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RCA SK Replacement Guide 


RCA SK Replacement Solid State devices are "top of the line" quality units, purchased to OEM standards, from original 
solid state device manufacturers such as RCA's own Solid State Division. No RCA-SK is a "second" such as available from "barre' 
testers" and other "surplus" solid state device processors. 

The RCA-SK Series relies upon the solid state "know-how" and resources of the RCA Corporation in its many electronic 
component and equipment activities to maintain continuity of line, to broaden its replacement capability and to select and approve 
all purchased SK's. Exact physical packaging and electrical characteristics that are "equal to or better than" the industry device 
being replaced is the continuing objective of the RCA SK Replacement Solid State Series and the RCA Corporation. A "defect 
ratio" of less than 1% is our result to date. 


A Universal Stock Number System 

Where an "SK" device replaces an ECGt device, the ECG number is now part of the SK number. For example SK3444 
replaces the same industry devices as the ECG123A. Thus, if you need a "123A" replacement you can use an SK3444/123A 
with complete confidence. 

The chart on pages 14 — 16 lists every ECG device for which an SK replacement exists. If you are accustomed to the ECL 
system, you can now use SK replacements as effectively and conveniently. 


Important Changes in SK Type Numbers for 1981 


Change SK 


Type of 

No. From 

New No. 

Change 

SK3118/106 

SK3118 

Delete /106 

SK3175/177 

SK3175 

Delete /175 

SK3192/1 86A 

SK3192/186 

Delete "A" 

SK3193/187A 

SK3193/187 

Delete "A" 

SK3314/515 

SK3314 

Delete /51 5 

SK3357 

SK3357/186A 

Add /186A 

SK3726 

SK3726/1278 

Add /1278 

SK3843/506 

SK3843 

Delete /5Q6 

SK3871 

SK3871/DIV-4 

Add "DIV-4 

SK3998 

SK3998/506 

Add /506 


KD2131 is now designated SK2131. 


RCA SK Series Warranty — We'll replace any defective SK Series product within one year of purchase by the dealer. We make this offer because 

our malfunction rate is one of the lowest in the industry-less than one percent. It is most unlikely an SK Series replacement will prove defective when 

you use it. 

f ECG is TRADEMARK of GTE Sylvania 


Information furnished by RCA is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by RCA for its use; nor for any in¬ 
fringements of patents or other patent rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under 
any patent or patent rights of RCA. 


Copyright 1980 by RCA Corporation 

(All rights reserved under Pan-American Copyright Convention) 


Trade Mark(s) Registered Printed in U.S.A. 1/80 
Marca(s) Registrada(s) Supersedes Issue date 1/79 
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SK3003 

SK3004/102A 

SK3006/160 

SK3007 

SK3008 

SK3009 


SK3011 
SK3011A 
SK3012/105 
SK3013 
SK3014 

SK3015 

SK3016 

SK3016A 

SK3017B/117 

SK3018 

SK3019 

SK3020/123 

SK3021/124 

SK3022/1188 

SK3023/704 

SK3024/128 

SK3025/129 


SK3027/130 


SK3028 

SK3029/130MP 

SK3031A 

SK3032A 

SK3033A 

SK3034 

SK3035 


SK3037 

SK3038 

SK3039/316 

SK3040 

SK3041 

SK3042/230 


SK3043A 

SK3044/154 

SK3045/225 

SK3046 

SK3047 

SK3048/329 

SK3049/224 

SK3050/221 


Description 


70-W Power Module; Experimenters' Device 
(Formerly KD2131) 

PNP Ge Transistor, AF Low Power, T0-1 
PNP Ge Transistor, AF Low Power, TO-1 
PNP Ge Transistor, AF Low Power, TO-1 

PNP Ge Transistor, RF Low Power, TO-72 _ 

PNP Ge Transistor, RF Low Power, TO-1 
PNP Ge Transistor, RF Low Power, TO-1 
PNP Ge Transistor, AF High Power, TO-3 
For Matched Pair Use SK3013 

NPN Ge Transistor, AF Low Power, TO-1 _ 

NPN Ge Transistor, RF Low Power, TO-1 
NPN Ge Transistor, AF Low Power, TO-1 
PNP Ge Transistor, AF High Power, TO-36 
Matched Pair SK3009 PNP Ge Transistors 
PNP Ge Transistors, AF High Power, TO-3 

For Matched Pair Use SK3015 _ 

Matched Pair SK3014 PNP Ge Transistors 
Use SK3017B/117 

Type number changed to SK3848/5806 
Si Axial-Lead Rectifier, 600 V, 1 A, Glass 

NPN Si Transistor, RF IF Stages, TO-72 _ 

NPN Si Transistor, RF UHF, TO-72 
NPN Si Transistor, AF Medium Power, TO-39 
NPN Si Transistor, AF Power, TO-66 
LIC, TV Sound, 10-Ld TO-5 

LIC, TV Sound, 10-Ld TO-5 (Formed Leads) _ 

NPN Si Transistor, AF Medium Power, TO-39 
For PNP Complement Use SK3025/129 
PNP Si Transistor, AF Medium Power, TO-39 
For NPN Complement Use SK3024/128 
NPN Si Transistor, AF High Power, TO-66 
For Matched Pair Use SK3028 
NPN Si Transistor, AF High Power, TO-3 
For Matched Pair Use SK3029/130MP 
For PNP Complement Use SK3173/219 

Matched Pair SK3026 NPN Si Transistors _ 

Matched Pair SK3027/130 NPN Si Transistors 
Si Axial-Lead Rectifier, 400 V, 1 A, Glass 
Si Axial-Lead Rectifier, 800 V, 1 A, DO-41 
Si Axial-Lead Rectifier, 1000 V, 1 A, Glass 

PNP Ge Transistor, Deflection, TO-3 _ 

PNP Ge Transistor, Deflection, TO-3 
For Complementary Damper Diode Use SK3113/516 
NPN Si Transistor, AF High Power, TO-3 
For Matched Pair Use SK3037 
Matched Pair SK3036 NPN Si Transistors 
NPN Si Transistor, AF Low Pwr Output, TO-39 

NPN Si Transistor, RF TV UHF/VHF, TO-72 _ 

NPN Si Transistor, Video Amp, TO-39 
NPN Si Transistor, AF High Power, T0-220 
SCR, 600 V, 5 A, Deflection, TO-66 
For Complementary Trace and Commutating Diodes 
Use SK3043, SK3175, SK9098 
Si Axial-Lead Rectifier, Switching, DO-26 
For Complementary SCR Use SK3042 
When Unavailable Use SK3043A 

Si Axial-Lead Rectifier, Switching, Glass Case _ 

NPN Si Transistor, High Voltage, TO-39 
NPN Si Transistor, High Voltage, TO-5 W/Flange 
NPN Si Transistor, RF Osc, CB, TO-39 
NPN Si Transistor, RF Driver, CB, TO-39 

NPN Si Transistor, RF Output, CB, TO-39 _ 

NPN Si Transistor, RF Output, CB, TO-39 
N-Channel Si, Dual IGT FET, TO-72 


SK3051/156 
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RCA 

Type 

Description 


SK3112 

N-Channel Si JFET, TO-92 

36 

SK3113/516 

Ge Damper Diode, 320 V, 10 A, T0-3 

For Complementary Horizontal Output Transistor 



Use SK3035 

42 

SK3114/290 

PNP Si Transistor, Preamp, Driver, Low Power, TO-92 



For NPN Complement Use SK3124/289 

26 

SK3115/165 

NPN Si Deflection Transistor, TO-3 



For Complementary Damper Diode Use SK3125/506 

26 

SK3116 

N-Channel Si JFET, TO-72 

36 

SK3117 

NPN Si Transistor, RF/TV Video, IF, TO-72 

26 

SK3118 

PNP Si Transistor, AM/FM RF, TV IF, TO-92 

26 

SK3119/113 

Selenium Dual Diode, Common Cathode 

42 

SK3120/114 

Selenium Dual Diode, Series Connected 

42 

SK3121/115 

Selenium Dual Diode, Common Anode 

42 

SK3122 

NPN Si Transistor, AF/RF Medium Power, Plastic Pkg 

26 

SK3123 

PNP Ge Transistor, AF Medium Power, TO-8 

26 

SK3124/289 

NPN Si Transistor, AF Medium Power, TO-92 



For PNP Complement Use SK3114/290 

26 

SK3125 

Si Damper Diode, 1500 V, 1.5 A, DO-1 

For Complementary Horizontal Output 



Transistor Use SK3115 or SK3710 

38 

SK3126 

Si Varactor Diode, 14 V, 50 mA, DO-7 

44 


Use SK3175A 



For Complementary Horiz Output SCR Use SK3042/230 

— 

SK3129/726 

LIC, FM IF Amp, 10-Ld TO-5 

63 

SK3130 

Si Damper Diode, 1300 V, 1 A, DO-1 

For Complementary Horizontal Output 



Transistor Use SK3111 

38 

SK3131 A/369 

NPN Si Transistor, Driver/Deflection, TO-66 

26 

SK3132 

NPN Si Transistor, RF/TV Video, Plastic Pkg 

28 

SK3133/164 

NPN Si Deflection Transistor, TO-3 

28 

SK3134/705A 

LIC, TV Chroma Demod, 9-Ld Plug-In Pkg 

63 

SK3135/709 

LIC, FM & TV Sound IF, 14-Ld DIL 

63 

SK3136/5072A 

Zener Diode, 8.2 V ±5%, 1 W 

46 

SK3137/192A 

NPN Si Transistor, Medium Power, TO-92 W/Heat Sink 



For PNP Complement Use SK3138/193A 

28 

SK3138/193A 

PNP Si Transistor, Medium Power, TO-92 W/Heat Sink 



For NPN Complement Use SK3137/192A 

28 

SK3139/5074A 

Zener Diode, 11 V ±5%, 1W 

46 

SK3140/786 

LIC, FM & TV Sound IF, 12-Ld TO-5 

63 

SK3141/780 

LIC, TV AFC, 10-Ld TO-5 (Formed Leads) 

64 

SK3142 

Zener Diode, 16.2 V ±5%, 1 W 

46 

SK3143/730 

LIC, TV Video IF, 18-Ld DIL 

64 

SK3144/723 

LIC, FM& TV Sound IF, 14-Ld DIL 

64 

SK3145 

Zener Diode, 17.7 V ±5%, 1 W 

46 

SK3146/787 

LIC, AM RF/IF/AF System, 16-Ld DIL 

64 

SK3147 

LIC, FM IF Amp/Quad Detector, 16-Ld DIL 

64 

SK3148 

Zener Diode, 26 V ±5%, 1 W 

46 

SK3149/791 

LIC, TV Chroma Amp/Demod, 16-Ld DIL 

64 

SK3150 

Zener Diode, 29 V ±5%, 1 W 

46 

SK3151/5081A 

Zener Diode, 24 V ±5%, 1 W 

46 

SK3152/1024 

Hybrid 1C, 10 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3153/1027 

Hybrid 1C, 15 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3154 

Hybrid 1C, 20 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3155/1025 

Hybrid 1C, 20 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3156/172A 

NPN Si Darlington Transistor, AF Preamp, Plastic Pkg 

35 

SK3157/703A 

LIC, FM RF/IF Stages, 8-Ld TO-5 

64 

SK3158/797 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

64 

SK3159/718 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 14-Ld DIL 

64 

SK3160/801 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 14-Ld DIL 

65 

SK3161/722 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 14-Ld DIL 

65 

SK3162/725 

LIC, AF Full Function Stereo Preamp, 14-Ld DIL 

65 

SK3163/736 

LIC, FM IF Amp, 8-Ld DIL 

65 


RCA 

Type 

Description 

Page 

SK3164/923 

LIC, TV Voltage Regulator, 10-Ld TO-5 

65 

SK3165/923D 

LIC, TV Voltage Regulator, 14-Ld DIL 

65 

SK3166/949 

LIC, AF Full Function Stereo Preamp, 8-Ld TO-5 

65 

SK3167/738 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 14-Ld DIL 

65 

SK3168/749 

LIC, TV Video IF Amp, 14-Ld DIL 

65 

SK3169/781 

LIC, FM IF Amp/Limiter, 8-Ld TO-5 

66 

SK3170/731 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

66 

SK3171/744 

LIC, AM RF/IF Amp, 14-Ld DIL 

66 

SK3172/743 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 16-Ld DIL 

66 

SK3173/219 

PNP Si Transistor, High Power, TO-3 



For NPN Complement Use SK3027/130 

28 

SK3175 

Si Axial-Lead Diode, Switching, 800 V, 1.5 A, DO-15 



When Unavailable UseSK3175A 

38 

SK3175A 

Si Fast-Recovery Rectifier, 800 V, 1.5 A, DO-15 

38 

SK3176/350 

NPN Si Transistor, VHF Output, HF-44 

28 

SK3177/351 

NPN Si Transistor, VHF Output, HF-44 

28 

SK3178B 

NPN Si Transistor, AF Medium Power, TO-202 



For PNP Complement Use SK3179B 

28 

SK3179B 

PNP Si Transistor, AF Medium Power, TO-202 



For NPN Complement Use SK3178B 

28 

SK3180/263 

NPN Si Darlington Transistor, High Power, T0-220 



For PNP Complement Use SK3181A/264 

35 

SK3181 

Use SK3181A 

— 

SK3181 A/264 

PNP Si Darlington Transistor, High Power, TO-220 



For NPN Complement Use SK3180/263 

35 

SK3182/243 

NPN Si Darlington Transistor, High Power, TO-3 

35 

SK3183 

Use SK3183A 

— 

SK3183A 

PNP Si Darlington Transistor, High Power, TO-3 

35 

SK3184/1115 

LIC, 7 W Audio Power Amp, 12-Ld DIL W/Tabs 

66 

SK3185/984 

LIC, Video IF Amp. 16-Ld DIL 

66 

SK3186/1174 

LIC, TV AFC, 14-Ld DIL 

66 

SK3187 

N-Channel Dual IGT FET, TO-72 

36 

SK3188A/182 

NPN Si Transistor, High Power, TO-220 



For PNP Complement Use SK3189A/183 

28 

SK3189A/183 

PNP Si Transistor, High Power, TO-220 



For NPN Complement Use SK3188A/182 

28 

SK3190/184 

NPN Si Transistor, AF High Power, TO-126 



For PNP Complement Use SK3191/185 

28 

SK3191/185 

PNP Si Transistor, AF High Power, TO-126 



For NPN Complement Use SK3190/184 

28 

SK3192/186 

NPN Si Transistor, AF High Power 



For PNP Complement Use SK3193/187 

28 

SK3193/187 

PNP Si Transistor, AF High Power 



For NPN Complement Use SK3192/186 

28 

SK3194/286 

NPN Si Transistor, Deflection, TO-66 

28 

SK3195/311 

NPN Si Transistor, VHF RF Output, TO-39 

28 

SK3196/310 

Use SK3856/310 

- 

SK3197/235 

NPN Si Transistor, CB RF Output, TO-220 

28 

SK3198/131 

PNP Ge Transistor, Medium Power, Mod. TO-66 



For Matched Pair Use SK3840/131MP 

28 

SK3199/188 

NPN Si Transistor, Medium Power 



For PNP Complement Use SK3200/189 

28 

SK3200/189 

PNP Si Transistor, Medium Power 



For NPN Complement Use SK3199/188 

28 

SK3201/171 

NPN Si Transistor, AF TV Video/Chroma Amp 

28 

SK3202/210 

NPN Si Transistor, AF Medium Power 



For PNP Complement Use SK3203/211 

28 

SK3203/211 

PNP Si Transistor, AF Medium Power 



For NPN Complement Use SK3202/210 

28 

SK3204 

Use SK3170/731 

— 

SK3205/982 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

66 

SK3206 

LIC, TV Horizontal Processor, 8-Ld DIL 

66 

SK3207/818 

LIC, TV Luminance Processor, 16-Ld DIL 

67 

SK3208 

LIC, TV Video IF Amp, 16-Ld Power Stud 

67 
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RCA 

Type 

Description 

Page 

SK3209 

LIC, TV Luminance Processor, 14-Ld DIL 

67 

SK3210/1176 

LIC, TV Chroma Demod, 16-Ld DIL 

67 

SK3211 

Use SK3158/797 

— 

SK3212/1175 

LIC, TV Sound IF/AF Amp, 16-Ld Power Stud 

67 

SK3213/1177 

LIC, TV Luminance Processor, 14-Ld DIL 

67 

SK3214/985 

LIC, TV Luminance Processor, 16-Ld DIL 

67 

SK3215/783 

LIC, TV AFC, 14-Ld DIL 

67 

SK3216/798 

LIC, TV Chroma Demod, 14-Ld DIL 

67 

SK3217 

NPN Si Transistor, AF High Power, TO-3 

28 

SK3218/278 

NPN Si Transistor, RF CATV/MATV Amp, TO-39 

28 

SK3219 

NPN Si Transistor, TV Driver/Output, AF, TO-220 

28 

SK3220/198 

NPN Si Transistor, Deflection, AF, TO-220 

28 

SK3221 

PNP Si Darlington Transistor, TV Vert Output, TO-220 



For NPN Complement Use SK3222 

35 

SK3222 

NPN Si Darlington Transistor, TV Vert Output, TO-220 



For PNP Complement Use SK3221 

35 

SK3223/1100 

LIC, FM & TV Sound IF Amp, 7-Ld SIL 

68 

SK3224/1102 

LIC, Single Channel AF Driver, 5-Ld SIL 

68 

SK3225/1104 

LIC, FM & TV Sound IF Amp, 5-Ld SIL 

68 

SK3226/1071 

LIC, TV Chroma Demod, 16-Ld DIL 

68 

SK3227/1069 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

68 

SK3228/1061 

LIC, TV AFC, 14-Ld DIL 

68 

SK3229/1110 

LIC, 2 WAF Amp, 16-Ld DIL 

68 

SK3230/1154 

LIC, 2 W Stereo Amp, 14-Ld DIL 

68 

SK3231/1155 

LIC, CB Modulator, 6 W AF Amp, 10-Ld SIL 

69 

SK3232/191 

NPN Si Transistor, TV Video/Chroma Amp 

28 

SK3233/973 

LIC, FM Phase Detector/Bal Modulator, 10-Ld T0-5 

69 

SK3234/746 

LIC, FM & TV Sound IF, 8-Ld DIL 

69 

SK3235/739 

LIC, TV Chroma Demod, 14-Ld DIL 

69 

SK3236/748 

LIC, FM & TV Sound IF, 14-Ld DIL 

69 

SK3237/795 

LIC, FM & TV Sound IF, 8-Ld DIL 

69 

SK3238/799 

LIC, Quad Stereo Decoder, 14-Ld DIL 

69 

SK3239/236 

NPN Si Transistor, SSB CB RF Out, TO-220 

28 

SK3240/779-1 

LIC, Chroma Signal Processor, 14-Ld DIL 

69 

SK3241/232 

PNP Si Darlington Transistor, AF Preamp, TO-92 

35 

SK3242/816 

LIC, RF/IF Amp, 10-Ld TO-5 

69 

SK3243/1160 

LIC, 6 WAF Amp, 10-Ld SIL 



When Unavailable, See Page 386 

70 

SK3244 

NPN Si Transistor, High Voltage, TV Video, Plastic Pkg 

28 

SK3245/199 

NPN Si Transistor, AF Preamp, TO-98 

28 

SK3246/229 

NPN Si RF Transistor, AM/FM/CB RF, TO-92 

28 

SK3247/234 

PNP Si Transistor, AF Preamp, TO-92 

28 

SK3248 

NPN Si Transistor, CB AF Output 

28 

SK3249/1052 

LIC, AF Preamp, 7-Ld SIL 

70 

SK3250/315 

NPN Si Transistor, RF CB Predriver/Driver, Plastic Pkg 

28 

SK3251/306 

NPN Si Transistor, RF CB Driver/Output 

28 

SK3252/302 

NPN Si Transistor, RF CB Driver/Output, Plastic Pkg 

28 

SK3253/295 

NPN Si Transistor, RF CB Driver/Output, TO-126 

28 

SK3254/785 

LIC, TV Remote Control Amp, 10-Ld, TO-5 

70 

SK3255/815 

LIC, TV Horiz Processor, 8-Ld DIL 

70 

SK3256 

NPN Si Transistor, AF High Power, TO-220 

28 

SK3257 

PNP Si Transistor, AF High Power, TO-66 

28 

SK3258 

PNP Si Transistor, AF Medium Power, TO-39 

28 

SK3259 

PNP Si Transistor, AF Medium Power, TO-39 

28 

SK3260 

NPN Si Transistor, AF High Power, TO-3 

28 

SK3261/175 

NPN Si Transistor, AF High Voltage, TO-66 

28 

SK3262 

PNP Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 



When Unavailable, Use SK3025/129 

30 

SK3263 

NPN Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 

30 


NPN Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 

30 


NPN Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 

30 

SK3266 

NPN Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 



For PNP Complement Use SK3267 

30 

SK3267 

PNP Si Transistor, AF Driver/Output, TO-39 



For NPN Complement Use SK3266 

30 

SK3268 

NPN Si Transistor, AF 8it TV Vert Output, TO-3 

30 
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NPN Si Transistor, AF & TV Vert Output, TO-3 

30 


NPN Si Transistor, AF Output, TO-3 

30 

SK3271 

NPN Si Transistor, AF & TV Vert Output, TO-66 

30 

SK3272 

NPN Si Transistor, AF Output, TO-66 

30 

SK3273 

NPN Si Transistor, AF Output, TO-220 

30 

SK3274/153 

PNP Si Transistor, AF Out/Power Switching, TO-220 



For NPN Complement Use SK3893/152 

30 

SK3275/194 

NPN Si Transistor, FM AF Driver/Output, TO-92 



For PNP Complement Use SK3715 

30 

SK3276/745 

LIC, AF Preamp/Amp, 8-Ld DIL 

70 

SK3277/802 

LIC, 4 Channel Stereo Decoder, 16-Ld DIL 

70 

SK3278/803 

LIC, 4 Channel Stereo Decoder, 16-Ld DIL 

70 

SK3279/747 

LIC, TV Video Detector, 8-Ld DIL 

70 

SK3280/750 

LIC, FM IF Amp, 14-Ld DIL 

71 

SK3281/1103 

LIC, AF Preamp, 7-Ld SIL 

71 

SK3282/1153 

LIC, 5 WAF Amp, 10-Ld SIL 

71 

SK3283/1101 

LIC, RF/IF Amp, 7-Ld SIL 

71 

SK3284/1080 

LIC, TV Video IF, 14-Ld DIL 

71 

SK3285/1105 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

71 

SK3286/1131 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

71 

SK3287/1132 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

71 

SK3288/1003 

LIC, AM/FM IF Amp, 14-Ld DIL 

71 

SK3289/1158 

LIC, TV Chroma Signal Processor, 16-Ld DIL 

72 

SK3290/1159 

LIC, TV Chroma Demodulator, 16-Ld DIL 

72 

SK3291/1090 

Hybrid 1C, 40 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3292/1148 

Hybrid 1C, 50 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3293/107 

NPN Si Transistor, TV VHF/UHF, RF, TO-92 

30 

SK3294 

LIC, TV Vertical Processor, 14-Ld DIL 

72 

SK3295/1072 

LIC, AM/FM IF Amp, 16-Ld DIL 

72 

SK3296/276 

Si Gate-Controlled Switch, TV Horiz Def, Mod. TO-66 

56 

SK3297/280 

NPN Si Transistor, High Power/Voltage, TO-3 



For PNP Complement Use SK3359/281 

. 


For Matched Pair Use SK3360/280MP 

30 

SK3298/299 

NPN Si Transistor, CB RF Driver 

30 

SK3299/237 

NPN Si Transistor, CB RF Out, TO-5 W/Flange 

30 

SK3300/517 

Si HV Tripler, 36 kV 

50 

SK3301/531 

Si HV Tripler, 32 kV 

50 

SK3302/533 

Si HV Tripler, 35 kV 

50 

SK3303/522 

Si HV Tripler, 30 kV 

50 

SK3304/500A 

Si HV Tripler, 30 kV 

50 

SK3305/534 

Si HV Tripler, 35 kV 

50 

SK3306/523 

Si HV Tripler, 35 kV 

50 

SK3307/529 

Si HV Tripler, 35 kV 

50 

SK3308/530 

Si HV Tripler, 35 kV 

50 

SK3309/539 

Si HV Tripler, 40 kV 

50 

SK3310/538 

Si HV Tripler, 40 kV 

50 

SK3311 

Si Axial-Lead Rectifier, 200 V, 1 A, DO-41 

37 

SK3312 

Si Axial-Lead Rectifier, 400 V, 1 A, DO-41 

37 

SK3313/116 

Si Axial-Lead Rectifier, 600 V, 1 A, DO-41 

37 

SK3314 

Si Axial-Lead Diode, Switch/Deflect, 800 V, 3 A, DO-1 



For Complementary SCR Use SK3042/230 

38 

SK3315/507 

Si Fast-Recovery Rectifier, TV App, 100 V, 1.5 A, DO-41 

38 

SK3316 

Si Fast-Recovery Rectifier, TV App, 200 V, 1.5 A, DO-41 



When Unavailable, Use SK3316A 

38 

SK3316A 

Si Fast-Recovery Rectifier, 200 V, 1.5 A, DO-15 

38 

SK3317 

Si Fast-Recovery Rectifier, TV App, 400 V, 1.5 A, DO-41 

38 

SK3318 

Si Fast-Recovery Rectifier, TV App, 600 V, 1.5 A, DO-41 

38 


Si Varactor Diodes/Matched Set of 4, 28 V, VHF 

44 


Si Varactor Diodes/Matched Set of 4, 28 V, UHF DO-35 

44 


Si Axial-Lead Diode, VHF Band Switching/TV Tuners, 



DO-35 

38 

SK3323/610 

Si Varactor Diode, 30 V, 200 mA 

44 

SK3324/611 

Si Varactor Diode, 30 V, 200 mA 

44 

SK3325/612 

Si Varactor Diode, 30 V, 200 mA 

44 

SK3326/613 

Si Varactor Diode, 30 V, 200 mA 

44 

SK3327/614 

Si Varactor Diode, 30 V, 200 mA 

44 
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SK3391/5125A 

Zener Diode, 10 V ±5%, 5 W 

47 

SK3392/5126A 

Zener Diode, 11 V ±5%, 5 W 

47 

SK3393/5127A 

Zener Diode, 12 V ±5%, 5 W 

47 

SK3394/5128A 

Zener Diode, 13 V ±5%, 5 W 

47 

SK3395/5129A 

Zener Diode, 14 V ±5%, 5 W 

47 

SK3396/5130A 

Zener Diode, 15 V ±5%, 5 W 

47 

SK3397/5131A 

Zener Diode, 16 V ±5%, 5 W 

47 

SK3398/5132A 

Zener Diode, 17 V ±5%, 5 W 

47 

SK3399/5133A 

Zener Diode, 18 V ±5%, 5 W 

47 

SK3400/5134A 

Zener Diode, 19 V ±5%, 5 W 

47 

SK3401/5135A 

Zener Diode, 20 V ±5%, 5 W 

47 

SK3402/5136A 

Zener Diode, 22 V ±5%, 5 W 

47 

SK3403/5137A 

Zener Diode, 24 V ±5%, 5 W 

47 

SK3404/5138A 

Zener Diode, 25 V ±5%, 5 W 

47 

SK3405/5139A 

Zener Diode, 27 V ±5%, 5 W 

47 

SK3406/5140A 

Zener Diode, 28 V ±5%, 5 W 

47 

SK3407/5147A 

Zener Diode, 30 V ±5%, 5 W 

47 

SK3408/5142A 

Zener Diode, 33 V ±5%, 5 W 

47 

SK3409/5143A 

Zener Diode, 36 V ±5%, 5 W 

47 

SK3410/5144A 

Zener Diode, 39 V ±5%, 5 W 

47 

SK3411/5145A 

Zener Diode, 43 V ±5%, 5 W 

47 

SK3412/5146A 

Zener Diode, 47 V ±5%, 5 W 

47 

SK3413/5147A 

Zener Diode, 51 V ±5%, 5 W 

47 

SK3414/5148A 

Zener Diode, 56 V ±5%, 5 W 

47 

SK3415/5149A 

Zener Diode, 60 V ±5%, 5 W 

47 

SK3416/5150A 

Zener Diode, 62 V ^5%, 5 W 

47 

SK3417/5151A 

Zener Diode, 68 V ^5%, 5 W 

47 

SK3418/5152A 

Zener Diode, 75 V ^5%, 5 W 

47 

SK3419/5153A 

Zener Diode, 82 V ±5%, 5 W 

47 

SK3420/5154A 

Zener Diode, 87 V ±5%, 5 W 

47 

SK3421/5155A 

Zener Diode, 91 V ±5%, 5 W 

47 

SK3422/5156A 

Zener Diode, 100 V ±5%, 5 W 

47 

SK3423/5157A 

Zener Diode, 110 V ±5%, 5 W 

47 

SK3424/5158A 

Zener Diode, 120 V ±5%, 5 W 

47 

SK3425/5159A 

Zener Diode, 130 V ±5%, 5 W 

47 

SK3426/5160A 

Zener Diode, 140 V ±5%, 5 W 

47 

SK3427/5161A 

Zener Diode, 150 V ±5%, 5 W 

47 

SK3428/5162A 

Zener Diode, 160 V ±5%, 5 W 

47 

SK3429/5163A 

Zener Diode, 170 V ±5%, 5 W 

47 

SK3430/5164A 

Zener Diode, 180 V ±5%, 5 W 

47 

SK3431/5165A 

Zener Diode, 190 V ±5%, 5 W 

47 

SK3432/5166A 

Zener Diode, 200 V ±5%, 5 W 

47 

SK3433/287 

NPN Si Transistor, AF High Voltage, TO-92 



For PNP Complement Use SK3434/288 

30 

SK3434/288 

PNP Si Transistor, AF High Voltage, TO-92 



For NPN Complement Use SK3433/287 

30 

SK3435 

Hybrid 1C, 15 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3436/1028 

Hybrid 1C, 20 W AF Amp, 10-Ld Module Pkg 

58 

SK3437/180 

PNP Si Transistor, High Voltage/High Power, TO-3 

30 

SK3438 

NPN Si Transistor, Deflection/High Power, TO-3 

30 

SK3439/163A 

NPN Si Transistor, Deflection/High Power, TO-3 

30 

SK3440/291 

NPN Si AF Transistor, AF Medium Power, TO-220 



For PNP Complement Use SK3441/292 

30 

SK3441/292 

PNP Si AF Transistor, AF Medium Power, TO-220 



For NPN Complement Use SK3440/291 

30 

SK3442 

ITR, TV Deflection, 750 V, TO-220 

56 

SK3443/513 

Si TV Stick Rectifier, 45 kV 

42 

SK3444/123A 

NPN Si Transistor, RF/AF Osc/Amp, TV Video Amp, TO-18 

30 

SK3445/1192 

LIC, PLL Synthesizer/Amp/Mix for CB, 9-LD SIL 

74 

SK3446/1097 

LIC, 1 W AF Amp W/Preamp or IF Amp, 14-Ld DIL W/Fin 

74 

SK3447 

LIC, 0.25 W AF Amp, 8-Ld SIL 

74 

SK3448 

N-Channel JFET, AF Stages CB/AM, Plastic Pkg 

36 

SK3449/297 

NPN Si Transistor, AF Driver, TO-92 



For PNP Complement Use SK3450/298 

30 


RCA 

Typo 

Description 

Page 

SK3328/740A 

LIC, 2.5 W AF Amp, 8-Ld DIL W/Tabs 

72 

SK3329/524 

Metal Oxide Varistor, RFI Protection for TV 

42 

SK3330/5066A 

Zener Diode, 3.3 V ±5%, 1W 

46 

SK3331/5067A 

Zener Diode, 3.9 V ±5%, 1W 

46 

SK3332/5068A 

Zener Diode, 4.3 V ^5%, 1W 

46 

SK3333/5069A 

Zener Diode, 4.7 V ±5%, 1W 

46 

SK3334/5071A 

Zener Diode, 6.8 V ±5%, 1W 

46 

SK3335/5079A 

Zener Diode, 20 V ±5%, 1W 

46 

SK3336/5080A 

Zener Diode, 22 V ±5%, 1W' 

46 

SK3337/5085A 

Zener Diode, 36 V ±5%, 1 W 

46 

SK3338/5086A 

Zener Diode, 39 V ±5%, 1 W 

46 

SK3339/5087A 

Zener Diode, 43 V ± 5%, 1 W 

46 

SK3340/5088A 

Zener Diode, 47 V ±5%, 1 W 

46 

SK3341/5089A 

Zener Diode, 51 V ±5%, 1 W 

46 

SK3342/5090A 

Zener Diode, 56 V ±5%, 1 W 

46 

SK3343/5092A 

Zener Diode, 68 V ±5%, 1 W 

46 

SK3344/5093A 

Zener Diode, 75 V ±5%, 1 W 

46 

SK3345/5095A 

Zener Diode, 91 V ±5%, 1 W 

46 

SK3346/5096A 

Zener Diode, 100 V ±5%, 1 W 

46 

SK3347/5097A 

Zener Diode, 120 V ±5%, 1 W 

46 

SK3348/5098A 

Zener Diode, 130 V ±5%, 1 W 

46 

SK3349/5099A 

Zener Diode, 140 V ±5%, 1 W 

46 

SK3350/5100A 

Zener Diode, 150 V ±5%, 1 W 

46 

SK3351/5101A 

Zener Diode, 160 V ±5%, 1 W 

46 

SK3352/5102A 

Zener Diode, 170 V ±5%, 1 W 

46 

SK3353/5103A 

Zener Diode, 180 V ±5%, 1 W 

46 

SK3354/5104A 

Zener Diode, 190 V ±5%, 1 W 

46 

SK3355/5105A 

Zener Diode, 200 V ±5%, 1 W 

46 


NPN Si Transistor, AM/FM/CB RF, TO-92 

30 

SK3357/186A 

NPN Si Transistor, RF/AF/CB 



For PNP Complement Use SK9076/187A 

30 

SK3358/1006 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 14-Ld DIL 

72 

SK3359/281 

PNP Si Transistor, AF High Power, TO-3 



For NPN Complement Use SK3297/280 

30 

SK3360/280MP 

Matched Pair SK3297/280 PNP Si Transistors 

30 

SK3361/1041 

LIC, FM IF Amp, 8-Ld DIL 

72 

SK3362/1040 

LIC, FM & TV Sound IF Amp, 8-Ld DIL 

72 

SK3363/1043 

LIC, 1 WAF Amp, 14-Ld DIL 

72 

SK3364 

LIC, AF Preamp, 8-Ld SIL 

73 

SK3365/1004 

LIC, TV AFC System, 14-Ld DIL 

73 

SK3366/1039 

LIC, FM & TV Sound IF Amp, 8-Ld DIL 

73 

SK3367/1042 

LIC, FM IF Amp, 8-Ld DIL 

73 

SK3368/1029 

LIC, 3.5 W AF Amp, 10-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3369/1035 

LIC, 1 WAF Amp, 12-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3370/1036 

LIC, 0.7 W AF Amp, 12-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3371/1037 

LIC, 5.5 W AF Amp, 10-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3372 

LIC, 6 W AF Amp/CB Modulator, 10-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3373/1238 

LIC, 2 WAF Amp, 12-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3374 

LIC, 2.5 W AF Amp, 12-Ld DIL W/Tabs 

73 

SK3375/737 

LIC, FM & TV Sound IF Amp, 14-Ld DIL 


SK3376/1010 

LIC, 2 W Audio Power Amp, 8-Ld DIL 


SK3377/5111A 

Zener Diode, 3.3 V ±5%, 5 W 


SK3378/5112A 

Zener Diode, 3.6 V ±5%, 5 W 


SK3379/5113A 

Zener Diode, 3.9 V ± 5%, 5 W 


SK3380/5114A 

Zener Diode, 4.3 V ±5%, 5 W 


SK3381/5115A 

Zener Diode, 4.7 V ±5%, 5 W 


SK3382/5116A 

Zener Diode, 5.1 V ±5%, 5 W 


SK3383/5117A 

Zener Diode, 5.6 V ±5%, 5 W 


SK3384/5118A 

Zener Diode, 6 V ±5%, 5 W 


SK3385/5119A 

Zener Diode, 6.2 V ±5%, 5 W 


SK3386/5120A 

Zener Diode, 6.8 V ±5%, 5 W 


SK3387/5121A 

Zener Diode, 7.5 V ±5%, 5 W 


SK3388/5122A 

Zener Diode, 8.2 V ±5%, 5 W 


SK3389/5123A 

Zener Diode, 8.7 V ±5%, 5 W 


SK3390/5124A 

Zener Diode, 9.1 V ±5%, 5 W 
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SK3450/298 

SK3451/807 

SK3452/108 

SK3453/742 

SK3454 

SK3455/804 

SK3456/741 

SK3457/1054 

SK3458/1056 

SK3459/1058 

SK3460/1060 

SK3461/1082 

SK3462/977 

SK3463/601 

SK3464/300 

SK3465/778A 

SK3466/159 

SK3467/283 
SK3468/1185 
SK3469/1195 
SK3470/1049 
SK3471/1046 
SK3472/1092 
SK3473/1140 
SK3474/1081A 
SK3475/1050 
SK3476/1085 
SK3477/1087 
SK3478/1130 
79 

SK3480/1178 
1 

SK3482/1205 
SK3483/1242 
SK3484/1194 
SK3485/1142 
SK3486/1184 
SK3487/1234 
SK3488/1128 
SK3489/1134 
SK3490/1133 
1 

SK3492/1011 
SK3493/1223 
SK3494/1055 
SK3495/1074 
SK3496/1073 
SK3497/1248 
SK3498/1078 
SK3499/1009 
SK3500/5882 
SK3501/5994 
SK3502/5513 

SK3504/5508 
SK3505/5547 
SK3506/5642 
7 

SK3508/5675 

SK3509/5695 


Description 


PNP Si Transistor, AF Driver, TO-92 
For NPN Complement Use SK3449/297 
LIC, 1 W FM Sound Syst, TV/Mobile, 12-Ld DIL W/Tabs 
NPN Si RF Transistor, AM/FM RF, TV VHF/RF/IF, Plastic 
LIC, 2 W FM/TV FM Sound, 12-Ld DIL W/Tabs 

Use SK3077/790 __ 

LIC, Audio Amp, 8-Ld DIL W/Tabs 
LIC, Audio Amp, 14-Ld DIL 
LIC, AM/FM IF Amp, 14-Ld DIL 
LIC, FM Stereo MPX Decoder, 14-Ld DIL 
LIC, AF Preamp/Power Amp, 9-Ld SIL 
LIC, AM/FM RF/IF Amp, 16-Ld DIL 
LIC, FM IF Amp, 7-Ld SIL 
LIC, Voltage Regulator, 5 V, TO-92 
Si Varistor, Temp/Voltage Comp, 20 mW 
NPN Si Transistor, AF Medium Power Driver/Output 
LIC, Dual Op Amp, 8-Ld DIL 
PNP Si Transistor, AF Med Pwr Preamp/Driver, TO-92 
For NPN Complement Use SK3479 or SK3444/123AP 
NPN Si Transistor, Switching, TV Horiz Out, TO-3 
LIC, Audio Preamp, 10-Ld SIL 

LIC, Audio Preamp, 7-Ld SIL _ 

LIC, AM RF/IF Amp/Osc, AGC, Volt Reg, 16-Ld DIL 

LIC, TV AFC, 14-Ld DIL 

LIC, RF/IF Amp to 150 MHz, 7-Ld SIL 

LIC, Audio Amp, 8-Ld DIL 

LIC, Audio Amp, 10-Ld SIL __ 

LIC, TV Chroma Demod, 14-Ld DIL 

LIC, Audio Preamp, 7-Ld SIL 

LIC, Audio Preamp, 7-Ld SIL 

LIC, TV Chroma Demod, 16-Ld DIL 

NPN Si Transistor, AF Med Pwr Preamp/Driver, TO-92 

For PNP Complement Use SK3466/159 _ 

LIC, TV Chroma Demod, 14-Ld DIL 
LIC, TV Chroma Demod, 8-Ld DIL 
LIC, TV Sound IF Amp, 16-Ld DIL 
LIC, AM/FM IF Amp, 16-Ld DIL 

LIC, CB Power Amp, 10-Ld SIL _ 

LIC, FM MPX Stereo Decoder, 14-Ld DIL 
LIC, Audio Preamp, 16-Ld DIL 
LIC, FM/CB/TV Sound IF Amp, 7-Ld SIL 
LIC, TV Sound IF Amp, 7-Ld SIL 

LIC, TV Sound IF Amp, 16-Ld DIL _ 

LIC, TV Sound IF Amp, 16-Ld DIL 
Use SK3375/737 

LIC, 3 W Audio Power Amp, 8-Ld DIL W/Tabs 
LIC, Preamp for 8-Track Stereo, 7-Ld SIL 

LIC, AM/FM IF Amp, 14-Ld DIL _ 

LIC, AM/FM IF Amp, 14-Ld DIL 
LIC, AM/FM IF Amp, 16-Ld DIL 
LIC, FM Stereo MPX Demod, 16-Ld DIL 
LIC, 6.5 W Audio Amp, 14-Ld DIL 

LIC, 1 W Audio Amp, 8-Ld DIL _ 

Si Stud Rectifier, 600 V, 12 A, DO-4 
Si Stud Rectifier, 600 V, 40 A, DO-5 
SCR, 600 V, 5 A, TO-66 
SCR, 600 V, 7 A, TO-5 

SCR, 600 V, 20 A, TO-48 _ 

SCR, 600 V, 35 A, TO-48 
Triac, 400 V, 2.5 A, TO-5 
Triac, 400 V, 15 A, TO-66 
Triac, 400 V, 15 A, TO-48 
Triac, 400 V, 40 A, TO-48 
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SK3571 

SK3572/5463 

SK3573/5466 

SK3574 

SK3575 

SCR, 600 V, 35 A, Sensitive Gate, TO-220 

SCR, 200 V, 8 A, TO-220 

SCR, 600 V, 8 A, TO-220 

SCR, 200 V, 16 A, TO-220 

SCR, 400 V, 16 A, TO-220 

SK3576 

SK3577 

SK3578 

SK3579/5504 

SK3580/5507 

SCR, 600 V, 16 A, TO-220 

SCR, 200 V, 7 A, TO-5 

SCR, 400 V, 7 A, TO-5 

SCR, 200 V, 20 A, TO-48 

SCR, 400 V, 20 A, TO-48 

SK3581/5543 

SK3582/5545 

SK3583/5641 

SK3584/5862 

SCR, 200 V, 35 A, TO-48 

SCR, 400 V, 35 A, TO-48 

Triac, 200 V, 2.5 A, TO-5 

Si Stud Rectifier, 600 V, 6 A, DO-4 

SK3585/5952 

Si Stud Rectifier, 600 V, 20 A, DO-4 

SK3586 

SK3587 

SK3588 

SK3588A 

SK3589 

Si Fast-Recovery Rectifier, 200 V, 12 A, DO-4 

Si Fast-Recovery Rectifier, 400 V, 12 A, DO-4 

Si Fast-Recovery Rectifier, 200 V, 60 A, DO-5 
When Unavailable Use SK3588A 

Si Fast-Recovery Rectifier, 200 V, 70 A, DO-5 

Si Fast-Recovery Rectifier, 400 V, 60 A, DO-5 
When Unavailable Use SK3589A 

SK3589A 

SK3590/909D 

SK3591/960 

SK3592/966 

SK3593/968 

Si Fast-Recovery Rectifier, 600 V, 70 A, DO-5 
LIC, Single Op Amp, 14-Ld DIL 

LIC, Voltage Regulator, 5 V, TO-220 

LIC, Voltage Regulator, 12 V, TO-220 

LIC, Voltage Regulator, 15 V, TO-220 

SK3594 

SK3595/989 

SK3596/976 

SK3597/5455 

SK3598/5457 

LIC, Quad Op Amp, 14-Ld DIL 

LIC, PLL Circuit, 14-Ld DIL 

LIC, Single Op Amp, 8-Ld DIL 

SCR, 200 V, 4 A, Sensitive Gate, TO-202 

SCR, 400 V, 4 A, Sensitive Gate, TO-202 

SK3599/5858 
SK3600/5854 
SK3601/5850 
SK3602/5878 
SK3603/5874 

Si Stud Rectifier, 400 V, 6 A, DO-4 

Si Stud Rectifier, 200 V, 6 A, DO-4 

Si Stud Rectifier, 50 V, 6 A, DO-4 

Si Stud Rectifier, 400 V, 12 A, DO-4 

Si Stud Rectifier, 200 V, 12 A, DO-4 

SK3604/5870 

SK3605/5948 

SK3606/5944 

SK3607/5940 

SK3608/5990 

Si Stud Rectifier, 50 V, 12 A, DO-4 

Si Stud Rectifier, 400 V, 20 A, DO-5 

Si Stud Rectifier, 200 V, 20 A, DO-5 

Si Stud Rectifier, 50 V, 20 A, DO-5 

Si Stud Rectifier, 400 V, 40 A, DO-5 

SK3609/5986 
SK3610/5980 
SK3611 

SK3612 

SK3613/5514 

Si Stud Rectifier, 200 V, 40 A, DO-5 

Si Stud Rectifier, 50 V, 40 A, DO-5 

Triac, 200 V, 15 A, TO-66 

Triac, 200 V, 6 A, TO-66 

SCR, 200 V, 20 A, Pressfit 

SK3614 

SK3615/5517 
SK3616 

SK3617 

SCR, 200 V, 20 A, TO-48 

SCR, 200 V, 35 A, Pressfit (TO-203) 

LIC, Transistor/SCR Array, 16-Ld DIL 

LIC, Power Switch Amp, 8-Ld TO-5 

SK3618 

LIC, Transistor/Diode Array, 16-Ld DIL 

SK3619 

SK3620 

SK3621 

SK3622 

SK3623 

NPN Si Transistor, Switching, AF Output, TO-3 
NPN Si Transistor, AF Power, TO-220 

NPN Si Transistor, AF Power, TO-3 

NPN Si Transistor, AF Output/Switching, TO-66 
PNP Si Transistor, AF Output/Switching, TO-66 

SK3624 

SK3625/218 

SK3626 

SK3627/5404 

SK3628/6402 

PNP Si Transistor, AF Output/Switching, TO-66 
PNP Si Transistor, AF Output/Switching, TO-66 
For NPN Complement Use SK3626 

NPN Si Transistor, AF Output/Switching, TO-66 
For PNP Complement Use SK3625/218 

SCR, 200 V, 0.8 A, Sensitive Gate, TO-92 

Si Unijunction Transistor, Programmable, TO-92 
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SK3629/309K 

SK3630/964 

SK3631/5623 

SK3632/5624 

SK3633/5626 

SK3634/5444 

SK3635/5446 

SK3636/5448 

SK3637/1235 

SK3638/5402 

SK3639/5812 

SK3640/5815 

SK3641/975 

SK3642/179 

SK3643/987 


SK3647/167 

SK3648/168 

SK3649/170 


SK3652/5693 

SK3653/5518 

SK3654/5519 

SK3655/5562 

SK3656/5564 

SK3657/5566 

SK3658/56004 

SK3659/56006 

SK3660/56008 

SK3661/56022 

SK3662/56024 

SK3663/56026 

SK3664/5602 

SK3665/5603 

SK3666/5605 

SK3667/2024 


SK3669/962 

SK3670/972 

SK3671/961 

SK3672/963 

SK3673/967 

SK3674/969 

SK3675/971 

SK3676/5305 

SK3677/5306 

SK3678/169 

SK3679 

SK3680/5322 

SK3681/5324 

SK3682/5326 

SK3683/5511 

SK3684/5512 

SK3685/5461 

SK3686/5462 

SK3687/5465 

SK3688/992 

SK3689/978 


LIC, Voltage Regulator, 5 V, TO-3 
LIC, Voltage Regulator, 8 V, TO-220 
Triac, 100 V, 10 A, TO-127 
Triac, 200 V, 10 A, TO-127 

Triac, 400 V, 10 A, TO-127 _ 

SCR, 200 V, 8 A, TO-127 

SCR, 400 V, 8 A, TO-127 

SCR, 600 V, 8 A, TO-127 

LIC, Transistor/Diode Array, 7-Ld SIL 

SCR, 100 V, 0.8 A, Sensitive Gate, TO-92 

Si Axial-Lead Rectifier, 200 V, 6-22 A 

Si Axial-Lead Rectifier, 600 V, 6-22 A 

LIC, Single Op Amp, 8-Ld DIL 

PNP Ge Transistor, Switching/AF, TO-3 

LIC, Quad Op Amp, 14-Ld DIL 

LIC, Single Op Amp, 8-Ld DIL 

LIC, Single Op Amp, 8-Ld TO-5 

LIC, Wideband Op Amp, 8-Ld TO-5 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 200 V, 2 A 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 400 V, 2 A 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 1000 V, 2 A 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 200 V, 35 A 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 600 V, 35 A 

Triac, 200 V, 40 A, TO-48 

SCR, 400 V, 35 A, Pressfit (TQ-203) 

SCR, 600 V, 35 A, Pressfit (TO-203) 

SCR, 200 V, 35 A, Isolated Stud 
SCR, 400 V, 35 A, Isolated Stud 
SCR, 600 V, 35 A, Isolated Stud 

Triac, 200 V, 15 A,T0-220 _ 

Triac, 400 V, 15 A, T0-220 
Triac, 600 V, 15 A, TO-220 
Triac, 200 V, 40 A, Isolated Stud 
Triac, 400 V, 40 A, Isolated-Stud 

Triac, 600 V, 40 A, Isolated-Stud _ 

Triac, 100 V, 4 A, TO-126 ~ ~~ 

Triac, 200 V, 4 A, TO-126 
Triac, 400 V, 4 A, TO-126 
LIC, 2-Digit BCD-to-7-Segment 
Decoder/Driver, 24-Ld DIL 

LIC, Voltage Comparator, 8-Ld DIL _ 

LIC, Voltage Regulator, 6 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, 24 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, —5 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, —6 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, -12 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, -15 V, TO-220 
LIC, Voltage Regulator, -24 V, TO-220 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 600 V, 1.5 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 800 V, 1.5 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 600 V, 2 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 100 V, 25 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 200 V, 25 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 400 V, 25 A 
Si Full Wave Bridge Rectifier, 600 V, 25 A 

SCR, 200 V, 5 A, TO-66 _ 

SCR, 400 V, 5 A, TO-66 

SCR, 50 V, 8 A, TO-220 

SCR, 100 V, 8 A, TO-220 

SCR, 400 V, 8 A, TO-220 

LIC, 4 Independent Op Amps, 14-Ld DIL 

LIC, Dual Timing Circuit, 14-Ld DIL 

LIC, Single Op Amp, 8-Ld TO-5 

LIC, Dual Op Amp, 8-Ld TO-5 
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LIC, Dual Op Amp, 8-Ld OIL 

85 


LIC, Timer, Same as SK3564 but in 8-Ld T0-5 

85 

SK3694/2023 

LIC, High-Current NPN Transistor Array, 16-Ld DIL 

85 

SK3695 

LIC, High-Current NPN Transistor Array, 16-Ld DIL 

85 

SK3696 

LIC, BiMOS Op Amp, Same as SK3568 but in 8-Ld DIL 

85 

SK3697 

LIC, High-Voltage Transistor Array, 14-Ld DIL 

85 

SK3698/5987 

Si Stud Rectifier, 200 V, 40 A, Rev-Polarity DO-5 

40 

SK3699 

LIC, Voltage Regulator, 18 V, T0-220 

61 

SK3700/1217 

LIC, FM PLL Stereo MPX Demod, 16-Ld DIL 

85 

SK3701/1193 

LIC, 4.5 W Audio Amp, 12-Ld SIL W/Tab 

85 

SK3702 

LIC, Low-Noise Equalizer/Amp, 14-Ld DIL 

86 

SK3703/1096 

LIC, TV AFC, 14-Ld DIL 

86 

SK3704/1213 

LIC, TV Video IF/AGC Amp, 14-Ld DIL 

86 

SK3705/1189 

LIC, TV Chroma Processor, 28-Ld DIL 

86 

SK3706/1181 

Lie, FM Stereo MPX Demod, 16-Ld DIL 

86 

SK3707/1237 

LIC, AM Radio Receiver System, 14-Ld DIL 

86 

SK3708/1169 

Lie, 5.5 W Audio Amp, 10-Ld SIL 

86 

SK3709/110MP 

Ge Axial-Lead Diodes, Matched Pair for Discriminator/ 



Ratio Detector and Demodulator Circuits, DO-7 

37 

SK3710/238 

NPN Si Transistor, Deflection, TO-3 

32 

SK3711/1109 

LIC, TV Low Level Video Detector, 14-Ld DIL 

86 

SK3712/1208 

CMOS Phase Comparator CB PLL Ckt, 9-Ld SIL 

86 

SK3713/1207 

CMOS Programmable Counter for CB PLL Syst, 16-Ld DIL 

87 

SK3714/1200 

LIC, TV Chroma Processor, 16-Ld DIL 

87 

SK3715 

PNP Si Transistor, FM AF Driver/Output, TO-92 



For NPN Complement Use SK3275/194 

32 

SK3716/161 

NPN Si Transistor, RF TV UHF/Video IF Amp, TO-72 

32 

SK3717/121 

PNP Ge Transistor, AF Power Output, TO-3 



For Matched Pair Use SK3718 

32 

SK3718/121MP 

Matched Pair SK3717 PNP Ge Transistors 

32 

SK3719/104 

PNP Ge Transistor, AF Power Output, TO-3 



For Matched Pair Use SK3720 

32 

SK3720/104MP 

Matched Pair SK3719 PNP Ge Transistors 

32 

SK3721/100 

PNP Ge Transistor, RF/IF Amp, TO-5 

32 

SK3722/102 

PNP Ge Transistor, AM AF Preamp, TO-5 

32 

SK3723/1005 

LIC, FM MPX Stereo Demod, 14-Ld DIL 

87 

SK3724/981 

LIC, Voltage Regulator, 8 V, TO-92 

61 

SK3725/1196 

LIC, TV Chrominance Signal Processor, 24-Ld DIL 

87 

SK3726/1278 

LIC, 5.8 W Audio Amp CB/Stereo/Auto Radio, 10-Ld SIL 

87 

SK3727/1164 

LIC, TV Video Signal Processor, 16-Ld DIL 

87 

SK3728/1168 

LIC, TV Video Processor, 16-Ld DIL 

87 

SK3729/1173 

LIC, TV Video IF/AGC, 16-Ld DIL 

87 

SK3730/1222 

LIC, 4.2 W Audio Amp, 14-Ld DIL W/Tabs 

88 

SK3731/1243 

LIC, FM Stereo MPX Decoder, 14-Ld DIL 

88 

SK3732/1167 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 16-Ld DIL 

88 

SK3733/1197 

CMOS Osc/Driver for CB PLL Ckt, 9-Ld SIL 

88 

SK3734/806 

LIC, AM Radio Receiver Subsystem, 14-Ld DIL 

88 

SK3735/1216 

LIC, TV Chroma Demod, 16-Ld DIL 

88 

SK3736/1214 

LIC, AM Tuner System, 16-Ld DIL 

88 

SK3737/1179 

LIC, Tape Recorder Preamp, 8-Ld DIL 

88 

SK3738/1215 

LIC, Auto/FM Stereo Equalizer Amp, 16-Ld DIL 

89 

SK3739/1211 

LIC, 5.5 W AF Amp for Auto Sound, 10-Ld SIL 

89 

SK3740/1218 

Hybrid 1C, 7 W AF Amp, 2 Channels, 15-Ld Module Pkg 

58 

SK3741/1219 

Hybrid 1C, 15 W AF Amp, 2 Channels, 15-Ld Module Pkg 

58 

SK3742/1187 

LIC, TV Video IF Detector, 8-Ld DIL Pkg 

89 

SK3743/1123 

LIC, Color TV Subcarrier Processor, 16-Ld DIL 

89 

SK3744/1260 

LIC, 5.5 W Audio Power Amp, 10-Ld SIL W/Fin 

89 

SK3745 

LIC, Dual Preamp, 8-Ld SIL 

89 

SK3746/326 

P-Channel Si JFET, AF Small Signal, TO-92 

36 

SK3747/157 

NPN Si Transistor, AF High Power, TO-126 

32 

SK3748/282 

NPN Si Transistor, AF/RF CB/Short Wave, TO-5 

32 

SK3749/5073A 

Zener Diode, 8.7 V± 5%, 1 W 

46 

SK3750/143A 

Zener Diode, 13 V±5%, 1 W 

46 

SK3751/5075A 

Zener Diode, 16 V±5%, 1 W 

46 
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SK3752/5077A 

Zener Diode, 18 V±5%, 1 W 

46 

SK3753/5082A 

Zener Diode, 25 V±5%, 1 W 

46 

SK3754/5083A 

Zener Diode, 28 V±5%, 1 W 

46 

SK3755/5084A 

Zener Diode, 30 V±5%, 1 W 

46 

SK3756/508 

Solid State Tube Replacement for 3A3, etc. 

48 

SK3757/509 

Solid State Tube Replacement for 3AT2, etc. 

48 

SK3758/510 

Solid State Tube Replacement for 3DB3, etc. 

48 

SK3759/511 

Solid State Tube Replacement for 2AV2, etc. 

48 

SK3760/512 

Solid State Tube Replacement for 6DW4, etc. 

48 

SK3761/514 

Solid State Tube Replacement for 3DS3, etc. 

48 

SK3762/1227 

Lie, FM IF Amp, Limiter, 8-Ld DIL 

89 

SK3763/1226 

LIC, FM MPX Stereo Demod, 14-Ld DIL 

89 

SK3764/127 

PNP Ge Transistor, Deflection/AF High Voltage, TO-3 

32 

SK3765/195A 

NPN Si Transistor, AF/RF CB/Short Wave, TO-5 

32 

SK3766/5000A 

Zener Diode, 2.4 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3767/5001A 

Zener Diode, 2.5 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3768/5002A 

Zener Diode, 2.7,V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3769/5003A 

Zener Diode, 2.8 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3770/5004A 

Zener Diode, 3 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3771/5005A 

Zener Diode, 3.3 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3772/5006A 

Zener Diode, 3.6 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3773/5007A 

Zener Diode, 3.9 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3774/5008A 

Zener Diode, 4.3 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3775/5009A 

Zener Diode, 4.7 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3776/5010A 

Zener Diode, 5.1 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3777/5011A 

Zener Diode, 5.6 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3778/5012A 

Zener Diode, 6 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3779/5013A 

Zener Diode, 6.2 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3780/5014A 

Zener Diode, 6.8 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3781/5015A 

Zener Diode, 7.5 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3782/5016A 

Zener Diode, 8.2 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3783/5017A 

Zener Diode, 8.7 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3784/5018A 

Zener Diode, 9.1,V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3785/5019A 

Zener Diode, 10 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3786/5020A 

Zener Diode, 11 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3787/5021A 

Zener Diode, 12 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3788/5022A 

Zener Diode, 13 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3789/5023A 

Zener Diode, 14 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3790/5024A 

Zener Diode, 15 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3791/5025A 

Zener Diode, 16 V ^5%, 0.5 W 

45 

SK3792/5026A 

Zener Diode, 17 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3793/5027A 

Zener Diode, 18 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3794/5028A 

Zener Diode, 19 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3795/5029A 

Zener Diode, 20 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3796/5030A 

Zener Diode, 22 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3797/5031A 

Zener Diode, 24 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3798/5032A 

Zener Diode, 25 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3799/5033A 

Zener Diode, 27 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3800/5034A 

Zener Diode, 28 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3801/5035A 

Zener Diode, 30 V ±5%,0.5W 

45 

SK3802/5036A 

Zener Diode, 33 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3803/5037A 

Zener Diode, 36 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3804/5038A 

Zener Diode, 39 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3805/5039A 

Zener Diode, 43 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3806/5040A 

Zener Diode, 47 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3807/5041A 

Zener Diode, 51 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3808/5042A 

Zener Diode, 56 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3809/5043A 

Zener Diode, 60 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3810/5044A 

Zener Diode, 62 V ±5%, 0.5 W- 

45 

SK3811/5045A 

Zener Diode, 68 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3812/5046A 

Zener Diode, 75 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3813/5047A 

Zener Diode, 82 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3814/5048A 

Zener Diode, 87 V ±5%, 0.5 W 

45 

SK3815/5049A 

Zener Diode, 91 V ±5%, 0.5 W 

45 


8 









Index—Semiconductors and Accessories 


RCA 

Type 

Description 

Page 

SK3816/5050A 

Zener Diode, 100 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3817/5051A 

Zener Diode, 110 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3818/5052A 

Zener Diode, 120 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3819/5053A 

Zener Diode, 130 V, ±5%,0.5W 

45 

SK3820/5054A 

Zener Diode, 140 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3821/5055A 

Zener Diode, 150 V,±5%,0.5W 

45 

SK3822/5056A 

Zener Diode, 160 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3823/5057A 

Zener Diode, 170 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3824/5058A 

Zener Diode, 180 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3825/5059A 

Zener Diode, 190 V, ±5%, 0.5 W 

45 

SK3826/5060A 

Zener Diode, 200 V, ±5%,0.5W 

45 

SK3827/1166 

LIC, 5.8 Audio Amp, 10-Ld SIL 

90 

SK3828/1241 

LIC, Head Coil/Meter Driver, 7-Ld SIL 

90 

SK3829/788 

LIC, FM IF System/IF Amp, 16-LdSIL 

90 

SK3830 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 18-Ld DIL 

90 

SK3831 

LIC, Voltage Regulator, 6 V, TO-92 

61 

SK3832/1231 

LIC, TV Aound IF/Audio Out Subsystems, 



16-Ld Quad/Wing Tabs 

90 

SK3833/1308 

LIC, Sound IF Det/Audio Driver, 14-Ld blL 

90 

SK3834/132 

N-Channel Si JFET, VHF/UHF RF Amp, TO-92 

36 

SK3835/103A 

NPN Ge Transistor, AF Driver/Preamp, TO-1 

32 

SK3836/284 

NPN Si Transistor, AF Power Out, TO-3 



For PNP Complement Use SK3846/285 

32 

SK3837/5063A 

Zener Diode, 2.7 V ±5%, 1 W 

46 

SK3838/5065A 

Zener Diode, 3 V ±5%, 1 W 

46 

SK3839/155 

NPN Ge Transistor, AF Power Out, Mod; TO-66 

32 

SK3840/131MP 

Matched Pair SK3198 PNP Ge Transistors 

32 

SK3841/294 

PNP Si Transistor, AF Power Amp, Plastic Pkg 



For NPN Complement Use SK3849/293 

32 

SK3842 

NPN Si Transistor, CB RF Amp, Plastic Pkg 

32 

SK3843 

Si Axial-Lead Rectifier, 1500 V, 1 A 

37 

SK3844/321 

NPN Si Transistor, Deflection, TO-66 

32 

SK3845/176 

PNP Ge Transistor, AF Power Amp, TO-39 

32 

SK3846/285 

PNP Si Transistor, AF Power Out, TO-3 



For NPN Complement Use SK3836/284 

32 

SK3847 

NPN Si Transistor, Power Out CB/Short Wave, TO-5 

32 

SK3848/5806 

Si Axial-Lead Rectifier, 600 V, 3 A, DO-27 



Formerly Designated SK3016A 

39 

SK3849/293 

NPN Si Transistor, AF Power Amp, Plastic Pkg 



For PNP Complement Use SK3841/294 

32 

SK3850 

SCR, 200 V, 5 A, TO-8 

54 

SK3851 

SCR, 600 V, 5 A, TO-8 

54 

SK3852/1232 

LIC, 8 W Audio Pwr Amp for Auto Radio, VERSA-V 

90 

SK3853 

LIC, 12 W Audio Pwr Amp for Auto Radio, VERSA-V 

90 

SK3854/123AP 

NPN Si Transistor, RF/AF Osc/Amp, TV Video Amp, TO-92 

32 

SK3855/308 

ITR, TV Deflection, 750 V, TO-66 

56 

SK3856/310 

ITR, TV Deflection, 800 V, TO-66 

56 

SK3857/231 

SCR, 500 V, 7.5 A, TO-66 

56 

SK3858/251 

NPN Si Darlington Transistor, High Power, TO-3 



For PNP Complement Use SK3859/252 

35 

SK3859/252 

PNP Si Darlington Transistor, High Power, TO-3 



For NPN Complement Use SK3858/251 

35 

SK3860/265 

NPN Si Darlington Transistor, Power Tab Case 

35 

SK3861/101 

NPN Ge Transistor, AF Low Power, TO-39 



For PNP Complement Use SK3721/100 

32 

SK3862/103 

NPN Ge Transistor, AF Low Power, TO-39 



For PNP Complement Use SK3722/102 

32 

SK3863/600 

Si Varistor, Temp/Voltage Compensation, 100 mW 

44 

SK3864/605 

Si Varistor, Temp/Voltage Compensation, 50 mW 

44 

SK3865 

NPN Si Transistor, TV Vert/Horiz/AF Driver, TO-220 

32 

SK3866 

NPN Si Transistor, Predriver/AF Amp, Plastic Case 



For PNP Complement Use SK3867 

32 

SK3867 

NPN Si Transistor, Predriver/AF Amp, Plastic Case 



For PNP Complement Use SK3866 

32 
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SK3868/DIV-1 

HV Divider, 4 W, 35 kV 

48 

SK3869/DIV-2 

HV Divider, 4 W, 35 kV 

48 

SK3870/DIV-3 

HV Divider, 4 W, 32 kV 

48 

SK3871/DIV4 

HV Divider, 4 W, 35 kV 

48 

SK3872/1261 

LIC, 5.5-W Audio Power Amp, 10-Ld SIL W/Flange 

91 

SK3873/1256 

LIC, 5.5-W Audio Power Amp, 10-Ld SIL W/Flange 

91 

SK3874/1170 

LIC, Dual Stereo Preamp, 8-Ld SIL 

91 

SK3875 

LIC, 5.5-W Audio Power Amp, 16-Ld SIL 

91 

SK3876/1135 

LIC, 12-V Preamplifier, 7-Ld SIL 

91 

SK3877/1075A 

LIC, 1-W Audio Amplifier, 14-Ld DIL W/End Tab 

91 

SK3878/1245 

LIC, TV Vertical Deflection, 10-Ld SIL W/Flange 

91 

SK3879/1246 

LIC, 2.4-W Audio Amplifier, 14-Ld DIL W/End Tab 

92 

SK3880/1254 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 24-Ld DIL 

92 

SK3881 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 22-Ld DIL 

92 

SK3882/821 

LIC, TV Chroma Demodulator, 14-Ld DIL 

92 

SK3883 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 20-Ld DIL 

92 

SK3884 

CMOS CB PLL Frequency Synthesizer, 20-Ld DIL 

92 

SK3885 

LIC, TV VIR Signal Processor, 24-Ld DIL 

92 

SK3886/979 

LIC, Zero-Crossing Triac Trigger, 14-LD DIL 

92 

SK3887/983 

LIC, Dual Preamplifier, 14-LD DIL 

93 

SK3888/1180 

LIC, 1.5-W AF Power Amp for Tape Recorder, 



14-Ld DIL W/End Fin 

93 

SK3889/1228 

LIC, 2.1-W AF Power Amp for Tape Recorder, 



14-Ld DIL W/End Fin 

93 

SK3890/1150 

LIC, 2.5-W AF Power Amp, In-Line Plactic Case, 



8-Ld/2 Wings 

93 

SK3891/829 

LIC, Electronic Attenuator, 8-Ld DIL 

93 

SK3892/973D 

LIC, Balanced Modulator/Demodulator, 14-Ld DIL 

93 

SK3893/152 

NPN Si Transistor, Audio Amp/Switching, T0-220 



For PNP Complement Use SK3274/153 

32 

SK3894/384 

NPN Si Transistor, High Power Amp/Switching, TO-66 

32 

SK3895/328 

NPN Si Transistor, Power Amp/Fast Switching, TO-3 

32 

SK3896/261 

NPN Si Darlington Transistor, Power Amp, TO-220 



For PNP Complement Use SK3897/262 

35 

SK3897/262 

PNP Si Darlington Transistor, Power Amp, TO-220 



For NPN Complement Use SK3896/261 

35 

SK3898/314 

SCR, 400 V, 6.4 A, TO-3 

56 

SK3899 

NPN Si Transistor, Lo-Noise Preamp/High Gain, TO-92 

32 

SK3900/536A 

Si HV quadruples 30 kV 

50 

SK3901/554 

Si HV Tripler, 30 kV 

50 

SK3911 

NPN Si Transistor, Med Pwr TV/CB/VCR, Plastic Case 



For PNP Complement Use SK3912 

32 

SK3912 

PNP Si Transistor, Med Pwr TV/CB/VCR, Plastic Case 



For PNP Complement Use SK3911 

32 

SK3913 

NPN Si Transistor, High Current Gain, TO-66 

32 

SK3914 

LIC, Power Op Amp/Cassette Recorders, 9-Ld SIL 

93 

SK3915/1259 

LIC, 6.5-W Audio Pwr Amp., 10-Ld DIL W/Wing Tabs 

93 

SK3916/1273 

LIC, Dual Channel Audio Power Amp, 20-Ld DIL 

93 

SK3917/1115A 

LIC, 7-W Audio Power Amp, 12-Ld DIL w/Bent Tabs 

94 

SK3918/986 

LIC, TV Chroma Processor/Demodulator, 24-Ld DIL 

94 

SK3919/822 

LIC, TV Luminance/Video/Chroma Proc, 16-Ld DIL 

94 

SK3920/1263 

LIC, Tape/VCR Record/Playback Circuit, 16-Ld DIL 

94 

SK3921/1268 

LIC, VCR DC Servo Control Unit, 28-Ld DIL 

94 

SK3922 

LIC, 5.8 W Audio Pwr Amp, 7-Ld SIL (Reverse of SK3923) 

94 

SK3923 

LIC, 5.8-W Audio Pwr Amp, 7-Ld SIL (Reverse of SK3922) 

94 

SK3924 

LIC, Low-Noise Dual Preamp, Audio/Radio/TV, 14-Ld DIL 

94 

SK3925/525 

LIC,Si Axial-Lead Rectifier, TV Boost Rectifier, 2 kV,1A 

38 

SK3926 

LIC, High-Speed Divider, 20-125 MHz Input, 8-Ld DIL 

95 

SK3927/820 

LIC, Horiz Proc 8i AGC Detector, 16-Ld DIL 

95 

SK3928/819 

LIC, TV Chroma Amp/Demodulator, 16-Ld DIL 

95 

SK3929 

NPN Si Transistor, Med Pwr Driver/Output, TO-220 



For PNP Complement Use SK3930 

32 

SK3930 

PNP Si Transistor, Med Pwr Driver/Output, TO-220 



For NPN Complement Use SK3929 

32 
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SK3931 

NPN Si Transistor, AF/RF High Voltage, TO-92 



For PNP Complement Use SK3932 

32 

SK3932 

PNP Si Transistor, AF/RF High Voltage, TO-92 



For NPN Complement Use SK3931 

32 

SK3933/380 

NPN Si Transistor, AF Power Amp, Flanged Plastic Case 



For PNP Complement Use SK3934/381 

32 

SK3934/381 

PNP Si Transistor, AF Power Amp, Flanged Plastic Case 



For NPN Complement Use SK3933/380 

32 

SK3935/270 

NPN Si Darlington Transistor, 100 V, 10 A, Plastic TO-3 



For PNP Complement Use SK3936/271 

35 

SK3936/271 

PNP Si Darlington Transistor, 100 V, 10 A, Plastic TO-3 



For NPN Complement Use SK3935/270 

35 

SK3937/5632 

Triac, 100 V, 10A,TO-220 

52 

SK3938/5633 

Triac, 200 V, 10 A, T0-220 

52 

SK3939/5636 

Triac, 500 V, 10 A, T0-220 

52 

SK3942/5483 

SCR, 200 V, 8 A, TO-64 

54 

SK3943/5485 

SCR, 400 V, 8 A, TO-64 

54 

SK3944/5487 

SCR, 600 V, 8 A, TO-64 

54 

SK3945/327 

NPN Si Transistor, Pwr, Amp/Switch, TO-3 

34 

SK3946/385 

NPN Si Transistor, High Speed Switch, TO-3 

34 

SK3947/388 

NPN Si Transistor, High Power AF, TO-3 

34 

SK3948/247 

NPN Si Darlington Transistor, 100 V, 12 A, TO-3 



For PNP Complement Use SK3949/248 

35 

SK3949/248 

PNP Si Darlington Transistor, 100 V, 12 A, TO-3 



For NPN Complement Use SK3948/247 

35 

SK3950/5400 

SCR, 30 V, 0.8 A, Sensitive Gate, TO-92 

54 

SK3951/5405 

SCR, 400 V, 0.8 A, Sensitive Gate, TO-92 

54 

SK3952/5406 

SCR, 600 V, 0.8 A, Sensitive Gate, TO-92 

54 

SK3953/5412 

SCR, 60 V, 4 A, TO-126 

54 

SK3954/5414 

SCR, 200 V, 4 A, TO-126 

54 

SK3955/5415 

SCR, 400 V, 4 A, TO-126 

54 

SK3956/5416 

SCR, 600 V, 4 A, TO-126 

54 

SK3957 

NPN SI Transistor, TV Deflection, TO-3 

34 

SK3958/390 

NPN Si Transistor, Pwr Amp/High-Speed Switch, 

Plastic TO-3 



For PNP Complement Use SK3959/391 

34 

SK3959/391 

PNP Si Transistor, Pwr Amp/High-Speed Switch, 

Plastic TO-3 



For NPN Complement Use SK3958/390 

34 

SK3960/392 

NPN Si Transistor, Pwr Amp/Switch, Plastic TO-3 



For PNP Complement Use SK3961/393 

34 

SK3961/393 

PNP Si Transistor, Pwr Amp/Switch, Plastic TO-3 



For NPN Complement Use SK3960/392 

34 

SK3962 

LIC, Positive Voltage Regulator, 9 V, TO-92 

61 

SK3963/1249 

LIC, Balance Modulator, 7-Ld SIL 

95 

SK3964 

LIC, Dual Attenuator, 14-Ld DIL 

95 

SK3965/974 

LIC, Phase-Frequency Detector, 14-Ld DIL 

95 

SK3966 

MOS 1C, Digital Alarm Clock/Display Driver, 40-Ld DIL 

95 

SK3967 

LIC, TV Sound IF Amp/FM Detector, 14-Ld DIL 

96 

SK3968/1161 

LIC, TV Video IF/Sound IF, 28-Ld DIL 

96 

SK3969/1116 

LIC, 5-W Audio Amplifier, 12-Ld DIL w/Wing Tabs 

96 

SK3970 

LIC, Balanced Modulator/Demodulator, 9-Ld SIL 

96 

SK3972/1220 

Hybrid 1C, 6-W AF Pwr Amp, 2 Channels, 



15-Ld Module Case 

58 

SK3973/988 

LIC, Positive Voltage Regulator, 6.2 V, TO-92 

61 

SK3974/794 

LIC, TV Vertical Processor, 16-Ld DIL 

96 

SK3975/2011 

LIC, Darlington Array, CMOS/PMOS Driver, 16-Ld DIL 

97 

SK3976 

LIC, AM/FM Sig Processor, 20-Ld DIL 

97 

SK3977/456 

N-Channel Si JFET, TO-72 

36 

SK3978/259 

NPN Darlington Transistor, 100 V, 8 A, TO-127 



For PNP Complement Use SK3979/260 

35 

SK3979/260 

PNP Darlington Transistor, 100 V, 8 A, TO-127 



For NPN Complement Use SK3978/259 

35 

SK3980/5061A 

Zener Diode, 2.4 V ±5%, 1 W 

46 
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SK4060 

C0S/M0S 1C, Binary Counter/Divider, 16-Ld DIL 

103 


C0S/M0S 1C. Quad Bilateral Switch, 14-Ld DIL 

103 

SK4069 

COS/MOS 1C, HEX Inverter, 14-Ld DIL 

103 

SK4070 

COS/MOS 1C, Quad Exclusive OR/NOR Gate, 14-Ld DIL 

103 


COS/MOS 1C, Quad 2-Input OR Gate, 14-Ld DIL 

103 


COS/MOS 1C, Dual 4-Input OR Gate, 14-Ld DIL 

103 


COS/MOS 1C, Triple 3-Input OR Gate, 14-Ld DIL 

103 

ISK4081 

COS/MOS 1C, Quad 2-Input AND Gate, 14-Ld DIL 

103 


COS/MOS 1C, Quad 2-Input NANO Trigger, 14-Ld DIL 

103 

|SK4094 

COS/MOS 1C, 8-Stage Bus Register, 16-Ld DIL 

103 

02' 

COS/MOS 1C, Dual Monostable Multivibrator, 16-Ld DIL 

103 

SK4311 

CMOS 1C, LED/Gas Discharge/LCD Driver, 16-Ld DIL 

97 


CMOS 1C, Telephone Keypad Pulse Dialer, 18-Ld DIL 

97 

SK4325 

CMOS 1C, Programmable Keypad Pulse Dialer, 18-Ld DIL 

97 

SK4326 

CMOS 1C, Programmable Keypad Pulse Dialer, 18-Ld DIL 

97 

SK4332 

CMOS 1C, 30/32-Bit Static Shift Reg/LCD Driver, 40-Ld DIL 

97 

SK4368 

CMOS 1C, Decoder/Driver, LED/LCD Displays, 16-Ld DIL 

98 

SK4511 

COS/MOS Digital 1C, Latch Decoder Drivers, 16-Ld DIL 

103 

SK4518 

COS/MOS 1C, Dual BCD Up-Counter, 16-Ld DIL 

103 

SK4520 

COS/MOS 1C, Dual Up-Counter, 16-Ld DIL 

103 

SK4555 

COS/MOS 1C, Dual Binary to 1 -of-4 Decode/DeMPX, 



14-Ld DIL 

103 

SK4556 

COS/MOS 1C, Dual Binary to 1 -of-4 Decode/DeMPX, 



14-Ld DIL 

103 

SK6554/6354 

Si Stud Rectifier, 400 V, 300 A, DO-9 

40 

SK6555/6355 

Si Stud Rectifier, 400 V, 300 A, Rev Polarity, DO-9 

40 

SK6556/6356 

Si Stud Rectifier, 600 V, 300 A, DO-9 

40 

SK6558/6358 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 300 A, DO-9 

40 

SK6559/6359 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 300 A, Rev Polarity, DO-9 

40 


Si Stud Rectifier, 1200 V, 300 A, DO-9 

40 

SK6561 

Si Stud Rectifier, 1200 V, 300 A, Rev Polarity, DO-9 

40 

SK6615/5515 

SCR, 400 V, 20 A, T0-203 

54 

SK6616/5516 

SCR, 600 V, 20 A, TO-203 

54 

SK6621/5521 

SCR, 50 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6622/5522 

SCR, 100 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6624/5524 

SCR, 200 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6627/5527 

SCR, 400 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6629/5529 

SCR, 600 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6631/5531 

SCR, 800 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6632 

SCR, 1000 V, 25 A, TO-48 

54 

SK6642/5542 

SCR, 100 V, 35 A, TO-48 

54 

SK6648/5548 

SCR, 800 V, 35 A, TO-48 

54 


SCR, 1000 V, 35 A, TO-48 

54 

SK6752/5452 

SCR, 30 V, 4 A, T0-202 

54 

SK6753/5453 

SCR, 50 V, 4 A, TO-202 

54 

SK6754/5454 

SCR, 100 V, 4 A, TO-202 

54 

SK6791/5491 

SCR, 100 V, 10 A, TO-48 

54 

SK6792/5492 

SCR, 200 V, 10 A, TO-48 

54 

SK6794/5494 

SCR, 400 V, 10 A, TO-48 

54 

SK6796/5496 

SCR, 600 V, 10 A, TO-48 

54 

SK7042/5842 

Si Stud Rectifier, 600 V, 3 A, DO-4 

40 

SK7048/5848 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 3 A, DO-4 

40 

SK7049/5849 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 3 A, Rev Polarity, DO-4 

40 

SK7068/5868 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 6 A, DO-4 

40 

SK7069/5869 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 6 A, Rev Polarity, DO-4 

40 

SK7090/5890 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 12 A, DO-4 

40 

SK7091/5891 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 12 A, Rev Polarity, DO-4 

40 

SK7096/5896 

Si Stud Rectifier, 200 V, 16 A, DO-4 

40 

SK7100/5900 

Si Stud Rectifier, 400 V, 16 A, DO-4 

40 

SK7104/5904 

Si Stud Rectifier, 600 V, 16 A, DO-4 

40 

SK7110/5910 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 16 A, DO-4 

40 

SK7111/5911 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 16 A, Rev Polarity, DO-4 

40 

SK7153/5953 

Si Stud Rectifier, 600 V, 15 A, Rev Polarity, DO-5 

40 

SK7202/6002 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 40 A, DO-5 

40 
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SK7203/6003 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 40 A, Rev Polarity, DO-5 


SK7220/6020 

Si Stud Rectifier, 50 V, 60 A, DO-5 


SK7226/6026 

Si Stud Rectifier, 200 V, 60 A, DO-5 


SK7227/6027 

Si Stud Rectifier, 600 V, 60 A, Rev Polarity, DO-5 


SK7234/6034 

Si Stud Rectifier, 400 V, 60 A, DO-5 


SK7240/6040 

Si Stud Rectifier, 600 V, 60 A, DO-5 


SK7244/6044 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 60 A, DO-5 


SK7245/6045 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 60 A, Rev Polarity, DO-5 


SK7254/6054 

Si Stud Rectifier, 200 V, 70 A, DO-5 


SK7260/6060 

Si Stud Rectifier, 400 V, 70 A, DO-5 


SK7261/6061 

Si Stud Rectifier, 400 V, 70 A, Rev Polarity, DO-5 

40 

SK7264/6064 

Si Stud Rectifier, 600 V, 70 A, DO-5 

40 

SK7272/6072 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 70 A, DO-5 

40 

SK7273/6073 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 70 A, Rev Polarity, DO-5 

40 

SK7354/6154 

Si Stud Rectifier, 400 V, 150 A, DO-8 

40 

SK7355/6155 

Si Stud Rectifier, 400 V, 150 A, Rev Polarity, DO-8 

40 

SK7356/6156 

Si Stud Rectifier, 600 V, 150 A, DO-8 

40 

SK7358/6158 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 150 A, DO-8 

40 

SK7359/6159 

Si Stud Rectifier, 1000 V, 150 A, Rev Polarity, DO-8 

40 

SK74C245 

CMOS 1C, Octal Bus Transceiver, 20-Ld DIL 

102 

SK74H00 

TTL 1C, High-Speed Positive NAND Gate, 14-Ld DIL 

105 

SK74H04 

TTL 1C, High-Speed HEX Inverter, 14-Ld DIL 

105 

SK74LS00 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Positive-NAND Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS02 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Positive-NOR Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS03 

TTL Schottky 1C, Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS04 

TTL Schottky 1C, HEX Inverter, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS05 

TTL Schottky 1C, HEX Inverter, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS08 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Positive-AND Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS10 

TTL Schottky 1C, Triple 3-Input Positive-NAND Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS11 

TTL Schottky 1C, Triple 3-Input Positive-AND Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS14 

TTL Schottky 1C, HEX Schmitt-Trigger Inverter, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS20 

TTL Schottky 1C, Dual 4-Input Positive-NAND Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS27 

TTL Schottky 1C, Triple 3-Input Positive-NOR Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS30 

TTL Schottky 1C, 8-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS32 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Positive-OR Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS38 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Positive-NAND Buffer, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS42 

TTL Schottky 1C, BCD-to-Decimal Decoder, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS49 

TTL Schottky 1C, BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS51 

TTL Schottky 1C, Expandable AND-OR Inverter, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS73 

TTL Schottky 1C, Dual J-K Flip-Flop W/Clear, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS74 

TTL Schottky 1C, Dual D-Type Flip-Flop, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS75 

TTL Schottky 1C, 4-Bit Bistable Latch, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS83 

TTL Schottky 1C, 4-Bit Binary Full Adder, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS85 

TTL Schottky 1C, 4-Bit Magnitude Comparator, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS86 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Exclusive-OR Gate, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS90 

TTL Schottky 1C, Divide-by-2/Divide-by-5 Decade 



Counters, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS93 

TTL Schottky 1C, 4-Bit Binary Counter, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS107 

TTL Schottky 1C, Dual J-K Master/Slave Flip-Flop 



W/Clear, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS109 

TTL Schottky 1C, Dual J-K Flip-Flop W/Preset-Clear, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS123 

TTL Schottky 1C, Retriggerable Monostable Multivibrator, 



16-Ld DIL 

106 
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SK74LS136 

TTL Schottky 1C, Quad Exelusive-OR Gate, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS138 

TTL Schottky 1C, 3-to-8-Line Decoders/Multiplexers, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS151 

TTL Schottky 1C, 1-of-8 Selectors/Multiplexers, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS153 

TTL Schottky 1C, Dual Data Selectors/Multiplexers, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS157 

TTL Schottky 1C, Quad 2- to 1-Line Data Selectors/Multi- 



plexers, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS161 

TTL Schottky 1C, Binary, Direct Clear Synchronous 



4-Bit Counter, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS163 

TTL Schottky 1C, Binary, Synchronous Clear 4-Bit 



Counter, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS164 

TTL Schottky 1C, Parallel-Output Serial Shift Register, 



14-Ld DIL 

106 

SK74LS174 

TTL Schottky 1C, HEX D-Type Flip-Flop, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS175 

TTL Schottky 1C, Quad D-Type Flip-Flops, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS191 

TTL Schottky 1C, Binary Synchronous Up-Down Counter, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS193 

TTL Schottky 1C, Synchronous Up-Down Clock 



Counter, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS195 

TTL Schottky 1C, 4-Bit Parallel-Access Shift Register, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS196 

TTL Schottky 1C, Presettable Counters/Latches, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS221 

TTL Schottky 1C, Dual Monostable Multivib, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS240 

TTL Schottky 1C, Octal Buffer/Line Driver/Line 



Receiver, 20-Ld DIL 

106 

SK74LS248 

TTL Schottky 1C, BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS249 

TTL Schottky 1C, BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS253 

TTL Schottky 1C, Dual Data Selector/Multiplexer, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS257 

TTL Schottky 1C, Quad Data Selector/Multiplexer, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS258 

! TTL Schottky 1C, Quad Data Selector/Multiplexer, 



16-Ld DIL 

106 

SK74LS259 

TTL Schottky 1C, 8-Bit Addressable Latch, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS266 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate, 



14-LD DIL 

106 

SK74LS273 

TTL Schottky 1C, Octal D-Type Flip-Flop, 20-Ld DIL 

106 

SK74LS280 

TTL Schottky 1C, 9-Bit Odd/Even Parity 



Generator/Checker, 14-Ld DIL 

106 

SK74LS298 

TTL Schottky 1C, Quad 2-Input Multiplexer, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS367 

TTL Schottky 1C, HEX Bus Driver, 16-Ld DIL 

106 

SK74LS377 

TTL Schottky 1C, Octal D-Type Flip-Flop, 20-Ld DIL 

106 

SK74S00 

TTL 1C, Ultra-High-Speed NAND Gate, 14-Ld DIL 

105 

SK74S04 

TTL 1C, Ultra-High-Speed HEX Inverter, 14-Ld DIL 

105 

SK7400 

TTL 1C, Quad 2-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7401 

TTL 1C, Quad 2-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 


TTL 1C, Quad 2-Input Positive-NOR Gate, 14-Ld DIL 

104 

... 

TTL 1C, Quad 2-Input Pos-NAND Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7404 

TTL 1C, HEX Inverter, 14-Ld DIL 

104 

SK7405 

TTL 1C, HEX Inverter, 14-Ld DIL 

104 

SK7406 

TTL 1C, HEX Inverter Buffer/Driver, 14-Ld DIL 

104 

SK7407 

TTL 1C, Hex Buffers/Drivers, 14-Ld DIL 

104 

SK7408 

TTL 1C, Quad 2-Input Positive-AND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7409 

TTL 1C, Quad 2-Input Pos-AND Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7410 

TTL 1C, 3-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7411 

TTL 1C, Triple 3-Input Pos-AND Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7412 

TTL 1C, Triple 3-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7413 

TTL 1C, 4-Input Positive-NAND Trigger, 14-Ld DIL 

104 

SK7414 

TTL 1C, HEX Schmitt-Trigger Inverter, 14-Ld DIL 

104 

SK7416 

TTL 1C, HEX Inverter Buffer/Driver, 14-Ld DIL 

1 104 

SK7417 

TTL 1C, Hex Buffers/Drivers, 14-Ld DIL 

104 
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Description 



TTL 1C, 4-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

5 ! 

TTL 1C, Dual 4-Input Positive-NAND Gates, 14-Ld DIL 

104 


TTL 1C, Pos-NOR Gates w/Strobe, 16-Ld DIL 

104 

SK7425 

TTL 1C, Dual 4-Input Pos-NOR Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7426 

TTL 1C, HV Pos-NAND Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7427 

TTL 1C, 3-Input Positive-NOR Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7428 

TTL 1C, Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers, 14-Ld DIL 

104 

SK7430 

TTL 1C, 8-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7432 

TTL 1C, 2-Input Positive-OR Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7433 

TTL 1C, Quad 2-Input Pos-NOR Buffers, 14-Ld DIL 

104 

SK7437 

TTL 1C, 2-Input Positive-NAND Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7438 

TTL 1C, 2-Input Positive-NAND Buffer, 14-Ld DIL 

104 

SK7440 

TTL 1C, 4-Input Positive-NAND Buffer, 14-Ld DIL 

104 

SK7441 

TTL 1C, BCD-to-Decimal Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

104 

SK7442 

TTL 1C, BCD-to-Decimal Decoder, 16-Ld DIL 

104 

SK7443 

TTL 1C, Excess-3-to-Decimal 4-10-Line Decoder, 16 Ld DIL 

104 

SK7444 

TTL 1C, 4-Line-to- 10-Line Decoders, 16-Ld DIL 

104 

SK7445 

TTL 1C, BCD-to-Decimal Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

104 

SK7446 

TTL 1C, BCD-to-7-Seg Decoders/Drivers, 16-Ld DIL 

104 

SK7447 

TTL 1C, BCD-to-7-Segment Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

104 

SK7448 

TTL 1C, BCD-to-7-Segment Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

104 

SK7450 

TTL 1C Dual AND-OR-Invert Gates, 14-Ld DIL 

104 

SK7451 

TTL 1C, Expandable AND-OR Invert Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7453 

TTL 1C, Expandable AND-OR-Invert Gates, 14-Lead DIL 

104 

SK7454 

TTL 1C, Expandable AND-OR Invert Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7460 

TTL 1C, Dual 4-Input Expanders, 14-Ld DIL 

104 

SK7470 

TTL 1C, AND-Gated J-K Flip-Flops, 14-Ld DIL 

104 

SK7472 

TTL 1C, J-K Master-Slave Flip-Flops, 14-Ld DIL 

104 

SK7473 

TTL 1C, Dual J-K Flip-Flop W/Clear, 14-Ld DIL 

104 

SK7474 

TTL 1C, Dual D Flip-Flop W/Preset-Clear, 14-Ld DIL 

104 

SK7475 

TTL 1C, 4-Bit Bistable Latch, 16-Ld DIL 

104 

SK7476 

TTL 1C, Dual J-K Flip-Flop W/Preset-Clear, 16-Ld DIL 

104 

SK7480 

TTL 1C, Gated Full Adders, 14-Ld DIL 

104 

SK7481 

TTL 1C, 16-Bit RAM, 14-Ld DIL 

104 

SK7483 

TTL 1C, 4-Bit Binary Full Adders, 16-Ld DIL 

104 

SK7485 

TTL 1C, 4-Bit Magnitude Comparator, 16-Ld DIL 

104 

SK7486 

TTL 1C, 2-Input Exclusive-OR Gate, 14-Ld DIL 

104 

SK7489 

TTL 1C, 64-Bit Read/Write Memories, 16-Ld DIL 

104 

SK7490 

TTL 1C, Divide-by-2/Divide-by-5 Decade Count, 14-Ld DIL 

104 


TTL 1C, Divide-by-12 Counter, 14-Ld DIL 

104 

S3 

TTL 1C, 4-Bit Binary Counter, 14-Ld DIL 

104 

SK7494 

TTL 1C, 4-Bit Shift Registers/Dual Asynchronous 



Presets, 16-Ld DIL 

104 

SK7495 

TTL 1C, 4-Bit Shift Register, 14-Ld DIL 

105 

SK7496 

TTL 1C, 5-Bit Shift Registers, 16-Ld DIL 

105 

SK7497 

TTL 1C, 6-Bit Binary Rate Multipliers, 16-Ld DIL 

105 

SK9000/552 

Si Fast-Recovery Rectifier, 1 A, 600 V, DO-15 

38 

SK9001/113A 

Si Dual Diode, Common Cathode 

42 

SK9002 

Si Dual Diode, Common Anode 

42 

SK9003/5800 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 50 V, DO-27 

39 

SK9004/5801 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 100 V, DO-27 

39 

SK9005/5802 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 200 V, DO-27 

39 

SK9006/5803 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 300 V, DO-27 

39 

SK9007/5804 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 400 V, DO-27 

39 

SK9008/5805 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 500 V, DO-27 

39 

SK9009/5808 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 800 V, DO-27 

39 

SK9010/5809 

Si Axial-Lead Rectifier, 3 A, 1000 V, DO-27 

39 

SK9011 

LIC, Dual Comparator, 8-Ld DIL 

98 

SK9013/824 

LIC, Low-Noise Dual Preamp, 8-Ld DIL 

98 

SK9014/720 

LIC, FM MPX Stereo Demodulator, 14-Ld DIL 

98 

SK9015 

LIC, Color TV Signal Processor, 24-Ld DIL 

98 

SK9016 

LIC, Chrominance/Luminance Processor, 28-Ld DIL 

98 

SK9017 

LIC, Differential Video Amp, 10-Ld TO-5 

98 

SK9018 

LIC, Color TV Picture IF Amp, 22-Ld DIL 

99 
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SK9019/2022 

LIC, Fluorescent Display Driver for M0S, 18-Ld DIL 

99 

SK9020/2021 

LIC, Fluorescent Display Driver for TTL, DTL, 



etc, 18-Ld DIL 

99 

SK9021/5070A 

Zener Diode, 6 V ±5%, 1 W 

46 

SK9022/5076A 

Zener Diode, 17 V ±5%, 1 W 

46 

SK9023/5078A 

Zener Diode, 19 V ^5%, 1 W 

46 

SK9024/5094A 

Zener Diode, 87 V ±5%, 1 W 

46 

SK9025/702 

LIC, TV Chroma Amp/Demodulator, 16-Ld DIL 

99 

SK9026/701 

LIC, TV Sync/AGC/Horiz Sig Processor, 16-Ld DIL 

99 

SK9027 

LIC, TV Horiz/Vert Countdown, 14-Ld DIL 

99 

SK9028/700 

LIC, TV Chroma System, 16-Ld DIL 

99 


LIC, PLL Stereo Decoder, 16-Ld DIL 

99 

SK9030/830 

LIC, TV Horiz Processor/Vert Countdown, 14-Ld DIL 

99 

SK9031 

NPN Si Transistor, High Power AF Output, TO-3 



For PNP Complement Use SK9032 

34 

SK9032 

PNP Si Transistor, High Power AF Output, T0-3 



For NPN Complement Use SK9031 

34 

SK9033 

NPN Si Transistor, High Power AF Output, T0-3 



For PNP Complement Use SK9034 

34 

SK9034 

PNP Si Transistor, High Power AF Output, TO-3 



For NPN Complement Use SK9033 

34 

SK9035 

TV HV Stick Rectifier 

42 

SK9036 

LIC, Positive Voltage Regulator, 1.7-36 V, 8-Ld TO-5 

100 

SK9037/5317 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 1000 V, 2 A 

41 

SK9038/346 

NPN Si Transistor, High Gain VHF/UHF Driver, TO-39 

34 

SK9039/386 

NPN Si Transistor, High-Speed Switch, TO-3 

34 

SK9040/387 

NPN Si Transistor, Power Amp/Switch, TO-3 

34 

SK9041/373 

NPN Si Transistor, AF Driver, TO-126 



For PNP Complement Use SK9042/374 

34 

SK9042/374 

PNP Si Transistor, AF Driver, TO-126 



For NPN Complement Use SK9041/373 

34 

SK9052 

CMOS 1C, Telephone Ckt DTMF Receiver/Decoder, 



24-Ld DIL 

100 

SK9053 

CMOS 1C, Tone Ringer for Telephone Bell Replacement, 



8-Ld DIL 

100 


CMOS 1C, Telephone DTMF Filter, 16-Ld DIL 

100 

; mmm 

CMOS 1C, Analog Switch Array/Crosspoint Switch, 



24-Ld DIL 

100 


CMOS 1C, Telephone DTMF Decoder, 18-Ld DIL 

100 

is 

LIC, Voltage Regulator, 3 A, 5 V, 30 W, T0-3 

61 

SK9068 

LIC, Dual 4-W Audio Amp, 14-Ld DIL 

100 

SK9069 

LIC, Stereo Demodulator, 20-Ld DIL 

101 

SK9073 

LIC, Voltge Comparator, 5-Ld Plastic Case 

101 

SK9075/166 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 100 V, 2 A 

41 

SK9076/187A 

PNP Si Transistor, RF/AF/CB 



For NPN Complement Use SK3357/186A 

34 

SK9077/2016 

LIC, Darlington Array, PMOS/CMOS Driver, 18-Ld DIL 

101 

SK9078/2017 

LIC, Darlington Array, 8-Ch PMOS Driver, 18-Ld DIL 

101 

SK9079/2018 

LIC, Darlington Array, TTL/CMOS Input Driver, 18-Ld DIL 

101 

SK9080/2019 

LIC, Darlington Array, 8-Ch CMOS/PMOS Driver 



18-Ld DIL 

101 

SK9081/2020 

LIC, Darlington Array, 8-Ch TTL Input Driver, 18-Ld DIL 

101 

SK9082A/6406 

Diac, Trigger for SCR/Triac, TO-92 

56 

SK9083A/6407 

Diac, Trigger for SCR/Triac, TO-92 

56 

SK9084A/6408 

Diac, Trigger for SCR/Triac, TO-92 

56 

SK9086/518 

TV Focus Rectifier, 8 kV, 5 mA 

42 

SK9089/832 

LIC, Tone Decoder, 8-Ld DIL 

101 

SK9091/177 

Si Diode, 200 V, 625 mA, t„=50 ns, DO-35 

38 

SK9092/2012 

LIC, High-Current Array/PMOS Driver, 16-Ld DIL 

102 

SK9093/2013 

LIC, High-Current Array/TTL, CMOS Driver, 16-Ld DIL 

102 

SK9094/2014 

LIC, High-Current Array, 7-Ch Input Driver for 

i 


CMOS/PMOS, 16-Ld DIL 

102 

SK9095/2015 

LIC, High-Current Array/Driver for High-Output TTL, 



16-Ld DIL 

102 


RCA 

Type 

Description 

Page 

SK9096/5814 

Si Axial-Lead Rectifier, 400 V, 6-22 A 

39 

SK9097/5817 

Si Axial-Lead Rectifier, 1000 V, 6-22 A 

39 

SK9098/515 

TV Clamp Diode, Axial-Lead Metal Case 



For Complementary SCR Use SK3042/230 

38 

SK9100 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 100 V, 40 A 

41 

SK9101 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 200 V, 40 A 

41 

SK9102 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 400 V, 40 A 

41 

SK9105 

Si Full Wave Bridge Rectifier, 1000 V, 40 A 

41 

SK40161 

COS/MOS 1C, Programmable 4-Bit Counter, 16-Ld DIL 

103 

SK40192 

COS/MOS 1C, Presettable Up/Down Counter, 16-Ld DIL 

103 

SK74107 

TTL 1C, Dual J-K Master/Slave Flip-Flop, 14-Ld DIL 

105 

SK74109 

TTL 1C, Dual J-K Pos-Edga-Triggered Flip-Flops, 

m 


16-Ld DIL 

105 

SK74110 

TTL 1C, AND-Gated J-K Master-Slave Flip-Flops, 14-Ld DIL 

105 

SK74111 

TTL 1C, Dual J-K Master-Slave Flip-Flops, 16-Ld DIL 

105 

SK74121 

TTL 1C, Monostable Multivibrator, 14-Ld DIL 

105 

SK74122 

TTL 1C, Retriggerable Monostable Multivibrators, 14-Ld DIL 

105 

SK74123 

TTL 1C, Retriggerable Monostable Multivibrator, 16-Ld DIL 

105 

SK74125 

TTL 1C, Quad Bus Buffer Gates, 14-Ld DIL 

105 

SK74126 

TTL 1C, Quad Bus Buffer Gates, 14-Ld DIL 

105 

SK74132 

TTL 1C, Quad 2-Input Pos-NAND Schmitt Triggers, 



14-Ld DIL 

105 

SK74141 

TTL 1C, BCD-to-Decimal Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

105 

SK74145 

TTL 1C, BCD-to-Decimal Decoder/Driver, 16-Ld DIL 

105 

SK74150 

TTL 1C, 1 -of-16 Data Selectors/Multiplexers, 24-Ld DIL 

105 

SK74151 

TTL 1C, 1-of-8 Data Selectors/Multiplexers, 16-Ld DIL 

105 

SK74153 

TTL 1C, Dual Data Selector/Multiplexer, 16-Ld DIL 

105 

SK74154 

TTL 1C, 4-Line-to-l 6-Line Decoder/MPX, 24-Ld DIL 

105 

SK74155 

TTL 1C, Decoders/Multipliers/Totem-Pole Outputs, 



16-Ld DIL 

105 

SK74156 

TTL 1C, Decoders/Multiplexers/Open Collector Outputs, 



16-Ld DIL 

105 

SK74157 

TTL 1C, Data Selectors/Multiplexers, 16-Ld DIL 

105 

SK74160 

TTL 1C, Synchronous 4-Bit Counters, Direct Clear, 



16-Lead DIL 

105 

SK74161 

TTL 1C, Binary, Direct Clear Synchronous Counter, 


1 

16-Ld DIL 

105 

SK74162 

TTL 1C, Synchronous 4-Bit Counters, Synchronous 



Clear, 16-Ld DIL 

105 

SK74163 

TTL 1C, Synchronous 4-Bit Counters, 16-Ld DIL 

105 

SK74164 

TTL 1C, Parallel-Output Serial Shift Reg, 14-Ld DIL 

105 

SK74165 

TTL 1C, Parallel-Load 8-Bit Shift Reg, 16-Ld DIL 

105 

SK74166 

TTL 1C, 8-Bit Shift Registers, 16-Ld DIL 

105 

SK74170 

TTL 1C, 4x4 Register Files, 16-Ld DIL 

105 

SK74174 

TTL 1C, Hex D-Type Flip-Flops, 16-Ld DIL 

105 

SK74175 

TTL 1C, Quad D-Type Flip-Flops, 16-Ld DIL 

105 

SK74176 

TTL 1C, Decade Presettable Counters/Latches, 14-Ld DIL 

105 

SK74177 

TTL 1C, Binary Presettable Counters/Latches, 14-Ld DIL 

105 

SK74178 

TTL 1C, 4-Bit Universal Shift Registers, 14-Ld DIL 

105 

SK74179 

TTL 1C, 4-Bit Universal Shift Registers, Direct Clear, 



16-Ld DIL 

105 

SK74180 

TTL 1C, 9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers, 



14-Ld DIL 

105 

SK74181 

TTL 1C, 16 Arithmetic Logic Units, 24-Ld DIL 

105 

SK74190 

TTL 1C, BCD Synchronous Up/Down Counters, 16-Ld DIL 

105 

SK74191 

TTL 1C, Binary Synchronous Up/Down Counter, 16-Ld DIL 

105 

SK74192 

TTL 1C, Synchronous Up-Down Clock Counter, 16-Ld DIL 

105 

SK74193 

TTL 1C, Synchronous Up-Down Clock Counter, 16-Ld DIL 

105 

SK74195 

TTL 1C, 4-Bit Parallel-Access Shift Reg, 16-Ld DIL 

105 

SK74196 

TTL 1C, 50-MHz Presettable Counter/Latch, 14-Ld DIL 

105 

SK74197 

TTL 1C, Binary Presettable Counters/Latches, 14-Ld DIL 

105 

SK74198 

TTL 1C, 8-Bit Bidirectional Univ Shift Register, 24-Ld DIL 

105 

SK74199 

TTL 1C, 8-Bit Univ Shift Registers, 24-Ld DIL 

105 
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KH3400 

Socket and Hardware Kit for TO-3 

107 

KH3401 

Socket and Hardware Kit for TO-66 

107 


Mounting Hardware for TO-36 

107 


TO-3 Socket Kit 

107 


TO-66 Socket Kit 

107 

KH3405 

Socket for 8-Lead TO-5 1C 

107 

KH3406 

Socket for 10-Lead TO-5 1C 

107 

KH3407 

Socket for 14-Lead Dual-in-Line 1C 

107 

KH3408 

Socket for 16-Lead Dual-in-Line 1C 

107 

KH3410 

TV Picture Tube Anode Connector and Wire 

107 

KH3411 

Fin-Type Heat Spreader for TO-1 

107 

KH3412 

Hat-Type Heat Spreader for TO-18 and TO-72 

107 

KH3413 

Hat-Type Heat Spreader for TO-18 and TO-72 

107 

KH3414 

Fin-Type Heat Spreader for TO-5/TO-39 

107 

KH3416 

Hat-Type Heat Spreader for TO-5/TO-39 

107 

KH3417 

Heat Sink for T0-220AB (Straight Leads) 

107 

KH3418 

Heat Sink for TO-220AB (Straight Leads) 

107 

KH3419 

Hat-Type Heat Spreader for TO-66 

107 


Heat Sink for TO-66 

107 

KH3421 

Heat Sink for TO-66 

107 

KH3422 

Heat Sink for TO-66 

107 


RCA 

Type 

Description 

Page 

KH3423 

Heat Sink for TO-3 

107 

KH3424 

Heat Sink for TO-3 

107 

KH3425 

Heat Sink for Case Style Between T0-3 and TO-66 



(RCA Drawing Designation T-042) 

107 

KH3426 

Hardware Kit for TO-3, TO-66, T0-220 

107 

KH3429 

1/4-0z. Tube Silicone Sealant for Use in TV 



Receivers to Prevent Corona 

107 

KH3430 

Mounting Hardware Kit for D0-4 

107 

KH3431 

Mounting Hardware Kit for DO-5 and TO-48 

107 

KH3432 

10 Sets of Mounting Hardware for TO-66 

107 

KH3433 

1000 Sets of Mounting Hardware for TO-66 

107 

KH3434 

1000 Mica Insulators for TO-3 

107 

KH3435 

Silicone Heat-Sink Grease in Plastic Syringe 

107 

KH3436 

Bushings for T0-220; 1000 pcs Bulk Packed 

107 

KH3437 

Mounting Hardware Kit for DO-8 

107 

KH3438 

Mounting Hardware Kit for DO-9, TO-93, T0-118, 



TO-209AB, and TO-209AE 

107 

KH3439 

Mounting Hardware Kit for DO-30 and Adapter to Convert 
D0-8 to DO-30 Mounting (Also Used for TO-83, TO-94, 



DO-205AC, T0-208AD and TO-209AC Cases) 

107 

KH3440 

Two Plastic Sockets for 8-Lead Dual-in-Line 1C 

107 
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Competitive Replacement Directory 


General Electric Replacement Devices 


GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

1 

3722/102 

224 

3232/191 

528 

3306/523 

5101 

3518/5995 

2 

3721/100 

228 

3528/397 

529 

3307/529 

5104 

3501/5994 

3 

3009 

229 

3103A/396 

530 

3925/525 

5105 

3518/5995 

4 

3012/105 

231 

3104A 

531 

3081/125 

5108 

7202/6002 

5 

3011 

232 

3747/157 

534 

3305/534 

5109 

7203/6003 

6 

3011 

235 

3044/154 

536 

3302/533 

5128 

7254/6054 

7 

3011 

236 

3202/210 

537 

3310/538 

5129 

7261/6061 

8 

3862/103 

237 

3115/165 

538 

3309/539 

5132 

7260/6060 

9 

3006/160 

238 

3957 

539 

3304/500A 

5133 

7261/6061 

10 

3122 

239 

3642/179 

540 

3308/530 

5136 

7264/6064 

11 

3293/107 

240 

3012/105 

700 

3042/230 

5137 

7273/6073 

12 

3021/124 

241 

3054/196 

701 

3855/308 

5140 

7272/6072 

13MP 

3013 

243 

3024/128 

702 

3856/310 

5141 

7273/6073 

14 

3027/130 

244 

3025/129 

720 

3152/1024 

7400 

7400 

15MP 

3029/130MP 

245 

3006/160 

721 

3153/1027 

7402 

7402 

16 

3717/121 

246 

3261/175 

722 

3155/1025 

7404 

7404 

17 

3854/123AP 

247 

3192/186 

723 

3291/1090 

7406 

7406 

18 

3847 

248 

3193/187 

724 

3436/1028 

7408 

7408 

19 

3510 

249 

3232/191 

750 

3329/524 

7410 

7410 

20 

3444/123A 

250 

3083/197 

4000 

4000 

7413 

7413 

21 

3025/129 

252 

3199/188 

4001 

4001 

7420 

7420 

22 

3118 

253 

3200/189 

4002 

4002 

7427 

7427 

23 

3026 

256 

3045/225 

4007 

4007 

7432 

7432 

24MP 

3028 

258 

3241/232 

4009 

4009 

7441 

7441 

25 

3764/127 

259 

3710/238 

4011 

4011 

7447 

7447 

26 

3085 

260 

3844/321 

4012 

4012 

7448 

7448 

27 

3201/171 

262 

3297/280 

4013 

4013 

7451 

7451 

28 

3192/186 

262MP 

3360/280MP 

4015 

4015 

7473 

7473 

29 

3193/187 

263 

3359/281 

4016 

4016 

7474 

7474 

30 

3052 

265 

3836/284 

4017 

4017 

7475 

7475 

31MP 

3840/131MP 

266 

3846/285 

4019 

4019 

7476 

7476 

32 

3220/198 

267 

3194/286 

4020 

4020 

7485 

7485 

35 

3995 

268 

3122 

4021 

4021 

7486 

7486 

36 

3439/163A 

269 

3114/290 

4023 

4023 

7490 

7490 

37 

3710/238 

270 

3253/295 

4024 

4024 

7492 

7492 

38 

3115/165 

271 

3449/297 

4025 

4025 

74123 

74123 

39 

3716/161 

272 

3450/298 

4027 

4027 

74145 

74145 

40 

3044/154 

273 

3464/300 

4030 

4030 

74150 

74150 

43 

3839/155 

275 

3252/302 

4040 

4040 

74154 

74154 

44 

3198/131 

276 

3251/306 

4042 

4042 

74192 

74192 

45 

3024/128 

277 

3195/311 

4049 

4049 

74193 

74193 

47 

3124/289 

279 

3250/315 

4050 

4050 

74196 

74196 

48 

3114/290 

285 

3049/224 

4051 

4051 

BR-206 

3986/5313 

49 

3082/226 

287 

3176/350 

4052 

4052 

BR-425 

3681/5324 

52 

3004/102A 

288 

3177/351 

4055 

4055 

BR-600 

3676/5305 

53 

3004/102A 

297 

9038/346 

4081 

4081 

BR-1000 

3649/170 

57 

3190/184 

298 

3177/351 

4518 

4518 

CR-1 

3066/118 

58 

3191/185 

299 

3218/278 

5004 

7042/5842 

CR-2 

3109/119 

59 

3835/103A 

300 

9091/177 

5005 

7049/5849 

CR-3 

3110/120 

60 

3854/123AP 

305 

3999/173BP 

5008 

7042/5842 

CR-4 

3067/502 

61 

3246/229 

320 

3195/311 

5009 

7049/5849 

CR-5 

3068/503 

62 

3245/199 

322 

3197/235 

5012 

7048/5848 

CR-6 

3108/505 

64 

3156/17 2A 

325 

3219 

5013 

7049/5849 

CR-7 

3108/505 

65 

3114/290 

327 

3132 

5016 

3600/5854 

FET-1 

3112 

69 

3083/197 

329 

3239/236 

5017 

7069/5869 

FET-3 

,3116 

72 

3268 

331 

3253/295 

5020 

3599/5858 

FET-4 

3065/222 

73 

3559/162 

332 

3239/236 

5021 

7069/5869 

FR-8 

3868/DIV-1 

74 

3437/180 

333 

3197/235 

5024 

3584/5862 

FR-9 

3869/DIV-2 

75 

3535/181 

334 

3841/294 

5025 

7069/5869 

FR-10 

3870/DIV-3 

76 

3642/179 

336 

3253/295 

5028 

7068/5868 

IC-2 

3072/712 

81 

3479 

339 

3847 

5029 

7069/5869 

IC-3 

3134/705A 

82 

3466/159 

504 

3017B/117 

5032 

3603/5874 

IC-4 

3075/714 

83 

3199/188 

504A 

3017B/117 

5033 

3517/5883 

IC-5 

3077/790 

84 

3200/189 

509 

3033A 

5036 

3602/5878 

IC-6 

3076/715 

86 

3293/107 

510 

3081/125 

5037 

3517/5883 

IC-7 

9014/720 

88 

3137/192A 

511 

3998/506 

5040 

3500/5882 

IC-8 

3159/718 

89 

3138/193A 

512 

3051/156 

5041 

3517/5883 

IC-9 

3161/722 

90 

3126 

513 

3443/513 

5044 

7090/5890 

IC-10 

3135/709 

210 

3124/289 

514 

3100/519 

5045 

7091/5891 

IC-11 

3375/737 

211 

3849/293 

516 

3303/522 

5048 

3606/5944 

1C-12 

3157/703A 

212 

3245/199 

517 

3303/522 

5064 

7096/5896 

1C-13 

3170/731 

213 

3444/123A 

518 

3304/500A 

5065 

7111/5911 

1C-15 

3144/723 

214 

3039/316 

519 

3301/531 

5068 

7100/5900 

IC-16 

3375/737 

215 

3197/235 

520 

3069/501A 

5069 

7111/5911 

1C-17 

3163/736 

216 

3197/235 

521 

3306/523 

5072 

7104/5904 

IC-18 

3077/790 

217 

3232/191 

522 

3900/536A 

5073 

7111/5911 

1C-19 

3162/725 

219 

3049/224 

523 

3303/522 

5076 

7110/5910 

IC-20 

3141/780 

220 

3275/194 

524 

3300/517 

5077 

7111/5911 

IC-21 

3215/783 

221 

3715 

525 

3301/531 

5096 

3609/5986 

IC-22 

3073/728 

222 

3433/287 

526 

3302/533 

5097 

3698/5987 

IC-23 

3074/729 

223 

3434/288 

527 

3304/500A 

5100 

3608/5990 

IC-24 

3171/744 


i 





Competitive Replacement Directory (Cont'd) 
General Electric Replacement Devices (Cont'd) 


GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

GE 

Device 

SK 

Device 

IC-25 

3166/949 

1C-143 

3228/1061 

IC-287 

3230/1154 

ZD-12 

3062/142A 

IC-26 

3236/748 

1C-147 

3072/712 

IC-288 

3540/903 

ZD-13 

3750/143A 

IC-27 

3455/804 

1C-148 

3072/712 

IC-289 

3542/804 

ZD-14 

3094/144A 

IC-29 

3167/738 

IC-149 

3365/1004 

IC-290 

3546/905 

ZD-15 

3063/145A 

IC-30 

3235/739 

1C-150 

3704/1213 

IC-291 

3483/1242 

ZD-16 

3751/5075A 

IC-31 

3328/740A 

1C-154 

3707/1237 

IC-292 

3497/1248 

ZD-17 

9022/5076A 

IC-32 

3172/743 

1C-155 

3160/801 

IC-293 

3920/1263 

ZD-18 

3752/5077A 

IC-33 

3149/791 

1C-159 

3366/1039 

IC-295 

3493/1223 

ZD-19 

9023/5078A 

IC-34 

3238/799 

1C-160 

3361/1041 

IC-300 

3968/1161 

ZD-20 

3335/5079A 

IC-35 

3160/801 

IC-161 

3362/1040 

IC-301 

3727/1164 

ZD-22 

3336/5080A 

IC-36 

3365/1004 

1C-162 

3368/1029 

IC-302 

3729/1173 

ZD-24 

3151/5081A 

IC-37 

3376/1010 

IC-167 

3369/1035 

IC-314 

3876/1135 

ZD-25 

3753/5082A 

IC-38 

3358/1006 

1C-168 

3370/1036 

IC-315 

3827/1166 

ZD-27 

3064/146A 

IC-41 

3284/1080 

1C-169 

3363/1043 

IC-316 

3827/1166 

ZD-28 

3754/5083A 

IC-42 

3723/1005 

1C-170 

3371/1037 

IC-317 

3732/1167 

ZD-30 

3755/5084A 

IC-43 

3288/1003 

1C-171 

3477/1087 

IC-318 

3876/1135 

ZD-33 

3095/147A 

IC-45 

3457/1054 

1C-172 

3543/912 

IC-319 

3229/1110 

ZD-36 

3337/5085A 

IC-47 

3494/1055 

1C-173 

3565/1171 

IC-320 

3072/712 

ZD-39 

3338/5086A 

IC-48 

3458/1056 

1C-17 5 

3168/749 

IC-321 

3727/1164 

ZD-43 

3339/5087A 

IC-49 

3459/1058 

1C-176 

3742/1187 

IC-322 

3708/1169 

ZD-47 

3340/5088A 

IC-50 

3460/1060 

1C-178 

3482/1205 

IC-323 

3480/1178 

ZD-51 

3341/5089A 

IC-51 

3228/1061 

1C-179 

3231/1155 

IC-324 

3737/1179 

ZD-55 

3096/148A 

IC-52 

3235/739 

1C-180 

3549/901 

IC-326 

3445/1192 

ZD-56 

3342/5090A 

IC-59 

3295/1072 

1C-181 

3487/1234 

IC-327 

3484/1194 

ZD-62 

3097/149A 

IC-60 

3495/1074 

1C-182 

3282/1153 

IC-328 

3725/1196 

ZD-68 

3343/5092A 

IC-61 

3706/1181 

1C-183 

3236/748 

IC-329 

3739/1211 

ZD-75 

3344/5093A 

IC-63 

3496/1073 

1C-18 4 

3235/739 

IC-330 

3740/1218 

ZD-82 

3098/150A 

IC-64 

3227/1069 

1C-190 

3591/960 

IC-331 

3741/1219 

ZD-87 

9024/5094A 

IC-66 

3728/1168 

1C-191 

3630/964 

IC-332 

3889/1228 

ZD-91 

3345/5095A 

IC-67 

3226/1071 

1C-194 

7401 

IC-333 

3832/1231 

ZD-100 

3346/5096A 

IC-69 

3481/1002 

1C-196 

3243/1160 

IC-334 

3852/1232 

ZD-110 

3099/151A 

IC-70 

3762/1227 

1C-197 

3474/1081A 

IC-335 

3708/1169 

ZD-120 

T3A7/RHQ7A 

IC-71 

3289/1158 

IC-205 

3022/1188 

IC-336 

3744/1260 

ZD-130 

3348/5098A 

IC-72 

3290/1159 

IC-207 

3070/711 

MR-1 

3603/5874 

ZD-140 

QQAQ/RftQQA 

IC-74 

3738/1215 

IC-210 

3071/727 

MR-2 

3608/5990 

7n i Kh 


IC-75 

3737/1179 

IC-211 

3163/736 

MR-3 

3582/5545 


JOOU/ D 1 vvn 

IC-76 

3700/1217 

IC-213 

3453/742 

MR-4 

3582/5545 


oOO I/O 1 U 1A 

IC-77 

3499/1009 

IC-214 

3172/743 

MR-5 

3597/5455 



IC-79 

3492/1011 

IC-215 

3171/744 

MR-6 

3192/186 

LU-\ OU 

ooOo/O1UoA 

IC-80 

3888/1180 

IC-216 

3276/745 

SS-2AV2 

3759/511 

zu-i yu 

?n OAfi 

0004/D1U4A 

Q'SKK/K IAEA 

IC-81 

3129/726 

IC-217 

3234/746 

SS-3A3 

3756/508 

ZU-ZU U 

JjOD/D1 UOA 

Om/E 1 1 1 A 

IC-82 

3022/1188 

IC-218 

3279/747 

SS-3AT2 

3757/509 

5ZD-3.3 

00///0 111A 

<30"7Q/C1 lOA 

IC-83 

3129/726 

IC-219 

3280/750 

SS-3DB3 

3758/510 

5ZD-3.6 

oo/o/O11ZA 

/c i iaa 

IC-84 

3023/704 

IC-220 

3465/778A 

SS-6DW4 

3760/512 

5ZD-3.9 

3379/5113A 

IC-86 

3525/724 

IC-221 

3240/779-1 

ST-2 

3523/6407 

5ZD-4.3 

3380/5114A 

IC-88 

, 3228/1061 

IC-222 

3141/780 

VR-100 

3462/977 

5ZD-4.7 

3381/5115A 

IC-89 

3102/710 

IC-223 

3169/781 

VR-102 

3591/960 

5ZD-5.0 

3382/5116A 

IC-91 

3225/1104 

IC-225 

3215/783 

VR-105 

3671/961 

5ZD-5.1 

3382/5116A 

IC-92 

3223/1100 

IC-226 

3254/785 

VR-106 

3724/981 

5ZD-5.6 

3383/5117A 

IC-93 

3224/1102 

IC-227 

3140/786 

VR-108 

3630/964 

5ZD-5.8 

3383/5117A 

IC-94 

3281/1103 

IC-228 

3146/787 

VR-111 

3592/966 

5ZD-6.0 

3384/5118A 

IC-95 

3283/1101 

IC-229 

3147 

VR-114 

3673/967 

5ZD-6.2 

3385/5119A 

IC-96 

3365/1004 

IC-230 

3077/790 

XI 

3942/5483 

5ZD-6.6 

3386/5120A 

IC-97 

3168/749 

IC-231 

3149/791 

X3 

6621/5521 

5ZD-6.8 

3386/5120A 

IC-98 

3284/1080 

IC-232 

3237/795 

X4 

3606/5944 

5ZD-7.5 

3387/5121A 

IC-99 

3711/1109 

IC-233 

3158/797 

X5 

6753/5453 

5ZD-8.0 

3388/5122A 

IC-101 

3285/1105 

IC-234 

3216/798 

X8 

3011A 

5ZD-8.1 

3388/5122A 

1C-103 

3477/1087 

IC-235 

3277/802 

X9 

3004/102A 

5ZD-8.2 

3388/5122A 

1C-104 

3476/1085 

IC-236 

3524/784 

XII 

3136/5072A 

5ZD-8.7 

3389/5123A 

1C-105 

3488/1128 

IC-237 

3278/803 

XI2 

3508/5675 

5ZD-9.1 

3390/5124A 

1C-106 

3489/1134 

IC-240 

3451/807 

XI3 

3523/6407 

5ZD-10 

3391/5125A 

1C-107 

3490/1133 

IC-244 

3255/815 

XI7 

3628/6402 

5ZD-11 

3392/5126A 

1C-109 

3286/1131 

IC-245 

3547/900 

XI8 

3893/152 

5ZD-12 

3393/5127A 

IC-110 

3287/1132 

IC-246 

3548/906 

ZD-3.3 

3330/5066A 

5ZD-13 

3394/5128A 

IC-111 

3478/1130 

IC-247 

3545/907 

ZD-3.6 

3055/134A 

5ZD-14 

3395/5129A 

1C-112 

3294 

IC-248 

3539/908 

ZD-3.9 

3331/5067A 

5ZD-15 

3396/5130A 

1C-113 

3731/1243 

IC-250 

3590/909D 

ZD-4.3 

3332/5068A 

5ZD-16 

3397/5131A 

1C-114 

3072/712 

IC-256 

3541/914 

ZD-4.7 

3333/5069A 

5ZD-17 

3398/5132A 

1C-115 

3236/748 

IC-257 

3550/916 

ZD-5.0 

3056/135A 

5ZD-18 

3399/5133A 

1C-118 

3471/1046 

IC-25 8 

3544/917 

ZD-5.1 

3056/135A 

5ZD-19 

3400/5134A 

IC-121 

3470/1049 

IC-259 

3164/923 

ZD-5.6 

3057/136A 

5ZD-20 

3401/5135A 

1C-123 

3475/1050 

IC-260 

3165/923D 

ZD-6.0 

9021/5070A 

5ZD-22 

3402/5136A 

1C-128 

3485/1142 

IC-263 

3514/941 

ZD-6.2 

3058/137A 

5ZD-24 

3403/5137A 

1C-130 

3472/1092 

IC-264 

3552/941M 

ZD-6.8 

3334/5071A 

5ZD-25 

3404/5138A 

1C-133 

3475/1050 

IC-265 

3552/941M 

ZD-7.5 

3059/138A 

5ZD-27 

3405/5139A 

1C-135 

3249/1052 

IC-268 

3526/947 

ZD-8.1 

3136/5072A 

5ZD-28 

3406/5140A 

1C-136 

3498/1078 

IC-269 

3564/955M 

ZD-8.2 

3136/5072A 

5ZD-30 

3407/5141A 

1C-137 

3486/1184 

IC-278 

3184/1115 

ZD-9.1 

3060/139A 

5ZD-33 

3408/5142A 

1C-138 

3473/1140 

IC-279 

3969/1116 

ZD-10 

3061/140A 

6GC1 

3119/113 

1C-139 

3468/1185 

IC-281 

3743/1123 

ZD-11 

3139/5074A 

6GD1 

3120/114 

1C-140 

3461/1082 

IC-286 

3890/1150 

ZD-11.5 

3092/141A 

6GX1 

3121/115 


16 Additional G.E. cross reference: ZD8.7 SK3749/5073A 







Competitive Replacement Directory (Cont'd) 
Sylvania Replacement Devices 


ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 


HiDiv-1 

3868/DIV-1 

176 

3845/176 

297 

3449/297 

600 

3863/600 


HiDiv-2 

3869/DIV-2 

177 

9091/177 

298 

3450/298 

601 

3463/601 


HiDiv-3 

3870/DIV-3 

179 

3642/179 

299 

3298/299 

605 

3864/605 


HiDiv-4 

3871/DIV-4 

180 

3437/180 

300 

3464/300 

610 

3323/610 


100 

3721/100 

181 

3535/181 

302 

3252/302 

611 

3324/611 


101 

3861/101 

182 

3188A/182 

306 

3251/306 

612 

3325/612 


102 

3722/102 

183 

3189 A/183 

307 

3203/211 

613 

3326/613 


102A 

3004/102A 

184 

3190/184 

308 

3855/308 

614 

3327/614 


103 

3862/103 

185 

3191/185 

309K 

3629/309K 

700 

9028/700 


103A 

3835/103A 

186 

3192/186 

310 

3856/310 

701 

9026/701 


104 

3719/104 

186A 

3357/186A 

311 

3195/311 

702 

9025/702 


104MP 

3720/104MP 

187 

3193/187 

314 

3898/314 

703A 

3157/703A 


105 

3012/105 

187A 

9076/187A 

315 

3250/315 

704 

3023/704 


106 

3984/106 

188 

3199/188 

316 

3039/316 

705A 

3134/705A 


107 

3293/107 

189 

3200/189 

321 

3844/321 

706 

3101/706 


108 

3452/108 

190 

3232/191 

322 

3252/302 

708 

3135/709 


109 

3090/109 

191 

3232/191 

326 

3746/326 

709 

3135/709 


110MP 

3709/110MP 

192A 

3137/192A 

327 

3945/327 

710 

3102/710 


112 

3089/112 

193A 

3138/193A 

328 

3895/328 

711 

3070/711 


113 

3119/113 

194 

3275/194 

329 

3048/329 

712 

3072/712 


113A 

9001/113A 

195A 

3765/195A 

330 

3012/105 

713 

3077/790 


114 

3120/114 

196 

3054/196 

346 

9038/346 

714 

3075/714 


115 

3121/115 

197 

3083/197 

350 

3176/350 

715 

3076/715 


116 

3313/116 

198 

3220/198 

351 

3177/351 

718 

3159/718 


117 

3017B/117 

199 

3245/199 

369 

3131A/369 

720 

9014/720 


118 

3066/118 

210 

3202/210 

373 

9041/373 

722 

3161/722 


119 

3109/119 

211 

3203/211 

374 

9042/374 

723 

3144/723 


120 

3110/120 

218 

3625/218 

380 

3933/380 

724 

3525/724 


121 

3717/121 

219 

3173/219 

381 

3934/381 

725 

3162/725 


121MP 

3718/121MP 

221 

3050/221 

384 

3894/384 

726 

3129/726 


122(5483) 

3942/5483 

220 

3990/220 

385 

3946/385 

727 

3071/727 


123 

3020/123 

222 

3065/222 

386 

9039/386 

728 

3073/728 


123A 

3444/123A 

224 

3049/224 

387 

9040/387 

729 

3074/729 


123AP 

3854/123AP 

225 

3045/225 

388 

3947/388 

730 

3143/730 


124 

3021/124 

226 

3082/226 

389 

3710/238 

731 

3170/731 


125 

3081/125 

226MP 

3086/226MP 

390 

3958/390 

732 

3455/804 


127 

3764/127 

229 

3246/229 

391 

3959/391 

733 

3455/804 


128 

3024/128 

230 

3042/230 

392 

3960/392 

734 

3163/736 


129 

3025/129 

231 

3857/231 

393 

3961/393 

736 

3163/736 


130 

3027/130 

232 

3241/232 

394 

3983/394 

737 

3375/737 


130MP 

3029/130MP 

233 

3854/123AP 

396 

3103A/396 

738 

3167/738 


131 

3198/131 

234 

3247/234 

397 

3528/397 

739 

3235/739 


131MP 

3840/131MP 

235 

3197/235 

454 

3991/454 

740,740A 

3328/740A 


132 

3834/132 

236 

3239/236 

456 

3977/456 

741 

3456/741 


134,134 A 

3055/134A 

237 

3299/237 

500,500A 

3304/500A 

742 

3453/742 


135, 135A 

3056/135A 

238 

3710/238 

501A 

3069/501A 

743 

3172/743 


136, 136A 

3057/136A 

241 

3188A/182 

502 

3067/502 

744 

3171/744 


137, 137A 

3058/137A 

242 

3189A/183 

503 

3068/503 

745 

3276/745 


138, 138A 

3059/138A 

243 

3182/243 

504 

3108/505 

746 

3234/746 


139,139A 

3060/139A 

247 

3948/247 

505 

3108/505 

747 

3279/747 


140, 140A 

3061/140A 

248 

3949/248 

506 

3998/506 

748 

3236/748 


141, 141A 

3092/141A 

249 

3858/251 

507 

3315/507 

749 

3168/749 


142, 142A 

3062/142A 

250 

3859/252 

508/R-3A3 

3756/508 

750 

3280/750 


143,143A 

3750/143A 

251 

3858/251 

509/R-3AT2 

3757/509 

778,778A 

3465/778A 


144, 144A 

3094/144A 

252 

3859/252 

510/R-3DB3 

3758/510 

779-1 

3240/779-1 


145, 145A 

3063/145A 

253 

3996/253 

511/R-2AV2 

3759/511 

780 

3141/780 


146, 146A 

3064/146A 

254 

3997/254 

512/R-DW4 

3760/512 

781 

3169/781 


147, 147A 

3095/147A 

259 

3978/259 

513 

3443/513 

783 

3215/783 


148, 148A 

3096/148A 

260 

3979/260 

514/R-3DS3 

3761/514 

784 

3524/784 


149, 149A 

3097/149A 

261 

3896/261 

515 

9098/515 

785 

3254/785 


150, 150A 

3098/150A 

262 

3897/262 

516 

3113/516 

786 

3140/786 


151, 151A 

3099/151A 

263 

3180/263 

517 

3301/531 

787 

3146/787 


152 

3893/152 

264 

3181 A/264 

518 

9086/518 

788 

3829/788 


153 

3274/153 

265 

3860/265 

519 

3100/519 

789 

3078/789 


154 

3044/154 

270 

3935/270 

521 

3304/500A 

790 

3077/790 


155 

3839/155 

271 

3936/271 

522 

3303/522 

791 

3149/791 


156 

3051/156 

276 

3296/276 

523 

3306/523 

794 • 

3974/794 


157 

3747/157 

278 

3218/278 

524 

3329/524 

795 

3237/795 


158 

3004/102A 

280 

3297/280 

525 

3925/525 

797 

3158/797 


159 

3466/159 

280MP 

3360/280MP 

526,526A 

3306/523 

798 

3216/798 


160 

3006/160 

281 

3359/281 

527 

9035 

799 

3238/799 


161 

3716/161 

282 

3748/282 

529 

3307/529 

801 

3160/801 


162 

3559/162 

283 

3467/283 

530 

3308/530 

802 

3277/802 


163A 

3439/163A 

284 

3836/284 

531 

3301/531 

803 

3278/803 


164 

3133/164 

285 

3846/285 

532 

3303/522 

804 

3455/804 


165 

3115/165 

286 

3194/286 

533 

3302/533 

806 

3734/806 


166 

9075/166 

287 

3433/287 

534 

3305/534 

807 

3451/807 


167 

3647/167 

288 

3434/288 

535 

3307/529 

815 

3255/815 


168 

3648/168 

289 

3124/289 

536A 

3900/536A 

816 

3242/816 


169 

3678/169 

290 

3114/290 

538 

3310/538 

818 

3207/818 


170 

3649/170 

291 

3440/291 

539 

3309/539 

819 

3928/819 


171 

3201/171 

292 

3441/292 

549 

3901/554 

820 

3927/820 


172A 

3156/172A 

293 

3849/293 

551 

3998/506 

821 

3882/82 1 


173BP 

3999/173BP 

294 

3841/294 

552 

9000/552 

822 

391°' 


175 

3261/175 

295 

3253/295 

554 

3901/554 

824 






Competitive Replacement Directory (Cont'd) 


Sylvania Replacement Devices 


ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

829 

3891/829 

1061 

3228/1061 

1211 

3739/1211 

405 IB 

4051 

830 

9030/830 

1062 

3235/739 

1213 

3704/1213 

4052B 

4052 

832 

9089/832 

1069 

3227/1069 

1214 

3736/1214 

4053B 

4053 

834 

3569/834 

1071 

3226/1071 

1215 

3738/1215 

4055B 

4055 

900 

3547/900 

1072 

3295/1072 

1216 

3735/1216 

4060B 

4060 

901 

3549/901 

1073 

3496/1073 

1217 

3700/1217 

4066B 

4066 

903 

3540/903 

1074 

3495/1074 

1218 

3740/1218 

4069 

4069 

904 

3542/904 

1075A 

3877/1075A 

1219 

3741/1219 

407 IB 

4071 

905 

3546/905 

1078 

3498/1078 

1220 

3972/1220 

4072B 

4072 

906 

3548/906 

1080 

3284/1080 

1222 

3730/1222 

4075B 

4075 

907 

3545/907 

1081A 

3474/1081A 

1223 

3493/1223 

408 IB 

4081 

908 

3539/908 

1082 

3461/1082 

1226 

3763/1226 

4093B 

4093 

9090 

3590/909D 

1085 

3476/1085 

1227 

3762/1227 

4098B 

4098 

912 

3543/912 

1087 

3477/1087 

1228 

3889/1228 

451 IB 

4511 

914 

3541/914 

1090 

3291/1090 

1231 

3832/1231 

4518B 

4518 

916 

3550/916 

1092 

3472/1092 

1232 

3852/1232 

4520B 

4520 

917 

3544/917 

1096 

3703/1096 

1234 

3487/1234 

4555B 

4555 

923 

3164/923 

1097 

3446/1097 

1235 

3637/1235 

4556B 

4556 

923D 

3165/923D 

1100 

3223/1100 

1236 

3072/712 

5000A 

3766/5000A 

941 

3514/941 

1101 

3283/1101 

1237 

3707/1237 

5001A 

3767/5001A 

941D 

3552/941M 

1102 

3224/1102 

1238 

3373/1238 

5002A 

3768/5002A 

941M 

3552/941M 

1103 

3281/1103 

1239 

3708/1169 

5003A 

3769/5003A 

947 

3526/947 

1104 

3225/1104 

1241 

3828/1241 

5004A 

3770/5004A 

947D 

3556/947D 

1105 

3285/1105 

1242 

3483/1242 

5005A 

3771/5005A 

949 

3166/949 

1109 

3711/1109 

1243 

3731/1243 

5006A 

3772/5006A 

955M 

3564/955M 

1110 

3229/1110 

1245 

3878/1245 

5007A 

3773/5007A 

960 

3591/960 

1115 

3184/1115 

1246 

3879/1246 

5008A 

3774/5008A 

961 

3671/961 

1115A 

3917/1115A 

1248 

3497/1248 

5009A 

3775/5009A 

962 

3669/962 

1116 

3969/1116 

1249 

3963/1249 

5010A 

3776/5010A 

963 

3672/963 

1123 

3743/1123 

1254 

3880/1254 

5011A 

3777/5011A 

964 

3630/964 

1128 

3488/1128 

1256 

3873/1256 

5012A 

3778/5012A 

966 

3592/966 

1130 

3478/1130 

1259 

3915/1259 

5013A 

3779/5013A 

967 

3673/967 

1131 

3286/1131 

1260 

3744/1260 

5014A 

3780/5014A 

968 

3593/968 

1132 

3287/1132 

1261 

3872/1261 

5015A 

3781/5015A 

969 

3674/969 

1133 

3490/1133 

1263 

3920/1263 

5016A 

3782/5016A 

971 

3675/971 

1134 

3489/1134 

1268 

3921/1268 

5017A 

3783/5017A 

972 

3670/972 

1135 

3876/1135 

1273 

3916/1273 

5018A 

3784/5018A 

973 

3233/973 

1140 

3473/1140 

1278 

3726/1278 

5019A 

3785/5019A 

973D 

3892/973D 

1142 

3485/1142 

1308 

3833/1308 

5020A 

3786/5020A 

974 

3965/974 

1148 

3292/1148 

2011 

3975/2011 

5021A 

3787/5021A 

975 

3641/975 

1150 

3890/1150 

2012 

9092/2012 

5022A 

3788/5022A 

976 

3596/976 

1153 

3282/1153 

2013 

9093/2013 

5023A 

3789/5023A 

977 

3462/977 

1154 

3230/1154 

2014 

9094/2014 

5024A 

3790/5024A 

978 

3689/978 

1155 

3231/1155 

2015 

9095/2015 

5025A 

3791/5025A 

979 

3886/979 

1158 

3289/1158 

2016 

9077/2016 

5026A 

3792/5026A 

980 

4046/980 

1159 

3290/1159 

2017 

9078/2017 

5027A 

3793/5027A 

981 

3724/981 

1160 

3243/1160 

2018 

9079/2018 

5028A 

3794/5028A 

982 

3205/982 

1161 

3968/1161 

2019 

9080/2019 

5029A 

3795/5029A 

983 

3887/983 

1162 

3072/712 

2020 

9081/2020 

5030A 

3796/5030A 

984 

3185/984 

1164 

3727/1164 

2021 

9020/2021 

5031A 

3797/5031A 

985 

3214/985 

1165 

3827/1166 

2022 

9019/2022 

5032A 

3798/5032A 

986 

3918/986 

1166 

3827/1166 

2023 

3694/2023 

5033A ■ 

3799/5033A 

987 

3643/987 

1167 

3732/1167 

2024 

3667/2024 

5034A 

3800/5034A 

988 

3973/988 

1168 

3728/1168 

4000 

4000 

5035A 

3801/5035A 

989 

3595/989 

1169 

3708/1169 

400 IB 

4001 

5036A 

3802/5036A 

992 

3688/992 

1170 

3874/1170 

4002B 

4002 

5037A 

3803/5037A 

1003 

3288/1003 

1171 

3565/1171 

4006B 

4006 

5038A 

3804/5038A 

1004 

3365/1004 

1173 

3729/1173 

4007B 

4007 

5039A 

3805/5039A 

1005 

3723/1005 

1174 

3186/1174 

4008B 

4008 

5040A 

3806/5040A 

1006 

3358/1006 

1175 

3212/1175 

401 IB 

4011 

5041A 

3807/5041A 

1009 

3499/1009 

1176 

3210/1176 

4012B 

4012 

5042A 

3808/5042A 

1010 

3376/1010 

1177 

3213/1177 

4013B 

4013 

5043A 

3809/5043A 

1011 

3492/1011 

1178 

3480/1178 

4014B 

4014 

5044A 

3810/5044A 

1024 

3152/1024 

1179 

3737/1179 

4015B 

4015 

5045A 

3811/5045A 

1025 

3155/1025 

1180 

3888/1180 

4016B 

4016 

5046A 

3812/5046A 

1027 

3153/1027 

1181 

3706/1181 

4017B 

4017 

5047A 

3813/5047A 

1028 

3436/1028 

1183 

3475/1050 

4018B 

4018 

5048A 

3814/5048A 

1029 

3368/1029 

1184 

3486/1184 

4019B 

4019 

5049A 

3815/5049A 

1035 

3369/1035 

1185 

3468/1185 

4020B 

4020 

5050A 

3816/5050A 

1036 

3370/1036 

1186 

3168/749 

402 IB 

4021 

5051A 

3817/5051A 

1037 

3371/1037 

1187 

3742/1187 

4022B 

4022 

5052A 

3818/5052A 

1039 

3366/1039 

1188 

3022/1188 

4023B 

4023 

5053A 

3819/5053A 

1040 

3362/1040 

1189 

3705/1189 

4024B 

4024 

5054A 

3820/5054A 

1041 

3361/1041 

1191 

3725/1196 

4025B 

4025 

5055A 

3821/5055A 

1042 

3367/1042 

1192 

3445/1192 

4027B 

4027 

5056A 

3822/5056A 

1043 

3363/1043 

1193 

3701/1193 

4028B 

4028 

5057A 

3823/5057A 

1046 

3471/1046 

1194 

3484/1194 

4029B 

4029 

5058A 

3824/5058A 

1049 

3470/1049 

1195 

3469/1195 

4030B 

4030 

5059A 

3825/5059A 

1050 

3475/1050 

1196 

3725/1196 

4035B 

4035 

5060A 

3826/5060A 

1052 

3249/1052 

1197 

3733/1197 

4040B 

4040 

5061A 

3980/5061A 

1054 

3457/1054 

1200 

3714/1200 

4042B 

4042 

5063A 

3837/5063A 

1055 

3494/1055 

1205 

3482/1205 

4043B 

4043 

5064A 

3982/5064A 

1056 

3458/1056 

1206 

3160/801 

4044B 

4044 

5065A 

3838/5065A 

1058 

3459/1058 

1207 

3713/1207 

4049B 

4049 

5066A 

3330/5066A 

'060 

3460/1060 

1208 

3712/1208 

4050B 

4050 

5067A 

3331/5067A 



Competitive Replacement Directory (Cont'd) 


Sylvania Replacement Devices 


ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

5068A 

3332/5068A 

5159A 

3425/5159A 

5526 

6627/5527 

5850 

3601/5850 

5069A 

3333/5069A 

5160A 

3426/5160A 

5527 

6627/5527 

5851 

7069/5869 

5070A 

9021/5070A 

5161A 

3427/5161A 

5528 

6629/5529 

5852 

3600/5854 

5071A 

3334/5071A 

5162A 

3428/5162A 

5529 

6629/5529 

5853 

7069/5869 

5072A 

3136/5072A 

5163A 

3429/5163A 

5530 

6631/5531 

5854 

3600/5854 

5073A 

3749/5073A 

5164A 

3430/5164A 

5531 

6631/5531 

5855 

7069/5869 

5074A 

3139/5074A 

5165A 

3431/5165A 

5540 

6642/5542 

5856 

3599/5858 

5075A 

3751/5075A 

5166A 

3432/5166A 

5541 

6642/5542 

5857 

7069/5869 

5076A 

9022/5076A 

5304 

3106/5304 

5542 

6642/5542 

5858 

3599/5858 

5077A 

3752/5077A 

5305 

3676/5305 

5543 

3581/5543 

5859 

7069/5869 

5078A 

9023/5078A 

5306 

3677/5306 

5544 

3582/5545 

5860 

3584/5862 

5079A 

3335/5079A 

5307 

3107/5307 

5545 

3582/5545 

5861 

7069/5869 

5080A 

3336/5080A 

5312 

3985/5312 

5546 

3505/5547 

5862 

3584/5862 

5081A 

3151/5081A 

5313 

3986/5313 

5547 

3505/5547 

5863 

7069/5869 

5082A 

3753/5082A 

5314 

3987/5314 

5548 

6648/5548 

5866 

7068/5868 

5083A 

3754/5083A 

5315 

3988/5315 

5562 

3655/5562 

5867 

7069/5869 

5084A 

3755/5084A 

5316 

3989/5316 

5564 

3656/5564 

5868 

7068/5868 

5085A 

3337/5085A 

5317 

9037/5317 

5566 

3657/5566 

5869 

7069/5869 

5086A 

3338/5086A 

5322 

3680/5322 

5600 

3664/5602 

5870 

3604/5870 

5087A 

3339/5087A 

5324 

3681/5324 

5601 

3664/5602 

5871 

3517/5883 

5088A 

3340/5088A 

5326 

3682/5326 

5602 

3664/5602 

5872 

3603/5874 

5089A 

3341/5089A 

5400 

3950/5400 

5603 

3665/5603 

5873 

3517/5883 

5090A 

3342/5090A 

5401 

3638/5402 

5604 

3666/5605 

5874 

3603/5874 

5092A 

3343/5092A 

5402 

3638/5402 

5605 

3666/5605 

5875 

3517/5883 

5093A 

3344/5093A 

5403 

3627/5404 

5621 

3631/5623 

5876 

3602/5878 

5094A 

9024/5094A 

5404 

3627/5404 

5622 

3631/5623 

5877 

3517/5883 

5095A 

3345/5095A 

5405 

3951/5405 

5623 

3631/5623 

5878 

3602/5878 

5096A 

3346/5096A 

5406 

3952/5406 

5624 

3632/5624 

5879 

3517/5883 

5097A 

3347/5097A 

5411 

3953/5412 

5625 

3633/5626 

5880 

3500/5882 

5098A 

3348/5098A 

5412 

3953/5412 

5626 

3633/5626 

5881 

3517/5883 

5099A 

3349/5099A 

5413 

3954/5414 

5631 

3937/5632 

5882 

3500/5882 

5100A 

3350/5100A 

5414 

3954/5414 

5632 

3937/5632 

5883 

3517/5883 

5101A 

3351/5101A 

5415 

3955/5415 

5633 

3938/5633 

5886 

7090/5890 

5102A 

3352/5102A 

5416 

3956/5416 

5634 

3533/5635 

5887 

7091/5891 

5103A 

3353/5103A 

5442 

3634/5444 

5635 

3533/5635 

5890 

7090/5890 

5104A 

3354/5104A 

5444 

3634/5444 

5636 

3939/5636 

5891 

7091/5891 

5105A 

3355/5105A 

5446 

3635/5446 

5640 

3583/5641 

5892 

7096/5396 

5111A 

3377/511 1A 

5448 

3636/5448 

5641 

3583/5641 

5893 

7111/5911 

5112A 

3378/5112A 

5452 

6752/5452 

5642 

3506/5642 

5894 

7096/5896 

5113A 

3379/5113A 

5453 

6753/5453 

5643 

3519/5643 

5895 

7111/5911 

5114A 

3380/5114A 

5454 

6754/5454 

5673 

3508/5675 

5896 

7096/5896 

5115A 

3381/5115A 

5455 

3597/5455 

5675 

3508/5675 

5897 

7111/5911 

5116A 

3382/5116A 

5456 

3598/5457 

5676 

3520/5677 

5898 

7100/5900 

5117A 

3383/5117A 

5457 

3598/5457 

5677 

3520/5677 

5899 

7111/5911 

5118A 

3384/5118A 

5461 

3685/5461 

5680 

3521/5686 

5900 

7100/5900 

5119A 

3385/5119A 

5462 

3686/5462 

5681 

3521/5686 

5901 

7111/5911 

5120A 

3386/5120A 

5463 

3572/5463 

5682 

3521/5686 

5902 

7104/5904 

5121A 

3387/5121A 

5465 

3687/5465 

5683 

3521/5686 

5903 

7111/5911 

5122A 

3388/5122A 

5466 

3573/5466 

5684 

3521/5686 

5904 

7104/5904 

5123A 

3389/5123A 

5480 

3942/5483 

5685 

3521/5686 

5905 

7111/5911 

5124A 

3390/5124A 

5481 

3942/5483 

5686 

3521/5686 

5908 

7110/5910 

5125A 

3391/5125A 

5482 

3942/5483 

5693 

3652/5693 

5909 

7111/5911 

5126A 

3392/5126A 

5483(122) 

3942/5483 

5695 

3509/5695 

5910 

7110/5910 

5127A 

3393/5127A 

5484 

3943/5485 

5697 

3522/5697 

5911 

7111/5911 

5128A 

3394/5128A 

5485 

3943/5485 

5800 

9003/5800 

5940 

3607/5940 

5129A 

3395/5129A 

5486 

3944/5487 

5801 

9004/5801 

5941 

7153/5953 

5130A 

3396/5130A 

5487 

3944/5487 

5802 

9005/5802 

5942 

3606/5944 

5131A 

3397/5131A 

5491 

6791/5491 

5803 

9006/5803 

5943 

7153/5953 

5132A 

3398/5132A 

5492 

6792/5492 

5804 

9007/5804 

5944 

3606/5944 

5133A 

3399/5133A 

5494 

6794/5494 

5805 

9008/5805 

5945 

7153/5953 

5134A 

3400/5134A 

5496 

6796/5496 

5806 

3848/5806 

5946 

3605/5948 

5135A 

3401/5135A 

5500 

3579/5504 

5808 

9009/5808 

5947 

7153/5953 

5136A 

3402/5136A 

5501 

3579/5504 

5809 

9010/5809 

5948 

3605/5948 

5137A 

3403/5137A 

5502 

3579/5504 

5812 

3639/5812 

5949 

7153/5953 

5138A 

3404/5138A 

5503 

3579/5504 

5814 

9096/5814 

5950 

3585/5952 

5139A 

3405/5139A 

5504 

3579/5504 

5815 

3640/5815 

5951 

7153/5953 

5140A 

3406/5140A 

5505 

3580/5507 

5817 

9097/5817 

5952 

3585/5952 

5141A 

3407/5141A 

5506 

3580/5507 

5830 

7042/5842 

5953 

7153/5953 

5142A 

3408/5142A 

5507 

3580/5507 

5831 

7049/5849 

5980 

3610/5980 

5143A 

3409/5143A 

5508 

3504/5508 

5832 

7042/5842 

5981 

3698/5987 

5144A 

3410/5144A 

5511 

3683/5511 

5833 

7049/5849 

5982 

3609/5986 

5145A 

3411/5145A 

5512 

3684/5512 

5834 

7042/5842 

5983 

3698/5987 

5146A 

3412/5146A 

5513 

3502/5513 

5835 

7049/5849 

5986 

3609/5986 

5147A 

3413/5147A 

5514 

3613/5514 

5836 

7042/5842 

5987 

3698/5987 

5148A 

3414/5148A 

5515 

6615/5515 

5837 

7049/5849 

5988 

3608/5990 

5149A 

3415/5149A 

5516 

6616/5516 

5838 

7042/5842 

5989 

3518/5995 

5150A 

3416/5150A 

5517 

3615/5517 

5839 

7049/5849 

5990 

3608/5990 

5151A 

3417/5151A 

5518 

3653/5518 

5840 

7042/5842 

5991 

3518/5995 

5152A 

3418/5152A 

5519 

3654/5519 

5841 

7049/5849 

5992 

3501/5994 

5153A 

3419/5153A 

5520 

6621/5521 

5842 

7042/5842 

5993 

3518/5995 

5154A 

3420/5154A 

5521 

6621/5521 

5843 

7049/5849 

5994 

3501/5994 

5155A 

3421/5155A 

5522 

6622/5522 

5846 

7048/5848 

5995 

3518/5995 

5156A 

3422/5156A 

5523 

6624/5524 

5847 

7049/5849 

6020 

7220/6020 

5157A 

3423/5157A 

I 5524 

6624/5524 

5848 

7048/5848 

6021 

7227/6027 

5158A 

3424/5158A 

5525 

6627/5527 

5819 

7049/5849 

6022 

7226/6026 
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Competitive Replacement Directory (Cont'd) 


Sylvania Replacement Devices 


ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

ECG 

Device 

SK 

Device 

6023 

7227/6027 

74LS08 

74LS08 

7405 

7405 

7496 

7496 

6026 

7226/6026 

74LS10 

74LS10 

7406 

7406 

7497 

7497 

6027 

7227/6027 

74LS11 

74LS11 

7407 

7407 

40161B 

40161 

6030 

7234/6034 

74LS14 

74LS14 

7408 

7408 

40192B 

40192 

6031 

7245/6045 

74LS20 

74LS20 

7409 

7409 

56004 

3658/56004 

6034 

7234/6034 

74LS27 

74LS27 

7410 

7410 

56006 

3659/56006 

6035 

7245/6045 

74LS30 

74LS30 

7411 

7411 

56008 

3660/56008 

6038 

7240/6040 

74LS32 

74LS32 

7412 

7412 

56014 

3993 

6039 

7245/6045 

74LS38 

74LS38 

7413 

7413 

56022 

3661/56022 

6040 

7240/6040 

74LS42 

74LS42 

7414 

7414 

56024 

3662/56024 

6041 

7245/6045 

74LS49 

74LS49 

7416 

7416 

56026 

3663/56026 

6042 

7244/6044 

74LS51 

74LS51 

7417 

7417 

74107 

74107 

6043 

7245/6045 

74LS73 

74LS73 

7420 

7420 

74109 

74109 

6044 

7244/6044 

74LS74A 

74LS74 

7422 

7422 

74110 

74110 

6045 

7245/6045 

74LS75 

74LS75 

7423 

7423 

74111 

74111 

6048 

7254/6054 

74LS83A 

74LS83 

7425 

7425 

74121 

74121 

6049 

7261/6061 

74LS85 

74LS85 

7426 

7426 

74122 

74122 

6050 

7254/6054 

74LS86 

74LS86 

7427 

7427 

74123 

74123 

6051 

7261/6061 

74LS93 

74LS93 

7428 

7428 

74125 

74125 

6054 

7254/6054 

74LS107 

74LS107 

7430 

7430 

74126 

74126 

6055 

7261/6061 

74LS109A 

74LS109 

7432 

7432 

74132 

74132 

6058 

7260/6060 

74LS123 

74LS123 

7433 

7433 

74141 

74141 

6059 

7261/6061 

74LS136 

74LS136 

7437 

7437 

74145 

74145 

6060 

7260/6060 

74LS138 

74LS138 

7438 

7438 

74150 

74150 

6061 

7261/6061 

74LS151 

74LS151 

7440 

7440 

74151 

74151 

6064 

7264/6064 

74LS153 

74LS153 

7441 

7441 

74153 

74153 

6065 

7273/6073 

74LS157 

74LS157 

7442 

7442 

74154 

74154 

6068 

7272/6072 

74LS161A 

74LS161 

7443A 

7443 

74155 

74155 

6069 

7273/6073 

74LS163A 

74LS163 

7444A 

7444 

74156 

74156 

6072 

7272/6072 

74LS164 

74LS164 

7445 

7445 

74160 

74160 

6073 

7273/6073 

74LS174 

74LS174 

7446 

7446 

74161 

74161 

6154 

7354/6154 

74LS175 

74LS175 

7447 

7447 

74162 

74162 

6155 

7355/6155 

74LS191 

74LS191 

7448 

7448 

74163 

74163 

6156 

7356/6156 

74LS193 

74LS193 

7450 

7450 

74164 

74164 

6157 

7359/6159 

74LS195A 

74LS195 

7451 

7451 

74165 

74165 

6158 

7358/6158 

74LS221 

74LS221 

7453 

7453 

74166 

74166 

6159 

7359/6159 

74LS240 

74LS240 

7454 

7454 

74170 

74170 

6354 

6554/6354 

74LS248 

74LS248 

7460 

7460 

74174 

74174 

63o5 

6555/6355 

74LS249 

74LS249 

7470 

7470 

74175 

74175 

6356 

6556/6356 

74LS253 

74LS253 

7472 

7472 

74176 

74176 

6357 

6559/6359 

! 74LS257 

74LS257 

7473 

7473 

74177 

74177 

6358 

6558/6358 

1 74LS259 

74LS259 

7474 

7474 

74178 

74178 

6359 

6559/6359 

74LS266 

74LS266 

7475 

7475 

74179 

74179 

6402 

3628/6402 

74LS273 

74LS273 

7476 

7476 

74180 

74180 

6406(T0-92) 

9082A/6406 

74LS280 

74LS280 

7480 

7480 

74181 

74181 

6407(AXIAL) 

3523/6407 

74LS298 

74LS298 

7481A 

7481 



6407(T0-92) 

9083A/6407 

74LS367 

74LS367 

7483A 

7483 

74190 

74190 

6408(T0-92) 

9084A/6408 

74LS377 

74LS377 

7485 

7485 

74191 

74191 

74H00 

74H00 

74S00 

74S00 

7486 

7486 

74192 

74192 

74H04 

74H04 

74S04 

74S04 

7489 

7489 

74193 

74193 

74LS00 

74LS00 

7400 

7400 

7490 

7490 

74195 

74195 

74LS02 

74LS02 

7401 

7401 

7492 

7492 

74196 

74196 

74LS03 

74LS03 

1 7402 

7402 

7493A 

7493 

74197 

74197 

74LS04 

74LS04 

7403 

7403 

7494 

7494 

74198 

74198 

74LS05 

74LS05 

7404 

7404 

7495 

7495 

74199 

74199 


Additional ECG Replacements: 


ECG 

SK 

5998 

7202/6002 

5999 

7203/6003 

6002 

7202/6002 

6003 

7203/6003 
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Replacement Considerations 


General 

Before replacing an original-equipment device 
with the recommended RCA "SK” Type, the 
following basic factors should be considered: 

(1) Compare the lead or terminal arrange¬ 
ment of the SK-replacement device with the 
lead or terminal arrangement of the original 
device. If these arrangements are different, 
and the original transistor is a plug-in type, 
bend the leads of the SK transistor so that the 
base, emitter and collector leads will mate 
with the corresponding socket terminals, and 
insulate the transistor leads if necessary, to 
prevent short-circuiting the device. Trim the 
transistor leads to the shortest length that will 
assure firm retention by the socket. 

(2) Certain considerations are involved 
whenever an original-equipment transistor is 
replaced by one having a different type 
designation. When an RCA SK-Series tran¬ 
sistor is used to replace an original-equipment 
device in an untuned amplifier stage operating 
at a low signal level such as an untuned 
RF-amplifier (antenna) stage of the radio 
receiver, or a low-level AF-amplifier stage, it 
is generally unnecessary to make any circuit 
adjustments to assure proper performance of 
the equipment. However, when a replacement 
is made in a tuned RF-amplifier stage, RF- 
oscillator, converter, or IF-amplifier stage, it is 
always advisable to check the alignment of 
the associated tuned circuits to assure proper 
tracking and to achieve the required gain 
without loss of stability. 

(3) When replacements are made in stages 
operating at relatively high power levels such 
as Class A and Class B AF output stages of 
automobile radio receivers, phonographs, and 
AF-amplifier systems, the transistor bias 
should be checked and adjusted, if necessary, 
to protect the replacement transistors against 
excessive dissipation and to minimize distor¬ 
tion. Means for making such adjustments are 
generally provided in the equipment, and the 
necessary instructions are usually given in the 
equipment manufacturers' service data. 

(4) When installing an SK-Series transistor as 
a replacement for an original-equipment type 
in an FM tuner, TV tuner, or other circuit 
operating at frequencies in the VHF or UHF 
regions, it is extermely important not to 
change any of the mechanical details of the 
original circuit. Before removing the original 
transistor, carefully note its position with 
respect to other circuit components as well as 
the lengths and placement of the transistor 
leads, and duplicate these details as precisely 
as possible with the SK-Series replacement 
transistor. Failure to observe this precaution 
can result in improper tuning or circuit 
instability, particularly in UHF TV tuners. 

(5) When installing an SK-Series integrated 
circuit as a replacement for the original- 
equipment type in FM radios and TV re¬ 
ceivers, it is extremely important not to 
change any of the mechanical details of the 


original circuit. Before removing the original 
integrated circuit carefully note its position 
with respect to other circuit components as 
well as the lengths and placements of the 
integrated circuit leads and duplicate these 
details as precisely as possible with the SK- 
Series replacement integrated circuit. Failure 
to observe this precaution can result in 
damage to the device. 

Handling Considerations for 
MOS Integrated Circuits and 
Transistors 

Because MOS devices have extremely high 
input resistance, they are susceptible to dam¬ 
age when exposed to extremely high static 
electrical charges. To avoid possible damage 
to the devices during handling, testing, or 
actual operation, therefore, the following 
procedures should be followed: 

(1) The leads of devices should be in contact 
with a conductive material, except when 
being tested or in actual operation, to avoid 
build-up of static charge. 

(2) Soldering-iron tips, metal parts of fix¬ 
tures and tools, and handling facilities should 
be grounded. 

(3) Devices should not be inserted into or 
removed from circuits with the power on 
because transient voltages may cause per¬ 
manent damage. 

(4) Signals should not be applied to the 
inputs while the device power supply is off. 

(5) All unused input leads must be con¬ 
nected to either Vgg (grounded) or Vqq 
( device supply), whichever is appropriate for 
the logic circuit involved. 

Matched Pairs of Transistors 

When one transistor in a push-pull power- 
amplifier stage becomes inoperative, the re¬ 
sulting circuit imbalance may produce very 
large changes in the operating conditions for 
the stage. These changes will depend on the 
cause and nature of the failure, and may cause 
damage to associated circuit components, 
including the other transistor or transistors in 
the stage. Therefore, it is advisable to replace 
both or all transistors in a push-pull power- 
amplifier stage when one or more of the 
transistors become inoperative. 

When both (or all) transistors in a push-pull 
power-amplifier stage require replacement, it 
is generally advisable to replace them with a 
matched pair or pairs such as the RCA- 
SK3013, SK3015, SK3028, SK3029, 

SK3037, or SK3086 even though the service 
data for the equipment does not specifically 
indicate that a matched pair or pairs should 
be used. In such cases, the use of a matched 
pair or pairs will simplify balancing adjust¬ 
ments and will help maintain the original 
performance quality of the equipment. 


Silicon Rectifiers 

Silicon rectifiers are inherently more efficient 
than selenium or other metallic-oxide type 
rectifiers. When a silicon rectifier is used to 
replace a selenium rectifier in the "B" supply 
of a typical line-operated radio or TV re¬ 
ceiver, the silicon rectifier will frequently 
deliver from 25 to 50 volts higher DC output 
voltage than the original device. 

In some cases, this higher ”B" supply voltage 
may improve the performance of the equip¬ 
ment. In many other cases, however, it may 
immediately or eventually damage filter cap¬ 
acitors and/or other components which were 
designed to withstand only the voltage de¬ 
livered by the original selenium rectifier. To 
prevent such damage, it is generally advisable 
to insert a power-type resistor (one having a 
rating of at least 10 watts) in series with the 
silicon rectifier either on the input side, 
between the AC supply and the rectifier, or 
on the output side between the rectifier and 
the first filter capacitor. The value of this 
resistor will depend on the required reduction 
in DC output voltage and on the DC load 
current of the equipment. This value may be 
determined experimentally or calculated from 
the equation: 

R = E/I 

where R is the required resistance in ohms, E 
the required reduction in DC output voltage 
in volts, and I the DC load current of the 
equipment in amperes. 

The wattage rating of the resistor should be at 
least 2 times E times I and, in any case, 
should not be less than 10 Watts. 

TV Silicon HV Triplers 

Before replacing an original-equipment high- 
voltage silicon tripler with the recommended 
RCA SK type, compare the lead dress arrange¬ 
ment of the tripler being replaced and note 
carefully the connection lead positions with 
respect to other circuit components. These 
details should be duplicated as precisely as 
possible when installing the SK-Series replace¬ 
ment tripler. 

Certain original-equipment triplers incor¬ 
porate exposed, non-used focus terminals. 
When these units are replaced with SK-Series 
devices, it is extremely important to cover the 
unused terminal with silicone sealant. This is a 
precaution against arcing. 

All soldering should be done with extra care, 
in accordance with the soldering precautions 
which follow. Keep all solder connections 
smooth so that no sharp solder points are 
visible. When solder connections are com¬ 
plete, cover all exposed solder joints and any 
exposed terminals with silicone sealant to 
prevent corona emission. 

Two plastic tie-backs to assist in lead dressing, 
and a tube of silicone sealant, KH3429, are 
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packaged with each SK-Series replacement 
tripler for your convenience. 

Soldering Precautions 

Extreme care should always be used in making 
solder connections to semiconductors. Momen¬ 
tary application of excessive heat, or even pro¬ 
longed application of a properly heated solder¬ 
ing tool to a semiconductor lead or terminal, 
can permanently damage the device. Always 
observe the following precautions in soldering 
to a semiconductor lead or terminal: 

(1) Solder as far as possible from the body 
of the semiconductor. 

(2) Never, under any circumstances, apply 
molten solder or a hot soldering tool to a lead 
or terminal for longer than 10 seconds or at a 
point closer than 1/16 inch to the body of the 
device. 

(3) Use a small soldering tool, preferably 
one specifically intended for use with tran¬ 
sistors or miniature circuit components. 

(4) Keep the surfaces to be soldered clean 
and the tip of the soldering tool adequately 
tinned so that the connection can be made as 
quickly as possible. 

(5) Always grip the lead or terminal to be 
soldered with a pair of long-nose pliers at a 
point between the intended solder connection 
and the case or body of the semiconductor. 
This precaution allows the pliers to act as a 
heat sink and to conduct heat away from the 
internal elements of the device. 

8-Pin 1C Replacements 
for 14-Pin Types 

In some instances, linear 1C industry devices 
originally supplied in 14-lead DIL cases are 
currently provided by the manufacturer in 8- 
pin "Mini-DIP" (8-lead dual-in-line) cases. 
Because pins 1, 2, 7, 8, 13, and 14 were not 
connected in the original version, the new 8- 
lead package is a direct plug-in replacement 
for the 14-pin original. The 8-pin replacement 
should be installed in accordance with the dia¬ 
gram below. 




Installation diagram for SK3552 and other 
8-pin ICs replacing 14-pin types. 


Replacement of Stud Mount 
Devices 

It is sometimes impossible to find a re¬ 
placement for a stud-mounted device with 
exactly the same thread and stud-size as 
the original. In this situation, the device 
may be replaced using one with an equal or 
larger stud. When enlarging the mounting 
hole, it is important to note the following: 

The diameter of the mounting hole should 
not exceed the diameter of the stud by 
more than 1/64 inch (0.3 mm), and the 
edge of the hole should have a chamfer 
not exceeding 0.01 inch (0.025 mm) radius. 
The mounting hqle should be drilled per¬ 
pendicular to the mounting surface to 
1/10 of a degree. Heat sink compound 
(KH3435) should be used between the heat 
sink and the replacement unit. 

The mounting hardware generally con¬ 
sists of a nut and either a pal or lockwasher. 
Either type will work as long as the proper 
torque is applied. A good torque wrench 
is a necessity. 

Drilling and tapping holes for mounting 
stud-mounted devices is not a truly de¬ 
sirable practice because of the degree of 
accuracy required in the drilling process. 
Too large a hole, or one drilled at even 
a slight angle will prevent proper contact 
between the device and the heat sink and 
may cause a short life failure. 

Retrofitting Plastic-Case 
Devices to Replace Metal- 
Case Types 


different shape, particularly if the original 
device is a foreign type not made to U.S.A 
El A (JEDEC) Standards. These slight mechani¬ 
cal differences will not affect the performance 
of the equipment in which the replacement is 
made and normally will not prevent or compli¬ 
cate the installation of SK-Series transistor. 


When a replacement must be made in ex¬ 
tremely compact equipment, check the di¬ 
mensions of the original device or the available 
mounting space, and compare them with the 
dimensions of the "SK" replacement types 
shown. 

SK-Series semiconductors should not be in¬ 
serted into or withdrawn from circuits with 
the power on because high transient current 
may cause permanent damage to the semicon¬ 
ductors. For SK-Series devices in metal cases, 
consideration should be given to the pos¬ 
sibility of shock hazard if the metal shells of 
these semiconductors are to operate at a 
voltage appreciably above or below ground 
potential; in such cases, suitable precaution¬ 
ary measures should be taken. 

For most effective protection, a power tran¬ 
sistor should be operated with an adequate 
heat sink and with the lowest value of resist¬ 
ance or impedance in the emitter-to-base 
circuit consistent with driving-signal considera¬ 
tions. The transistor should be protected 
against extremely high collector-voltage pulses 
which may be generated when the device is 
operated with inductive loads particularly 
when current transients are present. 


The JEDEC TO-220 outline is a direct retro¬ 
fit for devices in the JEDEC metal TO-66 
case. Likewise, the CP-3 plastic device 
can be used to replace types in the JEDEC 
TO-3 metal case. In either situation, the 
center lead of the plastic device is cut, the 
two outside leads are bent, and the replace¬ 
ment is installed as illustrated: 

Jo? 


\ / 

\ - N / 

\ O / 

TO-220 to TO-66 




CP-3 to TO-3 

Case Dimensions-Heat Sinks 

In some instances, the case of an SK-Series 
transistor may be slightly taller or thicker than 
that of the original transistor or have a slightly 


When replacing a power transistor, thyristor, 
or rectifier which is attached to the equip¬ 
ment chassis, or to a special heat sink, it is 
important to observe the following precau¬ 
tions: 

(1) When removing the original device, make 
every effort to avoid damage to original mount¬ 
ing hardware, particularly insulating com¬ 
ponents such as mica or oxidized-metal wash¬ 
ers, bushings, etc. Any such component 
which is damaged should be replaced with one 
of the original type. In the case of oxide- 
coated metal washers or wafers, which are 
frequently used as electrical insulators be¬ 
tween the cases of power transistors and the 
chassis or heat sink, it is important not to 
scratch, chip, or otherwise damage the ox 
surface. 

(2) When installing the SK-Series replace¬ 
ment device, make sure that all items of mount¬ 
ing hardware are replaced in their proper posi¬ 
tions. If a mica or oxide-coated metal washer 
was used to insulate the case of the original de¬ 
vice electrically from the chassis or heat sink, 
apply a thin coating of a zinc-oxide-filled 
silicone compound between the washer and the 
chassis or heat sink before installing the re¬ 
placement device. RCA KH3435 or other 
silicone compounds for this purpose may be 
obtained from most electronics parts dis¬ 
tributors. 
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Handling and Mounting 
Molded-Plastic Transistors 
and Thyristors 

Power transistors and thyristors (SCR's and 
triacs) in TO-220 molded-silicone-plastic pack¬ 
ages are designed for ease of use in a wide 
range of medium-power applications. The 
JEDEC package Type TO-220AB shown in 
Fig. 1 f represents the basic style. This con¬ 
figuration features leads that can be formed 
to meet a variety of specific mounting re¬ 
quirements. Fig. 2 shows a JEDEC Type TO- 
220AA version of the package. The dimen¬ 
sions of this type of transistor package are such 
that it can replace the JEDEC TO-66 transistor 
package in a commercial socket or printed- 
circuit board without retooling. 



Fig. 1 - JEDEC TO-220AB package 



Fig. 2 - JEDEC TO-220A A package 


The pin-connection arrangement of thyristors 
(SCRs and triacs) supplied in TO-220AA 
packages, however, differs from that of 
thyristors supplied in conventional TO-66 
packages so that some hardware changes are 
required to effect a replacement. 

TO-220 plastic packages are both rugged and 
versatile within the confines of commonly 
accepted standards for such devices. These 
packages lend themselves to numerous arrange¬ 
ments, and can be formed to a custom shape, 
provided that they are not indiscriminately 
twisted or bent. Although the leads can be 
formed, they are not flexible in the general 
sense, nor are they sufficiently rigid for un¬ 
restrained wire wrapping. 

Before an attempt is made to form the leads 
of an in-line package to meet the requirements 
of a specific application, the desired lead con¬ 
figuration should be determined. When the 
use of a special-bending fixture is not practi¬ 
cal, a pair of long-nosed pliers may be used. 


The pliers should hold the lead firmly be¬ 
tween the bending point and the case, but 
should not touch the case. Fig. 3 illustrates 
the use of long-nosed pliers for lead bending. 
Fig. 3(a) shows techniques that should be avoid¬ 
ed; Fig 3(b) shows the correct method. 
When the leads of an in-line plastic package 
are to be formed, whether by use of long- 
nosed pliers or a special bending fixture, the 
following precautions must be observed to 
avoid internal damage to the device: 

1. Restrain the lead between the bend¬ 
ing point and the plastic case to pre¬ 
vent relative movement between the 
lead and the case. 

2. When the bend is made in the plane 
of the lead (spreading), bend only 
the narrow part of the lead. 

3. When the bend is made in the plane 
perpendicular to that of the leads, 
make the bend at least 1/8 inch 

from the plastic case. 

4. Do not use a lead-bend radius of 
less than 1/16 inch. 

5. Avoid repeated bending of leads. 



the mounting hold exceeds 0.140 inch 
(6-32 clearance). Larger holes are needed 
to accommodate insulating bushings; how¬ 
ever, the holes should not be larger than 
necessary to provide hardware clearance 
and, in any case, should not exceed a diam¬ 
eter of 0.250 inch. Flange distortion is also 
possible if excessive torque is used during 
mounting. A maximum torque of 8 inch- 
pounds is specified. Care should be exer¬ 
cised to assure that the tool used to drive 
the mounting screw never comes in contact 
with the plastic body during the driving 
operation. Such contact can result in 
damage to the plastic body and internal de¬ 
vice connections. 



SCREW, 6-32 




NR231A 

RECTANGULAR metal 

washer 



HEX. NUT 




SOLDER LUG 
HEX. NUT 


Fig. 3 — Use of pliers for lead forming 


Fig. 4 — Suggested mounting arrangement 
for TO-220A B package 


The leads of the TO-220AB package are not 
designed to withstand excessive axial pull. 
Force in this direction greater than 4 pounds 
may result in permanent damage to the de¬ 
vice. If the mounting arrangement tends to 
impose axial stress on the leads, some 
method of strain relief should be devised. 

Wire wrapping of the leads is permissible, 
provided that the lead is restrained bet¬ 
ween the plastic case and the point of the 
wrapping. When wires are used for connec¬ 
tions, care should be exercised to assure 
that movement of the wire does not cause 
movement of the lead at the lead-to-plastic 
junctions. 

Figs. 4 and 5 show recommended mount¬ 
ing arrangements and suggested hardware 
for the TO-220 transistors. The rectangular 
washer shown is designed to minimize dis¬ 
tortion of the mounting flange when the 
transistor is fastened to a heat sink. Ex¬ 
cessive distortion of the flange could cause 
damage to the transistor. The washer is 
particularly important when the size of 



NR231A 

RECTANGULAR metal 

washer 

DF103B 
MICA INSULATOR 
HOLE DIA ■ 0.145-0.141 
(3.68-3 58) 


495334-7 

INSULATING BUSHING 
I.D. - 0.156 (4.00) 
SHOULDER DIA. 

0.250 (6.40) MAX. 
SHOULDER THICKNESS = 
0.050 (1.27) MAX. 


DIMENSIONS IN INCHES AND MILLIMETERS 
MILLIMETER VALUES IN PARENTHESES 


Fig. 5 — Suggested mounting arrangement 
for TO-220A A package 
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SK Bipolar Transistors by Application 


Small Signal 

RF Driver & 
Output Stages 

Audio Frequency 

Power 

Switching 

TV Horiz. & 
Vert. Deflect 

AF Stages 

RF Stages 

High Voltage 

High Power 

Medium & Low Power 

SK3003 

SK3006/160 

SK3048/329 

SK3021/1 

SK3012/105 

SK3009 

SK3259 

SK3219 

SK3034 

SK3004/102A 

SK3011 

SK3049/224 

SK3044/154 

SK3027/130 

SK3013 

SK3262 

SK3220/198 

SK3035 

SK3005 

SK3018 

SK317 6/350 

SK3045/225 

SK3029/130MP 

SK3014 

SK3263 

SK3274/153 

SK3054/196 

SK3007 

SK3019 

SK3177/351 

SK3053 

SK3036 

SK3015 

SK3264 

SK3437/180 

SK3079 

SK3008 

SK3039/316 

SK3195/311 

SK3103A/396 

SK3037 

SK3020/123 

SK3265 

SK3438 

SK3083/197 

SK3010 

SK3046 

SK3197/235 

SK3104A 

SK3173/219 

SK3024/128 

SK3266, 

SK3439/163A 

SK3085 

SK3011A 

SK3047 

SK3218/278 

SK3131 A/369 

SK3188A/182 

SK3025/129 

SK3267 

SK3467/283 

SK3104A 

SK3038 

SK3048/329 

SK3239/236 

SK3194/286 

SK3189A/183 

SK3026 

SK3272 

SK3510 

SK3111 

SK3040 

SK3049/224 

SK3246/229 

SK3201/171 

SK3217 

SK3028 

SK3273 

SK3511 

SK3115/165 

SK3114/290 

SK3117 

SK3251/306 

SK3217 

SK3232/191 

SK3041 

SK3274/153 

SK3512 

SK3131 A/369 

SK3118 

SK3118 

SK3252/302 

SK3219 

SK3260 

SK3052 

SK3298/299 

SK3513 

SK3133/164 

SK3122 

SK3122 

SK3253/295 

SK3220/198 

SK3269 

SK3054/196 

SK3299/237 

SK3528/397 

SK3194/286 

SK3124/289 

SK3132 

SK3298/299 

SK3244 

SK3270 

SK3082/226 

SK3357/186A 

SK3529 

SK3219 

SK3245/199 

SK3246/229 

SK3299/237 

SK3261/175 

SK3297/280 

SK3083/197 

SK3440/291 

SK3530 

SK3220/198 

SK3247/234 

SK3250/315 

SK3748/282 

SK3268 

SK3359/281 

SK3084 

SK3441/292 

SK3534 

SK3268 

SK3275/194 

SK3275/194 

SK3765/195A 

SK3269 

SK3360/280MP 

SK3086/226MP 

SK3444/123A 

SK3535/181 

SK3269 

SK3356 

SK3293/287 

SK3842 

SK3271 

SK3437/180 

SK3123 

SK3464/300 

SK3536 

SK3271 

SK3444/123A 

SK3356 

SK3847 

SK3433/287 

SK3510 • 

SK3137/192A 

SK3466/159 

SK3537 

SK3438 

SK3449/297 

SK3444/123A 

SK3931 

SK3434/288 

SK3511 

SK3138/193A 

SK3479 

SK3538 

SK3439/163A 

SK3450/298 

SK3452/108 

SK3932 

SK3438 

SK3535/181 

SK3178B 

SK3512 

SK3559/162 

SK3467/283 

SK3452/108 

SK3466/159 

SK9038/346 

SK3528/397 

SK3559/162 

SK3179B 

SK3513 

SK3560 

SK3710/238 

SK3466/159 

SK3716/161 


SK3559/162 

SK3560 

SK3190/184 

SK3529 

SK3561 

SK3764/127 

SK3479 

SK3842 


SK3560 

SK3561 

SK3191/185 

SK3530 

SK3562 

SK3844/321 

SK3715 

SK3854/123AP 


SK3623 

SK3563 

SK3192/186 

SK3534 

SK3563 

SK3865 

SK3721/100 

SK3984/106 


SK3624 

SK3619 

SK3193/187 

SK3536 

SK3619 

SK3957 

SK3722/102 



SK3747/157 

SK3621 

SK3197/235 

SK3537 

SK3620 

SK3995 

SK3835/103A 



SK3764/127 

SK3642/179 

SK3198/131 

SK3538 

SK3621 


SK3841/294 



SK3836/284 

SK3717/121 

SK3199/188 

SK3562 

SK3622 


SK3849/293 



SK3846/285 

SK3718/121MP 

SK3200/189 

SK3620 

SK3623 


SK3854/123AP 



SK3865 

SK3719/104 

SK3202/210 

SK3622 

SK3624 


SK3866 



SK3894/384 

SK3720/104MP 

SK3203/211 

SK3625/218 

SK3625/218 


SK3867 



SK3929 

SK3933/380 

SK3239/236 

SK3626 

SK3626 


SK3899 



SK3930 

SK3934/381 

SK3248 

SK3839/155 

SK3642/179 


SK3911 



SK3945/327 

SK3947/388 

SK3251/306 

SK3840/131MP 

SK3893/152 


SK3912 



SK3995 

SK9031 

SK3252/302 

SK3845/176 

SK3894/384 


SK3861/101 



SK9040/387 

SK9032 

SK3253/295 

SK3893/152 

SK3895/328 


SK3862/103 




SK9033 

SK3256 

SK3895/328 

SK3946/385 


SK3984/106 




SK9034 

SK3257 

SK3913 

SK3958/390 







SK3258 

SK9076/187A 

SK3959/391 









SK3960/392 









SK3961/393 









SK3983/394 









SK3984/106 









SK3945/327 









SK3995 









SK9039/386 









SK9040/387 



The transistors listed above are supplied with mounting hardware when appropriate. Those types in the JEDEC TO-3 case (Outline 
T-043, page 27) use a mica insulator and two insulating bushings (under chassis mount) for installation. Certain high-voltage types 
characterized for use in TV sets are furnished with an extra heavy mica insulator and heavy-duty bushings to prevent arcing over. 
Use of silicone heat-sink compound (KH3435 Thermal Grease, or equivalent) is required when mounting these high-voltage devices. 
Note also that the larger bushings take a #4 screw rather than a #6. 


Some of the types with which the heavier hardware is supplied are: 

SK3111 SK3268 

SK3115/165 SK3269 

SK3133/164 SK3438 


SK3439/163A 

SK3467/283 

SK3559/162 


SK3560 
SK3710/238 
SK3995 


24 





Complementary SK Transistor Types 


N-P-N to P-N-P 

P-N-P to N-P-N 

N-P-N 

P-N-P 

P-N-P 

N-P-N 

SK3024/128 

SK3025/129 

SK3025/129 

SK3024/128 

SK3027/130 

SK3173/219 

SK3083/197 

SK3054/196 

SK3054/196 

SK3083/197 

SK3114/290 

SK3124/289 

SK3103A/396 

SK3528/397 

SK3138/193 

S K3137/192 

SK3124/289 

SK3114/290 

SK3173/219 

SK3027/130 

SK3137/192 

SK3138/193 

SK3179B 

SK3178B 

SK3178B 

SK3179B 

SK3181A/264 

SK3180/263 

SK3180/263 

SK3181 A/264 

SK3189A/183 

SK3188A/182 

SK3188A/182 

SK3189A/183 

SK3191/185 

SK3190/184 

SK3190/184 

SK3191/185 

SK3193/187 

SK3192/186 

SK3192/186 

SK3193/187 

SK3200/189 

SK3199/188 

SK3199/188 

SK3200/189 

SK3203/21 1 

SK3202/210 

SK3202/210 

SK3203/211 

SK3221 

SK3222 

SK3222 

SK3221 

SK3267 

SK3266 

SK3266 

SK3267 

SK3274/153 

SK3893/152 

SK3275/194 

SK3715 

SK3359/281 

SK3297/280 

SK3297/280 

SK3359/281 

SK3434/288 

SK3433/287 

SK3357/186A 

SK9076/187A 

SK3441/292 

SK3440/291 

SK3433/287 

SK3434/288 

SK3450/298 

SK3449/297 

SK3440/291 

SK3441/292 

SK3466/159* 

SK3479 

SK3449/297 

SK3450/298 

SK3466/159* 

SK3854/123AP 

SK3479 

SK3466/159* 

SK3513 

SK3512 

SK3512 

SK3513 

SK3528/397 

SK3103A/396 

SK3625/218 

SK3626 

SK3626 

SK3625/218 

SK3836/284 

SK3846/285 

SK3715 

SK3275/194 

SK3849/293 

SK3841/294 

SK3721/100 

SK3861/101 

SK3854/123AP 

SK3466/159* 

SK3722/102 

SK3862/103 

SK3858/251 

SK3859/252 

SK3841/294 

SK3849/293 

SK3861/101 

SK3721/100 

SK3846/285 

SK3836/284 

SK3862/103 

SK3722/102 

SK3859/252 

SK3858/251 

SK3866 

SK3867 

SK3867 

SK3866 

SK3893/152 

SK3274/153 

SK3897/262 

SK3896/261 

SK3896/261 

SK3897/262 

SK3912 

SK3911 

SK3911 

SK3912 

SK3930 

SK3929 

SK3929 

SK3930 

SK3932 

SK3931 

SK3931 

SK3932 

SK3934/381 

SK3933/380 

SK3933/380 

SK3934/381 

SK3936/271 

SK3935/370 

SK3935/270 

SK3936/271 

SK3949/248 

SK3948/247 

SK3948/247 

SK3949/248 

SK3959/391 

SK3958/390 

SK3958/390 

SK3959/391 

SK3961/393 

SK3960/392 

SK3960/392 

SK3961/393 

SK3979/260 

SK3978/259 

SK3978/259 

SK3979/260 

SK3997/254 

SK3996/253 

SK3996/253 

SK3997/254 

SK9032 

SK9031 

SK9031 

SK9032 

SK9034 

SK9033 

SK9033 

SK9034 

SK9076/187A 

SK3357/186A 


May also be used as complement of SK3444 




PERFORMANCE DATA 


Bipolar Transistors 




tIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

'c 

A 

Peak 

(Surge) 

Icm 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 
Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 
Product 
f T 

MHz 

Case 

Style 

Outline 

No. 


W 

^CBO 

V 

^CEO 

V 

V EB0 

V 

h FE 

^CE 

V 

'c 

A 



SK3003 

PNPGe 

0.15 

-0.5 

-0.3 

-20 

-18 

-2.5 

90 

-1 

-0.05 

1 

TO-1 

T-004 

SK3004/102A 

PNPGe 

0.65 

-1 

— 

-32 

-32* 

-12 

105 

-1 

-0.15 

0.015 

TO-1 

T-004 

SK3005 

PNPGe 

0.08 

-0.01 

— 

-40 

-40 

-0.5 

90 

-9 

-0.001 

10 

TO-1 

T-004 

SK3006/160 

PNPGe 

0.08 

-0.01 

— 

-25 

-18 

-23 

50 

-12 

-0.001 

260 

TO-72 

T-001 

SK3007 

PNPGe 

0.06 

-0.01 

- 

-40 

-20 

-0.7 

120 

-12 

-0.001 

50 

TO-1 

T-004 

SK3008 

PNPGe 

0.08 

-0.01 

— 

-34 

-15 

-0.5 

150 

-12 

-0.001 

45 

TO-1 

T-004 

SK3009 

PNPGe 

30 

-10 

— 

-60 

-50 

-10 

90 

-1.5 

-0.2 

0.45 

TO-3 

T-043 

SK3010 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

30 

30 

12 

90 

1 

0.05 

2 

TO-1 

T-004 

SK3011 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

25 

25 

12 

70 

1.5 

0.05 

5 min 

TO-1 

T-004 

SK3011A 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

25 

25 

12 

70 

1.5 

0.05 

5 max 

TO-1 

T-004 

SK3012/105 

PNPGe 

170 

-15 

-30 

-50 

-30 

-20 

105 

-2 

-5 

0.1 

TO-3 6 

T-037 

SK3013 

PNPGe 

Matched Pair of SK3009 Transistors, for Data See SK3009 





TO-3 

T-043 

SK3014 

PNPGe 

40 

-11 

— 

-75 

-50 

-5 

80 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3015 

PNPGe 

Matched Pair of SK3014 Transistors, for Data See SK3014 





TO-3 

T-043 

SK3018 

NPN Si 

0.3 

0.05 

- 

20 

12 

2.5 

80 

1 

0.003 

1400 

TO-72 

T-001 

SK3019 

NPN Si 

0.15 

0.02 

— 

20 

20 

3 

130 

10 

0.002 

1000 

TO-72 

T-001 

SK3020/123 

NPN Si 

1 

0.8 

— 

30 

25 

7 

125 

10 

0.1 

150 

TO-3 9 

T-005 

SK3021/124 

NPN Si 

35 

2 

5 

500 

300 

6 

105 

10 

0.05 

10 

TO-66 

T-040 

SK3024/128 

NPN Si 

5 

1 

— 

100 

90 

7 

100 

10 

0.15 

150 

TO-39 

T-005 

SK3025/129 

PNPSi 

7 

-1 

- 

-90 

-90 

-7 

100 

-10 

-0.15 

100 

TO-3 9 

T-005 

SK3026 

NPN Si 

29 

4 

— 

90 

60 

7 

70 

4 

0.1 

1 

TO-66 

T-040 

SK3027/130 

NPN Si 

115 

15 

— 

100 

80 

7 

70 

4 

0.3 

2 

TO-3 

T-043 

SK3028 

NPN Si 

Matched Pair of SK3026 Transistors, for Data See SK3026 





TO-66 

T-040 

SK3029/130MP 

NPN Si 

Matched Pair of SK3027 Transistors, for Data See SK3027/130 




TO-3 

T-043 

SK3034 

PNPGe 

32 

-10 

— 

-200 

— 

-1.5 

35 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3035 

PNPGe 

32 

-10 

— 

-220 

— 

-1.5 

25 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3036 

NPN Si 

150 

20 

30 

100 

80 

7 

100 

4 

1.5 

15 

TO-3 

T-043 

SK3037 

NPN Si 

Matched Pair of SK3036 Transistors, for Data See SK3036 





TO-3 

T-043 

SK3038 

NPN Si 

0.3 

0.3 

— 

30 

25 

7 

175 

10 

0.1 

150 

TO-39 

T-005 

SK3039/316 

NPN Si 

0.15 

0.02 

- 

20 

20 

3 

60 

10 

0.002 

1000 

TO-72 

T-001 

SK3040 

NPN Si 

1 

0.1 

— 

200 ‘ 

200 

6 

55 

10 

0.05 

120 

TO-39 

T-005 

SK3041 

NPN Si 

36 

4 

— 

35 

35 

5 

100 

4 

0.5 

2 

TO-220 

T-036 

SK3044/154 

NPN Si 

10 

1 

— 

300 

300 

7 

80 

10 

0.05 

30 

TO-39 

T-005 

SK3045/225 

NPN Si 

10 

1 

— 

450 

350 

7 

40 min 

10 

0.012 

15 

— 

T-007 

SK3046 

NPN Si 

0.5 

0.25 

- 

60 

30 

2 

50 

12 

0.015 

300 

TO-39 

T-005 

SK3047 

NPN Si 

2 

0.25 

— 

60 

30 

2 

50 

12 

0.05 

300 

TO-39 

T-005 

SK3048/329f 

NPN Si 

7.5 

1.5 

• — 

70 

30 

4 

30 

5 

0.5 

300 

TO-39 

T-005 

SK3049/224ft 

NPN Si 

10 

1.5 

2 

' 60 

30 

2.5 

60 

12 

0.3 

200 

— 

T-007 

SK3052 

PNPGe 

6 

-2 

— 

-60 

-60 

-12 

110 

-1 

-0.5 

0.45 

TO-66 

T-040 

SK3053 

PNPSi 

10 

-1 

— 

-350 

-300 

-6 

90 

-10 

-0.05 

30 

TO-39 

T-005 

SK3054/196 

NPN Si 

50 

7 

— 

90 

70 

5 

70 

4 

3.5 

0.8 

TO-220 

T-036 

SK3079 

NPN Si 

117 

15 

— 

160 

140 

7 

80 

4 

0.5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3082/226 

PNPGe 

12 

-2 

— 

-35 

-35 

-6 

110 

-1.5 

-0.2 

0.45 

— 

T-042 

SK3083/197 

PNPSi 

50 

-7 

— 

-90 

-70 

-5 

70 

-4 

-2 

0.8 

TO-220 

T-036 

SK3084 

PNPSi 

40 

-7 

— 

-40 

-30 

-5 

50 

-4 

-3 

15 

TO-220 

T-036 

SK3085 

PNPSi 

40 

-6 

— 

-90 

-80 

-5 

60 

-4 

-2 

10 

TO-66 

T-040 

SK3086/226MP 

PNPGe 1 

Matched Pair of SK3082 Transistors, for Data See SK3082/226 




— 

T-042 

SK3103A/396 

NPN Si 

10 

1 

— 

450 

350 

7 

60 

10 

0.02 

15 

TO-39 

T-005 

SK3104A 

NPN Si 

10 

1 

— 

300 

250 

7 

75 

10 

0.02 

15 

TO-39 

T-005 

SK3111 

NPN Si 

50 

7 

10 

1200 

400 

7 

7 

5 

1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3114/290 

PNPSi 

0.6 

-0.5 

-1 

-60 

-50 

-5 

170 

-10 

-0.15 

200 

TO-92 

T-017 

SK3115/165 

NPN Si 

65 

5 

10 

1500 

**1500 

7 

2.8 min 

3 

5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3117 

NPN Si 

0.3 

0.05 

— 

30 

15 

3 

60 

1 

0.003 

550 

TO-72 

T-001 

SK3118 

PNPSi 

0.5 

-0.75 

— 

-50 

-40 

-5 

100 

-2 

0.002 

200 

TO-92 

T-020 

SK3122 

NPN Si 

0.4 

0.5 

— 

50 

50 

4 

150 

3 

0.01 

200 

- 

T-014 

SK3123 

PNPGe 

9 

-4 

-5 

-60 

-40 

-5 

80 

-2 

-0.4 

1 

TO-8 

T-009 

SK3124/289 

NPN Si 

0.6 

0.5 

1 

60 

50 

5 

170 

10 

0.15 

200 

TO-92 

T-017 

SK3131 A/369 

NPN Si 

40 

1 

3 

800 

400 

6 

30 min 

10 

0.2 

7 

TO-66 

T-040 . 


*V CES t P Q = 4.5W@ 27 MHz, 12V ft P„= 7.5W @ 27 MHz; 5W @ 50 MHz; 3W @ 150 MHz 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



T-014 T -017 T-020 T-036 T-037 


h 0-875 -J 

(22.23) 1 



T-040 T-042 T-043 


Dimensions in inches (millimeters). 

All dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Bipolar Transistors (cont'd) 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

A 

Peak 

(Surge) 

^CM 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 

Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

*t 

MHz 

Case 

Style 

Outline 

No. 


W 

V C BO 

V 

^CEO 

V 

^EBO 

V 

h FE 

^CE 

V 

'c 

A 



SK3132 

NPN Si 

0.65 

0.05 

— 

50 

45 

4 

50 

10 

0.01 

500 

— 

T-023 

SK3133/164 

NPN Si 

22 

' 1 

— 

1500 

550 

5 

70 

10 

0.1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3137/192A 

NPN Si . 

0.6 

1 

1.5 

60 

50 

5 

150 

10 

0.15 

200 

— 

T-024 

SK3138/193A 

PNPSi 

0.6 

-1 

-1.5 

-60 

-50 

-5 

150 

-10 

-0.15 

200 

— 

T-024 

SK3173/219 

PNPSi 

150 

-20 

— 

-120 

-120 

-7 

25 min 

-2 

-5 

4 min 

TO-3 

T-043 

SK3176/350 

NPN Si 

31 

2.5 

— 

36 

18 

4 

Poe 

= 10W,f = 156 MHz** 

HF-44 

T-038 

SK3177/351 

NPN Si 

65 

4 

— 

36 

18 

4 

Poe 

= 25W,f = 156 MHz** 

HF-44 

T-038 

SK3178B 

NPN Si 

10 

2 

— 

125 

100 

5 

100 

4 

0.5 

50 

T0-202 

T-028 

SK3179B 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-125 

-100 

-5 

100 

-4 

-0.5 

50 

T0-202 

T-028 

SK3188A/182 

NPN Si 

90 

15 

— 

100 

90 

5- 

80 

4 

5 

5 

T0-220 

T-036 

SK3189A/183 

PNPSi 

90 

-15 

— 

-100 

-90 

-5 

80 

-4 

-5 

5 

T0-220 

T-036 

SK3190/184 

NPN Si 

40 

4 

— 

60 

60 

5 

40 

2 

1.5 

2 

TO-126 

T-045 

SK3191/185 

PNPSi 

40 

-4 

— 

-60 

-60 

-5 

40 

-2 

-1.5 

2 

TO-126 

T-045 

SK3192/186 

NPN Si 

12.5 

3 

5 

60 

60 

5 

100 min 

1 

0.2 

50 

— 

T-033 

SK3193/187 

PNP Si 

12.5 

-3 

-5 

-60 

-60 

-5 

100 min 

-1 

-0.2 

40 

- 

T-033 

SK3194/286 

NPN Si 

25 

2 

5 

300 

250 

6 

100 

10 

0.1 

20 

TO-66 

T-040 

SK3195/311 

NPN Si 

5 

0.4 

— 

55 

30 

3.5 

50 

P 0 . = 1W,f= 400 MHz 800** 

T0-3 9 

T-005 

SK3197/235* 

NPN Si 

20 

6 

— 

70 

70 

4 

100 

5 

4 

100 min 

TO-220 

T-036 

SK3198/131 

PNP Ge 

6 

-1 

-3 

-32 

-32 

-10 

110 

-2 

-0.1 

0.015 

— 

T-041 

SK3199/188 

NPN Si 

10 

2 

- 

80 

80 

4 

100 

1 

0.25 

150 

- 

T-029 

SK3200/189 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-80 

-80 

-4 

100 

-1 

-0.25 

100 

— 

T-029 

SK3201/171 

NPN Si 

6.25 

0.1 

— 

300 

300 

5 

50 

10 

0.02 

80 

— 

T-034 

SK3202/210 

NPN Si 

6.25 

1 

1.5 

75 

75 

5 

200 

2 

0.1 

200 

— 

T-034 

SK3203/211 

PNPSi 

6.25 

-1 

-1.5 

-75 

-75 

-5 

200 

-2 

-0.1 

200 

— 

T-034 

SK3217 

NPN Si 

150 

7 

- 

275 

250 

5 

30 

5 

2 

6 

TO-3 

T-043 

SK3218/278- 

NPN Si 

2.5 

0.4 

— 

40 

20 

3 

80 

15 

0.05 

1300 

TO-3 9 

T-005 

SK3219 

NPN Si 

40 

1 

2 

400 

300 

5 

30-150 

10 

0.3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3220/198 

NPN Si 

40 

1 

2 

500 

400 

5 

30-150 

10 

0.3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3232/191 

NPN Si 

10 

0.5 

— 

300 

300 

6 

100 

10 

0.01 

80 

— 

T-029 

SK3239/236f 

NPN Si 

25 

6 

8 

70 

70 

4 

100 

5 

1 

100 min 

TO-220 

T-036 

SK3244 

NPN Si 

0.6 

0.05 

— 

250 

150 

5 

100 

5 

0.01 

120 

— 

T-023 

SK3245/199 

NPN Si 

0.3 

0.15 

— 

70 

50 

5 

300 

1 

0.02 

150 

TO-98 

T-016 

SK3246/229ft 

NPN Si 

0.4 

0.03 

— 

50 

40 

4 

100 

10 

0.007 

550 

TO-92 

T-019 

SK3247/234 

PNPSi 

0.15 

-0.05 

-0.1 

-55 

-55 

-5 

500 

-5 

-0.002 

250 

TO-92 

T-017 

SK3248 

NPN Si 

10 

3 

6 

40 

30 

5 

120 

5 

1 

60 

- 

T-032 

SK3250/315 

NPN Si 

0.75 

1 

— 

100 

50 

6 

370 

2 

0.1 

80 

— 

T-022 

SK3251/306 

NPN Si 

8 

1.5 . 

— 

100 

50 

6 

250 

2 

0.1 

180 

— 

T-030 

SK3252/302* 

NPN Si 

8 

1.5 

— 

100 

50 

6 

250 

2 

0.1 

180 

— 

T-031 

SK3253/295 

NPN Si 

5 

1.5 

— 

80 

50 

6 

200 

5 

0.1 

250 

TO-126 

T-045 

SK3256 

NPN Si 

40 

7 

- 

40 

30 

5 

80 

4 

3 

7 

TO-220 

T-036 

SK3257 

PNPSi 

40 

-6 

— 

-50 

-40 

-5 

100 

-4 

-1 

12 

TO-66 

T-040 

SK3258 

PNP Si 

10 

-3.5 

— 

-45 

-40 

-3.5 

150 

-2 

-0.2 

20 

TO-39 

T-005 

SK3259 

PNP Si 

10 

-3.5 

— 

-80 

-65 

-5 

100 

-2 

-0.2 

20 

TO-39 

T-005 

SK3260 

NPN Si 

150 

16 

30 

160 

140 

7 

70 

4 

1.5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3261/175 

NPN Si 

35 

4 

5 

500 

300 

6 

75 

10 

0.8 

15 

TO-66 

T-040 


• P Q = 15W at 27 MHz; 16W at 50 MHz, 12V 
-G pe =11dB at 200 MHz, 15V 
t P 0 = 20W @ 27 MHz, 12V and 15W min at 50 
MHz, 12V, SSB 


w _0,370 _ 
(9.40) 


TO 39 

t 

0.260 

(6.60) 

( 1 i 

unr 

0.500 MIN 

0 0 0. 

(12.70) 




tt P g =25dB@ 58 MHz, 6V 
* P 0 =2W@ 27 MHz, 12V 


O 205 
(5 20 

|- i 

TO- 

92 

0.210 

(5.33) 

1 

01 

F 

0.500 MIN 
(12.70) 

_L 




** SK3176/350 P 0E =15W@ 175 MHz 
SK3177/351 P OE = 25W @ 175 MHz 
SK3195/311 P 0E = 1W @175 MHz 


0.20! 

(5.20 


TO- 

0.210 

92 

(5.33) 

1 

r 

OSOO MIN 

10 

(12.70) 


C B 

B 


O 236 
(5 99) 


T 


0.342 
(6 69) 


0 492 
(12.50) 


E 




—Jo .2 
(6. 

4°L-> . 

09) ] 


O 338 
(6 58) 


1 

U 0.500 MIN 
f) (12.70) 


c 


E 



B 


T-005 


T-016 


T-017 


T-019 


T-022 


T-023 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



T-024 


T-028 


T-029 



T-030 


T-031 


T-032 


T-033 



T-041 


T-043 


T-045 


Dimensions in inches (miHi meters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Bipolar Transistors (cont'd) 


RCA 

Type 

Polarity 

and 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin- 

Peak 

BREAKDOWN VOLTAGE 

Typical Current 

Gain 

Typical 

Gain 

Bandwidth 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 


ifidionai 

p T 

w 

uous 

A 

Idurge; 

^CM 

A 

^CBO 

V 

^CEO 

V 

^EBO 

V 

*ve r 

^ce 

V 

>c 

A 

MHz 



SK3262 

PNPSi 

7 

-1 

— 

-60 

-40 

-7 

90 

-10 

-0.15 

100 

TO-39 

T-005 

SK3263 

NPN Si 

5 

1 

— 

60 

45 

7 

120 

10 

0.15 

140 

TO-39 

T-005 

SK3264 

NPN Si 

2 

0.5 

— 

60 

40 

5 

75 

10 

0.15 

100 

TO-39 

T-005 

SK3265 

NP.N Si 

5 

0.7 

— 

60 

40 

5 

125 

10 

0.15 

150 

TO-39 

T-005 

SK3266 

NPN Si 

10 

2 

— 

75 

50 

5 

100 

4 

0.4 

75 

TO-39 

T-005 

SK3267 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-75 

-50 

-5 

100 

-4 

-0.4 

75 

TO-39 

T-005 

SK3268 

NPN Si 

100 

5 

— 

300 

225 

6 

30 

10 

2 

2 

T0-3 

T-043 

SK3269 

NPN Si 

175 

10 

30 

300 

200 

6 

80 

3 

2 

8 

TO-3 

T-043 

SK3270 

NPN Si 

125 

15 

— 

50 

40 

5 

100 

4 

4 

10 

TO-3 

T-043 

SK3271 

NPN Si 

35 

2 

5 

375 

250 

6 

100 

10 

0.6 

15 

TO-66 

T-040 

SK3272 

NPN Si 

40 

6 

— 

50 

40 

5 

60 

4 

2 

12 

T0-66 

T-040 

SK3273 

NPN Si 

36 

4 

— 

60 

40 

5 

60 

4 

0.5 

1.5 

T0-220 

T-036 

SK3274/153 

PNPSi 

50 

-7 

— 

-60 

-60 

-5 

60 

-4 

-3 

10 

T0-220 

T-036 

SK3275/194 

NPN Si 

0.6 

0.6 

— 

160 

140 

6 

200 

5 

0.01 

200 

TO-92 

T-021 

SK3293/107 

NPN Si 

0.2 

0.05 

- 

35 

18 

3 

55 

10 

0.003 

1000 

TO-92 

T-017 

SK3297/280 

NPN Si 

100 

12 

— 

140 

140 

5 

100 

5 

2 

6 

T0-3 

T-043 

SK3298/299 

NPN Si 

4 

1 

— 

75 

35 

4 

50 

10 

0.1 

200 

— 

T-035 

SK3299/237* 

NPN Si 

12.5 

4 

— 

80 

70 

4.5 

50 

10 

0.1 

150 

— 

T-006 

SK3356 

NPN Si 

0.2 

0.03 

— 

30 

25 

4 

100 

6 

0.001 

200 

TO-92 

T-018 

SK3357/186A 

NPN Si 

10 

3 

- 

50 

50 

5 

120 

5 

1 

150 

- 

T-039 

SK3359/281 

PNPSi 

100 

-12 

— 

-140 

-140 

-5 

100 

-5 

-2 

6 

TO-3 

T-043 

SK3360/280MP 

NPN Si 

Matched Pair of SK3297 Transistors ; for Data See SK3297/280 




TO-3 

T-043 

SK3433/287 

NPN Si 

0.625 

0.5 

— 

300 

300 

6 

80 

10 

0.05 

40 min 

TO-92 

T-021 

SK3434/288 

PNPSi 

0.625 

-0.5 

— 

-300 

-300 

-5 

80 

-10 

-0.05 

40 min 

TO-92 

T-021 

SK3437/180 

PNP Si 

200 

-30 

-40 

-100 

-100 

-5 

25 

-4 

-5 

3 

TO-3 

T-043 

SK3438 

NPN Si 

125 

8 

16 

500 

250 

8 

35 

5 

3 

5 

TO-3 

T-043 

SK3439/163A 

NPN Si 

125 

5 

10 

800 

500 

7 

5 min 

5 

5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3440/291 

NPN Si 

40 

4 

— 

130 

120 

5 

80 

4 

1.5 

4 

T0-220 

T-036 

SK3441/292 

PNP Si 

40 

-4 

— 

-130 

-120 

-5 

80 

-4 

-1.5 

10 

TO-220 

T-036 

SK3444/123A 

NPN Si 

1.8 

0.8 

- 

75 

40 

6 

200 

10 

0.15 

300 

TO-18 

T-008 

SK3449/297 

NPN Si 

0.8 

0.4 

1 

80 

80 

5 

160 

2 

0.05 

120 

— 

T-023 

SK3450/298 

PNPSi 

0.8 

-0.4 

-1 

-80 

-80 

-5 

160 

-2 

-0.05 

120 

— 

T-023 

SK3452/108 

NPN Si 

1 

0.1 

— 

30 

20 

3 

25 minf 

10 

0.002 

700 min 

—. 

T-021 

SK3464/300 

NPN Si 

7 

1.5 

— 

50 

40 

5 

110 

4 

0.5 

70 

— 

T-035 

SK3466/159 

PNPSi 

1.5 

-0.5 

— 

-80 

-80 

-5 

50 min 

-1 

-0.1 

100 min 

TO-92 

T-021 

SK3467/283 

NPN Si 

100 

10 

15 

800 

325 

8 

15 min 

10 

2.5 

6 

TO-3 

T-043 

SK3479 

NPN Si 

1.5 

0.5 

— 

80 

80 

5 

50 min 

1 

0.1 

100 min 

TO-92 

T-021 

SK3510 

NPN Si 

115 

15 

— 

100 

80 

7 

45 

4 

2 

1.5 

TO-3 

T-043 

SK3511 

NPN Si 

150 

20 

30 

90 

80 

5 

40 

4 

8 

0.8 

TO-3 

T-043 

SK3512 

NPN Si 

10 

2 

- 

100 

90 

7 

90 

4 

0.4 

70 

TO-39 

T-005 

SK3513 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-100 

-90 

-7 

70 

-4 

-0.4 

70 

TO-39 

T-005 

SK3528/397 

PNPSi 

10 

-1 

— 

-350 

-300 

-6 

50 

-10 

-0.05 

15 

TO-39 

T-005 

SK3529 

NPN Si 

5 

2 

— 

60 

55* 

5 

50 

1 

0.5 

350 

TO-39 

T-005 

SK3530 

NPN Si 

25 

3 

— 

100 

55 

12 

30 

4 

1 

1 

TO-8 

T-009 

SK3534 

NPN Si 

75 

10 

- 

80 

70 

8 

55 

4 

1 

2 

TO-220 

T-036 

SK3535/181 

NPN Si 

250 

16 

30 

170 

150 

7 

40 

2 

4 

0.2 

TO-3 

T-043 

SK3536 

NPN Si 

4.4 

1.5 

3 

160 

140 

7 

100 

4 

0.15 

1 

— 

T-050 

SK3537 

NPN Si 

4 

1 

— 

200 

200 

3 

75 

10 

0.05 

10 

— 

T-050 

SK3538 

NPN Si 

40 

3 

4 

160 

140 

7 

30 

4 

0.5 

1 

TO-66 

T-040 

SK3559/162 

NPN Si 

175 

10 

30 

450 

350 

6 

80 

3 

3 

8 

TO-3 

T-043 

SK3560 

NPN Si 

120 

7 

— 

350 

300 

6 

35 

3 

1 

6 

TO-3 

T-043 

SK3561 

NPN Si 

140 

20 

30 

150 

90 

7 

75 

5 

2 

60 

TO-3 

T-043 

SK3562 

NPN Si 

35 

7 

10 

120 

75 

7 

80 

5 

4 

40 

TO-66 

T-040 

SK3563 

NPN Si 

125 

15 

— 

90 

80 

5 

300 

4 

1 

10 

TO-3 

T-043 

SK3619 

NPN Si 

140 

30 

- 

150 

120 

7 

80 

3 

10 

75 

TO-3 

T-043 

SK3620 

NPN Si 

75 

15 

— 

90 

80 

5 

100 

4 

4 

10 

TO-220 

T-036 

SK3621 

NPN Si 

140 

10 

12 

150 

120 

6.5 

60 

2 

3 

100 

TO-3 

T-043 

SK3622 

NPN Si 

35 

4 

5 

100 

50 

6 

40 

2 

2 

100 

TO-66 

T-040 

SK3623 

PNPSi 

35 

-2 

- 

-450 

-400 

-6 

50 

-5 

-1 

30 

TO-66 

T-040 

* V 

V CES 

• P C =3W @ 27 MHz, 12V 


t 75 typ 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



T-021 T-023 T-035 T-036 T-039 



T-040 


T-043 


T-050 


Dimensions in inches (miltimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Bipolar Transistors (cont'd) 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

lc 

A 

Peak 

(Surge) 

^CM 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 
Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

MHz 

Case 

Style 

Outline 

No. 


p T 

w 

^CBO 

V 

V 

v CEO 

V 

^EBO 

V 

h FE 

v CE 

V 

'c 

A 



SK3624 

PNPSi 

35 

-2 

— 

' -275 

-225 

-6 

50 

-5 

-1 

30 

TO-66 

T-040 

SK3625/218 

PNPSi 

40 

-4 

— 

-130 

-120 

-5 

60 

-4 

-1 

12 

TO-66 

T-040 

SK3626 

NPN Si 

40 

4 

— 

130 

120 

5 

60 

4 

1 

7 

TO-66 

T-040 

SK3642/179 

PNPGe 

106 

-25 

— 

-90 

-100 

-2 

25 min 

-2 

-8 

0.4 

TO-3 

T-043 

SK3710/238 

NPN Si 

115 

7 

10 

1500 

600 

7 

40 

5 

1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3715 

PNPSi 

1 

-0.6 

— 

-160 

-150 

-5 

200 

-5 

- 0.01 

200 

TO-92 

T-021 

SK3716/161 

NPN Si 

0.25 

0.03 

— 

45 

25 

4 

100 

6 

0.006 

1000 

TO-72 

T-001 

SK3717/121 

PNPGe 

90 

-10 

— 

-70 

-50* 

-30 

80 

-2 

-3 

0.5 

TO-3 

T-043 

SK3718/121MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3717 Transistors , for Data See SK3717/121 




TO-3 

T-043. 

SK3719/104 

PNPGe 

90 

-7 

— 

-50 

— 35» 

-20 

80 

-2 

-3 

0.3 

TO-3 

T-043 

SK3720/104MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3719 Transistors , for Data See SK3719/104 




TO-3 

T-043 

SK3721/100 

PNPGe 

0.15 

-0.3 

— 

-25 

-20 

-20 

110 

-1 

-0.01 

10 

TO-39 

T-005 

SK3722/102 

PNPGe 

0.15 

-0.3 

— 

-30 

-20 

-20 

100 

-1 

-0.01 

10 

TO-3 9 

T-005 

SK3747/157 

NPN Si 

20.8 

0.5 

— 

300 

300 

3 

80 

10 

0.05 

10 

TO-126 

T-045 

SK3748/282t 

NPN Si 

10 

4 

— 

150 

100 

6 

85 min 

2 

0.1 

65 

TO-39 

T-005 

SK3764/127 

PNPGe 

56 

-10 

— 

-350 

-320* 

-2 

60 

-3 

-6 

2 

TO-3 

T-043 

SK3765/195A^ 

NPN Si 

10 

4 

— 

100 

70 

6 

100 

2 

0.1 

150 

TO-39 

T-005 

SK3835/103A 

NPN Ge 

0.65 

1 

— 

32 

32* 

10 

105 

1 

0.05 

0.015 

TO-1 

T-004 

SK3836/284 

NPN Si 

150 

15 

— 

200 

200 

5 

70 min 

5 

1 

15 

TO-3 

T-043 

SK3839/155 

NPN Ge 

7.5 

3 

- 

32 

20 

10 

150 

1 

0.5 

>1 

- 

T-041 

SK3840/131MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3198 Transistors, for Data See SK3198 





— 

T-041 

SK3841/294 

PNPSi 

1 

-1 

-1.5 

-60 

-50 

-5 

120 min 

-10 

-0.5 

200 

— 

T-023 

SK3842# 

NPN Si 

0.8 

1 

— 

75 

35 

4 

70 

10 

1 

# 

— 

T-015 

SK3844/321 

NPN Si 

15 

1.5 

2 

1600 

700 

5 

2 min 

5 

1 

— 

TO-66 

T-040 

SK3845/176 

PNP Ge 

6 

-2 

- 

-25 

-25 

-6 

110 

-1.5 

-0.2 

0.7 

TO-39 

T-005 

SK3846/285 

PNPSi 

150 

-15 

— 

-200 

-200 

-5 

70 min 

-5 

-1 

12 

TO-3 

T-043 

SK3847ft 

NPN Si 

12 

2 

3 

120 

90 

5 

50 min 

5 

1 

150 

TO-39 

T-005 

SK3849/293 

NPN Si 

1 

1.5 

— 

60 

50 

5 

120 min 

10 

0.5 

200 

— 

T-023 

SK3854/123AP 

NPN Si 

1.2 

0.8 

— 

75 

40 

6 

200 

10 

0.15 

300 

TO-92 

T-021 

SK3861/101 

NPN Ge 

0.15 

0.3 

— 

25 

20 

20 

110 

1 

0.01 

10 

TO-39 

T-005 

SK3862/103 

NPN Ge 

0.15 

0.3 

— 

30 

20 

20 

100 

1 

0.01 

10 

TO-39 

T-005 

SK3865 

NPN Si 

0.95 

0.5 

— 

200 

200 

8 

100 

2 

1 

' 45 

— 

T-031 

SK3866 

NPN Si 

0.8 

0.05 

0.1 

160 

160 

5 

200 

10 

0.01 

120 

— 

T-014 

SK3867 

PNPSi 

0.8 

-0.05 

-0.1 

-160 

-160 

-5 

200 

-10 

-0.01 

80 

— 

T-014 

SK3893/152 

NPN Si 

50 

7 

— 

60 

60 

5 

60 

4 

3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3894/384 

NPN Si 

45 

7 

10 

375 

350 

9 

25 

1 

1.2 

7 

TO-66 

T-040 

SK3895/328 

NPN Si 

80 

15 

— 

150 

130 

7 

12-100 

2 

8 

60 

TO-3 

T-043 

SK3899 

NPN Si 

0.15 

0.05 

0.1 

55 

55 

5 

360 min 

5 

0.002 

250 

TO-92 

T-017 

SK3911 

NPN Si 

0.6 

0.5 

1 

60 

50 

7 

160 

10 

0.01 

— 

— 

T-010 

SK3912 

PNPSi 

0.6 

-0.5 

-1 

- 60 

- 50 

-7 

160 

-10 

-0.01 

- 

- 

T-010 

SK3913 

NPN Si 

40 

6 

_ 

100 

80 

6 

500 min 

4 

1 

10 

TO-66 

T-040 

SK3929 

NPN Si 

30 

2 

— 

200 

200 

6 \ 

f 200 typ 
L 40 min 

10 

0.7 

15 

TO-220 

T-036 

SK3930 

PNPSi 

30 

-2 

— 

-200 

-200 

-6 

r 200 typ 

^ 40 min 

-10 

-0.7 

20 

TO-220 

T-036 

SK3931 

NPN Si 

0.3 

0.05 

— 

120 

120 

5 

500 

12 

0.002 

200 

TO-92 

T-017 

SK3932 

PNPSi 

0.3 

-0.05 

— 

-120 

-120 

-5 

500 

-12 

-0.002 

120 

TO-92 

T-017 

SK3933/380 

NPN Si 

80 

7 

12 

150 

120 

5 

80 

5 

1 

6 

— 

T-048 

SK3934/381 

PNPSi 

80 

-5 

-12 

-150 

-120 

-5 

80 

-5 

-1 

9 

- 

T-048 


♦ V CES #Gp.^ 13dB at 27 MHz, 12V t P C =4W @ 27 MHz, 12V 

• V CER ★ P 0 =3.5W @ 50 MHz, 12V ft P 0 =4.2 W at 27 MHz, 3.3 W at 50 MHz, 12V 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 
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0 500 MIN 
(12.70) 

_L 




Jo 2 
(6 ’ 

:4oL_ 

09) J 


0 338 
(8 58) 


U 0 500 MIN 
n (12 70) 

._L 




TOP VIEW 


T- 015 


T-017 


T-021 


T-023 


T-031 



T-036 





0.330 L 0.130 _J 

(8.38) r~ (3.30) 


~T~ 

0.450 

(11.43) 



0.118 DIA 
(2.99) 


0.655 

(16.65) 



E -t 


L 


^— B 

C(FLANGE) 


TOP VIEW 
TO-126 


T- 045 



Dimensions in inches (millimeters). 

All dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Bipolar Transistors (cont'd) 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

'c 

A 

Peak 

(Surge) 

1 

'cm 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 
Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

MHz 

Case 

Style 

Outline 

No. 


W 

V C BO 

V 

^CEO 

V 

^EBO 

V 

h FE 

^CE 

V 

•c 

A 



SK3945/327 

NPN Si 

200 

25 

50 

180 

150 

6 

30-120 

2 

10 

40 

T0-3 

T-043 

SK3946/385f 

NPN Si 

150 

10 

20 

550*** 

350 

6 

12-40 

5 

2.5 

— 

T0-3 

T-043 

SK3947/388 

NPN Si 

250 

16 

30 

400 

250 

7 

15-60 

4 

8 

4 

T0-3 

T-043 

SK3957 

NPN Si 

50 

3 

6 

2500 

900 

6 

3-15 

10 

1.5 

t,= 1 IX S 

T0-3 

T-043 

SK3958/390f 

NPN Si 

80 

10 

15 

100 

100 

5 

40 min 

4 

1 

3 

— 

T-047 

SK3959/391f 

PNPSi 

80 

-10 

-15 

-100 

-100 

-5 

40 min 

-4 

-1 

3 

— 

T-047 

SK3960/392f 

NPN Si 

125 

25 

40 

100 

100 

5 

25 min 

4 

1.5 

3 

— 

T-047 

SK3961/393| 

PNPSi 

125 

-25 

-40 

-100 

-100 

-5 

25 min 

-4 

-1.5 

3 

— 

T-047 

SK3983/394f 

NPN Si 

100 

3 

5 

500 

400 

5 

30 min 

10 

0.3 

2.5 

— 

T-047 

SK3984/106f 

PNPSi 

0.3 

-0.1 

— 

-50 

-40 

-5 

60 min 

-1 

-0.01 

1000 

TO-18 

T-008 

SK3995f 

NPN Si 

150 

15 


600 

400 

5 

20 min 

5 

5 

4 

TO-3 

T-043 

SK9031 

NPN Si 

150 

20 

30 

160 

140 

7 

35 

2 

5 

2 

T0-3 

T-043 

SK9032 

PNP Si 

150 

-16 

-30 

-160 

-140 

-7 

35 

-2 

-5 

2 

T0-3 

T-043 

SK9033 

NPN Si 

250 

20 

' — 

140 

140 

5 

75 

2 

5 

2 

T0-3 

T-043 

SK9034 

PNPSi 

250 

-20 

- 

-140 

-140 

-5 

75 

-2 

-5 

2 

T0-3 

T-043 

SK9038/346 

NPN Si 

3.5 

0.4 

_ 

40 

20 

2 

10-200 

5 

0.1 

500 

TO-39 

T-005 

SK9039/386 

NPN Si 

175 

20 

30 

800*** 

500 

6 

30 

5 

5 

5 min 

TO-3 

T-043 

SK9040/387 

NPN Si 

250 

50 

100 

180 

150 

6 

70 

4 

20 

30 min 

T0-3 

T-043 

SK9041/373 

NPN Si 

20 

1.5 

3 

180 

160 

5 

190 

5 

0.15 

140 

TO-126 

T-045 

SK9042/374 

PNPSi 

20 

-1.5 

-3 

-180 

-160 

-5 

190 

-5 

-0.15 

140 

TO-126 

T-045 

SK9076/187A 

PNPSi 

10 

-3 

- 

-50 

-50 

-5 

120 

-5 

-1 

150 

— 

T-039 


*** V cev t See max. switching times chart below. 


Maximum Switching Times 



SK3946/385 

SK3958/390 

SK3959/391 

SK3960/392 

SK3961/393 

SK3983/394 

SK3984/106 

SK3995 

SK9039/386 

SK9040/387 


*0N 

0.6 

0.4 

1.1 

0.25 

0.07 

0.8 

1.2 

0.35 

/IS 

w 

2.5 

0.7 

0.8 

5 

0.3 

— 

4.2 

1.05 

/IS 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


I 0.370 I 
(9.40) 


TO - 39 


r~ 
0.260 
(6.60) 
_ 4 _ 


/vC 


nnr 

0.500 MIN 

0 D n "Y°' 


C(CASE) 


T-005 




T-047 
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Darlington Transistors 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 







BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 


Max Current 

Gain 

Unity 

Gain 

Case 

Style 

Outline 

No. 



W 

*c 

A 

^CBO 

V 

^CEO 

V , 

^EBO 

V 

h FE 

^CE 

V 

A 

w 



SK3156/172A 

NPN 

0.5 

0.3 

40 

30 

10 

10K 

5 

0.01 

100 

— 

T-014 

SK3180/263 

NPN 

65 

10 

80 

80 

5 

20K 

3 

5 

20 

T0-220 

T-036 

SK3181 

PNP 

65 

— 8 

-40 

-40 

-5 

20K 

-3 

-3 

20 

TO-220 

T-036 

SK3181 A/264 

PNP 

65 

-10 

-80 

-80 

-5 

20K 

-3 

-5 

20 

T0-220 

T-036 

SK3182/243 

NPN 

100 

10 

80 

80 

5 

20K 

3 

5 

20 

T0-3 

T-043 

SK3183 

PNP 

70 

-10 

-40 

-40 

-5 

20K 

-3 

-5 

20 

TO-3 

T-043 

SK3183A 

PNP 

70 

-10 

-80 

-80 

-5 

20K 

-3 

-5 

20 

TO-3 

T-043 

SK3221 

PNP 

65 

-15 

-60 

-60 

-5 

2.5K 

-3 

-3 

40 

TO-220 

T-036 

SK3222 

NPN 

65 

15 

60 

60 

5 

2.5K 

3 

3 

40 

TO-220 

T-036 

SK3241/232 

PNP 

1.5 

-0.3 

-30 

-30 

-8 

50K 

-5 

-0.01 

175 

TO-92 

T-021 

SK3858/251 

NPN 

160 

20 

100 

100 

5 

2.4K 

3 

10 

4 

TO-3 

T-043 

SK3859/252 

PNP 

160 

-20 

-100 

-100 

-5 

2.4K 

-3 

-10 

4 

T0-3 

T-043 

SK3860/265 

NPN 

6.25 

0.5 

50 

50 

13 • 

10K min 

5 

0.2 

75 

— 

T-034 

SK3896/261 

NPN 

65 

8 

80 

80 

5 

IK min 

3 

3 

20 

TO-220 

T-036 

SK3897/262 

PNP 

65 

-8 

-80 

-80 

-5 

IK min 

-3 

-3 

20 

TO-220 

T-036 

SK3935/270 

NPN 

125 

10 

100 

100 

5 

IK 

4 

5 


— 

T-047 

SK3936/271 

PNP 

125 

-10 

-100 

-100 

-5 

IK 

-4 

-5 


— 

T-047 

SK3948/247 

NPN 

150 

12 

100 

100 

5 

3.5K 

3 

6 

4 

TO-3 

T-043 

SK3949/248 

PNP 

150 

-12 

-100 

-100 

-5 

3.5K 

-3 

-6 

4 

TO-3 

T-043 

SK3978/259 

NPN 

75 

8 

100 

100 

5 

2.5K 

4 

3 

4 

TO-127 

T-046 

SK3979/260 

PNP 

75 

-8 

-100 

-100 

-5 

2.5K 

-4 

-3 

4 

TO-127 

T-046 

SK3996/253 

NPN 

40 

4 

80 

80 

5 

2K 

3 

2 

— 

TO-126 

T-045 

SK3997/254 

PNP 

40 

-4 

-80 

-80 

-5 

2K 

-3 

-2 

- 

TO-126 

T-045 


Note: SK3182/243 and SK3183A may be used as complements in applications requiring up to 70 watts dissipation. 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



0 205 
(5 20) 

- A 


TO- 

92 


0 210 
(5 33) 


1 

1 

T 

0 500 MIN 
(12 70) 

'_L 


E C 





127 DIA 
(3 23) 


0 190_ J 

(4 83) | 


C(FLANGE) 



TOP VIEW 


T-014 


T-021 


T-034 


T-036 



0.4 50 
(11.43) 


0.330 

(8.38) 


pit- 


0.655 

(16.65) 


0.130 
(3.30) ~ 


' 0.118 DIA 
(2.99) 




TOP VIEW 
TO-126 



TOP VIEW 
TO-127 



t t t 


BCE 


T-043 


T- 045 


T- 046 


T-047 
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Field Effect Transistors 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 



RCA 

Type 

Device 

Class 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Pt 

w 

Drain/ 

Gate* 

Current 

mA 

Drain to 

Source 

Voltage 

^DS 

V 

Gate 

to Source 
Voltage 

^GSS 

V 

Typical Forward 
Transconductance 

gfs 

jumho 

Noise 

Figure 

NF 

dB 

Zero 

Bias Drain 

Current 

*DSS 

mA 

Case 

Style 

Outline 

No. 

{SK3050/221 

Dual Gate 
N-Channel 

0.33 

50 

-0.2 
+ 20 

— 6» 

+ 6 

12,000 

3.5@ 

200 MHz 

5-35 

TO-72 

F-002 

JSK3065/222 

Dual Gate 
N-Channel 

0.33. 

50 

-0.2 
+ 20 

— 6» 

+ 6 

13,000 

4.5@ 

200 MHz 

5-30 

TO-72 

F-002 

SK3112 

Junction 

N-Channel 

0.3 

20 

-50 

-50 

3500 

4@ 

120 Hz 

0.5-12 

TO-92 

F-007 

SK3116 

Junction 

N-Channel 

0.2 

10* 

-18 

-18 

7000 

3.5@ 

100 MHz 

6-14 

TO-72 

F-001 

|SK3187 

Dual Gate 
N-Channel 

0.36 

50 

-27 

+ 6* 

-6 

25,000 

4@ 

45 MHz 

6-40 

TO-72 

F-002 

SK3448 

Junction 

N-Channel 

0.15 

10* 

— 30f 

-1.5 

3000 

5@ 

100 MHz 

1.2-3.0 

— 

F-005 

JSK3531 

Single 

Gate 

N-Channel 

0.15 

50 

-35 

-10 
+ 10 

6000 


15 typ 

TO-72 

F-001 

SK3746/326 

Junction 

P-Channel 

0.31 

10* 

4 Of 

40 

4000 

2.5@ 

100 Hz 

4-6 

TO-92 

F-004 

SK3834/132 

Junction 

N-Channel 

0.3 

30 

-30 

-30 

4000 

4@ 

400 MHz 

3-18 

TO-92 

F-006 

SK3977/456 

Junction 

N-Channel 

0.3 

15 

30 

30 

3500 

2.5@ 

100 Hz 

2-6 

TO-72 

F-001 

JSK3990/220 

Single 

Gate 

N-Channel 

0.4 

50 

20 

8 

7500 

3.5@ 

200 MHz 

5-25 

TO-72 

F-001 

JSK3991/454 

Dual Gate 
N-Channel 

0.36 

50 

25 

25 

15,000 

3.5@ 

450 MHz 

6-30 

TO-72 

F-002 


* l G • Both gates | Static-sensitive device; Observe MOS handling precautions, 

t V DG 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


0.230 

_„ 

0.230 

m _ 

(5.84T 

f i ^ 

(5.84) 

_L_ 

TO- 

0.210 

TO- 

0.210 

72 

(5.33) 

i 1 

72 

(5.33) 


t nm—r 


0.500 MIN 
(12.70) 
_ 1 _ 


0.500 MIN 
(12.70) 

_i_ 


SOURCE GATE NO. I 


ORAIN 



CASE AND 
SUBSTRATE 


GATE NO. 2 GATE NO. I 



CASE,SOURCE 
AND SUBSTRATE 


0.20 

(5.2C 

j ^ 

TO- 

92 

0.210 

(5.33) 

I 

II 

0.500 MIN 
(12.70) 


SOURCE GATE 

W 

DRAM 



0.221 

i H 

(5.60) 

0.242 

n 

(6.10) 

LJ 



DRAIN —\ 
GATE —y \ 

source ^Sm 



F 

-00 



0 205 

l 


(5 20) 

0 21 


TO- 

(5 33) 


92 

7" 

0 5 

(12 70) 

MIN 

rl 


GATE 



DRAIN 


SOURCE 


F-002 



F-004 


F-005 


F-006 


F-007 
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Dimensions in inches (millimeters). 

Ait dimensions are max. unless otherwise indicated. 








Axial-Lead Rectifiers/Diodes In Order of Current Rating (1 FAV ) 




1 PEAK REVERSE VOLTAGE | 

1 FORWARD CURRENT j 

| CHARACTERISTICS j 



RCA 

Type 

Material 

Repetitive 

(PRV) 

Non-Repetitive 

Average 

Cfav) 

SURGE 

(Max) 

Reverse 

Current 

Forward 

Voltage 

Drop 

Case 

Style 

Outline 

No. 



Vrrm 

V 

Vrsm 

V 

'o 

A 

^FSM 

A 

*R 

V F 

V 



SK3089/112 

Si 

5 

— 

0.015 

— 

15 

NF = 14dB max 

D0-7 

R-003 

SK3709/110MP Ge 45 

SK3709 is a Matched Pair of Devices 

30 

0.035 

0.2 

Damping resistance = 15 kH Typ. 

DO-7 

R-003 

SK3091 

Ge 

50 

— 

0.035 

— 

200 

— 

DO-7 

R-003 

SK3088 

Ge 

30 

— 

0.05 

— 

200 

— 

DO-7 

R-003 

SK3087* 

Ge 

75 

- 

0.05 

- 

30 

- 

DO-7 

R-003* 

SK3090/109 

Ge 

100 

— 

0.09 

— 

100 

— 

DO-7 

R-003 

SK3311 

Si 

200 

_ 

1 

30 

10 

1.1 

DO-15 

R-004 

SK3031A 

Si 

400 

480 

1 

45 

5 

1 

— 

R-034 

SK3312 

Si 

400 

— 

1 

30 

10 

1.1 

DO-15 

R-004 

SK3017B/117 

Si 

600 

720 

1 

45 

5 

1 

- 

R-034 

SK3313/116 

Si 

600 

— 

1 

30 

10 

1.1 

DO-15 

R-004 

SK3032A 

Si 

800 

— 

1 

30 

5 

1.1 

DO-41 

R-002 

SK3033A 

Si 

1000 

1200 

1 

45 

5 

1 

— 

R-034 

SK3080 

Si 

1000 

1200 

1 

30 

10 

1.1 

DO-15 

R-004 

SK3843 

Si 

1500 

- 

1 

50 

10 

1.5 

- 

R-035 

SK3081/125 

Si 

1000 

1200 

2.5 

50 

10 

1.4 

DO-41 

R-002 

SK3051/156 

Si 

1000 

1200 

3 

200 

100 

1 

DO-27 

R-005 

For alternate package, see R-037 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



R-002 R-003 R-004 R-005 



R-034 R-035 R-037 


Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Diodes for Deflection and Switching/Damper Diodes In Order of Current Rating (l FAV ) 



SK3322 

SK3100/519 

SK9091/177 

SK9000/552 

SK3043 

SK3515 

SK3043A 

SK3130 

SK3998/506 

SK3925/525 

SK3315/507 

SK3316 

SK3316A 

SK3317 

SK3318 

SK3175 

SK3175A 

SK3125 

SK3314 

SK9098/515 


j PEAK REVERSE VOLTAGE 

FORWARD CURRENT 

CHARACTERISTICS 


Case 

Style 

Outline 

No. 

Repetitive 

(PRV) 

Vrrm 

V 

Non-Repetitive 

Vrsm 

V 

Average 

CfAv) 

*o 

A 

SURGE 

(Max) 

^FSM 

A 

Reverse 

Current 

Ir 

M A 

Forward 

Voltage 

Drop 

V F 

V 

Reverse 

Recovery 

Time 

t„ 

/AS 

30 


0.1 

— 

0.1 

1 

C = 0.9pF 

DO-35 

R-001 

80 

_ 

0.2 

— 

0.2 

1.1 

0.004 

DO-35 

R-001 

200 

250 

0.2 

1 

0.2 

1 

0.05 

DO-35 

R-001 

600 

700 

1 

50 

2 

1.2 

0.25 

DO-15 

R-004 

850 

900 

1 

70 

10 

1.1 

1 

DO-26 

R-006 

800 

_ 

1 

35 

15 

1.9 

0.5 

DO-26 

R-006 

1000 

1100 

1 

50 

0.5 

1.2 

0.5 

— 

R-035 

1300 

— 

1 

50 

10 

1.1 

15 

— 

R-025 

1500 

1750 

1 

50 

2 

1.2 

0.25 

DO-15 

R-004 

2000 

2250 

1 

50 

2 

2 

0.8 

- 

R-020 

100 

150 

1.5 

50 

15 

1.9 

0.5 

DO-15 

R-004 

200 

300 

1.5 

50 

15 

1.9 

0.5 

DO-15 

R-004 

200 

240 

1.5 

50 

5 

1.3 

0.15 

DO-15 

R-004 

400 

500 

1.5 

50 

15 

1.9 

0.5 

DO-15 

R-004 

600 

700 

1.5 

50 

15 

1.9 

0.5 

DO-15 

R-004 

800 

1000 

1.5 

50 

15 

1.9 

0.5 

DO-15 

R-004 

800 

960 

1.5 

50 

5 

1.3 

0.5 

DO-15 

R-004 

1500 

— 

1.5 

100 

10 

1.2 

1 

D0-1 

R-033 

800 

880 

3 

300 

5 

1.4 

0.25 

— 

R-020 

800 

— 

3 

60 

150 

1.5 

1.3 

— 

R-011 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 




R-025 R-033 R-035 


Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Silicon Axial-Lead Rectifiers for Industrial Use In Order of Voltage Rating (V RRM ) and Case Style 



PEAK REVERSE VOLTAGE 

FORWARD CURRENT 

CHARACTERISTICS 




RCA 

Type 

Repetitive 

(PRV) 

^RRM 

V 

Non-Repetitive 

Vrsm 

V 

Average 

(U 

0 

A 

SURGE 

(Max) 

^FSM 

A 

Reverse 

Current 

Ir 

fa 

Forward 

Voltage 

Drop 

V F 

V 

Operating 

Temp¬ 

erature 

°C 

Case 

Style 

Outline 

No. 

SK9003/5800 

50 

100 

3 

200 

10 

1 

—65 to 
+170 

DO-27 

R-005 

SK9004/5801 

100 

200 

3 

200 

10 

1 

-65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9005/5802 

200 

300 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9006/5803 

300 

400 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9007/5804 

400 

525 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9008/5805 

500 

650 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK3848/5806 

600 

800 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9009/5808 

800 

1000 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK9010/5809 

1000 

1200 

3 

200 

10 

1 

— 65 to 
+ 170 

DO-27 

R-005 

SK3639/5812 

200 

240 

6-22 

400 

250 

0.9 

— 65 to 
+ 175 


R-032 

SK9096/5814 

400 

480 

6-22 

400 

250 

0.9 

— 65 to 
+ 175 


R-032 

SK3640/5815 

600 

720 

6-22 

400 

250 

0.9 

— 65 to 
+ 175 


R-032 

SK9097/5817 

1000 

1200 

6-22 

400 

250 

0.9 

— 65 to 
+ 175 

_ 

R-032 


Silicon Fast-Recovery Stud Rectifiers In Order of Current Rating (l FAV ) 


RCA 

Type 

PEAK REVERSE VOLTAGE 

FORWARD CURRENT 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Repetitive 

(PRV) 

Vrrm 

V 

Non-Repetitive 

Vrsm 

V 

Average 

(l F *v) 

0 

A 

SURGE 

(Max) 

^FSM 

A 

Reverse 

Current 

Ir 

HA 

Forward 

Voltage 

Drop 

V F 

V 

Reverse 

Recovery 

Time 

V 

P'S 

SK3516 

800 

— 

3 

75 

10 

1.9 

0.5 

D0-4 

R-016 

SK3586 

200 

— 

12 

250 

100 

1.4 

0.35 

DO-4 

R-013 

SK3587 

600 

— 

12 

25Q 

100 

1.4 

0.35 

DO-4 

R-013 

SK3588 

200 

— 

60 

700 

100 

1.8 

0.35 

DO-5 

R-017 

SK3588A 

200 

— 

70 

700 

100 

1.85 

0.2 

DO-5 

R-017 

SK3589 

600 

— 

60 

700 

100 

1.8 

0.35 

D0-5 

R-017 

SK3589A 

600 

725 

70 

700 

100 

1.85 

0.2 

DO-5 

R-017 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


Mounting Torque: 

DO-4 - 15 in-lb max. 
DO-5 - 30 in-lb max. 


CATHODE 


r~ 

1.125 MIN 
(28.58) 


/ \ 

* . 


0.375 

(9.531 


ANODE 




1.125 MIN 
(28-58) 


1 


0.210 

(5.33) 

D0-27 






ih 


0.053 

(1.35) 


— 

A 


T 

1.01 

(25.65) 



0.246 

(6.25) 


T" 
1.01 

(25.65) 


0.405 

(10.29) 


R-005 


R-013 


R-016 


R-017 


R-032 


3 ! 



















Silicon Stud Rectifiers 


Forward Current l ft 

A 

3 

6 

12 

15 

16 

40 

60 

70 

150 

300 

Surge Current Ifsm 

A 

250 

250 

250 

500 

300 

500 

700 

1500 

3000 

5000 

Fwd-Volt Drop VfM 

V 

1.2 

1.2 

1.2 

1.47 

1.2 

1.47 

1.45 

1.2 

1.2 

1.4 

Voltage (Vrr M ) PRV 

Polarity 











50 

Std 

_ 

SK3601/5850 

SK3604/5870 

SK3607/5940 

_ 

SK3610/5980 

SK7220/6020 

_ 

_ 

_ 

50 

Rev 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

Std 

_ 

SK3600/5854 

SK3603/5874 

SK3606/5944 

SK7096/5896 

SK3609/5986 

SK7226/6026 

SK7254/6054 

_ 

_ 

200 

Rev 

- 

- 

- 

- 

- 

SK3698/5987 

SK7227/6027 

- 

- 

- 

400 

Std 

_ 

SK3599/5858 

SK3602/5878 

SK3605/5948 

SK7100/5900 

SK3608/5990 

SK7234/6034 

SK7260/6060 

SK7354/6154 

SK6554/6354 

400 

Rev 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SK7261/6061 

SK7355/6155 

SK6555/6355 

600 

Std 

SK7042/5842 

SK3584/5862 

SK3500/5882 

SK3585/5952 

SK7104/5904 

SK3501/5994 

SK7240/6040 

SK 7264/6064 

SK7356/6156 

SK6556/6356 

600 

Rev 

- 

- 

SK3517/5883 

SK7153/5953 

- 

SK3518/5995 

- 

- 

■- 

- 

1000 

Std 

SK7048/5848 

SK7068/5868 

SK7090/5890 

_ 

SK7110/5910 

SK7202/6002 

SK7244/6044 

SK7272/6072 

SK7358/6158 

SK6558/6358 

1000 

Rev 

SK7049/5849 

SK7069/5869 

SK7091/5891 

- 

SK7111/5911 

SK7203/6003 

SK7245/6045 

SK7273/6073 

SK7359/6159 

SK6559/6359 

1200 

Std 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SK6560 

1200 

Rev 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SK6561 

Case 

00-4 

DO-4 

DO-4 

D0-5 

DO-4 

D0-5 

D0-5 

D0-5 

D0-8 

D0-9 

Outline No. 

Std 

R-013 

R-013 

R-013 

R 017 

R-013 

R 017 

R-017 

R-017 

R-080 

R-082 

Outline No. 

Rev 

R-014 

R-014 

R-014 

R-018 

R-014 

R-018 

R-018 

R-018 

R-081 

R-083 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 




0.687 

(17.45) 



CATHODE 



R-013 


R-014 


R - 017 


R-018 






Mounting Torque 
DO-4 

15 in-lb max 
DO-5 

30 in-lb max 
DO-8 

125 in-lb max 
DO-9 

150 in-lb max 


R-081 


40 


R-082 


R-083 










Single-Phase Full-Wave Bridges 


Forward Current l Q (A) 

1.5 

2 

8 

25 

35 

40 

Surge Current 1 fsm (A) 

50 

50 

300 

300 

400 

400 

Voltage (V RRM ) PRV 

100 


SK9075/166 

SK3985/5312 

SK3679 


SK9100 

200 

SK3105 

SK3647/167 

SK3986/5313 

SK3680/5322 

SK3650 

SK9101 

400 

SK3106/5304 

SK3648/168 

SK3987/5314 

SK3681/5324 

- 

SK9102 

600 

SK3676/5305 

SK3678/169 

SK3988/5315 

SK3682/5326 

SK3651 

- 

800 

SK3677/5306 

- 

SK3989/5316 

- 

- 1 

- 

1000 

S K3107/5307 

SK3649/170 

SK9037/5317 

- 

- 

SK9105 

Outline No. 

R-071* 

R-070 

R-073 

R-074 

R-072 

R-074 


"Alternate: R-070 

Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



L _0.690 

(17.53) 

t 

FRONT 

0.520 

VIEW 

(13.21) 


— 1— 

+ AC - 


±iii 

'“r 401 n n n n 


0.250 

(6.35) 

o 

o 

o 

o 

I 

R-070 



R-071 



L— 0.6 

I (15.24) 

1 

1_Li_ 

0.2 

(5.08) 



1 

1.00 

(25.4) 

1 

— 

0.426 

1 (10.02) 





R-074 


A 





High Voltage Rectifiers 


RCA 

Type 

Material 

LIMIT CONDITIONS 

OPERATING CONDITIONS 

Outline 

No. 

PEAK REVERSE VOLTAGE 

DC 

Output 

Voltage, 

Vo 

V 

Input 

Pulse 

Voltage, 

E, 

V 

Forward 

Current 

mA 

Reverse 

Current 

Ir 

jaA 

Ambient 

Temperature 

Ta 

“C I 

DC (No Load) 

Repetitive 

(PRV) 

Vrrm 

V 

Peak Input 

Pulse 

Voltage 

V 

SK3066/118 

Se 

8,000 

9,000 

6,500 

7,800 

2 

30 

50 

R-009 

SK3067/502 

Se 

12,400 

14,500 

11,000 

13,200 

0.3 

20 

50 

R-010 

SK3068/503 

Se 

. 14,400 

17,300 

13,000 

15,600 

0.3 

20 

50 

R-010 

SK3108/505 

Se 

21,400 

25,400 

20,000 

24,000 

0.3 

20 

50 

R-024 

SK3109/119 

Se 

827 

— 

— 

550 

2 

250 

85 

R-007* 

SK9035 

Si 

30,000 

t =300 ns 



2.2 

1 

— 55 to +85 

R-056 

SK9086/518 

Si 

8,000 

Voltage drop at 5 mA= 20V 

5 

1 

50 

R-054 


* Alternate outline: R-008 


Arrays/Dual Diodes 


RCA 

Type 

Material 

Description 

Peak Reverse 
Voltage (PRV) 

V 

Forward 

Current 

V 

Reverse 

Current 

;iA 

Outline 

No. 1 

SK3110/120 

Se 

Convergence Array 

35 

0.065 

300 

R-021 

SK3113/516 

Ge 

Damper Diode, TO-3 Case 

320 

10 

— 

R-022 

SK3119/113 

Se 

Dual Diode, Common Cathode 

20 

0.0011 

4 

R-019 

SK3120/114 

Se 

Dual Diode, Series Connected 

20 

0.0011 

4 

R-019 

SK3121/115 

Se 

Dual Diode, Common Anode 

20 

0.0011 

4 

R-019 

SK3999/173BP 

Si 

TV Damper Tube Replacement 

5000 

0.3 

5 

R-055 

SK9001/113A 

Si 

Dual Diode, Common Cathode 

200 

1.5 

5 

- R-030 

SK9002 

Si 

Dual Diode, Common Anode 

200 

1.5 

5 

R-030 


Silicon Stick Rectifier _ 

SK3443/513 _V RRM = 45,OOOV Forward Voltage Drop V FM = 120V at l F = 10mA_l R = 1 juA_T A =90°C_R-031 


Metal Oxide Varistor 


RCA 

Type 



VOLTAGE 

CURRENT 



Material 

Avg. Pwr. 

Dissipation 

Applied 

DC 

RMS 

Recurrent 

Peak Idle 

Peak (Surge) 

Energy 

(Joules) 

Outline 

No. 



mW 

V 

V 

V 

Ipeak 

A 

J 



SK3329/524 ZnO 85 200 150 210 4000 20 R-028 


RFI Protection for TV Receivers Operating at 117 Vac 


%2 


















Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 




TERMINALS 
SK 3119 

I, 3-ANODE 
2-COM CATH. 

SK3I2Q 

1 - CATHODE 

2- COM ANODE, CATH. 

3- ANODE 
SK3I2I 

I, 3-CATHODE 

2 - COM ANODE 



R- 007 


R-008 


R-009 


R-OIO 


R-019 



R-021 


R-022 


R-024 


R-028 



R-030 


R-031 


R-054 


R-055 


R-056 


Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 

43 




Varactor Diodes 


RCA 

Type 

Material 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Dissipation 

p D 

mV 

Reverse 

Voltage 

Vrm 

V 

Forward 

Current 

i F 

mA 

Maximum 

Reverse 

Current 

mA 

Typical 

Tuning 

Ratio 

tr,c 2 /c 30 

pF/V 

Typical 

Test Conditions 

Capacitance 

C T 

PF 

Reverse 

Voltage 

V R 

V 

Frequency 

f 

MHz 

SK3126 

Si 

280 

-20 

50 

5 

2.6 

22 

-10 

1 

D0-7 


SK3323/610 

Si 

280 

-30 

200 

0.1, 

2.7 

6.8 

-4 

1 

— 


SK3324/611 

Si 

280 

-30 

200 

0.1 

2.9 

10 

-4 




SK3325/612 

Si 

280 

-30 

200 

0.1 

2.9 

12 

-4 




SK3326/613 

Si 

280 

-30 

200 

0.1 

2.9 

22 

-4 




SK3327/614 

Si 

280 

-30 

200 

0.1 

3.2 

33 

-4 

mm 




Varactor Diodes—Matched Sets 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 





PEAK REVERSE VOLTAGE 

Forward 

Maximum 

Typical 

Typical 

Test Conditions 



RCA 




Current 

Reverse 

Capacitance 

Tuning 

Reverse 

Frequency 

Case 

Outline 

Type 

Material 

Repetitive (PRV) 

Non- 


Current 

at 

Ratio 

Voltage 


Style 

No. 




Repetitive 



Vr= —3 V 

Basing 







V 

V RRM 

Vrm 

i F 

*R 

c 


Vr 

f 





V 

V 

mA 

mA 

pF 

pF/V 

V _ 

MHz 



SK3319 

Si 

28 

30 

— 

0.05 

11.5 

Matched Set of Four Units 

— 

R-027 

SK3320 

Si 

28 

30 

- 

0.1 

11.5 

Matched Set of Four Units 

DO-35 

R-001 


Varistors (Vo 

Itage Compensating 

Diodes) 




RCA 

Type 

Material 

Dissipation 

Pd 

mW 

Forward 

Current 

ip 

mA 

Forward 

Voltage Range 

Vp 

V 

Volt/Temp 

Coefficient 

mV/°C 

Outline 

No. 

SK3863/600 

Si 

100 

10 

0.63-0.69 @ 3 mA 

2 

R-001* 

SK3463/601 

Si 

20 

20 

0.56-0.61 @ 1.5 mA 

1.5 

R-025 

SK3864/605 

Si 

50 

30 

1.24-1.34 @ 1.5 mA 

3.6 

R-036 


* Alternate outline: R-025 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


COLOR BAND 
INDICATES \ 
r.ATHnnF \ _ 

r 

u 

(27.94) 

TYP 

_1_ 

.... y 

0.160 

(4.06) 

TYP 

0.062 
(1.57)—H 
TYP 


f 


00-35 





i 



1.85 


(4.70) 

111 

0.500 M 

ID 

1 (I2.7C 

l_L 


ANODE CATHODE 


R-001 


R-003 


R-025 


R “027 


R-036 


R-038 
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0.5-Watt Zener Diodes 



LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 




Device 

Regulator 

Regulator 

Max Zener 

Max Reserve 



RCA 

Dissipatioi 

Voltage 

Current 

Impedance 

Leakage Current 

Case 

Outline 

Type 


±5% 




Style 

No. 


Pp 

v 2 

*ZT 

^ZT 

|r @ v R 




w 

V 

mA 

Ct 

fiA V 




SK3766/5000A 

0.5 

2.4 

20 

30 

100 

1 

DO-7 

R-003 

SK3767/5001A 

0.5 

2.5 

20 

30 

100 

1 

DO-7 

R-003 

SK3768/5002A 

0.5 

2.7 

20 

30 

75 

1 

DO-7 

R-003 

SK3769/5003A 

0.5 

2.8 

20 

30 

75 

1 

DO-7 

R-003 

SK3770/5004A 

0.5 

3 

20 

29 

50 

1 

DO-7 

R-003 

SK3771/5005A 

0.5 

3.3 

20 

28 

25 

1 

DO-35 

R-001 

SK3772/5006A 

0.5 

3.6 

20 

24 

15 

1 

DO-35 

R-001 

SK3773/5007A 

0.5 

3.9 

20 

23 

10 

1 

DO-35 

R-001 

SK3774/5008A 

0.5 

4.3 

20 

22 

5 

1 

DO-35 

R-001 

SK3775/5009A 

0.5 

4.7 

20 

19 

5 

2 

DO-35 

R-001 

SK3776/5010A 

0.5 

5.1 

20 

17 

5 

2 

DO-35 

R-001 

SK3777/5011A 

0.5 

5.6 

20 

11 

5 

3 

DO-35 

R-001 

SK3778/5012A 

0.5 

6 

20 

7 

5 

3.5 

DO-35 

R-001 

SK3779/5013A 

0.5 

6.2 

20 

7 

5 

4 

DO-35 

R-001 

SK3780/5014A 

0.5 

6.8 

20 

5 

3 

5 

DO-35 

R-001 

SK3781/5015A 

0.5 

7.5 

20 

6 

3 

6 

DO-35 

R-001 

SK3782/5016A 

0.5 

8.2 

20 

8 

3 

6.5 

DO-35 

R-001 

SK3783/5017A 

0.5 

8.7 

20 

8 

3 

6.5 

DO-35 

R-001 

SK3784/5018A 

0.5 

9.1 

20 

10 

3 

7 

DO-35 

R-001 

SK3785/5019A 

0.5 

10 

20 

17 

3 

8 

DO-35 

R-001 

SK3786/5020A 

0.5 

11 

20 

22 

2 

8.4 

DO-35 

R-001 

SK3787/5021A 

0.5 

12 

20 

30 

1 

9.1 

DO-35 

R-001 

SK3788/5022A 

0.5 

13 

9.5 

13 

0.5 

9.9 

DO-35 

R-001 

SK3789/5023A 

0.5 

14 

9 

15 

0.1 

10 

DO-35 

R-001 

SK3790/5024A 

0.5 

15 

8.5 

16 

0.1 

11 

DO-35 

R-001 

SK3791/5025A 

0.5 

16 

7.8 

17 

0.1 

12 

DO-35 

R-001 

SK3792/5026A 

0.5 

17 

7.4 

19 

0.1 

13 

DO-35 

R-001 

SK3793/5027A 

0.5 

18 

7 

21 

0.1 

14 

DO-35 

R-001 

SK3794/5028A 

0.5 

19 

6.6 

23 

0.1 

14 

DO-35 

R-001 

SK3795/5029A 

0.5 

20 

6.2 

25 

0.1 

15 

DO-35 

R-001 

SK3796/5030A 

0.5 

22 

5.6 

29 

0.1 

17 

DO-35 

R-001 

SK3797/5031A 

0.5 

24 

5.2 

33 

0.1 

18 

DO-35 

R-001 

SK3798/5032A 

0.5 

25 

5 

35 

0.1 

19 

DO-35 

R-001 

SK3799/5033A 

0.5 

27 

4.6 

41 

0.1 

21 

DO-35 

R-001 

SK3800/5034A 

0.5 

28 

4.5 

44 

0.1 

21 

DO-35 

R-001 

SK3801/5035A 

0.5 

30 

4.2 

49 

0.1 

23 

DO-35 

R-001 

SK3802/5036A 

0.5 

33 

3.8 

58 

0.1 

25 

DO-35 

R-001 

SK3803/5037A 

0.5 

36 

3.4 

70 

0.1 

27 

DO-35 

R-001 

SK3804/5038A 

0.5 

39 

3.2 

80 

0.1 

30 

DO-35 

R-001 

SK3805/5039A 

0.5 

43 

3 

93 

0.1 

3-3 

DO-35 

R-001 

SK3806/5040A 

0.5 

47 

2.7 

105 

0.1 

36 

DO-35 

R-001 

SK3807/5041A 

0.5 

51 

2.5 

125 

0.1 

39 

DO-7 

R-003 

SK3808/5042A 

0.5 

56 

2.2 

150 

0.1 

43 

D0-7 

R-003 

SK3809/5043A 

0.5 

60 

2.1 

170 

0.1 

46 

D0-7 

R-003 

SK3810/5044A 

0.5 

62 

2 

185 

0.1 

47 

DO-7 

R-003 

SK3811/5045A 

0.5 

68 

1.8 

230 

0.1 

52 

D0-7 

R-003 

SK3812/5046A 

0.5 

75 . 

1.7 

270 

0.1 

56 

DO-7 

R-003 

SK3813/5047A 

0.5 

82 

1.5 

330 

0.1 

62 

D0-7 

R-003 

SK3814/5048A 

0.5 

87 

1.4 

370 

0.1 

68 

DO-7 

R-003 

SK3815/5049A 

0.5 

91 

1.4 

400 

0.1 

69 

D0-7 

R-003 

SK3816/5050A 

0.5 

100 

1.3 

500 

0.1 

76 

D0-7 

R-003 

SK3817/5051A 

0.5 

110 

1.1 

750 

0.1 

84 

DO-7 

R-003 

SK3818/5052A 

0.5 

120 

1 

900 

0.1 

91 

DO-7 

R-003 

SK3819/5053A 

0.5 

130 

0.95 

1100 

0.1 

99 

DO-7 

R-003 

SK3820/5054A 

0.5 

140 

0.90 

1300 

0.1 

106 

D0-7 

R-003 

SK3821/5055A 

0.5 

150 

0.85 

1500 

0.1 

114 

D0-7 

R-003 

SK3822/5056A 

0.5 

160 

0.8 

1700 

0.1 

122 

D0-7 

R-003 

SK3823/5057A 

0.5 

170 

0.74 

1900 

0.1 

129 

DO-7 

R-003 

SK3824/5058A 

0.5 

180 

0.68 

2200 

0.1 

137 

D0-7 

R-003 

SK3825/5059A 

0.5 

190 

0.66 

2400 

0.1 

144 

D0-7 

R-003 

SK3826/5060A 

0.5 

200 

0.65 

2500 

0.1 

152 

D0-7 

R-003 


Dimensional 

Outlines 



R-001 


0.022 

(0.56) 


COLOR BAND 
INDICATES ' 
CATHODE 
LEAD 


-F 


l.UUMin 

H (25.40) 

1_1 


T 

0.300 

(7.62) 

1 

T 

b 1 


1.00 MIN 
(25.40) 


R-003 


Dimensions in inches (millimeters). 
AH dimensions are max. unless 
otherwise indicated. 
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1-Watt Zener Diodes 


RCA 

Type 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTIC 

— 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Device 

Dissipation 

Po 

W 

Regulator 

Voltage 

±5% 

V* 

V 

Regulator 

Current 

'z 

mA 

Typical 


Small-Signal 

Breakdown 

Impedance 

n @ 

Regulator 

Current 

(RMS) 

1 , 

mA 

SK3980/5061A 1 

2.4 

40 

15 

40 

D0-41 

R-002 

SK3837/5063A 1 

2.7 

40 

15 

40 

D0-41 

R-002 

SK3982/5064A 1 

2.8 

40 

15 

40 

D0-41 

R-002 

SK3838/5065A 1 

3.0 

40 

15 

40 

D0-41 

R-002 

SK3330/5066A 1 

3.3 

76 

10 

7.6 

DO-35 

R-001 

SK3055/134A 1 

3.6 

69 

10 

6.9 

DO-35 

R-001 

SK3331/5067A 1 

3.9 

64 

9 

6.4 

DO-35 

R-001 

SK3332/5068A 1 

4.3 

58 

9 

5.8 

DO-35 

R-001 

SK3333/5069A 1 

4.7 

53 

8 

5.3 

DO-35 

R-001 

SK3056/135A 1 

5.1 

49 

7 

4.9 

DO-41 

R-002 

SK3057/136A 1 

5.6 

45 

5 

4.5 

DO-41 

R-002 

SK9021/5070A 1 

6 

41 

2 

4.1 

DO-41 

R-002 

SK3058/137A 1 

6.2 

41 

2 

4.1 

DO-35 

R-001 

SK3334/5071A 1 

6.8 

37 

3.5 

3.7 

DO-35 

R-001 

SK3059/138A 1 

7.5 

34 

6 

3.4 

DO-41 

R-002 

SK3136/5072A 1 

8.2 

31 

4.5 

3.1 

DO-41 

R-002 

SK3749/5073A 1 

8.7 

30 

6 

30 

DO-41 

R-002 

SK3060/139A 1 

9.1 

28 

6 

2.8 

DO-41 

R-002 

SK3061/140A 1 

10 

30 

7 

30 

DO-41 

R-002 

SK3139/5074A 1 

11 

20 

8 

20 

DO-41 

R-002 

SK3092/141A 1 

11.5 

21 

9 

2.1 

DO-41 

R-002 

SK3062/142A 1 

12 

20 

9 

20 

D0-41 

R-002 

SK3093 1 

12.8 

19 

11 

19 

DO-41 

R-002 

SK3750/143A 1 

13 

20 

10 

20 

DO-41 

R-002 

SK3094/144A 1 

14 

18 

12 

1.8 

D0-41 

R-002 

SK3063/145A 1 

15 

20 

14 

20 

DO-35 

R-001 

SK3751/5075A 1 

16 

16 

16 

16 

DO-41 

R-002 

SK3142 1 

16.2 

20 

16 

20 

DO-41 

R-002 

SK9022/5076A 1 

17 

16 

16 

16 

DO-41 

R-002 

SK3145 1 

17.7 

20 

20 

20 

DO-41 

R-002 

SK3752/5077A 1 

18 

14 

20 

14 

DO-41 

R-002 

SK9023/5078A 1 

19 

14 

20 

14 

DO-41 

R-002 

SK3335/5079A 1 

20 

12.5 

22 

1.25 

DO-35 

R-001 

SK3336/5080A 1 

22 

11.5 

23 

1.15 

DO-35 

R-001 

SK3151/5081A 1 

24 

10 

25 

10 

DO-41 

R-002 

SK3753/5082A 1 

25 

10 

26 

10 

DO-41 

R-002 

SK3148 1 

26 

10 

28 

10 

DO-41 

R-002 

SK3064/146A 1 

27 

9.5 

35 

0.95 

DO-41 

R-002 

SK3754/5083A 1 

28 

10 

31 

10 

DO-41 

R-002 

SK3150 1 

29 

10 

33 

10 

DO-41 

R-002 

SK3755/5084A 1 

30 

10 

35 

10 

DO-41 

R-002 

SK3095/147A 1 

33 

7.5 

45 

0.75 

DO-41 

R-002 

SK3337/5085A 1 

36 

7 

50 

0.7 

DO-35 

R-001 

SK3338/5086A 1 

39 

6.5 

60 

0.65 

DO-35 

R-001 

SK3339/5087A 1 

43 

6 

70 

0.6 

DO-35 

R-001 

SK3340/5088A 1 

47 

5.5 

80 

0.55 

DO-35 

R-001 

SK3341/5089A 1 

51 

5 

95 

0.5 

DO-35 

R-001 

SK3096/148A 1 

55 

4.5 

110 

0.45 

DO-15 

R-004 

SK3342/5090A 1 

56 

4.5 

110 

0.45 

DO-41 

R-002 

SK3097/149A 1 

62 

4 

125 

0.4 

DO-35 

R-001 

SK3343/5092A 1 

68 

3.7 

150 

0.37 

D0-41 

R-002 

SK3344/5093A 1 

75 

3.3 

175 

0.33 

DO-41 

R-002 

SK3098/150A 1 

82 

3 

200 

0.3 

DO-35 

R-001 

SK9024/5094A 1 

87 

3 

200 

0.3 

— 

R-002 

SK3345/5095A 1 

91 

2.8 

250 

0.28 

DO-41 

R-002 

SK3346/5096A 1 

100 

2.5 

350 

0.25 

D0-41 

R-002 

SK3099/151A 1 

110 

2.3 

450 

0.23 

DO-41 

R-002 

SK3347/5097A 1 

120 

2 

710 

0.2 

D0-41 

R-002 

SK3348/5098A 1 

130 

1.9 

910 

0.19 

DO-41 

R-002 

SK3349/5099A 1 

140 

1.8 

1100 

0.18 

DO-41 

R-002 

SK3350/5100A 1' 

150 

1.7 

1300 

0.17 

DO-41 

R-002 

SK3351/5101A 1 

160 

1.6 

1400 

0.16 

DO-41 

R-002 

SK3352/5102A 1 

170 

1.5 

1450 

0.15 

D0-41 

R-002 

SK3353/5103A 1 

180 

1.4 

1500 

0.14 

DO-41 

R-002 

SK3354/5104A 1 

190 

1.3 

1700 

0.13 

D0-41 

R-002 

SK3355/5105A 1 

200 

1.2 

1900 

0.12 

DO-41 

R-002 


Dimensional 

Outlines 



DO-35 


R-001 


Alternate 1-Watt 
Zener Outlines 


COLOR BAND 
INDICATES 
CATHODE 
LEAD 



PLASTIC 

CASE U I 00 MIN 
(25 40) 


T~0 107 TYP 
(2 7) 


R-002 


Dimensions in inches (millimeters). 
All dimensions are max. unless 
otherwise indicated. 
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5-Watt Zener Diodes 


RCA 

Type 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTIC 

Outline 

No. 

Device 

Dissipation 

Po 

w 

Regulator 

Voltage 

±5% 

V z 

V 

Regulator 

Current 

'z 

mA 

Typical 

Small-Signa 

Breakdown 

Impedance 

Zz 

Cl 

Test Conditions 

Voltage 

Vr 

V 

Regulator 

Current 

(RMS) 

'z 

mA 

SK3377/5111A 

5 

3.3 

380 

3 

1 

1440 

R-029 

SK3378/5112A 

5 

3.6 

350 

2.5 

1 

1320 

R-029 

SK3379/5113A 

5 

3.9 

320 

2 

1 

1220 

R-029 

SK3380/5114A 

5 

4.3 

290 

2 

1 

1100 

R-029 

SK3381/5115A 

5 

4.7 

260 

2 

1 

1010 

R-029 

SK3382/5116A 

5 

5.1 

240 

1.5 

1 

930 

R-029 

SK3383/5117A 

5 

5.6 

220 

1 

2 

865 

R-029 

SK3384/5118A 

5 

6 

200 

1 

3 

790 

R-029 

SK3385/5119A 

5 

6.2 

200 

1 

3 

765 

R-029 

SK3386/5120A 

5 

6.8 

175 

1 

5.2 

700 

R-029 

SK3387/5121A 

5 

7.5 

175 

1.5 

5.7 

630 

R-029 

SK3388/5122A 

5 . 

8.2 

150 

1.5 

6.2 

580 

R-029 

SK3389/5123A 

5 

8.7 

150 

2 

6.6 

545 

R-029 

SK3390/5124A 

5 

9.1 

150 

2 

6.9 

520 

R-029 

SK3391/5125A 

5 

10 

125 

2 

7.6 

475 

R-029 

SK3392/5126A 

5 

11 

125 

2.5 

8.4 

430 

R-029 

SK3393/5127A 

5 

12 

100 

2.5 

9.1 

395 

R-029 

SK3394/5128A 

5 

13 

100 

2.5 

9.9 

365 

R-029 

SK3395/5129A 

5 

14 

100 

2.5 

10.6 

340 

R-029 

SK3396/5130A 

5 

15 

75 

2.5 

11.5 

315 

R-029 

SK3397/5131A 

5 

16 

75 

2.5 

12.2 

295 

R-029 

SK3398/5132A 

5 

17 

70 

2.5 

12.9 

280 

R-029 

SK3399/5133A 

5 

18 

65 

2.5 

13.7 

264 

R-029 

SK3400/5134A 

5 

19 

65 

3 

14.4 

250 

R-029 

SK3401/5135A 

5 

20 

65 

3 

15.2 

237 

R-029 

SK3402/5136A 

5 

22 

50 

3.5 

16.7 

216 

R-029 

SK3403/5137A 

5 

24 

50 

3.5 

18.2 

198 

R-029 

SK3404/5138A 

5 

25 

50 

4 

19 

190 

R-029 

SK3405/5139A 

5 

27 

50 

5 

20.6 

176 

R-029 

SK3406/5140A 

5 

28 

50 

6 

21.2 

170 

R-029 

SK3407/5141A 

5 

30 

40 

8 

22.8 

158 

R-029 

SK3408/5142A 

5 

33 

40 

10 

25.1 

144 

R-029 

SK3409/5143A 

5 

36 

40 

11 

27.4 

132 

R-029 

SK3410/5144A 

5 

39 

30 

14 

29.7 

122 

R-029 

SK3411/5145A 

5 

43 

30 

20 

32.7 

110 

R-029 

SK3412/5146A 

5 

47 

25 

25 

35.8 

100 

R-029 

SK3413/5147A 

5 

51 

25 

27 

38.8 

93 

R-029 

SK3414/5148A 

5 

56 

20 

35 

42.6 

86 

R-029 

SK3415/5149A 

5 

60 

20 

40 

45.5 

79 

R-029 

SK3416/5150A 

5 

62 

20 

42 

47.1 

76 

R-029 

SK3417/5151A 

5 

68 

20 

44 

51.7 

70 

R-029 

SK3418/5152A 

5 

75 

20 

45 

56 

63 

R-029 

SK3419/5153A 

5 

82 

15 

65 

62.2 

58 

R-029 

SK3420/5154A 

5 

87 

15 

75 

66 

54.5 

R-029 

SK3421/5155A 

5 

91 

15 

75 

69.2 

52.5 

R-029 

SK3422/5156A 

5 

100 

12 

90 

76 

47.5 

R-029 

SK3423/5157A 

5 

110 

12 

125 

83.6 

43 

R-029 

SK3424/5158A 

5 

120 

10 

170 

91.2 

39.5 

R-029 

SK3425/5159A 

5 

130 

10 

190 

98.8 

36.6 

R-029 

SK3426/5160A 

5 

140 

8 

230 

106 

34 

R-029 

SK3427/5161A 

5 

150 

8 

330 

114 

31.6 

R-029 

SK3428/5162A 

5 

160 

8 

350 

122 

29.4 

R-029 

SK3429/5163A 

5 

170 

8 

380 

129 

28 

R-029 

SK3430/5164A 

5 

180 

5 

430 

137 

26.4 

R-029 

SK3431/5165A 

5 

190 

5 

450 

144 

25 

R-029 

SK3432/5166A 

5 

200 

5 

480 

152 

23.6 

R-029 


Dimensional 

Outlines 


COLOR BAND 
INDICATES 
CATHODE 
LEAD 


1.00 MIN 


FI (25.40) 



0.350 

(8.89) 


PLASTIC 

CASE 




1 


0.145 

(3.68) 


T 


R-029 


Alternate 5-Watt 
Zener Outlines 


n_ i 

l 

t 

IT 

0.375 

(9.53) 

1 

LIT] 

' 


©ik 

— : r~ 

DO-27 


R-005 


Dimensions in inches (millimeters). 
AH dimensions are max. unless 
o therwise indica ted. 
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Solid State Rectifier Tubes 





OPERATING CONDITIONS 





RCA 

Type 

Material 

Tube Types Replaced 

Peak 

Reverse 

Voltage 

(PRV) 

Vrrm 

kV 

Peak 

Forward 

Current 

i FM 

mA 

Average 
Forward 
Current 
(Lav) , 

*0 

mA 

Voltage 

Drop (5) 

50 mA 

V F 

V 

Basing 

Outline 

No. 

SK3756/508 

Si 

3A3, and 1AU3, 1B3, 1G3, 1J3, 1K3, 

1N2, 2CN3, 3AW3, 3B2, 3CA3, 

3CZ3, 3CN3, 3CU3, 3CV3 

45 

110 

5 

50 

Octal 

R-050 

SK3757/509 

Si 

3AT2, and 3AW2,3BL2, 

3BM2, 3BN2 

45 

110 

5 

50 

Duo- 

decar 

(12-pin) 

R-051 

SK3758/510 

Si 

3DB3, and 3CY3, 3DC3, 

3DJ3 

45 

110 

5 

50 

Octal 

R-050 

SK3759/511 

Si 

2AV2, and 1V2, 2BA2 

9 

100 

5 

20 

Miniature 

9-pin 

R-052 

SK3760/512 

Si 

6DW4, and 6BA3,6BS3, 

6CH3, 6CJ3, 6CK3, 6CL3, 6CM3 

6 

1300 

250 

10* 

9-pin 

Novar 

R-053 

SK3761/514 

Si 

3DS3 and 3DR3 

45 

110 

5 

50 

Octal 

R-050 


* At 250 mA 


High Voltage Dividers 


RCA 

Type 

Dissipation 

p D 

w 

Max. 

Voltage 

kV 

Description 

Outline 

No. 

SK3868/DIV-1 

4 

35 



SK3869/DIV-2 

4 

35 



SK3870/DIV-3 

4 

32 



SK3871/DIV-4 

4 

35 




HV Divider Circuits 


SK3868/DIV-1 

SK3870/DIV-3 SK3869/DIV-2 

SK3871/DIV-4 


HV 


200meg A 


240meg A 
TOTAL ±20% 

-vy\r 


40meg A 


TAP RATIO 
5:1 ±6% 


HV 


244meg A 
TOTAL ±20% 


I98meg A 


46meg A 


TAP RATIO 
5'.l ±6% 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



SK3761/3DS3 

R-050 


JEDEC _ I I 
Cl-I CAP ^H I _ 



DUODECAR (12 PIN) 
BASE 


R-051 




R-052 


R-053 



LEAD LENGTHS: SK3868 - 24 IN. (609mm) 1.44 IN. 

SK3869 - 18 IN. (457mm) (36.5mm) 


0.875IN. 

(22.2mm) 



R- 060 


R-061 


R- 062 


Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 



TV High-Voltage Multipliers 




LIMIT CONDITIONS 

OPERATING CONDITIONS 





PEAK REVERSE VOLTAGE 









Repetitive 

Peak Input 

DC 

Input 

Forward 

Ambient 

Case 

Outline 

RCA 


(PRV) 

Pulse 

Output 

Pulse 

Current 

Temperature 

Style 

No. 

Type 

Material 


Voltage 

Voltage, 

Voltage, 



i 




Vrrm 


V 0 

E, 

If 

Ta 





V 

V 

V 

V 

mA 

_ 2 _ 




SK3069/501A 

Se 

27,500 9,400 

25,000 

8,600 

1 

60 

— 

R-041 

SK3300/517 

Si 

40,000 45,000 

36,000 

13,000 

2 

75 

— 

R-040 

SK3301/531 

Si 

35,000 40,000 

32,000 

10,600 

2 

75 

— 

R-040 

SK3302/533 

Si 

40,000 45,000 

35,000 

13,000 

2 

75 


R-040 

SK3303/522 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

30,000 

10,000 

2 

75 

- 

R-042 

SK3304/500A 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

30,000 

10,000 

2 

75 

— 

R-042 

SK3305/534 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

35,000 

12,000 

2 

75 

— 

R-042 

SK3306/523 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

35,000 

13,000 

2 

75 

— 

R-043 

SK3307/529 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

35,000 

13,000 

2 

75 

— 

R-043 

SK3308/530 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

35,000 

13,000 

2 

75 

- 

R-043 

SK3309/539 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

30,000 

12,000 

2 

75 

— 

R-044 

SK3310/538 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

30,000 

12,000 

2 

75 

— 

R-045 

SK3900/536A 

Si 

Forward Voltage Drop V FM = 200V 

30,000 

9,000 

1 

65 

— 

R-046 

SK3901/554 

Si 

Forward Voltage Drop V FM =200V 

30,000 

12,000 

2 

75 

- 

R-047 


HV Tripler Circuits 

SK3069/501A 

PULSE 



SK3300/517 


PULSE 



SK3301/531 


PULSE 



SK3302/533 


PULSE 



SK3303/522 


PULSE 



SK3304/500A 


PULSE 




SK3306/523 

PULSE 



SK3307/529 


PULSE 



SK3308/530 


PULSE 



SK3309/539 

1000 1000 
IN 



SK3310/538 



SK3900/536A 

2000 2000 2000 2000 
IN 



SK3901/554 


NAILHEAD 



A B C F G D 










Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


25IN. MIN. 





LEAD LENGTHS: SK3303 - 29 IN. (736mm) 
SK3304 - 27 IN. (686mm) 
SK3305 - 26 IN. (660mm) 


R-042 


3.38 IN. 



LEAD LENGTHS: SK3306 - 26IN. (660mm) 
SK3307 - 30IN. (762mm) 
SK3308 - 30IN. (762mm) 

R-043 


1.76 IN. 
(44.70mm) 



R-044 


1.76 IN. 
(44.70mm) 



1.62 IN. 
(41.15mm) 



R- 046 



(48mm) 


R-047 


Note: For ease in adjustment of lead 
length during installation, triplers are 
generally supplied with anode caps 
unattached. Caps are supplied with 
all types. 



Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 



Triacs 


RMS Current It(rms) (A) 

2.5 

4 

6 

8 

10 

10 

15 

15 

Surge Current Ijsm (A) 

25 

30 

100 

100 

100 

150 

100 

100 

Peak Off- V D rom (V) 

State Voltage 

100 


SK3664/5602 



SK3631/5623 

SK3937/5632 



200 

SK3683/5641 

SK3665/5603 

SK3612 

- 

SK3632/5624 

SK3938/5633 

SK3611 

- 

400 

SK3506/5642 

SK3666/5605 

- 

SK3533/563.5 

SK3633/5626 

- 

SK3507 

SK3508/5675 

500 

- 

- 

- 

- 


SK3939/5636 

- 

- 

600 

SK3519/5643 

- 


- 

~ 

- 

- 

SK3520/5677 

Gate Trigger Iqt (mA) 

Current 

10 

30 

25 

60 

50 

50 

80 

80 

Gate Trigger Vqt (V) 

Voltage 

2.2 

2.5 

2.2 

2.5 

2 

2.5 

2.5 

2.5 

Gate Power Pqm (W) 

10 

10 

16 

16 

10 

16 

16 

16 

Critical Rate 

Applied Fwd dv/dt(V/ps) 

Voltage 

10 

5 

150 

10 

5 

300 

10 

10 

Case 

T0-5 

T0-126 

T0-66 

TO-220 

TO-127 

TO-220 

TO-66 

TO-48 

Outline No. 

S-017 

S 022 

S 012 

S 014 

S 019 

S-014 

S-012 

S-015 


Triacs (continued) 

RMS Current It(rms) (A) 

15 

25 

30 

40 

40 

Surge Current Ijsm (A) 

150 

300 

300 

300 

300 

Peak Off- V D rom (V) 

State Voltage 






100 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

SK3658/56004 

SK3992 


SK3652/5693 

SK3661/56022 

400 

SK3659/56006 

SK3993 

- 

SK3509/5695 

SK3662/56024 

500 

- 

- 

- 


- 

600 

SK3660/56008 

SK3994 

SK3521/5686 

SK3522/5697 

SK3663/56026 

Gate Trigger Iqt (mA) 

Current 

50/75 

50 

80 

80 

50/80 

Gate Trigger Vqt (V) 

Voltage 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

Gate Power Pqm (W) 

20 

40 

40 

40 

40 

Critical Rate 

Applied Fwd dv/dt(V/ps) 

Voltage 

5 

200 

20 

30 


Case 

TO-220 

TO-238 

T0-48 

TO-48 

Isolated Stud 

Outline No. 

S-014 

|^l^| 


S-015 

S-021 


52 









Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



S-012 





S-017 


S-019 


S-021 


0.330 
(8 38) 


0 130_ 

(3 30) 


~r 

0 450 
(1143) 



0 II8 0IA 
(2 99) 


0.655 

(16.65) 


MTI 




GATE 


L- MT2 
TOP VIEW 
TO-126 


S-022 



Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 


£ 




Silicon Controlled Rectifiers 


RMS Current ^T(RMS) (A) 

0.8 

4 

4 

4 

5 

5 

7 j 

00 

00 

8 

Surge Current l JSM (A) 

6 

35 

20 

25 

60 

60 

100 

100 

100 

80 

Peak Off V DR0M (V) 

State Voltage 

30 

SK3950/5400 


SK67 52/5452 








50 

- 

- 

SK6753/5453 

- 


- 

- 

SK3685/5461 

- 

- 

60 

- 

- 

- 

SK3953/5412 

- 


- 

- 

- 

- 

100 

SK3638/5402 

- 

SK6754/5454 

- 

- 


- 

SK3686/5462 

- 

- 

200 

SK3627/5404 

SK3570 

SK3597/5455 

SK 39 54/5414 

SK3850 

SK368 3/5511 

SK3577 

SK3572/5463 

SK3942/5483 

SK 3634/5444 

400 

SK3951/5405 

SK3557 

SK3598/5457 

SK3955/5415 

- 

SK3684/5512 

SK3578 

SK3687/5465 

SK3943/5485 

SK3635/5446 

600 

SK3952/5406 

SK3571 

- 

SK 39 56/5416 

SK3851 

SK3502/5513 

SK3503 

SK3573/5466 

SK3944/5487 

SK3636/5448 

Gate Trigger l QT (mA) 

Current 

0.8 

0.2 

0.2 

0.2 

15 

15 

15 

25 

20 

30 

Gate Trigger V QT (V) 

Voltage 

0.8 

0.8 

0.8 

1 

2 

2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

Gate Power P QM (W) 

0.1 

0.5 

0.5 

0.5 

13 

13 

40 

16 

5 

5 ' 

Critical Rate 

Applied Fwd dv/dt (V/jus) 
Voltage 

- 

8 

8 

10 

200 

200 

200 

100 

50 

50 

Circuit 

Commutated t q (^s) 

Turn-Off Time 

30 

100 

100 

- 

50 

50 

50 

35 

15 

15 

Case 

TO-92 

TO-220 

TO-202 

T0-126 

TO-8 

TO-66 

TO-5 

TO-220 

TO-64 

T0-127 

Outline No. 

S-002 

S-003 

S 013 

S-023 

S-020 

S-005 

S-004 

i- 

S-003 

S-024 

S-018 


Silicon Controlled Rectifiers (continued) 




1 


Wm 


20 

20 

20 

25 

35 

35 

35 

Surge Current 

'tsm 

f A) 

100 

200 

160 

200 

200 

200 

350 

350 

350 

350 

Peak Off 

State Voltage 

V DROM 

(V) 












50 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

SK6621/5521 

- 

- 

- 


100 


- 

SK6791/5491 

- 

- 

- 

- 

SK6622/5522 

- 

SK6642/5542 

- 


200 


- 

SK6792/5492 

SK3574 

| SK3613/5514 

SK3579/5504 

SK3614 

SK6624/5524 

SK3615/5517 

SK3581/5543 

SK3655/5562 


400 


SK3558 

SK6794/5494 

SK3575 

SK6615/5515 

SK3580/5507 

- 

SK6627/5527 

SK365 3/5518 

SK3582/5545 

SK3656/5564 


600 



SK6796/5496 

SK3576 

SK6616/5516 

SK3504/5508 

- 

SK6629/5529 

SK3654/5519 

SK3505/5547 

SK3657/5566 


800 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

SK6631/5531 

- 

SK6648/5548 

- 


1000 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

SK6632 

- 

SK6649 

- 

Gate Trigger 
Current 

! GT 

(mA) 

15 

15 

30 

15 

15 

15 

25 

40 

40 

40 

Gate Trigger 
Voltage 

V GT 

(V) 

1.5 

2 

1.5 

2.4 

2 

2.4 

1.1 

2 

2 

1.5 

Gate Power 

P GM 

(W) 

16 

40 

16 

40 


40 

40 

40 

40 

40 

Critical Rate 
Applied Fwd 
Voltage 

dv/dt 

(V/)IS) 

200 

150 

100 

150 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

Circuit 
Commutated 
Turn-Off Time 

*q 

(MS) 

35 

20 

75 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Case 

TO-220 

TO-48 . 

TO-220 

TO-203 

TO-48 

Isolated 

Stud 

T0-48 

TO-203 

TO 48 

Isolated 

Stud 

Outline No. 

S-003 

S-009 

S-003 

S-008 

S-009 

S-010 

S-009 

S-008 

S-009 

S-010 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 



S-002 


S-003 


S-004 


S-005 



S-008 


S-009 


S-010 


S -013 



S- 018 S-020 S-023 S-024 


Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Silicon Controlled Rectifiers for TV and Switching 


RCA 

Type 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Repetitive 

Peak 

Off-State 

Voltage 

v 

v DROM 

V 

FORWARD CURRENT 

Gate 

Dissi¬ 

pation 

p s 

w 

Maximum 

DC Gate 

Trigger 

Voltage 

V 0T 

V 

Maximum 

DC Gate 

Trigger 

Current 

'gT 

mA 

Maximum 

Holding 

Current 

'hO 

mA 

Critical 

Rate of 
Applied 
Forward 
Voltage 
dv/dt 
V/jlis 

Peak 

Off- 

State 

Current 

'dROM 

mA 

Maximum 

Turn- 

Off 

Time (t 0FF ) 

US 

1 

RMS 

't(RNIS) 

A 

Surge 

'tSM 

A 

Critical 
Rate of 
Rise 

di/dt 

A/jms 

SK3042/230 

600 

5 

80 

200 

25 

4 

30 

— 

700 min 

500 

2.5 

TO-66 

S-005 

SK3527 

600 

12.5 

mm 

200 

40 

2 

40 

50 

100 

350 

50 

TO-3 

S-007 

SK3857/231 

500 

7.5 

HI 

200 

25 

4 

40 

— 

700 min 

500 

— 

T0-66 

S-005 

SK3898/314 

400 

6.4 

HI 

200 

40 

2.5 

25 

50 

100 

1500 

50 

T0-3 

S-007 


Integrated Thyristor/Rectifiers ( 


TR's) 


RCA 

Type 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

■ 

Outline 

No. 

Repetitive 

Peak 

Off-State 

Voltage 

Vdrom 

V 

FORWARD CURRENT 

Gate 

Dissi¬ 

pation 

Pg 

w 

Maximum 

DC Gate 

Trigger 

Voltage 

^GT 

V 

Maximum 

DC Gate 

Trigger 

Current 

'gT 

mA 

Maximum 

Holding 

Current 

'ho 

mA 

Critical 

Rate of 
Applied 
Forward 
Voltage 
dv/dt 
V/jLLS 

Peak 

Off 

State 

Current 

'dROM 

mA 

Maximum 

Turn 

Off 

Time (t 0FF ) 

*, 

MS 

RMS 

't(RMS) 

A 

Surge 

'tSM 

A 

Critical 
Rate of 
Rise 

di/dt 

A//is 

SK3855/308 

750 

5 

50 

El 


4 

40 

— 

IKE9H 

■H 

2.5 

TO-66 

S-011 

SK3856/310 

800 

5 

50 

El 


4 

40 

— 

11 

mm: 

2.5 

TO-66 

S-011 

SK3442 

850 

8 


200 

25 

2.5 

30 

- 

m 

1500 

2.4 

T0-220 

S-016 


Gate Controlled Switch 



LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 





FORWARD CURRENT 











Repetitive 




Gate 

Maximum 

Maximum 

Maximum 

Critical 

Peak 

Maximum 



RCA 

Peak 

RMS 

Surge 

Critical 

Dissi- 

DC Gate 

DC Gate 

Holding 

Rate of 

Off 

Turn 



Type 

Off-State 



[Rate of 

pation 

Trigger 

Trigger 

Current 

Applied 

State 

Off 

Case 

Outline 


Voltage 



Rise 


Voltage 

Current 


Forward 

Current 

Time (tg FF ) 

Style 

No. 










Voltage 






Vdrom 

't(RMS) 

'tSM 

di/dt 

Pg 

^gt 

'gT 

'ho 

dv/dt 

Idroni 

‘r 




V 

A 

A 

A/jms 

W 

V 

mA 

mA 

V/ M s 

mA 

flS 



SK3296/276 

1250 

5 

80 

- 

30 

1.5 

120 

300 

1000 

500 

0.09 

- 

S-006 


Diacs (Bid' 

rectior 

lal Diodes) 

RCA 

Type 


LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Device 

Dissipation 

Pp 

w 

Peak Pulse 

Current 
(Forward 
or Reverse) 

A 

Breakover 

Voltage 
(Forward or 

Reverse) 

V Min. r VMax. 

Maximum 

Breakover 

Voltage 

Symmetry 

l+Veol-l -V B0 I 

V 

Peak 

Breakover 

Current 

'bo 

/xA 

Peak 

Output 

Current 

ipk 

mA 



Si 

1 

2 

29 

35 

±3 

25 

190 

D0-15 

R-004 

Sk.J82A/6406 

Si 

0.3 

2 

16 

24 

±4 

100 

— 

TO-92 

R-039 

SK9083A/6407 

Si 

CO 

o 

2 

24 

32 

±4 

50 

— 

TO-92 

R-039 

SK9084A/6408 

Si 

0.3 

2 

28 

36 

±4 

50 

- 

TO-92 

R-039 


"A" Types are in TO-92 case. 


Unijunction Transistor _ 

SK3628/6402 P 0 =0.375W, V GKF =40V, V AK = + 40V, l F (RMS) = 0.2A, l G =±0.05A TO-92 S-001 
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Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


COLOR BAND 
INDICATES ' 
CATHODE 
LEAO 


PLASTIC 

CASE 


D ’ 

u 1.00 MIN 

n (25.40) 

J_1 

_ 

T 


0.300 


(7.62) 

i 

T 

t 

1.00 MIN 

0. 

(25.40) 

1 



O) 0140 

\°J (3.56) 


R-004 


0.2 

(5.2 


TO- 

0.21 

r, 

(5.3) 

ill 

~r 

0.5 

00 

(12.7) 

1 


MT 2 

R-039 


|0.20S 

(5.20) 


0.210 

(5.33) 


000 


UUL L.AT 


0.500 MIN 
(12.70) 



(14.60) | 


L _ 0.875 _ J 




(22.23) 



f 1 

\ 



L 0.500 J J 

1 

0.335 

(8.51) 

TO- 3 

r~ 

| (12.70) | f 

- n - 

- , - 

0.450 
,-. (11.43) 



ANODE 

(FLANGE) 


0.312 MIN 
(7.92) 



S-OOI 


S-005 


S-006 


S-007 




S-OII 


S-OI6 


Dimensions in inches (millimeters). 

All dimensions are max . unless otherwise indicated. 
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Silicon Power Hybrid Integrated Circuits 


RCA 

Type 

LIMIT CONDITIONS 

OPERATING CHARACTERISTICS 

Outline 

No. 

Supply 

Voltage 

^cc 

V 

Supply 

Current 

Ice 

A 

Supply 

Voltage 

^cc 

V 

Supply 

Current 

'cc 

A 

Zero 

Signal 

Idling 

Current 

mA 

Voltage 

Gain 

A 

dB 

Power 

Output 

at 

R L =4fl 

W 

Sensitivity 
at Rated 
Output 

V 

Input 

Impedance 

R|N 

a 

SK3152/1024 

+ 35 

0.9 

+ 25 

0.5 

20 

35 

10 

0.15 

40,000 

IC-029 

SK3153/1027 

+ 43 

1.1 

+ 32 

0.6 

20 

33 

15 

0.25 

40,000 

IC-029 

SK3154 

+ 50 

1.3 

+ 38 

0.7 

25 

33 

20 

0.25 

40,000 

IC-031 

SK3155/1025 

+ 22 

1.1 

±16 

0.7 

30 

33 

20 

0.25 

27,000 

IC-028 

SK3291/1090 

±33 

1.6 

±24 

0.8 

0.03 

30 

40 

0.35 

30,000 

IC-030 

SK3292/1148 

+ 35 

1.5 

±27 

0.8 

0.03 

30 

50 

0.35 

30,000 

IC-030 

SK3435 

+ 27.5 

— 

±19 

— 

50 

26.4 

18 

0.4 

52,000 

IC-030 

SK3436/1028 

+ 32 

— 

±22 

— 

50 

26.4 

23 

0.4 

52,000 

IC-030 

SK3740/1218 

39 

0.06 

27 

0.06 

— 

— 

7 

* 

110 kn 

IC-061 

SK3741/1219 

56 

0.06 

39 

0.06 

— 

— 

15 

** 

iio kn 

IC-062 

SK3972/1220 

35 

0.12 

24 

0.12 

- 

38.5 

6 

*** 

IIOkQ 

IC-061 


* THD = 0.5% at f= 1kHz, P o =0.1W *** THD= 1 %, V G = 38.5 dB, P 0 =6W 

** THD = 0.2% at f = 1 kHz, P o =0.1 W 

Operation Information for SK Hybrid Circuit Modules Starts on Page 400 


Dimensional Outlines 






IC-030 1C- 031 
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Power Hybrid Circuits Terminal Diagrams 


Operation Information for SK Hybrid 
Circuit Modules Starts on Page 400 




SK3152/1024 SK3154 

SK3153/1027 




SK3155/1025 


SK3291/1090 

SK3292/1148 


SK3435 

SK3436/1028 



SK3740/1218 SK3741/1219 

SK3972/1220 
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SK2131 

Multi-Purpose 7-Ampere Operational Amplifier 


The RCA SK2131 hybrid circuit 
linear operational amplifier is designed 
for operation from either single or 
split power supplies at output currents 
up to 7 amperes and power outputs 
up to 70 watts. 

The SK2131 employs a quasi-comple- 
mentary - symmetry output stage 
with hometaxial-base output transis¬ 
tors. It features low distortion, with 
a maximum total harmonic distortion 
of 0.5 per cent over a bandwidth of 
30 kHz at a power output of 60 watts 
and a typical intermodulation distor¬ 
tion of less than 1 per cent at rms 
power outputs from 0.2 to 70 watts. 
Additionally, the device incorporates 
adjustable idling current and direct 
coupling to the load. 


The SK2131 is supplied in a hermetic 
metal package (see Terminal Assign¬ 
ment below). The device measures 
approximately 3 inches by 3.5 inches 
(76 x 90 mm) including leads, and is 
approximately one-half inch (12.7 
mm) thick. 

Complete circuit construction details 
for a stereo amplifier project, includ¬ 
ing the power supply, are included 
with each device. Small industrial 
users may find the SK2131 useful 
for servoamplifiers, audio power 
amplifiers, driven inverters, power 
operational amplifiers, deflection 
amplifiers, solenoid drivers, voltage 
regulators, and similar linear-ampli¬ 
fier power applications. 


Features: 

■ Bandwidth: 30 kHz at 60 W 

■ High power output 

■ High output current: 7A (peak) 

■ Low IMD and THD 

■ Adjustable idling current 

■ Stability with resistive or reactive loads 

■ Single or split power supply 

(30 to 75 V, single, ± 15 to ±37.5, split) 

■ Class B output 

■ Direct coupling to load (split supply) 

■ Built-in load-line-limiting circuit to 
protect amplifiers from accidentally 
short-circuited output terminals 

■ Reactive-load fault protection 

■ Rugged package with heavy leads 

■ Lightweight: 100 grams 


MAXIMUM RATINGS, Absolute-Maximum Values: 
v s : 

Between leads 1&10 .. 

S OM... 

P T : 

Per Output Device. 


'J . 

T|_ (During Soldering): 

At distance ^1/8 in. (3.17 mm) from case for 10 s max 
<pL (Min): 

At distance s^0.075 (1.91 mm) from case . . . . 


... 75 V 

... 7 A 

See Fig. 2 
. —55 to +125°C 
. —55 to +150°C 

. . . 235°C 

0.04 in. (1.02 mm) 



TERMINAL DESIGNATION 




Fig. 2 - Dissipation (average) derating curve 
for each output transistor (for sym¬ 
metrical wave-forms with f^>40 Hz) 


Fig. 1 — Schematic diagram 
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1C Voltage Regulators By Case Style, In Order of Output Voltage Rating 


RCA 

Type 

Polarity 

Maximum 

Device 

Dissipation 

& 

Input 

Voltage 

> 

Output 

Voltage 

V° UT 

Output 

Current 

a out 

Case 

Style 

Outline 

No. 

SK3462/977 

Positive 

0.5 

30 

5 

0.1 

TO-92 

IC-070 

SK3831/988 

Positive 

0.5 

30 

6 

0.1 

TO-92 

IC-070 

SK3973/988 

Positive 

0.5 

30 

6.2 

0.1 

TO-92 

IC-070 

SK3724/981 

Positive 

0.5 

30 

8 

0.1 

TO-92 

IC-070 

SK3962 

Positive 

0.5 

30 

9 

0.1 

TO-92 

IC-070 

SK3629/309K 

Positive 

12.5 

35 

5 

1 

TO-3 

IC-072 

SK9067 

Positive 

30 

7.5 min 

5 

3 

TO-3 

IC-072 

SK3591/960 

Positive 

15 

35 

5 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3669/962 

Positive 

15. 

35 

6 

1 

T0-220 

IC-071 

SK3630/964 

Positive 

15 

35 

8 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3592/966 

Positive 

15 

35 

12 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3593/968 

Positive 

15 

35 

15 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3699 

Positive 

15 

35 

18 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3670/972 

Positive 

15 

40 

24 

1 

TO-220 

IC-071 

SK3671/961 

Negative 

15 

35 

-5 

1 

TO-220 

IC-073 

SK3672/963 

Negative 

15 

35 

-6 

1 

TO-220 

IC-073 

SK3673/967 

Negative 

15 

35 

-12 

1 

TO-220 

IC-073 

SK3674/969 

Negative 

15 

35 

-15 

1 

TO-220 

IC-073 

SK3675/971 

Negative 

15 

40 

-24 

1 

TO-220 

IC-073 


Dimensional Outlines and Terminal Diagrams 


0.20 

L_ 

(5.0) 


TO- 

] 0.20 

92 

(5.0) 

w 

f 

0.50 

000 

(12.7) 

_L_ 


GNO 


OUTPUT 



INPUT 



TOP VIEW 


IC-070 


IC — 071 




TOP VIEW 


1C -073 


1C Voltage Regulator Application Circuits 

Positive Negative 


c in _L 

0.33 uF ' 


V 2 



3 


2 OR CASE| 


SKXXXX 


f -•OUTPUT 

INPUT •-1 


SKXXXX 


C IN 
0.33 uF -T 


$1 


& OUTPUT 


4^ C 0 


Dimensions in inches (millimeters). 

All dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3022/1188 

SK3023/704 

TV Sound IF Amps 

SK3022 Outline No. IC-003 
SK3023 Outline No. IC-005 


TERTIARY r 
WINDING V. 

PRIMARY 

DISCRIMINATOR 

TRANSFORMER 



+vcc, primary 

DISCRIMINATOR 

TRANSFORMER 


9)AF-OUTPUT 


SECONDARY 

DISCRIMINATOR TRANSFORMER 


SK3070/711 

TV AFC System 
Outline No. IC-005 
(Formerly IC-003) 


PHASE DETECTOR 
TRANSFORMER 


>\* VCC 

floWlNDEX 

TAB 


CORRECTION 
CONTROL ^ 
VOLTAGE \ 
INPUT 


SK3071/727 

Four Independent Identical 
Low-Noise AC Amplifiers 
Outline No. IC-017 


BASS/TREBLE 



IJ VOL CONT 
1] +V C C 

T) BASS/TREBLE 


VIDEO IF-INPUT 


SK3072/712 

TV Sound IF Amp 

Outline No. IC-015* 


SK3073/728 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017* 


SK3074/729 

Chroma Demodulator 

Outline No. IC-017* 


IF-INPUTCl 
IF-INPUT \L 
GNDCE 
GNDE 

+ v cc [f 

VOL. CONT. DE 
BYPASSd 


EJ AF-INPUT 
STONE CONT. CKT. 
jH AF-OUTPUT 
□ NC 

^AF-BUFFER IN. 
HIF-OUTPUT 
<D AF-BUFFER OUT. 


ACC DET OUT JT 
CHROMA AMP BIAS (T 


COLOR KILLER 



5] CHROMA CONT 


£J +VCC 

[Tj BURST AMP OUT 
io] HOR KEY IN PULSE 


SUBCARRIER IN 



13] +V CC 

IFI DEM AMP IN 


SK3075/714 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


SK3076/715 

TV Chroma Amp 
Outline No. IC-015 


SK3077/790 

Chroma Demodulator 
Outline No. IC-015 


+ Vcc osc 0UT ^u 

HOR KEY rj 
IN PULSE L-L 

GND U 


XTAL CKT 
INPUTS 



INTER-CHROMA 
AMP NET 



3J COLOR KILLER 


To] CHROMA GAIN 
T] CHROMA OUT 


SUBCARRIERj 
INPUT 1 



_J 0.370 L_ 
(9.40) p 

f T °- 5 )l ,°. 


0.500 MIN 
(12.70) 




0.480 01A 
(12.19) 


a _0.770 __ 

(19.55) 

14 13 12 II 10 9 8 


MO-OOI-AB 

(6.60) 


2 3 4 5 6 7 ' 

0.150 
£(3.81) 


.fPfcr 

_M L.0.2 
ti r (5.< 

T^ 

0.400 _ 

| (10.16) 


0.150 
_£ (3.80 


JTTL 

.0”i 

-I M; 

0.400 
(10.16) — 
TYP 


0.200 TYP 
(5.08) 
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Linear Integrated Circuits 


All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3078/789 

FM Stereo MPX Decoder 
Outline No. IC-017* 


COM FM-DET SIG.IN (T 
BYPASS [F 
NETWORK (T 
STEREO DEF/ENABLE (T 
GNO (T 
RC NET. (T 

19 kHz f [T 
PILOT LAMP -\ =1 
SEN.NET. l\± 


Til INDUCT0R\ 7 6kHz 
^ input [ NET _ 

CAP. IN ) 

771 PHASE LOCK 
FIL LOOP NET. 

75) GND 

iD LAMP ORIVER CKT 

ID +v cc 

To) RIGHT CHAN. OUT 
]D LEFT CHAN. OUT 


SK3101/706 

TV Sound IF Amp 
Limiter/Det/AF Preamp 

For TV Receivers with Tube 
Type AF Output Amplifiers 
Outline No. IC-015* 


4.5 MH 
INPUT 




HI 



73 +V CC 

4.5 MHz f [T 



75] VOL CONT 

iNPUT 



nr 


BYPASS \T 



ID 

-DISC TRANS 

GND [T 



“D 


AF OUT (T 



3. 


NC (T 



J] NC 

VOL CONT (T 



SK3102/710 

TV Sound IF Amp 
Limiter/Det/AF Preamp 

For TV Receivers with Transistor 
Type AF Output Amplifiers 
Outline No. IC-015* 


\- DISC TRANS 


SK3129/726 

IF Amplifier System 
Outline No. IC-003 


SK3134/705A 

TV Chroma Demodulator 

Outline No. IC-007 


SK3135/709 

TV Sound IF Amplifier/Limiter/ 
Quadrature Detector 

Outline No. IC-01 5 


10.7 MHz 
INPUT 




OUTPUT OUTPUT 


AF OUT [T 
QUAD COIL NET (T 
NC \T 
SIG. FREQ. IF IN [T 
BYPASS (T 
SIG. FREQ. IF IN |T 
GND (T 


il) BYPASS 
if] + V CC 

7D QUAD COIL NET 

ID NC 
T] NC 

T) QUAD COIL NET 
TJ GND 


SK3140/786 

TV Sound IF Amplifier/Limiter/Detector 

Outline No. IC-006 


- 
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(4.57) 




I 0.335 I 

.180 H (8-51) r— 

».572J_ 1 TYP 1 


_J 0.245 

^( 6 . 22 ) 


IC-003 


0.500 MIN 


0.245 . 
( 6 . 22 ) 


IC-006 




IC-007 


IC-007 

ALTERNATE 


IC-015 


IC-017 
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SK3141/780 

TV AFC System 
Outline No. IC-005 


PHASE DETECTOR 
TRANSFORMER 


CORRECTION 
CONTROL J 
VOLTAGE / 
INPUT -^ 


,+Vcc 

INDEX TAB 
(7)UC 


SK3143/730 

Video IF Amp 

Outline No. IC-021 


SHIELD GND [± 
SOUND IF OUT [T 
AGC PULSE IN (T 
IF FROM TUNER (T 
GND GE 
IF FROM TUNER (T 
AGC TO TUNER (T 

+ V CC U 
IF TRANS (T 
SHIELD GND Ho 


I9J VIDEO OUT 
H +V CC REGULATED 
if] SUBSTRATE GND 
ill IF TRANS 

H+Vcc 

Li] TO AFT CIRCUIT 


SK3144/723 


TV Sound IF Amp 


Outline No. IC-015* 



r- INDEX 

r|T 

IF IN -4 1 — 


H] BYPASS 

ir in “t 

LU 


jU NC 

GND d 


7f] AF OUT 

GND d 


D NC 

v cc H 


Ijl-FM DET COIL 

NC d 


UJ 

NC d 


D RC NET 


SK3146/787 

AM Broadcast Band System 
Outline No. IC-017 


SK3147 

IF Amp/Quad Det/AF Preamp 
Outline No. IC-017 


SK3149/791 

Chroma Amp and Demodulator 

Outline No. IC-017 


BYPASS 

CONVERTER IN d 
CONVERTER OUT d 
FIRST IF AMP IN (T 
GND OE 
FIRST IF AMP OUT d 


\6j +V CC 
[D AF OUT 
iU VOL CONT 
3 AGC OUT 
D TUNING METER 

lD bypass 

D +VCC 
9 ] VOL CONT 


GND [± 
MUTING HE 
AF OUT [T 
AFC OUT (T 
QUAD COIL NET (T 


NC 

El AGC OUTPUT 
3 GND 

El TUNING METER 
El MUTING 

[D+Vcc 

QUAD 

9 ] J COIL NET 


ACC IN |_L 
CHROMA IN (T 
ACC 8 APC J |T 

DET IE 

GND U 

chroma nr 

GAIN CONT pz 
SUBCARRIER IN -J ~= 


j£j ACC IN 
"TTI COLOR KILLER 
CONT 

■^1 BANDPASS 
jUJ TRANS 

U +v cc 

TTJ B-Y OUT 
To] R-YOUT 
J] G-Y OUT 


SK3157/703A 

FM RF/IF Amp System 
Outline No. IC-002 


SK3158/797 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017* 


SK3159/718 

FM MPX Stereo Decoder 

Outline No. IC-015 


-INDEX TAB 
sf?) OUTPUT 


'NPUT 77\ INPUT 

HIGH ^ LOW 

GND 


CHROMA IN \T 
AF PC FILTER rj 
NET 

BYPASS CE 
BYPASS [± 
GND [T 

CRYSTAL f Cl 
FILTER 1 IT 


EJ CHROMA GAIN CON. 
E] CHROMA OUT 
3 REG REF 
7T\ OVERLOAD 
- 1 CON NET 
H +v cc 

lD\acc FILTER 
3 J NET 
il HOR KEY 
- 1 IN PULSE 


19 kHz FILTER J LL 
NET -[q- 

MPX INPUT d 

rd 

DC CON VOLT )=: 

in 

PILOT LAMP d 
GND (T 


I4J RC NETWORK 
3 38 kHz FILTER NET 
if] RIGHT CHANNEL OUT 

ID LEFT channel out 

ioj 38 kHz FILTER NET 

D +vcc 
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SK3160/80 

1 


FM MPX Stero Decoder 


Outline No. IC-015 



r- INDEX 

+v cc d 


3 OSC TUNING NET 

COMP FM-DET SIG IN Qj 


3 ] PLL 

AMP OUT [I 


72] J FILTER NET. 

LEFT CHANNEL OUT [7 


3 DET INPUT 

RIGHT CHANNEL OUT (T 


3 19 kHz OUT 

PILOT LAMP [T 


3 \ SWITCH 

GND [7 


q-J J FILTER NET 


SK3161/722 

FM MPX Stereo Decoder 

Outline No. IC-015 


19 kHz FILTER! LL 

NET t d 

MPX INPUT (T 
NC [l 
NC [T 
PILOT LAMP (T 

gnd rr 


ill RC NET 

3 38 kHz FILTER NET 
3 RIGHT CHAN OUT 
ID LEFT CHAN.OUT. 
jo] 38 kHz FILTER NET. 

H +v cc 

3 NC 


SK3162/725 

Full Function Stereo Preamp 
Outline No. IC-015 


CHANNEL A OUT 
COMP NET 
CHANNEL "A" 

"A" RC NETWORK -4 


CHANNEL 
'A' INPUTS' 



3 +V CC 

3] CHANNEL "B" OUT 
71 COMP NET,, „ 

U CHANNEL B 

^j-"B" RC NETWORK 

□ T CHANNEL 

□ INV r"B" INPUTS 


SK3163/736 

3-Stage IF Amplifier System 
Outline No. IC-014 


SK3164/923 

TV Voltage Reg System (2-37 Volts) 
Outline No. IC-003 


SK3165/923D 

TV Voltage Reg System (2-37 Volts) 
Outline No. IC-015 


BYPASS (jl 
gnd m 


-§J +V CC 

3 LOW LEVEL IF OUT 
3 REG OUT 
1] IF OUT 


CURRENT 

SENSE 


NON-INV. 

INPUT 



V + 

7)unreg. 

INPUT 


CURRENT LIMIT (_2_ 
CURRENT SENSE [T 
INV. IN IT 
NON-INV. IN [T 
VOLT. REF. IT 


3 nc 

3 FREQ. COMP. 
3 V+ UNREG. 

3 V C 

3 REG. OUT. 


SK3166/949 


SK3167/738 


SK3168/749 


Full Function Stereo Preamp 
Outline No. IC-001 


Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-015 


TV Video IF Amplifier 

Outline No. IC-015 


CHANNEL A 
OUTPUT / 


NON-INVERTING 
CHANNEL"A" ( 
INPUT 


INVERTING \*J 
CHANNEL'^" 
INPUT 


-INDEX TAB 

CHANNEL "B" 
/'""n OUTPUT 


\ NON-INVERTING 

te) channel''b" 

INPUT 

) INVERTING 
channel‘’b” 

INPUT 


RC NET. |T 
CHR OUT. [T 
CHR.GAIN CON.(T 
HOR.KEY IN PULSE [T 
CHR.IN (T 
BYPASS[T 
GND IT 


3 +V CC 
3 OSC OUT 
3 HUE CON.NET. 

3 PH SHIFT NET 
7771 ACC/KILLER 
CON.NET. 

3 ACC FILTER 
T] CRYS. FILTER NET. 


IF IN FROM r 
TUNER 1 
GND [ 


GND |_1 
AGC KEYING rr 
PULSE IN ^ 
AGC VOLT. IN IT 


14] IF AGC FILTER NET. 
771 RF AGC DELAY 
CONTROL 
3 RF AGC OUT 

3 +v C c 

3 AGC VOLT. IN 
3 AGC STORAGE CAP. 
3 IF OUT. TRANS. 


TO -5 0.180 
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SK3169/781 

FM IF Amplifier-Limiter 
Outline No. IC-001 


SK3170/731 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


SK3171/744 

AM Broadcast Band System 
Outline No. IC-015 


INDEX TAB 


IF OUTPUT (5) 
GND 


SEPARATED! “LL 
SYNC OUTS / + Q- 

SYNC SEP.IN [T 
NOISE-CAN. nr 
VI DEO OUT LL 
+ Vcc IJL 
+V CC d 
VIDEO IN (J 


j6j HOR.KEY IN PULSE 
TjQ POS.AGC OUT. 

ID NEG.AGC OUT. 

H] POS.IF AGC OUT. 

7|] IF GAIN BIAS 
ID AGC FILTER NET. 
jo] GND 

T] VIDEO OUT. 


MIXER IN [T 
OSC TANK NET |T 
+V CC Cl 
MIXER BYPASS \± 
AGC DRIVE [T 
IF OUT |T 
IF IN Qj 


J4j MIXER OUT 
jU RF OUT 
iU RF IN 
ID RF BYPASS 
jo] AGC CAP. 

■qI SUBSTRATE 8 
— 1 AMP GND 
7] RF GND 


SK3172/743 

FM MPX Stereo Decoder 

Outline No. IC-017 


SK3184/1115 

7-Watt Audio Power Amp 

Outline No. IC-026 


SK3185/984 

TV Video IF Amp 
Outline No. IC-017* 


COMP FM-DET.— 
SIG IN l_L 
AMP OUT(T 
LEFT CHANNEL rr 
DE-EMPHASIS NET LI 
LEFT CHANNEL OUT(T 
RIGHT CHANNEL OUT Qj" 
RIGHT CHANNEL 1 — 
DE -EMPHASIS NETli- 
PI LOT LAMP(T 

gnd(T 


jeJ+Vcc 

15 ]OSC RC NET 


FILTER LOOP 
NETWORK 


Mdet input 
M l9kHz TEST SIG 


SWITCH FILTER 
NETWORK 


BOOTSTRAP 

COMPENSATION 

FEEDBACK 


ill OUTPUT 
T[) NC 
kJ GND 

O eND 

jH V(SUBSTRATE) 
jo] INPUT 
Tl RIPPLE 


HORIZ. KEY _J 
INPUT PULSE (T 

AGC FILTER (T 
IF INPUT [T 
GND (T 
CLAMP FILTER [T 
IF INTERSTAGE (T 
TUNER DELAY |T 
IF AGC BIAS IT 


J6j VIDEO OUT. 

U +v cc 

13 SUBSTRATE 
iU DETECT. BIAS 
75] SHUNT REG. 
jD DETECT. IN 
JO] TUNER AGC 
T\ IF OUT. 


SK3186/1174 

AFC System with V|^ = 15 mV 

Outline No. IC-015* 


NC |T 

INTERCARRIER i— 
OUT H 
SUBSTRATE [T 
IF INPUT (T 
DET. BIAS [l 
ZENER F 


J4] DC AMP B OUT 
7s] DC AMP A OUT 
jl] FILTER A 
ID FILTER B 
j<D DET. B INPUT 
ID IF AMP INPUT 
T DET. A INPUT 


SK3205/982 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


HUE CONTROL 

oscillator/ 

input/ 

HORIZ PULSE IN 
GND 
OSC IN 

oscillator/ 

FEEDBACK LOOP] 



SHUNT REG 
AND BIAS 

N.C. 


SK3206 



TV Horiz Low-Level Processor 

Outline No. IC-014 



r INDEX 

output [T 


T] MARK SPACE RATIO 

GND \T 


T| OSC TIMING 

SYNC INPUT (T 


3 vcc 

HOR. INPUT [T 


I] DET. OUTPUT 
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SK3207/818 

TV Luminance Low-Level Processor 
Outline No. IC-017 


SK3208 

TV Video IF Det/Amp/AFT 

Outline No. IC-019 


SK3209 

TV Luminance Low-Level Processor 
Outline No. IC-015 


REF VOLT. Q_ 
ABL CIRC (7 
GND (7 
CHROMA IN (7 
GND (T 
CHROMA OUT (T 
VERTICAL IN. (T 
VIDEO PEAK FT 


J6j GAIN CONTROL 

T|]lumin in 

m v cc 

j^ LUMIN. OUT 
F| CLAMP 
]T] CLAMPED VIDEO 
ToJ HORIZ INPUT 
TJ LUMIN OUT 


GND (7 
VIDEO IF IN (7 
APC FILT ER CE 

r (a 

VCO TUNING A b: 

IE 


_J5] J 

F] AFT DEFEAT 
F] GND 

jU AFT OUTPUT 
77] CARRIER ADJ 
]o] VIDEO OUT 
T\ SOUND IF OUT 


BYPASS D_ 
GND (7 
HORIZ. INPUT [7 
ABL (7 
GND (7 
CLAMP VOLTAGE (7 
BLANKING (T 


IS V CC 

F] RC NETWORK 
F] VIDEO SYNC 
7j] RC NETWORK 
SIGNAL INPUT 
TJ VIDEO OUTPUT 
7] BRIGHTNESS CIRCUIT 


SK3210/1176 

Chroma Demodulator 
Outline No. IC-017 


SK3212/1175 

Sound IF Amp/Limiter/Detector 
Outline No. IC-018 


SK3213/1177 

TV Luminance Processor 
Outline No. IC-015 


TINT CONT [T 
CHROMA CONT[7 
CHROMA INU 
RF BYPASSlZ 
gndIT 
R-Y OUTd 
G-Y OUTDl 
B-Y OUT|T 


i|]CARRIER IN 
75|"FLESH COR" 

— 1 DISABLE 
F]RF BYPASS 

FJcarrier FILTER 
m* CC 

77JCARRIER BUFF 
To]'I PHASE 
> SHIFT 
AIJ NETWORK 


V C C LL 
AF OUTPUT [7 
GND (7 
GND (T 
NC [7 
BYPASS GE 
AF OUTPUT (7 

AF OUTPUT rg“ 
UNATTENUATED L 2 -]. 


J6J VOLUME CONTROL 

FI'I 

^ IF INPUT 

HI J 

F} GND 

F] VOLUME CONTROL 

HIl FM DETECTOR 
To) j NETWORK 

J] DE-EMPHASIS 


VIDEO DELAY I L£. 
NETWORK 1[J 

VIDEO OUTPUT |T 
GND [l 
CLAMP CIRCUIT |T 
VIDEO OUTPUT (T 


14] NC 

F] REG. VOLTAGE 
FJ CLAMP INHIB. IN 
ID VIDEO PEAKING 
jo) CONTRAST CONTROL 
J] HORIZ. PULSE 
]D BRIGHTNESS CONT. 


SK3214/985 


SK3215/783 


TV Luminance Processo 


AFC System with V IKI 

= 18 mV 

Outline No. IC-017 


. .. .. .. 

■ 131 





Outline No. IC-015 



/—INDEX 


/-INDEX 

VIDEO INPUT (T 


F] NC 

REG VOLT (7 


J4] GND 

VIDEO DELAY f (T 


jH NC 

DET INPUT [2 


F] N.c. 

NETWORK 1 rr 






k LI 


J4J NC 

IF OUTPUT U 


H] IF INPUT 

VIDEO OUTPUT [4 


F] REG. VOLTAGE 

DET INPUT (T 


TjD NC 

GND (T 


H] CLAMP INHIBIT IN 

DC out(F 


jo] NC 

CLAMP INPUT [6 


jj] VIDEO PEAKING 

NCd 


m b|as 

VIDEO OUTPUT JT 


jo] CONTRAST CONT. 

NC (T 


|] DC OUTPUT 

HORIZ. PULSE [7 


U BRIGHTNESS CONT. 





SK3216/798 

Chroma Demodulator 
Outline No. IC-015 


REFERENCE 
SUBCARRIER - 
INPUT 

GND 

BLANKING INPUT | 
CHROMA INPUT -f 


]±l BIAS 

m R-Y OUTPUT 
F] G-Y OUTPUT 
]]] B-Y OUTPUT 

m V CC 

^ NC 

1[J BRIGHTNESS CONT. 
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SK3223/1100 

TV Sound IF Amplifier 
Outline No. IC-009 


Front View SK3224/1102 I 

Single Channel Audio Driver 
Outline No. IC-008 


Front View SK3225/1104 

r TV Sound IF Amplifier 

Outline No. IC-008 


Front View 


12 3 4 5 6 7 


BYPASS- 
IF OUT- 
GND. - 


AF IN 
FEEDBACK 
GND 


- AF OUT 
' V CC 


IF IN -f 
BYPASS — 
GND — 


SK3226/1071 

Chroma Demodulator 

Outline No. IC-017 


SK3227/1069 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


SK3228/1061 

AFC System with V^ = 90 mV 
Outline No. IC-015 


CHROMA INPUT 


SUBCARRIER I 
INPUT | 


PHASE SHIFT CIRC 


BLANKING C.IRCIJI 



COLOR KILLER [T 
SYNC INPUT U 


REG. VOLTAGE 


TINT CONTROL 



I6J XTAL CIRCUIT 
lU COLOR KILLER 
14] CHROMA INPUT 
[3] ACC CIRCUIT 


9] CHROMA OUT. 


DET. INPUT 


DC OUT. VHF , 



0] TERTIARY COIL 


SK3229/1110 

2-Watt Audio Power Amp/Preamp 

Outline No. IC-020 


SK3230/1154 

2-Watt Stereo Audio Amp 
Outline No. IC-024 


v cc Li 
BYPASS [7 



FEEDBACK CIRCUIT 


VOLUME 

CONTROL CIRCUIT 


|] TONE CIRCUIT 


10] AGC OUTPUT 
i] TONE CIRCUIT 


B CHANNEL IN \T 
FEEDBACK (T 
HEATSINK C=r~ 

FLANGE-GND 


B CHANNEL OUT m 


J3] A CHANNEL IN 
]I] FEEDBACK CIRCUIT 


[9J A CHANNEL OUT 
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SK3231/1155 


Front View 


6-Watt Audio Power Amp/CB Modulator 

Outline No. IC-013 


SK3233/973 

FM Phase Det/Balanced Mod/Demod 
(Same as SK3892/973D but in Metal Can) 

Outline No. IC-003 


SK3234/746 

TV Sound IF and AGC 

Outline No. IC-014 



vcc - 
BYPASS - 
AF INPUT - 


HEAT 

SINK 

FLANGE 


- AF OUTPUT 

- GND. 

-BYPASS 

-RC NETWORK 


GAIN 

CONTROL 


-SIGNAL n 
INPUT v- 



-CARRIER 

INPUT 


+ OUTPUT + CARRIER 
INPUT 



SK3235/739 

Chroma Demodulator 

Outline No. IC-015 


SK3236/748 

TV Sound IF Amp/Limiter/Det 
Outline No. IC-015 


SK3237/795 

TV Sound IF Amp and AGC 

Outline No. IC-014 


LUMINANCE IN Q. 
B-Y OUT [T 
BYPASS IT 




v C c UJ 
bypass nn 


SK3238/799 

Quad Decoder System 

Outline No. IC-015 


SK3240/779-1 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-015 


SK3242/816 

RF/IF Amp System for Frequencies 
up to 150 MHz 

Outline No. IC-003 


PHASE SHIFT NET. [T 
LEFT FRONT OUT tj 


LEFT BACK OUT h 


PHASE SHIFT J 
NET. 1 


LEFT TOTAL IN 



3 RIGHT BACK OUT 
T\ PHASE SHIFT NET. 


PHASE SHIFT 
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SK3243/1160 

6-Watt Audio Power Amp 
Outline No. IC-012 


Front View I SK3249/1052 Front View SK3254/785 


Single Channel Preamp 
Outline No. IC-010 


3-Stage Amp Array for TV Remote Control 

Outline No. IC-003 




- HEAT SINK 
FLANGE 


GND AMP I IN 


1123456789 IQl 




;-j J J |b« 

PAQQ -—I—I ' - 


OUTPUT 

N.C 

GND. 

FEEDBACK 


V CC 
AF IN 
FEEDBACK 
GND. 



u u u 
’ L 


V CC 

AF OUT 
BYPASS 


See Appendix, Page 386 


SK3255/815 


TV Horiz Low-Level Processor j 

Outline No. IC-014 



INDEX 

OUTPUT CE 


U MARK SPACE RATIO 

GND (T 


7] OSC TIMING 

SYNC IN (T 


•He 

(+) HOR.IN (7 


J] DET. OUT 


SK3276/745 

Single Preamp/0.5-W Output Amp 
Outline No. IC-014 


GND. 
N.C. 
AMP OUT. 
VCC 



INDEX 
SAMP. IN. 

3 GND. 

SPREAMP. IN. 

3] PREAMP. OUT. 


AMP 2 OUT AMP 3 OUT 


SK3277/802 

Quad Decoder 
Outline No. IC-017 


L/RT FRONT BAL.CE 
RT FRONT OUT.E 
RIGHT FRONT IN.E 
FRONT GAIN CONT.E 
LEFT FRONT IN.E 
LEFT FRONT OUT. [6 
FRONT/REAR BAL.E 
VOL. CONT.E 


- INDEX 
SVCC 

iDL/RT REAR BAL. 
3RIGHT REAR OUT. 
SRIGHT REAR IN. 
3REAR GAIN CONT. 
[DLEFT REAR IN. 
3LEFT REAR OUT. 
1] GND. 


SK3278/803 

Quad Decoder 

Outline No. IC-017 


SK3279/747 

TV Video IF System 
Outline No. IC-014 


RIGHT FRONT IN. Cl 
LOGIC CONT. NET. {F 
FRONT GAIN CONT.E 
FRONT TONE CKT. E 
REAR GAIN CONT.E 

REAR TONE CKT.|j| 
FRONT TONE CKT. E 


- INDEX 

BRIGHT REAR IN. 
SLEFT FRONT IN. 

31 GND. 

3BIAS CIRCUIT 
3VCC 

iDAGC CIRCUIT 
®)REAR FILTER CKT. 
EFRONT FILTER CKT. 


AFT OUTPUT 

LC / 
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VIDEO 
OUTPUT (-) 
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SK3280/750 

IF Amp/Limiter System 

Outline No. IC-015 


j - INDEX 

INPUT BYPASS E 

^ felF INPUT 

GND (E 

3)GND 

GND E 

!3gnd. 

GND ! 

lDvcc 

BYPASS E 

bjbypass 

GND OE 

Egnd 

IF OUTPUT E 

BlF OUTPUT 


SK3283/1101 


Front View 


RF/IF Amp System for Frequencies 
up to 100 MHz 

Outline No. IC-009 


12 3 4 5 6 7 


vcc-f 

SECONDARY 

LOW-LEVEL INPUT- 

RF/IF INPUT- 

GND.— 


L RF/IF OUTPUT 

— VCC 

— BYPASS 


SK3286/1131 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


CHROMA INPUT E 
RC NETWORKE 
3 58 MHz CKT ! 
CHROMA CONTROL CKT GE 
BYPASS (E 
HORIZ. INPUT PULSES 
3 58 MHz INPUT d 
CHROMA CONTROL CKT E 


W] BYPASS 
S BYPASS 
3agc INPUT 
!5 BURST AMPL OUTPUT 
iU VCC 

[D CHROMA CONTROL CKT 
gCOLOR KILLER CKT 
II CHROMA OUTPUT 


SK3281/1103 


Front View 


Single Preamp/0.2-W Output Amp 
Outline No. IC-009 


12 3 4 5 6 7 


FIRST STAGE^ 

t t-VCC 

OUTPUT 

1 -AF OUTPUT 

AF INPUT- 

-BYPASS 

FEEDBACK- 

J -GND. 

CIRCUIT 


SK3284/1080 

TV Video 1F Amp System 

Outline No. IC-015 

IF INPUT 

J — INDEX 

FROM TUNER! 

3 agc filter 

BYPASS! 

iS GND. 

GND. E 

iU agc output 

GND. ! 

lD vcc 

gno! 

Dagc input 

agc input! 

El AGC STORAGE CAP. 

if output d 

DIF OUTPUT 

TRANSFORMER 

TRANSFORMER 



SK3285/1105 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


ACC OUTPUTE 
RC NETWORK [F 
3.58MHz OUTPUT!! 


INDEX 

IS BURST AMPL. CKT. 
iS RC NETWORK 
3HORIZ. INPUT PULSE 
ICOLOR KILLER CKT. 
[SRC NETWORK 

lDrc network 

IS BURST AMPL CKT 
SCHROMA INPUT 


SK3287/1132 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


COLOR KILLER CKT^jz 

APC input! 
apc output! 

COLOR KILLER CKT. INPUT! 
BURST AMPL OUTPUT! 

vcc! 

CHROMA INPUT! 


- INDEX 

"bSCOLOR KILLER CKT 


ID COLOR KILLER CKT 
ED 3 58 MHz OUTPUT 
w] GND 

Dhoriz. INPUT PULSE 
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SK3289/1158 

Chroma Signal Processor 
Outline No. IC-017 


HUE CONTROL CE 
HUE CKT.E 
HUE CKT.E 
COLOR GAIN controlE 
OSC. OUTPUTE 
COLOR KILLER CQNTROlE 
OSC. CKT.E 
OSC. CKT.E 


-INDEX 

9CHR0MA AMPL. CKT. 
UCHROMA INPUT 
3D GND. 

DRC NETWORK 
iUHORIZ. INPUT PULSE 
m] BURST AMPL. CKT. 

BD VCC 

5] CHROMA OUTPUT 


SK3295/1072 

AM/FM IF Amplifier 
Outline No. IC-017 


IF INPUT AM/FME 
FM DETECTOR CKT.E 
AF CKTE 
AF INPUTE 
AF CKT.E 
GND.E 
AF OUTPUTS 
VCCE 


-INDEX 

91IF AMPLIFIER CKT. 

^ j> AM DETECTOR CKT. 

SAM IF AMPLIFIER CKT. 

□ BYPASS 

□ BYPASS 
[9 BYPASS 

f]FM DETECTOR'CKT. 


SK3290/1159 

TV Chroma Demodulator 
Outline No. IC-017 


HUE CKT.E 
BYPASS CKTE 
BYPASSE 
GND.E 

BANDPASS CKT.<j^ 

CHROMA INPUTS 
CHROMA GAINE 
CONTROL 


- INDEX 
STINT CKT. 

9 BYPASS 
fflR-Y OUTPUT 
il] BY PASS 
il]G-Y OUTPUT 
□ BYPASS 
iDB-Y OUTPUT 
EVCC 


SK3294 


TV Vertical Processor 


Outline No. IC-015 



INDEX 

VERTICAL HOLD CKT.E 


3VERTICAL HOLD CKT. 

VERTICAL SYNC INPUTS 


DVCC 

GND.E 


iUN.C. 

GND.E 


[QN.C. 

VERTICAL DRIVE CKT.E 


9N.C. 

VERTICAL HEIGHT CKT.E 


2VERTICAL HEIGHT CKT 

BYPASSE 


^VERTICAL DRIVE OUTPUT 


SK3328/740A 

2.5-Watt Audio Amplifier 

Outline No. IC-034 


j- INDEX 

bypass(T 

W Zlvcc 

AF INPUTU 

jUnc 

T 

12 

GND 4 

M GND 

_5_ 

10 

IN BIAS CKT[T 

7]NC 

GNDjT 

7 |af out 


SK3358/1006 

FM MPX Stereo Decoder 
Outline No. IC-015 


19 kHz TANK [7 
STEREO/MONO SW [7 
INPUT [7 
BIAS [7 
SEPARATION ADJ [7 
LAMP [T 
GND [7 


H] BYPASS 

H] 38 kHz TANK 
IF) OUTPUT 

IQ OUTPUT 
uQ REF VOLTAGE 

I] +VCC 

T) LAMP AMP IN 


SK3361/1041 

IF Amplifier System 
Outline No. IC-014 


SK3362/1040 

TV Sound IF Limiter 
Outline No. IC-010 


Front View SK3363/1043 

1-Watt Audio Amplifier 
Outline No. IC-015 






INDEX 
SN.C 
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SVCC 
^OUTPUT 
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RECORD ( 
PLAYBACK s 
CIRCUIT L 
GND. 
RECORD r 
PLAYBACK s 
CIRCUIT ^ 
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INDEX 
3 BYPASS 

H] GND. 

S) BYPASS 

T7) AF DRIVER INPUT 
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I] AF OUTPUT 

Ugnd. 
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SK3364 

Single Preamp/Vg^ = 0.7 V 
Outline No. IC-011 


VCC LOW 
AF INPUT 
FEEDBACK CKT. 

GND. 



VCC HIGH 
AF OUTPUT 
BYPASS 


SK3365/1004 

AFC System/V |N = 18 mV 
Outline No. IC-015 


n.c.g: 

N.C.[F 
PHASE f£ 
DETECTOR^ E 
TRANSFORMER I g 

N.C E 

CORRECTION VOLTSd 


- INDEX 

igvcc 

lUGND. 

en.c 

[DVIDEO INPUT 
^BYPASS 

EN.C. 

^CORRECTION VOLTS 


SK3366/1039 

Sound IF Amplifier-Limiter 
Outline No. IC-014 


N.C. E 
INPUT E 
GND E 

BYPASSE 


Z] BYPASS 

SVCC 

5]OUTPUT 


SK3367/1042 

3-Stage IF Amplifier 
Outline No. IC-014 


SK3368/1029 

3.5- Watt Audio Amplifier 

SK3371/1037 

5.5- Watt Audio Amplifier 
Both types Outline No. IC-025 


SK3369/1035 

1-Watt Audio Amplifier 

SK3370/1036 

0.7-Watt Audio Amplifier 
Both types Outline No. IC-022 


GND.E 
INPUT E 
BYPASS E 
BYPASS E 


INDEX 
jDOUTPUT 
3N.C. 
UVCC 
3 BYPASS 


HEAT - 
SINK 


FEEDBACK J 
CIRCUIT 1 

Is 

AF INPUTE 
BYPASSE 


INDEX 




To) VCC 

2AF OUTPUT 
jDGND. 

J}\ FEEDBACK 
CIRCUIT 


PREDRIVER r 

OUTPUTE 
AF INPUTE 

bypassE 

GND (o^ 

GND.E 
GND.E 
N.C E 


12 BYPASS 
IT) DRIVER INPUT 
FEEDBACK CKT 

z TqI gnd 

1] VCC 

H AF OUTPUT 
7] N C 


SK3372 

6-Watt Audio Amplifier 
Outline No. IC-025 


GND. |N DEX 

AF INPUT FEEDBACK 

feedback/Gl Sjckt. 

CKT.\E IlVCC 

GND.E 3AF OUTPUT 

FEEDBACK CKT. E I]N.C 


SK3373/1238 

2-Watt Audio Amplifier 

Outline No. IC-022 


SK3374 

2.5-Watt Audio Amplifier 
Outline No. IC-022 




vcce 

N.C.E 

FEEDBACK CKT. E 
GND (cT^I 

BYPASSE 
DECOUPLINGE 
AF INPUTE 


- INDEX 

iUAF OUTPUT 
ij] N.C. 

13 GND. 

Z^ojGND. 

U\FEEDBACK 

13/CKT. 

3 DECOUPLING 


OUTPUT BIASE 
AF OUTPUT E 
DECOUPLINGS 
GND. (cP^ 
GND. E 

N.C. E 

vcc E 


I2AF OUTPUT 
^DECOUPLING 
BYPASS 
I^oj GND. 

1] FEEDBACK CKT 
3 AF INPUT 
3 BYPASS 
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SK3375/737 

TV Sound IF Amp/Quad Det 

Outline No. IC-015 


SK3376/1010 

2-Watt Audio Power Amp 

Outline No. IC-023 


SK3445/1192 


Front View 


Wideband RF Amp/Duai Balanced Mixer 
Outline No. IC-036 


DET OUT \T 
DET IN LOW [T 

+ V CC [I 
INPUT HIGH \± 
FEEDBACK (T 
INPUT LOW [T 
GND IT 


73 DE-EMP 
jU VOLT REG 
1] DET IN HIGH 
ID TEST PT 
13 AMP OUT HIGH 
1] AMP OUT LOW 
J\ NC 


-INDEX 

~fa +V CC 

m OUTPUT 


1J -V CC 
D FEEDBACK 



OSCILLATOR -* 
MIXER INPUT- 


- DIFF AMP OUT 

' V CC 

- INPUT DIFF AMP 

- MIXER OUTPUT 

- GND 


SK3446/1097 

1 -Watt Audio Power Amp 

Outline No. IC-033 


SK3447 

0.25-Watt Audio Pwr Amp/CB Modulator 

Outline No. IC-052 


SK3451/807 

1- W Mobile FM Radio/TV Sound 

SK3453/742 

2- W Mobile FM Radio/TV Sound 

Both types Outline No. IC-032 


OUTPUT |T 
V CC H 
FEEDBACK H 
BIAS [4 

TRANSISTORS FOR 
OPTIONAL IF AMP-j [6 
OR PREAMP rr 


HEA T SINK 
INDEX I 


[3 FEEDBACK 
i|J GND 
D SIGNAL IN 
ID NOISE FILTER IN 

TRANSISTORS FOR 
9] k OPTIONAL IF AMP 
ri I OR PREAMP 



BYPASS ^ 

INPUT- 

COMP- 

FEEDBACK — 


L vcc 

- OUTPUT 

— GND 
-GND 


DC VOL CONT 
DET/AUDIO OUT 
AUDIO PWR AMP 


AUDIO OUT | 
Vrr | 



DE-EMP/TONE CONT 
PHASE SHIFT 
PHASE SHIFT 


IF DECOUPLE 
IF IN 
RF GND 


SK3455/804 

2-Watt Dual Audio Amp 
Outline No. IC-034 


IN I |T 
FEEDBACK I IT 
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_ 0.150 

_L (3 - 8i) 


ilJ Vcc 
7T| out 2 


9j IN 2 

e] FEEDBACK 2 


SK3456/741 

4-Watt Audio Power Amp 
Outline No. IC-034 



o.3e L 
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BYPASS(T 
INPUT (T 



9]NC 

T) OUTPUT 
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SK3457/1054 

AM/FM Amp/AM Radio IF Amp/Converter 

Outline No. IC-035 


SK3458/1056 

FM MPX Stereo Decoder 

Outline No. IC-035 


SK3459/1058 

Audio Preamp/4.4-W Audio Pwr Amp 

Outline No. IC-037 



+vcc E 

38 kHz TANK [T 
DC AMP/LAMP DRIVER [7 
38 kHz DECODER JT 



jo] MONO/STEREO SW 



COMP FILTER- 
FEEDBACK - 


SK3460/1060 


SK3461/1082 


SK3465/778A 


AM/FM Radio RF/IF Amp/Osc/Mix 
Outline No. IC-017 


3-Stage FM IF Amp 

Outline No. IC-010 


High-Gain Dual Op Amp 
Outline No. IC-014 


GND [6 
BYPASS \J. 



Ti] MIXER OUT 
7H FINAL AM IF 
111 AMP IN 
jo] AGC BIAS 
J] final AM 

—' IF OUT 




SK3468/1185 

3.5-W Audio Amp/Differential AF Preamp 
Outline No. IC-012 



OUTPUT | 

vcc— 1 

BYPASS -- 

COMPENSATION 

CAPACITOR - 


. FEEDBACK 
L (BYPASS) 


- GND 

RIPPLE REJ 

- BYPASS 

- INPUT 


SK3469/1195 

Single 2-Stage Preamp 
Outline No. IC-010 
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SK3478/1130 

TV Chroma Demodulator 

Outline No. IC-041 


SK3480/1178 

TV Chroma Demodulator 
Outline No. IC-015 


SK3481 

TV Sound IF Amplifier 

Outline No. IC-014 



LUMINANCE IN 
B-Y OUT 




SK3482/1205 

TV Sound IF Amplifier 

Outline No. IC-041 


SK3483/1242 

AM/FM Radio IF Amp/AM Converter 

Outline No. 1C 017 


SK3484/1194 

5.6-W AF Pwr Amp for CB 

Outline No. IC-055 


TRANSISTOR BASE [7 
TRANSISTOR COLL (T 
GND (7 
COMP (T 
EMITTER BYPASS/ nr 
FEEDBACK 

PREAMP IN (T 


PREAMP BYPASS/ 
FEEDBACK 
TFJ DRIVER GND 
tti PREDRIVER EMITTER 
^ BYPASS/FEEDBACK 
IB PREDRIVER IN 
75] PREDRIVER OUT 


To] DRIVER COLL LOAD 
T] PREDRIVER SUPPLY 



3 AM IN (CONV) 


JJJ 2ND IF (AM) IN 
ED AGC BYPASS 
1] 2ND IF(AM)OUT 



HASE COMP—J 1 f t—BOOTSTRAP 

HASE COMP -1 I-GND 

INPUT- -PHASE COMP 

FEEDBACK-L..BYPASS 



IC-015 


1C— 017 


IC-041 


IC-055 
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SK3487/1234 


SK3488/1128 


SK3489/1134 


FM IF Amp for TV Sound/CB Receiver 
Outline No. IC-009 


TV Sound IF/AGC Amp 

Outline No. IC-009 


TV Sound IF Amp/Det/Video Det/Amp 
Outline No. IC-041 



INPUT - 
FEEDBACK - 



- DET TANK CKT 

- GND 



!U RF AGC VOLT ADJ 
I] IF AGC OUT 


10] PIN 7 DC VOLT ADJ 
I] RF AGC OUT 


SK3490/1133 


SK3492/1101 


SK3493/1223 


TV Sound IF Amp/Det/Vol Control 
Outline No. IC-041 


3-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-023 


Low-Noise Preamp for 8-Track 

Outline No. IC-042 




11 +v cc 

H OUTPUT 


IJ -Vcc 

3 FEEDBACK 



SK3494/1055 


SK3495/1074 


AM/FM Amplifier 
Outline No. IC-015 


AM/FM IF Amp/AM Mix/Osc 
Outline No. IC-015 



[2J 1ST STAGE OUT 
□ 2ND STAGE IN 


SEPARATE 

AVAILABLE 

TRANSISTOR 
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I] LAST FM IF IN 
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SK3496/1073 


AM/FM IF Amp, RF Amp/Mix/Osc 
Outline No. IC-017 


FM INPUT [T 
GND |T 
1ST FM OUT [7 
+ V CC [± 
2ND FM IN [T 
GND (T 
BYPASS [T 
FM DET (T 


J6] DECOUPLE V+ 

HI AM B + 

H] RESISTOR TO GND 
13] BYPASS/BIAS 
ill 1ST AM IF OUT 
TT] 2ND AM IF IN 
jo] AM IF IN 
?] AM IF OUT 


SK3499/1009 

1 -W Audio Power Amp 

Outline No. IC-022 



INDEX 

DRIVER (7 

H + v cc 

BIAS U 

3 OUTPUT 

GND 

GND 

INPUT (T 

3 -v C c 

COMP [T 

3 FEEDBACK 

SK3525 

Bottom View 



SK3498/1078 


6.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-043 



__ ._V 

^r-INDEX 

NC (T 

^r 

14 ] NC 

nc m 


IT) BIAS 

COMP (7 
COMP [4 

+v cc H 

SHORT CKT Fk 

SENSOR RESISTOR ^ 
OUTPUT [7 

0 

jjj] INPUT 

JO FEEDBACK NET 
jo] NC 

T] BYPASS 

U -vcc 

CIRCULAR COPPER SLUG 

CONNECTED TO SUBSTRATE 


SK3514/941 


Single Op Amp (Same as SK3552/941M and 
SK3553 but in Metal Can [Straight Leads]) 

Outline No. IC-001 

NC 

offset fsT 

INDEX 
,-TAB 
_ V + 

NULL 

'x 

INV "TN. 

inputvM A/' 

- 1© OUTPUT 



NON-INV © 

INPUT v - 

OFFSET 

NULL 

NOTE: PIN 4 CONNECTED 

TO CASE 


SK3524/784 

AF Power/Wideband Amp 

Outline No. IC-006 


Bottom View 


2.1V BIAS 
POINT ( 


OPTIONAL BIAS^4 
SHORT TO V C cC§X 
COLLECTOR OUTPUT^* 
TRANSISTOR NO.2^ 


EMITTER 
OUTPUT 
TRANSISTOR 
NO. 2 


. BUF. AMPL. 

) OUTPUT 

VtY'q" DIFFERENTIAL 
^AMPLIFIER 
< INPUT 

13) A TERMINALS 

COLLECTOR 
AA )output 
' TRANSISTOR NO. I 
'EMITTER 
OUTPUT 

TRANSISTOR NO. I 


VHF Differential Cascode Amp 

Outline No. IC-001 
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SK3526/947 

Dual Op Amp 

Outline No. IC-003 


OUTPUT (A) Poy OUTPUT (B 


INV ( 3 ) 
INPUT (A) w 


m inv 

INPUT (B) 


NON - INV NON -INV 

INPUT (A) V~ INPUT (B) 


SK3541/914 

Zero-Voltage Switch For 50/60/400 Hz 

Thyristors 

Outline No. IC-015 


- INDEX 

I]*] FAILSAFE IN 


SENSOR NET |T 

current rr 

BOOST L - 
THYRISTOR GATE [T 
AC INPUT [T 
EXTERNAL TRIGGER [T 
COMMON IT 


j3j SENSOR NET 
Tol ZERO-CROSSING 
— 1 DETECTOR IN 


OFF-ON 
SENSE AMP. 


SK3539/908 

Single Op Amp 

Same as SK3940/903 but in DIP 
Outline No. IC-015 


INV INPUT (T 
NON -INV IT- 
INPUT 
COMP. Ll 

(SUBSTRATE) [I 
COMP. \T 



To] l PHASE 
I COMP. 


OVERLOAD 

PROTECT. 


SK3542/904 Bottom View 

Array — 2 Transistors, 1 Darlington 
Outline No. IC-006 




(sH—L QI 

e ' .4 _ 4 J 

© © © 
CASE 
AND 

SUBSTRATE 


SK3545/907 Bottom View 

Array — 6 Low-Cap Matched Diodes 
Outline No. IC-006 


W C4) (6) (5) (7) C8) 


Ti T“i 


> QD Qy os) gsr-w-ca? 

TAB r °s 

_ r-S SUBSTRATE 

(7iYMfT) and case 


SK3540/903 Bottom View 

Single Op Amp (Same as SK3539/908 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-006 


PHASE 

COMPENSATION 


SK3543/912 

Array — 3 Transistors, Pair 
Differentially-Connected Transistors 

Outline No. IC-015 

© © (s) (7) (a) (n) (j? 


(3) (6) (7) (9) (10) (12) 03 



0.370 


(9.40) 

1 

LtO-5 1 

0.180 

(4.57) 


0.500MIN 

(12.70) 




0.500 MIN 
(12.70) 


„_0.7 70 _ 

(19.55) 

14 13 12 II 10 9 8 


M0-00I-AB 0.260 

(6.60) 


2 3 4 3 6 7 ' 

0.150 
_J_(3.ei) 


80 















Linear Integrated Circuits 


SK3546/905 


Bottom View SK3547/900 Bottom View 


Array — Full Wave Bridge and 2 Isolated Diodes 

Outline No. IC-003 


DC Differential Amp 
Outline No. IC-003 




Dl yv 02 


D3 D4 


©* © 


SUBSTRATE 

CASE 

# CONNECT TO MOST NEGATIVE 
CIRCUIT POTENTIAL 


INDEX TAB OUTPUT I 



SK3548/906 


Bottom View SK3549/901 Bottom View 


2 Indep. Differential Amps, Associated Transistors 
Outline No. IC-006 


Video/Wideband Amp 

Outline No. IC-006 




Z) ( I ) (12) (II) (10) 8) (7) (6) (5) (4) 


I_ 


_-L—J 


SUBSTRATE/ 


V2 OUTPUT |- { DIFF INPUT 


CURRENT jr —.CURRENT 

BIAS OUT (\0y \2) BIAS 


*- INTERNAL. CONNECTION 
DO NOT USE 


SK3550/916 


SK3551 


SK3552/941M 


Array - 7 High-Current NPN Transistors 

Outline No. 1C 017 


Dual Op Amp 

Outline No. IC-004 


Single Op Amp (Same as SK3514 
and SK3553 but in DIP) 

Outline No. IC-014 



INV 

INPUT (A) 

NON-INV 

INPUT (A) T2J OUTPUT (A) 


NON-INV © OUTPUT (B) 

INPUT (B) v -' 


OFFSET NULL| 


NON - INV FT 
INPUT *— 



5J0FFSET NULL 




0.500MIN 

(12.70) 



0.200(5.08)DIA 
PIN CIRCLE ' 


0.100 ± 0.010 
(2.54 ± 0.254) 
(3 SPACES) 


0.185 0.150 

(4.70) [“ (3.81) 


0.335 

0.180 H l8 - 5l) r 

(4.57)1 I TYP I 


'/A 1 

0.310 


0.500 MIN 
(12.70) 



index _1_ 

°a° 
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SK3553 

Single Op Amp (Same as SK3514/941 

and SK3552/941M but in Metal Can 

w/Formed Leads) 
Outline No. IC-004 

OFFSET 

NC INDEX 
p—o^TAB 

NULL 




INPUT 

J - Y£) OUTPUT 



NON - INV 

^( 4 ) OFFSET 

INPUT 

W NULL 

V“ 

NOTE: PIN 4 

CONNECTED 

TO CASE 


SK3555 



Dual Op Amp 

Outline No. IC-001 


NON-INV 
INPUT (A) 

INV 

INPUT (A) 

OUTPUT (A) 

© 

V~(4T_ 


y qN y + 

(Tf 


/\ INDEX 
/ TAB 

NON-INV 
INPUT (B) 

INV 

INPUT (B) 

OUTPUT (B) 


SK3564/955M 


Timer/Oscillator, * 

rTL Compat. 

Outline No. IC-01- 

4 



j- INDEX 

GND Cl 


H V + 

TRIGGER (T 


T] DISCHARGE 

OUTPUT (T 


U THRESHOLD 

RESET (T 


H CONT. VOLT. 


SK3565/1171 

Single Op Amp 

Outline No. IC-001 


PHASE 

COMPENSATION 



NON - IN V 
INPUT 


NOTE: PIN 4 CONNECTED 
TO CASE 


SK3556/947D 


Dual Op Amp 



Outline No. IC-015 



r~ INDEX 

INV IN A (T 


J4] A OFFSET NULL 

NON-INV IN A [J 


iU A V + 

A OFFSET NULL [7 


m A OUTPUT 

v - Qj 


m NC 

B OFFSET NULL (T 

1 

jo] B OUTPUT 

NON-INV IN B U 


T) B V + 

INV IN B (T 


B OFFSET NULL 


SK3566 

Single Op Amp 
Outline No. IC-001 


COMPENSATION 



NON - IN V 
INPUT 


NOTE: PIN 4 CONNECTED 
TO CASE 


SK3567 

Voltage Comparator 
Outline No. IC-004 


© INPUT 
OFFSET 


INPUT (4) INPUT 
V_v OFFSET 


SK3568* 

BiMOS Op Amp (Same as SK3696 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-001 

PHASE taeP 

COMPENSATION / 


NON - INV 
INPUT 



SK3569/834 

Quad Voltage Comparator 

Outline No. IC-015 


OUTPUT 2 LL 
OUTPUT I [T 
.V + U 
NEG IN I (T 
POS IN I (T 
NEG IN 2 [T 
POS IN 2 U 


iU OUTPUT 3 
1T| OUTPUT 4 
]D GND 
71] POS IN 4 
joj NEG IN 4 
J] POS IN 3 
T\ NEG IN 3 


NOTE ; PIN 4 IS CONNECTED TO CASE 


NOTE: PIN 4 CONNECTED 
TO CASE 


ro -5 1 0.180 

(4.57) 

I 0 111 0.500 MIN 


0.200(5.08)DIA 
PIN CIRCLE" 


PftvA 0.311 


0.100 t 0.010 | 

(2.54 ±0.254)— p— 

(3 SPACES) 

0.310 

(7.87) 


_0.393 _ 
(9.98) 

8 7 6 5 

nnnn_ 


__0.7 70 _ 

(19.55) 

14 13 12 II 10 9 
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SK3590/909D 

Single Op Amp (Same as SK3971/909 
but in DIP) 

Outline No. IC-015 


SK3594 

Quad Op Amp 

Outline No. IC-015 


n.c.ll 
n.c.|7 
IN FREQ COMPU 
INVERT IN(T 
INVERT IN[T 

v-E 

n.c.(T 


SK3596/976 

Single Op Amp 
Outline No. IC-014 


PHASE COMP 

a 

OFFSET NULL 
INV INPUT 
NON-INV 
INPUT 
V- 


KIn.c. 

IEn.c. 

jUlN FREQ COMP 

jTJV + 

ToJoutput 

T)OUT FREQ COMP 
llN.C. 


AMP 2 OUT 17} 


-Kj AMP 4 OUT 
r il]1 AMP 4 
L thj IN 
IDVeE 

rjo)] AMP 3 

L HJ ,N 

- "el AMP 3 OUT 



—«PH ASE 
UCOMP 
7)+V 
I]OUTPUT 
TJ OFFSET 




SK3595/989 

TTL/DTL Compatible PLL Ckt 

Outline No. IC-015 


j- INDEX 

_v cc U 

Uj NC 

INPUT U 

H NC 

INPUT (T 

1] NC 

V C0 OUTPUT [7 

TT] NC 

Vco INPUT [7 

To] v C c + 

REF OUTPUT (7 

9] TIMING CAPACITOR 

V CQ CONT. VOLT (7 

T\ TIMING RESISTOR 


SK3617 

Programmable Pwr Switch/Amp 

Outline No. IC-001 


DIFFEREN- 
T 1 AL ^ 

VOLTAGE 
INPUTS \ J\ 


/gV-INDEX 

TAB 


. DRIVE 
' OUTPUT 


PROGRAMMABLE 

INPUT 




IC-OOI 


IC-009 


IC-014 


IC-015 


1C-017 
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SK3643/987 

Quad Op Amp 

Outline No. IC-015 


out i - 

NE6 IN I (T- 
POS IN I [T- 

v+ [7 
POS IN 2GE- 
NEG IN 2 [7- 

oOt 2 [ 7 - 


- _|4j OUT 4 

- T 3 ] NEG IN 4 
-ID POS IN 4 

ID GND 
-75]POS IN 3 
l T]nEG IN 3 
-1[]0UT 3 


SK3644 

Single Op Amp (Same as SK3645 but in DIP) 
Outline No. IC-014 


PHASE COMP 

OFFSET NULL E 
INV INPUT [T 
NON-INVrr 
INPUT Lf- 
V-U 


—.PHASE 

COMP 

7]+v 

TJoutput 

■nOFFSET 

—'null 


SK3645 


Single Op Amp (Same as SK3644 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-001 

/ 

PHASE COMP a 

OFFSET NULL 

PHASE 

/COMPENSATION 

INDEX 

,^-TAB 

V + 



INV f^S 


inputLM AS 




NON - INV Q 

INPUT v - 

OFFSET 

NULL 


SK3646 


SK3667/2024 


SK3668 


Wideband Op Amp 

Outline No. IC-001 


PHASE COMP 8 
OFFSET NULL 


PHASE 

/COMPENSATION 



2-Digit BCD-to-7-Segment 
Decoder/Driver for LED 

Outline No. IC-058 


LSD 

SEGMENT 

OUTPUTS 


ABCDabcdefg Vqc 


GND ABCDabc def g 


MSD MSD 

BCD SEGMENT 

INPUTS OUTPUTS 


Voltage Comparator 
Outline No. IC-014 




T)V + 

7] OUTPUT 
tHNPut 

■^OFFSET/STROBE 
Hinput OFFSET 


SK3688/992 

4 Independent Op Amps 

Outline No. IC-015 


SK3689/978 

Dual Timing Circuit 

Outline No. IC-015 


SK3690 

Single Op Amp 
Outline No. IC-001 



3 v+ 

discharge(T - 

f=n 


lU 'iNS^ 

THRESHOLD!!- 

J V 


H'lN 4 + 

CONT volt!!- 


YL 

S'lNA - 

RESET [4 ■ 

—1 

n L 

]o)out 4 

OUTPUT!! ■ 

1A 

A L 

UOUT3 

TRIGGER!!- 

LEj 

{T L. 

•JINS- 

gnd[T 


-111 DISCHARGE 

- [2] threshold 
►TTIcONT volt 

■ ioj RESET 

-TJoutput 

- Utrigger 



NOTE: PIN 4 CONNECTED 
TO CASE 


TO -5 I 0.180 
Z.—JJ (4.57) 


0.500 MIN 
(12.70) 



_0.7 70 _„ 

(19.55) 

13 12 11 10 9 8 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


2 3 4 5 6 7 ' 

0.150 

L (3 - 8i) 


„_0.770 __ 

(19.55) 

I6, s .4 , 3 .2 „ 10 , 

OLO. n Q n.nnn . 

ji) MO-OOIAC 
|i__ 

1 2 , 4 . 6 T 8 
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All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3691 

Dual Op Amp (Same as SK3692 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-001 


INDEX TAB 
OUTPUT 
1 (B) 



NON-INV L® 
INPUT (A) 


TOP VIEW 


SK3692 

Dual Op Amp (Same as SK3691 
but in Mini-DIP) 

Outline No. IC-014 



V^INPUT(B) 
NON-INV 
INPUT (B) 


SK3693 

Time Circuit (Same as SK3564/955M 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-001 



TOP VIEW 


SK3694/2023 

High-Current NPN Transistor Array 

Outline No. 1C 017 


SK3695 

High-Current NPN Transistor Array 

Outline No. IC-017 


SK3696* 

BiMOS Op Amp (Same as SK3568 
but in Mini-DIP) 

Outline No. IC-014 




OFFSET —j 
NULL Li_ 

INV INPUT I 

NON-INV rr^J^U 

INPUT lil > 


jb] strobe 
7]v + 
T]output 

OFFSET 
kjiii i 


SK3697 

High-Voltage Transistor Array 

Outline No. IC-015 


SK3700/1217 


PLL MPX Stereo Demodulator 

Outline No. IC-017 


SK3701/1193 

4.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-044 



J131 SUB 
1—IS T R AT E 


+ v cc U 

COMPOSITE SIG IN (T 
AMP OUTPUT [T 
OUTPUT [T 
OUTPUT JT 
LAMP DRIVE [T 
GND [7 
VAR RESISTOR (T 


i— Jr—\ 


in OSC NET 
TOp ID LOOP FILTER 
VIEW j±) LOOP FILTER 
T] LOOP INPUT 
3 NC 

mi PILOT PRESENCE 
Jo]J LOOP FILTER 

3 NC 



- OUTPUT 

- NC 

- GND 

- NC 

- INPUT 

- NC 


0.370 

(9.40) 

N 

f T °- 5 1 

0.180 

(4.57) 


(12.70) 
_*_ 



m _0.393 _ 

(9.98) 


INDEX ' 

8 7 6 5 
n n r-i n 

1 

POINTS 

> 

1 

0.256 

(6.50) 


TTUOtr 

12 3 4 

T 



INDE X 
P0iNTS> 


0.770 ! 


(19.55) 

14 13 12 II 10 9 8 

r-i n r-i n r-i n n 


) MO-OOl-AB 

^ u ltp u !—i orr 

0.260 
(6.60) 
- 1 — 


0.150 


IC-001 


IC-014 


P 


IC- 015 


0.150 
_|_(3.8i) 



Static-sensitive device; observe MOS handling precautions 
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Linear Integrated Circuits 


All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 



SK3705/1189 

TV Chroma Processor 
Outline No. IC-045 


SK3703/1096 

AFC System, Vj N = 10 
Outline No. IC-015 


NC D_ 

nc GE 
DET IN [7 
IF AMP/LIM OUT [± 
DET IN [T 
NC (7 
DET OUT [7 


4 } V CC 

U gnd 

3 NC 

U IF AMP/LIM IN 
o] IF AMP/LIM IN 
9} NC 

8] DET OUT 


SK3706/1181 

FM MPX Stereo Demodulator 
Outline No. IC-017 



SK3707/1237 

AM Radio Receiver System 
Outline No. IC-015 


G-Y OUT l 
R-YOUT [ 
B-Y OUT I 
B-Y CHROMA IN | 
R-Y CHROMA IN | 
G-Y CHROMA IN [ 
FILTER l 

3.58 MHz OSC !N-|^| 

OSC FEEDBACK | 


KILLER DET FILTER | 
POST. HORIZ PULSE IN I 


27) TINT CONT AMP PHASE 

H) +12 V V C c SHIFT OUT 

H) CHROMA AMP OUT 

24) COLOR CONT 

H) TINT CONT AMP OUT 

H] APC/ACC DET AMP IN 

2l] TINT CONT 

ioj CHROMA 2ND BYPASS AMP OUT 
]D CHROMA 1ST BYPASS AMP OUT 
]|1 AGC DET FILTER 
13 AMP IN 

]3 CHROMA 1ST BYPASS 
13 GND 


R 0UT[T 
L OUT nr 


j3 V CC 
H]RC NET 
IDlF INPUT 
HJRC NET 

Dmono/stereo SW 
IOgnd 

ifilSTEREO LAMP 
^BYPASS CAP 


INPUT [T 

v cc R+/osc (7 
v cc RF d 

CONV OUT (T 
OSC TANK (7 
CONV IN (7 
IF IN [7 


TUNING METER 
13 AGC AMP IN 
U DET IN 

TT) audio out 
io] Vcc IF/AUDIO 
7] GND 
e] IF OUT 


SK3708/1169 

5.5-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-047 


SK3711/1109 

Low- Level Video Detector 
Outline No. IC-015 


SK3712/1208* 

Phase Comparator for CB PLL 
Outline No. IC-056 


CMOS 


front view 

) INDEX ° C 

3 4 5 6 T 8 9 10 


12345678 9 


DU1UUUUUIU 

ill 


L OUTPUT 
1 —GND 

1 -BOOTSTRAP 

-FEEDBACK 

RIPPLE REJ BYPASS 


VIDEO OUTrr 
(SYNC NEG )zzz 

ncLI 

nc|T 


TSJIF IN 

]3Vcc 

TnVIDEO out 
• iiJ(SYNC POS) 
To]NC 


aout-* 
a in — 
PDquT — 
PHASE OUT — 

Vqd — 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3713/1207* 

CMOS 

SK3714/1200 


SK3723/1005 


Programmable Divide-by-N 8-Bit 

TV Chroma Processor 


FM MPX Stereo Decoder 


Counter/Use in CB Freq. Synth. Sys. 

Outline No. IC-017 


Outline No. IC-015 



Outline No. IC-017 










/-INDEX 


/-INDEX 





—— 



-v/y- 



/-INDEX 1 

D o[I 


jI] v DD 

1ST CHROMA AMP[T 


IDmANUAL CONT 


__ 


D i d 


Eclock 

SIGNAL H0LD|T 


Dattenuator 

19kHz TANKE 


13 bypass 

02 U 


i±|NC 

BIAS H0LD[T 


TTJattenu ator 

MONO/STEREO SW E 


!] 38kHz TANK 

d 3E 


jUpe 

AFPC DET|T 


^OVERLOAD DET 

DEMOD COMPOSITEE 


Dl audio out 

D 4 (T 


Preset 

gndE 


I] V DD 

compensationE 


IQR AUDIO OUT 

d 5 E 


IDb 

PHASE SHIFTE 


IDSIGNAL HOLD 

SEP controlE 


]oJ 38kHz TANK 

d 6 EI 


Ebus 

AMP LIMITER^ 


io]BIAS HOLD 

STEREO INDE 


U+v cc 

D 7(I 


9]gnd 

outputE 


T|key 

GND E 


bJbypass 


SK3725/1196 


TV Chrominance Signal Processor 

Outline No. IC-058 


G-Y OUTE 


24]R-Y OUT 

B-Y InE 


23]B-Y OUT 

R-Y INE 


22 JPWR SOURCE 

G-Y INE 


|]C0L0R KILL FILTER 

biasE 


20 )COLOR LEVEL ADJ 

3.58 MHz /E 


I 9 ]CHROM SIG OUT 

OSC IN 1 (T 


2®]ACC DET IN 

3.58 MHz OSC OUtE 


JtJcOLOR BURST.OUT 

A PC / E 


^ ACC FILTER 

FILTER^[io 


^5]CHROM SIG IN 

BURST AMP INE 


^BYPASS CAP 

gndE 


JUGATE PULSE IN 


SK3726/1278 

5.8-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-013 



V CC ■ 
FILTER ■ 
MUTE CONT- 
INPUT ■ 
FEEDBACK - 


HEAT 

SINK 

FLANGE 


- BOOTSTRAP 
-OUTPUT 

* GND 

- GND 

-GAIN ADJ 


SK3727/1164 


TV Video Processor 


Outline No. 017 



r INDEX 

VIDEO 1N(SYNC POS) [I 


Ts]+I2V 

GND E 


IDCONTRAST CONT 

SYNC OUTU 


j±| VIDEO IN (SYNC 

VIDEO 1N (SYNC POS) E 


IDnc NEG) 

DEFLECT PULSE INE 


Unc 

blank PULSE OUTE 


IDnc 

BRITE CONTROLE 


la NC 

COUPLE (FROM 9) E 


ZICOUPLE (TO 8) 


SK3728/1168 

TV Video Processor 
Outline No. IC-017 


SK3729/1173 

TV Video IF and AGC Circuit 
Outline No. IC-041 


+ 12 V [T 
KEY PULSE INU 
BRITE CONTROL!! 

RF AGC [T 
2.7 TO 4.5Vrr 
(AGC DELAY) 

IF AGC [I 
lO^F TO GND E 
AGC ADJ [I 


j*JOUT COLLECTOR 

H]\INTERSTAGE 
77)/ COUPLING 

IU-H2V THRU 1.8k 
IE SUB CONTRAST CONT 

|}}lNPUT CKT 

3gnd 


VIDEO IF r 

OUT COLLECTOR HE 
DECOUPLE VccU 
IF INPUT (T 
RF AGC OUTd 
NC E 

FILTER BYPASS E 
RC TIME CONSTANT[T 
BYPASS E 


VIDEO IF 

il] OUT COLLECTOR 
! GND 

3+Vcc 

illTO BYPASS CAP 
^COMPENSATION 
ID AGC DELAY CONT 
ECOMPENSATION 
ETIME CONSTANT 



-I l-s: 


Q.77Q __ 

r (19.55) 

14 13 12 ii 10 9 6 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


._ 0.7 70 __ 

(19.55) 

16 13 14 13 12 il 10 9 I 

INDEX .a-n n n.n n nn.- 1 — 

points '4 mo-ooi-ac °ii° 

fl (6.60) 

i 2 3 4 3 6 7 8 r_ 


(33) 

242322212019 1817 16 15 14 13 


2 3 4 5 6 7 

- 0.866 - 

W (22.0) 


k- 0.866 

h/30- < 22 -° 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 



Static-sensitive device; observe MOS handling precautions 
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SK3730/1222 


4.2-W Audio Power Amp 


Outline No. IC-024 




INDEX 

EQUALIZATION U 


El] +v cc 

equalization/^ 


iEnc 

FEEDBACK \[J 



DECOUPLE rf 


=! fOUTPUT 

FILTER CAP LI 


ID J 

INVERTING IN UL 


jo]GND 

BIAS Qj 


TJnc 

INPUTH 


T]nc 


SK3733/1197* 

CMOS 

Osc/12-Stage Divider for CB PLL Circuit 

Outline No. IC-036 

xt out — 

1 • 


XT — 

2 


XT — 

3 


Ql2 — 

4 


V DD — 

5 


on — 

6 


Qio 

7 


°8 - 

8 


GND — 

9 





SK3731/1243 


FM MPX Stereo Decoder 


Outline No. IC-059 


r INDEX 

45° PHASE SHIFT CAP(T 


fe+Vcc 

STEREjO SW TIME IT 


0 INPUT 

CONSTANT 


19kHz TANK LI 


S SEPARATION RESIST 

l9kHz/38kHz TANK RET[I 


0 SEP RESIST RETURN 

38 kHz TANK 


|l sig out 


Id 


Sr sig out 

gndE 


^ L AMP 


SK3734/806 

AM Radio Receiver Subsystem 

Outline No. 1C 015 


MIXER OUT □_ 
RF OUT (T 
RF IN U 
RF BYPASS [i 
AGC CAP[? 
RF GND IT 
SUBSTRATE 8 rr 
AMP GND LL L 


mj MIXER IN 
DO OSC TANK NET 
TJ V + 

ID MIXER BYPASS 
jo] AGC DRIVE 
H IF OUT 
H IF IN 



SK3735/1216 

TV Chroma Demodulator 

Outline No. IC-017 


ACC CAPU 
CHROMA IN[T 
ACC DET rY 
TIME CONSTANT 11 
PULSE INCt 
CHROMA LEVEL CONTE 
TINT CONTE 

vcclZ 

xtalE 


Ijb-y out 
lEI g-y out 

3R-Y OUT 

3V CC 

iUPHASE-SHIFT CAP 
lOgnd 

30SC TIME CONSTANT 
D KILLER DET 
TIME CONSTANT 


SK3736/1214 

AM Tuner System 
Outline No. IC-017 


SK3737/1179 

Tape Recorder Preamp 
Outline No. IC-014 


RF AMP DC BYPASSE 
RF TUNEE 
CONVERTER V cc (T 
RF AMP OUTE 
CONVERTER OUTE 
OSC TANK CKTE 
CONVERTER l'N[[ 
3RD IF AMP INE 


ISJRF AMP DC BYPASS 
33 TUNE METER OUT 
33 AGC BYPASS 
13 3RD IF AMP IN TUNE 
33DETECTOR OUT 
ID IF SYSTEM V CC 
33 DC RE TURN (SUBSTRATE) 
±] 2ND IF AMP OUT 


INPUT COLLECTOR 
OUTPUT EMIT BYPASS 
INTERMEDIATE EMIT BY 
INTERMEDIATE BASE 



3INPUT BASE 
^GROUND 

SOUTPUT COLLECTOR 
k] OUTPUT BASE/ 

^INTERMEDIATE COLL 


__0.7 70 _ 

(19.55) 

14 1} 12 ii 10 9 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


_ 0.150 
_(3.8D 


__0.770 __ 

(19.55) 

16 .. 14 12 .. 10 Q 


0.254 ,L J 
(6.45) J | 


s i h 


0.440 

D'I 8 ) | 23436 789 


0.138 
_J“(3.50) 


2 3 4 5 6 7 

- 0.866 - 

\n. ( 22 . 0 ) 
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SK3738/1215 

Dual Chan. 9*V Equalizer Amplifier 

Outline No. IC-017 


DECOUPLE FIL CAPLL 
BASE INPUT 2d 
INPUT EMIT BY 2d 
GND 2d 
OUTPUT EMIT BY 2d 
OUTPUT 2d 
OUT COLLECTOR 2 [T 
Vcc CHANNEL 2d 


i<0 DECOUPLE FIL CAP 
lUlNPUT BASE 1 
I3INPUT EMIT BY 1 
13 GND 1 

i2 OUTPUT EMIT 1 
ID OUTPUT 1 
SJIN COLLECTOR 1 
E Vcc CHANNEL 1 


SK3762/1227 

FM IF Amp/Limiter 

Outline No. IC-014 


SK3739/1211 

5.5-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-060 



GND 

POWER OUT 
♦ 13V 
FEEDBACK 
EQUALIZATION 



AUDIO IN 
EQUALIZATION 
FILTER CAP 

NC 


SK3743/1123 


Color TV Subcarrier Processor 

Outline No. IC-017 


i- INDEX 

+ v cc iNd 


3\color osc 

PHASE DET CAP [7 


a; XTAL 

PHASE DET REF (7 


ij] COLOR CARRIER OUT 

COLOR COR REF (7 


is] COLOR OSC XTAL 

GND C? 
BURST INPUT d 


iE\0SC CONTROL 

77] J VOLT BYPASS 

AUTO COLOR CONT RET(T 


jo] HORIZ RETRACE IN 

AUTO COLOR CONTROLd 


7] AUTO COLOR OET CAP 


SK3744/1260 

5.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-047 


_| OND | 

FRONT VIEW . 
INDEX OC 

3 4 3 * 7 • 9 10 

ffirmr 

!UIIIP 


NC-f 

v C c — 

DC BYPASS CAP — 
+ AUDIO IN — 
ON/OFF - 
TRANS SUP 


SK3763/1226 

FM MPX Stereo Decoder 
Outline No. IC-015 


SK3742/1187 


TV Video 1F Detector 


Outline No. IC-01 ^ 




/-INDEX 

AFC OUT(T 


1 ]gnd 

DETECTOR /U 


TJviDEO IF IN 

RESONANT CKT ]d 


H + 12 V cc 

PRIME VIDEO OUTd 


I]lNVERT VIDEO OUT 


SK3745 

Dual Preamp/Voltage Stabilizer 

Outline No. IC-052 



AUDIO OUT 

NC 

GND 

SPR FEEDBACK CAP 
GAIN ADJ 


CH 2 INPUT ♦ 
(TAPE HEAD)— 1 
CH 2 FEEDBACK — 
CH2 OUTPUT — 
+ V rr — 



f CH I INPUT 
(TAPE HEAD) 

— CHI FEEDBACK 

— CH I OUTPUT 

— GND 


„_0.393 _ 

(9.98) 

8 7 6 5 
n n n n_ 


AMP I IN (T 
AMP I a 2 DIFF InGl 
GND [T 
A *'P 2 OUTR" 


INDEX 

T]amp i ♦ v cc 

3AMP I OUT 
TjAMP 2 IN 
llAMP 2 +v rr 


+ v cc (T 

AUDIO AMP IN(T 
AUDIO AMP OUT [7 
L STEREO OUT d 
R STEREO OUT|T 
STEREO IND LAMP (7 
GND [T 


-INDEX 

til VCO SAMPLE OUT 


.LOW PASS FILTER 
SAMPLE OUT 


T7J MPX IN 

19 kHz PILOT 


LOW PASS 
ILTER SAMPLE 


MO-OOlAB 0.260 
(6.60) 


2 3 4 5 6 7 > 

_ 0.150 
f_(3.8U 


L_ 0.7 70 _J 


(19.5.5) 


*.5 '* 13 * n ^9 

1 . 

> MO-OOl-AC 

1 

0.260 

(6.60) 


0.276 MIN 
(7.0) 


U— 0.63_I 

(16.0) | 



—I L—o.j 

(5. 

Si 




0.33 0.787 

(8.4) (20.0) 


23 456789 10 
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Linear Integrated Circuits 


Ail Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3827/1166 

5.8-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-064 



- v cc 

- BOOTSTRAP 

- COMPENSATION 

- FEEDBACK 
-INPUT 


SK3828/1241 

Head Coil & Meter Driver for Tape 

Decks/Recorders 

Outline No. IC-065 


HEAD J 
DRIVERS 


GAIN ADJ 
GND 




ittn 

riii 

iij 

'ii. 


SK3829/788 


FM IF Stereo Amp 

Outline No. IC-017 


if in r~r| 


j— IN 

J— \L —I 


INPUT 

BYPASS 


gnd(T 

MUTE IN(T 

audio out|T 
AFC OUT[7 
IF OUT(T 


I|]gnd 

TTlAGC VOLT 
^Jfor RF AMP 

771 TUNE METER 
HICONT VOLT 
TjTjMUTE 
~"CONT VOLT 

ID Vcc 

To]REF BIAS 
»]DET IN 



1C- 033 IC-064 IC-065 IC-066 
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Linear Integrated Circuits 


All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3872/1261 

5.5-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-063 


SK3873/1256 

5.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-054 


SK3874 


Dual Stereo Preamp 

Outline No. IC-052 


FRONT VIEW 
30 - INOEX O C 

10^9 8 7 6 5 4 3 2 I 


AUDIO OUT- 
NC- 
GND - 

SPR FEEDBACK CAP- 
GAIN ADJ- 


1 t- NC 

— +Vcc 

— DC BYPASS 

— + AUDIO IN 

— ON/OFF 
TRANS SUP 



OUTPUT CKT 
FEEDBACK 
BYPASS CAP- 
AUDIO IN- 


- ROLLOFF 
FEEDBACK 
CAP 

-EQUALIZATION 



CH 2 OUT- 
GND- 


EQUALIZE 
-CH I OUT 

-v C c 


SK3875 


SK3876/1135 


SK3877/1075A 


Dual 5.5-W Audio Power Amp 
Outline No. IC-067 


12-V Preamp 

Outline No. 1C 065 


1-W Audio Amp 

Outline No. IC-040 


P° °s 


U U U U 

'CC-L | | 

UT-L- 1 

iCK-L- 1 

CON- 


FEEDBACK-L— 
INTERNAL CON — 
BOOTSTRAP-L — 
GROUND-L— 
OUTPUT-L— 


- V CC -R 

- INPUT-R 

- FEEDBACK-R 
-INTERNAL CON 
-BOOTSTRAP-R 

- GROUND-R 

- OUTPUT-R 


1ST STAGE COLL;J 
2ND STAGE BASE 


r ;iJJ [U: 


AUDIO OUT 
BIAS BYPASS 
GND 


BYPASS CAP Ll 
PREAMP FEEDBACK (T 
BYPASS CAP Cl 
PREAMP OUT(T 
PWR AMP IN(T 
BYPASS CAPd 
PWR AMP FEEDBACK^ 


IjDPREAMP IN-INVERT 
TsJPREAMP IN-NONINVERT 

IE)Vcc filter cap 
7T)PREAMP equalize 
jo)PWR AMP EQUALIZE 


SK3878/1245 

TV Vertical Deflection Unit 
Outline No. IC-055 (Formerly IC-012) 



TO YOKE 
V CC 

YOKE FEEDBACK 
OSC OUTPUT 
SYNC INPUT 


JMM 


0.138 Dl A _ 
(3.5) 



1. 

0.770 

(19.55) 

.«—=3 

0.260 1 
(6.60) j 
—I— 

1 14 13 12 ll 10 9 8 

1)2 3 4 5 6 7 

J 


Lclamp/blanking 

OUTPUT 

-YOKE OUT 

-GND 


-OSC FREQ CONT 



■ veu/ ll T 

—I P, 1 /!) H 0.16 _ 

I I 4) 11 TYP (4.0) I 


L— 0.63_I 

(16.0) 1 


1 0.48 

0-63 (12.2) | 

06.0) l j 

0.276 MIN 
(7.0) 



234567890 


h 0.689 _ J I |. 0.12 

i r i52 
17777773 ITT 
T-TTtTtn T± 

J L 0.099 | (5 - 0) 

“ (2.5) 

__0.590_ J 

I (15.0) " 



! 1 JT 



2:^ |- 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3879/1246 

2.4-W Audio Amp/SIF Amp/Det 
Outline No. IC-040 


SK3880/1254* 

CB PLL Frequency Synthesizer 
Outline No. IC-058 


CMOS SK388V 


CMOS 


CB PLL Frequency Synthesizer 
Outline No. IC-068 


DE-EMPHASISLI 
SIF DET OUTH 
SIF SUPPLY VOLTd 
DECOUPLE (T 
INPUT F 


iS VOL CONT 
]U SIF IN COLD 
iUSlF IN HOT 
Il)feedback 
U V CC 

T] BOOTSTRAP 
3 OUTPUT 


1/2 OUTPUT REF[j 
XTAL IN<([= 


INHIBIT OUT 
0I v SS(GND) 
^INSTANT STOP 
3PHASE ERROR OUT 
^FILTER AMP IN 
^FILTER AMP OUT 
3DET IN 
^DIVIDER OUT 
T)det IN 
^DIVIDER OUT 

3input mode sw 

^DIVIDER IN 


REF FREQ INQ. 
REF FREQ OUTE 
TX/RX SWE 
5.12MHz OUTfo 


22 JDIVIDER INPUT 

IDgnd 

20 ] REF FREQ SW 

FILTER AMP OUT 

Terror sig out 

3lOCK DET INTEGRATE 
3L0CK DET OUT 
i7]BUFF 10.24 MHz OUT 


SK3882/821 

TV Chroma Demodulator 

Outline No. IC-015 



INDEX 

N.C. (Z 


iiIgnd 

N.C. [T 


§8-Y OUT 

chroma/H 


HD n.c. 

INlGi 


TTJr-y out 

N.C.[7 


HJn.C. 

REF SUB-/CI 


T]g-y out 

CARRIER \(T 


J] v+ 


SK3883* 

CB PLL Frequency Synthesizer 
Outline No. IC-050 


V DDLL 

PC inE 

REF OUTE 
XTAL INE 
XTAL OUTE 
FREQ CONTE 
AMP OUTE 
AMP INE 
DET OUTE 
FILTER^ 


CMOS SK3884* 


CMOS 


CB PLL Frequency Synthesizer 

Outline No. lt-050 


bcd l d 3 e 

PROGRAM o 4 E 

O 5 CE 

LDeCI 

ifsE 

t/rE 

v dd[I 

XTAL INE 


20|v ss 

T)amp out 

Ti]AMP IN 
73DIVIDE R OUT 

jQlm 

1]LM 

h)pc in 

3I/2 DIVIDER OUT 
15] REF OUT 

IDxtal out 


SK3885 

TV VIR Signal Processor 

Outline No. IC-058 


SK3886/979 

Zero-Crossing Triac Trigger 
Outline No. IC-015 


Y SIG IN-VARIABLE L 
Y SIG IN-FIXEDG 
RIPPLE FILTERG 
to color prefer contG 

VIR SIG PRESENCE (NOG 
HORIZ BLANK PULSE INQ 
VERT BLANK PULSE INQ 

vccG 

TINT CONT OUTG 
TO TINT PREFER CONTG 
RIPPLE FILTERO 
MANUAL TINT CONT DC[ 


zjGND 

HCOLOR CONT OUT 
^RIPPLE FILTER 
^MANUAL COLOR CONT DC 
3V CC (5V) 

^RIPPLE FILTER 
3B-Y SIG IN 
^RIPPLE FILTER 
T|r-Y SIG IN 


memoryCE 

-inE 

-hnE 

memory!! 

SWITCH GATEd 
switch(T 
clampF 


Hjn c 
iEv+ 

iH STORAGE 
m]TRIGGER OUT 
]o]SYNC IN 
TJsync GATE 
I)gnd 


„_0.7 70 _ 

(19.55) 

14 13 12 II 10 9 I 


MO- 001 - AB 0.260 
(6.60) 


L_ 0.770 _J 

I r (l955) 1 

0.260 l " 13 12 " " 9 0 

(6 ' 60) 112 3 4 5 6 7 TAB 


__ 1.070 _. 

(27.18) 

2019 16 17 16 15 14 13 12 II 


234567 89 10 


242322212019 1817 16 15 14 13 



22 21 2019 18 17 16 15 14 13 12 


0.528 INDEX ^ 
(13.40) 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 


12 3 4 5 6 7 8 9 10 II 


H hi 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3887/983 

Low-Noise Dual Preamp 

Outline No. IC-015 


SK3888/1180 

1.5-W Audio Power Amp 

SK3889 

2.1-W Audio Power Amp 

Both types Outline No. IC-033 


SK3890/1150 

2.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-023 


GNDm 
FEEDBACK l[|} 


OUTPUT I[_5_ 
OUTPUT IA[? 
DELAY ifT 


-14]FEEDBACK 2 

m 

> INPUT 2 

-1J 

-7i]0UTPUT 2 
- OUTPUT 2 A 
|]DELAY 2 
E V CC 


AUOIO OUT LL 
N C.U 
GND d 
equalization/H 
FEEDBACK NETld 
SERIES RC NET(T 
N C U 


iE\ripple 

75]/FILTER CAP 

IDN.C 

751RIPPLE 
^FILTER CAP 

•Jaudio IN 


rolloff 
DECOUPLE V CC 


AUDIO IN 
EQUALIZE 



D vcc 

HauDIO OUT 


«JGND 
T1 OUTPUT 
FEEDBACK 


SK3891/829 


SK3892/973D 


SK3914 


Electronic Attenuator for DC Operated 
Volume Controls 

Outline No. IC-014 


FM Phase Det/Balanced Mod/Demod 
(Same as SK3233/973 but in DIP) 
Outline No. IC-015 


Power Op Amp for Battery-Operated 
Radio/Cassette Recorders 

Outline No. IC-036 


VlNd 

control!! 

GND [I 
N C. d 



•JVCC 

3 v o 

Drolloff 

IIn.c 


SIG IN[T 
BlASd 

output[T 

N.C.F 


.^OUTPUT 

IDn.c 

joJCARRIER IN 
I|N.C. 

IJCARRIER IN 



HI-FREQ COMP - 
INVERT IN- 
NON-INVERT IN - 
HI-FREQ COMP - 
GND - 


r I PPL E filter 

EfDBACK 


SK3915/1259 


SK3916/1273 


6.5-W Audio Power Amp 

Outline No. IC-069 


Dual Channel Audio Power Amp 

Outline No. IC-080 


nn, _ t — 0.67 

6 5 0 26 < l7 - 0) 

, 4 (6.5) ! I 

-CT& -I— 0.84 

I (21.4) 


RIPPLE FILTER!! 
FEEDBACK d 

decouple!! 


INPUT!! 

feedback!! 



icjROLLOFF 

Hycc 

7]OUTPUT 


GND 

HI-FREQ COMP 


BYPASS 1(7 
INPUT l[7 
FEEDBACK I d 
HI-FREQ COMP I d 
BYPASS id 
HI-FREQ COMP I d 
BYPASS lE 
GND d 
OUTPUT id 
v rr Ho 


20] BYPASS 2 
IJlNPUT 2 
jQFEEDBACK 2 

IDhi-freq comp 2 
Dgnd 

7j] BYPASS 2 

IShi-freq comp 2 

is] BYPASS 2 
H] GND 

77IOUTPUT 2 


_J 0.36 L 
D (9.1) r- 



0 . 100^4 L 

(2.54) I I 


_0.393 _ 
(9.98) 

8 7 6 5 

r-i r-i r-i r~1_ 


__0.7 70 __ 

(19.55) 

14 13 12 II 10 9 8 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


2 3 4 3 6 7 1 

0.150 
^ (3.8D 


| ) 23436788 


(1.5) 

r ~r 

LO. 


i 

0.36 

(9.20) 

-J 0.36 

\ (9.1) 

h 

0.138 
r~ (3.50) 

1* U 

j (27) 

-i 


0.44 0.9 

(II) (25) 


(30) 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 I 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 


L- 0.7 -J 

(17) | 

J _ I "1T \J 


93 













Linear Integrated Circuits 


All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3917/1115A 

7-Watt Audio Power Amp 
Outline No. IC-038 


BOOTSTRAP IT 
COMPENSATION (T 
FEEDBACK IT 


SK3920/1263 


V~(SUBSTRATE) 


Tape Recorder/VCp Record/Playback 
Circuit 

Outline No. IC-017 



5.8-Watt Audio Power Amp 
Outline No. IC-081 


REC/PLAY I 
SWITCH | 


REC/PLAY 

EQUALIZATION 



SHrec/play 

J7J / SWITCH 
3JDEC0UPLED V CC 

l> Vcc 

iojAUDIO OUT 
T]REC/PLAY SW 


SK3921/1268 

VCR DC Servo-Control Unit 
Outline No. IC-045 


OET 2 INPUTQ 
DET TIME CONSTANT^ 
EG AMP INf 


ijDET TIME CONSTANT 
mJJUMPER TO LD 22 8 25 
ijsJjUMPER TO LD 22 8 26 
j^GND RETURN 
j^TO HEAD SW 
S3jUMPER TO LD 25 8 26 



INPUT 

BYPASS 

FEEDBACK 

GND 


V CC 

BOOTSTRAP 

OUTPUT 


SK3923 

5.8-Watt Audio Power Amp 
Outline No. IC-081 


MOTOR SPEED SIG OUT^ 
RIPPLE FILTER^ 
MOTOR PHASE SIG OUt| 
BYPASS^ 
TIMING SIG INP 


sJGND 

Es 8 H SIG SOURCE 
t]BYPASS 

«]resistive constant 

^TIMING REF SIG 


SK3924 

Low-Noise Dual Preamp 
Outline No. IC-015 



VCC 

BOOTSTRAP 

OUTPUT 


J I I t | | L, nput 

-1 I-BYPAS 

-1 I-FEEDE 


BYPASS 

FEEDBACK 

GND 


'_0.7 70 _ J 

(19.55) 

14 13 12 H 10 9 8 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


2 3 4 3 6 7 1 

_ 0.150 
£_(3.8l) 



2827 2625242322 21 2019 18 17 16 15 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1213 14 



242322212019 1817 16 15 14 13 


A 



SEATING \ 0.053 DIA. 

PLANE N ““ (1.35) 

2 HOLES 



INPUT-I(T 
IN(DlFF)-l(7 
IN (S E.)-1 CT 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 


HJlNPUT-2 
Tj)IN(DIFF)- 2 
HJlN(S E )-2 
EXT 

jo]/ COMP-2 
D V CC 

71 OUTPUT-2 



J L_0.1 

^ r (2.5) 
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Linear Integrated Circuits 


All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3926 

Divide-by-20 High-Speed Divider, 
20-125 MHz Input 

Outline No. IC-014 


CLOCK- 
INPUT LL 

vccd 

N C.U 
OUTPUTd 



tjbias 

IIbias 

T]V ee (GND) 


SK3927/820 

Horizontal Processor/AGC Detector 

Outline No. IC-017 


AGC OUT 
FILTER 
VIDEO IN 
SYNC POS SIG 
SYNC IN 
SYNC OUT 
HOR KEY PULSE 



V + 

31.5kHz OUT 
31.5kHz OSC 
OSC CONT 
OSC CONT 
PHASE DET IN 
PHASE DET REF 



SK3963/1249 


SK3964 


SK3965/974 


Balance Modulator 

Outline No. IC-009 


Dual Attenuator 

Outline No. IC-015 


Phase-Frequency Detector 
Outline No. IC-015 



BAL CONTROL/ J t 
AUDIO IN 

LEVEL _I 


MOD LEVEL _ 
CONTROL 
‘CARRIER IN- 


- MOD CARRIER OUT 


_DC SOURCE BAL 8 
MOD CONTROL 


CHAN I IN(Z 
CHAN I EQUALIZE [X 
CHAN I 0UT[I 
GNDll 
CHAN 2 V C cE 
CHAN 2 CONT [T 


E]NC 

jUCHAN I CONT 
jUCHAN I Vc c 
TT]NC 

iojCHAN 2 OUT 
J]CHAN 2 EQUALIZE 
UCHAN 2 IN 


phase- 

FREQ 

DETECTOR 


PHASE 

FREQ 

DETECTOR 



VCC " PIN 14 

GND * PIN 7 


SK3966* CMOS 

Digital Alarm Clock/Display Driver 
Outline No. IC-083 


0.283 

3 4 9 6 71 (7.19) 


__0.7 70 _ 

09.55) 

14 13 12 II 10 9 i 


AM OUTPUT| 
10 HRS-b ftc| 
HRS-fI 


HRS — c| 
HRS -e| 
10 MINS - f I 
10 MiNS-g 
10 MINS - a 8 d 
10 MINS -b 
10 MINS - e 
10 MINS -c 
MINS- f 


PM OUTPUT 
I Hz OUTPUT 
12/24 HRS SELECT 
BLANKING INPUT 
50/60 Hz SELECT 
50/60HZ INPUT 
FAST SET INPUT 
SLOW SET INPUT 
SECONDS DISPLAY INPUT 
ALARM DISPLAY INPUT 
SLEEP DISPLAY INPUT 
V DD 
V SS 

SLEEP OUTPUT 
ALARM OFF INPUT 
ALARM OUTPUT 
SNOOZE INPUT 
OUTPUT COMMON SOURCE 
M INS - c 


-0.100 TYP 
(2.54) 


oo. ob no. 0.138 
3 4 3 6 71 (3.50) 


__0.7 70 __ 

(19.55) 

16 .. 14 .. 12 .. 10 g 


40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



Static-sensitive device; observe MOS handling precautions 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3967 



Sound IF Amp/FM Detector 

Outline No. IC-015 



r- INDEX 



ElAMP IN 



jTjTONE CONT NET 

GNDQT 


jjj]AUOIO OUT 

VOL CONT SLIDER E 


ID NC 

izv v cc |T 


i°)\ DET TANK 

VOL CONT TOPE 


TJ j CIRCUIT 

EQUALIZE CAPE 


EJPREAMP OUT 


SK3970 

Balanced Modulator/Demodulator 

Outline No. IC-036 



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 


Vcc 7 - 5v ' 

NC ■ 
V CC 7-5V - 
GND - 


D.S.B OUTPUT 

- BYPASS CKT 

-CARRIER IN 

— AUDIO IN 


TO-5 1 0*80 

-—-4! (4.57) 


0.500 MIN 
(12.70) 


SK3971/909 

Single Op Amp (Same as SK3590/909D 
but in Metal Can) 

Outline No. IC-001 



OUT FREQ 
COMP 


NOTE: PIN 4 CONNECTED TO CASE 


._0.7 70 __ 

(19.55) 

I4I3I2II 10 9 8 


MO-OOI-AB 0.260 
(6.60) 


2 3 4 3 6 7 ' 

_ 0.150 
(3.81) 


SK3969/1116 

5-Watt Audio Amp 
Outline No. IC-038 


BOOTSTRAP^ 

COMP(T 

feedbackIT 


SK3974/794 

TV Vertical Processor 
Outline No. IC-017 


SYNC IN Li. 
HEIGHT CONTjT 
OUTPUT RETU 
GNDE 

SHAPE CAPU 
DRIVE OUT(jL 
DRIVE BIASE 
RETURN BLANK IT 


ie) OUTPUT 
7] NC 

3gnd 


iDgnd/subs 

jo] INPUT 

Hripple rej 


6 JJIME BIAS CAP 

IJhold cont 


iUOSC B + 

IDdrive bias 

jo]DRIVE OUT 
ilSHAPE CAP 


L _0.770_J 


(19.55) ~ 


16 15 14 13 12 ii 10 9 

1 

> MO-OOI-AC 

0.260 

(6.60) 


S 1 h 


_0.138 

_£(3.50) 



L—J—°- 2; 

“ (6.3 


0.300 I I 

•srH 


SEATING \ 0.053 DIA. 

PLANE (1.35) 

2 HOLES 


28E7 262524232221 2DI9 18 17 16 15 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK3975/2011 

Darlington Array, Input 
Driver for CMOS/TTL 

Outline No. IC-017 



SK3976 

AM/FM Signal Processor 

Outline No. IC-082 


SK431T 


CMOS 


IF INLE 
IF DECOUPLE U 
IF BIASH 
SUB(T 
AUDIO OUT|T 

afc/meter[T 

adjGE 


is] AM MIX OUT 

i]AM IN 


is] DEL AY AGC 
5] MUTE 
2] V REG 
EH IF OUT 


Decoder/Driver for LED/LCD/ 
Incandescent/Gas Discharge Displays 

Outline No. IC-017 



SK4320* 

Keypad Pulse Dialer 

Outline No. IC-085 


CE (7 
XTAL IN IT 


CMOS SK4325* 

Programmable Keypad 
Pulse Dialer 

Outline No. IC-085 



CMOS SK4326* 


CMOS 


Functional Block Diagram 
on Page 396 


Programmable Keypad Pulse Dialer 

Outline No. IC-085 



-.HOLD IN/ACCESS 
11 PAUSE OUT 
71Y4 


Functional Block Diagram 
on Page 397 



HOLD IN/ACCESS 
PAUSE OUT 


Functional Block Diagram 
on Page 397 


SK4332* 

Static Shift Registers for 
LCD Display Driver Applications 

Outline No. IC-083 * 


CMOS 


20 19 10 IT 16 15 14 13 12 i 


P0 ' NTS >}1 MO-OOI-AC °i«° 

V. (6.60) 


III 2 3 4 3 6 7 0 9 10 ' 

0.065 J L J L- 0 . 100 * 0.010 

( 1 . 65 ) "ji ' n IT ( 2 . 54 t 0 . 25 ) 

L_ 1.040 _J 

r (26.42) n 

L_ 0.310 

L—,r (7-87) 


40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 



10 17 16 >5 14 13 12 II 10 


I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



P\- 


IC-083 


Static-sensitive device; observe MOS handling precautions 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK4368* 


CMOS SK9011 


SK9013/824 


Driver for LED/lncande$cent/ 
Fluorescent/Gas Discharge/ 
LCD Displays 
Outline No. IC-049 


Dual Comparator 
Outline No. IC-014 


Low-Noise Dual Preamp 
Outline No. IC-014 



NONINVERT 
.INPUT A 




SK9014/720 

FM MPX Stereo Decoder 
Outline No. IC-015 


composite rr 

SIGNAL IN 
STEREO SWG. 
AUDIO MUTE(T 
LAMP DRIVER(T 


-.DOUBLER 
■H DECOUPLE 


TjRigmt CH OUT 
TlLEFT CH OUT 


[USEP ADJUST 


Color TV Signal Processor 
Outline No. IC-058 


AFC SAWTOOTH GENQ_ 
AFC DET iNfT 


AFC DET OUT(T 

HORIZ OSC cont[T 
HORIZ OSC CAP[T 
HORIZ Vcc[a 
X-RAY PROTECTOR REF|T 


SK9017 

Differential Video Amp 
Outline No. IC-003 



G2B 

GAIN SELECT(3 


GIB 

GAIN SELECT 


^Static-sensitive device; observe MOS handling precautions 
































Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK9018 

Color TV Picture IF Amp 

Outline No. IC-086 


VIOEO OUT 

4.5MHi TRAP 
NC 

4700pF BYPASS 
IF INPUT 
IF INPUT RETURN 
4700pF BYPASS 
lO.OOOpF BYPASS 
AGC AMP INPUT 

AGC DELAY-ADJ 
NET 



AGC DET OUT 
AGC DET V CC 
4.5MHz TRAP RET 
V CC 02V) 

AFT TANK CKT RET 
VIDEO DET TANK RET 
VIDEO DET TANK 
AFT DET TANK 
AFT CONTROL VOLT 
| GND 

(TUNER AGC OUT 


SK9019/2022 

Fluorescent Display Driver, 
MOS Compatible 

Outline No. IC-085 



SK9020/2021 


Fluorescent Display Driver for TTL, 

Schottky TTL, 

, DTL, 5-V MOS 

Outline No. IC-085 

3 

3 

T| 

LL 

E 

rr 


I6| 

U 

Li 

E 

rr 


HI 

n 1 

771 

11 

E 

— 1> — 

Hi 

3 

E 

GND V BB 

3 


SK9025/702 

TV Chroma Amp/Demodulator 

Outline No. IC-017 


SK9026/701 

TV Sync/AGC/Horiz Signal Processor 

Outline No. IC-017 


SK9027 

TV Horiz/Vert Countdown 
Outline No. IC-015 


CHROMA INM 

ACC INm 


AMPLIFIEI 

CHROMA 


FIED/U 
>MA \(T 

gnd[T 
CHROMA C0NT(T 

SUB /E 
>UT \(T 


HJ ACC IN 

T?] COLOR KILLER 

0 SECOND 
CHROMA OUT 
jUOEMOD IN 
T7] V-F 

77]B-Y OUT 
7o]R-Y OUT 
T|g-y OUT 


VIDEO IN 
SYNC SEP 
COMP SYNC IN 
HORIZ SAWTOOTH IN 
GND 

OSC PHASE IN 
OSC QUAD IN 
OSC OUTPUT 



HORIZ PULSE IN 
AGC FILTER 
IF GAIN CLAMP 
IF AGC 

TUNER REV AGC 
TUNER FWD AGC 
HORIZ AFC FILTER 


v ccH 

MIRROR CONTROL (T 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK9036 


SIOOSZ" 


CMOS SK9053** 


CMOS 


Positive Voltage Regulator; 

1.7 V to 36 V, Current to 100 mA 
Outline No. IC-001 


Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) 

Receiver/Decoder 

Outline No. IC-058 


Tone Ringer for Telephone Bell 
Replacement 

Outline No. IC-014 
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SK9057** 

Dual-Tone Multi-Frequency 
(DTMF) Filter 
Outline No. IC-017 


CMOS SK9060* 


CMOS 



Functional Block Diagram 
on Page 399 


Analog Switch Array for 
Crosspoint Switching 
Outline No. IC-058 
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SK9065** 

Dual-Tone Multi-Frequency 
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Outline No. IC-085 
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Functional Block Diagram 
on Page 398 
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Outline No. IC-015 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK9069 

Stereo Demodulator with Blend 

Outline No. IC-050 
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Voltage Comparator 
Outline No. IC-084 
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SK9077/2016 

8-Channel PMOS/CMOS Input Driver 

Outline No. IC-085 



SK9078/2017 

8-Channel PMOS Input Driver 

Outline No. IC-085 



SK9079/2018 

8-Channel TTL/CMOS Input 

Outline No. IC-085 



SK9080/2019 

8-Channel CMOS/PMOS Input Driver 

Outline No. IC-085 



SK9081/2020 

8-Channel TTL Input Driver 

Outline No. IC-085 
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Tone Decoder 
Outline No. IC-014 



Application Diagram 
on Page 394 
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Linear Integrated Circuits All Diagrams are Top View Unless Otherwise Indicated 


SK9092/2012 

SK9093/2013 

SK9094/2014 

7-Channel Input Driver/PMOS 

7-Channel Input Driver/TTL, CMOS 

7-Channel Input Driver/CMOS, PMOS 

Outline No. IC-017 

Outline No. IC-017 

Outline No. IC-017 



SK9095/2015 SK74C245** CMOS 

7-Channel Input Driver/High-Output TTL Octal Bus Transceiver with 3-State 

Outline No. IC-017 Buffered Outputs 

Outline No. IC-050 
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COS/MOS Digital Integrated Circuits 


RCA 

Type 

Description/Applications 

Outline 

No. 

Specifications for all COS/MOS Integrated Circuits comply with EIA JEDEC Tentative Standard 13A for CMOS 

"B" types. With the exception of SK4007, SK4009, SK4049, and SK4069, all have buffered outputs. 


SK4000 

Dual 3-Input Plus Inverter NOR Gate 

IC-015 

SK4001 

Quad 2-Input NOR Gate 

IC-015 

SK4002 

Dual 4-Input NOR Gate 

IC-015 

SK4006 

18-Stage Static Shift Register 

IC-015 

SK4007 

Dual Complementary Pair Plus Inverter 

IC-015 

SK4008 

4-Bit Full Adder with Parallel Carry Out 

IC-017 

SK4009 

Inverting Type Hex Buffer/Converter 

IC-017 

SK4010 

Non-Inverting Type Hex Buffer/Converter 

IC-017 

SK4011 

Quad 2-Input NAND Gate 

IC-015 

SK4012 

Dual 4-Input NAND Gate 

IC-015 

SK4013 

Dual "D"-Type Flip-Flop 

IC-015 

SK4014 

8-Stage Static Shift Register, Synchronous Parallel or Serial Input/Serial Output 

IC-017 

SK4015 

Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs 

IC-017 

SK4016 

Quad Bilateral Switch, Frequency Response = 40 MHztyp., 



ON/OFF Output Voltage Ratio = 65 dB typ. 

IC-015 

SK4017 

Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs 

IC-017 

SK4018 

Presettable Divide-By-"N” Counter 

IC-017 

SK4019 

Quad AND/OR Select Gate 

IC-017 

SK4020 

14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider 

IC-017 

SK4021 

8-Stage Static Shift Register, Synchronous Parallel or Serial Input/Serial Output 

IC-017 

SK4022 

Octal Counter with 8 Decoded Outputs 

IC-017 

SK4023 

Triple 3-Input NAND Gate 

IC-015 

SK4024 

7-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider 

IC-017 

SK4025 

Triple 3-Input NOR Gate 

IC-015 

SK4026 

Decade Counter/Divider with Decoded 7-Segment Display Outputs and Display Enable 

IC-017 

SK4027 

Dual J-K Master-Slave Flip-Flop 

IC-017 

SK4028 

BCD-to-Decimal Decoder 

IC-017 

SK4029 

4-Stage Binary or BCD-Decade Presettable Up-Down Counter 

IC-017 

SK4030 

Quad Exclusive-OR Gate 

IC-015 

SK4035 

4-Stage Parallel In/Parallel Out Shift Register 

IC-017 

SK4040 

12-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider 

IC-017 

SK4042 

Quad Clocked "D” Latch 

IC-017 

SK4043 

Quad 3-State NOR R/S Latch 

IC-017 

SK4044 

Quad 3-State NAND R/S Latch 

IC-017 

SK4046/ 

980 

Micropower Phase-Locked Loop, P D =70 /iW at V DD =5 V 

IC-017 

SK4047 

Low-Power Monostable/Astable Multivibrator 

IC-015 

SK4049 

Inverting Type Hex Buffer/Converter 

IC-017 

SK4050 

Non-Inverting Type Hex Buffer/Converter 

IC-017 

SK4051 

Single 8-Channel Multiplexer/Demultiplexer 

IC-017 

SK4052 

Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 

IC-017 

SK4053 

Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 

IC-017 

SK4054 

4-Segment Liquid-Crystal Display Driver 

IC-017 

SK4055 

Liquid Crystal Display Driver, BCD-to-7-Segment Decoder/Driver 

IC-017 

SK4056 

BCD to 7-Segment Decoder/Driver with Strobed-Latch Function 

IC-017 

SK4060 

14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator 

IC-017 

SK4066 

Quad Bilateral Switch for Transmission or Multiplexing of Analog or Digital Signals 

IC-015 

SK4069 

Hex Inverter 

IC-015 

SK4070 

Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate 

IC-015 

SK4071 

Quad 2-Input OR Gate 

IC-015 

SK4072 

Dual 4-Input OR Gate 

IC-015 

SK4075 

Triple 3-Input OR Gate 

IC-015 

SK4081 

Quad 2-Input AND Gate 

IC-015 

SK4093 

Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers 

IC-015 

SK4094 

8-Stage Shift-and-Store Bus Register 

IC-017 

SK4098 

Dual Monostable Multivibrator 

IC-017 

SK4511 

BCD to 7-Segment Latch Decoder Driver 

IC-017 

SK4518 

Dual BCD Up-Counter, Typical Clock Frequency at 10V = 6 MHz 

IC-017 

SK4520 

Dual Binary Up-Counter 

IC-017 

SK4555 

Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers, Outputs High on Select 

IC-015 

SK4556 

Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers, Outputs Low on Select 

IC-015 

SK40161 

Binary Synchronous Programmable 4-Bit Counter with Asynchronous Clear 

IC-017 

SK40192 

Presettable Up/Down Counter (Dual Clock with Reset) 

IC-017 


Dimensional 

Outlines 
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TTL Bipolar Digital Integrated Circuits 


RCA 

Type 

Applications 

Outline 

No. 

SK7400 

Quad 2-Input Positive-NAND Gate 

IC-048 

SK7401 

Quad 2-Input Positive-NAND Gate with Open-Collector Output 

IC-048 

SK7402 

Quad 2-Input Positive-OR Gate 

IC-048 

SK7403 

Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates with Open-Collector Outputs 

IC-048 

SK7404 

Hex Inverter 

IC-048 

SK7405 

Hex Inverter with Open-Collector Output 

IC-048 

SK7406 

Hex Inverter Buffer/Driver with Open-Collector High-Voltage Output 

IC-048 

SK7407 

Hex Buffers/Drivers with Open-Collector High-Voltage Outputs 

IC-048 

SK7408 

Quad 2-Input Positive-AND Gate 

IC-048 

SK7409 

Quadruple 2-Input Positive-AND Gates with Open-Collector Outputs 

IC-048 

SK7410 

Triple 3-Input Positive-NAND Gate 

IC-048 

SK7411 

Triple 3-Input Positive-AND Gates 

IC-048 

SK7412 

Triple 3-Input Positive-NAND Gates with Open-Collector Outputs 

IC-048 

SK7413 

Dual 4-Input Positive-NAND Schmitt Triggers 

IC-048 

SK7414 

Hex Schmitt-Trigger Inverter 

IC-048 

SK7416 

Hex Inverter Buffer/Driver with Open-Collector High-Voltage Output 

IC-048 

SK7417 

Hex Buffers/Drivers with Open-Collector High-Voltage Outputs 

IC-048 

SK7420 

Dual 4-Input Positive-NAND Gate 

IC-048 

SK7422 

Dual 4-Input Positive-NAND Gates with Open-Collector Outputs 

IC-048 

SK7423 

Expandable Dual 4-Input Positive-NOR Gates with Strobe 

IC-049 

SK7425 

Dual 4-Input Positive-NOR Gates with Strobe 

IC-048 

SK7426 

Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gate 

IC-048 

SK7427 

Triple 3-Input Positive-NOR Gate 

IC-048 

SK7428 

Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers 

IC-048 

SK7430 

8-Input Positive-NAND Gate 

IC-048 

SK7432 

Quad 2-Input Positive-OR Gate 

IC-048 

SK7433 

Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers with Open-Collector Outputs 

IC-048 

SK7437 

Quad 2-Input Positive-NAND Buffer 

IC-048 

SK7438 

Quad 2-Input Positive-NAND Buffer with Open-Collector Output 

IC-048 

SK7440 

Dual 4-Input Positive-NAND Buffer 

IC-048 

SK7441 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver, Fully Decoded Inputs 

IC-049 

SK7442 

4-Line-to- 10-Line Decoder (1 -of-10) BCD-to-Decimal 

IC-049 

SK7443 

Excess-3-to-Decimal 4-Line-to-10-Line Decoders 

IC-049 

SK7444 

Excess-3-Gray-to-Decimal 4-Line-to-10-Line Decoders 

IC-049 

SK7445 

BCD-to-Decimal Decoder/Driver 

IC-049 

SK7446 

BCD-to-SeVen-Segment Decoders/Drivers, 30-V Outputs 

IC-049 

SK7447 

BCD-to-Seven-Segment Decoder/Driver, 15-Volt Output 

IC-049 

SK7448 

BCD-to-7-Segment Decoder/Driver 

IC-049 

SK7450 

Dual 2-Wide 2-Input AND-OR-Invert Gates (One Gate Expandable) 

IC-048 

SK7451 

Expandable Dual 2-Wide 2-Input AND-OR Invert Gate 

IC-048 

SK7453 

Expandable 4-Wide AND-OR-Invert Gate 

IC-048 

SK7454 

Expandable 4-Wide 2-Input AND-OR Invert Gate 

IC-048 

SK7460 

Dual 4-Input Expanders 

IC-048 

SK7470 

AND-Gated J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops with Preset and Clear 

IC-048 

SK7472 

AND-Gated J-K Master-Slave Flip-Flops with Preset and Clear 

IC-048 

SK7473 

Dual J-K Flip-Flop with Clear 

IC-048 

SK7474 

Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop with Preset and Clear 

IC-048 

SK7475 

4-Bit Bistable Latch 

IC-049 

SK7476 

Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear 

IC-049 

SK7480 

Gated Full Adders (Gated Complementary Inputs; Complementary Outputs) 

IC-048 

SK7481 

16-Bit Random-Access Memories 

IC-048 

SK7483 

4-Bit Binary Full Adders with Fast Carry 

IC-049 

SK7485 

4-Bit Magnitude Comparator 

IC-049 

SK7486 

Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 

IC-048 

SK7489 

64-Bit Read/Write Memories 

IC-049 

SK7490 

Divide-by-2 and Divide-by-5 Decade Counter 

IC-048 

SK7492 

Divide-by-12 Counter 

IC-048 

SK7493 

Divide-by-2 and Divide-by-8 4-Bit Binary Counter 

IC-048 

SK7494 

4-Bit Shift Registers with Dual Asynchronous Presets 

IC-049 


Dimensional 

Outlines 
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TTL Bipolar Digital Integrated Circuits (Cont'd) 


RCA Applications Outline 

Type No. 

SK7495 4-Bit Shift Register IC-048 

SK7496 5-Bit Shift Registers, Asynchronous Reset IC-049 

SK7497 Synchronous 6-Bit Binary Rate Multipliers IC-049 

SK74107 Dual J-K Master-Slave Flip-Flop with Clear IC-048 

SK74109 Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops with Preset and Clear IC-049 

SK74110 AN D-Gated J-K Master-Slave Flip-Flops with Data Lockout IC-048 

SK741 1 1 Dual J-K Master-Slave Flip-Flops with Data Lockout IC-049 

SK74121 Monostable Multivibrator IC-048 

SK74122 Retriggerable Monostable Multivibrators with Clear IC-048 

SK74123 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Clear IC-049 

SK74125 Quadruple Bus Buffer Gates with Three-State Outputs IC-048 

SK74126 Quadruple Bus Buffer Gates with Three-State Outputs IC-048 

SK74132 Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt Triggers IC-048 

SK74141 BCD-to-Decimal Decoder/Driver for Cold Cathode Indicator Tubes IC-049 

SK74145 BCD-to-Decimal Decoder/Driver (8 Inverters, 10 4-Input NAND Gates) IC-049 

SK74150 1 -of-16 Data Selectors/Multiplexers IC-051 

SK74151 1-of-8 Data Selectors/Multiplexers IC-049 

SK74153 Dual 4-Line-to-1-Line Data Selectors/Multiplexers IC-049 

SK74154 4-Line-to-16-Line Decoder/Multiplexer IC-051 

SK74155 Decoders/Multiplexers with Totem-Pole Outputs IC-049 

SK74156 Decoders/Multiplexers with Open-Collector Outputs IC-049 

SK74157 Quad 2- to 1-line Data Selectors/Multiplexers, Noninverted Data Output IC-049 

SK74160 Synchronous 4-Bit Counters; Decade, Direct Clear IC-049 

SK74161 Binary Direct Clear Synchronous 4-Bit Counter IC-049 

SK74162 Synchronous 4-Bit Counters; Decade, Synchronous Clear IC-049 

SK74163 Synchronous 4-Bit Counters; Binary, Synchronous Clear IC-049 

SK74164 8-Bit Parallel-Output Serial Shift Register, Asynchronous Clear IC-048 

SK74165 Parallel-Load 8-Bit Shift Registers with Complementary Outputs IC-049 

SK74166 8-Bit Shift Registers; Parallel/Serial Input, Serial Output IC-049 

SK74170 4 x 4 Register Files _ IC-049 

SK74174 Hex D-Type Flip-Flops IC-049 

SK74175 Quad D-Type Flip-Flops IC-049 

SK74176 Decade (Bi-Quinary) Presettable Counters/Dividers IC-048 

SK74177 Binary Presettable Counters/Latches IC-048 

SK74178 4-Bit Universal Shift Registers IC-048 

SK74179 4-Bit Universal Shift Registers with Direct Clear Q D Complementary Outputs IC-049 

SK74180 9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers IC-048 

SK74181 16 Arithmetic Logic Units/Function Generators IC-051 

SK74190 BCD Synchronous Up-Down Counters IC-049 

SK74191 Binary Synchronous Up-Down Counters IC-049 

SK74192 BCD-with-Clear Synchronous Up/Down Dual Clock Counter IC-049 

SK74193 Binary-with-Clear Synchronous Up/Down Dual Clock Counter IC-049 

SK74195 4-Bit Parallel-Access Shift Register IC-049 

SK74196 50-MHz Presettable Decade or Binary Counter/Latch IC-048 

SK74197 Binary Presettable Counters/Latches IC-048 

SK74198 8-Bit Bidirectional Universal Shift Registers IC-051 

SK74199 8£it Bidirectional Universal Shift Registers, J-1C Serial Inputs IC-051 

SK74H00 High-Speed Quad 2-Input Positive-NAND Gate IC-048 

SK74H04 High-Speed Hex Inverter _ IC-048 

SK74S00 Ultra-High-Speed Quad 2-Input Positive-NAND Gate IC-048 

SK74S04 Ultra-High-Speed Hex Inverter IC-048 


Dimensional 

Outlines 



IC-048 
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Assignment Diagrams 
Start on Page 116 


105 




Schottky-Barrier Diode-Clamped T 2 L Integrated Circuits 


RCA Applications Outline 

Type No. 

SK74LS00 Quad 2-Input Positive-NAND Gate IC-048 

SK74LS02 Quad 2-Input Positive-NOR Gate IC-048 

SK74LS03 Quad 2-Input Positive-NAND Gate with Open-Collector Outputs IC-048 

SK74LS04 Hex Inverters IC-048 

SK74LS05 Hex Inverters with Open-Collector Output IC-048 

SK74LS08 Quad 2-Input Positive-AND Gate IC-048 

SK74LS10 Triple 3-Input Positive-NAND Gate IC-048 

SK74LS11 Triple 3-Input Positive-AND Gate IC-048 

SK74LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverter IC-048 

SK74LS20 Dual 4-Input Positive-NAND Gate _ IC-048 

SK74LS27 Triple 3-Input Positive-NOR Gate IC-048 

SK74LS30 8-Input Positive-NAND Gate IC-048 

SK74LS32 Quad 2-Input Positive-OR Gate IC-048 

SK74LS38 Quad 2-Input Positive-NAND Buffer with Open-Collector Output IC-048 

SK74LS42 4-Line-to- 10-Line Decoder (1 -of-10) BCD-to-Decimal IC-049 

SK74LS49 BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers IC-048 

SK74LS51 Expandable Dual 2-Wide 2-Input AND-OR Inverter Gate IC-048 

SK74LS73 Dual J-K Flip-Flop with Clear IC-048 

SK74LS74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop with Preset and Clear IC-048 

SK74LS75 4-Bit Bistable Latch _ IC-049 

SK74LS83 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry IC-049 

SK74LS85 4-Bit Magnitude Comparator IC-049 

SK74LS86 Quad 2-Input Exclusive-OR Gate IC-048 

SK74LS90 Divide-by-Two and Divide-by-Five Decade Counters IC-048 

SK74LS93 Divide-by-2 and Divide-by-8 4-Bit Binary Counter IC-048 

SK74LS107 Dual J-K Master-Slave Flip-Flop with Clear : IC-048 

SK74LS109 Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flop with Preset and Clear IC-049 

SK74LS123 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Clear IC-049 

SK74LS136 Quad Exclusive-OR Gate IC-048 

SK74LS138 3-to 8-Line Decoders/Multiplexers IC-049 

SK74LS151 1 -of-8 Data Selectors/Multiplexers IC-049 

SK74LS153Dual 4-Line-to-1-Line Data Selectors/Multiplexers IC-049 

SK74LS157 Quad 2- to 1-Line Data Selectors/Multiplexers, Noninverted Data Output IC-049 

SK74LS161 Binary Direct-Clear Synchronous 4-Bit Counter IC-049 

SK74LS163 Binary Synchronous Clear 4-Bit Counter IC-049 


Dimensional 

Outlines 



IC-048 



IC-049 


SK74LS164 8-Bit Parallel-Output Serial Shift Register, Asynchronous Clear IC-048 

SK74LS174 Hex D-Type Flip-Flop, Single Rail Outputs, Common Direct Clear IC-049 

SK74LS175 Quad D-Type Flip-Flop, Complementary Outputs, Common Direct Clear IC-049 

SK74LS191 Binary Synchronous Up/Down Counter IC-049 

SK74LS193 Binary-with-Clear Synchronous Up/Down Clock Counter IC-049 


SK74LS195 4-Bit Parallel-Access Shift Register IC-049 

SK74LS196 Decade Bi-Quinary Presettable Counters/Latches IC-048 

SK74LS221 Dual Monostable Multivibrator IC-049 

SK74LS240 Octal Buffer/Line Driver/Line Receiver, Inverted 3-State Outputs IC-050 

SK74LS248 BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers; Internal Pull-up Outputs IC-049 

SK74LS249 BCD-to-7-Segment Decoders/Drivers; Open-Collector Outputs IC-049 

SK74LS253 Dual Data Selector/Multiplexer, 3-State Outputs IC-049 

SK74LS257 Quad Data Selector/Multiplexer, Noninverted 3-State Outputs IC-049 

SK74LS258 Quad Data Selector/Multiplexer, Inverted 3-State Outputs IC-049 

SK74LS259 8-Bit Addressable Latch IC-049 



IC-050 


SK74LS266 Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate with Open-Collector Outputs IC-048 

SK74LS273 Octal D-Type Flip-Flop, Common Clock, Single-Rail Output IC-050 

SK74LS280 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker, N-Bit Cascadeable IC-048 

SK74LS298 Quad 2-Input Multiplexer with Storage IC-049 

SK74LS367 Hex Bus Driver, Noninverted Data Output IC-049 

SK74LS377 Octal D-Type Flip-Flop, Single-Rail Outputs, Common Enable, Common Clock IC-050 


TTL Terminal 


Assignment Diagrams 
Start on Page 116 
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Semiconductor Hardware, Sockets, and Accessories 


Designation 

Description 

Outline No. 

KH3400 

One mica insulator, two mounting screws, four insulating bushings, and a wafer-type socket for TO-3 

K-013 

KH3401 

One mica insulator, two mounting screws, four insulating bushings, and a wafer-type socket for TO-66 

K-012 

KH3402 

Two mica insulators, two insulating bushings, one solder lug, one No. 10 flat washer, one 10-32 hex nut; for mounting TO-36 

K-017 

KH3403 

Molded bakelite socket, with 6-32 screws for mounting TO-3 

K-024 

KH3404 

Wafer-type socket and two 6-32 screws for mounting TO-66 

K-025 

KH3405 

Two 8-lead molded plastic sockets for PC board mounting of ICs in 8-lead TO-5 package 

K-014 

KH3406 

Two 10-lead molded plastic sockets for PC board mounting of ICs in 10-lead TO-5 package 

K-007 

KH3407 

Two PC-board molded plastic sockets for 14-lead dual-in-line 1C package 

K-008 

KH3408 

Two PC-board molded plastic sockets for 16-lead dual-in-line 1C package 

K-009 

KH3410 

Picture tube anode cavity connector cap and HV wire kit. Kit includes a capped connector and 36 in. (914.4mm) of 40 kV insulated wire. K-011 

KH3411 

Two fin-type heat spreaders for case diameters from 0.2 to 0.24 in. (5.1 to 6.09mm); thermal resistance, R flSA =62°C/W 



For TO-1, TO-18, TO-72, TO-104 Cases 

K-006 

KH3412 

Two hat-type heat spreaders for case diameters from 0.2 in. (5.1mm), thermal resistance, R eSA =75°C/W 



For TO-18, TO-72 Cases 

K-001 

KH3413 

Two Hat-type heat spreaders for plastic devices with case diameter of 0.2 in. (5.1mm); thermal resistance, R < , S a =80 ° C/W 



For TO-92 and similar packages; may also be used for TO-1, TO-18, TO-72, and TO-104 

K-002 

KH3414 

Two fin-type heat spreaders for case diameters from 0.3 to 0.34 in. (7.6 to 8.6mm); thermal resistance, R 9SA =57° C/W 



For TO-5/TO-39 packages 

K-003 

KH3416 

Two hat-type heat spreaders for plastic devices with diameters from 0.3 to 0.34 (7.6 to 8.6mm); thermal resistance, R flSA =57°C/W 



For TO-5/TO-39 or plastic cases of same size 

K-005 

KH3417 

Two PC-board or chassis-mount heat sinks for plastic power devices; thermal resistance, R #SA =20°C/W 



For TO-220 package 

K-018 

KH3418 

Two PC-board or chassis-mount heat sinks for plastic power devices; thermal resistance, R 6SA =26°C/W 



For TO-220 package 

K-019 

KH3419 

One hat-type heat spreader; thermal resistance, R tfSA = 18°C/W 



For TO-66 package 

K-015 

KH3420 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R (>SA = 15°C/W @ 4W 



For TO-66 package 

K-022 

KH3421 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R #SA = 15°C/W 



For TO-66 package 

K-020 

KH3422 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R (>SA =5 0 C/W 



For TO-66 package 

K-021 

KH3423 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R #SA =5°C/W 



For TO-3 package 

K-021 

KH3424 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R eSA = 10°C/W @ 8W 



For TO-3 package 

K-023 

KH3425 

One PC-board or chassis-mount heat sink; thermal resistance, R #SA = 15°C/W 



For European package size between TO-3 and TO-66 (SK3082 package) 

K-028 

KH3426 

Hardware assortment; mica insulator, two sizes of bushings, nuts, screws, and washers 



One set each for TO-3, TO-66, and T0-220AB 

K-027 

KH3429 

Tube of silicone sealant for use in TV receivers to prevent corona, 1/4 oz. (7 g) 

— 

KH3430 

Two mica insulators, one each bushing, connector, starlock washer, 10-32 hex nut; for mounting DO-4 stud package 

K-029 

KH3431 

Two mica insulators, one each bushing, connector, lock washer, 1/4-28 hex nut; for mounting TO-48 or DO-5 stud packages 

K-030 

KH3432 

Ten sets of mounting hardware for TO-66 (10 mica insulators, 20 shoulder washers) 

— 

KH3433 

Bulk hardware for TO-66; 1000 sets (1 mica, 2 shoulder washers per set) bulk packed 

— 

KH3434 

Mica insulators for TO-3,1000 pcs. bulk packed 

- 

KH3435 

Silicone grease (heat-sink compound) in 0.5oz (14g) plastic syringe for ease in application 

— 

KH3437 

Mounting hardware kit for DO-8 stud case 

— 

KH3438 

Mounting hardware kit for DO-9 stud case 

— 

KH3439 

Mounting hardware kit for D0-30 stud case and adapter to convert DO-8 stud to DO-30 dimensions 


KH3440 

Two PC-board molded plastic sockets for 8-lead dual-in-line 1C case 

K-010 


0 500IN DIA 
(12 70mm) 



l/<J>\ 1 _ 


500 IN. 
2 70mm) 


HEAT 

SPREADER 


0 250 IN 
(6 35mm) ) 



T0-I8, TO-72 
PACKAGES « 


0 250IN. 
(6 35mm) 



TO-18, TO-72 
PACKAGES * 



0 187 IN 
(4 75mm) 


Cl* 

iffir 

m ii 
HN H 
HU II 


TO-5 
PACKAGE 


* 



0.750 IN 
"(19.05mm) 


HAT HEAT 
SPREADER 


0.250 IN. 
(6.35mm) 


o 

W 

H I 

Si 


TO-5 

PACKAGE 


* 


K-001 


K-002 


K-003 


K-005 


For illustration only, not included in kit. 
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Dimensional Outlines - Hardware/Accessories 



K-006 


K-O07 


K-008 





2 METAL 
SCREWS 




K-OIO 


K—011 


K-012 


K-013 


__ PIN CIRCLE 
DIA 



0.296 IN. 
(7.52mm) 


0.015 IN. 
(0.381mm) 


i 4 - 


0.150 IN. MIN. | 
(3.81mm) 



HAT HEAT 
SPREADER 


TO-66 _ 

PACKAGE* 


K-014 


K-015 



TO-36 M 
PACKAGE* 


MICA 

INSULATOR 

MICA WASHER 
FLAT WASHER 
SOLDER LUG 
HEX NUT 

K-017 



T0-220 

PACKAGE 


1 


C ° MICA - 

INSULATOR 




K-019 






TO-66 _ 

PACKAGE* 


MICA _ 
INSULATOR* 



K-020 



TO-3 OR TO-66 
PACKAGE * 



MICA 

INSULATOR * 



*For illustration only; not included in kit. 
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Dimensions in inches (millimeters). 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 




Dimensional Outlines - Hardware/Accessories 



HEAT SINK 
HAT FLANGE 


TO-66 

PACKAGE 


1 


MICA 

INSULATOR 


ft 





0 500 IN 
(12 70mm) 



f 



2 METAL 
SCREWS 


TO-66 SOCKET 
TOP VIEW 


BOTTOM VIEW 





K-027 


> N 


i* r 


N 




PACKAGE STYLE 
INBETWEEN TO-3 
AND TO-66 » 


MICA 

INSULATION* 




©•" 


MAXIMUM TORQUE: 25IN -LB (0 29KGF-M) 

K-029 



MAXIMUM TORQUE: 50 IN - LB(0 58 KGF-M) 

K-030 


Dimensions in inches (millimeters). *For Illustration only; not included in kit. 

AH dimensions are max. unless otherwise indicated. 
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COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams All Diagrams are Top View 


OPERATING AND HANDLING 

CONSIDERATIONS 

Handling 

All inputs and outputs of RCA COS/ 
MOS devices have a network for elec¬ 
trostatic protection during handling. 
Recommended handling practices for 
COS/MOS devices are described in 
ICAN-6525, "Guide to Better Handl¬ 
ing and Operation of CMOS Inte¬ 
grated Circuits," available from RCA 
Solid State Division, Box 3200, 
Somerville, N.J. 08876. 

Also, the handling precautions indi¬ 
cated under "Replacement Consider¬ 
ations" elsewhere in this catalog 
apply to both SK CMOS devices and 
RCA COS/MOS integrated circuits. 

COS/MOS Operation 

Operating Voltage 

During operation near the maxi¬ 
mum supply voltage limit, care 
should be taken to avoid or sup¬ 
press power supply turn-on and 


turn-off transients, power supply 
ripple, or ground noise. 

Input Signals 

To prevent damage to the input 
protection circuit, input signals 
should never be greater than Vqq 
nor less than V$s. Input currents 
must not exceed 10 mA even when 
the power supply is off. 

Unused Inputs 

A connection must be provided at 
every input terminal. All unused in¬ 


put terminals must be connected to 
either VDD or VSS, whichever is ap¬ 
propriate. 

Output Short Circuits 
Shorting of outputs to Vqq or V$$ 
may damage COS/MOS devices by 
exceeding the maximum device 
dissipation. 


SK Circuits Comply with JEDEC' 
Standards for CMOS "B” Types 


SK4000 


SK4001 


SK4002 

-W 

J=A+B+C+D— 1 # 

14 

— Vqd 

A— 2 

13 

— K = E+F+G+H 

B— 3 

12 

H 

C — 4 

ll 

— G 

D — 5 

10 

— F 

NC — 6 

9 

— E 

v ss — 7 

8 

— NC 

NC = NO CONNECTION 



SK4006 

D l— 1 • 

14 

— v D0 

D|+4'— 2 

13 

— D,+4 

CLOCK— 3 

12 

— 0 2 +5 

D2 — 4 

II 

— 02+4 

D 3 — 5 

10 

— D 3 +4 

D4 6 

9 

— D 4 + 5 

vss— 7 

8 

— D 4 +4 


H=A+B + C ' 
V SS ' 


NC = NO CONNECTION 


V. 

1 # 

y 

14 

— v D0 

A — 

v_ 

l • 

y 

14 

2 

13 

— F 

B — 

2 

13 

3 

12 

— E 

J = A4B — 

3 

12 

4 

II 

— D 

K=C+D — 

4 

II 

5 

10 

— K=D+E+F 

C — 

5 

10 

6 

9 

— L = G 

D — 

6 

9 

7 

8 

1 — G 

! . 


7 

8 


NC= NO CONNECTION 


SK4007 


Q2 (P) SOURCE 
Q2 (P) DRAIN 
Q2 GATES 
Q2(N) SOURCE 
Q2(N) DRAIN 
QlGATES 
V ss ,Qia Q2 &Q3(N) 
SUBSTRATES,, QI(N) 
SOURCE 



v DD,QiaQ2aQ3(P) 
SUBSTRATES,QI(P)DRAIN 
QI(P) SOURCE 

Q 3 (N) DRAIN,Q 3 (P) SOURCE 
03 (P) DRAIN 
Q 3 GATES 
Q 3 (N)SOURCE 
QI(N) DRAIN 
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COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK4010 

v cc — •• 

16 — V DD 

G = A - 2 

15 — L = F 

A — 3 

14 — F 

X 

CD 

1 

A 

13 — NC 

B — 5 

12 — K= £ 

1 =C - 6 

II — E 

C — 7 

10 — J = D 

V SS — 8 

9 — D 

NC 3 NO CONNECTION 




SK4013 




SK4014 

SK4021 



Ql — 

-V. 

1 • 

y 

14 

o 

o 

> 

_L 
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1# 

/ 

16 

— V DD 

oT — 

2 

13 

— 02 

06 - 

2 

15 

— PI-7 

CLOCK1 — 

3 

12 

— Q2 

08 — 

3 

14 

— PI-6 

RESET1 — 

4 

II 

— CLOCK 2 

PI-4 - 

4 

13 

— PI-5 

D1 — 

5 

10 

— RESET 2 

PI-3 — 

5 

12 

— Q7 

SETI — 

6 

9 

— D 2 

PI-2 - 

6 

1 1 

— SERIAL IN 

V SS — 

7 

8 

— SET 2 

PI-1 — 

v ss — 

7 

8 

10 

9 

— CLOCK 

— PARALLEL/SERIAL 
CONTROL 


SK4015 




CLOCK B - 

1# 

y 

16 

— *DD 

Q4 B - 

2 

15 

— DATA B 

Q3A - 

3 

14 

— RESET B 

Q2A - 

4 

13 

— Q 1 B 

Ql A - 

5 

12 

— 02 B 

RESET A - 

6 

1 1 

— 03 B 

DATA A - 

7 

10 

— 04 A 

V SS - 

8 

9 

— CLOCK A 


SK4016 




SIG A IN 

1 # 

J 

14 

J 

< 

o 

o 

OUT — 

2 

13 

— CONTROL A 

S,G B r> It 

-3 

12 

— CONTROL D 

OUT — 

4 

II 

— IN 




SlG D 

CONTROL B — 

5 

10 

— OUT 

CONTROL C — 

6 

9 

— OUT 

v ss — 

7 

8 

-IN SIGC 


SK4017 




5 - 

V. 

1 • 

y 

16 

— V DD 

1 - 

2 

15 

— RESET 

0 — 

3 

14 

— CLOCK 

2 - 

4 

13 

- CLOCK ENABLE 

6 - 

5 

12 

— CARRYOUT 

7 - 

6 

11 

— 9 

3 - 

7 

10 

— 4 

v ss - 

8 

9 

— 8 


SK4018 




DATA - 

1# 

y 

16 

— V DD 

JAM 1 - 

2 

15 

— RESET 

JAM 2 - 

3 

14 

— CLOCK 

0? — 

4 

I3-* 

'— 05 

Ql — 

5 

12 

- JAM 5 

53 — 

6 

1 1 
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JAM 3 - 

7 

10 

— PRESET ENABLE 

v ss - 

8 

9 
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SK401S 

1 



SK4020 




SK4022 
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y 

16 

— V DD 

012- 

\ 

1 

J ' 

16 

— v DD 

1 - 

v. 

I# 

y 

16 

o 

o 

> 
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2 

15 
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2 

15 
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2 
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14 
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3 

14 
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4 

13 
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4 

13 
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4 

13 
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B2 — 

5 

12 
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5 

12 

— Q9 
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5 

12 

— CARRY OUT 

A 1 - 

6 

1 1 

— D2*A2Ka ♦ B2 Kb 

07 - 

6 

11 

— RESET 

NC - 

6 

1 1 

— 4 

B 1 — 

7 

10 

— DI = AI Ka + BI Kb 

Q4 — 

7 

10 

— * 

3 — 

7 

10 

— 7 

V SS - 

8 

9 

— Ka 

Vss - 

8 

9 

— Ql 

v S s — 

8 

9 
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TOP 

VIEW 























COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK4026 


CLOCK 
CLOCK INHIBIT 
DISP EN IN 
DISP EN OUT 
CARRY OUT 
f 



V DD 
RESET 
UNGATED "C" 
SEGMENT OUT 


SK4027 




02 - 

1 • 

J 

16 

o 

o 

> 

1 

02 - 

2 

15 

— 01 

CLOCK 2 — 

3 

14 

— OT 

RESET 2 - 

4 

13 

— CLOCK 1, 

K 2 - 

5 

12 

— RESET 1 

J 2 - 

6 

1 1 

— K 1 

SET 2 - 

7 

10 

- J 1 

V SS - 

8 

9 

— SET 1 


SK4029 




PRESET 


J 


ENABLE - 

1# 

16 

— V DD 

Q 4 - 

2 

15 

— CLOCK 

JAM 4 - 

3 

14 

— 03 

JAM 1 - 

4 

13 

— JAM 3 

CARRY IN - 

5 

12 

— JAM 2 

Q1 - 

6 

1 1 

— Q2 

CARRYOUT - 

7 

10 

- UP/DOWN 

V SS — 

8 

9 

- BINARY/ 




DECADE 


SK4030 


B 

A 

J = A0B 
K = C0 D 
C 
D 


SK4040 



012- 

V 

1 • 

J 

16 — V DD 

06- 

2 

15 —Qll 

05- 

3 

14 —010 

07- 

4 

13 —Q8 

04- 

5 

12 —09 

03- 

6 

II —R 

Q2 — 

7 

10 — 

Vss — 

8 

9 —01 


SK4042 


04 

01 

01 

01 

CLOCK 

POLARITY 

D2 


v SS“i8 


SK4046/980 


SK4049 

vcc-1 # 

16 — NC 

G=E- 2 

15 — L=F 

A — 3 

14 — F 

H=B - 4 

13 — NC 

B - 5 

12 — K=r 

l=TT — 6 

M — E 

C - 7 

10 — J=U 

V SS - 8 

9 — D 

NC = NO CONNECTION 





SK4035 


QI/QI- I# 

TRUE/COMP- 2 

K— 3 
J— 4 
RESET— 5 
CLOCK— 6 
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V SS- 8 




SK4047 
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13 
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5 

12 
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6 
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7 

10 
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SK4051 


CHANNELS * 
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14 —Q3/Q3 
13 — Q4/04 


SK4043 
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RI 

51 
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R2 
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__0 
_Q 

RESET 
♦ TRIGGER 



* CHANNELS 
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COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK4052 

channels) 4-1# 

/ - 

16 — V DD 

IN/OUT 1 6 - 2 

15 — 2 ) 

COM OUT/IN - 3 
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SK4053 
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L 
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J = A4- B4-C + D- I • 

A- 2 

B — 3 

C- 4 

D — 5 
IC — 6 
V SS — LL 
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SK 4093 




A - 

V 

1 # 

J 

14 

— v DD 

B — 

2 

13 

— H 

J = A- B — 

3 

12 

— G 

K=£~t> — 

4 

II 

— M = G 7 H 

C — 

5 

10 

— L = ETf 

D — 

6 

9 

— F 

v ss- 

7 

8 

— E 


SK4094 



V 

STROBE- 1 • 

J 

16 

— v DD 

DATA- 2 

15 

—OUTPUT ENABLE 

CLOCK- 3 

14 

— Q5 

Q1 - 4 

13 

— Q6 

Q2— 5 

12 

— Q7 

<0 

T 

ro 

O 

11 

— Q8 

Q4- 7 

10 

— Q's 

vss — 8 

9 

— Q s 


113 
















COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams All Diagrams are Top View 


SK4098 
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Functional Block Diagram 
on Page 396 
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PAUSE OUT 


Functional Block Diagram 
on Page 397 
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Functional Block Diagram 
on Page 397 
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ENABLE A— 2 
QIA— 3 
Q2A— 4 
Q3A — 5 
Q4A — 6 
RESET A — 7 

v ss —ISL 


" V DD 
-RESET B 
-Q4B 
-Q3B 
-Q2B 
- QIB 

-ENABLE B 
-CLOCK B 


CLOCK A— l« 
ENABLE A— 2 
QIA— 3 
Q2A— 4 
Q3A— 5 
Q4A — 6 
RESET A — 7 

vss —[e 


16 — V D 0 
15 —RESET B 
14 ■—Q4B 
13 — Q3B 
12 —Q2B 
11 — QIB 
10 — ENABLE B 
9 — CLOCK B 


1/2 OF 8 
DUAL -\ 00 



8 1/2 OF 

OOF DUAL 
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COS/MOS Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK4556 


SK40161 


— V DD 

- CARRY OUT 

- 01 

— 02 

— 03 

— 04 

— TE_ 

— LOAD 


SK40192 




—V J -"—"'I 







V-/ 


r E - 

1# 

16 

— v DD 



CLEAR 

— 

1 

16 


A - 

2 

15 

- x > 



CLOCK 

— 

2 

15 


B - 

3 

14 

— A 



PI 

— 

3 

14 

1/2 OF 
DUAL “ 

TO — 

4 

13 

— B 


1/2 OF 

P2 

— 

4 

13 


oi — 

5 

12 

— 5S 


DUAL 

P3 

— 

5 

12 


o5 — 

6 

1 1 

— OT 



P4 

— 

6 

II 


L 03 — 

7 

10 

— & 



PE 

— 

7 

10 

v ss — 

8 

9 




V SS 

— 

8 

9 



V DD 

Jl 

RESET 

BORROW 

CARRY 

PRESET ENABLE 

J3 

J4 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


Ail Diagrams are Top View 


SK7400 SK74H00 
SK74S00 SK74LS00 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 


SK7401 


SK7402 

SK74LS02 


V CC 4Y 4B 4A 3Y 38 3A 


V CC 4Y 48 4A 3Y 38 3A 



SK7403 

SK74LS03 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 


SK7404 SK74H04 

SK74S04 SK74LS04 


V CC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 


SK7405 

SK74LS05 


V CC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 



SK7406 


V CC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 


SK7409 


SK7407 


V CC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 


SK7408 

SK74LS08 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 



SK7410 

SK74LS10 


SK7411 

SK74LS11 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 


V CC 1C IY 3C 3B 3A 3Y 


V CC 1C IY 3C 3B 3A 3Y 




























TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK7412 

SK7413 

SK7414 



SK74LS14 

V CC 1C IY 3C 3B 3A 3Y 

V CC 2D 2C NC 2B 2A 2Y 

V CC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 

I^WDlEDIBIfaiEIDIGIQ^^B 





SK7422 


SK7423 


SK7425 


V CC 2D 2C NC 2B 2A 2Y 


imiBiiaiiD 


STROBE 

V CC IX 2D 2C 2G 2B 2A 2Y 


STROBE 

V CC 2D 2C 2G 2B 2A 2Y 



IA IB STROBE 1C ID IY GND 
IG 


SK7426 


SK7427 

SK74LS27 


SK7428 


V CC 4B 4A 4 Y 3B 3A 3Y 


V CC 1C IY 3C 3B 3A 3Y 


V CC 4 Y 4B 4 A 3Y 3B 3A 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 



SK7437 


ralEltnunitDioins 


niBIHiniHIHIHI 


IA IB 2Y 2A 2B GND 


SK7438 

SK74LS38 


All Diagrams are Top View 


SK7432 

SK74LS32 

SK7433 

VCC 4Y 4B 4A 3Y 3B 3A 

V CC 4Y 4B 4A 3Y 3B 3A 


imiiDiQimiiEiioiai 


HB 

Ha 

iniBiBiaiBidiDi 


IA IB 2Y 2A 2B GND 


SK7440 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 


VCC 4B 44 4Y 3B 3A 3Y 


SK7441 


OUT OUT 

— A -v GND /- A 


V CC 2D 2C NC 2B 2A 2Y 



SK7442 SK7443 

SK74LS42 SK7444 

INPUTS OUTPUTS 

/-—\ \ 

V CC A B C D 9 8 7 


IA IB NC 1C 

ID IY GND 

SK7445 


INPUTS 

A 

OUTPUTS 

A 

V CC A B C D 

V / \ 

9 8 7 



OUT IN 


V CC '- v -' OUT 

IN 


2 3 4 5 € GND 

_ _ __ / 

v 

OUTPUTS 


0 I 2 3 4 5 6 GND 

'-V- / 

OUTPUTS 


SK7446 

SK7447 


SK7448 


SK74LS49 


OUTPUTS 

_A_ 

a b c d e 


OUTPUTS 

/- A -> 

V CC f fl a b c d • 


OUTPUTS 

/-*-> 

V CC f g a b e d e 



v B C LAMP RB RB D A GND 

'-V-'TEST OUT IN N - sj-—' 

INPUTS INPUTS 


B C LAMP RB RB D A GND 

v —v-'TEST OUT IN N — sr*"* 

INPUTS INPUTS 


B C LAMP RB RB D A GND 
—v—'TEST OUT IN '— 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK7450 

SK7451 

SK74LS51 

SK7453 


MAKE NO EXTERNAL CONNECTIONS 


Vcc IB X X ID 1C IY 

VCC IB /- A -v ID 1C IY 

V CC B X X H G Y 



nirairaiiiiiiQiBiBi 



bibibibibibib 


IA 2A 2B 2C 2D 2Y GND 


SK7454 


SK7460 


SK7470 


MAKE NO EXTERNAL CONNECTION 
V CC B /—*-v H_Y 


V CC ID IX IX 2X 2X 2D 


V CC PR CK K2 Kl K Q 



SK7472 


SK7473 

SK74LS73 


SK7474 

SK74LS74 


V CC PR CK K3 K2 Kl 


NC CLR Jl J2 J3 q GND 


IJ IQ IQ GND 2K 2Q 2Q 


I CK I IK V CC 2 2 2J 

CLR CK CLR 


2 2 2 

VCC CLR 2D CK PR 2Q 2Q 



I ID ICK IPR IQ IQ GND 
CLR 


SK7475 

SK74LS75 


EN- 
_ ABLE 

IQ 2Q 2Q 1-2 GND 3Q 3Q 4Q 


SK7476 


IQ ID 2D EN- V cc 3D 4D 4Q 
ABLE 
3-4 


K IQ IQ GND 2K 2Q 2Q 2J 


SK7480 


ICK IPR I IJ Vrr 2 2 2 

CLR CK PR CLR 


V CC B2 Bl A c A * A2 Al 



B* B C C n C n+ , X X GND 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


SK7481 


SENSE 

ADDRESS WRITE ,—A— WRITE ADDRESS 

X4 I I 0 GND 0 Y4 


SK7483 

SK74LS83 


All Diagrams are Top View 


SK7485 

SK74LS85 

DATA INPUTS 



X3 X2 XI V rr Yl Y2 Y3 


SK7486 

SK74LS86 

V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 


SK7492 


INPUT ^ ^ 

A NC q A Qb GND QC Q D 


A4 13 A3 B3 V rr Z2 B2 A2 


B3 A<B A=B A>B A>B A=B A<B GND 

DATA N-y- f N -v- ' 

,NPUT CASCADING OUTPUTS 
INPUTS 


SK7489 


V CC ADB ADC ADD DI4D04 DI3D03 


IQllBliaiiailBlIDIIEIIBI 


SK7490 


INPUT 

A NC q A Qd GND QB Qc 



m 


DIBIBiaiHIBIOia 


ADA ME WE Dll DO I DI2D0 2 GND I INP g UT *0 ^0 NC V CC *fl ^9 


SK7493 

SK74LS93 


SK7494 


INPUT 

A NC °A Qd GND Qb Qc 


P2A PE2 P2B P2C GND P2D CLR OUT 



INPUT NC NC NC V cc R 0 Ro 

B (1) (2) 

INPUT R 0 R 0 NC V cc NC NC 

B (1) (2) 

PIA PIB PIC PID Vrr PEI SER CLOCK 

IN 

SK7495 

CLOCK CLOCK 2 

1 L-SHIFT 

Vcc Qa Qb Qc q d r-shift (load) 

SK7496 

OUTPUTS OUTPUTS 

^ SERIAL 

CLEAR °A °B QC GND °D U E INPUT 

SK7497 

RATE ENABLE 

INPUTS INPUT 

_ a— UNITY/ 

V CC D C CLR CASCADE! STROBE CLOCK 


mm 


IBHBlIBBIHIBIBiHEllHI 



SERIAL V A B C D, MODE GND 

INPUT -V- CON- 

INPUTS TROL 


BBBBBBBBBBBBBniO 


CLOCK A B C V cc D E PRESET 
V- v -/ V- v/ - f ENABLE 


B E F A Z Y ENABLE GND 

v -V-- f — / OUTPUT 

RATE INPUTS OUTPUTS 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK74107 

SK74109 

SK74110 

SK74LS107 

SK74LS109 


1 2 2 

VCC CLR 1 CK 2K CLR CK 2J 

2 _ 2 2 

VCC CLR 2J 2K CK PR 2Q 2Q 

V CC PR CK K3 K2 Kl Q 



NC CLR Jl J2 J3 o GND 


SK74111 


SK74121 


SK74122 


„ 2 2 2 

V CC 2K PR CLR 2J CK 20 20 


Rext/ 

^CC NC NC C ex f C ex t R int NC 


Rent/ 

VCC ^xt NC Cext NC Rjnt Q 



IK 1 PR 1 IJ 

CLR 

1 CK IQ 10 GND 

SK74123 


SK74LS123 


1 Rext/ 1 

2 

VCC Cext C e xt | q 

20 CLR 2B 2A 


At A2 BI B2 CLR q GND 


SK74125 


V CC 4C 4A 4Y 3C 3A 3Y 


SK74126 


Vec 4C 4A 4Y 3C 3A 3Y 



IA IB I iq 2Q 2 2 GND 

CLR Cext Rext/ 

Cext 


SK74132 


SK74LS136 


V CC 4 B 4 A 4 Y 3B 3A 3Y 


V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 



SK74LS138 

DATA OUTPUTS 

A 


V CC YO YI Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 


IDlIQlmllSlIBlDIIIQIill 



niBiHidiBiiaiaiDi 


IB IY 2A 2B 2Y GND 

ABC 

G2A G2B Gl 

Y7 GND 


'-V- / 

SELECT 

v -v-' 

ENABLE 

OUT 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK74141 


0 15 4 6ND 6 7 3 

FI fi m FI FI FI Fl FI 


9 8 0 1546732 


BCD-TO-DECIMAL 
DECODER/DRIVER 


ULl L2J LAJ LU LJJ L£J LU L®J 

8 9 A D V CC B C 2 

\- v -/ ^ v- v —/ OUTPUT 

OUTPUTS INPUTS INPUTS 


SK74145 


INPUTS OUTPUTS 

/-— ^- \ / -- \ 

V CC A B C D 9 8 7 


■ISIISIQIBIIBIOIIiaiill 


A B C D 

BCD-TO-DECIMAL 

0123456789 



■DIBIBIEHBII3IBIBI 


2 3 4 5 6 GND 

-V-' 

OUTPUTS 


SK74150 


DATA 

SELECT 


DATA INPUTS SELECT 

/- A -\/- A - 

V CC E8 E9 EIO Ell EI2 EI3 EI4 E15 A B C 


miBi&iHiBairairaiiaiiQiiBiiaiiB! 



DIBIBIDIBIBIBIBIBIIQIIDIIQ 


E7 E6 E5 E4 E3 E2 El EO STROBE W D GND 

v -V-—-' OUT DATA 

DATA INPUTS SEL 


SK74151 SK74LS151 

DATA 

DATA INPUTS SELECT 
/ \ / \ 
V CC D4 D5 D6 D7 A B C 


EiciiiniEiiaiinifuiD 


SK74153 
SK74LS153 DATA 

INPUTS 


STROBE A /- -\ OUT 

V CC 2G SEL 2C3 2C2 2CI 2C0 2Y 


HHB 


DIBIBiaiBIBIBIBI 



lS>lSllBlBIIS3IIEIIIDIIQIBIBIiailEl! 



D3 D2 Dl 
\__ __ 

DO 

Y STROBE GND 

V 

DATA 


OUTPUTS 

INPUTS 



SK74155 



SK74156 




SEL 

OUTPUTS 

DATA STRB 

IN 

,- A -v 

V CC 2C 2G 

A 

2Y3 2Y2 2YI 2Y0 




SK74157 

SK74LS157 

INPUTS 


/- n —\ OUT /—"-\ OUT 

V CC STROBE 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 


A 

B 

C 

D 

G2 

Gl 

15 

14 

13 

12 

0 









II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


niBIBIBIBIBIBIBIBIIElimilQI 




DATA STRB SEL IY3 IY2 IYI IYO GND SEL IA IB IY V 2A 2B 2Y GND 

1C IG IN V-v-/ OUT v—' OUT 

B OUTPUTS INPUTS INPUTS 


SK74160 SK74162 

SK74161 SK74163 

SK74LS161 SK74LS163 

OUTPUTS 

__A__ 

CARRY t \ ABLE 

vcc out Qa Qb Qc Qd t load 


SK74164 

SK74LS164 

OUTPUTS 


V CC °H q G Q F q E CLR CK 


SK74165 


PARALLEL INPUTS 


VIA / \ JLIMHL 

V CC INH D C B A IN °H 



CLR CK A B C D EN- GND 

\-/ ABLE 

DATA INPUTS p 


A B Q a Q b Q c Q d GND 


SERIAL OUTPUTS 
INPUTS 


SHIFT/ CK E F G H OUT GND 

LOAD v --v-- ' o H 

PARALLEL INPUTS 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK74166 


SK74170 


PARALLEL 
PARA INPUTS 

SHIFT/ IN OUT /-—^ 

Vcc LOAD H Oh G F E CLEAR 



SERI AL^A B C D / 

CK CK GND 

INPUT ' v- ' 

PARALLEL INPUTS 

INH 

SK74175 

SK74LS175 


V CC 40 40 4D 3D 

3Q 3Q CLOCK 


DATA READ OUTPUTS 
SELECT 


CLEAR IQ ID 2D 2Q 3D 3Q GND 


SK74176 

SK74177 


DATA INPUTS 


V CC CLR U D D B W B I 


SK74178 


INPUTS 

/-A- v OUT OUT 

V CC C D SHIFT °D LOAD °C 



CLEAR IQ IQ ID 2D 2Q 2Q GND 


COUNT/ Q C C A Q A CLOCK GND 

LOAD N -V-' 2 

DATA INPUTS 


B A SER Q a CK Q b GND 

v -v- ' OUT OUT 

INPUTS 


SK74179 


INPUTS OUTPUTS 


V CC C D SHIFT QO QD LOAD Oc 

nil nil nri nr] rrn nfi noi isi 


SK74180 


V CC F E D C B A 

fTTi ra itti rrri Hoi rn fei 


C D SHIFT q d Q d LOAD 

CLEAR q c - 

SERIAL 

B A IN °A °B 


EVEN ODD 1 I 
H IN IN EVEN ODD 


ULiJLULUlAJLUmm 

CLEAR B A SER Q A CK Qg GND 

'-v- ' IN. OUT OUT 

INPUTS 


UJ m UJ LU Hi LU LU 

G H EVEN ODD 1 I GND 

'-v-/ IN IN EVEN ODD 

INPUTS 0UT OUT 


SK74181 


V CC Al Bl A2 B2 A3 B3 Q c n+4 _P_ A-B F3_ 

f 2 ol fTsl fi8l fi7| riel — — 




iiaiiDiiBa 



■DIBIBIDI 


IIQIIIIIIBI 


LU LU LU Lll HI 

BO AO S3 S2 SI SO Cn M F FI F GND 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK74190 SK74LS191 

SK74192 SK74LS193 

SK74195 SK74LS195 

SK74191 

SK74193 

OUTPUTS 

' , DATA RIPPLE MAX/ DATA DATA 

w DATA CLEAR CARRY DATA DATA 

/ - X SHIFT/ • 

V CC A CLOCK CLOCK MIN LOAD C D 

V CC A BORROW LOAD C D 

v cc Qa Qb Qc Qd Qd clock load 



DATA Qn Qa ENABLE DOWN/ Q C Qq GND 
B G UP 

INPUTS: 1,4, 5,9,10,11,14,15 
OUTPUTS: 2,3,6,7,12,13 


DATA Q B Q a COUNT COUNT Q c Qn GND 
B DOWN UP 

INPUTS: 1,4,5,9, 10,11,14,15 
OUTPUTS: 2,3,6,7,12,13 


CLEAR J K A B C D GND 


SERIAL PARALLEL 

INPUTS INPUTS 


SK74196 SK74LS196 

SK74197 


SK74198 


DATA INPUTS 


V CC CLR °D / ~D r °B 



COUNT/ Q c C A Q a CLOCK GND 

LOAD N -V- ' 2 

DATA INPUTS 


SHIFT 

LEFT 

.. SERIAL IN IN IN IN 

V CC SI IN H Qh G QG F OF E OE CLEAR 


imipiSIBIimilElllDlIBlIQIIBIIDIQa 


L H 0 H G 0 G F Qp E 


a q a b o b c oc d 



■aiBIBIDIBIBIDIDIDIIBiaillQri 


SO SHIFT IN 0 A IN . Q 0 IN Q c IN 0 D CK GND 
RIGHT A B C D 

SERIAL 
IN 



IA IB I iq 2Q 2 2R e xt GND 
CLR Cext Cext 


SK74LS240 


SK74LS248 

SK74LS249 


Vcc 26 IYI 2A4 IY2 2A3 IY3 2A2 IY4 2AI 



16 IA1 2Y4 IA2 2Y3 IA3 2Y2 IA4 2YI 6N0 





■aiBIBIDIBIBIDIDi 


B C LAMP RB RB D A GND 

v -v-'TEST OUT IN v - v - ' 

INPUTS INPUTS 
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TTL Integrated Circuit Terminal Diagrams 


All Diagrams are Top View 


SK74LS253 

SK74LS257 

SK74LS258 

,, CONTROL A 

V CC 2G SELECT 2C3 2C2 2CI 2C0 2Y 

V CC CONTROL 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 

V CC CONTROL 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 



mmmam 


MOIBiaBHIBIDBOM ■D|B|D|D|D|B|0|D 



IG B IC3 IC2 ICI ICO IY GND 

CONTROL SELECT 

INPUTS: 3,4,5,6,10, 11,12,13 

OUTPUTS: 1,7,9,15 

SELECT IA IB IY A B Y GND 

INPUTS*. 2,3,5,6,10,11,13,14 

OUTPUTS: 4,7,9,12,15 

SELECT IA IB IY A B Y GND 

INPUTS: 2,3,5,6,10, II, 13,14 

OUTPUTS*. 4,7,9,12,15 

SK74LS259 

SK74LS266 

SK74LS273 

OUTPUTS 



w EN- DATA/- A -V 



V CC CLRABLE IN 07 06 05 04 

V CC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 

V CC 8Q 80 7D 7Q 6Q 6D 50 50 CLOCK 


EiiaiEiiBiiQiiQimiiaiEiiDi 



G H NC 

I 

I I GND 

N —v— / 

IN 

EVEN ODD 

INPUTS 


\ -y- / 



OUTPUTS 


82 A2 Al 61 C2 D2 Dl GND 


DATA INPUTS 


Gl IA IY 2 A 2Y 3A 3Y GND 


SK74LS377 

V CC 8Q 8D 7D 7Q 6Q 6D 5D 5Q CLOCK 


■SB 

meiBidiBidifai^S 


ENABLE IQ ID 2D 2Q 3Q 3D 4D 4Q GND 
G 
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RCA 

SK Solid-State 

Replacement 

Directory 


About the Cross-Reference Directory 

The listings on the pages following use a "computer sort". The electronic 
computer sorts in ascending order from zero, and alphabetically from "A". 

It also considers number position: For example, all three-number groups are 
listed together; "1-2-3" and "1-2-3-4" are listed several pages apart because 
the last "1-2-3" entry is "123N1" and the next listing is "124-1". Listing 
"1-2-3-4" follows "1229H", etc. 

Remember, numbers precede letters and all number groups (2-digit numbers, 
3-digit numbers, etc.) are in the same place. 
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RCA SK Solid-State Replacement Directory 0.5Z5.1U—003-00 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

0.5Z5.1U 

3776/5010A 

0000-0011-049 

3122 

00002SC829 

3122 

0002SC1026B 

3018 

001-02405-2 

3017B/117 

001-044674-001 

3124/289 

D-008 

3024/128 

0000-00011-049 

3444/123A 

00002SC838 

3122 

0002SC1026C 

3018 

001-02406-0 

3051/156 

001-044676-001 

3100/519 

0-009 

3025/129 

0000-00011-050 

3190/184 

00002SC858 

3245/199 

0002SC1032 

3039/316 

001-02406-1 

3051/156 

001-044677-001 

3018 

0A7 

3091 

0000-00011-053 

3990/220 

00002SC870 

3124/289 

0002SC1032A 

3018 

001-02470 

3610/5980 

001-223027 

3064/146A 

0A8-1 

3007 

0000-00011-054 

3448 

00002SC870A 

3124/289 

0002SC1032B 

3018 

001-02601-0 

3017B/117 

001-223034 

3063/145A 

0A8-1-12 

3007 

0000-00011-055 

3448 

00002SC870B 

3124/289 

0002SC1032C 

3018 

001-02603-0 

3017B/117 

001-226010 

3100/519 

0A8-1-12-7 

3007 

0000DS410 

3175 

00002SC870C 

3124/289 

0002SC1061 

3054/196 

001-011010 

3861/101 

001-226030 

3016 

0A9 

3091 

0000DS410R 

3175 

00002SC929 

3132 

0002SC1061A 

3054/196 

001-012010 

3004/102A 

00IB MCINTOSH 

3129/726 

0A10 

9003/5800 

OO0OFR2O2 

3313/116 

00002SC930 

3356 

0002SC1061B 

3054/196 

001-012011 

3004/102A 

0012060 

3087 

0A70 

3088 

OOOOHA1306 

3368/1029 

00002SC945 

3124/289 

0002SC1061C 

3054/196 

001-012020 

3123 

001422 

3444/123A 

0A73 

3091 

OO0OLA12O1 

3288/1003 

00002SC968 

3124/289 

0002SC1162 

3190/184 

001-012021 

3004/102A 

0015107 

3125 

0A81 

3091 

OOOOLA1201B 

3288/1003 

00002SC1026 

3018 

0002SC1317 

3122 

001-012030 

3123 

0018 

3020/123 

0A90 

3088 

OOOOSD1 

3088 

00002SC1032 

3018 

0002SC7108 

3122 

001-012031 

3004/102A 

0019-003485 

3026 

0A90FM 

3709/110MP 

OOOOSJD-1AUF 

3017B/117 

00002SC1061 

3054/196 

0002SC8280 

3122 

001-012040 

3009 

0019-003485A 

3114/290 

0A90G 

3088 

OOOOSD46 

3088 

00002SD235 

3054/196 

0003-009700 

3062/142A 

001-012050 

3009 

00192-5 

3178A 

0A90LF 

3088 

0O0OWZ090 

3060/139A 

00002SD261 

3137/192A 

0004-003500 

3016 

001-012051 

3009 

00192-6 

3261/175 

0A90MLF 

3088 

OOOOODS13 

3245/199 

000025B481 

3198/131 

0004201 

3004/102A 

001-012052 

3009 

00192GN 

3187 

0A90Z 

3088 

00000DS18 

3311 

000028C838 

3122 

0004202 

3004/102A 

001-012053 

3009 

002 

3102/710 

0A91 

3087 

OOOOODS-38 

3032A 

000062 

3025/129 

0004203 

3198/131 

001-012060 

3004/102A 

002 MC INTOSH 

3102/710 

OA95 

3709/110MP 

OOOOODS131 

3313/116 

000071090 

3198/131 

000546-1 

3122 

001-012300 

3274/153 

002-1 SYLVANIA 

3054/196 

0A99 

3088 

OOOOODS410 

3175 

000071120 

3193/187 

000583954 

3501/5994 

001-015010 

3087 

002-2 SYLVANIA 

3054/196 

OA126/10 

3786/5020A 

OOOOOFR202 

3313/116 

000071130 

3193/187 

000653 

3122 

001-015011 

3087 

002-03 

3444/123A 

0A126/12 

3062/142A 

00000MZ206 

3056/135A 

000071131 

9076/187A 

000704 

3122 

oai-021010 

3020/123 

002-3 SYLVANIA 

3188A/182 

0A180 

3091 

OOOOOSIBOI 

3311 

000071150 

3466/159 

001-00 

3444/123A 

001-021011 

3124/289 

002-3(SYLVANIA) 

3188A/182 

OA12612 

3062/142A 

OOOOOWZ090 

3060/139A 

000071151 

3466/159 

001 MC INTOSH 

3129/726 

001-21011 

3444/123A 

002-4 SYLVANIA 

3054/196 

0AZ209 

3056/135A 

000000DG13 

3113/516 

000072020 

3031A 

001-0000-00 

3090/109 

001-021020 

3444/123A 

002-5 SYLVANIA 

3188A/182 

0AZ213 

3062/142A 

000000DS17 

9001/113A 

000072050 

3311 

001-1 SYLVANIA 

3156/172A 

001-021030 

3444/123A 

002-104-000 

3245/199 

0AZ243 

3058/137A 

000000DS18 

9002 

000072090 

. 3088 

001-002 

3715 

001-021040 

3020/123 

002-0105-00 

3984/106 

0AZ244 

3780/5014A 

OOOOOODS38 

3311 

000072130 

3175 

001-02 

3466/159 

001-021050 

3020/123 

002-005100 

3004/102A 

0AZ246 

3782/5016A 

OOOOOOSD1A 

3017B/117 

000072150 

3060/139A 

001-2 SYLVANIA 

3246/229 

001-021060 

3020/123 

002-006300 

3008 

0AZ269 

3056/135A 

OOOOOOSD1AB 

3017B/117 

000072160 

3088 

001-03 

3466/159 

001-021070 

3444/123A 

002-006500 

3020/123 

0C16 

3719/104 

000000SD1AB TV 

3843 

000072180 

3136/5072A 

001-003 

3715 

001-021080 

3444/123A 

002-006600 

3004/102A 

OC-16 

3717/121 

OOOOOOSD1Y 

3311 

000072190 

3060/139A 

001-004 

3715 

001-021090 

3020/123 

002-006800 

3004/102A 

0C19 

3717/121 

OOOOOOSD46 

3090/109 

000073070 

3124/289 

001-04 

3466/159 

001-021100 

3044/154 

002-006900 

3004/102A 

0C20 

3717/121 

000000SV31 

3004/102A 

000073080 

3245/199 

001-007-00 

3031A 

001-021110 

3024/128 

002-007000 

3009 

OC-22 

3717/121 

OOOOOOSZT8 

3059/138A 

000073090 

3124/289 

001-0010-00 

3087 

001-021111 

3024/128 

002-007100 

3007 

0C22 

3719/104 

OOOOOOOFR1 

3031A 

000073100 

3444/123A 

001-0020-00 

3709/110MP 

001-021130 

3124/289 

002-007200 

3006/160 

OC-23 

3717/121 

0000000FR2 

3313/116 

000073110 

3024/128 

001-0020-0 

3088 

001-021131 

3124/289 

002-007300 

3004/102A 

0C23 

3719/104 

OOOOOOOFRI 

3017B/117 

000073120 

3124/289 

001-0020-00 GER 

3090/109 

001-021132 

3444/123A 

002-007400 

3007 

0C24 

3719/104 

OOOOOOOMV4 

3090/109 

.000073130 

3124/289 

001-0020-00 SIL 

3175 

001-021133 

3020/123 

002-008100 

3009 

OC-24 

3717/121 

0000000S15 

3313/116 

000073140 

3246/229 

001-0022-00 

3090/109 

001-021134 

3444/123A 

002-008400 

3004/102A 

OC-25 

3717/121 

OOOOOOOSD1 

3313/116 

000073230 

3018 

001-0036 

9014/720 

001-021135 

3444/123A 

002-008800 

3717/121 

0C25 

3719/104 

000000 IN60 

3088 

000073231 

3018 

001-0072-00 

3031A 

001-021136 

3124/289 

002-009100 

3021/124 

OC-26 

3717/121 

00000010D1 

3311 

000073280 

3192/186 

001-0077-00 

3031A 

001-021140 

3021/124 

002-009500 

3444/123A 

0C26 

3719/104 

000001S188 

3087 

000073290 

3124/289 

001-0081 

3088 

001-021150 

3021/124 

002-009501 

3444/123A 

0C-30A 

3717/121 

000001S330 

3056/135A 

000073300 

3137/192A 

001-0081-00 

3017B/117 

001-021151 

3021/124 

002-9501 

3245/199 

0C32 

3722/102 

000001S330A 

3056/135A 

000073301 

3137/192A 

001-0082-00 

3334/5071A 

001-021160 

3021/124 

002-009502 

3444/123A 

0C-35 

3717/121 

000001S331 

9021/5070A 

000073302 

3137/192A 

001-0085-00 

3126 

001-021161 

3021/124 

002-9502 

3245/199 

0C35 

3719/104 

000001S334 

3060/139A 

000073303 

3137/192A 

001-0091 

3473/1140 

001-021162 

3021/124 

002-9502-12 

3245/199 

0C-36 

3717/121 

000001S553 

3126 

000073310 

3124/289 

001-0095-00 

3175 

001-021163 

3021/124 

002-009502-12 

3020/123 

0C36 

3719/104 

000001S990 

3175 

000073320 

3192/186 

001-0095-02 

3100/519 

001-021170 

3247/234 

002-009600 

3452/108 

0C41 

3722/102 

000002SB22 

3004/102A 

000073332 

3018 

001-0099-00 

3059/138A 

001-021171 

3247/234 

002-009601 

3452/108 

OC-44 

3721/100 

0000 IN60 

3088 

000073333 

3444/123A 

001-0099-01 

3059/138A 

001-021172 

3247/234 

002-9601 

3452/108 

OC-45 

3721/100 

00001S46D 

3090/109 

000073350 

3245/199 

001-0099-02 

3059/138A 

001-021173 

3247/234 

002-9601-12 

3452/108 

OC-46 

3721/100 

00001S188 

3087 

000073351 

3124/289 

001-0101-01 

3749/5073A 

001-021180 

3027/130 

002-009601-12 

3018 

OC-47 

3721/100 

00001S188AM 

3087 

000073360 

3245/199 

001-0112-00 

3100/519 

001-021190 

3024/128 

002-9700 

3009 

0C-130 

3721/100 

00001S330A 

3776/5010A 

000073361 

3124/289 

001-0125-00 

3175 

001-021200 

3027/130 

002-009701 

3717/121 

0C139 

3861/101 

00001S334 

3060/139A 

000073370 

3124/289 

001-0127-00 

3061/140A 

001-021210 

3124/289 

002-009800 

3715 

0C140 

3861/101 

00001S1210 

3175 

000073373 

3245/199 

001-0130-00 

3126 

001-021211 

3124/289 

002-9800-12 

3025/129 

0C141 

3861/101 

00001S1555 

3175 

000073374 

3245/199 

001-0151-00 

3175 

001-021218 

3124/289 

002-009800-12 

3025/129 

0C238 

3444/123A 

00001 SI 849 

3311 

000073380 

3192/1’86 

001-0151-01 

3175 

001-021230 

3124/289 

002-9 800-A 

3715 

0C-304 

3845/176 

00001S1849R 

9002 

000073381 

3357/186A 

001-0152-00 

3136/5072A 

001-021231 

3124/289 

002-009800A 

3114/290 

0F66 

3843 

00001S2076 

3175 

000073390 

3124/289 

001-0153-00 

3313/116 

001-021232 

3124/289 

002-009900 

3444/123A 

0F164 

3311 

00001S4460 

3090/109 

000073391 

3124/289 

001-0160-00 

3327/614 

001-021270 

3027/130 

002-010100 

3009 

0N008341 C-2 

3004/102A 

000010DC1 

9001/113A 

000074010 

3358/1006 

001-0161-00 

3136/5072A 

001-021270-1 

3027/130 

002-010300 

3715 

0N008351 

3005 

000010DC1R 

9002 

000074020 

3102/710 

001-0163-02 

3056/135A 

001-021280 

3036 

002-010300-6 

3025/129 

0N47204-1 

3444/123A 

0000101 

3008 

000074030 

3485/1142 

001-0163-04 

3057/136A 

001-021290 

3024/128 

002-010300A 

3715 

0N064071-1 

3004/102A 

0000102 

3008 

0001S49 

3017B/117 

001-0163-13 

3136/5072A 

001-022010 

3466/159 

002-010400 

3444/123A 

0N088598 

3549/901 

0000103 

3004/102A 

0001 SI 88 

3087 

001-0163-15 

3060/139A 

001-022020 

3466/159 

002-010500 

3715 

0N097164 

3021/124 

0000104 

3004/102A 

0001S188AM 

3087 

001-0176-00 

3327/614 

001-022030 

3124/289 

002-010500A 

3715 

ON 101880 

3547/900 

00001201 

3288/1003 

0001S334 

3060/139A 

001-533-00 

3466/159 

001-022031 

3124/289 

002-010600 

3024/128 

ON 101881 

3540/903 

00002CS945 

3245/199 

0001S2076 

3175 

001-01101-0 

3861/101 

001-022032 

3114/290 

002-010700 

3025/129 

0N161646C 

3004/102A 

00002S606 

3039/316 

0001S2144Z 

3175 

001-01202-1 

3005 

001-022050 

3628/6402 

002-010800 

3444/123A 

ON 188320-2 

4001 

00002SA101 

3007 

000157-5 

3178A 

001-01203-1 

3005 

001-023027 

3064/146A 

002-010900 

3715 

ON 198382-2 

4016 

00002SA202 

3005 

000157GN 

3187 

001-01204-0 

3009 

001-023030 

3333/5069A 

002-010900A 

3715 

0S22.3504-040 

3004/102A 

00002SA550 

3118 

0001849 

3031A 

001-01205-0 

3009 

001-023031 

3336/5080A 

002-011000 

3004/102A 

0S22.3504-060 

3004/102A 

00002SA609 

3466/159 

000188-4 

3261/175 

001-01205-1 

3719/104 

001-023032 

3335/5079A 

002-011400 

3716/161 

0S22.3505-910 

3004/102A 

00002SB185 

3004/102A 

000188-5 

3178A 

001-01206-0 

3722/102 

001-023033 

3057/136A 

002-011500 

3716/161 

0S22.3511-770 

3007 

00002SB185-0 

3004/102A 

000188GN 

3187 

001-01501-0 

3087 

001-023034 

3063/145A 

002-011600 

3008 

0S22.3511-780 

3007 

00002SB186 

3004/102A 

000192-3 

3261/175 

001-02010 

3004/102A 

001-023035 

3061/140A 

002-11700 

3835/103A 

0S22.3511-790 

3007 

00002SB186 

3004/102A 

000192-5 

3178A 

001-02011 

3122 

001-023036 

3333/5069A 

002-011700 

3835/103A 

0S22.3516-380 

3007 

00002SB186-0 

3004/102A 

000192GN 

3187 

001-02020 

3444/123A 

001-023037 

3062/142A 

002-011800 

3845/176 

OS22.3640-050 

3009 

00002SB187 

3004/102A 

0002SB186-0 

3004/102A 

001-02101-0 

3444/123A 

001-023038 

3751/5075A 

002-11800 

3004/102A 

0S22.3640-080 

3018 

00002SB303 

3004/102A 

0002SB187 

3004/102A 

001-02101-1 

3444/123A 

001-023041 

3396/5130A 

002-11900 

3004/102A 

0S22.3640-081 

3048/329 

00002SB303-0 

3004/102A 

0002SB187 RED 

3004/102A 

001-02102-0 

3444/123A 

001-023042 

3386/5120A 

002-011900 

3003 

0S22.3640-082 

3048/329 

00002SB405 

3004/102A 

0002SB303-0 

3004/102A 

001-02103-0 

3444/123A 

001-024010 

3016 

002-012000 

3124/289 

0S22.3901-001 

3087 

00002SB435 

3274/153 

0002SB405 

3004/102A 

001-02104-0 

3444/123A 

001-024020 

3017B/117 

002-12000 

3444/123A 

0S22.3902-001 

3087 

00002SB460 

3004/102A 

0002SB405R 

3004/102A 

001-02105-0 

3444/123A 

001-024030 

3017B/117 

002-012100 

3191/185 

0S22.3905-001 

3017B/117 

00002SB474 

3082/226 

0002SB1860 

3004/102A 

001-02106-0 

3444/123A 

001-024040 

3501/5994 

002-012200 

3190/184 

0S133.008T 

3715 

00002SB481 

3840/131MP 

0002SB3030 

3004/102A 

001-02107-0 

3444/123A 

001-024050 

3016 

002-012300 

3083/197 

OS133.0008T 

3466/159 

00002SB492 

3845/176 

0002SC373 

3245/199 

001-02108-0 

3444/123A 

001-024051 

3016 

002-012400 

3893/152 

0S133.1003T 

3715 

00002SB968 

3122 

0002SC373W 

3245/199 

001-02109-0 

3444/123A 

001-024052 

3016 

002-012500 

3024/128 

0S492 

3845/176 

00002SC373 

3245/199 

0002SC458B 

3124/289 

001-02110-0 

3444/123A 

001-024060 

3501/5994 

002-012600 

3025/129 

0S536G 

3444/123A 

00002SC460 

3122 

0002SC458C 

3124/289 

001-02111-1 

3444/123A 

001-024061 

3051/156 

002-012700 

3009 

0V02 

3843 

00002SC460A 

3122 

0002SC531F 

3122 

001-02113-2 

3444/123A 

001-024070 

3610/5980 

002-012700-12 

3764/127 

0Z12T5 

3062/142A 

00002SC460B 

3122 

0002SC537F 

3124/289 

001-02113-3 

3444/123A 

001-024080 

3124/289 

002-012800 

3715 

0Z12T10 

3062/142A 

00002SC460C 

3122 

0002SC644R 

3245/199 

001-02113-4 

3444/123A 

001-026010 

3100/519 

002-012800A 

3715 

0Z27T5 

3064/146A 

00002SC461 

3122 

0002SC644S 

3245/199 

001-02113-5 

3444/123A 

001-026030 

3175 

002SB185AA 

3004/102A 

0Z27T10 

3064/146A 

00002SC492 

3123 

0002SC668D 

3452/108 

001-02114-0 

3220/198 

001-026050 

3628/6402 

002SB435RY 

3274/153 

00 TRANSISTOR 

3245/199 

00002SC535 

3293/107 

0002SC710B 

3018 

001-02115-0 

3021/124 

001-026060 

3170/731 

002SB18500 

3004/102A 

000-04 

3444/123A 

00002SC536 

3122 

0002SC710C 

3018 

001-02116-0 

3021/124 

001-026060 DIOD 

3175 

002SC203 

3005 

000HA1306U 

3368/1029 

00002SC537 

3122 

0002SC828 

3122 

001-02117-2 

3138/193A 

001-027010 

3116 

002SC203A 

3005 

000LA1201 

3288/1003 

00002SC606 

3452/108 

0002SC828H 

3018 

001-02119-0 

3024/128 

001-027020 

3116 

002SC203AA 

3005 

OOOLA1201B 

3288/1003 

00002SC609 

3765/195A 

0002SC828Q 

3122 

001-02121-0 

3444/123A 

001-027030 

3834/132 

002SC735 OY 

3122 

000LA3300 

3723/1005 

00002SC644 

3245/199 

0002SC930D 

3245/199 

001-02201-0 

3715 

001-044272-002 

3124/289 

002SC1209C 

3124/289 

000LA3301 

3358/1006 

00002SC668 

3293/107 

0002SC930E 

3245/199 

001-02303-0 

3056/135A 

001-044273-002 

3024/128 

002SD235RY 

3054/196 

OOORS1542 

3017B/117 

00002SC688 

3452/108 

0002SC945Q 

3245/199 

001-02303-3 

3058/137A 

001-044275-002 

3024/128 

0023645 

3039/316 

000SD-1AUF 

3175 

00002SC735 

3122 

0002SC968P 

3124/289 

001-02303-4 

3063/145A 

001-044277-002 

3311 

0023828 

3444/123A 

OOOWGIOIO 

9091/177 

00002SC772 

3132 

0002SC1026 

3018 

001-02405-0 

3017B/117 

001-044672-001 

3004/102A 

0023829 

3039/316 

0000-00011-046 

3175 

00002SC828 

3122 

0002SC1026A 

3018 

001-02405-1 

3017B/117 

001-044673-001 

3004/102A 

003-00 

3246/229 
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003-02-010103 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Typo 

003 

3709/110MP 

006-0001011 

3044/154 

01-010473 

3083/197 

01-680415 

3433/287 

0114-0090 

3060/139A 

0134 

3444/123A 

003-0 SYLVAN 1A 

3638/5402 

006-0002034 

3502/5513 

01-010495 

3114/290 

01-680815 

3124/289 

0114-0090-6438 

3060/139A 

0135-1 

9004/5801 

003-H03 

3004/102A 

006-0002088 

3044/154 

01-010564 

3114/290 

01-690261 

3137/192A 

012-00 

3104 A 

013684 

3500/5882 

003-001 

3017B/117 

006-0004270-001 

3590/9090 

01-010628 

3114/290 

01-690471 

3449/297 

012-H02 

3005 

0137 

3173/219 

003-01 

3018 

006-0006903 

3528/397 

01-010673 

3114/290 

01-690564 

3450/298 

012-1 

3444/123A 

014-556 

3459/1058 

003-1(SYL)PLAST 

3199/188 

006-6450032 

3122 

01-010719 

3114/290 

01-690643 

3138/193A 

012-1-12 

3444/123A 

014-611 

3466/159 

003-00200 (MP) 

3709/110MP 

006B2M 

3161/722 

01-010733 

3138/193A 

01-690733 

3114/290 

012-1-12-7 

3444/123A 

014-652 

3466/159 

003-02000 (MP) 

3709/110MP 

0063050118 

3031A 

01-010844 

3114/290 

01-690945 

3124/289 

012-1020-005 

3100/519 

014-652C 

3466/159 

003-002200 

3119/113 

007-00 

3201/171 

01-020566 

3083/197 

01-691187 

3246/229 

012-1021-001 

3100/519 

014-680 

3444/123A 

003-004200 

3709/110MP 

007-009-00 

3129/726 

01-030372 

3245/199 

01-691674 

3132 

012-1022-002 

3120/114 

014-686 

3444/123A 

003-005400 

3087 

007-0018-00KING 

3009 

01-030373 

3245/199 

01-700542 

3466/159 

012-1023-007 

3057/136A 

014-698 

3444/123A 

003-006700 

3091 

007-0019-00 

3257 

01-030388 

3132 

OIF 

3157/703A 

012-1024-001 

3100/519 

014-772 

3466/159 

003-007500 

3091 

007-0051-00 

3024/128 

01-030394 

3018 

01F-SL8020 

3157/703A 

012-1025-002 

3051/156 

014-784 

3444/123A 

003-007500 (MP) 

3709/110MP 

007-0051-01 

3512 

01-030454 

3124/289 

010 

3999/173BP 

012-103002 

3893/152 

014-862 

3122 

003-009000 

3090/109 

007-0072-00 

3535/181 

01-030458 

3124/289 

010-694 

3044/154 

012E 

3444/123A 

014A 

3009 

003-009100 

3063/145A 

007-0074 

3026 

01-030509 

3124/289 

010-6742 

3999/173BP 

012013-1 

3444/123A 

014A-12 

3009 

003-009200 

3062/142A 

007-0112 

3893/152 

01-030536 

3122 

010-6744 

3999/173BP 

0121 

3444/123A 

014A-12-7 

3009 

003-009400 

3017B/117 

007-0112-00 

3054/196 

01-030643 

3115/165 

0100 

3311 

0122 

3054/196 

0140-5 

3124/289 

003-009600 

3091 

007-0112-03 

3893/152 

01-030668 

3018 

0101-0034 

3006/160 

0122-0028-6438 

3088 

0140-6 

3444/123A 

003-009700 

3062/142A 

007-112-04 

3893/152 

01-030682 

3018 

0101-0060A 

3452/108 

0123 

3041 

0140-7 

3192/186 

003-009900 AIRL 

3843 

007-0112-04 

3054/196 

01-030710 

3356 

0101-0222 

3006/160 

0124 

3024/128 

0140-8 

3311 

003-009900 DIOD 

3313/116 

007-0112-05 

3893/152 

01-030733 

3245/199 

0101-439 

3025/129 

0124 KNIGHT 

3466/159 

0140-9 

3311 

003-010000 

3062/142A 

007-0112-06 

3054/196 

01-030734 

3122 

0101-0439 

3025/129 

0124A 

3114/290 

0142 

3452/108 

003002 

3090/109 

007-117-02 

3065/222 

01-030735 

3122 

0101-0448 

3193/187 

0125 

3444/123A 

014382 

3009 

003007 

3313/116 

007-0189-00 

3065/222 

01-030763 

3122 

0101-0448A 

3193/187 

0126 

3444/123A 

014558 

3044/154 

003008 

3175 

007-0197-00 

3509/5695 

01-030785 

3246/229 

0101-0466 

3193/187 

0126(WARDS) 

3200/189 

015 

3452/108 

003015 

3311 

007-023200 

3053 

01-030828 

3122 

0101-0491 

3444/123A 

0127 

3444/123A 

015-002 

3016 

003016 

3090/109 

007-25853-01 RB 

3507 

01-030829 

3122 

0101-0531 

3452/108 

0128 

3444/123A 

015-006 

3016 

003017 

3100/519 

007-25853-02 

3507 

01-030900 

3124/289 

0101-0540 

3444/123A 

013-0144-6438 

3031A 

015040/7 

7404 

003023 

3311 

007-73203-01 C 

3004/102A 

01-030930 

3356 

0102 

3031A 

013-339 

3017B/117 

016 

3939/5636 

003111 

3060/139A 

007-73401-02 

3006/160 

01-030945 

3124/289 

0102-0371 

3004/102A 

013-768 

3755/5084A 

016B12 

3122 

003113 

3056/135A 

007-74004-01 

3466/159 

01-030983 

3244 

0103 JC PENNEY 

3112 

0130 

3024/128 

016B810 

3122 

003114 

3100/519 

007-74008-01 

3466/159 

01-031018 

3298/299 

0103-0014 

3444/123A 

0131 

3444/123A 

016B812 

3122 

003307 

3100/519 

007-74655-02 

3122 

01-031166 

3122 

0103-0014/4460 

3444/123A 

0131-026 

3017B/117 

017E824 

3444/123A 

003501 

3288/1003 

007-74655-06 

3122 

01-031173 

3054/196 

0103-0014R 

3024/128 

0131-0026 

3311 

0170301 

3100/519 

003515 

3160/801 

007-74661-01 

3122 

01-031175 

3444/123A 

0103-0014S 

3024/128 

0131-0044 

3311 

018-00001 

3466/159 

003516 

3700/1217 

007-1671101 

3543/912 

01-031213 

3122 

0103-0051 

3024/128 

0131-0053 

3017B/117 

018-00002 

3466/159 

00352080 

3444/123A 

007-1695001 

7400 

01-031293 

3132 

0103-0060 

3452/108 

0131-053 

3017B/117 

018-00003 

3444/123A 

003522 

3249/1052 

007-1695101 

7420 

01-031306 

3239/236 

0103-0060-6438 

3018 

0131-000100 

3004/102A 

018-00004 

3193/187 

003526 

3745 

007-1695301 

7404 

01-031318 

3122 

0103-0060A 

3122 

0131-000101 

3004/102A 

018-00005 

3192/186 

003536 

3484/1194 

007-1695701 

7440 

01-031360 

3133 

0103-0060B 

3452/108 

0131-000102 

3004/102A 

018-00006 

3031A 

0036-001 

3466/159 

007-1695901 

7410 

01-031364 

3124/289 

0103-0088 

3444/123A 

0131-0144-6438 

3031A 

018-00007 

3031A 

004-00 

3444/123A 

007-1696001 

7485 

01-031446 

3220/198 

0103-0088/4460 

3124/289 

0131-000192 

3009 

018-0008 

3031A 

004 

3162/725 

007-1696101 

7414 

01-031507 

3219 

0103-0088H 

3444/123A 

0131-000335 

3466/159 

018-00009 

3031A 

004-001 

3642/179 

007-1696201 

7402 

01-031514 

3219 

0103-0088R 

3444/123A 

0131-000336 

3009 

018B 

3039/316 

004-1 

3083/197 

007-1696301 

7437 

01-031520 

3220/198 

0103-0088S 

3444/123A 

0131-000337 

3009 

018069 

3025/129 

004-1(SYL)METAL 

3025/129 

007-1696801 

74145 

01-031550 

3747/157 

0103-93 

3124/289 

0131-000418 

3006/160 

018077 

3024/128 

004-1A SYLVANIA 

3191/185 

007-1696901 

7406 

01-031664 

3913 

0103-94 

3444/123A 

0131-000419 

3006/160 

019-00-3485 

3026 

004-2 SYLVANIA 

3893/152 

007-1697801 

7441 

01-031675 

3124/289 

0103-0191 

3452/108 

0131-000473 

3444/123A 

019-00009 

3444/123A 

004-0027-00 

3016 

007-1698301 

74192 

01-031685 

3124/289 

0103-389 

3452/108 

0131-000498 

3006/160 

019-00010 

• 3444/123A 

004-0032 

9086/518 

007-1698401 

74193 

01-031686 

3246/229 

0103-0389 

3452/108 

0131-000561 

3024/128 

019-001918 

3087 

004-002000 

3017B/117 

007-1699301 

7408 

01-031688 

3246/229 

0103-0419 

3192/186 

0131-000562 

3009 

019-001980 

3087 

004-002700 

3016 

007-1699801 

7474 

01-031756 

3219 

0103-0419A 

3192/186 

0131-000563 

3004/102A 

019-002691 

3330/5066A 

004-002800 

3017B/117 

007-7450301 

3027/130 

01-031760 

3251/306 

0103-0473 

3444/123A 

0131-000704 

3444/123A 

019-002718 

3087 

004-003000 

3017B/117 

007-7450301 C 

3027/130- 

01-031815 

3854/123AP 

0103-0482 

3444/123A 

0131-000802 

3006/160 

019-002935 

3016 

004-003100 

3109/119 

007-7466101 

3122 

01-031846 

3251/306 

0103-0491 

3444/123A 

0131-000859 

3006/160 

019-002964 

3175 

004-03100 

3109/119 

007-7466201 B 

3036 

01-031855 

3246/229 

0103-0491-6438 

3020/123 

0131-000862 

3006/160 

019-003315 

3007 

004-03200 

3066/118 

007-7466601 

3026 

01-031906 

3293/107 

0103-0491/4460 

3444/123A 

0131-000863 

3006/160 

019-003317 

3862/103 

004-003200 

3066/118 

0072585411A 

3507 

01-031909 

3197/235 

0103-0492 

3124/289 

0131-001056 

3004/102A 

019-003318 

3862/103 

004-03300 

3017B/117 

00764-5 

3178A 

01-031921 

3433/287 

0103-0503 

3024/128 

0131-001182 

3006/160 

019-003319 

3862/103 

004-003300 

3016 

00764-16 

3261/175 

01-031923 

3132 

0103-0503S 

3024/128 

0131-001314 

3006/160 

019-003324 

3005 

004-003400 

3016 

00764GN 

3187 

01-031957 

3253/295 

0103-0504 

3444/123A 

0131-001328 

3466/159 

019-003342 

3005 

004-003500 

3843 

00765-5 

3178A 

01-031964 

3856/310 

0103-512M 

3192/186 

0131-001329 

3466/159 

019-003343 

3005 

004-03500 

3017B/117 

00765A 

3261/175 

01-031973 

3250/315 

0103-0521 

3452/108 

0131-001332 

3006/160 

019-003349 

3444/123A 

004-03600 

3017B/117 

00765GN 

3187 

01-032057 

3246/229 

0103-052 IB 

3452/108 

0131-001417 

3444/123A 

019-003411 

3061/140A 

004-003600 

3016 

00766-5 

3178A 

01-032078 

3197/235 

0103-0531 

3452/108 

0131-001418 

3444/123A 

019-003415 

3004/102A 

004-03700 

3017B/117 

00766-18 

3261/175 

01-032314 

3253/295 

0103-0531-4460 

3122 

0131-001419 

3004/102A 

019-003416 

3004/102A 

004-003700 

3110/120 

00766GN 

3187 

01-040201 

3027/130 

0103-0531-6438 

3122 

0131-001420 

3025/129 

019-003420 

3017B/117 

004-003900 

3313/116 

008-024-00 

3017B/117 

01-040234 

3893/152 

0103-0531/4460 

3122 

0131-001421 

3444/123A 

019-003485 

3026 

004-004000 

3016 

008010028 

3s100/519 

01-040243 

3054/196 

0103-0540 

3444/123A 

0131-001422 

3444/123A 

019-003675-196 

3444/123A 

004-004100 

3016 

0086 

3096/148A 

01-040299 

3115/165 

0103-0568 

3018 

0131-001423 

3444/123A 

019-003675-203 

3444/123A 

004-8000 

3009 

0087 

3064/146A 

01-040389 

3054/196 

0103-0568/4460 

3018 

0131-001424 

3444/123A 

019-003675-205 

3245/199 

00415 

3466/159 

009-00 

3111 

01-040401 

3929 

0103-0607 

3024/128 

0131-001425 

3009 

019-003675-207 

3444/123A 

0044028-014 

3122 

009-301003 

3004/102A 

01-040471 

3849/293 

0103-0616 

3024/128 

0131-001426 

3004/102A 

019-003675-231 

3466/159 

004440028-002 

3122 

0099201-325 

3151/5081A 

01-040476 

3054/196 

0103-9531/4460 

3452/108 

0131-001427 

3025/129 

019-003675-232 

3466/159 

004440028-006 

3122 

0099202-128 

3095/147A 

01-040724 

3440/291 

0104-0013 

3024/128 

0131-001428 

3025/129 

019-003675-234 

3466/159 

004440028-007 

3122 

0099203-005 

3313/116 

01-070019 

3834/132 

0104-0013-6438 

3024/128 

0131-001429 

3024/128 

019-003675-246 

3444/123A 

004440028-008 

3444/123A 

0099203-007 

3313/116 

01-080045 

3065/222 

0105-0012 

3116 

0131-001430 

3024/128 

019-003691 

3048/329 

004440028-010 

3444/123A 

01 

3466/159 

01-080059 

3065/222 

01057-1 

3054/196 

0131-001433 

3006/160 

019-003692 

3024/128 

004440028-014 

3444/123A 

01-1201-0 

3004/102A 

01-119185-01 

3328/740A 

011-00 

3104 A 

0131-001434 

3006/160 

019-003777 

3007 

00444028-010 

3122 

01-1205-OP 

3642/179 

01-119185-02 

3328/740A 

011-H01 

3005 

0131-001435 

3006/160 

019-003778 

3007 

004567 

3016 

01-1501 

3175 

01-119185-03 

3328/740A 

0110 

3311 

0131-001436 

3006/160 

019-003870-013 

3016 

004746 

3114/290 

01-2101 

3444/123A 

01-121365 

3072/712 

0110-0011 

3121/115 

0131-001438 

3118 

019-003870-020 

3016 

004763 

3175 

01-2101-0 

3444/123A 

01-0318145 

3245/199 

0110-0141 

3311 

0131-001439 

3466/159 

019-003928 

377Q/5012A 

004781 

3083/197 

01-2102 

3444/123A 

01-349418 

3854/123AP 

0110-0141-6438 

3031A 

0131-001464 

3444/123A 

019-003929 

3018 

004792 

3293/107 

01-2104 

3444/123A 

01-349423 

3444/123A 

01 10-0141/4460 

3311 

0131-001597 

3027/130 

019-003931 

3466/159 

0048000 

3004/102A 

01-2105 

3444/123A 

01-349426 

3246/229 

0110-0209 

3016 

0131-001697 

3006/160 

019-003932 

3444/123A 

004887 

3062/142A 

01-2106 

3444/123A 

01-349600 

3444/123A 

0110-0209-6438 

3031A 

0131-001864 

3444/123A 

019-003934 

3444/123A 

005-1 SYLVANIA 

3440/291 

01-2107 

3444/123A 

01-349634 

3854/123AP 

01103-0036 

3126 

0131-002049 

3083/197 

019-003935 

3049/224 

005-02 

3444/123A 

01-2108 

3444/123A 

01-349681 

3466/159 

0111 

3311 

0131-002068 

3027/130 

019-004094 

3245/199 

005-010300 

3304/500A 

01-2109 

3444/123A 

01-472814 

3124/289 

011119 

3709/110MP 

0131-002656 

3004/102A 

019-004111 

3444/123A 

005-010400 

3303/522 

01-2110 

3024/128 

01-571591 

3466/159 

0112 

3031A 

0131-003029 

3006/160 

019-004428-002 

3444/123A 

005-010800 

3303/522 

01-2111 

3024/128 

01-571751 

3466/159 

0112-0019 

3088 

0131-004323 

3444/123A 

019-004558 

3466/159 

005-010900 

3303/522 

01-2114 

3024/128 

01-571794 

3246/229 

0112-0026 

3087 

0131-4328 

3466/159 

019-005006 

3444/123A 

005-011000 

3303/522 

01-2303-0 

3336/5080A 

01-571804 

3132 

0112-0028 

3088 

0131-004560 

3026 

019-005010 

3466/159 

005-011200 

3303/522 

01-2303-1 

3336/5080A 

01-571811 

3444/123A 

0112-0028-6438 

3088 

0131-004561 

3025/129 

019-005021 

3444/123A 

005-012200 

3305/534 

01-2303-3 

3334/5071A 

01-571821 

3444/123A 

0112-0028/4460 

3088 

0131-004792 

3245/199 

019-005043 

3087 

005-013500 

3300/517 

01-2405-0 

3175 

01-571831 

3433/287 

0112-0037 

3087 

0131-005347 

3245/199 

019-005045 

3848/5806 

005-013600 

3301/531 

01-2405-1 

3017B/117 

01-571921 

3131 A/369 

0112-0037-6438 

3087 

0131-005348 

3245/199 

019-005157 

3716/161 

0055 

3025/129 

01-2405-2 

3017B/117 

01-571941 

3433/287 

0112-0046 

3087 

0131-005349 

3245/199 

019-005179 

3466/159 

006-02 

3466/159 

01-2406-1 

3017B/117 

01-572088 

3201/171 

0112-0073 

3088 

0131-005350 

3245/199 

019-102311 

3087 

006-0000134 

3444/123A 

01-2601 

3175 

01-572588 

3466/159 

0112-0082 

3088 

0131-005351 

3466/159 

019-301980 

3087 

006-0000135 

3466/159 

01-2601-0 

3175 

01-572631 

3710/238 

01122-0073 

3087 

0131-5352 

3054/196 

019-00301980 

3087 

006-0000137 A 

3027/130 

01-2603-0 

3175 

01-572774 

3083/197 

0112945 

9075/166 

0131-005352 

3893/152 

02-1001-1221-3 

3087 

006-000138 B 

3036 

01-9011-52221-3 

3444/123A 

01-572784 

3054/196 

0112945 ELGIN 

9075/166 

0131-005353 

3084 

02-1006-22221-3 

3175 

006-0000146 

7400 

01-9013-72221-3 

3444/123A 

01-572791 

3054/196 

0113-0027 

3126 

0131-005807 

3024/128 

02-1078-01 

3444/123A 

006-0000147 

7410 

01-9013-722221- 

3122 

01-572811 

3114/290 

0113-0036-6438 

3126 

01310131-0035 

3311 

02-3002-22221-3 

3017B/117 

006-0000155 A 

3004/102A 

01-9014-22221-3 

3444/123A 

01-572814 

3124/289 

0113-0036/4460 

3088 

0132 

3027/130 

02-5004 

3522/5697 

006-0000162 

74107 

01-9016-42221-3 

3452/108 

01-572831 

3433/287 

0114-0017 

3060/139A 

0133 

3466/159 

02-5004-6 

3509/5695 

006-0001003 

3044/154 

01-9018-62221-3 

3452/108 

01-572861 

3054/196 

0114-0026/4460 

3780/5014A 

013339 

3016 

02-010103 

3445/1192 
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02-010241 

3072/712 

020-1110-015 

3025/129 

024900 0 

3004/102A 

03002 

3036 

04049-B 

3016 

05-190061 

3313/116 

02-010245 

3727/1164 

020-1110-016 

3112 

025 

3027/130 

03008-1 

3444/123A 

04053 

3247/234 

05-200310 

3325/612 

02-010247 

3729/1173 

020-1110-017 

3122 

025-1 

3143/730 

0301 

3016 

041 

3444/123A 

05-328518 

3327/614 

02-010331 

3728/1168 

020-1110-017 S 

3444/123A 

025-10029 

3033 

0302 

3016 

041A 

3050/221 

05-330150 

9091/177 

02-010612 

3963/1249 

020-1110-018 

3112 

025-10030 

3444/123A 

030254 

3124/289 

0410 

3311 

05-330161 

3100/519 

02-091128 

3072/712 

020-1110-021 

3112 

025-10031 

3004/102A 

0304 

3017B/117 

041001 

3114/290 

05-331091 

3781/5015A 

02-091366 

3872/1261 

020-1110-027 

3114/290 

025-100003 

3452/108 

030512-1 

3444/123A 

0411 

3311 

05-340301 

3323/610 

02-121365 

3072/712 

020-1110-038 

3275/194 

025-100004 

3452/108 

030512-2 

3444/123A 

0412 

3031A 

05-370151 

3068/503 

02-124400 

3701/1193 

020-1111-002 

3027/130 

025-100008 

3089/112 

030515 

3444/123A 

0415 JC PENNEY 

3054/196 

05-429602 

3311 

02-124422 

3231/1155 

020-1111-003 

3027/130 

025-100009 

3452/108 

030515-4 

3444/123A 

041616 

3016 

05-472209 

3327/614 

02-161521 

3745 

020-1111-004 

3083/197 

025-100011 

3126 

030527 

3444/123A 

04170 

9075/166 

05-480086 

3749/5073A 

02-165143 

3072/712 

020-1111-004 SC 

3191/185 

025-100012 

3018 

030531-1 

3122 

0418 

3013 

05-480204 

3331/5067A 

02-173710 

3484/1194 

020-1111-005 

3054/196 

025-100013 

3452/108 

030536 

3444/123A 

0418 H-KARDON 

3718/121 MP 

05-480205 

3056/135A 

02-252222 

3726/1278 

020-1111-005 SC 

3190/184 

025-100014 

3452/108 

030537 

3444/123A 

042 

3444/123A 

05-480209 

3126 

02-257130 

3487/1234 

020-1111-006(SC 

3642/179 

025-100015 

3024/128 

030537-1 

3444/123A 

042A 

3102/710 

05-480306 

9021/5070A 

02-257205 

3231/1155 

020-1111-008 

3027/130 

025-100016 

3311 

030537-2 

3444/123A 

043001 

3452/108 

05-490005 

3059/138A 

02-257310 

3445/1192 

020-1111-009 S 

3444/123A 

025-100017 

3020/123 

030538 

3444/123A 

044-0603-210 

3039/316 

05-490090 

3088 

02-263001 

3445/1192 

020-1111-010 SC 

3188A/182 

025-100018 

3444/123A 

030542 

3444/123A 

044-9667-02 

3444/123A 

05-490091 

3087 

02-269106 

3830 

020-1111-010(SC 

3188A/182 

025-100026 

3019 

030542-1 

3444/123A 

04440028-001 

3444/123A 

05-490095 

3087 

02-300023 

3471/1046 

020-1111-011 SC 

3189A/183 

025-100027 

3088 

030543 

3444/123A 

04440028-002 

3444/123A 

05-540001 

3311 

02-300574 

3095/147A 

020-1111-017 

3025/129 

025-100029 

3031A 

030543-1 

3444/123A 

04440028-003 

3444/123A 

05-540082 

3136/5072A 

02-300577 

3461/1082 

020-1111-018 

3024/128 

025-100030 

3444/123A 

030543-2 

3444/123A 

04440028-006 

3444/123A 

05-540091 

3060/139A 

02-301181 

3922 

020-1112-001 

3444/123A 

025-100031 

3004/102A 

0307 

3033 

04440028-007 

3444/123A 

05-540094 

3060/139A 

02-301182 

3923 

020-1112-001 S 

3444/123A 

025-100035 

3311 

030807 

3954/5414 

04440028-008 

3444/123A 

05-540112 

3311 

02-301380 

3725/1196 

020-1112-002 

3116 

025-100036 

3018 

030812-1 

3010 

04440028-013 

3444/123A 

05-610046 

3087 

02-310023 

3471/1046 

020-1112-003 

3716/161 

025 100036-12 

3018 

031 

3006/160 

04440032-002 

3466/159 

05-740012 

3998/506 

02-311380 

3725/1196 

020-1112-004 

3122 

025-100037 

3018 

031-025-0 

3444/123A 

04440032-003 

3466/159 

05-750010 

3313/116 

02-341 125 

3072/712 

020-1112-004 S 

3444/123A 

025-100037-12 

3018 

031A 

3444/123A 

04440032-004 

3466/159 

05-780251 

3327/614 

02-341128 

3072/712 

020-1112-005 

3112 

025-100038 

3018 

0310 

3016 

04440032-005 

3466/159 

05-800015 

3843 

02-341358 

3072/712 

020-1112-006 

3448 

025-100038-12 

3018 

0310002 

3123 

04440032-006 

3466/159 

05-860002 

3998/506 

02-343065 

3072/712 

020-1112-008 

3116 

025-100039 

3126 

031033 

3087 

04440032-007 

3466/159 

05-931601 

3313/116 

02-360002 

3732/1167 

020-1114-003 

3162/725 

025-100040 

3444/123A 

031034 

3017B/117 

04440032-008 

3466/159 

05-931609 

3312 

02-373001 

3445/1192 

020-1114-005 

3162/725 

025B 

3444/123A 

031040 

3087 

04440032-009 

3466/159 

05-931642 

3175 

02-392816 

3881 

020-1114-006 

3159/718 

025B-YEL 

3444/123A 

0311 

3016 

04440052-001 

3444/123A 

05-931645 

3175 

02-403065 

3072/712 

020-1114-009 

9014/720 

025026 

3017B/117 

0312 

3016 

04440052-002 

3444/123A 

05-931771 

3087 

02-437205 

3231/1155 

020-1114-016 

3543/912 

025056 

3016 

0314 

3017B/117 

0444028-010 

3444/123A 

05-931971 

3312 

02-437310 

3445/1192 

020156 

3123 

026-100003 

3009 

031450 

9005/5802 

0444028-014 

3444/123A 

05-932510 

3088 

02-507120 

3884 

0205 

3161/722 

026-100004 

3013 

0317 

3033 

04450002-001 

3444/123A 

05-933935 

3338/5086A 

02-537666 

3072/712 

02057-1 

3083/197 

026-100005 

3004/102A 

032 

3051/156 

04450002-004 

3444/123A 

05-933943 

3062/142A 

02-561171 

3149/791 

0207120 

3477/1087 

026-100012 

3004/102A 

0320 

3016 

04450002-005 

3444/123A 

05-933945 

3151/5081A 

02-561201 

3215/783 

0207205 

3231/1155 

026-100013 

3024/128 

0320031 

3122 

04450016-001 

3466/159 

05-933948 

3145 

02-561410 

3075/714 

021-0121-00 

3444/123A 

026-100017 

3020/123 

0320051 

3044/154 

04450016-002 

3466/159 

05-933949 

3771/5005A 

02-781050 

3462/977 

021154 

3016 

026-100018 

3004/102A 

0320064 

3124/289 

04450023-007 

3511 

05-933950 

3751/5075A 

02-781060 

3973/988 

022.3640-080 

3452/108 

026-100019 

3025/129 

0321 

3016 

04450037-002 

3188A/182 

05-935201 

3312 

02P1B 

3466/159 

022-1 

3157/703A 

026-100020 

3013 

0322 

3016 

04450300-1 

3508/5675 

05-936010 

3843 

02P1BC 

3114/290 

022-2823-001 

3051/156 

026-100026 

3444/123A 

0324 

3017B/117 

04450303-001 

3507 

05-936470 

3175 

02Z5.6 

3057/136A 

022-2823-002 

3060/139A 

026-100028 

3009 

0327 

3033 

04450303-002 

3507 

05-950177 

3752/5077A 

02Z5.6A 

3057/136A 

022-2823-003 

3088 

02600043 

3088 

033-014-0 

3065/222 

04450304 

3507 

05-990094 

3060/139A 

02Z6.2 

3058/137A 

022-2823-004 

3100/519 

026237 

3019 

033-31 

3122 

045 

3050/221 

05A01 

3100/519 

02Z6.2A 

3779/5013A 

022-2823-005 

3100/519 

027-000296 

3017B/117 

033-31 (SYLVANI 3444/123A 

045-1 

3039/316 

05A03 

3087 

02Z6.2W 

3779/5013A 

022-2823-006 

3087 

027-000306 

3016 

033-00234 

3131 A/369 

045-1(SYLVANIA) 

3452/108 

05A05 

3100/519 

02Z6.8A 

3058/137A 

022-2823-007 

3088 

027-000312 

3016 

0330302 

3062/142A 

045-2 

3039/316 

05A06 

3100/519 

02Z6-8A 

3334/5071A 

022-2823-008 

3087 

027-300226 

3119/113 

033563 

3124/289 

045-2(SYLVANIA) 

3452/108 

05A07 

3311 

02Z7.5 

3059/138A 

022-2823-010 

3175 

0276.8A 

3334/5071A 

033589 

3466/159 

0450 

3311 

05A08 

3327/614 

02Z7.5A 

3059/138A 

022-2823-011 

3017B/117 

028-300-226 

3119/113 

034A 

3275/194 

046 NCR 

9038/346 

05B1Z 

3072/712 

02Z-7.5A 

3059/138A 

022-2823-501 

3325/612 

028-300-226 (MP 

3709/110MP 

035 

3051/156 

046-1 SYLVANIA 

3192/186 

05B2Z 

3072/712 

02Z8.2 

3136/5072A 

022-2823-503 

3327/614 

03-0018-0 

3031A 

035-013-0 

3324/611 

046-0134 

3175 

05V-50 

3311 

02Z-8.2A 

3136/5072A 

022-2844-001 

3708/1169 

03-0018-6 

3031A 

03500 

3087 

046-0909 

3017B/117 

05Z 

3059/138A 

02Z8.2A 

3136/5072A 

022-2844-002 

3708/1169 

03-0020-0 

3004/102A 

03571 

3088 

046-07037 

3517/5883 

05Z5.1L 

3056/135A 

02Z9.1 

3060/139A 

022-2844-501 

3973/988 

03-0021-0 

3087 

036001 

3157/703A 

046-40209 

3500/5882 

05Z6.2L 

3779/5013A 

02Z9.1A 

3060/139A 

022-2876-002 

3835/103A 

03-0022 

3004/102A 

037 

3444/123A 

0460 

3311 

05Z6.2U 

3058/137A 

02Z-9.1A 

3060/139A 

022-2876-003 

3245/199 

03-0023-0 

3004/102A 

037-250 

3151/5081A 

047 

3050/221 

05Z7.5-UNI 

3059/138A 

02Z10A 

3061/140A 

022-2876-004 

3114/290 

03-57-001 

3008 

037085 

3036 

047 NCR 

9038/346 

05Z7.5-UNIDEN 

3059/138A 

02Z-10A 

3061/140A 

022-2876-005 

3112 

03-57-002 

3007 

037085BL 

3036 

047-1 SYLVANIA 

3193/187 

05Z8.2 

3136/5072A 

02Z11A 

3786/5020A 

022-2876-006 

3834/132 

03-57-101 

3008 

037085BR 

3036 

04770 

3088 

05Z9.1L 

3060/139A 

02Z12A 

3062/142A 

022-2876-007 

3356 

03-57-200 

3006/160 

037085GR 

3036 

048 FET 

3990/220 

05Z-9.1U 

3060/139A 

02Z12GR 

3062/142A 

022-2876-008 

3050/221 

03-57-201 

3008 

0370850R 

3036 

048(ZENER) 

3751/5075A 

05Z-10 

3061/140A 

02Z13A 

3750/143A 

022-2876-009 

3116 

03-57-301 

3003 

037085R 

3036 

04970 

3032A 

05Z13 

3750/143A 

02Z15 

3063/145A 

022-2876-010 

3253/295 

03-57-302 

3004/102A 

037085Y 

3036 

05-00000-00 

3087 

05Z15U 

3063/145A 

02Z15A 

3063/145A 

022-2876-011 

3239/236 

03-57-304 

3004/102A 

038 

3122 

05-00060-00 

3088 

05Z16 

3751/5075A 

02Z16A 

3751/5075A 

022-2876-012 

3197/235 

03-57-501 

3009 

039 

3025/129 

05-00060-01 

3088 

05Z18 

3752/5077A 

02Z18 

3752/5077A 

022-2876-013 

3065/222 

03-156B 

3003 

04-2 

3126 

05-00085-00 

3126 

05Z18L 

3793/5027A 

02Z18A 

3752/5077A 

022-2876-014 

3893/152 

03-160 

3088 

04-2 MAGNAVOX 3323/610 

05-000104 

3312 

05Z24L 

3797/5031A 

02Z24 

3151/5081A 

022-2876-501 

3114/290 

03-460C 

3452/108 

04-57-303 

3004/102A 

05-00160-01 

3088 

0500 

3175 

02Z24A 

3797/5031A 

022-2876-502 

3112 

03-46 IB 

3452/108 

04-00072-01 

3010 

05-001100 

3311 

05070 

3113/516 

02Z62A 

3058/137A 

022-2876-503 

3834/132 

03-535A 

3452/108 

04-00156-03 

3004/102A 

05-002139 

3324/611 

051-0003 

3016 

02Z82A 

3126 

022-2876-504 

3834/132 

03-1585/G 

3444/123A 

04-00460-03 

3444/123A 

05-02160-01 

3100/519 

051-0006 

3017B/117 

02Z102A 

3060/139A 

022-2876-505 

3448 

03-3016 

3311 

04-00461-02 

3018 

05-02638-01 

3126 

051-0011-00 

3281/1103 

020-00011 

3709/1 10MP 

022-2876-506 

3239/236 

03-931051 

3087 

04-00535-02 

3018 

05-03016-01 

3311 

051-0011-00-04 

3281/1103 

020-00012 

3709/110MP 

022-3504-040 

3004/102A 

03-931601 

3017B/117 

04-00535-06 

3452/108 

05-04001-02 

3311 

051-0011-00-05 

3526/947 

020-00023 

3008 

022-3504-060 

3004/102A 

03-931609 

3016 

04-01585-06 

3444/123A 

05-04800-02 

3136/5072A 

051-0011-01 

3281/1103 

020-00024 

3018 

022-3505-910 

3004/102A 

03-931641 

3100/519 

04-01585-07 

3444/123A 

05-040004 

3998/506 

051-0011-02 

3281/1103 

020-00025 

3018 

022-3511-770 

3007 

03-931642 

3100/519 

04-01585-08 

3018 

05-040006 

3998/506 

051-0011-03 

3281/1103 

020-00026 

3452/108 

022-3511-780 

3007 

03-931645 

3100/519 

04-02090-02 

3444/123A 

05-060110 

3139/5074A 

051-0011-04 

3281/1103 

020-00027 

3452/108 

022-351 1-790 

3007 

03-931771 

3087 

04-07150-01 

9076/187A 

05-69669-01 

3334/5071A 

051-0012-00 

9014/720 

020-00028 

3018 

022-3516-380 

3007 

03-931971 

3016 

04-8054-3 

3175 

05-090092 

3060/139A 

051-0020 

3175 

020-00030 

3088 

022-3640-050 

3009 

03-933935 

3338/5086A 

04-8054-7 

3175 

05-110046 

3843 

051-0020-00 

3477/1087 

020-00031 

3126 

022-3640-080 

3452/108 

03-933943 

3062/142A 

04-11620-01 

3357/186A 

05-110106 

3334/5071A 

051-0020-02 

3477/1087 

020-114-007 

3157/703A 

022-3640-081 

3048/329 

03-936011 

3130 

04-15850-06 

3018 

05-110107 

3334/5071A 

051-0020-02/03 

3477/1087 

020-114-008 

3157/703A 

022-3640-082 

3048/329 

03A02 

3124/289 

04-38190-01 

3116 

05-110108 

3059/138A 

051-0020-03 

3477/1087 

020-114-009 

9014/720 

022-3640-253 

3004/102A 

03A03 

3018 

04-46000-02 

3018 

05-110442 

9091/177 

051-0021-00 

3234/746 

020-1110-004 

3114/290 

022-3901-001 

3087 

03A04 

3118 

04-67000-01 

3138/193A 

05-111011 

3169/781 

051-0022-00 

3135/709 

020-1110-004C 

3466/159 

022-3902-001 

3087 

03A05 

3444/123A 

04-440032-002 

3466/159 

05-1 12404 

3843 

051-0024 

3060/139A 

020-1110-004SCT 3466/159 

022-3905-001 

3017B/117 

03A06 

3466/159 

04-440032-008 

3466/159 

05-1 12406 

3080 

051-0035-01 

3477/1087 

020-1110-005 

3114/290 

022-5311-770 

3006/160 

03A09 

3448 

04 A-1 

3009 

05-123103 

3998/506 

051-0035-02 

3477/1087 

020-1110-005C 

3114/290 

022-5311-780 

3006/160 

03A10 

3065/222 

04 A1 

3717/121 

05-150046 

3864/605 

051-0035-03 

3477/1087 

020-1110-005SCT 3466/159 

022-5511-790 

3006/160 

03 A11 

3444/123A 

04A-1-12 

3009 

05-170034 

3087 

051-0035-04 

3477/1087 

020-1110-006 

3006/160 

022-006500 

3020/123 

03A12 

3444/123A 

04A1-12 

3717/121 

05-170060 

3088 

051-0036-01 

3364 

020-1110-007 

3025/129 

022A 

3157/703A 

030 

3051/156 

04 A-1-12-7 

3009 

05-174002 

3312 

051-0036-02 

3364 

020-1110-008 

3024/128 

022D 

3031A 

030-007-0 

3114/290 

04S05 

3298/299 

05-174004 

3312 

051-0036-02/03 

3371/1037 

020-1110-009 

3025/129 

022939 

3044/154 

030-034-0 

3011 

04S06 

3197/235 

05-180034 

3087 

051-0036-03 

3364 

020-1110-010 

3122 

0234 

3311 

0300 

3016 

04S30 

3466/159 

05-180053 

9091/177 

051-0036-0102 

3371/1037 

020-1110-010 S 

3444/123A 

023606 

3116 

0300005 

3004/102A 

04S48 

3854/123AP 

05-180188 

3087 

051-0038-00 

3723/1005 

020-1110-011 

3122 

02375A 

3026 

0300006 

3010 

04S49 

3122 

05-180553 

3325/612 

051-0046 

3444/1234 

020-1110-011 S 

3444/123A 

023754 

3026 

0300008B 

3004/102A 

04S51 

3122 

05-180953 

3175 

051-0047 

3444/1234 

020-1110-012 

3122 

023762 

3027/130 

030010 

3122 

0400 

3311 

05-181555 

3175 

051-0049 

3020/123 

020-1110-012 S 

3444/123A 

024 

3083/197 

030010-1 

3122 

040001 

3020/123 

05-181658 

3327/614 

051-0050-00 

3160/801 

020-1110-013 

3122 

0244 

3311 

030011 

3024/128 

0401 

3311 

05-182076 

3100/519 

051-0050-01 

3160/801 

020-1110-013 S 

3444/123A 

0245 

3584/5862 

030011-1 

3024/128 

0402 

3031A 

05-182236 

3325/612 

051-0055-02 

3231/1155 

020-1110-014 

3044/154 

0248 

3051/156 

030011-2 

3024/128 

04040501-1 

3590/909D 

05-182688 

3327/614 

051-0055-03 

3231/1155 
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051-0055-0203—09-017 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

051-0055-0203 

3231/1155 

0573103 

3004/102A 

0575047 

3843 

06200050 

3843 

07B2B 

3135/709 

080043 

3004/102A 

051-0062 

3007 

0573114 

3004/102A 

0575047H 

3843 

06200051 

3081/125 

07B2Z 

3829/788 

080047 

3004/102A 

051-0063 

3007 

0573114H 

3004/102A 

0575048 

3110/120 

06200052 

3311 

07B3B 

3135/709 

080048 

3009 

051-0079 

3008 

0573117 

3004/102A 

0575049 

3843 

06200055 

3058/137A 

07B3C 

3135/709 

080050 

3016 

051-0086-00 

3763/1226 

0573117-14 

3004/102A 

0575049H 

3843 

06200056 

3094/144A 

07B3D 

3135/709 

080052 

3004/102A 

051-0088-00 

3700/1217 

0573119 

3004/102A 

0575050 

3032A 

06200057 

3334/5071A 

07B3M 

3135/709 

080059 

3452/108 

051-0088-00101 

3700/1217 

0573124H 

3008 

0575054 

3843 

06200058 

3062/142A 

07B3Z 

3135/709 

080060 

3452/108 

051-0100-00 

3732/1167 

0573125 

3004/102A 

0575066 

3125 

06200059 

3063/145A 

070 

3027/130 

080061 

3006/160 

051-0107 

3466/159 

0573131 

3004/102A 

0575067 

3087 

06200060 USE 4 

3312 

070-001 

3006/160 

080071 

3006/160 

051-0107B 

3114/290 

0573139 

3010 

0575099 

3087 

06200065 

3051/156 

070-003 (MP) 

3709/110MP 

080072 

3008 

051-0151 

3026 

0573142 

3004/102A 

057524 

3126 

06200080 

3058/137A 

070-004 

3033 

080073 

3004/102A 

051-0155 

3444/123A 

0573142H 

3003 

0576001 

3004/102A 

06200081 

3063/145A 

-070-005 

3033 

080114 

3006/160 

051-0156 

3765/195A 

0573152 

3004/102A 

0576054 

3100/519 

06200082 

3100/519 

070-006 

3033 

080206 

3008 

051-0157 

3765/195A 

0573153 

3004/102A 

0577001 

3087 

0621063 

3026 

070-007 

3033 

080224 

3007 

0510006 

3311 

0573153H 

3004/102A 

058 

3311 

06246-00 

3444/123A 

070-008 

3033 

080225 

3006/160 

0510079 

3006/160 

0573166 

3009 

058-001138 

4016 

062971 

3506/5642 

070-009 

3033 

080228 

3007 

0510079H 

3006/160 

0573184 

3004/102A 

059 

■ 3021/124 

06300001 

3729/1173 

070-010 

3033 

080236 

3008 

0517022 

3088 

0573185 

3845/176 

059395 

3087 

06300002 

3968/1161 

070-011 

3061/140A 

080244 

3006/160 

0517132 

3311 

0573187 

3004/102A 

06B1M 

3161/722 

06300003 

3727/1164 

070-013 

3033 

080245 

3006/160 

0517133 

3100/519 

0573199 

3034 

06B1Z 

3161/722 

06300004 

3725/1196 

070-014 

3033 

080253 

3008 

051726 IB 

3126 

0573199H 

3034 

06B2Z 

3161/722 

06300005 

3471/1046 

070-015 

3033 

080258 

3007 

0517550 

3311 

0573202 

3444/123A 

06B-3 

3015 

06400001 

3627/5404 

070-016 

3033 

080266 

3006/160 

0517750 

3311 

0573204 

3004/102A 

06B-3-12 

3015 

06400002 

3042/230 

070-017 

3033 

080267 

3006/160 

0517750H 

3311 

0573205 

3009 

06B-3-12-7 

3015 

0648R 

3334/5071A 

070-019 

3017B/117 

080269 

3006/160 

0517826 

3087 

0573212 

3035 

06P1C 

3717/121 

065-001 

3448 

070-020 

3005 

080274 

3005 

0517828 

3100/519 

0573212H 

3035 

0606 RECT 

7090/5890 

065-1 

3006/160 

070-021 

3063/145A 

080275 

3008 

0517829 

3087 

0573328 

3004/102A 

06100007 

3274/153 

065-1-12 

3006/160 

070-022 

3175 

080276 

3008 

0518926 

3170/731 

0573330 

3006/160 

06100008 

3441/292 

065-1-12-7 

3006/160 

070-024 

3061/140A 

080277 

3006/160 

052 

3156/172A 

0573335 

3006/160 

06100016 

3114/290 

065-2 

3010 

070-025 

3344/5093A 

08050 

3017B/117 

052A 

3156/172A 

0573366 

3006/160 

06100030 

3025/129 

065-002 

3448 

070-027 

9010/5809 

081 

3190/184 

05206-0 

3245/199 

0573398 

3006/160 

06100033 

3083/197 

065-2-12 

3010 

070-028 

3033 

081(IC) 

3454/790 

0525001 

3126 

0573415 

3021/124 

06100034 

3114/290 

065-2-12-7 

3010 

070-030 

3033 

081-1 

3454/790 

0525002 

3087 

0573418 

3444/123A 

06100035 

3114/290 

065-004 

3444/123A 

070-031 

3051/156 

081001 

3004/102A 

0525002H 

3091 

0573422 

3005 

06100047 

3114/290 

065-4 

3011 

070-032 

3033 

081018 

3004/102A 

05253 

3717/121 

0573422H 

3004/102A 

06100053 

3114/290 

065-4-12 

3011 

070-033 

3033 

081019 

3004/102A 

0526224 

3087 

0573427 

3006/160 

06100054 

3114/290 

065-4-12-7 

3011 

070-035 

3051/156 

081026 

3004/102A 

0526232 

3100/519 

0573428 

3006/160 

06100055 

3114/290 

065-006 

3122 

070-036 

9010/5809 

081027 

3004/102A 

053-1 

3161/722 

0573429 

3004/102A 

06100058 

3932 

065-007 

3202/210 

070-041 

3051/156 

081029 

3004/102A 

0531014 

3004/102A 

0573430 

3444/123A 

06100061 

3247/234 

065-008 

3137/192A 

070-043 

9010/5809 

081038 

3004/102A 

0531015 

3004/102A 

0573460 

3444/123A 

06100062 

3114/290 

065-012 

3100/519 

070-047 

3175 

081042 

3840/13 IMP 

0531016 

3004/102A 

0573468 

3444/123A 

06110032 

3441/292 

065-013 

3087 

070-048 

3751/5075A 

081046 

3004/102A 

05320023 

3122 

0573469 

3444/123A 

06120001 

3040 

065-14 

3088 

070-049 

3151/5081A 

081047 

3004/102A 

05320074 

3038 

0573469H 

3444/123A 

06120005 

3124/289 

065-014 

3709/110MP 

0700 

3016 

081048 

3004/102A 

05320074H 

3444/123A 

0573471 

3006/160 

06120008 

3122 

065-015 

3017B/117 

0701 

3018 

081049 

3004/102A 

053492 

3122 

0573474 

3018 

06120009 

3293/107 

065-016 

3051/156 

0702 

3017B/117 

081050 

3004/102A 

0535001 

3087 

0573474H 

3039/316 

06120012 

3439/163A 

065-210 

3197/235 

0703 

3452/108 

081056 

3004/102A 

0535005 

3088 

0573475 

3018 

06120013 

3246/229 

065A 

3007 

0704 

3017B/117 

081059 

3004/102A 

0537640 

3311 

0573479 

3138/193A 

06120015 

3132 

065A-12 

3007 

0707 

3033 

082 

3072/712 

0537820 

3088 

0573479H 

3444/123A 

06120018 

3893/152 

065A-12-7 

3007 

0710 

3311 

082.115.015 

3466/159 

0539860 

3126 

0573480 

3124/289 

06120019 

3449/297 

065B 

3008 

071964-001 0 

3027/130 

082-1 

3072/712 

054 

3444/123A 

0573480H 

3124/289 

06120021 

3893/152 

065 B-12 

3008 

072 

3102/710 

082A 1C 

3072/712 

05470 

3059/138A 

0573481 

3444/123A 

06120025 

3018 

065B-12-7 

3008 

072-1 SYL 

9000/552 

082A PACK BELL 

3072/712 

055 

3444/123A 

0573481H 

3444/123A 

06120026 

3018 

065C 

3009 

072-2 SYL 

9000/552 

082006 

3444/123A 

0551029 

9075/166 

0573485 

3018 

06120028 

3024/128 

065C-12 

3009 

072-7 SYL 

9000/552 

082019 

3444/123A 

0551029H 

9075/166 

0573486 

3018 

06120029 

3245/199 

065C-12-7 

3009 

0727-50 

3016 

082020 

3018 

0552005 

3017B/117 

0573486H 

3452/108 

06120030 

3054/196 

06500004 

3864/605 

073-1 SYL 

9000/552 

082022 

3048/329 

0552005H 

3017B/117 

0573487 

3018 

06120032 

3245/199 

066-1 

3003 

074-1 

3192/186 

082025 

3299/237 

0552006 

3311 

0573487H 

3018 

06120042 

3122 

066-1-12 

3003 

074-1 PHILCO 

3192/186 

082028 

3138/193A 

0552006H 

3311 

0573490 

3444/123A 

06120053 

3747/157 

066-1-12-7 

3003 

074-3 

3005 

082029 

3299/237 

0552007 

3843 

0573491 

3124/289 

06120063 

3122 

066-2 

3004/102A 

074-3-12 

3005 

082033 

3048/329 

0552007H 

3843 

0573491H 

3444/123A 

0612Q064 

3122 

066-2-12 

3004/102A 

074-3-12-7 

3005 

083A 

3054/196 

0552010 

9075/166 

0573492 

3124/289 

06120073 

3246/229 

066-2-12-7 

3004/102A 

075085-36 

3126 

0831 

3114/290 

0552010H 

3311 

0573494 

3452/108 

06120077 

3021/124 

066-3 

3004/102A 

077A 

3012/105 

084A 

3009 

055210 

3016 

0573495 

3452/108 

06120078 

3710/238 

066-3-12 

3004/102A 

077A-12 

3012/105 

084A-12 

3009 

055210H 

3311 

0573501 

3045/225 

06120083 

3219 

066-3-12-7 

3004/102A 

077A-12-7 

3012/105 

084A-12-7 

3009 

055228 

3032A 

0573506 

3452/108 

06120084 

3220/198 

069 

3444/123A 

077B 

3013 

084001 

3025/129 

055228H 

3032A 

0573506H 

3452/108 

06120085 

3132 

07-1075-01 

3004/102A 

077B-12 

3013 

084001C 

3114/290 

0557-010 

3311 

0573507 

3452/108 

06120087 

3124/289 

07-1077-02 

3004/102A 

077B-T 2-7 

3013 

085 

3027/130 

056 

3466/159 

0573507H 

3452/108 

06120088 

3219 

07-1458-85 

3124/289 

077C 

3014 

085002 

3087 

0563012H 

3004/102A 

0573508 

3018 

06120091 

3219 

07-2012-04 

3006/160 

077C-12 

3014 

085003 

3100/519 

057 

3444/123A 

0573509 

3018 

06120096 

3122 

07-3012-04 

3006/160 

077C-12-7 

3014 

085004 

3087 

057B474H 

3132 

0573509H 

3018 

06120097 

3220/198 

07-3015-05 

3008 

0770 

3083/197 

085005 

3709/110MP 

057001 

3087 

0573510 

3018 

06120098 

3220/198 

07-3080-06 

3006/160 

0772 

3054/196 

085006 

3087 

057001H 

3087 

0573510H 

3018 

06120118 

3449/297 

07-3350-57 

3006/160 

0773 

3041 

085016 

3087 

057019H 

3088 

0573511 

3452/108 

06120119 

3449/297 

07-4233-19 

3006/160 

078-0016 

3016 

085026 

3709/110MP 

057040 

3009 

0573511H 

3018 

06130014 

3929 

07-4235-13 

3006/160 

078-1696 

3016 

086 

3719/104 

057174 

3507 

0573515 

3021/124 

06130018 

3440/291 

07-4235-73 

3006/160 

078-2400 

3016 

086-005132-02 

3444/123A 

0573001-14 

3004/102A 

0573515H 

3021/124 

06130019 

3710/238 

07-5085-36 

3126 

079 

3191/185 

087 

3719/104 

0573001H 

3004/102A 

0573517 

3047 

06130031 

3440/291 

07-5134-14 

3087 

08 

3060/139A 

087003 

3004/102A 

0573002 

3004/102A 

0573518 

3007 

061366 

3444/123A 

07-5134-14A 

3087 

08-0821 

3016 

088B 

3006/160 

0573003 

3004/102A 

0573519 

3047 

0615 JC PENNEY 

3441/292 

07-5134-14B 

3087 

08-08111 

3088 

088B-12 

3006/160 

0573003H 

3004/102A 

0573523 

3444/123A 

062 

3444/123A 

07-5134-14C 

3087 

08-08112 

3088 

088B-12-7 

3006/160 

0573004 

3004/102A 

0573526 

3439/163A 

062-011200 

3869/DIV-2 

07-5160-15 

3089/112 

08-08112 (MP) 

3709/110MP 

088C 

3005 

0573005 

3004/102A 

0573527 

3024/128 

062-011300 

3868/DIV-1 

07-5160-15A 

3089/112 

08-08117 

3100/519 

088C-12 

3005 

0573005-14 

3004/102A 

0573529 

3444/123A 

062-011400 

3871/DIV-4 

07-5160-15B 

3089/112 

08-08119 

3100/519 

088C-12-7 

3005 

0573005H 

3004/102A 

0573532 

3444/123A 

062-012100 

3870/DIV-3 

07-5160-15C 

3089/112 

08-08122 

3017B/117 

089-2 

3103A/396 

0573011 

3004/102A 

0573541 

3299/237 

06200001 

3087 

07-5331-86 

3057/136A 

08-08125 

3060/139A 

089-3 

3103A/396 

0573012 

3004/102A 

0573542 

3025/129 

062000010 

3998/506 

07-5331-86A 

3057/136A 

08A159-007 

3100/519 

089-4 

3103 A/396 

0573012H 

3004/102A 

0573556 

3444/123A 

06200002 

3088 

07-5331-86B 

3057/136A 

08A161-001 

3868/DIV-1 

089-4(SYLVANIA) 

3747/157 

0573018 

3004/102A 

0573559 

3025/129 

06200003 

3088 

07-5331-86C 

3057/136A 

08A161-002 

3868/DIV-1 

089-214 

3452/108 

0573018H 

3004/102A 

0573562 

3027/130 

06200005 

3081/125 

07-5331-86D 

3057/136A 

08A161-003 

3868/DIV-1 

089-215 

3452/108 

0573022 

3004/102A 

0573570 

3452/108 

06200009 

3081/125 

07-6015-16 

3004/102A 

08B1M 

3162/725 

089-216 

3452/108 

0573022H 

3004/102A 

0573607 

3018 

06200010 

3843 

07-071 13 

3114/290 

08B2M 

3162/725 

089-220 

3006/160 

0573023 

3004/102A 

0573742 

3004/102A 

06200012 

3780/5014A 

07-07119 

3004/102A 

08P-2 

3004/102A 

089-222 

3003 

0573023H 

3004/102A 

0573981 

3444/123A 

06200013 

3100/519 

07-07124 

3122 

08 P-2-12 

3004/102A 

089-223 

3444/123A 

0573024 

3004/102A 

0575-005 

3087 

06200014 

9000/552 

07-07125 

3444/123A 

08 P-2-12-7 

3004/102A 

089-226 

3444/123A 

0573024-14 

3004/102A 

0575001 

3087 

06200017 

3087 

07-07129 

3018 

080 

3190/184 

089-231 

3004/102A 

0573025 

3004/102A 

0575001H 

3087 

06200030 

3998/506 

07-07139 

3444/123A 

080001 

3008 

089-233 

3862/103 

0573030 

3052 

0575002 

3087 

06200031 

3785/5019A 

07-07141 

3299/237 

080003 

3004/102A 

089-235 

3126 

0573030-14 

3052 

0575002AH 

3087 

06200034 

3062/142A 

07-07156 

3444/123A 

080004 

3004/102A 

089-236 

3088 

0573031 

3840/13 IMP 

0575002H 

3087 

06200036 

9000/552 

07-07158 

3448 

080006 

3452/108 

089-241 

3100/519 

0573034 

3003 

0575004 

3088 

06200037 

3314 

07-07159 

3112 

080021 

3452/108 

089-248 

3088 

0573036 

3004/102A 

0575005 

3088 

06200038 

3925/525 

07-07163 

3138/193A 

080022 

3452/108 

089-252 

3031A 

0573036H 

3004/102A 

0575005H 

3087 

06200039 

3312 

07-07164 

3299/237 

080023 

3452/108 

089-293 

3088 

0573037 

3010 

0575007 

3088 

06200040 

3100/519 

07-07165 

3357/186A 

080026 

3006/160 

09-3-2123 

3202/210 

0573037H 

3010 

0575010H 

3126 

06200044 

3175 

07-07166 

3018 

080027 

3006/160 

09-004 

3159/718 

0573040 

3009 

0575019 

3709/110MP 

06200045 

3087 

07-07167 

3010 

080028 

3006/160 

09-007 

3280/750 

0573055 

3004/102A 

0575019H 

3709/110MP 

06200046 

3864/605 

07-07459 

3018 

080040 

3016 

09-010 

3234/746 

0573056 

3004/102A 

0575024 

3126 

06200047 

3463/601 

07-28815-101 

3699 

080041 

3452/108 

09-011 

9014/720 

0573066 

3444/123A 

0575027 

3126 

06200048 

3100/519 

07B1Z 

3135/709 

080042 

3452/108 

09-017 

3161/722 


130 



09-018—09017 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

09-018 

3829/788 

09-302035 

3048/329 

09-302206 

3018 

09-306009 

3087 

09-306212(ZENER 

3781/5015A 

09-306433 

3017B/117 

09-306-083 

3017B/117 

09-302036 

3039/316 

09-302207 

3122 

09-306010 

3087 

09-306213 

3311 

09-307039 

3175 

09-002012 

3122 

09-302037 

3018 

09-302212 

3048/329 

09-306012 

3087 

09-306214 

3311 

09-307045 

3100/519 

09-30063 

3466/159 

09-302037(10) 

3358/1006 

09-302215 

3444/123A 

09-306014 

3126 

09-306215 

3334/5071A 

09-307055 

3100/519 

09-30104B 

3004/102A 

09-302038 

3022/1188 

09-302216 

3018 

09-306018 

3126 

09-306216 

3089/112 

09-307075 

3100/519 

09-30126 

3004/102A 

09-302039 

3444/123A 

09-302218 

3131 A/369 

09-306019 

3709/1 10MP 

09-306219 

3088 

09-307080 

3100/519 

09-30205 

3049/224 

09-302040 

3124/289 

09-302219 

3252/302 

09-306020 

3087 

09-306220 

3100/519 

09-307081 

3100/519 

09-030214 

3020/123 

09-302044 

3124/289 

09-302220 

3018 

09-306023 

3126 

09-306221 

3100/519 

09-307082 

3100/519 

09-30313 

3004/102A 

09-302045 

3444/123A 

09-302222 

3122 

09-306024 

3087 

09-306223 

3100/519 

09-307083 

3017B/117 

09-30318 

3054/196 

09-302045-12 

3444/123A 

09-302224 

3018 

09-306028 

3110/120 

09-306229 

3709/110MP 

09-307084 

9075/166 

09-30319 

3137/192A 

09-302046 

3464/300 

09-302225 

3124/289 

09-306030 

3843 

09-306230 

3126 

09-307085 

3100/519 

09-30514 

3116 

09-302050 

3299/237 

09-302226 

3020/123 

09-306031 

3125 

09-306231 

3100/519 

09-307088 

3334/5071A 

09-30636 

3709/1 10MP 

09-302051 

3299/237 

09-302236 

3054/196 j 

09-306033 

3017B/117 

09-306232 

3060/139A 

09-307089 

3100/519 

09-30970 

3245/199 

09-302053 

3122 

09-302238 

3710/238 

09-306034 

3311 

09-306233 

3017B/117 

09-308002 

3525/724 

09-32124 

3452/108 

09-302054 

3444/123A 

09-302241 

3018 

09-306036 

3088 

09-306236 

3100/519 

09-308003 

3525/724 

09-033006 

3010 

09-302055 

3047 

09-302244 

3122 

09-306037 

3088 

09-306237 

3843 

09-308004 

3157/703A 

09-36154 

3100/519 

09-302056 

3299/237 

09-302245 

3710/238 

09-306039 

3126 

09-306238 

3136/5072A 

09-308009 

3471/1046 

09-300002 

3008 

09-302058 

3444/123A 

09-302325 

3058/137A 

09-306040 

3087 

09-306239 

3060/139A 

09-308010 

3129/726 

09-300005 

3005 

09-302060 

3452/108 

09-303006 

3835/103A 

09-306042 

3017B/117 

09-306241 

3060/139A 

09-308011 

3457/1054 

09-300006 

3006/160 

09-302061 

3039/316 

09-303012 

3835/103A 

09-306042(RECT) 

3017B/117 

09-306242 

3059/138A 

09-308013 

3157/703A 

09-300007 

3004/102A 

09-302062 

3444/123A 

09-303013 

3010 

09-306042(ZENER 

3136/5072A 

09-306243 

3751/5075A 

09-308017 

3023/704 

09-300011 

3005 

09-302063 

3018 

09-303018 

3054/196 

09-306046 

3311 

09-306244 

3100/519 

09-308019 

3157/703A 

09-300012 

3007 

09-302068 

3047 

09-303019 

3137/192A 

09-306049 

3087 

09-306245 

3017B/117 

09-308033 

3072/712 

09-300015 

3007 

09-302072 

3117 

09-303020 

3054/196 

09-306050 

3032A 

09-306247 

3060/139A 

09-308034 

3358/1006 

09-300016 

3007 

09-302073 

3018 

09-303021 

3054/196 

09-306051 

3087 

09-306248 

. 3100/519 

09-308036 

3281/1103 

09-300017 

3005 

09-302074 

3444/123A 

09-303022 

3054/196 

09-306052 

3780/5014A 

09-306249 

3311 

09-308038 

3485/1142 

09-300021 

3006/160 

09-302075 

3122 

09-303023 

3835/103A 

09-306053 

3051/156 

09-306250 

3311 

09-308041 

3223/1100 

09-300024 

3006/160 

09-302078 

3444/123A 

09-303025 

3444/123A 

09-306054 

3017B/117 

09-306251 

3126 

09-308043 

3281/1103 

09-300027 

3006/160 

09-302079 

3018 

09-303028 

3021/124 

09-306055 

3058/137A 

09-306253 

3126 

09-308045 

3076/715 

09-300028 

3006/160 

09-302080 

3357/186A 

09-303029 

3054/196 

09-306057 

3709/110MP 

09-306254 

3311 

09-308046 

3076/715 

09-300029 

3006/160 

09-302081 

3047 

09-303030 

3010 

09-306059 

3311 

09-306255 

3311 

09-308047 

3077/790 

09-300036 

3114/290 

09-302082 

3048/329 

09-303031 

3893/152 

09-306060 

3100/519 

09-306260 

3843 

09-308048 

3077/790 

09-300037 

3466/159 

09-302083 

3054/196 

09-303032 

3054/196 

09-306061 

3088 

09-306263 

3031A 

09-308050 

3481/1002 

09-300037A 

3114/290 

09-302085 

3124/289 

09-303033 

3054/196 

09-306062 

3100/519 

09-306264 

3031A 

09-308052 

3461/1082 

09-300043 

3114/290 

09-302086 

3018 

09-303058 

3020/123 

09-306063 

3032A 

09-306265 

3126 

09-308053 

3877/1075A 

09-300059 

3466/159 

09-302090 

3122 

09-304011 

3006/160 

09-306073 

9021/5070A 

09-306266 

3100/519 

09-308058 

3723/1005 

09-300061 

3466/159 

09-302092 

3122 

09-304012 

3466/159 

09-306077 

3089/112 

09-306268 

3751/5075A 

09-308059 

3223/1100 

09-300062 

3466/159 

09-302093 

3122 

09-304017 

3448 

09-306083 

3032A 

09-306274 

3017B/117 

09-308061 

3446/1097 

09-300063 

3466/159 

09-302095 

3018 

09-304042 

3018 

09-306088 

3032A 

09-306276 

3100/519 

09-308062 

3876/1135 

09-300064 

3114/290 

09-302097 

3245/199 

09-304043 

3018 

09-306089 

3089/112 

09-306277 

3059/138A 

09-308063 

3288/1003 

09-300067 

3193/187 

09-302099 

3040 

09-304044 

3444/123A 

09-306091 

3087 

09-306278 

3094/144A 

09-308064 

3358/1006 

09-300068 

3193/187 

09-302101 

3444/123A 

09-304045 

3444/123A 

09-306093 

3087 

09-306283 

3100/519 

09-308067 

3526/947 

09-300070 

3114/290 

09-302102 

3054/196 

09-304046 

3104 A 

09-306100 

3031A 

09-306285 

3031A 

09-308071 

9014/720 

09-300073 

9076/187A 

09-302106 

3444/123A 

09-304047 

3466/159 

09-306101 

3119/113 

09-306286 

3058/137A 

09-308076 

3249/1052 

09-300074 

3466/159 

09-302107 

3124/289 

09-304048 

3018 

09-306103 

3017B/117 

09-306287 

3060/139A 

09-308078 

3455/804 

09-300076 

3114/290 

09-302113 

3192/186 

09-304049 

3466/159 1 

09-306104 

3110/120 

09-306288 

3100/519 

09-308079 

3075/714 

09-300077 

3466/159 

09-302114 

3018 

09-304050 

3466/159 

09-306107 

3087 

09-306289 

3333/5069A 

09-308080 

3231/1155 

09-300078 

3083/197 

09-302115 

3452/108 

09-304051 

3466/159 

09-306108 

3087 

09-306290 

3088 

09-308084 

3243/1160 

09-300079 

3006/160 

09-302116 

3137/192A 

09-304052 

3104A 

09-306109 

3057/136A 

09-306309 

3100/519 

09-308089 

3102/710 

09-300080 

3114/290 

09-302117 

3299/237 

09-304055 

3104A 

09-306110 

3100/519 

09-306310 

3068/503 

09-308090 

3168/749 

09-300081 

3114/290 

09-302118 

3444/123A 

09-304056 

3115/165 

09-306111 

3100/519 

09-306311 

3016 

09-308094 

3731/1243 

09-300090 

3083/197 

09-3021 19 

3024/128 

09-304057 

3111 

09-306112 

3100/519 

09-306312 

3311 

09-308096 

3472/1092 

09-300307 

3466/159 

09 302121 

3357/186A 

09-304058 

3444/123A 

09-306113 

3100/519 

09-306313 

3100/519 

09-308098 

3072/712 

09-301001 

3004/102A 

09-302122 

3027/130 

09-304140 

3893/152 

09-306114 

3017B/117 

09-306315 

3017B/117 

09-308099 

3149/791 

09-301002 

3004/102A 

09-302123 

3357/186A 

09-305006 

3117 

09-306115 

3031A 

09-306323 

3031A 

09-308100 

3072/712 

09-301002-6 

3004/102A 

09-302124 

3444/123A 

09-305011 

3018 

09-306119 

3311 

09-306324 

3751/5075A 

09-308102 

3470/1049 

09-301003 

3004/102A 

09-302124A 

3018 

09-305014 

3448 

09-306124 

3060/139A 

09-306325 

3334/5071A 

09-308208 

3058/137A 

09-301004 

3004/102A 

09-302125 

3124/289 

09-305021 

3112 

09-306125 

3017B/117 

09-306326 

3100/519 

09-309006 

3018 

09-301005 

3004/102A 

09-302126 

3357/186A 

09-305023 

3112 

09-306126 

3126 

09-306327 

3060/139A 

09-309007 

3452/108 

09-301006 

3004/102A 

09-302127 

3122 

09-305024 

3114/290 

09-306127 

3750/143A 

09-306329 

3126 

09-309012 

3444/123A 

09-301007 

3004/102A 

09-302128 

3018 

09-305031 

3112 

09-306129 

3017B/117 

09-306330 

3088 

09-309013 

3452/108 

09-301008 

3004/102A 

09-302129 

3132 

09-305032 

3448 

09 306134 

3100/519 

09-306331 

3088 

09-309015 

3018 

09-301008-18 

3004/102A 

09-302130 

3045/225 

09-305033 

3018 

09-306135 

3100/519 

09-306332 

3060/139A 

09-309023 

3444/123A 

09-301009 

3004/102A 

09-302131 

3444/123A 

09-305034 

3444/123A 

09-306141 

3843 

09-306333 

3017B/117 

09-309024 

3452/108 

09-301010 

3009 

09-302132 

3054/196 

09-305040 

3050/221 

09-306144 

3843 

09-306335 

3709/110MP 

09-309027 

3452/108 

09-301014 

3004/102A 

09-302135 

3047 

09-305041 

3018 

09-306145 

3100/519 

09-306336 

3088 

09-309028 

3452/108 

09-301015 

3123 

09-302136 

3190/184 

09-305048 

3124/289 

09-306148 

3130 

09-306349 

3088 

09-309029 

3156/172A 

09-301016 

3004/102A 

09-302138 

3018 

09-305049 

3464/300 

09-306149 

3017B/117 

09-306350 

3311 

09-309030 

3025/129 

09-301019 

3004/102A 

09-302139 

3122 

09-305050 

3018 

09-306151 

3100/519 

09-306351 

3060/139A 

09-309031 

3024/128 

09-301020 

3004/102A 

09-302140 

3444/123A 

09-305051 

3018 

09-306154 

3100/519 

09-306352 

3126 

09-309032 

3452/108 

09-301022 

3004/102A 

09-302141 

3452/108 

09-305052 

3124/289 

09-306157 

3031A 

09-306353 

3017B/117 

09309038 

3466/159 

09-301023 

3004/102A 

09-302142 

3018 

09-305058 

3025/129 

09-306158 

3060/139A 

09-306354 

3059/138A 

09-309042 

3466/159 

09-301025 

3004/102A 

09-302143 

3018 

09-305062 

3444/123A 

09-306159 

3100/519 

09-306355 

3752/5077A 

09-309049 

3444/123A 

09-301025-6 

3004/102A 

09-302146 

3021/124 

09-305063 

3444/123A 

09-306160 

3017B/117 

09-306356 

3059/138A 

09-309050 

3444/123A 

09-301026 

3004/102A 

09-302148 

3444/123A 

09-305064 

3444/123A 

09-306161 

3100/519 

09-306359 

3126 

09-309059 

3245/199 

09-301027 

3004/102A 

09-302149 

3452/108 

09-305065 

3444/123A 

09-306163 

3100/519 

09-306365 

3311 

09-309060 

3444/123A 

09-301030 

3086/226MP 

09-302151 

3018 

09-305066 

3444/123A 

09-306165 

3060/139A 

09-306366 

3017B/117 

09-309062 

3048/329 

09-301031 

3845/176 

09-302152 

3117 

09-305067 

3444/123A 

09-306167 

3126 

09-306367 

3063/145A 

09-309063 

3137/192A 

09-301032 

3004/102A 

09-302153 

3444/123A 

09-305068 

3444/123A 

09-306168 

3100/519 

09-306368 

3100/519 

09-309064 

3444/123A 

09-301036 

3004/102A 

09-302155 

3137/192A 

09-305069 

3452/108 

09-306170 

3175 

09-306370 

3088 

09-309065 

3018 

09-301048 

3004/102A 

09-302156 

3021/124 

09-305070 

3452/108 

09-306171 

3175 

09-306373 

3100/519 

09-309069 

3018 

09-301052 

3009 

09-302157 

3133/164 

09-305071 

3452/108 

09-306172 

3031A 

09-306374 

3126 

09-309070 

3124/289 

09-301054 

3004/102A 

09-302158 

3439/163A 

09-305072 

3452/108 

09-306173 

3788/5022A 

09-306375 

3060/139A 

09-309071 

3357/186A 

09-301056 

3004/102A 

09-302159 

3438 

09-305073 

3466/159 

09-306176 

3032A 

09-306376 

3088 

09-309072 

3122 

09-301066 

3004/102A 

09-302160 

3021/124 

09-305074 

3452/108 

09-306177 

3311 

09-306377 

3054/196 

09-309073 

3452/108 

09-301071 

3024/128 

09-302161 

3025/129 

09-305075 

3025/129 

09-306179 

3062/142A 

09-306378 

3136/5072A 

09-309074 

3448 

09-301072 

3004/102A 

09-302162 

3452/108 

09-305076 

3024/128 

09-306180 

3060/139A 

09-306379 

3051/156 

09-309075 

3010 

09-301073 

3035 

09-302164 

3054/196 

09-305077 

3444/123A 

09-306181 

3059/138A 

09-306380 

3331/5067A 

09-309076 

3444/123A 

09-301074 

3004/102A 

09-302165 

3444/123A 

09-305091 

3299/237 

09-306183 

3058/137A 

09-306381 

3136/5072A 

09-3002006 

3018 

09-301075 

3052 

09-302166 

3748/282 

09-305092 

3122 

09-306191 

3776/5010A 

09-306382 

3060/139A 

09-3060111 

3100/519 

09-301079 

3035 

09-302169 

3299/237 

09-305093 

3018 

09-306192 

3032A 

09-306383 

9021/5070A 

09-3062441 

3100/519 

09-302002 

3018 

09-302170 

3193/187 

09-305094 

3018 

09-306193 

3119/113 

09-306389 

3311 

09A02 

3234/746 

09-302003 

3122 

09-302171 

3024/128 

09-305095 

3054/196 

09-306194 

3060/139A 

09-306390 

3100/519 

09A04 

74LS193 

09-302004 

3122 

09-302172 

3444/123A 

09-305123 

3124/289 

09-306195 

3100/519 

09-306391 

3062/142A 

09A05 

4020 

09-302005 

3452/108 

09-302173 

3122 

09-305124 

3048/329 

09-306196 

3136/5072A 

09-306392 

3843 

09A07 

3146/787 

09-302006 

3018 

09-302175 

3444/123A 

09-305126 

3122 

09-306197 

3059/138A 

09-306394 

3311 

09A08 

3708/1169 

09-302007 

3444/123A 

09-302176 

3111 

09-305132 

3039/316 

09-306198 

3100/519 

09-306418 

3843 

09A10 

3708/1169 

09-302009 

3452/108 

09-302177 

3439/163A 

09-305133 

3112 

09-306199 

3100/519 

09-306420 

3108/505 

09L-4 

3003 

09-302010 

3452/108 

09-302185 

3021/124 

09-305134 

3083/197 

09-306200 

3100/519 

09-306421 

3311 

09L-4-12 

3003 

09-302012 

3444/123A 

09-302186 

3104 A 

09-305135 

3116 

09-306201 

3126 

09-306422 

3311 

09L-4-12-7 

3003 

09-302014 

3124/289 

09-302187 

3115/165 

09-305136 

3197/235 

09-306202 

3100/519 

09-306423 

3843 

09N1 

3444/123A 

09-302015 

3047 

09-302188 

3021/124 

09-305137 

3197/235 

09-306204 

3100/519 

09-306424 

3051/156 

090A64-1 

3087 

09-302016 

3018 

09-302189 

3444/123A 

09-305138 

3027/130 

09-306205 

3017B/117 

09-306425 

3843 

0900296 

3525/724 

09-302017 

3452/108 

09-302190 

3452/108 

09-305139 

3444/123A 

09-306206 

3100/519 

09-306426 

3100/519 

09004 

3159/718 

09-302019 

3040 

09-302191 

3018 

09-305140 

3054/196 

09-306208 

9021/5070A 

09-306427 

3017B/117 

09005 

3157/703A 

09-302020 

3038 

09-302192 

3197/235 

09-305148 

3122 

09-306209 

3089/112 

09-306428 

3139/5074A 

09006 

3157/703A 

09-302030 

3048/329 

09-302193 

3197/235 

09-305149 

3138/193A 

09-306210 

3126 

09-306429 

3139/5074A 

09007 

3280/750 

09-302032 

3039/316 

09-302194 

3124/289 

09-305152 

3122 

09-306211 

3100/519 

09-306430 

3060/139A 

09010 

3234/746 

09-302033 

3444/123A 

09-302201 

3018 

09-306002 

3087 

09-306211 (ZENER 

3781/5015A 

09-306431 

3017B/117 

09011 

9014/720 

09-302034 

3444/123A 

09-302202 

3250/315 

09-306008 

3126 

09-306212 

3100/519 

09-306432 

3017B/117 

09017 

3161/722 
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0912 JC PENNEY 

3867 

4T62 

3097/149A 

7JZ27 

3064/146A 

7Z43B 

3339/5087A 

7ZM13B 

3750/143A 

.7ZM110A 

3099/151A 

092-1 

3012/105 

.4T62A 

3097/149A 

7JZ30 

3150 

7Z43C 

3339/5087A 

7ZM13C 

3750/143A 

.7ZM110B 

3099/151A 

092-1-12 

3012/105 

4T62B 

3097/149A 

.7JZ33 

3095/147A 

7Z43D 

3339/5087A 

7ZM13D 

3750/143A 

.7ZM110C 

3099/151A 

092-1-12-7 

3012/105 

.4T68 

3343/5092A 

7JZ36 

3337/5085A 

.7Z45A 

3340/5088A 

.7ZM14B 

3094/144A 

.7ZM110D 

3099/151A 

09301020 

3004/102A 

.4T68A 

3343/5092A 

7JZ39 

3338/5086A 

7Z45B 

3340/5088A 

.7ZM14C 

3094/144A 

.7ZM120A 

3347/5097A 

09308004 

3157/703A 

4T68B 

3343/5092A 

7JZ43 

3339/5087A 

7Z45C 

3340/5088A 

.7ZM14D 

3094/144A 

.7ZM120B 

3347/5097A 

094 

3075/714 

.4T75 

3344/5093A 

7JZ45 

3340/5088A 

.7Z45D 

3340/5088A 

.7ZM15A 

3063/145A 

.7ZM120C 

3347/5097A 

094-1 

3075/714 

4T75A 

3344/5093A 

7JZ47 

3340/5088A 

7Z47A 

3340/5088A 

.7ZM15B 

3063/145A 

.7ZM120D 

3347/5097A 

094-007 

3100/519 

.4T75B 

3344/5093A 

.7JZ50 

3341/5089A 

.7Z47B 

3340/5088A 

.7ZM15C 

3063/145A 

7ZM130A 

3348/5098A 

094-010 

3017B/117 

.4T82 

3098/150A 

.7JZ51 

3341/5089A 

7Z47C 

3340/5088A 

.7ZM15D 

3063/145A 

.7ZM130B 

3348/5098A 

094-011 

3080 

4T82A 

3098/150A 

7JZ56 

3096/148A 

.7Z47D 

3340/5088A 

.7ZM16A 

3751/5075A 

.7ZM130C 
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.7JZ17 

9022/5076A 

.7Z36C 

3337/5085A 

.7ZM11B 

3139/5074A 

.7ZM91B 

3345/5095A 

.25T14A 

3094/144A 

.4T51B 

3341/5089A 

.7JZ18 

3752/5077A 

7Z36D 

3337/5085A 

.7ZM11C 

3139/5074A 

.7ZM91C 

3345/5095A 

.25T14B 

3094/144A 

.4T55 

3096/148A 

.7JZ19 

9023/5078A 

7Z39A 

3338/5086A 

.7ZM12A 

3062/142A 

.7ZM91D 

3345/5095A 

.25T15 

3063/145A 

4T55A 

3096/148A 

.7JZ20 

3335/5079A 

.7Z39B 

3338/5086A 

.7ZM12B 

3062/142A 

.7ZM100A 

3346/5096A 

.25T15.8 

3751/5075A 

4T56 

3342/5090A 

7JZ22 

3336/5080A 

7Z39C 

3338/5086A 

.7ZM12C 

3062/142A 

.7ZM100B 

3346/5096A 

.25T15.8A 

3751/5075A 

.4T56A 

3342/5090A 

7JZ24 

3151/5081A 

.7Z39D 

3338/5086A 

.7ZM12D 

3062/142A 

.7ZM100C 

3346/5096A 

.25T15A 

3063/145A 

.4T56B 

3342/5090A 

.7JZ25 

3753/5082A 

7Z43A 

3339/5087A 

.7ZM13A 

3750/143A 

.7ZM100D 

3346/5096A 

.25T15B 

3063/145A 
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.25T16—1.5R100A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

25T16 

3751/5075A 

1-014/2207 

3100/519 

1-801-003 

3018 

1.5DKZ27A 

3405/5139A 

1.5JZ16A 

3397/5131A 

1.5JZ100C 

3422/5156A 

.25T16A 

3751/5075A 

1-016 

3087 

1-801-003-12 

3452/108 

1.5DKZ27B 

3405/5139A 

1.5JZ16B 

3397/5131A 

1.5JZ110 

3423/5157A 

.25T17 

9022/5076A 

1-017 

3087 

1-801-003-13 

3452/108 

1.5DKZ30 

3407/5141A 

1.5JZ16C 

3397/5131A 

1.5JZ110A 

3423/5157A 

25T17A 

9022/5076A 

1-20-001890 

3016 

1-601-003-14 

3452/108 

1.5DKZ30A 

3407/5141A 

1.5JZ16D 

3397/5131A 

1.5JZ1 IOC 

3423/5157A 

.25T18 

3752/5077A 

1-21-73 

3005 

1-801-003-15 

3452/108 

1.5DKZ30B 

3407/5141A 

1.5JZ17 

3398/5132A 

1.5JZ110D 

3423/5157A 

25T18A 

3752/5077A 

1-21-74 

3005 

1-801-004 

3444/123A 

1.5DKZ33 

3408/5142A 

1.5JZ17A 

3398/5132A 

1.5JZ120A 

3424/5158A 

25T19 

9023/5078A 

1-21-75 

3005 

1-801-004-17 

3444/123A 

1.5DKZ33A 

3408/5142A 

1.5JZ17B 

3398/5132A 

1.5JZ120B 

3424/5158A 

25T19A 

9023/5078A 

1-21-76 

3005 

1-801-005 

3004/102A 

1.5DKZ33B 

3408/5142A 

1.5JZ17C 

3398/5132A 

1.5JZ120D 

3424/5158A 

25T20 

3335/5079A 

1-21-78 

3005 

1-801-005-23 

3004/102A 

1.5DKZ36 

3409/5143A 

1.5JZ17D 

3398/5132A 

1.5JZ130 

3425/5159A 

25T20A 

3335/5079A 

1-21-83 

3005 

1-801-006 

3004/102A 

1.5DKZ36A 

3409/5143A 

1.5JZ18 

3399/5133A 

1.5JZ130A 

3425/5159A 

25T22 

3336/5080A 

1-21-91 

3005 

1-801-006-12 

3004/102A 

1.5DKZ36B 

3409/5143A 

1.5JZ18A 

3399/5133A 

1.5JZ130B 

3425/5159A 

25T22A 

3336/5080A 

1-21-92 

3005 

1-801-006-14 

3004/102A 

1.5DKZ39 

3410/5 44A 

1.5JZ18B 

3399/5133A 

1.5JZ130C 

3425/5159A 

25T25 

3753/5082A 

1-21-93 

3005 

1-801-301-13 

3021/124 

1.5DKZ39A 

3410/5 44A 

1.5JZ18C 

3399/5133A 

1.5JZ130D 

3425/5159A 

25T25A 

3753/5082A 

1-21-95 

3004/102A 

1-801-301-14 

3021/124 

1.5DKZ39B 

3410/5144A 

1.5JZ18D 

3399/5133A 

1.5JZ140 

3426/5160A 

25T27 

3064/146A 

1-21-96 

3004/102A 

1-801-301-15 

3021/124 

1.5DKZ43 

341 1/5145A 

1.5JZ19 

3400/5134A 

1.5JZ140A 

3426/5160A 

.25T27A 

3064/146A 

1-21-100 

3005 

1-801-304-15 

3039/316 

1.5DKZ43A 

341 1/5145A 

1.5JZ19A 

3400/5134A 

1.5JZ140C 

3426/5160A 

25T27B 

3064/146A 

1-21-102 

3005 

1-801-305-13 

3452/108 

1.5DKZ43B 

341 1/5145A 

1.5JZ19C 

3400/5134A 

1.5JZ140D 

3426/5160A 

25T28 

3754/5083A 

1-21-103 

3005 

1-801-306 

3452/108 

1.5DKZ47 

3412/5146A 

1.5JZ19D 

3400/5134A 

1.5JZ150A 

3427/5161A 

25T28A 

3754/5083A 

1-21-104 

3005 

1-801-306-13 

3452/108 

1.5DKZ47A 

3412/5 46A 

1.5JZ20 

3401/5135A 

1.5JZ150B 

3427/5161A 

25T30 

3755/5084A 

1-21-105 

3005 

1-801-306-14 

3452/108 

1.5DKZ47B 

3412/5 46A 

1.5JZ20A 

3401/5135A 

1.5JZ150D 

3427/5161A 

25T30A 

3755/5084A 

1-21-106 

3004/102A 

1-801-306-15 

3452/108 

1.5DKZ51 

3413/5147 A 

1.5JZ20B 

3401/5135A 

1.5JZ160 

3428/5162A 

25T33 

3095/147A 

1-21-107 

3004/102A 

1-801-308 

3004/102A 

1.5DKZ51A 

3413/5147 A 

1.5JZ20C 

3401/5135A 

1.5JZ160A 

3428/5162A 

25T33A 

3095/147A 

1-21-120 

3004/102A 

1-801-308-24 

3004/102A 

1.5DKZ51B 

3413/5 47A 

1.5JZ20D 

3401/5135A 

1.5JZ160B 

3428/5162A 

25T33B 

3095/147A 

1-21-128 

3005 

1-801-309 

3018 

1.5DKZ56 

3414/5148A 

1.5JZ22 

3402/5136A 

1.5JZ160C 

3428/5162A 

25T36 

3337/5085A 

1-21-135 

3006/160 

1-801-310 

3004/102A 

1.5DKZ56A 

3414/5148A 

1.5JZ22A 

3402/5136A 

1.5JZ160D 

3428/5162A 

25T36A 

3337/5085A 

1-21-137 

3006/160 

1-801-314 

3444/123A 

1.5DKZ56B 

3414/5148A 

1.5JZ22B 

3402/5136A 

1.5JZ200 

3432/5166A 

.25T39 

3338/5086A 

1-21-138 

3008 

1-801-314-15 

3444/123A 

1.5DKZ62 

3416/5150A 

1.5JZ22C 

3402/5136A 

1.5JZ200A 

3432/5166A 

25T39A 

3338/5086A 

1-21-139 

3006/160 

1-801-314-16 

3444/123A 

1.5DKZ62A 

3416/5150A 

1.5JZ22D 

3402/5136A 

1.5JZ200B 

3432/5166A 

25T43 

3339/5087A 

1-21-148 

3004/102A 

1-6732 

3054/196 

1.5DKZ62B 

3416/5150A 

1.5JZ24 

3403/5137A 

1.5JZ200C 

3432/5166A 

25T43A 

3339/5087A 

1-21-150 

3007 

1-8259 

3016 

1.5DKZ68 

3417/5151A 

1.5JZ24A 

3403/5137A 

1.5JZ200D 

3432/5166A 

.25T47 

3340/5088A 

1-21-157 

3006/160 

1-12689 

3088 

1.5DKZ68A 

3417/5151A 

1.5JZ24B 

3403/5137A 

1.5M14Z 

3395/5129A 

.25T47A 

3340/5088A 

1-21-161 

3005 

1-16549 

3100/519 

1.5DKZ68B 

3417/5151A 

1.5JZ24C 

3403/5137A 

1.5M14Z10 

3395/5129A 

25T51 

3341/5089A 

1-21-162 

3005 

1-18341 

3126 

1.5DKZ75 

3418/5152A 

1.5JZ24D 

3403/5137A 

1.5M17Z 

3398/5132A 

25T51A 

3341/5089A 

1-21-164 

3004/102A 

1-20398 

3061/140A 

1.5DKZ75A 

3418/5152A 

1.5JZ25 

3404/5138A 

1.5M17Z10 

3398/5132A 

25T55 

3096/148A 

1-21-179 

3005 

1-79990A 

3024/128 

1.5DKZ75B 

3418/5152A 

1.5JZ25A 

3404/5138A 

1.5M19Z 

3400/5134A 

25T55B 

3096/148A 

1-21-180 

3005 

1-5222101 1 

3004/102A 

1.5E1 

9004/5801 

1.5JZ25B 

3404/5138A 

1.5M19Z10 

3400/5134A 

.25T56 

3342/5090A 

1-21-184 

3004/102A 

1-522210111 

3004/102A 

1.5E2 

9005/5802 

1.5JZ25C 

3404/5138A 

1.5M25Z 

3404/5138A 

.25T56A 

3342/5090A 

1-21-186 

3005 

1-522210131 

3006/160 

1.5E3 

3051/156 

1.5JZ25D 

3404/5138A 

1.5M25Z10 

3404/5138A 

25T62 

3097/149A 

1-21-189 

3008 

1-522210300 

3006/160 

1.5E4 

9007/5804 

1.5JZ27 

3405/5139A 

1.5M140Z 

3426/5160A 

25T62A 

3097/149A 

1-21-190 

3007 

1-522210921 

3007 

1.5E5 

9008/5805 

1.5JZ27A 

3405/5139A 

1.5R8.2 

3388/5122A 

25T62B 

3097/149A 

1-21-191 

3004/102A 

1-52221 1021 

3006/160 

1.5E05 

9003/5800 

1.5JZ27B 

3405/5139A 

1.5R8.2A 

3388/5122A 

25T68 

3343/5092A 

1-21-192 

3004/102A 

1-52221 1200 

3004/102A 

1.5E6 

3848/5806 

1.5JZ27C 

3405/5139A 

1.5R8.2B 

3388/5122A 

25T68A 

3343/5092A 

1-21-225 

3004/102A 

1-52221 1328 

3004/102A 

1.5E7 

3051/156 

1.5JZ27D 

3405/5139A 

1.5R9.1 

3390/5124A 

25T75 

3444/123A 

1-21-226 

3004/102A 

1 522211921 

3006/160 

1.5E8 

3051/156 

1.5JZ30 

3407/5141A 

1.5R9.1A 

3390/5124A 

25T75A 

3444/123A 

1-21-227 

3004/102A 

1-522214400 

3006/160 

1.5E10 

3051/156 

1.5JZ30A 

3407/5141A 

1.5R9.1B 

3390/5124A 

25T82 

3098/150A 

1-21-228 

3006/160 

1-522214411 

3006/160 

1.5E12 

3843 

1.5JZ30B 

3407/5141A 

1.5R10 

3391/5125A 

25T82A 

3098/150A 

1-21-229 

3006/160 

1-522214435 

3006/160 

1.5E140 

3426/5160A 

1.5JZ30C 

3407/5141A 

1.5R10A 

3391/5125A 

25T82B 

3098/150A 

1-21-230 

3006/160 

1-522214821 

3006/160 

1.5J1 

9004/5801 

1.5JZ30D 

3407/5141A 

1.5R10B 

3391/5125A 

25T87 

9024/5094A 

1-21-231 

3006/160 

1-522214831 

3006/160 

1.5J2 

9005/5802 

1.5JZ33 

3408/5142A 

1.5R11 

3392/5126A 

25T87A 

9024/5094A 

1-21-232 

3004/102A 

1-522216500 

3004/102A 

1.5J3 

9006/5803 

1.5JZ33A 

3408/5142A 

1.5R11A 

3392/5126A 

25T91 

3345/5095A 

1-21-233 

3006/160 

1-522216600 

3007 

1.5J4 

9007/5804 

1.5JZ33B 

3408/5142A 

1.5R11B 

3392/5126A 

.25T91A 

3345/5095A 

1-21-234 

3005 

1-522217400 

3006/160 

1.5J5 

9008/5805 

1.5JZ33C 

3408/5142A 

1.5R12 

3393/5127A 

.25T100 

3346/5096A 

1-21-235 

3005 

1-522223720 

3444/123A 

1.5J05 

9003/5800 

1.5JZ33D 

3408/5142A 

1.5R12A 

3393/5127A 

25T100A 

3346/5096A 

1-21-236 

3005 

1-6147191229 

3444/123A 

1.5J6 

3848/5806 

1.5JZ36 

3409/5143A 

1.5R12B 

3393/5127A 

.25T110 

3099/151A 

1-21-240 

3005 

1-6171191368 

3444/123A 

1.5J7 

3051/156 

1.5JZ36A 

3409/5143A 

1.5R13 

3394/5128A 

.25T110B 

3099/151A 

1-21-241 

3005 

1-6207190405 

3004/102A 

1.5J8 

3051/156 

1.5JZ36B 

3409/5143A 

1.5R13A 

3394/5128A 

.25T120 

3347/5097A 

1-21-242 

3008 

1-6501190016 

3031A 

1.5J10 

3051/156 

1.5JZ36C 

3409/5143A 

1.5R13B 

3394/5128A 

25T120A 

3347/5097A 

1-21-243 

3008 

1.000.111-00 

3466/159 

1.5J12 

3843 

1.5JZ36D 

3409/5143A 

1.5R15 

3396/5130A 

.25T130 

3348/5098A 

1-21-244 

3008 

1.5B05 

3051/156 

1.5JA19B 

3400/5134A 

1.5JZ39 

3410/5144A 

1.5R15A 

3396/5130A 

.25T130A 

3348/5098A 

1-21-246 

3004/102A 

1.5BZ100D 

3422/5156A 

1.5JZ6.8 

3386/5120A 

1.5JZ39A 

3410/5144A 

1.5R15B 

3396/5130A 

25T140 

3349/5099A 

1-21-254 

3005 

1.5BZ110B 

3423/5157A 

1.5JZ6.8A 

3386/5120A 

1.5JZ39B 

3410/5144A 

1.5R16 

3397/5131A 

.25T150 

3350/5100A 

1-21-256 

3007 

1.5BZ120 

3424/5158A 

1.5JZ6.8B 

3386/5120A 

1.5JZ39C 

3410/5144A 

1.5R16A 

3397/5131A 

.25T150A 

3350/5100A 

1-21-257 

3008 

1.5BZ120C 

3424/5158A 

1.5JZ6.8C 

3386/5120A 

1.5JZ39D 

3410/5144A 

1.5R16B 

3397/5131A 

.25T160 

3351/5101A 

1-21-258 

3007 

1.5BZ130D 

3425/5159A 

1.5JZ6.8D 

3386/5120A 

1.5JZ43 

3411/5145A 

1.5R18 

3399/5133A 

.25T160A 

3351/5101A 

1-21-259 

3007 

1.5BZ140B 

3426/5160A 

1.5JZ7.5 

3387/5121A 

1.5JZ43A 

3411/5145A 

1.5R18A 

3399/5133A 

.25T175 

3352/5102A 

1-21-260 

3007 

1.5BZ150 

3427/5161A 

1.5JZ7.5A 

3387/5121A 

1.5JZ43B 

3411/5145A 

1.5R18B 

3399/5133A 

.25T180 

3353/5103A 

1-21-266 

3004/102A 

1.5BZ150C 

3427/5161A 

1.5JZ7.5B 

3387/5121A 

1.5JZ43C 

3411/5145A 

1.5R20 

3401/5135A 

.25T180A 

3353/5103A 

1-21-267 

3004/102A 

1.5C05 

3051/156 

1.5JZ7.5C 

3387/5121A 

1.5JZ43D 

341 1/5145A 

1.5R20A 

3401/5135A 

.25T200 

3355/5105A 

1-21-270 

3009 

1.5DKZ6.8 

3386/5120A 

1.5JZ7.5D 

3387/5121A 

1.5JZ47 

3412/5146A 

1.5R20B 

3401/5135A 

.25T200A 

3355/5105A 

1-21-271 

3009 

1.5DKZ6.8A 

3386/5120A 

1.5JZ8.2 

3388/5122A 

1.5JZ47A 

3412/5146A 

1.5R22 

3402/5136A 

.72M6.8A 

3334/5071A 

1-21-272 

3004/102A 

1.5DKZ6.8B 

3386/5120A 

1.5JZ8.2A 

3388/5122A 

1.5JZ47B 

3412/5146A 

1.5R22A 

3402/5136A 

.72M6.8B 

3334/5071A 

1-21-273 

3005 

1.5DKZ7.5 

3387/5121A 

1.5JZ8.2B 

3388/5122A 

1.5JZ47C 

3412/5146A 

1.5R22B 

3402/5136A 

.72M6.8C 

3334/5071A 

1-21-274 

3003 

1.5DKZ7.5A 

3387/5121A 

1.5JZ8.2C 

3388/5122A 

1.5JZ47D 

3412/5146A 

1.5R24 

3403/5137A 

72M6.8D 

3334/5071A 

1-21-275 

3005 

1.5DKZ8.2 

3388/5122A 

1.5JZ8.2D 

3388/5122A 

1.5JZ51 

3413/5147A 

1.5R24A 

3403/5137A 

72M16A 

3751/5075A 

1-21-276 

3444/123A 

1.5DKZ8.2A 

3388/5122A 

1.5JZ9.1 

3390/5124A 

1.5JZ51A 

3413/5147A 

1.5R24B 

3403/5137A 

72M20B 

3335/5079A 

1-21-277 

3444/123A 

1.5DKZ8.2B 

3388/5122A 

1.5JZ9.1A 

3390/5124A 

1.5JZ51B 

3413/514 7A 

1.5R27 

3405/5139A 

.72M20C 

3335/5079A 

1-21-278 

3444/123A 

1.5DKZ9.1 

3390/5124A 

1.5JZ9.1B 

3390/5124A 

1.5JZ51C 

3413/5147A 

1.5R27A 

3405/5139A 

.72M20D 

3335/5079A 

1-21-279 

3444/123A 

1.5DKZ9.1A 

3390/5124A 

1.5JZ9.1C 

3390/5124A 

1.5JZ51D 

3413/5147A 

1.5R27B 

3405/5139A 

72M36C 

3337/5085A 

1-21-289 

3005 

1.5DKZ9.1B 

3390/5124A 

1.5JZ9.1D 

3390/5124A 

1.5JZ56 

3414/5148A 

1.5R30 

3407/5141A 

.72M36D 

3337/5085A 

1-00030-010 

3017B/117 

1.5DKZ10 

3391/5125A 

1.5JZ10 

3391/5125A 

1.5JZ56A 

3414/5148A 

1.5R30A 

3407/5141A 

75N5 

3063/145A 

1-00032-027 

3010 

1.5DKZ10A 

3391/5125A 

1.5JZ10A 

3391/5125A 

1.5JZ56B 

3414/5148A 

1.5R30B 

3407/5141A 

75N5.1 

3056/135A 

1-034/2207 

3466/159 

1.5DKZ10B 

3391/5125A 

1.5JZ10B 

3391/5125A 

1.5JZ56C 

3414/5148A 

1.5R33 

3408/5142A 

75N5.6 

3057/136A 

1-035/2207 

3124/289 

1.5DKZ11 

3392/5126A 

1.5JZ10C 

3391/5125A 

1.5JZ56D 

3414/5148A 

1.5R33A 

3408/5142A 

75N6.2 

3058/137A 

1-037/2207 

3088 

1.5DKZ11A 

3392/5126A 

1.5JZ10D 

3391/5125A 

1.5JZ62 

3416/5150A 

1.5R33B 

3408/5142A 

.75N7.5 

3059/138A 

1-00038-008 

3100/519 

1.5DKZ1 IB 

3392/5126A 

1.5JZ11 

3392/5126A 

1.5JZ62A 

3416/5150A 

1.5R36 

3409/5143A 

75N12 

3062/142A 

1-041/2207 

3452/108 

1.5DKZ12 

3393/5127A 

1.5JZ11A 

3392/5126A 

1.5JZ62B 

3416/5150A 

1.5R36A 

3409/5143A 

.75N27 

3064/146A 

1-042/2207 

3444/123A 

1.5DKZ12A 

3393/5127A 

1.5JZ11B 

3392/5126A 

1.5JZ62C 

3416/5 1 50A 

1.5R36B 

3409/5143A 

75N33 

3095/147A 

1-043/2207 

3466/159 

1.5DKZ12B 

3393/5127A 

1.5JZ11C 

3392/5126A 

1.5JZ62D 

3416/5150A 

1.5R39 

3410/5144A 

75N62 

3097/149A 

1-044/2207 

3444/123A 

1.5DKZ13 

3394/5128A 

1.5JZ1 ID 

3392/5126A 

1.5JZ68 

3417/5151A 

1.5R39A 

3410/5144A 

75N82 

3098/150A 

1-101 

3017B/117 

1.5DKZ13A 

3394/5128A 

1.5JZ12 

3393/5127A 

1.5JZ68A 

3417/5151A 

1.5R39B 

3410/5144A 

75N110 

3099/151A 

1-210 

3057/136A 

1.5DKZ13B 

3394/5128A 

1.5JZ12A 

3393/5127A 

1.5JZ68B 

3417/5151A 

1.5R43 

3411/5145A 

728.2A 

3136/5072A 

1-425-636 

3091 

1.5DKZ15 

3396/5130A 

1.5JZ12B 

3393/5127A 

1.5JZ68C 

3417/5151A 

1.5R43A 

3411/5145A 

728.2B 

3136/5072A 

1-506-319 

3051/156 

1.5DKZ15A 

3396/5130A 

1.5JZ12C 

3393/5127A 

1.5JZ75 

3418/5152A 

1.5R43B 

3411/5145A 

728.2C 

3136/5072A 

1-530-012-11 

3031A 

1.5DKZ15B 

3396/5130A 

1.5JZ12D 

3393/5127A 

1.5JZ75A 

3418/5152A 

1.5R47 

3412/5146A 

.728 2D 

3136/5072A 

1-531-024 

3647/167 

1.5DKZ16 

3397/5131A 

1.5JZ13 

3394/5128A 

1.5JZ75B 

3418/5152A 

1.5R47A 

3412/5146A 

.MZ18D 

3145 

1-531-027 

3081/125 

1.5DKZ16A 

3397/5131A 

1.5JZ13A 

3394/5128A 

1.5JZ75C 

3418/5152A 

1.5R47B 

3412/5146A 

MZ24C 

3151/5081A 

1-531-028 

3068/503 

1.5DKZ16B 

3397/5131A 

1.5JZ13B 

3394/5128A 

1.5JZ75D 

3418/5152A 

1.5R56 

3414/5148A 

.MZ110B 

3099/151A 

1-531-036-11 

3066/118 

1.5DKZ18 

3399/5133A 

1.5JZ13C 

3394/5128A 

1.5JZ82 

3419/5153A 

1.5R56A 

3414/5148A 

.MZM10D 

3061/140A 

1-531-052 

3067/502 

1.5DKZ18A 

3399/5133A 

1.5JZ13D 

3394/5128A 

1.5JZ82A 

3419/5153A 

1.5R56B 

3414/5148A 

.MZM14A 

3094/144A 

1-531-055 

3067/502 

1.5DKZ18B 

3399/5133A 

1.5JZ14 

3395/5129A 

1.5JZ82B 

3419/5153A 

1.5R62 

3416/5150A 

1-001-003-15 

3444/123A 

1-531-105 

3017B/117 

1.5DKZ20 

3401/5135A 

1.5JZ14A 

3395/5129A 

1.5JZ82C 

3419/5153A 

1.5R62A 

3416/5150A 

1-001/2207 

3100/519 

1-531-105-11 

3016 

1.5DKZ20A 

3401/5135A 

1.5JZ14B 

3395/5129A 

1.5JZ82D 

3419/5153A 

1.5R62B 

3416/5150A 

1-00004-064 

3100/519 

1-531-105-13 

3017B/117 

1.5DKZ20B 

3401/5135A 

1.5JZ14C 

3395/5129A 

1.5JZ91 

3421/5155A 

1.5R68 

3417/5151A 

1-00006-003 

3122 

1-531-106-13 

3017B/117 

1.5DKZ22 

3402/5136A 

1.5JZ14D 

3395/5129A 

1.5JZ91 A 

3421/5.155A 

1.5R68A 

3417/5151A 

1-00006-007 

3088 

1-531-106-17 

3016 

1.5DKZ22A 

3402/5136A 

1.5JZ15 . 

3396/5130A 

1.5JZ91B 

3421/5155A 

1.5R68B 

3417/5151A 

1-0006-0021 

3444/123A 

1-534-105-13 

3016 

1.5DKZ22B 

3402/5136A 

1.5JZ15A 

3396/5130A 

1.5JZ91C 

3421/5155A 

1.5R91 

3421/5155A 

1-0006-0022 

3444/123A 

1-590-1261 

7440 

1.5DKZ24 

3403/5137A 

1.5JZ15B 

3396/5130A 

1.5JZ91D 

3421/5155A 

1.5R91A 

3421/5155A 

1-0006-0023 

3715 

1 735 0060 

3715 

1.5DKZ24A 

3403/5137A 

1.5JZ15C 

3396/5130A 

1.5JZ100 

3422/5156A 

1.5R91B 

3421/5155A 

1-00006-281 

3100/519 

1 735 0061 

3715 

1.5DKZ24B 

3403/5137A 

1.5JZ15D 

3396/5130A 

1.5JZ100A 

3422/5156A 

1.5R100 

3422/5156A 

1-00011-043 

3060/139A 

1 735 0066 

3715 

1.50KZ27 

3405/5139A 

1.5JZ16 

3397/5131A 

1.5JZ100B 

3422/5156A 

1.5R100A 

3422/5156A 
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1.5R100B—1JL57 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1.5R100B 

3422/5156A 

1.5Z27B 

3405/5139A 

1.5Z200C 

3432/5166A 

1A16551 

3100/519 

1C0039 

3087 

1E11Z 

3092/141A 

1.5R110 

3423/5157A 

1.5Z27C 

3405/5139A 

1.5Z200D 

3432/5166A 

1AAN2SC1096M 

3248 

1C46-86451-3 

3108/505 

1E11Z10 

3092/141A 

1.5R110A 

3423/5157A 

1.5Z27D 

3405/5139A 

1A1 

3313/116 

1 AC 12 

3062/142A 

1C62Z 

3097/149A 

1E12Z 

3062/142A 

1.5R110B 

3423/5157A 

1.5Z30 

3407/5141A 

1A01 (RCA1A01) 

3024/128 

1AC12A 

3062/142A 

1C62ZA 

3097/149A 

1E12Z5 

3062/142A 

1.5R120 

3424/5158A 

1.5Z30A 

3407/5141A 

1A02 (RCA1A02) 

3025/129 

1AC12B 

3062/142A 

1C82Z 

3098/150A 

1E12Z10 

3062/142A 

1.5R120A 

3424/5158A 

1.5Z30B 

3407/5141A 

1A03 (RCA1A03) 

3512 

1 AC 15 

3063/145A 

1C82ZA 

3098/150A 

1E14Z 

3094/144A 

1.5R120B 

3424/5158A 

1.5Z30C 

3407/5141A 

1A04 (RCA1A04) 

3513 

1AC15A 

3063/145A 

1C110Z 

3099/151A 

1E14Z5 

3094/144A 

1.5R130 

3425/5159A 

1.5Z30D 

3407/5141A 

1A05 (RCA1A05) 

3025/129 

1AC15B 

3063/145A 

1C110ZA 

3099/151A 

1E14Z10 

3094/144A 

1.5R130A 

3425/5159A 

1.5Z33 

3408/5142A 

1A06 (RCA1A06) 

3024/128 

1AC27 

3064/146A 

1C-112 

3284/1080 

1E15Z 

3063/145A 

1.5R130B 

3425/5159A 

1.5Z33A 

3408/5142A 

1A07 (RCA1A07) 

3024/128 

1AC27A 

3064/146A 

1C-126 

3285/1105 

1E15Z5 

3063/145A 

1.5R140 

3426/5160A 

1.5Z33B 

3408/5142A 

1A7.5M 

3059/138A 

1AC27B 

3064/146A 

1C-142 

3072/712 

1E15Z10 

3063/145A 

1.5R140A 

3426/5160A 

1.5Z33C 

3408/5142A 

1A7.5MA 

3059/138A 

1AC33 

3095/147A 

1C202 

3279/747 

1E27Z 

3064/146A 

1.5R140B 

3426/5160A 

1.5Z33D 

3408/5142A 

1A08 (RCA1A08) 

3025/129 

1AC33A 

3095/147A 

1C204 

3280/750 

1E27Z10 

3064/146A 

1.5R150 

3427/5161A 

1.5Z36 

3409/5143A 

1A8-1 A 82 

3007 

1AC33B 

3095/147A 

1C288ELCOM 

3240/779-1 

1E33Z 

3095/147A 

1.5R150A 

3427/5161A 

1.5Z36A 

3409/5143A 

1A09 (RCA1A09) 

3103A/396 

1AC62 

3097/149A 

1C-289ELCOM 

3216/798 

1E33Z5 

3095/147A 

1.5R150B 

3427/5161A 

1.5Z36B 

3409/5143A 

1A9.1M 

3060/139A 

1AC62A 

3097/149A 

1C311 ELCOM 

3143/730 

1E33Z10 

3095/147A 

1.5R160 

3428/5162A 

1.5Z36C 

3409/5143A 

1A9.1MA 

3060/139A 

1AC62B 

3097/149A 

1C319 ELCOM 

3140/786 

1E62Z 

3097/149A 

1.5R160A 

3428/5162A 

1.5Z36D 

3409/5143A 

1A10 (RCA1A10) 

3053 

1AC82 

3098/150A 

1C-507 

3288/1003 

1E62Z5 

3097/149A 

1.5R160B 

3428/5162A 

1.5Z39 

3410/5144A 

1A10M 

3061/140A 

1AC82A 

3098/150A 

1C-602 ELCOM 

3455/804 

1E62Z10 

3097/149A 

1.5R180 

3430/5164A 

1.5Z39A 

3410/5144A 

1A10MA 

3061/140A 

1AC82B 

3098/150A 

1C73045 

3041 

1E82Z 

3098/150A 

1.5R180A 

3430/5164A 

1.5Z39B 

3410/5144A 

1A11 (RCA1A11) 

3103A/396 

1AC110 

3099/151A 

1C744005 

3716/161 

1E82Z5 

3098/150A 

1.5R180B 

3430/5164A 

1.5Z39C 

3410/5144A 

1A12M 

3062/142A 

1AC110A 

3099/151A 

1C744006 

3849/293 

1E82Z10 

3098/150A 

1.5R200 

3432/5166A 

1.5Z39D 

3410/5144A 

1A12MA 

3062/142A 

1AC110B 

3099/151A 

1C744009 

3239/236 

1E110Z 

3099/151A 

1.5R200A 

3432/5166A 

1.5Z43 

341 1/5145A 

1A13 (RCA1A13) 

3103A/396 

1AMH2 

3925/525 

1CL-101-TY 

3565/1171 

1E110Z5 

3099/151A 

1.5R200B 

3432/5166A 

1.5Z43A 

341 1/5145A 

1A13M 

3750/143A 

1AS027 

3051/156 

1CL-101A-TY 

3565/1171 

1E110Z10 

3099/151A 

1.5Z6.8 

3386/5120A 

1.5Z43B 

3411/5145A 

1A13MA 

3750/143A 

1AS029 

3051/156 

1CL-201-TY 

3565/1171 

1E535A 

3018 

1.5Z6.8A 

3386/5120A 

1.5Z43C 

3411/5145A 

1A15 (RCA 1A15) 

3103A/396 

1AU3 

3756/508 

1CL-201A-TY 

3565/1171 

1E535A/7825B 

3018 

1.5Z6.8B 

3386/5120A 

1.5Z43D 

341 1/5145A 

1A15 M 

3063/145A 

1B1 

9075/166 

1CL-301A-PA 

3565/1171 

1E535B 

3018 

1.5Z6.8C 

3386/5120A 

1.5Z47 

3412/5146A 

1A15MA 

3063/145A 

1B01 (RCA1B01) 

3621 

1CL-301 A-TY 

3565/1171 

1E703E 

3157/703A 

1.5Z7.5 

3387/5121A 

1.5Z47A 

3412/5146A 

1A16 (RCA1A16) 

3053 

1B2 

3647/167 

1CL-748C-TY 

3565/1171 

1EA10A 

3016 

1.5Z7.5A 

3387/5121A 

1.5Z47B 

3412/5146A 

1A17 (RCA1A17) 

3024/128 

1B-2C1 

3199/188 

1D1 

3017B/117 

1EA20A 

3017B/117 

1.5Z7.5B 

3387/5121A 

1.5Z47C 

3412/5146A 

1A18 (RCA1A18) 

3024/128 

1B2C1 

3119/113 

1D2 

3016 

1EA30A 

3017B/117 

1.5Z7.5C 

3387/5121A 

1.5Z47D 

3412/5146A 

1A19 (RCA1A19) 

3025/129 

1B2Z1 

3311 

1D2Z1 

3311 

1EA40A 

3017B/117 

1.5Z7.5D 

3387/5121A 

1.5Z51 

3413/5147A 

1A0020 

3444/123A 

1B3 

3756/508 

1D3.3 

3330/5066A 

1EA50A 

3017B/117 

1.5Z8.2 

3388/5122A 

1.5Z51A 

3413/5147A 

1A0021 

3444/123A 

1B4 

3648/168 

1D3.3A 

3330/5066A 

1EA60A 

3017B/117 

1.5Z8.2A 

3388/5122A 

1.5Z51B 

3413/5147A 

1A0022 

3444/123A 

1B04 (RCA1B04) 

3217 

1D3.3B 

3330/5066A 

1EB100A 

7090/5890 

1.5Z8.2B 

3388/5122A 

1.5Z51C 

3413/5147A 

1A0024 

3444/123A 

1B05 (RCA1B05) 

3217 

1D3.6 

3055/134A 

1ET1 

3017B/117 

1.5Z8.2C 

3388/5122A 

1.5Z51D 

3413/5147A 

1A0025 

3444/123A 

1B05 BRIDGE 

9075/166 

1D3.6A 

3055/134A 

1ET2 

3017B/117 

1.5Z8.2D 

3388/5122A 

1.5Z56 

3414/5148A 

1A0027 

3024/128 

1B05 FW BRIDGE 

3647/167 

1D3.6B 

3055/134A 

1ET02 

3311 

1.5Z9.1 

3390/5124A 

1.5Z56A 

3414/5148A 

1A27M 

3064/146A 

1B05 PWR TRANS 

3217 

1D3.9 

3331/5067A 

1ET3 

3031A 

1.5Z9.1A 

3390/5124A 

1.5Z56B 

3414/5148A 

1A27MA 

3064/146A 

1B05J05 

9075/166 

1D3.9A 

3331/5067A 

1ET4 

3031A 

1.5Z9.1B 

3390/5124A 

1.5Z56C 

3414/5148A 

1A0029 

3444/123A 

1B05J20 

3016 

1D3.9B 

3331/5067A 

1ET5 

3017B/117 

1.5Z9.1C 

3390/5124A 

1.5Z62 

3416/5150A 

1A0032 

3444/123A 

1B05J40 

3031A 

1D4.3 

3332/5068A 

1ET05 

3017B/117 

1.5Z9.1D 

3390/5124A 

1.5Z62A 

3416/5150A 

1A0033 

3444/123A 

1B6 

3678/169 

1D4.3A 

3332/5068A 

1ET6 

3017B/117 

1.5Z10 

3391/5125A 

1.5Z62B 

3416/5150A 

1A33M 

3095/147A 

1B06 (RCA1B06) 

3297/280 

1D4.3B 

3332/5068A 

1ET7 

3032A 

1.5Z10A 

3391/5125A 

1.5Z62C 

3416/5150A 

1A33MA 

3095/147A 

1B6 FW BRIDGE 

3678/169 

1D4.7 

3333/5069A 

1ET8 

3032A 

1.5Z10B 

3391/5125A 

1.5Z62D 

3416/5150A 

1A0034 

3444/123A 

1B07 (RCA1B07) 

3182/243 

1D4.7A 

3333/5069A 

1ET10 

3033 

1.5Z10C 

3391/5125A 

1.5Z68 

3417/5151A 

1A34R 

3024/128 

1B08 (RCA1B08) 

3183A 

1D4.7B 

3333/5069A 

1EZ3.3D5 

3330/5066A 

1.5Z10D 

3391/5125A 

1.5Z68A 

3417/5151A 

1A0035 

3444/123A 

1B8 FW BRIDGE 

3649/170 

1D5.1A 

3056/135A 

1EZ3.6 

3055/134A 

1.5Z11 

3392/5126A 

1.5Z68B 

3417/5151A 

1A0037 

3444/123A 

1B08T05 

9075/166 

1D5.1B 

3056/135A 

1EZ3.9D5 

3331/5067A 

1.5Z11A 

3392/5126A 

1.5Z68C 

3417/5151A 

1A0038 

3021/124 

1B08T10 

9075/166 

1D5.6 

3057/136A 

1EZ4.3D5 

3332/5068A 

1.5Z11B 

3392/5126A 

1.5Z68D 

3417/5151A 

1A0043 

3444/123A 

1B08T20 

3647/167 

1D5.6A 

3057/136A 

1EZ5.1 

3056/135A 

1.5Z11C 

3392/5126A 

1.5Z75 

3418/5152A 

1A0044 

3444/123A 

1B09 (RCA1B09) 

3467/283 

1D5.6B 

3057/136A 

1EZ5.6 

3057/136A 

1.5Z11D 

3392/5126A 

1.5Z75A 

3418/5152A 

1A0045 

3124/289 

1B09 (RCA3560) 

3560 

1D6.2 

3058/137A 

1EZ-5Z10 

3059/138A 

1.5Z12 

3393/5127A 

1.5Z75B 

3418/5152A 

1A0046 

3893/152 

1B10FW BRIDGE 

3649/170 

1D6.2A 

3058/137A 

1EZ7.5Z 

3059/138A 

1.5Z12A 

3393/5127A 

1.5Z75C 

3418/5152A 

1A0048 

3024/128 

1B10J20 

3016 

1D6.2B 

3058/137A 

1EZ9.1 

3066/118 

1.5Z12B 

3393/5127A 

1.5Z75D 

3418/5152A 

1A50 

3031A 

1B3096-1 

3466/159 

1D6.2SA 

3058/137A 

1EZ12 

3062/142A 

1.5Z12C 

3393/5127A 

1.5Z82 

3419/5153A 

1A0051 

3444/123A 

1BZ61 

3311 

1D6.2SB 

3058/137A 

1EZ15 

3063/145A 

1.5Z12D 

3393/5127A 

1.5Z82A 

3419/5153A 

1A52 

3766/5000A 

1BZ61-0R 

3311 

1D08 

3063/145A 

1EZ17D5 

9022/5076A 

1.5Z13 

3394/5128A 

1.5Z82B 

3419/5153A 

1A54 

3770/5004A 

1BZ61-A 

3311 

1D8 

3032A 

1EZ19D5 

9023/5078A 

1.5Z13A 

3394/5128A 

1.5Z82C 

3419/5153A 

1A0055 

3003 

1BZ61-B 

3311 

1D10 

3033 

1EZ27 

3064/146A 

1.5Z13B 

3394/5128A 

1.5Z82D 

3419/5153A 

1A55 

3771/5005A 

1BZ61-C 

3311 

1D27Z5 

3064/146A 

1EZ43D5 

3339/5087A 

1.5Z13C 

3394/5128A 

1.5Z91 

3421/5155A 

1A56 

3772/5006A 

1BZ61-D 

3311 

1D059 

3004/102A 

1EZ51D5 

3341/5089A 

1.5Z13D 

3394/5128A 

1.5Z91A 

3421/5155A 

1A0056 

3003 

1BZ61-K 

3311 

1D100 ' 

3950/5400 

1EZ130D5 

3348/5098A 

1.5Z14 

3395/5129A 

1.5Z91B 

3421/5155A 

1A56M 

3096/148A 

1BZ61-L 

3311 

1D101 

3638/5402 

1EZ140D5 

3349/5099A 

1.5Z14A 

3395/5129A 

1.5Z91C 

3421/5155A 

1A56MA 

3096/148A 

1BZ61-Y 

3311 

1D102 

3638/5402 

1EZ160D5 

3351/5101A 

1.5Z14B 

3395/5129A 

1.5Z91D 

3421/5155A 

1A57 

3773/5007A 

1C1 

3017B/117 

1D103 

3627/5404 

1EZ180D5 

3353/5103A 

1.5Z14C 

3395/5129A 

1.5Z100 

3422/5156A 

1A0058 

3893/152 

1C2 

3016 

1D104 

3627/5404 

1EZ190D5 

3354/5104A 

1.5Z14D 

3395/5129A 

1.5Z100A 

3422/5156A 

1A58 

3774/5008A 

1C03 (RCA1C03) 

3440/291 

1D105 

3951/5405 

1EZ200D5 

3354/5104A 

1.5Z15 

3396/5130A 

1.5Z100B 

3422/5156A 

1A0059 

3893/152 

1C4 

3017B/117 

1D106 

3951/5405 

1F2 

3016 

1.5Z15A 

3396/5130A 

1.5Z100C 

3422/5156A 

1A59 

3775/5009A 

1C04 (RCA1C04) 

3083/197 

1D261 

3311 

1F8 

3032A 

1.5Z15B 

3396/5130A 

1.5Z100D 

3422/5156A 

1A60 

3776/5010A 

1C05 

3311 . 

1DA1Z8.2A 

3136/5072A 

1F10 

3033 

1.5Z15C 

3396/5130A 

1.5Z110 

3423/5157A 

1A62 

3779/5013A 

1C05 (RCA1C05) 

3054/196 

1DA1Z8.2B 

3136/5072A 

1F14 A 

3311 

1.5Z16 

3397/5131A 

1.5Z110A 

3423/5157A 

1A62M 

3779/5013A 

1C6 

3017B/117 

1DA1Z8.2C 

3136/5072A 

1FM2 

3311 

1.5Z16A 

3397/5131A 

1.5Z110B 

3423/5157A 

1A62MA 

3779/5013A 

1C06 (RCA1C06 

3083/197 

1 DA 1Z8.20 

3136/5072A 

1G02 

3087 

1.5Z16B 

3397/5131A 

1.5Z110C 

3423/5157A 

1A0063 

3444/123A 

1C07 (RCA1C07) 

3188A/182 

1DA1Z18B 

3752/5077A 

1G2C1 

3081/125 

1.5Z16C 

3397/5131A 

1.5Z110D 

3423/5157A 

1A0066 

3024/128 

1C8 

3033 

1DAZ229B 

9023/5078A 

1G2Z 

3311 

1.5Z16D 

3397/5131A 

1.5Z120 

3424/5158A 

1A0067 

3444/123A 

1C08 (RCA1C08) 

3189A/183 

1DAZ3401 

3136/5072A 

1G2Z1 

3081/125 

1.5Z17 

3398/5132A 

1.5Z120A 

3424/5158A 

1A0070 

3444/123A 

1C0009 

3017B/117 

1DAZ3401A 

3136/5072A 

1G3 

3756/508 

1.5Z17A 

3398/5132A 

1.5Z120B 

3424/5158A 

1A0076 

3444/123A 

1C09 (RCA1C09) 

3620 

1DAZ3401B 

3136/5072A 

1G8 

3033 

1.5Z17B 

3398/5132A 

1.5Z120C 

3424/5158A 

1A0077 

3444/123A 

1C10 

3033 

1DAZ3401C 

3136/5072A 

1G100 

3012/105 

1.5Z17C 

3398/5132A 

1.5Z120D 

3424/5158A 

1A0078 

3444/123A 

1C 10 (RCA1C10) 

3054/196 

1DAZ34010 

3136/5072A 

IGA 

3311 

1.5Z17D 

3398/5132A 

1.5Z130 

3425/5159A 

1A0079 

3444/123A 

1C-10PHILCO 

3288/1003 

1DAZ3405B 

3752/5077A 

1GD2 

3087 

1.5Z18 

3399/5133A 

1.5Z130A 

3425/5159A 

1A0080 

3444/123A 

1C11 (RCA1C11) 

3083/197 

1DG2 

3088 

1GD4 

3087 

1.5Z18A 

3399/5133A 

1.5Z130B 

3425/5159A 

1A0081 

3444/123A 

1C-11 PHILCO 

3454/790 

1DZ12 

3062/142A 

1GD6 

3087 

1.5Z18B 

3399/5133A 

1.5Z130C 

3425/5159A 

1A82M 

3098/150A 

1C12 (RCA 1C 12) 

3440/291 

1DZ61 

3311 

1GH11F-FA 

3843 

1.5Z18C 

3399/5133A 

1.5Z130D 

3425/5159A 

1A82MA 

3098/150A 

1C12Z 

3062/142A 

1DZ61-0R 

3311 

1GZ61 

3031A 

1.5Z18D 

3399/5133A 

1.5Z140 

3426/5160A 

1A0083 

3444/123A 

1C12ZA 

3062/142A 

1DZ61-A 

3311 

1GZ61-0R 

3031A 

1.5Z19 

3400/5134A 

1.5Z140A 

3426/5160A 

1A0084 

3444/123A 

1C13 (RCA1C13) 

3083/197 

1DZ61-B 

3311 

1GZ61-A 

3031A 

1.5Z19A 

3400/5134A 

1.5Z140B 

3426/5160A 

1A100V 

3311 

1C 14 (RCA 1C14) 

3054/196 

1DZ61-C 

3311 

1GZ61-B 

3031A 

1.5Z19B 

3400/5134A 

1.5Z140C 

3426/5160A 

1A110M 

3099/151A 

1C15 (RCA1C15) 

3180/263 

1DZ61-D 

3311 

1GZ61-C 

3031A 

1.5Z19C 

3400/5134A 

1.5Z140D 

3426/5160A 

1A110MA 

3099/151A 

1C15Z 

3063/145A 

1DZ61-K 

3311 

1GZ61-D 

3031A 

1.5Z19D 

3400/5134A 

1.5Z150 

3427/5161A 

1A348R 

3024/128 

1C15ZA 

3063/145A 

1DZ61-L 

3311 

1GZ61-K 

3031A 

1.5Z20 

3401/5135A 

1.5Z150A 

3427/5161A 

1A4757-1 

3444/123A 

1C 16 (RCA1C16) 

3181A/264 

1DZ61-Y 

3311 

1GZ61-L 

3031A 

1.5Z20A 

3401/5135A 

1.5Z150B 

3427/5161A 

1A10425 

3311 

1COO17 

3017B/117 

1DZ120 

3347/5097A 

1GZ61-Y 

3031A 

1.5Z20B 

3401/5135A 

1.5Z150C 

3427/5161A 

1A11184 

3017B/117 

1C-18 

3279/747 

1E1 

3016 

1GZZ1 

3311 

1.5Z20C 

3401/5135A 

1.5Z150D 

3427/5161A 

1A11306 

3087 

1C-19PH1LCO 

3240/779-1 

1E2 

3016 

1HY40 

3031A 

1.5Z20D 

3401/5135A 

1.5Z160 

3428/5162A 

1A11671 

3017B/117 

1C0020 

3059/138A 

1E02 (RCA1E02) 

3261/175 

1HY50 

3016 

1.5Z22 

3402/5136A 

1.5Z160A 

3428/5162A 

1A12214 

3031A 

1C21 

3077/790 

1E3 

3016 

1HY80 

3032A 

1.5Z22A 

3402/5136A 

1.5Z160B 

3428/5162A 

1A12407 

3031A 

1C-24ELCOM 

3288/1003 

1E03 (RCA1E03) 

3623 

1HY100 

3032A 

1.5Z22B 

3402/5136A 

1.5Z160C 

3428/5162A 

1A12688 

3060/139A 

1C0025 

3017B/117 

1E4 

3016 

1J1 

3444/123A 

1.5Z22C 

3402/5136A 

1.5Z160D 

3428/5162A 

1A12689 

3088 

1C0026 

3017B/117 

1E05 

3311 

1J3 

3756/508 

1.5Z22D 

3402/5136A 

1.5Z180 

3430/5164A 

1A12690 

3017B/117 

1C27Z 

3064/146A 

1E5 

3016 

1JA16 

3717/121 

1.5Z24 

3403/5137A 

1.5Z180A 

3430/5164A 

1A13219 

3017B/117 

1C27ZA 

3064/146A 

1E6 

3017B/117 

1JH11F 

3313/116 

1.5Z24A 

3403/5137A 

1.5Z180B 

3430/5164A 

1A13719 

3017B/117 

1C0029 

3087 

1E7 

3032A 

1JL50 

3017B/117 

1.5Z24B 

3403/5137A 

1.5Z180C 

3430/5164A 

1A13720 

3017B/117 

1C-30 

3238/799 

1E8 

3032A 

1JL51 

3311 

1.5Z24C 

3403/5137A 

1.5Z180D 

3430/5164A 

1A14384 

3087 

1C0031 

3017B/117 

1E9.1Z 

3060/139A 

1JL52 

3017B/117 

1.5Z24D 

3403/5137A 

1.5Z200 

3432/5166A 

1A15790 

3031A 

1C33Z 

3095/147A 

1E9.1Z10 

3060/139A 

1JL53 

3017B/117 

1.5Z27 

3405/5139A 

1.5Z200A 

3432/5166A 

1A16549 

3100/519 

1C33ZA 

3095/147A 

1E10 

3033 

1JL56 

3017B/117 

1.5Z27A 

3405/5139A 

1.5Z200B 

3432/5166A 

1A16550 

3311 

1C0038 

3334/5071A 

1E10Z 

3061/140A 

1JL57 

3017B/117 
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1JL58—1N433E 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1JL58 

3033 

1M25Z 

3753/5082A 

1M160Z5 

3351/5101A 

1N65 

3087 

1N198 

3087 

1N315 

3031A 

1JL59 

3033 

1M25Z5 

3753/5082A 

1M160Z10 

3351/5101A 

1N65A 

3087 

1N198A 

3087 

1N315A 

3017B/117 

1JL63 

3033 

1M25Z10 

3753/5082A 

1M160ZS5 

3351/5101A 

1N66 

3087 

1N198B 

3087 

1N316 

3016 

1JL64 

3033 

1M27Z 

3064/146A 

1M160ZS10 

3351/5101A 

1N66A 

3087 

IN 200 

3100/519 

1N316A 

3016 

1-JZ61 

3311 

1M27Z5 

3064/146A 

1M170ZS5 

3352/5102A 

1N67 

3087 

1N202 

3100/519 

1N317 

3016 

1JZ61 

3017B/117 

1M27Z10 

3064/146A 

1M180Z 

3353/5103A 

1N67A 

3087 

1N203 

3100/519 

1N317A 

3016 

1JZ61-0R 

3017B/117 

1M27ZS5 

3064/146A 

1M180Z3 

3353/5103A 

1N68 

3087 

1N204 

3100/519 

1N318 

3016 

1JZ61-A 

3017B/117 

1M27ZS10 

3064/146A 

1M180Z5 

3353/5103A 

1N68A 

3087 

1N205 

3100/519 

1N318A 

3016 

1JZ61-B 

3017B/117 

1M30Z 

3755/5084A 

1M180Z10 

3353/5103A 

1N69 

3087 

1N 210 

3100/519 

1N319 

3016 

1JZ61-C 

3017B/117 

1M30Z5 

3755/5084A 

1M180ZS5 

3353/5103A 

1N69A 

3087 

1N211 

3100/519 

1N319A 

3016 

1JZ61-D 

3017B/117 

1M30Z10 

3755/5084A 

1M180ZS10 

3353/5103A 

1N70 

3087 

1N212 

3100/519 

1N320 

3016 

1JZ61-K 

3017B/117 

1M30ZS5 

3755/5084A 

1M190ZS5 

3354/5104A 

1N70A 

3087 

1N 213 

3100/519 

1N320A 

3016 

1JZ61-L 

3017B/117 

1M30ZS10 

3755/5084A 

1M200Z 

3355/5105A 

1N71 

3087 

1N 215 

3100/519 

1N321 

3017B/117 

1JZ61-Y 

3017B/117 

1M33Z 

3095/147A 

1M200Z3 

3355/5105A 

1N72 

3087 

1N 216 

3100/519 

1N321A 

3033 

1K2 

9005/5802 

1M33Z5 

3095/147A 

1M200Z5 

3355/5105A 

1N72G 

3087 

1N217 

3100/519 

1N322 

3033 

1K3 

3756/508 

1M33Z10 

3095/147A 

1M200Z10 

3355/5105A 

1N73 

3087 

1N218 

3100/519 

1N322A 

3033 

1K60 

3088 

1M33ZS5 

3095/147A 

1M200ZS5 

3355/5105A 

1N74 

3087 

1N225 

3783/5017A 

1N323 

3016 

1K60A 

3088 

1M36Z 

3337/5085A 

1M200ZS10 

3355/5105A 

1N75A 

3087 

1N225A 

3783/5017A 

1N323A 

3016 

1K261 

3087 

1M36Z5 

3337/5085A 

1M392S10 

3338/5086A 

1N76 

3087 

1N226 

3785/5019A 

1N324 

3016 

1LE11 

3033 

1M36Z10 

3337/5085A 

1M753A 

3058/137A 

1N76A 

3087 

1N226A 

3785/5019A 

1N324A 

3016 

1LE11-A 

3033 

1M36ZS5 

3337/5085A 

1M1140Z5 

3349/5099A 

1N76C 

3087 

1N227 

3750/143A 

1N325 

3016 

1LE11-B 

3033 

1M36ZS10 

3337/5085A 

1M8513A 

3017B/117 

1N76G 

3087 

1N227A 

3750/143A 

1N325A 

3016 

1LE11-C 

3033 

1M39Z 

3338/5086A 

1MJJ3.6 

3055/134A 

1N81 

3087 

1N228 

3791/5025A 

1N326 

3016 

1LE11-D 

3033 

1M39Z5 

3338/5086A 

1MJJ3.6A 

3055/134A 

1N81A 

3087 

1N228A 

3791/5025A 

1N326A 

3016 

1LE11-K 

3033 

1M39Z10 

3338/5086A 

1MJJ6.2 

3058/137A 

1N82A 

3089/112 

1N229 

3794/5028A 

1N327 

3016 

1LE11-L 

3033 

1M39ZS5 

3338/5086A 

1MJJ6.2A 

3058/137A 

1N82AD 

3089/112 

1N229A 

9023/5078A 

1N327A 

3016 

1LE11-OR 

3033 

1M39ZS10 

3338/5086A 

1MJJ9.1 

3066/118 

1N82AG 

3089/112 

1N230 

3797/5031A 

1N328 

3033 

1LE11-Y 

3033 

1M43Z 

3339/5087A 

1MJJ9.1A 

3066/118 

1N82G 

3089/112 

1N230A 

3797/5031A 

1N328A 

3033 

1LE11A 

3033 

1M43Z5 

3339/5087A 

1MJJ12 

3062/142A 

1N84 

3087 

1N231 

3800/5034A 

1N329 

3033 

1 LEI IB 

3033 

1M43Z10 

3339/5087A 

1MJJ12A 

3062/142A 

1N86 

3087 

1N231A 

3800/5034A 

1N329A 

3033 

1LE11C 

3033 

1M43ZS5 

3339/5087A 

1 MOM 

3134/705A 

1N87 

3091 

1N234 

3806/5040A 

1N331 

3100/5 IS 

1 LE110 

3033 

1M43ZS10 

3339/5087A 

1MZ10 

3751/5075A 

1N87A 

3091 

1N234A 

3806/5040A 

1N332 

3500/5882 

1LE11K 

3033 

1M47Z 

3340/5088A 

1MZS22ZS10 

3336/5080A 

1N87G 

3091 

1N235 

3809/5043A 

1N333 

3500/5882 

1LE11L 

3033 

1M47Z5 

3340/5088A 

1N1A13MA 

3750/143A 

1N87GA 

3087 

1N237 

3814/5048A 

1N334 

3500/5882 

1LE11R 

3033 

1M47Z10 

3340/5088A 

1N2 

3756/508 

1N87S 

3091 

1N237A 

3814/5048A 

1N335 

3500/5882 

1LE11Y 

3033 

1M47ZS5 

3340/5088A 

1N10 

3087 

1N87T 

3091 

1N239 

3819/5053A 

1N336 

3500/5882 

1LF11 

3051/156 

1M47ZS10 

3340/5088A 

1N22 

3087 

1N88 

3087 

1N248 

3610/5980 

1N337 

3500/5882 

1LZ61 

3032A 

1M51Z 

3341/5089A 

1N34 

3087 

1N89 

3087 

1N248A 

3610/5980 

1N338 

3017B/1 17 

1LZ61-0R 

3032A 

1M51Z5 

3341/5089A 

1N34A 

3087 

1N90 

3087 

1N248B 

3610/5980 

1N339 

3500/5882 

1LZ61-A 

3032A 

1M51Z10 

3341/5089A 

1N34A-170373 

3087 

1N90G 

3087 

1N248C 

3610/5980 

1N340 

3500/5882 

1LZ61-B 

3032A 

1M51ZS5 

3341/5089A 

1N34A-Z 

3087 

1N90GA 

3087 

1N248R 

3698/5987 

1N341 

3500/5882 

1LZ61-C 

3032A 

1M51ZS10 

3341/5089A 

1N34AS 

3087 

1N91 

3311 

1N248RA 

3698/5987 

1N342 

3500/5882 

1LZ61-0 

3032A 

1M56Z 

3342/5090A 

1N34G 

3087 

1N92 

3017B/117 

1N248RB 

3698/5987 

1N343 

3500/5882 

1LZ61-K 

3032A 

1M56Z5 

3342/5090A 

1N34GA 

3087 

1N93 

3017B/117 

1N248RC 

3698/5987 

1N344 

3500/5882 

1LZ61-L 

3032A 

1M56Z10 

3342/5090A 

1N34M 

3087 

1N93A 

3017B/117 

1N249 

3609/5986 

1N345 

3500/5882 

1LZ61-Y 

3032A 

1M56ZS5 

3342/5090A 

1N35 

3087 

1N95 

3087 

1N249A 

3609/5986 

1N346 

3500/5882 

1M1.Z 

9023/5078A 

1M56ZS10 

3342/5090A 

1N36 

3087 

1N96 

3087 

1N249B 

3609/5986 

1N347 

3017B/112 

1M3.3AZ3 

3771/5005A 

1M62Z 

3097/149A 

1N38 

3087 

1N96A 

3087 

1N249C 

3609/5986 

1N348 

3500/5882 

1M3.3ZS10 

3330/5066A 

1M62Z5 

3097/149A 

1N38A 

3087 

1N97 

3087 

1N249R 

3698/5987 

1N349 

3500/5882 

1M3.3ZS5 

3330/5066A 

1M62Z10 

3097/149A 

1N38B 

3087 

1N97A 

3087 

1N249RA 

3698/5987 

1N350 

301( 

1M3.9ZS10 

3331/5067A 

1M62ZS5 

3097/149A 

1N40 

3087 

1N98 

3087 

1N249RB 

3698/5987 

1N351 

301( 

1M3.9ZS5 

3331/5067A 

1M62ZS10 

3097/149A 

1N41 

3087 

1N98A 

3087 

1N249RC 

3698/5987 

1N352 

301 ( 

1M3.34Z3 

3330/5066A 

1M68Z 

3343/5092A 

1N43 

3087 

1N99 

3087 

1N250 

3609/5986 

1N353 

301( 

1M4.3ZS10 

3332/5068A 

1M68Z3 

3343/5092A 

1N44 

3087 

1N99A 

3351/5101A 

1N250A 

3609/5986 

1N354 

301( 

1M4.3ZS5 

3332/5068A 

1M68Z5 

3343/5092A 

1N45 

3087 

1N100 

3087 

1N250B 

3609/5986 

1N355 

3082 

1M4.7ZS10 

3333/5069A 

1M68Z10 

3343/5092A 

1N45A 

3087 

1N100A 

3087 

1N250C 

3609/5986 

1N359 

301( 

1M4.7ZS5 

3333/5069A 

1M68ZS5 

3343/5092A 

1N46 

3087 

1N103 

3091 

1N250R 

3698/5987 

1N359A 

301( 

1M6.2ZS10 

3334/5071A 

1M68ZS10 

3343/5092A 

1N46A 

3088 

IN 104 

3091 

1N250RA 

3698/5987 

1N360 

3011 

1M6.8Z 

3334/5071A 

1M75Z 

3344/5093A 

1N47 

3087 

1N105 

3091 

1N250RB 

3698/5987 

1N360A 

301 ( 

1 M6.8ZS 10 

3334/5071A 

1M75Z3 

3344/5093A 

1N48 

3087 

INI 07 

3087 

1N250RC 

3698/5987 

1N361 

3011 

1M6.8ZS5 

3334/5071A 

1M75Z5 

3344/5093A 

1N48A 

3087 

INI 08 

3087 

1N251 

3100/519 

1N361A 

301 ( 

1M6.8Z10 

3334/5071A 

1M75Z10 

3344/5093A 

1N49 

3087 

1N109 

3087 

1N251A 

3100/519 

1N362 

3011 

1M6.8Z5 

3334/5071A 

1M75ZS5 

3344/5093A 

1N50 

3087 

IN111 

3087 

1N252A 

3100/519 

1N362A 

301 < 

1M8.2Z3 

3136/5072A 

1M75ZS10 

3344/5093A 

1N51 

3087 

IN112 

3087 

1N253 

3500/5882 

1N363 

3011 

1M12Z 

3062/142A 

1M82Z 

3098/150A 

1N52 

3087 

IN113 

3087 

1N254 

3500/5882 

1N363A 

3011 

1M12Z5 

3062/142A 

1M82Z5 

3098/150A 

1N52A 

3087 

IN114 

3087 

1N255 

3500/5882 

1N364 

3032 

1M12Z10 

3062/142A 

1M82Z10 

3098/150A 

1N54 

3087 

IN115 

3087 

1N256 

7042/5842 

1N364A 

303: 

1M12ZS5 

3062/142A 

1M82ZS5 

3098/150A 

1N54A 

3087 

IN116 

3087 

1N265 

3087 

1N365 

303: 

1M12ZS10 

3062/142A 

1M82ZS10 

3098/150A 

1N54G 

3087 

1N116A 

3087 

1N266 

3017B/117 

1N365A 

303: 

1M13Z5 

3750/143A 

1M91Z 

3345/5095A 

1N54GA 

3087 

IN117 

3087 

1N267 

3087 

1N367 

3082 

1M13ZS5 

3750/143A 

1M91Z3 

3345/5095A 

1N56 

3087 

1N117A 

3087 

1N268 

3087 

1N367B 

3082 

1M13ZS10 

3750/143A 

1M91Z5 

3345/5095A 

1N56A 

3087 

IN118 

3087 

1N270 

3087 

1N368 

3017B/112 

1M14Z 

3094/144A 

1M91Z10 

3345/5095A 

1N57 

3087 

1N118A 

3087 

1N273 

3087 

1N371 

3766/5000/ 

1M14Z5 

3094/144A 

1M91ZS5 

3345/5095A 

1N57A 

3087 

IN119 

3087 

1N276 

3087 

1N372 

3838/5065; 

1M14Z10 

3094/144A 

1M91ZS10 

3345/5095A 

1N58 

3087 

1N119A 

3087 

1N277 

3087 

1N373 

3055/134; 

1M15Z 

3063/145A 

1M100Z 

3346/5096A 

1N58A 

3087 

IN 120 

3087 

1N278 

3087 

1N374 

3774/5008; 

1M15Z5 

3063/145A 

1M100Z5 

3346/5096A 

1N60 

3088 

1N120A 

3087 

1N279 

3087 

1N375 

3774/5008; 

1M15Z10 

3063/145A 

1M100Z10 

3346/5096A 

IN 60-5 

3088 

IN 125 

3087 

1N281 

3087 

1N377 

9021/5070; 

1M16Z 

3751/5075A 

1M100ZS5 

3346/5096A 

1N60-M3 

3088 

IN 126 

3087 

1N283 

3087 

1N378 

3780/5014; 

1M16Z5 

3751/5075A 

1M100ZS10 

3346/5096A 

1N60 : T 

3088 

1N126A 

3087 

1N285 

3087 

1N380 

3100/51! 

1M16ZS5 

3751/5075A 

1M110Z 

3099/151A 

1N60-TF1 

3088 

IN 128 

3087 

1N287 

3087 

1N381 

3100/51! 

1M16ZS10 

3751/5075A 

1M110Z3 

3099/151A 

1N60-Z 

3088 

1N132 

3091 

1N288 

3087 

1N382 

3100/51! 

1M17Z 

9022/5076A 

1M110Z5 

3099/151A 

IN 60 A 

3088 

1N133 

3091 

1N289 

3087 

1N383 

3100/51! 

1M17Z5 

9022/5076A 

1M110Z10 

3099/151A 

1N60AM 

3088 

INI 34 

3087 

1N290 

3087 

1N386 

3100/51! 

1M17Z10 

9022/5076A 

1M110ZS5 

3099/151A 

1N60C 

3088 

INI 35 

3100/519 

1N292 

3087 

1N389 

3100/51! 

1M18Z 

3752/5077A 

1M110ZS10 

3099/151A 

1N60D 

3088 

1N137A 

3100/519 

1N294 

3087 

1N390 

3100/51! 

1M18Z5 

3752/5077A 

1M120Z 

3347/5097A 

1N60F 

3088 

1N137B 

3100/519 

1N295 

3087 

1N391 

3100/51! 

1M18Z10 

3752/5077A 

1M120Z3 

3347/5097A 

1N60FD1 

3088 

INI 38 

3100/519 

1N295A 

3091 

1N392 

3100/51! 

1M18Z510 

3752/5077A 

1M120Z5 

3347/5097A 

1N60FM 

3088 

IN 138A 

3100/519 

1N295X 

3087 

1N393 

3100/51! 

1M18ZS5 

3752/5077A 

1M120Z10 

3347/5097A 

1N60FM1 

3088 

1N138B 

3100/519 

1N296 

3087 

1N394 

3100/51! 

1M18ZS10 

3752/5077A 

1M120ZS5 

3347/5097A 

1N60G 

3088 

IN 139 

3087 

1N297 

3087 

1N400 

3011 

1M19Z5 

9023/5078A 

1M120ZS10 

3347/5097A 

1N60GA 

3088 

IN 140 

3087 

1N297A 

3087 

1N400B 

3011 

1M19Z10 

9023/5078A 

1M130Z 

3348/5098A 

1N60GB 

3088 

INI 42 

3087 

1N298A 

3087 

1N400V 

9075/161 

1M20Z 

3335/5079A 

1M130Z3 

3348/5098A 

1N60MP 

3709/110MP 

1N143 

3087 

1N300 

3100/519 

1N411B 

7354/615' 

1M20Z3 

3335/5079A 

1M130Z5 

3348/5098A 

1N60P 

3088 

1N144 

3087 

1N300A 

3100/519 

1N412B 

7354/615' 

1M20Z5 

3335/5079A 

1M130Z10 

3348/5098A 

1N60S 

3088 

1N145 

3087 

1N300B 

3100/519 

1N413B 

7354/615' 

1M20Z10 

3335/5079A 

1M130ZS5 

3348/5098A 

1N60TV 

3088 

INI 48 

3087 

1N301 

3100/519 

1N414B 

3100/51! 

1M20Z20 

3335/5079A 

1M130ZS10 

3348/5098A 

1N60TVGL 

3088 

1N151 

3017B/117 

1N301A 

3100/519 

1N417 

308 

1M20ZS5 

3335/5079A 

1M140Z 

3349/5099A 

1N60TVTP 

3088 

INI 52 

3017B/117 

1N301B 

3100/519 

1N417SA 

3337/5085/ 

1M20ZS10 

3335/5079A 

1M140Z5 

3349/5099A 

1N60TVTPGL 

3088 

1N153 

3017B/117 

1N303 

3100/519 

1N418 

308 

1M22Z 

3336/5080A 

1M140Z10 

3349/5099A 

1N60/7825B 

3088 

1N158 

3017B/117 

1N303A 

3100/519 

1N419 

308 

1M22Z5 

3336/5080A 

1M140ZS5 

3349/5099A 

1N61A 

3722/102 

1N169 

3017B/117 

1N303B 

3100/519 

1N430 

3782/5016/ 

1M22Z10 

3336/5080A 

1M150Z 

3350/5100A 

1N62 

3087 

1N176-1WHT 

3717/121 

1N304 

3087 

1N430A 

3782/5016/ 

1M22ZS5 

3336/5080A 

1M150Z3 

3350/5100A 

1N63 

3087 

1N191 

3087 

1N305 

3087 

1N431 

3100/51! 

1M22ZS10 

3336/5080A 

1M150Z5 

3350/5100A 

1N63A 

3087 

1N192 

3087 

1N306 

3087 

1N432 

’ 3100/51! 

1M24Z 

3151/5081A 

1M150Z10 

3350/5100A 

1N64 

3091 

1N193 

3017B/117 

1N307 

3087 

1N432A 

3100/51! 

1M24Z5 

3151/5081A 

1M150ZS5 

3350/5100A 

1N64A 

3091 

INI 94 

3100/519 

1N308 

3087 

1N432B 

3100/51! 

1M24Z10 

3151/5081A 

1M150ZS10 

3350/5100A 

1N64B 

3091 

1N194A 

3100/519 

1N309 

3087 

1N433 

3100/51! 

1M24ZS5 

3151/5081A 

1M160Z 

3351/5101A 

1N64G 

3087 

1N195 

3100/519 

1N310 

3087 

1N433A 

3100/51! 

1M24ZS10 

3151/5081A 

1M160Z3 

3351/5101A 

1N64GA 

3091 

IN 196 

3100/519 

1N312 

3087 

1N433B 

3100/51! 
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1N434—1N959 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1N434 

3100/519 

1N497 

3087 

1N627 

3100/519 

1N721 

3795/5029A 

IN 767-3 

9022/5076A 

1N861 

3016 

1N434A 

3340/5088A 

1N498 

3087 

1N627A 

3100/519 

1N721A 

3795/5029A 

1N768 

3794/5028A 

1N862 

3016 

1N434B 

3100/519 

1N500 

3087 

1N628 

3100/519 

1N722 

3796/5030A 

1N768-1 

3752/5077A 

1N863 

3017B/117 

1N435 

3087 

1N503 

3311 

1N628A 

3100/519 

1N722A 

3796/5030A 

IN 768-2 

9023/5078A 

1N864 

3033 

1N440 

3016 

1N504 

3017B/117 

1N629 

3100/519 

1N723 

3797/5031A 

1N768-3 

3335/5079A 

1N865 

3033 

1N440B 

3016 

1N505 

3017B/117 

1N629A 

3100/519 

1N724 

3799/5033A 

1N768A 

9023/5078A 

1N866 

3033 

1N441 

3016 

1N507 

3031A 

1N631 

3087 

1N724A 

3799/5033A 

1N769-1 

3798/5032A 

1N867 

3033 

1N441A 

3335/5079A 

1N508 

3017B/117 

1N632 

3087 

1N724B 

3799/5033A 

IN 769-3 

3798/5032A 

1N868 

3016 

1N441B 

3016 

1N509 

3033 

1N633 

3100/519 

1N725 

3755/5084A 

IN 769-4 

3754/5083A 

1N869 

3016 

1N442 

3016 

1N510 

3033 

1N636 

3087 

1N725A 

3755/5084A 

1N770 

3087 

1N870 

3016 

1N442B 

3016 

1N511 

3311 

1N643 

3100/519 

1N726 

3802/5036A 

1N771 

3087 

1N871 

3016 

1N443 

3016 

1N512 

3017B/117 

1N643A 

3016 

1N726A 

3802/5036A 

1N771A 

3087 

1N872 

3016 

1N443B 

3016 

1N513 

3017B/117 

1N645 

3311 

1N727 

3803/5037A 

1N771B 

3087 

1N873 

3016 

1N444 

3016 

1N514 

3017B/117 

1N645A 

3311 

1N727A 

3803/5037A 

1N772A 

3087 

1N874 

3017B/117 

1N444B 

3100/519 

1N515 

3017B/117 

1N645B 

3311 

1N728 

3804/5038A 

1N773 

3087 

1N875 

3032A 

1N445 

3033 

1N516 

3017B/117 

1N646 

3017B/117 

1N728A 

3804/5038A 

1N773A 

3087 

1N876 

3033 

1N445B 

3033 

1N517 

3032A 

1N647 

3017B/117 

1N729 

3805/5039A 

1N774 

3087 

1N877 

3033 

1N447 

3087 

1N518 

3033 

1N648 

3017B/117 

1N729A 

3805/5039A 

1N774A 

3087 

1N878 

3033 

1N448 

3017B/117 

1N519 

3311 

1N649 

3017B/117 

1N730 

3806/5040A 

1N775 

3087 

1N879 

3016 

1N449 

3016 

1N520 

3017B/117 

1N658 

3016 

1N730A 

3806/5040A 

1N776 

3087 

1N880 

3016 

1N450 

3017B/117 

1N521 

3017B/117 

1N658A 

3100/519 

1N731 

3807/5041A 

1N777 

3087 

1N881 

3311 

1N451 

3016 

1N522 

3031A 

1N658M 

3100/519 

1N731A 

3807/5041A 

1N778 

3100/519 

1N882 

3017B/117 

1N452 

3087 

1N522BZENER 

3331/5067A 

1N659 

3311 

1N731B 

3807/5041A 

1N779 

3100/519 

1N883 

3016 

1N453 

3779/5013A 

1N523 

3017B/117 

1N659A 

3100/519 

1N732 

3808/5042A 

1N781 

3087 

1N884 

3016 

1N454 

3087 

1N524 

3017B/117 

1N660 

3100/519 

1N732A 

3808/5042A 

1N788 

3100/519 

1N885 

3017B/117 

1N455 

3087 

1N525 

3033 

1N660A 

3100/519 

1N732B 

3808/5042A 

1N789 

3100/519 

1N886 

3033 

1N456 

3100/519 

1N526 

3033 

1N661 

3100/519 

1N733 

3097/149A 

1N789M 

3100/519 

1N887 

3033 

1N456A 

3016 

1N527 

3087 

1N661A 

3100/519 

1N733A 

3097/149A 

1N790 

3100/519 

1N888 

3033 

1N457 

3016 

1N530 

3016 

1N662 

3100/519 

1N734 

3811/5045A 

1N790M 

3100/519 

1N889 

3033 

1N457A 

3016 

1N531 

3016 

1N662A 

3100/519 

1N734A 

3811/5045A 

1N791 

3100/519 

1N890 

3100/519 

1N457M 

3100/519 

1N532 

3031A 

1N663 

3016 

1N734B 

3811/5045A 

1N791M 

3100/519 

1N891 

3100/519 

1N458 

3016 

1N533 

3016 

1N663A 

3100/519 

1N735 

3812/5046A 

1N792 

3100/519 

1N892 

3100/519 

1N458A 

3016 

1N533A 

3377/5111A 

1N663M 

3100/519 

1N735A 

3812/5046A 

1N792M 

3100/519 

1N893 

3843 

1N458M 

3100/519 

1N534 

3016 

1N664 

3136/5072A 

1N735B 

3812/5046A 

1N793 

3100/519 

1N897 

3100/519 

1N459 

3016 

1N535 

3017B/117 

1N665 

3062/142A 

1N736 

3098/150A 

1N793M 

3100/519 

1N898 

3100/519 

1N459A 

3016 

1N536 

3016 

1N666 

3063/145A 

1N736A 

3098/150A 

1N794 

3100/519 

1N899 

3100/519 

1N459M 

3100/519 

1N537 

3017B/117 

1N667 

3752/5077A 

1N737 

3815/5049A 

1N795 

3100/519 

1N900 

3100/519 

1N460 

3016 

1N538 

3016 

1N668 

3336/5080A 

1N737A 

3815/5049A 

1N796 

3100/519 

1N901 

3100/519 

1N460A 

3016 

1N539 

3016 

1N669 

3064/146A 

1N737B 

3815/5049A 

1N797 

3100/519 

1N902 

3100/519 

1N460B 

3100/519 

1N540 

3016 

1N670 

3343/5092A 

1N738 

3816/5050A 

1N798 

3100/519 

1N903 

3100/519 

1N461 

3016 

1N541 

3709/110MP 

1N671 

3346/5096A 

1N738A 

3816/5050A 

1N799 

3100/519 

1N903A 

3100/519 

1N461A 

3016 

1N542 

3709/110MP 

1N672 

3350/5100A 

1N738B 

3816/5050A 

1N800 

3100/519 

1N903AM 

3100/519 

1N462 

3016 

1N542MP 

3709/110MP 

1N673 

3016 

1N739 

3099/151A 

1N801 

3100/519 

1N903M 

3100/519 

1N462A 

3016 

1N543 

3843 

1N674 

3333/5069A 

1N739A 

3099/151A 

1N802 

3100/519 

1N904 

3100/519 

1N463 

3016 

1N543A 

3843 

1N675 • 

3058/137A 

1N740 

3818/5052A 

1N803 

3100/519 

1N904A 

3100/519 

1N463A 

3016 

1N547 

3033 

1N676 

3017B/117 

1N741 

3819/5053A 

1N804 

3100/519 

1N904AM 

3100/519 

1N464 

3016 

1N549 

3843 

1N677 

3017B/117 

1N741A 

3821/5055A 

1N805 

3087 

1N904M 

3100/519 

1N464A 

3016 

1N550 

3016 

1N678 

3017B/117 

1N741B 

3821/5055A 

1N806 

3100/519 

1N905 

3100/519 

1N465 

3768/5002A 

1N551 

3017B/117 

1N679 

3017B/117 

1N742 

3821/5055A 

1N807 

3100/519 

1N905A 

3100/519 

1N465A 

3768/5002A 

1N552 

3017B/117 

1N681 

3017B/117 

1N742A 

3821/5055A 

1N808 

3100/519 

1N905AM 

3100/519 

1N466 

3772/5006A 

1N553 

3031A 

1N682 

3017B/117 

1N742B 

3821/5055A 

1N809 

3100/519 

1N905M 

3100/519 

1N467 

3773/5007A 

1N554 

3584/5862 

1N683 

3017B/117 

1N743 

3822/5056A 

1N810 

3100/519 

1N906 

3100/519 

1N467A 

3773/5007A 

1N554R 

3517/5883 

1N684 

3017B/117 

1N743A 

3822/5056A 

1N811 

3100/519 

1N906A 

3100/519 

1N468 

3775/5009A 

1N555 

7042/5842 

1N685 

3017B/117 

1N744 

3824/5058A 

IN 811M 

3100/519 

1N906AM 

3100/519 

1N468A 

3775/5009A 

1N555R 

3517/5883 

1N686 

3017B/117 

1N744A 

3824/5058A 

1N812 

3100/519 

1N906M 

3100/519 

1N468B 

3775/5009A 

1N560 

3033 

1N687 

3017B/117 

1N744B 

3824/5058A 

1N812M 

3100/519 

1N907 

3100/519 

1N469 

3780/5014A 

1N561 

3033 

1N689 

3017B/117 

1N745 

3826/5060A 

1N813 

3100/519 

1N907A 

3100/519 

1N469A 

3780/5014A 

1N562 

3516/5846 

1N690 

3100/519 

1N745A 

3826/5060A 

1N813M 

3100/519 

1N907AM 

3100/519 

1N470 

3780/5014A 

1N563 

3033 

1N693 

3125 

1N745B 

3826/5060A 

1N814 

3100/519 

1N907M 

3100/519 

1N470A 

3780/5014A 

1N563R 

7049/5849 

1N695 

3087 

1N746 

3771/5005A 

1N814M 

3100/519 

1N908 

3100/519 

1N470B 

3780/5014A 

1N564 

3087 

1N695A 

3087 

1N746A 

3771/5005A 

1N815 

3100/519 

1N908A 

3100/519 

1N471 

3055/134A 

1N569 

3091 

1N696 

3100/519 

1N747 

3772/5006A 

1N815M 

3100/519 

1N908AM 

3100/519 

1N472 

3774/5008A 

1N571 

3091 

1N697 

3100/519 

1N747A 

3772/5006A 

1N816 

9021/5070A 

1N908M 

3100/519 

1N472A 

3774/5008A 

1N596 

3017B/117 

1N698 

3087 

1N747B 

3772/5006A 

1N817 

3100/519 

1N909 

3087 

1N472B 

3774/5008A 

1N597 

3032A 

1N701 

3785/5019A 

1N748 

3773/5007A 

1N818 

3100/519 

1N910 

3087 

1N473 

3056/135A 

1N598 

3033 

1N702 

3768/5002A 

1N748A 

3773/5007A 

1N818M 

3100/519 

1N911 

3087 

1N473A 

3056/135A 

1N599 

3016 

1N702A 

3768/5002A 

1N749 

3774/5008A 

1N819 

3016 

1N914 

3100/519 

1N473B 

3056/135A 

1N599A 

3016 

1N703 

3772/5006A 

1N749A 

3774/5008A 

1N821 

3058/137A 

1N914A 

3100/519 

1N474 

3778/5012A 

1N600 

3016 

1N703A 

3772/5006A 

1N750 

3775/5009A 

1N821A 

3058/137A 

1N914B 

3100/519 

1N474A 

3778/5012A 

1N600A 

3016 

1N704 

3773/5007A 

1N750A 

3775/5009A 

1N822 

3058/137A 

1N914M 

3100/519 

1N474B 

3778/5012A 

1N600KB 

3751/5075A 

1N704A 

3773/5007A 

1N751 

3776/5010A 

1N823 

3058/137A 

1N915 

3100/519 

1N475 

3780/5014A 

1N601 

3016 

1N705 

3775/5009A 

1N751A 

3776/5010A 

1N823A 

3058/137A 

1N916 

3017B/117 

1N475A 

3780/5014A 

1N601A 

3016 

1N705A 

3775/5009A 

1N752 

3777/5011A 

1N824 

3058/137A 

1N916A 

3100/519 

1N475B 

3780/5014A 

1N601S34 

3088 

1N706 

3778/5012A 

1N752A 

3777/5011A 

1N825 

3058/137A 

1N916B 

3100/519 

1N476 

3087 

1N602 

3016 

1N706A 

3778/5012A 

1N753 

3779/5013A 

1N826 

3780/5014A 

1N917 

3100/519 

1N477 

3087 

1N602A 

3016 

1N707 

3780/5014A 

1N753A 

3779/5013A 

1N826A 

3780/5014A 

1N919 

3311 

1N478 

3087 

1N603 

3016 

1N707A 

3780/5014A 

1N754 

3334/5071A 

1N827 

3058/137A 

1N920 

3100/519 

1N479 

3087 

1N603A 

3016 

1N708 

3777/5011A 

1N754A 

3334/5071A 

1N827A 

3058/137A 

1N921 

3100/519 

1N482 

3016 

1N604 

3016 

1N708A 

3777/5011A 

1N755 

3781/5015A 

1N828 

3780/5014A 

1N922 

3100/519 

1N482A 

3016 

1N604A 

3016 

1N708B 

3777/5011A 

1N755A 

3781/5015A 

1N828A 

3780/5014A 

1N923 

3843 

1N482B 

3016 

1N605 

3016 

1N709 

3058/137A 

1N756 

3136/5072A 

1N829 

3058/137A 

1N924 

3100/519 

1N483 

3016 

1N605A 

3016 

1N709A 

3058/137A 

1N756A 

3136/5072A 

1N829A 

3058/137A 

1N925 

3100/519 

1N483A 

3016 

1N606 

3033 

1N709B 

3058/137A 

1N757 

3784/5018A 

1N835 

3087 

1N926 

3100/519 

1N483AM 

3100/519 

1N606A 

3017B/117 

1N710 

3780/5014A 

1N757A 

3784/5018A 

1N837 

3100/519 

1N927 

3100/519 

1N483B 

3016 

1N607 

3500/5882 

1N710A 

3780/5014A 

1N758 

3785/5019A 

1N837A 

3100/519 

1N928 

3100/519 

1N483BM 

3100/519 

1N607A 

3500/5882 

1N711 

3781/5015A 

1N758A 

3785/5019A 

1N837M 

3100/519 

1N930 

3100/519 

1N483C 

3100/519 

1N608 

3500/5882 

1N712 

3782/5016A 

1N759 

3787/5021A 

1N838 

3100/519 

1N931 

3100/519 

1N484 

3016 

1N608A 

3500/5882 

1N712A 

3782/5016A 

1N759A 

3787/5021A 

1N839 

3100/519 

1N932 

3100/519 

1N484A 

3016 

1N609 

3500/5882 

1N712B 

3782/5016A 

1N760 

3091 

1N840 

3100/519 

1N933 

3100/519 

1N484B 

3016 

1N609A 

3500/5882 

1N713 

3784/5018A 

1N761 

3775/5009A 

1N840M 

3100/519 

1N934 

3100/519 

1N484C 

3100/519 

1N610 

3500/5882 

1N713A 

3784/5018A 

1N761-1 

3775/5009A 

1N841 

3100/519 

1N941 

3092/141A 

1N485 

3311 

1N610A 

3500/5882 

1N713B 

3784/5018A 

1N761A 

3775/5009A 

1N842 

3100/519 

1N941A 

3092/141A 

1N485A 

3311 

1N611 

3500/5882 

1N714 

3785/5019A 

1N762 

3778/5012A 

1N843 

3100/519 

1N941B 

3092/141A 

1N485B 

3311 

1N611A 

3500/5882 

1N714A 

3785/5019A 

1N762-1 

3777/5011A 

1N844 

3100/519 

1N942 

3092/141A 

1N485C 

3311 

1N612 

3500/5882 

1N714B 

3785/5019A 

1N762-2 

9021/5070A 

1N845 

3100/519 

1N945 

3092/141A 

1N486 

3016 

1N612A 

3500/5882 

1N715 

3786/5020A 

1N763 

3781/5015A 

1N846 

3016 

1N945A 

3092/141A 

1N486A 

3016 

1N613 

3500/5882 

1N716 

3787/5021A 

1N763-1 

3781/5015A 

1N847 

3016 

1N945B 

3092/141A 

1N486B 

3031A 

1N613A 

3500/5882 

1N716(ZENER) 

3787/5021A 

1N763-2 

3781/5015A 

1N848 

3016 

1N946 

3092/141A 

1N487 

3843 

1N614 

7042/5842 

1N716A 

3787/5021A 

1N764 

3749/5073A 

1N849 

3016 

1N946A 

3092/141A 

1N487A 

3843 

1N614A 

7042/5842 

1N716B 

3787/5021A 

1N764-1 

3782/5016A 

1N850 

3016 

1N946B 

3092/141A 

1N487B 

3843 

1N616 

3087 

1N717 

3788/5022A 

1N764-3 

3784/5018A 

1N851 

3016 

1N947 

3017B/117 

1N488 

3843 

1N617 

3087 

1N717A 

3788/5022A 

1N765 

3062/142A 

1N852 

3017B/117 

1N948 

3100/519 

1N488A 

3843 

1N618 

3087 

1N718 

3790/5024A 

1N765-1 

3005 

1N853 

3032A 

1N949 

3087 

1N488B 

3843 

1N622 

3100/519 

1N718A 

3790/5024A 

1N766 

3788/5022A 

1N854 

3032A 

1N951 

3785/5019A 

1N492 

3092/141A 

1N625 

3311 

1N718B 

3790/5024A 

1N766-2 

. 3750/143A 

1N855 

3033 

1N951A 

3785/5019A 

1N492A 

3092/141A 

1N625A 

3100/519 

1N719 

3791/5025A 

1N766-3 

3094/144A 

1N856 

3033 

1N957 

3780/5014A 

1N492B 

3092/141A 

1N625M 

3100/519 

1N719A 

3751/5075A 

1N766A 

3788/5022A 

1N857 

3016 

1N957A 

3780/5014A 

1N493 

3092/141A 

1N626 

3311 

1N720 

3793/5027A 

1N767 

3791/5025A 

1N858 

3016 

1N958 

3781/5015A 

1N493A 

3092/141A 

1N626A 

3100/519 

1N720A 

3793/5027A 

1N767-1 

3791/5025A 

1N859 

3016 

1N958A 

3781/5015A 

1N493B 

3092/141A 

1N626M 

3100/519 

1N720B 

3793/5027A 

1N767-2 

3751/5075A 

1N860 

3016 

1N959 

3782/5016A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

1 

SK 

Type 

N959A— 

To be 

Replaced 

1N1796 

SK 

Type 

1N959A 

3782/5016A 

1N1031 

3016 

1N1195R 

3518/5995 

IN 1260 

3033 

IN 1440 

3016 

1N1614R 

3517/5883 

1N959B 

3782/5016A 

1N1032 

3016 

1N1195RA 

3518/5995 

IN 1260 WEST 

3501/5994 

1N1441 

3016 

1N1615 

3500/5882 

1N960 

3784/5018A 

1N1033 

3016 

IN1196 

3608/5990 

1N1261 

3033 

INI 442 

3016 

1N1615R 

3517/5883 

1N960A 

3784/5018A 

IN 1035 

3017B/117 

1N1196A 

3608/5990 

1N1301 

3610/5980 

INI 443 

3033 

IN 1616 

3500/5882 

1N960B 

3784/5018A 

1N1036 

3017B/117 

1N1196R 

3518/5995 

1N1302 

3609/5986 

1N1443A 

3033 

1N1616R 

3517/5883 

1N961B 

3060/139A 

INI037 

3031A 

1N1196RA 

3518/5995 

IN 1304 

3609/5986 

IN 1444 

7048/5848 

1N1617 

9004/5801 

1N962 

3786/5020A 

INI 038 

3017B/117 

IN1197 

3501/5994 

IN 1306 

3608/5990 

1N1444A 

7048/5848 

1N1617AR 

3517/5883 

1N962A 

3786/5020A 

IN 1039 

3031A 

1N1197A 

3501/5994 

1N1313 

3783/5017A 

1N1444B 

7048/5848 

1N1618 

9005/5802 

1N962B 

3786/5020A 

IN 1041 

3016 

1N1197R 

3518/5995 

1N1313A 

3783/5017A 

INI 448 

3100/519 

1N1619 

9006/5803 

1N963 

3787/5021A 

1N1042 

3016 

1N1197RA 

3518/5995 

1N1314 

3786/5020A 

IN 1484 

3330/5066A 

INI620 

9007/5804 

1N963A 

3787/5021A 

INI043 

3016 

IN1198 

3501/5994 

1N1314 A 

3786/5020A 

INI 485 

3058/137A 

IN 1622 

3500/5882 

1N963B 

3787/5021A 

INI044 

3031A 

1N1198A 

3501/5994 

1N1315 

3788/5022A 

1N1486 

3016 

INI 623 

3500/5882 

1N964 

3788/5022A 

IN 1045 

3031A 

1N1198R 

3518/5995 

1N1315A 

3788/5022A 

INI 487 

3016 

INI624 

3500/5882 

1N964A 

3788/5022A 

1N1046 

3311 

1N1198RA 

3518/5995 

1N1316 

3791/5025A 

INI 488 

3016 

INI 644 

9003/5800 

1N964B 

3788/5022A 

INI 047 

3016 

1N1199A 

3604/5870 

1N1316A 

3791/5025A 

INI 489 

3016 

INI 645 

9004/5801 

1N964B-F 

3788/5022A 

1N1048 

3016 

1N1199AR 

3517/5883 

1N1317 

3794/5028A 

INI 490 

3016 

INI 646 

9005/5802 

1N965 

3790/5024A 

1N1049 

3016 

1N1199R 

3517/5883 

1N1317 A 

3794/5028A 

IN 1491 

3016 

IN 1647 

9005/5802 

1N965A 

3790/5024A 

1N1050 

3031A 

1N1199RA 

3517/5883 

IN 1318 

3797/5031A 

INI 492 

3033 

INI 648 

9006/5803 

1N965B 

3790/5024A 

INI 052 

3016 

1N1200A 

3500/5882 

1N1318A 

3797/5031A 

INI 507 

3331/5067A 

IN 1649 

9006/5803 

1N966 

3791/5025A 

INI053 

3016 

1N1200AR 

3517/5883 

1N1319 

3800/5034A 

INI 507A 

3331/5067A 

IN 1650 

9007/5804 

1N966A 

3791/5025A 

1N1054 

9075/166 

1N1200BR 

3517/5883 

1N1319A 

3800/5034A 

INI 508 

3330/5066A 

IN 1651 

9007/5804 

1N966B 

3751/5075A 

1N1055 

9005/5802 

1N1200R 

3517/5883 

1N1320 

3802/5036A 

1N1508A 

3330/5066A 

INI 652 

9008/5805 

1N966B-F 

3751/5075A 

1N1056 

3016 

1N1200RA 

3517/5883 

1N1320A 

3802/5036A 

IN 1509A 

3057/136A 

INI 653 

3848/5806 

1N967 

3793/5027A 

1N1057 

3016 

1N1201AR 

3517/5883 

IN 1321 

3804/5038A 

1N1510 

3334/5071A 

INI 688 

7358/6158 

1N967A 

3793/5027A 

INI081 

3016 

INI 201BR 

3517/5883 

1N1321A 

3804/5038A 

1N1510A 

3334/5071A 

1N1688R 

7359/6159 

1N967B 

3793/5027A 

1N1082 

3016 

INI 201R 

3517/5883 

IN 1322 

3806/5040A 

1N1511 

3136/5072A 

IN 1689 

7358/6158 

1N967B-F 

3793/5027A 

1N1083 

3016 

INI 201RA 

3517/5883 

1N1322A 

3806/5040A 

1N1511A 

3136/5072A 

1N1689R 

7359/6159 

1N968 

3795/5029A 

1N1084 

3016 

1N1202A 

3603/5874 

IN 1323 

3809/5043A 

1N1513 

3062/142A 

IN 1690 

7358/6158 

1N968A 

3795/5029A 

IN 1093 

3087 

1N1202AR 

3517/5883 

1N1323A 

3809/5043A 

1N1513 A 

3062/142A 

1N1690R 

7359/6159 

1N968B 

3795/5029A 

1N1095 

3016 

1N1202BR 

3517/5883 

1N1324AR 

3517/5883 

IN 1514 

3063/145A 

IN 1691 

7358/6158 

1N969 

3796/5030A 

IN 1096 

3033 

1N1202R 

3517/5883 

1N1325 

3814/5048A 

1N1514A 

3063/145A 

INI 691R 

7359/6159 

1N969A 

3796/5030A 

IN1100 

3016 

1N1202RA 

3517/5883 

1N1325A 

9024/5094A 

1N1515 

3752/5077A 

INI692 

9004/5801 

1N969B 

3796/5030A 

IN1101 

3016 

INI 203A 

3500/5882 

INI327 

3819/5053A 

1N1515 A 

3752/5077A 

IN 1693 

9005/5802 

1N970 

3797/5031A 

IN1102 

3016 

1N1203AR 

3517/5883 

1N1337-5 

3017B/117 

1N1516 

3336/5080A 

INI694 

9006/5803 

1N970A 

3797/5031A 

IN1103 

3016 

1N12Q3BR 

3517/5883 

1N1341 

3601/5850 

1N1516A 

3336/5080A 

IN 1695 

9007/5804 

1N971 

3799/5033A 

IN1104 

3016 

1N1203R 

3517/5883 

INI 341A 

3601/5850 

1N1517 

3064/146A 

IN 1696 

9008/5805 

1N971A 

3799/5033A 

IN1105 

3033 

1N1203RA 

3517/5883 

1N1341AR 

3517/5883 

1N1517 A 

3064/146A 

IN 1697 

3848/5806 

1N971B 

3799/5033A 

IN1115 

3500/5882 

1N1204A 

3602/5878 

1N1341B 

3601/5850 

1N1518 

3331/5067A 

INI 701 

9003/580Q 

1N972 

3801/5035A 

IN1116 

3500/5882 

1N1204AR 

3517/5883 

1N1341BR 

3517/5883 

1N1518A 

3331/5067A 

INI 702 

9004/5801 

1N972A 

3801/5035A 

IN1117 

3500/5882 

1N1204BR 

3517/5883 

1N1341R 

3517/5883 

1N1519 

3333/5069A 

IN 1703 

9005/5802 

1N972B 

3801/5035A 

IN1118 

3500/5882 

1N1204R 

3517/5883 

1N1341RB 

3517/5883 

1N1519A 

3333/5069A 

IN 1704 

9006/5803 

1N972B-F 

3801/5035A 

IN1119 

3500/5882 

1N1204RA 

3517/5883 

IN 1342 

3500/5882 

1N1520A 

3057/136A 

INI705 

9007/5804 

1N973 

3802/5036A 

IN1120 

7042/5842 

INI 205A 

3500/5882 

1N1342A 

3500/5882 

1N1521 

3334/5071A 

INI 706 

9008/5805 

1N973A 

3802/5036A 

1N1122A 

3017B/117 

1N1205AR 

3517/5883 

1N1342B 

3500/5882 

IN 1521A 

3334/5071A 

INI 707 

9003/5800 

1N973B 

3802/5036A 

IN1124 

3500/5882 

1N1205BR 

3517/5883 

1N1342BR 

3517/5883 

1N1522 

3136/5072A 

INI 708 

9004/5801 

1N974 

3803/5037A 

1N1124A 

3500/5882 

1N1205R 

3517/5883 

1N1342R 

3517/5883 

1N1522A 

3136/5072A 

1N1709 

9005/5802 

1N974A 

3803/5037A 

IN1125 

3500/5882 

1N1205RA 

3517/5883 

1N1342RB 

3517/5883 

1N1524 

3062/142A 

1N1710 

9006/5803 

1N974B 

3803/5037A 

1N1125A 

3500/5882 

1N1206A 

3500/5882 

INI343 

3584/5862 

1N1524A 

3062/142A 

1N1711 

9007/5804 

1N975 

3804/5038A 

IN1126 

3500/5882 

1N1206AR 

3517/5883 

1N1343A 

3500/5882 

1N1524R 

3517/5883 

1N1712 

9008/5805 

1N975A 

3804/5038A 

IN1126A 

3500/5882 

1N1206BR 

3517/5883 

1N1343AR 

3517/5883 

1N1525 

3063/145A 

INI 730 

3033 

1N975B 

3804/5038A 

IN1127 

3500/5882 

1N1206R 

3517/5883 

1N1343B 

3500/5882 

1N1525A 

3063/145A 

1N1730A 

3033 

1N976 

3805/5039A 

1N1127A 

3500/5882 

1N1206RA 

3517/5883 

1N1343BR 

3517/5883 

INI 526 

3752/5077A 

1N1731A 

3925/525 

1N976A 

3805/5039A 

1N1127R 

3517/5883 

INI 217 

3081/125 

1N1343R 

3517/5883 

1N1526A 

3752/5077A 

INI 736 

3787/5021A 

1N976B 

3805/5039A 

IN1128 

7042/5842 

1N1217A 

3081/125 

1N1344 

3600/5854 

1N T 527 

3336/5080A 

1N1736A 

3787/5021A 

1N977 

3806/5040A 

IN1128A 

3500/5882 

1N1217B 

3017B/117 

INI344A 

3600/5854 

1N1527A 

3336/5080A 

1N1737 

9023/5078A 

1N977A 

3806/5040A 

1N1128R 

3517/5883 

1N1218 

3016 

1N1344AR 

3517/5883 

INI 528 

3064/146A 

1N1737A 

9023/5078A 

1N977B 

3806/5040A 

IN1169 

3016 

1N1218A 

3016 

1N1344B 

3600/5854 

1N1528A 

3064/146A 

INI 738 

3753/5082A 

1N978 

3807/5041A 

IN1169A 

3016 

1N1218B 

3017B/117 

1N1344BR 

3517/5883 

IN 1530 

3749/5073A 

INI 739 

3755/5084A 

1N978A 

3807/5041A 

IN1182 

3501/5994 

1N1219 

3016 

1N1344R 

3517/5883 

1N1530A 

3749/5073A 

1N1739A 

3755/5084A 

1N978B 

3807/5041A 

IN1183 

3610/5980 

1N1219A 

3016 

1N1344RB 

3517/5883 

INI 537 

3500/5882 

INI 763 

9007/5804 

1N979 

3808/5042A 

IN1183A 

3610/5980 

1N1219B 

3017B/117 

1N1345 

3500/5882 

1N1537R 

3517/5883 

1N1763A 

9007/5804 

1N979A 

3808/5042A 

1N1183R 

3698/5987 

IN 1220 

9005/5802 

1N1345A 

3500/5882 

INI 538 

3500/5882 

INI764 

9008/5805 

1N979B 

3808/5042A 

1N1183RA 

3698/5987 

1N1220A 

9005/5802 

1N1345AR 

3517/5883 

1N1538R 

3517/5883 

1N1764A 

9008/5805 

1N980 

3810/5044A 

IN1184 

3609/5986 

1N1220B 

9005/5802 

1N1345B 

3500/5882 

INI 539 

3500/5882 

1N1765 

3057/136A 

1N980A 

3810/5044A 

IN1184A 

3609/5986 

INI 221 

9006/5803 

1N1345BR 

3517/5883 

1N1539R 

3517/5883 

1N17 65A 

3057/136A 

1N980B 

3810/5044A 

1N1184R 

3698/5987 

INI 221A 

9006/5803 

1N1345R 

3517/5883 

INI 540 

3500/5882 

INI 766 

3058/137A 

1N981 

3811/5045A 

1N1184RA 

3698/5987 

1N1221B 

9006/5803 

1N1345RB 

3517/5883 

1N1540R 

3517/5883 

1N1766A 

3058/137A 

1N981A 

3811/5045A 

IN1185 

3609/5986 

INI 222 

9007/5804 

1N1346 

3599/5858 

INI541 

3500/5882 

1N17 67 

3334/5071A 

1N981B 

3811/5045A 

1N1185A 

3609/5986 

1N1222A 

9007/5804 

1N1346A 

3599/5858 

INI 541R 

3517/5883 

INI 769 

3136/5072A 

1N982 

3812/5046A 

1N1185R 

3698/5987 

1N1223 

9008/5805 

1N1346AR 

3517/5883 

1N1542 

3500/5882 

1N1769A 

3136/5072A 

1N982A 

3812/5046A 

1N1185RA 

3698/5987 

1N1223A 

9008/5805 

1N1346B 

3599/5858 

INI 543 

3500/5882 

1N1770 

3060/139A 

1N983 

3813/5047A 

IN1186 

3609/5986 

1N1223B 

9008/5805 

1N1346BR 

3517/5883 

1N1543R 

3517/5883 

1N1770A 

3060/139A 

1N983A 

3813/5047A 

1N1186A 

3609/5986 

1N1224 

3848/5806 

1N1346R 

3517/5883 

1N1544 

7042/5842 

1N1773 

3062/142A 

1N983B 

3813/5047A 

1N1186AR 

3518/5995 

1N1224A 

3848/5806 

1N1346RB 

3517/5883 

1N1544R 

3517/5883 

1N1773A 

3062/142A 

1N984 

3815/5049A 

1N1186R 

3698/5987 

1N1224B 

7048/5848 

1N1347 

3500/5882 

1N1551 

3517/5883 

1N1774 

3750/143A 

1N984A 

3815/5049A 

1N1186RA 

3698/5987 

INI 225 

3033 

1N1347A 

3500/5882 

INI 555 

3584/5862 

1N1774A 

3750/143A 

1N984B 

3815/5049A 

IN1187 

3608/5990 

1N1225A 

3033 

1N1347AR 

3517/5883 

1N1556 

9004/5801 

1N1775 

3063/145A 

1N985 

3816/5050A 

1N1187A 

3608/5990 

1N1225B 

7048/5848 

1N1347B 

3500/5882 

1N1557 

9005/5802 

1N1775A 

3063/145A 

1N985A 

3816/5050A 

1N1187R 

3518/5995 

1N1226 

3033 

1N1347BR 

3517/5883 

1N1558 

9006/5803 

1N1776 

3751/5075A 

1N986 

3817/5051A 

1N1187RA 

3518/5995 

1N1226A 

3032A 

1N1347R 

3517/5883 

1N1559 

9007/5804 

1N1776A 

3751/5075A 

1N986A 

3817/5051A 

IN1188 

3608/5990 

1N1226B 

3033 

1N1347RB 

3517/5883 

INI560 

9008/5805 

1N1777 

3752/5077A 

1N986B 

3817/5051A 

1N1188A 

3608/5990 

INI233 

3584/5862 

1N1348 

3500/5882 

INI561 

3087 

1N1777A 

3752/5077A 

1N987 

3818/5052A 

1N1188R 

3518/5995 

1N1233A 

3584/5862 

1N1348A 

3500/5882 

INI 562 

3087 

1N1778 

3335/5079A 

1N987A 

3818/5052A 

1N1188RA 

3518/5995 

1N1233B 

3584/5862 

1N1348AR 

3517/5883 

INI563 

9004/5801 

1N1779 

9021/5070A 

1N987B 

3818/5052A 

IN1189 

3501/5994 

1N1234 

7042/5842 

1N1348B 

3500/5882 

1N1563A 

9004/5801 

1N1781 

3064/146A 

1N988 

3819/5053A 

1N1189A 

3501/5994 

1N1234A 

7042/5842 

1N1348BR 

3517/5883 

INI 564 

9005/5802 

INI 781A 

3064/146A 

1N988A 

3819/5053A 

1N1189R 

3518/5995 

1N1234B 

7042/5842 

1N1348R 

3517/5883 

1N1564A 

9005/5802 

INI 782 

3755/5084A 

1N988B 

3819/5053A 

1N1189RA 

3518/5995 

IN 1235 

3516/5846 

1N1348RB 

3517/5883 

INI565 

9006/5803 

1N1782A 

3755/5084A 

1N989 

3821/5055A 

IN1190 

3501/5994 

1N1235A 

3516/5846 

1N1399 

7226/6026 

1N1565A 

9006/5803 

INI 783 

3750/143A 

1N989A 

3821/5055A 

1N1190A 

3501/5994 

1N1235B 

3516/5846 

IN 1401 

7260/6060 

INI 566 

9007/5804 

1N1783A 

3750/143A 

1N989B 

3821/5055A 

1N1190R 

3518/5995 

1N1236 

3516/5846 

INI 406 

3017B/117 

1N1566A 

9007/5804 

IN 1784 

3337/5085A 

1N990 

3822/5056A 

1N1190RA 

3518/5995 

1N1236A 

3516/5846 

INI 407 

3033 

INI 567 

9008/5805 

INI 785 

3338/5086A 

1N990A 

3822/5056A 

IN1191 

3610/5980 

1N1236B 

3516/5846 

INI 408 

3033 

1N1567A 

9008/5805 

INI 786 

3339/5087A 

1N990B 

3822/5056A 

IN1191A 

3610/5980 

1N1251 

3016 

INI 409 

3843 

IN 1568 

3848/5806 

1N1786A 

3339/5087A 

1N991 

3824/5058A 

IN1191R 

3698/5987 

INI 252 

3016 

1N1415 

3016 

1N1568A 

3848/5806 

1N1787 

3340/5088A 

1N991A 

3824/5058A 

IN1191RA 

3698/5987 

1N1253 

3016 

1N1425 

3136/5072A 

INI 575 

3812/5046A 

1N1788 

3341/5089A 

1N991B 

3824/5058A 

IN1192 

3609/5986 

INI 254 

3016 

1N1426 

3062/142A 

1N1581R 

3517/5883 

1N1788A 

3341/5089A 

1N992 

3826/5060A 

1N1192A 

3609/5986 

IN 1254 WEST 

3610/5980 

INI 427 

3063/145A 

1N1582R 

3517/5883 

1N1789 

3342/5090A 

1N992A 

3826/5060A 

1N1192R 

3698/5987 

1N1255 

3016 

1N1428 

3752/5077A 

1N1583R 

3517/5883 

1N1789A 

3342/5090A 

1N992B 

3826/5060A 

1N1192RA 

3698/5987 

1N1255 WEST 

3609/5986 

1N1429 

3336/5080A 

1N1584R 

3517/5883 

1N1791 

3343/5092A 

1N993 

3100/519 

IN1193 

3609/5986 

1N1255A 

3031A 

INI 430 

3064/146A 

1N1585R 

3517/5883 

INI 791A 

3343/5092A 

1N994 

3087 

1N1193A 

3609/5986 

INI 256 

3016 

IN1431 

3343/5092A 

INI 586 

3584/5862 

INI 792 

3344/5093A 

1N995 

3100/519 

1N1193R 

3698/5987 

IN 1256 WEST 

3609/5986 

IN 1432 

3346/5096A 

1N1586R 

3517/5883 

1N1792A 

3344/5093A 

1N996 

3087 

1N1193RA 

3698/5987 

1N1257 

3017B/117 

INI 433 

3350/51C0A 

INI 587 

7042/5842 

1N1793 

3098/150A 

1N997 

3100/519 

IN1194 

3609/5986 

IN 1257 WEST 

3608/5990 

1N1434 

3610/5980 

1N1587R 

3517/5883 

1N1793A 

3098/150A 

1N999 

3100/519 

1N1194A 

3609/5986 

1N1257R WEST 

3518/5995 

INI 435 

3609/5986 

1N1612 

3500/5882 

1N1794 

3345/5095A 

IN 1008 

3017B/117 

1N1194R 

3698/5987 

1N1258 

3032A 

1N14 3 6 

3609/5986 

1N1612R 

3517/5883 

1N1794A 

3345/5095A 

1N1028 

3016 

1N1194RA 

3698/5987 

IN 1258 WEST 

3608/5990 

INI 437 

3608/5990 

1N1613 

3500/5882 

INI 795 

3346/5096A 

1N1029 

3016 

IN1195 

3608/5990 

1N1259 

3032A 

INI 438 

3501/5994 

1N1613R 

3517/5883 

1N1795A 

3346/5096A 

1N1030 

3016 

1N1195A 

3608/5990 

INI 259 WEST 

3501/5994 

INI 439 

3016 

1N1614 

3500/5882 

INI 796 

3099/151A 
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1N1796A 

3099/151A 

INI 968 

3808/5042A 

1N2069A 

3311 

1N2250A 

3500/5882 

1N2482 

9005/5802 

1N3017B 

3059/138A 

INI797 

3347/5097A 

INI 969 

3811/5045A 

1N2070 

3016 

1N2252 

3500/5882 

1N2483 

9007/5804 

1N3018 

3136/5072A 

INI 798 

3348/5098A 

1N1970 

3813/5047A 

1N2070A 

3031A 

1N2252A 

3500/5882 

1N2484 

3848/5806 

1N3018A 

3136/5072A 

1N1798A 

3348/5098A 

INI971 

3816/5050A 

1N2071 

3017B/117 

1N2253 

3500/5882 

1N2485 

9005/5802 

1N3018B 

3136/5072A 

INI 799 

3350/5100A 

IN 1972 

3818/5052A 

1N2071A 

3017B/117 

1N2253A 

3500/5882 

1N2486 

3848/5806 

1N3018BA 

3136/5072A 

1N1800 

3351/5101A 

1N1973 

3821/5055A 

1N2072 

3016 

1N2254 

3500/5882 

1N2487 

9007/5804 

1N3019A 

3060/139A 

1N1800A 

3351/5101A 

INI 97 4 

3824/5058A 

1N2073 

3016 

1N2254A 

3500/5882 

1N2488 

9008/5805 

1N3019B 

3066/118 

IN 1801 

3353/5103A 

IN 1981 

3773/5007A 

1N2074 

3016 

1N2255 

3500/5882 

1N2489 

3848/5806 

1N3020B 

3061/140A 

IN 1801A 

3353/5103A 

INI 981A 

3773/5007A 

1N2075 

3016 

1N2255A 

3500/5882 

1N2497 

3500/5882 

1N3021B 

3139/5074A 

IN 1802 

3355/5105A 

INI 981B 

3773/5007A 

1N2075K 

3100/519 

1N2256 

3500/5882 

1N2501 

9009/5808 

1N3022 

3062/142A 

IN 1820 

3057/136A 

1N1982 

3775/5009A 

1N2076 

3016 

1N2256A 

3500/5882 

1N2502 

9010/5809 

1N3022A 

3062/142A 

1N1831 

3064/146A 

INI983 

3777/5011A 

1N2077 

3016 

1N2257 

3500/5882 

1N2503 

3843 

1N3022B 

3062/142A 

IN 1831A 

3064/146A 

1N1983A 

3777/5011A 

1N2078 

3016 

1N2257A 

3500/5882 

1N2504 

3843 

1N3023 

3750/143A 

1N1875 

3136/5072A 

1N1983B 

3777/5011A 

1N2079 

3016 

1N2258 

3500/5882 

1N2505 

9009/5808 

1N3023A 

3750/143A 

1N1875A 

3136/5072A 

1N1984 

3780/5014A 

1N2080 

3016 

1N2258A 

3500/5882 

1N2506 

9010/5809 

1N3023B 

3750/143A 

1N1877 

3062/142A 

1N1985 

3782/5016A 

1N2081 

3016 

1N2259 

3500/5882 

1N2507 

3843 

1N3024 

3063/145A 

1N1877A 

3062/142A 

1N1985A 

3782/5016A 

1N2082 

3016 

1N2259A 

3500/5882 

1N2508 

3843 

1N3024A 

3063/145A 

INI878 

3063/145A 

1N1985B 

3782/5016A 

1N2083 

3016 

1N2262 

7090/5890 

1N2517 

7042/5842 

1N3024B 

3063/145A 

1N1878A 

3063/145A 

IN 1986 

3785/5019A 

1N2084 

3016 

1N2262A 

7090/5890 

1N2523 

7042/5842 

1N3025 

3.751/5075A 

INI 879 

3752/5077A 

1N1986A 

3785/5019A 

1N2085 

3016 

1N2263 

7090/5890 

1N2524 

3081/125 

1N3025A 

3751/5075A 

1N1879A 

3752/5077A 

1N1986B 

3785/5019A 

1N2086 

3017B/117 

1N2263A 

7090/5890 

1N2529 

3584/5862 

1N3025B 

3751/5075A 

IN 1880 

3336/5080A 

1N1987 

3787/5021A 

1N2088 

3016 

1N2268 

3500/5882 

1N2530 

7042/5842 

1N3026 

3752/5077A 

1N1880A 

3336/5080A 

1N1987A 

3787/5021A 

IN2089 

3017B/117 

1N2269 

3500/5882 

1N2531 

3516/5846 

1N3026A 

3752/5077A 

IN 1881 

3064/146A 

1N1987B 

3787/5021A 

1N2090 

3016 

1N2270 

7042/5842 

1N2532 

3516/5846 

1N3026B 

3752/5077A 

INI 881A 

3064/146A 

1N1988 

3790/5024A 

1N2091 

3016 

1N2271 

7042/5842 

1N2535 

3081/125 

1N3027 

3335/5079A 

INI 882 

3095/147A 

1N1988A 

3790/5024A 

1N2092 

3016 

1N2282 

3608/5990 

1N2540 

3584/5862 

1N3027A 

3335/5079A 

1N1882A 

3095/147A 

1N1988B 

3790/5024A 

IN2093 

3016 

1N2283 

3608/5990 

1N2541 

7042/5842 

1N3027B 

3335/5079A 

IN 1883 

3338/5086A 

1N1989 

3793/5027A 

1N2094 

3016 

1N2284 

3501/5994 

1N2542 

3516/5846 

1N3028 

3336/5080A 

IN 1883A 

3338/5086A 

1N1989A 

3793/5027A 

IN2095 

3016 

1N2285 

3501/5994 

1N2543 

3516/5846 

1N3028A 

3336/5080A 

1N1884 

3340/5088A 

1N1989B 

3793/5027A 

1N2096 

3017B/117 

1N2287 

7202/6002 

1N2551 

3584/5862 

1N3028B 

3336/5080A 

1N1884A 

3340/5088A 

1N1990 

3796/5030A 

1N2103 

3016 

1N2292 

3500/5882 

1N2552 

7042/5842 

1N3029B 

3151/5081A 

IN 1885 

3342/5090A 

INI991 

3799/5033A 

1N2104 

3016 

1N2292A 

3500/5882 

1N2553 

3516/5846 

1N3030 

3064/146A 

1N1885A 

3342/5090A 

1N1991A 

3799/5033A 

1N2105 

3016 

1N2293 

3500/5882 

1N2554 

3516/5846 

1N3030A 

3064/146A 

IN 1886 

3343/5092A 

1N1991B 

3799/5033A 

1N2106 

3016 

1N2293A 

3500/5882 

1N2559 

7068/5868 

1N3030B 

3064/146A 

1N1886A 

3343/5092A 

1N1992 

3802/5036A 

1N2107 

3016 

1N2327 

3843 

1N2560 

7068/5868 

1N3031 

3755/5084A 

INI 887 

3098/150A 

1N1992A 

3802/5036A 

1N2108 

3016 

1N2357 

3843 

1N2563 

7068/5868 

1N3031A 

3755/5084A 

1N1887A 

3098/150A 

1N1992B 

3802/5036A 

1N2115 

3031A 

1N2372 

7048/5848 

1N2564 

7068/5868 

1N3031B 

3755/5084A 

1N1888 

3346/5096A 

INI993 

3804/5038A 

1N2116 

3031A 

1N2373 

3848/5806 

1N2574 

7068/5868 

1N3032 

3095/147A 

1N1888A 

3346/5096A 

INI994 

3806/5040A 

1N2117 

3017B/117 

1N2374 

9009/5808 

1N2575 

7068/5868 

1N3032A 

3095/147A 

IN 1889 

3347/5097A 

INI 995 

3808/5042A 

1N2128 

7220/6020 

1N2387 

3755/5084A 

1N2585 

7090/5890 

1N3032B 

3095/147A 

INI 890 

3350/5100A 

IN 1996 

3811/5045A 

1N2128A 

7220/6020 

1N2390 

9003/5800 

'1N2586 

7090/5890 

1N3033 

3337/5085A 

IN 1907 

9003/5800 

INI997 

3813/5047A 

1N2130 

7226/6026 

1N2391 

9004/5801 

1N2596 

7090/5890 

1N3033A 

3337/5085A 

INI908 

9004/5801 

1N1997A 

3098/150A 

1N2130A 

7226/6026 

1N2392 

9005/5802 

1N2597 

7090/5890 

1N3033B 

3337/5085A 

IN 1909 

9005/5802 

1N1997B 

3098/150A 

1N2130R 

7227/6027 

1N2393 

9006/5803 

1N2607 

7090/5890 

1N3034 

3338/5086A 

1N1910 

9006/5803 

INI998 

3816/5050A 

1N2130RA 

7227/6027 

1N2394 

9007/5804 

1N2608 

7090/5890 

1N3034A 

3338/5086A 

1N1911 

9007/5804 

INI 999 

3818/5052A 

1N2131 

7226/6026 

1N2395 

9008/5805 

1 1N2609 

9003/5800 

1N3034B 

3338/5086A 

1N1912 

9008/5805 

1N2000 

382 T/5055A 

1N2131A 

7226/6026 

1N2396 

3848/5806 

1N2610 

9004/5801 

1N3035 

3339/5087A 

1N1913 

3848/5806 

1N2001 

3824/5058A 

1N2131R 

7227/6027 

1N2397 

9009/5808 

1N2611 

9005/5802 

1N3035A 

3339/5087A 

1N1914 

9009/5808 

1N2001A 

3824/5058A 

1N2131RA 

7227/6027 

1N2398 

9009/5808 

1N2612 

9006/5803 

1N3035B 

3339/5087A 

1N1915 

9009/5808 

1N2001B 

3824/5058A 

1N2134 

• 7234/6034 

1N2399 

9003/5800 

1N2613 

9007/5804 

1N3036 

3340/5088A 

1N1916 

9010/5809 

1N2003 

9021/5070A 

1N2134A 

7234/6034 

1N2400 

9004/5801 

1N2614 

9008/5805 

1N3036A ' 

3340/5088A 

INI 927 

3773/5007A 

1N2003-2 

9021/5070A 

1N2135 

7234/6034 

1N2401 

9005/5802 

1N2615 

3848/5806 

1N3036B 

3340/5088A 

1N1928 

3775/5009A 

1N2013 

9003/5800 

1N2135A 

7234/6034 

1N2402 

9006/5803 

1N2616 

9009/5808 

1N3037 

3341/5089A 

1N1929 

3777/5011A 

1N2014 

9004/5801 

1N2138 

7240/6040 

1N2403 

9007/5804 

1N2617 

9010/5809 

1N3037A 

3341/5089A 

1N1929A 

3777/5011A 

1N2015 

9005/5802 

1N2138A 

7240/6040 

1N2404 

9008/5805 

1N2618 

3843 

1N3037B 

3341/5089A 

1N1929B 

3777/5011A 

1N2016 

9005/5802 

1N2139 

7240/6040 

1N2405 

3848/5806 

1N2619 

3843 

1N3038 

3342/5090A 

IN 1930 

3780/5014A 

1N2017 

9006/5803 

1N2139A 

7240/6040 

1N2406 

9009/5808 

1N2765 

3780/5014A 

1N3038A 

3342/5090A 

1N1931 

3782/5016A 

1N2018 

9006/5803 

1N2154 

3610/5980 

1N2407 

9009/5808 

1N2765A 

3780/5014A 

1N3038B 

3342/5090A 

INI 931A 

3782/5016A 

1N2019 

9007/5804 

1N2154R 

3698/5987 

1N2408 

9003/5800 

1N2766 

3789/5023A 

1N3039 

3097/149A 

1N1931B 

3136/5072A 

1N2020 

9007/5804 

1N2155 

3609/5986 

1N2409 

9004/5801 

1N2766A 

3789/5023A 

1N3039A 

3097/149A 

1N1932 

3785/5019A 

1N2026 

3051/156 

1N2155R 

3698/5987 

1N2410 

9005/5802 

1N2767 

3335/5079A 

1N3039B 

3097/149A 

1N1932A 

3785/5019A 

1N2027 

3051/156 

1N2156 

3501/5994 

1N2411 

9006/5803 

1N2767A 

3335/5079A 

1N3040 

3343/5092A 

1N1932B 

3785/5019A 

1N2028 

3051/156 

1N2156R 

3698/5987 

1N2412 

9007/5804 

1N2772 

9009/5808 

1N3040A 

3343/5092A 

IN 1933 

3787/5021A 

1N2029 

3051/156 

1N2157 

3608/5990 

1N2413 

9008/5805 

1N2773 

9009/5808 

1N3040B 

3343/5092A 

1N1934 

3790/5024A 

1N2030 

3051/156 

1N2157R 

3518/5995 

1N2414 

3848/5806 

1N2774 

9010/5809 

1N3041 

3344/5093A 

1N1934A 

3790/5024A 

1N2031 

7042/5842 

1N2158 

3608/5990 

1N2415 

9009/5808 

1N2775 

9010/5809 

1N3041A 

3344/5093A 

1N1934B 

3790/5024A 

1N2032 

3330/5066A 

1N2158R 

3518/5995 

1N2416 

9009/5808 

1N2776 

3843 

1N3041B 

3344/5093A 

INI 935 

3793/5027A 

1N2032A 

3330/5066A 

1N2159 

3501/5994 

1N2426 

7354/6154 

1N2777 

3843 

1N3042 

3098/150A 

INI 935A 

3793/5027A 

1N2034 

3334/5071A 

1N2159R 

3518/5995 

1N2426R 

7355/6155 

1N2778 

3843 

1N3042A 

3098/150A 

1N1936 

3796/5030A 

1N2034-2 

3334/5071A 

1N2160 

3501/5994 

1N2427 

7354/6154 

1N2779 

3843 

1N3042B 

3098/150A 

1N1937 

3799/5033A 

1N2034A 

3334/5071A 

1N2160R 

3518/5995 

1N2427R 

7355/6155 

1N2788 

7226/6026 

1N3043 

3345/5095A 

1N1937A 

3799/5033A 

1N2035 

3749/5073A 

1N2172 

7354/6154 

1N2428 

7354/6154 

1N2788R 

7227/6027 

1N3043A 

3345/5095A 

1N1937B 

3064/146A 

1N 2035-12 

3749/5073A 

1N2172R 

7355/6155 

1N2428R 

7355/6155 

1N2789 

7234/6034 

1N3043B 

3345/5095A 

1N1938 

3802/5036A 

1N2036 

3017B/117 

1N2173 

7354/6154 

1N2429 

7354/6154 

1N2790 

3749/5073A 

1N3044 

3346/5096A 

1N1938A 

3802/5036A 

IN2037 

3750/143A 

1N2173R 

7355/6155 

1N2429R 

7355/6155 

1N2801 

3087 

1N3044A 

3346/5096A 

1N1938B 

3802/5036A 

1N2037-1 

3062/142A 

1N2174 

7354/6154 

1N2430 

7354/6154 

1N2850 

3017B/117 

1N3044B 

3346/5096A 

IN 1939 

3804/5038A 

1N2037-2 

3750/143A 

1N2174R 

7355/6155 

1N2430R 

7355/6155 

1N2851 

3584/5862 

1N3045 

3099/151A 

1N1940 

3806/5040A 

IN 203 7-3 

3094/144A 

1N2218 

3500/5882 

1N2431 

7354/6154 

1N2852 

7042/5842 

1N3045A 

3099/151A 

1N1941 

3808/5042A 

1N2038 

3751/5075A 

1N2219 

3500/5882 

1N2431R 

7355/6155 

1N2858 

9003/5800 

1N3045B 

3099/151A 

IN 1942 

3808/5042A 

1N2038-1 

3063/145A 

1N2220 

7042/5842 

1N2432 

7354/6154 

1N2858A 

9003/5800 

1N3046 

3347/5097A 

INI 943 

3813/5047A 

1N2038-2 

3751/5075A 

1N2221 

7042/5842 

1N2432R 

7355/6155 

1N2859 

9004/5801 

1N3046A 

3347/5097A 

1N1943A 

3813/5047A 

1N2038-3 

9022/5076A 

1N2222 

3516/5846 

1N2433 

7354/6154 

1N2859A 

9004/5801 

1N3046B 

3347/5097A 

1N1943B 

3813/5047A 

1N2039 

9023/5078A 

1N2222A 

3516/5846 

1N2433R 

7355/6155 

1N2860 

9005/5802 

1N3047 

3348/5098A 

IN 1944 

3816/5050A 

1N2039-1 

3752/5077A 

1N2223 

3516/5846 

1N2434 

7356/6156 

1N2860A 

9005/5802 

1N3047A 

3348/5098A 

IN 1945 

3818/5052A 

1N2039-2 

9023/5078A 

1N2223A 

3516/5846 

1N2435 

7356/6156 

1N2861 

9006/5803 

1N3047B 

3348/5098A 

1N1946 

3821/5055A 

1N2039-3 

3335/5079A 

1N2232 

3500/5882 

1N2436 

7354/6154 

1N2861A 

9006/5803 

1N3048 

3350/5100A 

1N1947 

3824/5058A 

1N2039A 

3752/5077A 

1N2232A 

3500/5882 

1N2436R 

7355/6155 

1N2862 

9007/5804 

1N3048A 

3350/5100A 

INI 954 

3773/5007A 

1N2040-3 

3753/5082A 

1N2233 

3500/5882 

1N2437 

7354/6154 

1N2862A 

9007/5804 

1N3048B 

3350/5100A 

1N1954A 

3773/5007A 

1N2040-4 

3754/5083A 

1N2233A 

3500/5882 

1N2437R 

7355/6155 

1N2863 

9008/5805 

1N3049 

3351/5101A 

1N1954B 

3773/5007A 

1N2040A 

3753/5082A 

1N2234 

3500/5882 

1N2438 

7354/6154 

1N2863A 

9008/5805 

1N3049A 

3351/5101A 

1N1955 

3775/5009A 

1N2041 

3056/135A 

1N2234A 

3500/5882 

1N2438R 

7355/6155 

1N2864 

3848/5806 

1N3049B 

3351/5101A 

1N1956 

3777/5011A 

1N2041-2 

3056/135A 

1N2235 

3500/5882 

1N2439 

7354/6154 

1N2864A 

3848/5806 

1N3050 

3353/5103A 

1N1957 

3780/5014A 

1N2046 

3093 

1N2235A 

3500/5882 

1N2439R 

7355/6155 

1N2865 

9009/5808 

1N3050A 

3353/5103A 

1N1958 

3782/5016A 

1N2049C 

3753/5082A 

1N2236 

3500/5882 

1N2440 

7354/6154 

1N2866 

9010/5809 

1N3050B 

3353/5103A 

IN 1959 

3785/5019A 

1N2054 

6554/6354 

1N2236A 

3500/5882 

1N2440R 

7355/6155 

1N2867 

9009/5808 

1N3051 

3355/5105A 

1N1960 

3062/142A 

1N2055 

6554/6354 

1N2237 

3500/5882 

1N2443 

7354/6154 

1N2868 

9010/5809 

1N3051A 

3355/5105A 

1N1960A 

3062/142A 

1N2056 

6554/6354 

1N2237A 

3500/5882 

1N2443R 

7355/6155 

1N2878 

9009/5808 

1N3051B 

3355/5105A 

1N1960B 

3062/142A 

1N2057 

6554/6354 

1N2238 

3500/5882 

1N2444 

7356/6156 

1N2879 

9009/5808 

1N3062 

3100/519 

INI 961 

3789/5023A 

1N2058 

6554/6354 

1N2238A 

3500/5882 

1N2445 

7356/6156 

1N2880 

9010/5809 

1N3063 

9091/177 

INI 962 

3793/5027A 

1N2059 

6554/6354 

1N2239 

3500/5882 

1N2446 

7220/6020 

1N2881 

9010/5809 

1N3064 

9091/177 

1N1962A 

3793/5027A 

1N2060 

6554/6354 

1N2239A 

3500/5882 

1N2448 

7226/6026 

1N2882 

9010/5809 

1N3065 

9091/177 

1N1963 

3796/5030A 

1N2061 

6554/6354 

1N2242 

7068/5868 

1N2452 

7234/6034 

1N2883 

9010/5809 

1N3066 

9091/177 

1N1964 

3799/5033A 

1N2062 

6556/6356 

1N2242A 

7068/5868 

1N2453 

7234/6034 

1N2884 

3843 

1N3067 

9091/177 

1N1964A 

3799/5033A 

1N2063 

6556/6356 

1N2243 

7068/5868 

1N2455 

7240/6040 

1N2885 

3843 

1N3068 

9091/177 

IN 19646 

3064/146A 

1N2064 

6556/6356 

1N2243A 

7068/5868 

1N2458 

7220/6020 

1N2887R 

3518/5995 

1N3069 

9091/177 

1N1965 

3802/5036A 

1N2065 

6558/6358 

1N2246 

3500/5882 

1N2460 

7226/6026 

1N2951 

3087 

1N3069M 

9091/177 

1N1965A 

3802/5036A 

1N2066 

' 6558/6358 

1N2246A 

3500/5882 

1N2461 

7226/6026 

IN3005 

3346/5096A 

1N3070 

9091/177 

1N1965B 

3802/5036A 

1N2067 

6558/6358 

1N2248 

3500/5882 

1N2464 

7234/6034 

1N3016 

3334/5071A 

1N3071 

9091/177 

1N1966 

3804/5038A 

1N2068 

6558/6358 

1N2248A 

3500/5882 

1N2465 

7234/6034 

1N3016A 

3334/5071A 

1N3072 

9003/5800 

INI967 

3806/5040A 

1N2069 

3017B/117 

1N2250 

3500/5882 

1N2467 

7240/6040 

1N3016B 

3334/5071A 

1N3073 

9004/5801 
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1N3074—1N4063A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1N3074 

9005/5802 

1N3267 

6554/6354 

1N3473 

3311 

1N3640 

9007/5804 

1N3741 

6558/6358 

1N3819A 

3430/5164A 

1N3075 

9005/5802 

1N3268 

6556/6356 

1N3474 

3031A 

1N3641 

3848/5806 

1N3741R 

6559/6359 

1N3820 

3432/5166A 

1N3076 

9006/5803 

1N3269 

6556/6356 

1N3475 

3017B/117 

1N3642 

9009/5808 

1N3742 

6558/6358 

1N3820A 

3432/5166A 

1N3077 

9006/5803 

1N3270 

6558/6358 

1N3476 

3032A 

1N3649 

7068/5868 

1N3742R 

6559/6359 

1N3821 

3330/5066A 

1N3078 

9007/5804 

1N3270R 

6559/6359 

1N3483 

3091 

1N3650 

7068/5868 

1N3743 

6560 

1N3821A 

3330/5066A 

1N3079 

9007/5804 

1N3271 

6558/6358 

1N3484 

3087 

1N3653 

3100/519 

1N3743R 

6561 

1N3822 

3055/134A 

1N3080 

9009/5808 

1N3271R 

6559/6359 

1N3486 

9004/5801 

1N3654 

3100/519 

1N3748 

9005/5802 

1N3823 

3331/5067A 

1N3081 

3848/5806 

1N3272 

6558/6358 

1N3487 

3843 

1N3656 

9005/5802 

1N3749 

9007/5804 

1N3823A 

3331/5067A 

1N3082 

9005/5802 

1N3272R 

6559/6359 

1N3496 

3058/137A 

1N3657 

9007/5804 

1N3750 

3848/5806 

1N3824 

3332/5068A 

1N3083 

9007/5804 

1N3273 

6558/6358 

1N3497 

3058/137A 

1N3658 

3848/5806 

1N3751 

9009/5808 

1N3824A 

3332/5068A 

1N3084 

3848/5806 

1N3273R 

6559/6359 

1N3498 

3058/137A 

1N3666 

3100/519 

1N3752 

9010/5809 

1N3825 

3333/5069A 

1N3094 

3017B/117 

1N3274 

6560 

1N3499 

3058/137A 

1N3668 

3100/519 

1N3753 

3087 

1N3825A 

3333/5069A 

1N3098 

3347/5097A 

1N3274R 

6561 

1N3500 

3058/137A 

1N3669 

3016 

1N3754 

9004/5801 

1N3826 

3056/135A 

1N3098A 

3347/5097A 

1N3277 

3017B/117 

1N3506 

3330/5066A 

1N3672 

7090/5890 

1N3755 

9005/5802 

1N3826A 

3056/135A 

1N3099 

3350/5100A 

1N3278 

3017B/117 

1N3507 

3055/134A 

1N3672A 

7090/5890 

1N3756 

9007/5804 

1N3829 

3334/5071A 

1N3100 

3353/5103A 

1N3279 

3017B/117 

1N3508 

3331/5067A 

1N3672AR 

7091/5891 

1N3757 

9005/5802 

1N3829A 

3334/5071A 

1N3100A 

3353/5103A 

1N3280 

3032A 

1N3509 

3332/5068A 

1N3672R 

7091/5891 

1N3758 

9007/5804 

1N3855A 

3060/139A 

1N3106 

3848/5806 

1N3281 

3033 

1N3510 

3333/5069A 

1N3673 

7090/5890 

1N3759 

3848/5806 

1N3864 

3100/519 

1N3107 

9010/5809 

1N3282 

3033 

1N3512 

3057/136A 

1N3673A 

7090/5890 

1N3760 

9009/5808 

1N3866 

9005/5802 

1N3110 

3087 

1N3283 

3925/525 

1N3513 

3058/137A 

1N3673AR 

7091/5891 

1N3761 

9010/5809 

1N3867 

9007/5804 

1N3112 

3024/128 

1N3287 

3091 

1N3514 

3334/5071A 

1N3673R 

7091/5891 

1N3767R 

7203/6003 

1N3868 

3848/5806 

1N3121 

3087 

1N3287N 

3087 

1N3514R 

3518/5995 

1N3675 

3334/5071A 

1N3768 

7202/6002 

1N3869 

9010/5809 

1N3122 

3091 

1N3287W 

3091 

1N3516 

3136/5072A 

1N3675A 

3334/5071A 

1N3768R 

7203/6003 

1N3872 

3100/519 

1N3123 

3100/519 

1N3288 

7354/6154 

1N3518 

3061/140A 

1N3677 

3136/5072A 

1N3779 

3780/5014A 

1N3873 

3100/519 

1N3124 

3100/519 

1N3288A 

7354/6154 

1N3520 

3062/142A 

1N3677A 

3136/5072A 

1N3779A 

3780/5014A 

1N3895 

3016 

1N3125 

3087 

1N3288R 

7355/6155 

1N3521 

3750/143A 

1N3677B 

3136/5072A 

1N3779B 

3780/5014A 

1N3915 

3843 

1N3142 

7226/6026 

1N3288RA 

7355/6155 

1N3522 

3063/145A 

1N3678 

3060/139A 

1N3780 

3780/5014A 

1N3919 

7068/5868 

1N3146 

3087 

1N3289 

7354/6154 

1N3523 

3751/5075A 

1N3681 

3062/142A 

1N3780A 

3780/5014A 

1N3924 

7090/5890 

1N3147 

3100/519 

1N3289A 

7354/6154 

1N3524 

3752/5077A 

1N3681A 

3062/142A 

1N3780B 

3780/5014A 

1N3929 

3033 

1N3148 

3783/5017A 

1N3289R 

7355/6155 

1N3525 

3335/5079A 

1N3681B 

3062/142A 

1N3781 

3780/5014A 

1N3938 

9005/5802 

1N 3160 

3017B/117 

1N3289RA 

7355/6155 

1N3526 

3336/5080A 

1N3682 

3750/143A 

1N3781A 

3780/5014A 

1N3939 

9007/5804 

1N3161 

6554/6354 

1N3290 

7354/6154 

1N3528 

3064/146A 

1N3682A 

3750/143A 

1N3781B 

3780/5014A 

1N3940 

3848/5806 

1N3162 

6554/6354 

1N3290A 

7354/6154 

1N3529 

3755/5084A 

1N3682B 

3750/143A 

1N3782 

3780/5014A 

1N3941 

9009/5808 

1N3163 

6554/6354 

1N3290R 

7355/6155 

1N3530 

3095/147A 

1N3683 

3063/145A 

1N3782A 

3780/5014A 

1N3942 

9010/5809 

1N3164 

6554/6354 

1N3290RA 

7355/6155 

1N3531 

3337/5085A 

1N3683A 

3063/145A 

1N3782B 

3780/5014A 

1N3952 

9005/5802 

1N3165 

6554/6354 

1N3291 

7354/6154 

1N3532 

3338/5086A 

1N3683B 

3063/145A 

1N3783 

3780/5014A 

1N3956 

3100/519 

1N3166 

6554/6354 

1N3291A 

7354/6154 

1N3533 

3339/5087A 

1N3684 

3751/5075A 

1N3783A 

3780/5014A 

1N3957 

9010/5809 

1N3167 

6554/6354 

1N3291R 

7355/6155 

1N3534 

3340/5088A 

1N3684A 

3751/5075A 

1N3783B 

3780/5014A 

1N3968 

7226/6026 

1N3168 

6554/6354 

1N3291RA 

7355/6155 

1N3537 

3062/142A 

1N3685 

3752/5077A 

1N3784 

3780/5014A 

1N3968R 

7227/6027 

1N 3169 

6556/6356 

1N3292 

7356/6156 

1N3541B 

3500/5882 

1N3685A 

3752/5077A 

1N3784A 

3780/5014A 

1N3969 

7234/6034 

1N3170 

6556/6356 

1N3292A 

7356/6156 

1N3542B 

3500/5882 

1N3685B 

3752/5077A 

1N3784B 

3780/5014A 

1N3970 

7240/6040 

1N3171 

6558/6358 

1N3293 

7356/6156 

1N3544 

9004/5801 

1N3686 

3335/5079A 

1N3785 

3386/5120A 

1N3972 

7354/6154 

1N3172 

6558/6358 

1N3294 

7358/6158 

1N3544B 

3500/5882 

1N3686A 

3335/5079A 

1N3785A 

3386/5120A 

1N3973 

7354/6154 

1N3173 

6558/6358 

1N3294A 

7358/6158 

1N3545 

9005/5802 

1N3687 

3336/5080A 

1N3786 

3387/5121A 

1N3974 

7356/6156 

1N3175 

6560 

1N3294R 

7359/6159 

1N3545B 

3848 

1N3687A 

3336/5080A 

1N3786A 

3387/5121A 

1N3975 

7358/6158 

1N3175R 

6561 

1N3294RA 

7359/6159 

1N3546 

9006/5803 

1N3689 

3064/146A 

1N3787 

3388/5122A 

1N3976 

6554/6354 

1N3182 

3126 

1N3295 

7358/6158 

1N3546B 

3500/5882 

1N3689A 

3064/146A 

1N3787A 

3388/5122A 

1N3977 

6554/6354 

1N3189 

3016 

1N3295A 

7358/6158 

1N3547 

9007/5804 

1N3689B 

3064/146A 

1N3788 

3390/5124A 

1N3978 

6556/6356 

1N3190 

3016 

1N3295R 

7359/6159 

1N3547B 

3500/5882 

1N3690 

3755/5084A 

1N3788A 

3390/5124A 

1N3981 

9005/5802 

1N3191 

3017B/117 

1N3295RA 

7359/6159 

1N3548 

9008/5805 

1N3690A 

3755/5084A 

1N3789 

3391/5125A 

1N3982 

9007/5804 

1N3191B 

3351/5101A 

1N3298 

3016 

1N3548B 

3500/5882 

1N3690B 

3755/5084A 

1N3789A 

3391/5125A 

1N3983 

3848/5806 

1N3193 

3017B/117 

1N3301 

3523/6407 

1N3549 

3848/5806 

1N3691 

3095/147A 

1N3790 

3392/5126A 

1N3987 

3500/5882 

1N3194 

3017B/117 

1N3301A 

3523/6407 

1N3550 

3100/519 

1N3691A 

3095/147A 

1N3790A 

3392/5126A 

1N3989 

7068/5868 

1N3195 

3017B/117 

1N3396 

3771/5005A 

1N3553 

3779/5013A 

1N3691B 

3095/147A 

1N3791 

3393/5127A 

1N3989R 

7069/5869 

1N3196 

3032A 

1N3400 

3780/5014A 

1N3554 

3325/612 

1N3692 

3337/5085A 

1N3791A 

3393/5127A 

1N3990 

7068/5868 

1N3197 

3100/519 

1N3401 

3782/5016A 

1N3563 

9010/5809 

1N3692A 

3337/5085A 

1N3792 

3394/5128A 

1N3990R 

7069/5869 

1N3199 

3782/5016A 

1N34010 

3136/5072A 

1N3564 

3087 

1N3693 

3338/5086A 

1N3792A 

3394/5128A 

1N3991 

3087 

1N3203 

3016 

1N3402 

3785/5019A 

1N3575 

3100/519 

1N3693A 

3338/5086A 

1N3793 

3396/5130A 

1N4001 

3311 

1N3204 

3087 

1N3403 

3787/5021A 

1N3576 

3100/519 

1N3694 

3339/5087A 

1N3793A 

3396/5130A 

IN4002 

3311 

1N3206 

3100/519 

1N3404 

3790/5024A 

1N3577 

3100/519 

1N3694A 

3339/5087A 

1N3794 

3397/5131A 

IN4003 

3311 

1N3207 

3100/519 

1N3405 

3793/5027A 

1N3580 

3092/141A 

1N3695 

3340/5088A 

1N3794A 

3397/5131A 

1N4003GP 

3311 

1N3208 

3501/5994 

1N3406 

3796/5030A 

1N3580A 

3092/141A 

1N3695A 

3340/5088A 

1N3795 

3399/5133A 

1N4004 

3312 

1N3208R 

3518/5995 

1N3407 

3799/5033A 

1N3580B 

3092/141A 

1N3696 

3341/5089A 

1N3795A 

3399/5133A 

1N4005 

3313/116 

1N3209 

3501/5994 

1N3408 

3802/5036A 

1N3581 

3092/141A 

1N3696A 

3341/5089A 

1N3796 

3401/5135A 

1N4006 

3032A 

1N3209R 

3518/5995 

1N3409 

3804/5038A 

1N3581A 

3092/141A 

1N3696B 

3341/5089A 

1N3796A 

3401/5135A 

1N4007 

3080 

1N3210 

3501/5994 

1N3410 

3806/5040A 

1N3581B 

3092/141A 

1N3697 

3342/5090A 

1N3797 

3402/5136A 

IN4009 

3016 

1N3210R 

3518/5995 

1N3411 

3779/5013A 

1N3582A 

3092/141A 

1N3697A 

3342/5090A 

1N3797A 

3402/5136A 

1N4011 

3033 

1N3211 

3501/5994 

1N3412 

3780/5014A 

1N3582B 

3092/141A 

1N3698 

3097/149A 

1N3798 

3403/5137A 

1N4012 

3500/5882 

1N3211R 

3518/5995 

1N3413 

3781/5015A 

1N3584 

3092/141A 

1N3698A 

3097/149A 

1N3798A 

3403/5137A 

1N4014 

7090/5890 

1N3212R 

3518/5995 

1N3414 

3782/5016A 

1N3584A 

3092/141A 

1N3698B 

3097/149A 

1N3799 

3405/5139A 

1N4014R 

7091/5891 

1N3213 

3501/5994 

1N3415 

3785/5019A 

1N3584B 

3092/141A 

1N3699 

3343/5092A 

1N3799A 

3405/5139A 

1N4015 

7090/5890 

1N3213R 

3518/5995 

1N3416 

3787/5021A 

1N3592 

3091 

1N3699A 

3343/5092A 

1N3800 

3407/5141A 

1N4015R 

7091/5891 

1N3214 

3501/5994 

1N3417 

3790/5024A 

1N3593 

3100/519 

1N3700 

3344/5093A 

1N3800A 

3407/5141A 

1N4043 

3016 

1N3214R 

7153/5953 

1N3418 

3793/5027A 

1N3594 

3100/519 

1N3700A 

3344/5093A 

1N3801 

3408/5142A 

1N4044 

3095/147A 

1N3223 

3100/519 

1N3419 

3796/5030A 

1N3595 

3100/519 

1N3701 

3098/150A 

1N3801A 

3408/5142A 

1N4044R 

6555/6355 

1N3227 

9004/5801 

1N3420 

3799/5033A 

1N3598 

3100/519 

1N3701A 

3098/150A 

1N3802 

3409/5143A 

1N4045 

6554/6354 

1N3228 

9005/5802 

1N3421 

3801/5035A 

1N3599 

3100/519 

1N3701B 

3098/150A 

1N3802A 

3409/5143A 

1N4045R 

6555/6355 

1N3229 

9008/5805 

1N3422 

3802/5036A 

1N3600 

3100/519 

1N3702 

3345/5095A 

1N3803 

3410/5144A 

1N4046 

6554/6354 

1N3230 

3848/5806 

1N3423 

3804/5038A 

1N3601 

3100/519 

1N3702A 

3345/5095A 

1N3803A 

3410/5144A 

1N4046R 

6555/6355 

1N3231 

9009/5808 

1N3424 

3806/5040A 

1N3602 

3100/519 

1N3703 

3346/5096A 

1N3804 

3411/5145A 

1N4047 

6554/6354 

1N3232 

9010/5809 

1N3425 

3808/5042A 

1N3603 

3100/519 

1N3703A 

3346/5096A 

1N3804A 

341 1/5145A 

1N4047R 

6555/6355 

1N3233 

3843 

1N3426 

3811/5045A 

1N3604 

3100/519 

1N3704 

3099/151A 

1N3805 

3412/5146A 

1N4048 

6554/6354 

1N3237 

9003/5800 

1N3427 

3813/5047A 

1N3605 

3100/519 

1N3704A 

3099/151A 

1N3805A 

3412/5146A 

1N4048R 

6555/6355 

1N3238 

9004/5801 

1N3428 

3816/5050A 

1N3606 

3100/519 

1N3704B 

3099/151A 

1N3806 

3413/5147A 

1N4049 

6554/6354 

1N3239 

9005/5802 

1N3429 

3818/5052A 

1N3607 

3100/519 

1N3705 

3347/5097A 

1N3806A 

3413/5147A 

1N4049R 

6555/6355 

1N3240 

9007/5804 

1N3430 

3821/5055A 

1N3608 

3100/519 

1N3705A 

3347/5097A 

1N3807 

3414/5148A 

1N4050 

6554/6354 

1N3241■ 

3848/5806 

1N3431 

3824/5058A 

1N3609 

3100/519 

1N3706 

3348/5098A 

1N3807A 

3414/5148A 

1N4050R 

6555/6355 

1N3242 

9009/5808 

1N3437 

3752/5077A 

1N3610 

7096/5896 

1N3706A 

3348/5098A 

1N3808 

3416/5150A 

1N4052 

6556/6356 

1N3243 

. 9010/5809 

1N3438 

3336/5080A 

1N3611 

9005/5802 

1N3707 

3350/5100A 

1N3808A 

3416/5150A 

1N4053 

6558/6358 

1N3244 

3843 

1N3441 

3338/5086A 

1N3612 

9007/5804 

1N3707A 

3350/5100A 

1N3809 

3417/5151A 

1N4053R 

6559/6359 

1N3246 

9003/5800 

1N3442 

3340/5088A 

1N3613 

3848/5806 

1N3708 

3351/5101A 

1N3809A 

3417/5151A 

1N4054 

6558/6358 

1N3247 

9004/5801 

1N3444 

3334/5071A 

1N3614 

9010/5809 

1N3708A 

3351/5101A 

1N3810 

3418/5152A 

1N4054R 

6559/6359 

1N3248 

9005/5802 

1N3449 

3752/5077A 

1N3615 

3017B/117 

1N3709 

3353/5103A 

1N3810A 

3418/5152A 

1N4055 

6558/6358 

1N3249 

9007/5804 

1N3450 

3336/5080A 

1N3617 

7096/5896 

1N3709A 

3353/5103A 

1N3811 

3419/5153A 

1N4055R 

6559/6359 

1N3250 

3848/5806 

1N3452 

3755/5084A 

1N3619 

7100/5900 

1N3710 

3355/5105A 

1N3811A 

3419/5153A 

1N4056 

6558/6358 

1N3251 

9009/5808 

1N3454 

3338/5086A 

1N3620 

7100/5900 

1N3710A 

3355/5105A 

1N3812 

3421/5155A 

1N4056R 

6559/6359 

1N3252 

9010/5809 

1N3455 

3340/5088A 

1N3622 

7104/5904 

1N3722 

3100/519 

1N3812A 

3421/5155A 

1N4057 

3393/5127A 

1N3253 

9005/5802 

1N3456 

3342/5090A 

1N3624 

7110/5910 

1N3723 

9010/5809 

1N3813 

3422/5156A 

1N4057A 

3393/5127A 

1N3254 

9007/5804 

1N3457 

3343/5092A 

1N3624R 

7111/5911 

1N3724 

3843 

1N3813A 

3422/5156A 

1N4058 

3396/5130A 

1N3255 

3848/5806 

1N3459 

3346/5096A 

1N3629 

3311 

1N3725 

3843 

1N3814 

3423/5157A 

1N4058A 

3396/5130A 

1N3256 

9009/5808 

1N3460 

3347/5097A 

1N3630 

3311 

1N3729 

3843 

1N3814A 

3423/5157A 

1N4059 

3398/5132A 

1N3257 

3016 

1N3461 

3350/5100A 

1N3631 

3031A 

1N3731 

3843 

1N3815 

3424/5158A 

1N4059A 

3398/5132A 

1N3258 

3016 

1N3462 

3353/5103A 

1N3632 

3031A 

1N3735 

6554/6354 

1N3815A 

3424/5158A 

1N4060 

3400/5134A 

1N3260 

6554/6354 

1N3465 

3087 

1N3633 

3016 

1N3735R 

6555/6355 

1N3816 

3425/5159A 

1N4060A 

3400/5134A 

1N3261 

6554/6354 

1N3466 

3087 

1N3634 

3017B/117 

1N3736 

6554/6354 

1N3816A 

3425/5159A 

1N4061 

3401/5135A 

1N3262 

6554/6354 

1N3467 

3091 

1N3635 

3032A 

1N3736R 

6555/6355 

1N3817 

3427/5161A 

1N4061A 

3401/5135A 

1N3263 

6554/6354 

1N3468 

3091 

1N3636 

3032A 

1N3738 

6554/6354 

1N3817A 

3427/5161A 

1N4062 

3402/5136A 

1N3264 

6554/6354 

1N3469 

3087 

1N3637 

3033 

1N3738R 

6555/6355 

1N3818 

3428/5162A 

1N4062A 

3402/5136A 

1N3265 

6554/6354 

1N3470 

3087 

1N3638 

3033 

1N3739 

6556/6356 

1N3818A 

3428/5162A 

1N4063 

3405/5139A 

1N3266 

6554/6354 

1N3471 

3100/519 

1N3639 

9005/5802 

1N3740 

6556/6356 

1N3819 

3430/5164A 

1N4063A 

3405/5139A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1N4064 

3045/225 

1N4167A 

3751/5075A 

1N4330B 

3750/143A 

1N4408A 

3063/145A 

1N4493 

3427/5161A 

1N4713 

3755/5084A 

1N4064A 

3407/5141A 

1N4167B 

3751/5075A 

1N4331 

3063/145A 

1N4408B 

3063/145A 

1N4494 

3428/5162A 

1N4714 

3095/147A 

1N4065 

3408/5142A 

1N4168 

3752/5077A 

1N4331A 

3063/145A 

1N4409 

3751/5075A 

1N4495 

3430/5164A 

1N4715 

3337/5085A 

1N4065A 

3408/5142A 

1N4168A 

3752/5077A 

1N4331B 

3063/145A 

1N4409A 

3751/5075A 

1N4496 

3432/5166A 

1N4716 

3338/5086A 

1N4067 

3411/5145A 

1N4168B 

3752/5077A 

1N4332 

3751/5075A 

1N4410 

3752/5077A 

1N4499 

3058/137A 

1N4717 

3339/5087A 

1N4067A 

3411/5145A 

1N4169 

3335/5079A 

1N4332A 

3751/5075A 

1N 4 410 A 

3752/5077A 

1N4500 

3848 

1N4718 

3051/156 

1N4068 

3412/5146A 

1N4169A 

3335/5079A 

1N4332B 

3751/5075A 

1N4410B 

3752/5077A 

1N4501 

3848 

1N4719 

9003/5800 

1N4068A 

3412/5146A 

1N4170 

3336/5080A 

1N4333 

3752/5077A 

1N4411 

3335/5079A 

1N4502 

3848 

1N4720 

9004/5801 

1N4069 

3413/5147A 

1N4170A 

3336/5080A 

1N4333A 

3752/5077A 

1N4411A 

3335/5079A 

1N4503 

3408/5142A 

1N4721 

9005/5802 

1N4069A 

3413/5147A 

1N4172 

3064/146A 

1N4333B 

3752/5077A 

1N4412 

3336/5080A 

1N4504 

3432/5166A 

1N4722 

9007/5804 

1N4070 

3414/5148A 

1N4172A 

3064/146A 

1N4334 

3335/5079A 

1N4412A 

3336/5080A 

1N4510 

7090/5890 

1N4723 

3848/5806 

1N4070A 

3414/5148A 

1N4172B 

3064/146A 

1N4334A 

3335/5079A 

1N4414 

3064/146A 

1N4514 

9009/5808 

1N4724 

9009/5808 

1N4072 

3417/5151A 

1N4173 

3755/5084A 

1N4335 

3336/5080A 

1N4414A 

3064/146A 

1N4517 

9005/5802 

1N4725 

9010/5809 

1N4072A 

3417/5151A 

1N4173A 

3755/5084A 

1N4335A 

3336/5080A 

1N4414B 

3064/146A 

1N4517A 

9005/5802 

1N4726 

3100/519 

1N4076 

9023/5Q78A 

1N4173B 

3755/5084A 

1N4337 

3064/146A 

1N4415 

3755/5084A 

1N4525 

3609/5986 

1N4727 

3100/519 

1N4080 

3424/5158A 

1N4174 

3095/147A 

1N4337A 

3064/146A 

1N4415A 

3755/5084A 

1N4526 

3608/5990 

1N4728 

3330/5066A 

1N4080A 

3424/5158A 

1N4174A 

3095/147A 

1N4337B 

3064/146A 

1N4416 

3095/147A 

1N4527 

3501/5994 

1N4728A 

3330/5066A 

1N4081 

3425/5159A 

1N4174B 

3095/147A 

1N4338 

3755/5084A 

1N4416A 

3095/147A 

1N4529 

7202/6002 

1N4728AG 

3330/5066A 

1N4081A 

3425/5159A 

1N4175 

3337/5085A 

1N4338A 

3755/5084A 

1N4416B 

3095/147A 

1N4531 

3100/519 

1N4729 

3055/134A 

1N4082 

3426/5160A 

1N4175A 

3337/5085A 

1N4338B 

3755/5084A 

1N4417 

3337/5085A 

1N4532 

3100/519 

1N4729A 

3055/134A 

1N4087 

3100/519 

1N4176 

3338/5086A 

1N4339 

3064/146A 

1N4417A 

3337/5085A 

1N4533 

3100/519 

1N4730 

3331/5067A 

1N4088 

3091 

1N4176A 

3338/5086A 

1N4339A 

3095/147A 

1N4418 

3338/5086A 

1N4534 

3100/519 

1N4730A 

3331/5067A 

1N4089 

9007/5804 

1N4177 

3339/5087A 

1N4339B 

3095/147A 

1N4418A 

3338/5086A 

1N4535 

3330/5066A 

1N4730AG 

3331/5067A 

1N4095 

3785/5019A 

1N4177A 

3339/5087A 

1N4340 

3337/5085A 

1N4419 

3339/5087A 

1N4536 

3100/519 

1N4731 

3332/5068A 

1N4096 

3421/5155A 

1N4177B 

3339/5087A 

1N4340A 

3337/5085A 

1N4419A 

3339/5087A 

1N4547 

3100/519 

1N4731A 

3332/5068A 

1N4097 

3422/5156A 

1N4178 

3340/5088A 

1N4341 

3338/5086A 

1N4419B 

3339/5087A 

1N4548 

3100/519 

1N4731AG 

3332/5068A 

1N4098 

3427/5161A 

1N4178A 

3340/5088A 

1N4341A 

3338/5086A 

1N4420 

3340/5088A 

1N4583 

3092/141A 

1N4732 

3333/5069A 

1N4099 

3334/5071A 

1N4179A 

3341/5089A 

1N4342 

3339/5087A 

1N4420A 

3340/5088A 

1N4583A 

3092/141A 

1N4732A 

3333/5069A 

1N4101 

3136/5072A 

1N4179B 

3341/5089A 

1N4342A 

3339/5087A 

1N4421 

3341/5089A 

1N4583B 

3092/141A 

1N4733 

3056/135A 

1N4102 

3749/5073A 

1N4180 

3342/5090A 

1N4342B 

3339/5087A 

1N4421A 

3341/5089A 

1N4585 

9009/5808 

1N4733A 

3056/135A 

1N4103 

3060/139A 

1N4180A 

3342/5090A 

1N4343 

3340/5088A 

1N4422 

3342/5090A 

1N4586 

9009/5808 

1N4734 

3057/136A 

1N4103A 

3066/118 

1N4181 

3097/149A 

1N4343A 

3340/5088A 

1N4422A 

3342/5090A 

1N4593 

7358/6158 

1N4734A 

3057/136A 

1N4104 

3061/140A 

1N4181A 

3097/149A 

1N4344 

3341/5089A 

1N4422B 

3342/5090A 

1N4593R 

7359/6159 

1N4735 

3058/137A 

1N4106 

3062/142A 

1N4181B 

3097/149A 

1N4344A 

3341/5089A 

1N4423 

3097/149A 

1N4594 

7358/6158 

1N4735A 

3058/137A 

1N4106A 

3062/142A 

1N4182 

3343/5092A 

1N4344B 

3341/5089A 

1N4423A 

3097/149A 

1N4594R 

7359/6159 

1N4736 

3334/5071A 

1N4107 

3750/143A 

1N4182A 

3343/5092A 

1N4345 

3342/5090A 

1N4423B 

3097/149A 

1N4609 

3326/613 

1N4736A 

3334/5071A 

1N4108 

3094/144A 

1N4182B 

3343/5092A 

1N4345A 

3342/5090A 

1N4424 

3343/5092A 

1N4609A 

3326/613 

1N4737 

3059/138A 

1N4108A 

3094/144A 

1N4183 

3344/5093A 

1N4345B 

3342/5090A 

1N4424A 

3343/5092A 

1N4617 

3766/5000A 

1N4737A 

3059/138A 

1N4108B 

3094/144A 

1N4183A 

3344/5093A 

1N4346 

3097/149A 

1N4424B 

3343/5092A 

1N4618 

3837/5063A 

1N4738 

3136/5072A 

1N4109 

3063/145A 

1N4183B 

3344/5093A 

1N4346A 

3097/149A 

1N4425 

3344/5093A 

1N4619 

3838/5065A 

1N4738A 

3136/5072A 

1N4110 

3751/5075A 

1N4184 

3098/150A 

1N4346B 

3097/149A 

1N4425A 

3344/5093A 

1N4620 

3330/5066A 

1N4739 

3060/139A 

1N4111 

9022/5076A 

1N4184A 

3098/150A 

1N4347 

3343/5092A 

1N4425B 

3344/5093A 

1N4622 

3331/5067A 

1N4739A 

3060/139A 

1N4112 

3752/5077A 

1N4184B 

3098/150A 

1N4347A 

3343/5092A 

1N4426 

3098/150A 

1N4623 

3332/5068A 

1N4740 

3061/140A 

1N4113 

9023/5078A 

1N4185 

3345/5095A 

1N4347B 

3343/5092A 

1N4426A 

3098/150A 

1N4624 

3333/5069A 

1N4740A 

3061/140A 

1N4114 

3335/5079A 

1N4185A 

3345/5095A 

1N4348 

3344/5093A 

1N4426B 

3098/150A 

1N4625 

3776/5010A 

1N4741 

3139/5074A 

1N4115 

3336/5080A 

1N4185B 

3345/5095A 

1N4348A 

3344/5093A 

1N4427 

3345/5095A 

1N4628 

3334/5071A 

1N4741A 

3139/5074A 

1N4117 

3798/5032A 

1N4186 

3346/5096A 

1N4348B 

3344/5093A 

1N4427A 

3345/5095A 

1N4630 

3136/5072A 

1N4742 

3062/142A 

1N4118 

3064/146A 

1N4186A 

3346/5096A 

1N4349 

3098/150A 

1N4428 

3346/5096A 

1N4634 

3062/142A 

1N4742A 

3062/142A 

1N4119 

3754/5083A 

1N4186B 

3346/5096A 

1N4349A 

3098/150A 

1N4428A 

3346/5096A 

1N4635 

3750/143A 

1N4743 

3750/143A 

1N4120 

3755/5084A 

1N4187 

3099/151A 

1N4349B 

3098/150A 

1N4428B 

3346/5096A 

1N4636 

3063/145A 

1N4743A 

3750/143A 

1N4121 

3095/147A 

1N4187A 

3099/151A 

1N4350 

3345/5095A 

1N4429 

3099/151A 

1N4637 

3751/5075A 

1N4744 

3063/145A 

1N4121A 

3095/147A 

1N4187B 

3099/151A 

1N4350A 

3345/5095A 

1N4429A 

3099/151A 

1N4638 

3752/5077A 

1N4744A 

3063/145A 

1N4121B 

3095/147A 

1N4188 

3347/5097A 

1N4350B 

3345/5095A 

1N4429B 

3099/151A 

1N4639 

3335/5079A 

1N4745 

3751/5075A 

1N4122 

3337/5085A 

1N4188A 

3347/5097A 

1N4351 

3346/5096A 

1N4430 

3347/5097A 

1N4640 

3336/5080A 

1N4745A 

3751/5075A 

1N4123 

3338/5086A 

1N4189 

3348/5098A 

1N4351A 

3346/5096A 

1N4430A 

3347/5097A 

1N4642 

3064/146A 

1N4746 

3752/5077A 

1N4124 

3339/5087A 

1N4189A 

3348/5098A 

1N4351B 

3346/5096A 

1N4431 

3348/5098A 

1N4643 

3755/5084A 

1N4746A 

3752/5077A 

1N4125 

3340/5088A 

1N4189B 

3348/5098A 

1N4352 

3099/151A 

1N4431A 

3348/5098A 

1N4645 

3337/5085A 

1N4747 

3335/5079A 

1N4126 

3341/5089A 

1N4190 

3350/5100A 

1N4352A 

3099/151A 

1N4431B 

3348/5098A 

1N4646 

3338/5086A 

1N4747A 

3335/5079A 

1N4127 

3342/5090A 

1N4190A 

3350/5100A 

1N4352B 

3099/151A 

1N4432 

3350/5100A 

1N4647 

3339/5087A 

1N4748 

3336/5080A 
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3342/5090A 

1N4191 

3351/5101A 
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3347/5097A 
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3350/5100A 
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3340/5088A 

1N4748A 

3336/5080A 

1N4127B 

3342/5090A 

1N4191A 

3351/5101A 

1N4353A 

3347/5097A 

1N4433 

3351/5101A 

1N4649 

3330/5066A 

1N4749 

3151/5081A 

1N4129 

3097/149A 

1N4192 

3353/5103A 

1N4354 

3348/5098A 

1N4433A 

3351/5101A 

1N4650 

3055/134A 

1N4749A 

3151/5081A 

1N4129A 

3097/149A 

1N4192A 

3353/5103A 

1N4354A 

3348/5098A 

1N4434 

3353/5103A 

1N4651 

3331/5067A 

1N4750 

3064/146A 

1N4129B 

3097/149A 

1N4192B 

3353/5103A 

1N4354B 

3348/5098A 

1N4434A 

3353/5103A 

1N4652 

3332/5068A 

1N4750A 

3064/146A 

1N4130 

3343/5092A 

1N4193 

3355/5105A 

1N4355 

3350/5100A 

1N4434B 

3353/5103A 

1N4653 

3333/5069A 

1N4751 

3755/5084A 

1N4131 

3344/5093A 

1N4193A 

3355/5105A 

1N4355A 

3350/5100A 

1N4435 

3355/5105A 

1N4654 

3056/135A 

1N4751A 

3755/5084A 

1N4132 

3098/150A 

1N4226 

3017B/117 

1N4356 

3351/5101A 

1N4435A 

3355/5105A 

1N4655 

3057/136A 

1N4752 

3095/147A 

1N4132A 

3098/150A 

1N4242 

3100/519 

1N4356A 

3351/5101A 

1N4446 

3100/519 

1N4656 

3058/137A 

1N4752A 

3095/147A 

1N4132B 

3098/150A 

1N4243 

3100/519 

1N4356B 

3351/5101A 

1N4447 

3100/519 

1N4657 

3334/5071A 

1N4753 

3337/5085A 

1N4133 

9024/5094A 

1N4245 

9005/5802 

1N4357 

3353/5103A 

1N4448 

3100/519 

1N4659 

3136/5072A 

1N4753A 

3337/5085A 

1N4134 

3345/5095A 

1N4246 

9007/5804 

1N4357A 

3353/5103A 

1N4449 

3100/519 

1N4660 

3060/139A 

1N4754 

3338/5086A 

1N4135 

3346/5096A 

1N4247 

3848/5806 

1N4357B 

3353/5103A 

1N4450 

3100/519 

1N4663 

3062/142A 

1N4754A 

3338/5086A 

1N4136 

7254/6054 

1N4248 

9009/5808 

1N4358 

3355/5105A 

1N4453 

3100/519 

1N4664 

3750/143A 

1N4755 

3339/5087A 

1N4137 

7260/6060 

1N4249 

9009/5808 

1N4358A 

3355/5105A 

1N4454 

3100/519 

1N4665 

3063/145A 

1N4755A 

3339/5087A 

1N4138 

7264/6064 

1N4250 

3032A 

1N4363 

3100/519 

1N4455 

3100/519 

1N4666 

3751/5075A 

1N4755AE 

3339/5087A 

1N4139 

9003/5800 

1N4251 

3033 

1N4364 

9004/5801 

1N4458 

. 7090/5890 

1N4667 

3752/5077A 

1N4755AG 

3339/5087A 

1N4140 

9004/5801 

1N4252 

3843 

1N4365 

9005/5802 

1N4459 

7068/5868 

1N4668 

3335/5079A 

1N4756 

3340/5088A 

1N4141 

9005/5802 

1N4295 

3061/140A 

1N4366 

9006/5803 

1N4460 

3385/5119A 

1N4669 

3336/5080A 

1N4756A 

3340/5088A 

1N4142 

9007/5804 

1N4295A 

3061/140A 

1N4367 

9007/5804 

1N4461 

3386/5120A 

1N4671 

3064/146A 

1N4756AE 

3340/5088A 

1N4143 

3848/5806 

1N4297 

3749/5073A 

1N4368 

9008/5805 

1N4462 

3387/5121A 

1N4672 

3755/5084A 

1N4756AG 

3340/5088A 

1N4144 

9009/5808 

1N4297A 

3749/5073A 

1N4369 

3848/5806 

1N4463 

3388/5122A 

1N4673 

3095/147A 

1N4757 

3341/5089A 

1N4145 

9010/5809 

1N4298 

3749/5073A 

1N4370 

3766/5000A 

1N4464 

3390/5124A 

1N4674 

3337/5085A 

1N4757A 

3341/5089A 

1N4146 

3843 

1N4298A 

3749/5073A 

1N4370A 

3766/5000A 

1N4465 

3391/5125A 

1N4675 

3338/5086A 

1N4757AE 

3341/5089A 

1N4147 

3100/519 

1N4299 

3092/141A 

1N4371 

3768/5002A 

1N4466 

3392/5126A 

1N4676 

3339/5087A 

1N4757AG 

3341/5089A 

1N4148 

3100/519 

1N4299A 

3092/141A 

1N4371A 

3768/5002A 

1N4467 

3393/5127A 

1N4677 

3340/5088A 

1N4758 

3342/5090A 

1N4149 

3100/519 

1N4299B 

3092/141A 

1N4372 

3770/5004A 

1N4468 

3394/5128A 

1N4680 

3330/5066A 

1N4758A 

3342/5090A 

1N4150 

3100/519 

1N4302 

3749/5073A 

1N4372A 

3770/5004A 

1N4469 

3396/5130A 

1N4681 

3766/5000A 

1N4758AE 

3342/5090A 

1N4151 

3100/519 

1N4302A 

3749/5073A 

1N4375 

3100/519 

1N4470 

3397/5131A 

1N4682 

3837/5063A 

1N4758AG 

3342/5090A 

1N4152 

3100/519 

1N4303 

3092/141A 

1N4382 

3100/519 

1N4471 

3399/5133A 

1N4683 

3838/5065A 

1N4759 

3097/149A 

1N4153 

3100/519 

1N4305 

3100/519 

1N4383 

9005/5802 

1N4472 

3401/5135A 

1N4684 

3330/5066A 

1N4759A 

3097/149A 

1N4154 

3100/519 

1N4308 

3100/519 

1N4384 

9007/5804 

1N4473 

3402/5136A 

1N4686 

3331/5067A 

1N4760 

3343/5092A 

1N4155 

3843 

1N4309 

3100/519 

1N4385 

3848/5806 

1N4474 

3403/5137A 

1N4687 

3332/5068A 

1N4760A 

3343/5092A 

1N4158 

3334/5071A 

1N4311 

3100/519 

1N4392 

3100/519 

1N4475 

3405/5139A 

1N4688 

3333/5069A 

1N4760AE 

3343/5092A 

1N4158A 

3334/5071A 

1N4315 

3100/519 

1N4395 

3100/519 

1N4476 

3407/5141A 

1N4689 

3776/5010A 

1N4760AG 

3343/5092A 

1N4160 

3136/5072A 

1N4318 

3100/519 

1N4395A 

3100/519 

1N4477 

3408/5142A 

1N4690 

3057/136A 

1N4761 

3344/5093A 

1N4160A 

3136/5072A 

1N4321 

3341/5089A 

1N4400 

3334/5071A 

1N4478 

3409/5143A 

1N4692 

3334/5071A 

1N4761A 

3344/5093A 

1N4160B 

3136/5072A 

1N4322 

3100/519 

1N4400A 

3334/5071A 

1N4479 

3410/5144A 

1N4693 

3781/5015A 

1N4762 

3098/150A 

1N4161 

3066/118 

1N4323 

3334/5071A 

1N4402 

3311 

1N4480 

3411/5145A 

1N4694 

3136/5072A 

1N4762A 

3098/150A 

1N4161A 

3060/139A 

1N4323A 

3334/5071A 

1N4402A 

3136/5072A 

1N4481 

3412/5146A 

1N4695 

3749/5073A 

1N4763 

3345/5095A 

1N4161B 

3060/139A 

1N4325 

3136/5072A 

1N4402B 

3136/5072A 

1N4482 

3413/5147A 

1N4700 

3750/143A 

1N4763A 

3345/5095A 

1N4164 

3062/142A 

1N4325A 

3136/5072A 

1N4403 

3066/118 

1N4483 

3414/5148A 

1N4701 

3094/144A 

1N4763AE 

3345/5095A 

1N4164A 

3062/142A 

1N4325B 

3136/5072A 

1N4403A 

3066/118 

1N4484 

3416/5150A 

1N4702 

3063/145A 

1N4763AG 

3345/5095A 

1N4164B 

3062/142A 

1N4326 

3060/139A 

1N4403B 

3066/118 

1N4485 

3417/5151A 

1N4703 

3751/5075A 

1N4764 

3346/5096A 

1N4165 

3750/143A 

1N4326A 

3060/139A 

1N4406 

3062/142A 

1N4486 

3418/5152A 

1N4704 

9022/5076A 

1N4764A 

3346/5096A 

1N4165A 

3750/143A 

1N4326B 

3060/139A 

1N4406A 

3062/142A 

1N4487 

3419/5153A 

1N4705 

3752/5077A 

1N4770 

3784/5018A 

1N4165B 

3750/143A 

1N4329 

3062/142A 

1N4406B 

3062/142A 

1N4488 

3421/5155A 

1N4707 

3335/5079A 

1N4770A 

3784/5018A 

1N4166 

3063/145A 

1N4329A 

3062/142A 

1N4407 

3750/143A 

1N4489 

3422/5156A 

1N4708 

3336/5080A 

1N4785 

3113/516 

1N4166A 

3063/145A 

1N4329B 

3062/142A 

1N4407A 

3750/143A 

1N4490 

3423/5157A 

1N4710 

3798/5032A 

1N4786 

3323/610 

1N4166B 

3063/145A 

1N4330 

3750/143A 

1N4407B 

3750/143A 

1N4491 

3424/5158A 

1N4711 

3064/146A 

1N4786A 

3323/610 

1N4167 

3751/5075A 

1N4330A 

3750/143A 

1N4408 

3063/145A 

1N4492 

3425/5159A 

1N4712 

3754/5083A 

1N4788 

3324/611 
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1N4788A—1N5370BE 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1N4788A 

3324/611 

1N4911 

3093 

1N5042 

3413/5147A 

1N5197 

9003/5800 

1N5251A 

3796/5030A 

1N5335 

3379/5113A 

1N4789 

3325/612 

1N4911A 

3093 

1N5043 

3413/5147A 

1N5198 

3051/156 

1N5251B 

3796/5030A 

1N5335A 

3379/5113A 

1N4789A 

3325/612 

1N4912 

3093 

1N5044 

3413/5147A 

1N5199 

9005/5802 

1N5252 

3797/5031A 

1N5335BE 

3379/5113A 

1N4792 

3326/613 

1N4912A 

3093 

1N5044A 

3413/5147A 

1N5200 

3051/156 

1N5252A 

3797/5031A 

1N5336 

3380/5114A 

1N4792A 

3326/613 

1N4913 

3093 

1N5045 

3414/5148A 

1N5201 

3848/5806 

1N5252B 

3797/5031A 

1N5336A 

3380/5114A 

1N4794 

3327/614 

1N4913A 

3093 

1N5046 

3416/5150A 

1N5206 

3848/5806 

1N5253 

3798/5032A 

1N5336BE 

3380/5114A 

1N4794A 

3327/614 

1N4914 

3093 

1N5047 

3417/5151A 

1N5207 

3640/5815 

1N5253A 

3798/5032A 

1N5337 

3381/5115A 

1N4801 

3323/610 

1N4914A 

3093 

1N5048 

3418/5152A 

1N5208 

3100/519 

1N5253B 

3798/5032A 

1N5337A 

3381/5115A 

1N4801A 

3323/610 

1N4915 

3093 

1N5049 

3419/5153A 

1N5210 

3100/519 

1N5254 

3799/5033A 

1N5337BE 

3381/5115A 

1N4816 

9003/5800 

1N4915A 

3093 

1N5050 

3421/5155A 

1N5211 

3311 

1N5254A 

3799/5033A 

1N5338 

3382/5116A 

1N4817 

9004/5801 

1N4933 

3100/519 

1N5051 

3422/5156A 

1N5212 

3031A 

1N5254B 

3799/5033A 

1N5338A 

3382/5116A 

1N4818 

3081/125 

1N4934 

3843 

1N5052 

9009/5808 

1N5213 

3017B/117 

1N5255 

3800/5034A 

1N5338BE 

3382/5116A 

1N4819 

9006/5803 

1N4935 

3843 

1N5053 

9009/5808 

1N5214 

3032A 

1N5255A 

3800/5034A 

1N5339 

3383/5117A 

1N4820 

9007/5804 

1N4936 

3843 

1N5054 

3081/125 

1N5215 

3311 

1N5255B 

3800/5034A 

1N5339A 

3383/5117A 

1N4821 

9008/5805 

1N4937 

3125 

1N5054A 

3081/125 

1N5216 

3031A 

1N5256 

3801/5035A 

1N5339BE 

3383/5117A 

1N4822 

3848/5806 

1N4942 

3051/156 

1N5055 

9004/5801 

1N5217 

3017B/117 

1N5256A 

3801/5035A 

1N5340 

3384/5118A 

1N4823 

3311 

1N4943 

3051/156 

1N5056 

9005/5802 

1N5218 

3032A 

1N5256B 

3801/5035A 

1N5340A 

3384/5118A 

1N4824 

3311 

1N4944 

3051/156 

1N5057 

9006/5803 

1N5219 

3100/519 

1N5257 

3802/5036A 

1N5340BE 

3384/5118A 

1N4825 

3031A 

1N4945 

3051/156 

1N5058 

9007/5804 

1N5220 

3100/519 

1N5257A 

3802/5036A 

1N5341 

3385/5119A 

1N4826 

3843 

1N4946 

3051/156 

1N5059 

9005/5802 

1N5221 

3766/5000A 

1N5257B 

3802/5036A 

1N5341A 

3385/5119A 

1N4827 

3100/519 

1N4947 

3051/156 

1N5060 

9007/5804 

1N5221A 

3766/5000A 

1N5258 

3803/5037A 

1N5341BE 

3385/5119A 

1N4835 

3750/143A 

1N4948 

3051/156 

1N5061 

3848/5806 

1N5221B 

3766/5000A 

1N5258A 

3803/5037A 

1N5342 

3386/5120A 

1N4835A 

3750/143A 

1N4949 

3100/519 

1N5062 

9009/5808 

1N5222 

3767/5001A 

1N5258B 

3803/5037A 

1N5342A 

3386/5120A 

1N4837 

3751/5075A 

1N4955 

3387/5121A 

1N5063 

3386/5120A 

1N5222A 

3767/5001A 

1N5259 

3804/5038A 

1N5342BE 

3386/5120A 

1N4837A 

3751/5075A 

1N4956 

3388/5122A 

1N5064 

3387/5121A 

1N5222B 

3767/5001A 

1N5259A 

3804/5038A 

1N5343 

3387/5121A 

1N4838 

3752/5077A 

1N4957 

3390/5124A 

1N5065 

3388/5122A 

1N5223 

3768/5002A 

1N5259B 

3804/5038A 

1N5343A 

3387/5121A 

1N4839 

3335/5079A 

1N4958 

3391/5125A 

1N5066 

3390/5124A 

1N5223A 

3768/5002A 

1N5260 

3805/5039A 

1N5343BE 

3387/5121A 

1N4839A 

3335/5079A 

1N4959 

3392/5126A 

1N5067 

3391/5125A 

1N5223B 

3768/5002A 

1N5260A 

3805/5039A 

1N5344 

3388/5122A 

1N4840 

3336/5080A 

1N4960 

3393/5127A 

1N5068 

3392/5126A 

1N5224 

3769/5003A 

1N5260B 

3805/5039A 

1N5344A 

3388/5122A 

1N4842 

3064/146A 

1N4960D 

3393/5127A 

1N5069 

3394/5128A 

1N5224A 

3769/5003A 

1N5261 

3806/5040A 

1N5344BE 

3388/5122A 

1N4842A 

3064/146A 

1N4961 

3394/5128A 

1N5070 

3395/5129A 

1N5224B 

3982/5064A 

1N5261A 

3806/5040A 

1N5345 

3389/5123A 

1N4842B 

3064/146A 

1N4962 

3396/5130A 

1N5071 

3396/5130A 

1N5225 

3770/5004A 

1N5261B 

3806/5040A 

1N5345A 

3389/5123A 

1N4843 

3755/5084A 

1N4963 

3397/5131A 

1N5072 

3397/5131A 

1N5225A 

3770/5004A 

1N5262 

3807/5041A 

1N5345BE 

3389/5123A 

1N4843A 

3755/5084A 

1N4964 

3399/5133A 

1N5073 

3399/5133A 

1N5225B 

3770/5004A 

1N5262A 

3807/5041A 

1N5346 

3390/5124A 

1N4844 

3095/147A 

1N4965 

3401/5135A 

1N5074 

3402/5136A 

1N5226 

3771/5005A 

1N5262B 

3807/5041A 

1N5346A 

3390/5124A 

1N4844A 

3095/147A 

1N4966 

3402/5136A 

1N5076 

3405/5139A 

1N5226A 

3771/5005A 

1N5263 

3808/5042A 

1N5346BE 

3390/5124A 

1N4844B 

3095/147A 

1N4967 

3403/5137A 

1N5077 

3407/5141A 

1N5226B 

3771/5005A 

1N5263A 

3808/5042A 

1N5347 

3391/5125A 

1N4845 

3337/5085A 

1N4968 

3405/5139A 

1N5078 

3408/5142A 

1N5227 

3772/5006A 

1N5263B 

3808/5042A 

1N5347A 

3391/5125A 

1N4845A 

3337/5085A 

1N4969 

3407/5141A 

1N5079 

3409/5143A 

1N5227A 

3772/5006A 

1N5264 

3809/5043A 

1N5347BE 

3391/5125A 

1N4846 

3338/5086A 

1N4970 

3408/5142A 

1N5080 

3410/5144A 

1N5227B 

3772/5006A 

1N5264A 

3809/5043A 

1N5348 

3392/5126A 

1N4846A 

3338/5086A 

1N4971 

3409/5143A 

1N5081 

3410/5144A 

1N5228 

3773/5007A 

1N5264B 

3809/5043A 

1N5348A 

3392/5126A 

1N4847 

3339/5087A 

1N4972 

3410/514 4A 

1N5082 

341 1/5145A 

1N5228A 

3773/5007A 

1N5265 

3810/5044A 

1N5348B 

3392/5126A 

1N4847A 

3339/5087A 

1N4973 

341 1/5145A 

1N5083 

3412/5146A 

1N5228B 

3773/5007A 

1N5265A 

3810/5044A 

1N5348BE 

3392/5126A 

1N4848 

3340/5088A 

1N4974 

3412/5146A 

1N5084 

3412/5146A 

1N5229 

3774/5008A 

1N5265B 

3810/5044A 

1N5349 

3393/5127A 

1N4848A 

3340/5088A 

1N4975 

3413/5147A 

1N5085 

3413/5147A 

1N5229A 

3784/5018A 

1N5266 

381 1/5045A 

1N5349A 

3393/5127A 

1N4849 

3341/5089A 

1N4976 

3414/5148A 

1N5086 

3413/5147A 

1N5229B 

3784/5018A 

1N5266A 

381 1/5045A 

1N5349BE 

3393/5127A 

1N4849A 

3341/5089A 

1N4977 

3416/5150A 

1N5087 

3414/5148A 

1N5230 

3775/5009A 

1N5266B 

381 1/5045A 

1N5350 

3394/5128A 

1N4850 

3342/5090A 

1N4978 

3417/5151A 

1N5088 

3415/5149A 

1N5230A 

3775/5009A 

1N5267 

3812/5046A 

1N5350A 

3394/5128A 

1N4850A 

3342/5090A 

1N4979 

3418/5152A 

1N5089 

3416/5150A 

1N5230B 

3775/5009A 

1N5267A 

3812/5046A 

1N5350BE 

3394/5128A 

1N4852 

3343/5092A 

1N4980 

3419/5153A 

1N5090 

3417/5151A 

1N5231 

3776/5010A 

1N5267B 

3812/5046A 

1N5351 

3395/5129A 

1N4852A 

3343/5092A 

1N4981 

3421/5155A 

1N5092 

3418/5152A 

1N5231A 

3776/5010A 

1N5268 

3813/5047A 

1N5351A 

3395/5129A 

1N4853 

3344/5093A 

1N4982 

3422/5156A 

1N5093 

3419/5153A 

1N5231B 

3776/5010A 

1N5268A 

3813/5047A 

1N5351BE 

3395/5129A 

1N4853A 

3344/5093A 

1N4983 

3423/5157A 

1N5094 

3420/5154A 

1N5232 

3777/5011A 

1N5268B 

3813/5047A 

1N5352 

3396/5130A 

1N4854 

3098/150A 

1N4984 

3424/5158A 

1N5095 

3421/5155A 

1N5232A 

3777/5011A 

1N5269 

3814/5048A 

1N5352A 

3396/5130A 

1N4854A 

3098/150A 

1N4985 

3425/5159A 

1N5096 

3423/5157A 

1N5232B 

3777/5011A 

1N5269A 

3814/5048A 

1N5352BE 

3396/5130A 

1N4854B 

3098/150A 

1N4986 

3427/5161A 

1N5097 

3424/5158A 

1N5233 

3778/5012A 

1N5269B 

3814/5048A 

1N5353 

3397/5131A 

1N4855 

3345/5095A 

1N4987 

3428/5162A 

1N5098 

3425/5159A 

1N5233A 

3778/5012A 

1N5270 

3815/5049A 

1N5353A 

3397/5131A 

1N4855A 

3345/5095A 

1N4988 

3430/5164A 

1N5099 

3426/5160A 

1N5233B 

3778/5012A 

1N5270A 

3815/5049A 

1N5353BE 

3397/5131A 

1N4856 

3346/5096A 

1N4989 

3432/5166A 

1N5100 

3428/5162A 

1N5234 

3779/5013A 

1N5270B 

3815/5049A 

1N5354 

3398/5132A 

1N4856A 

3346/5096A 

1N4997 

9003/5800 

1N5101 

3429/5163A 

1N5234A 

3779/5013A 

1N5271 

3816/5050A 

1N5354A 

3398/5132A 

1N4857 

3099/151A 

1N4998 

9004/5801 

1N5102 

3430/5164A 

1N5234B 

3777/5011A 

1N5271A 

3816/5050A 

1N5354BE 

3398/5132A 

1N4857A 

3099/151A 

1N4999 

9005/5802 

1N5103 

3431/5165A 

1N5235 

3780/5014A 

1N5271B 

3816/5050A 

1N5355 

3399/5133A 

1N4857B 

3099/151A 

1N5000 

9007/5804 

1N5104 

3432/5166A 

1N5235A 

3780/5014A 

1N5272 

3817/5051A 

1N5355A 

3399/5133A 

1N4858 

3347/5097A 

1N5001 

3848/5806 

1N5118 

3395/5129A 

1N5235B 

3780/5014A 

1N5272A 

3817/5051A 

1N5355BE 

3399/5133A 

1N4858A 

3347/5097A 

IN5002 

9009/5808 

1N5119 

3410/5144A 

1N5236 

3781/5015A 

1N5272B 

3817/5051A 

1N5356 

3400/5134A 

1N4859 

3348/5098A 

1N5003 

9010/5809 

1N5120 

3412/5146A 

1N5236A 

3781/5015A 

1N5273 

3818/5052A 

1N5356A 

3400/5134A 

1N4859A 

3348/5098A 

1N5004 

9004/5801 

1N5121 

3413/5147A 

1N5236B 

3781/5015A 

1N5273A 

3818/5052A 

1N5356BE 

3400/5134A 

1N4860 

3350/5100A 

1N5005 

9005/5802 

1N5122 

3415/5149A 

1N5237 

3782/5016A 

1N5273B 

3818/5052A 

1N5357 

3401/5135A 

1N4860A 

3350/5100A 

1N5006 

9007/5804 

1N5123 

3417/5151A 

1N5237A 

3782/5016A 

1N5273BE 

3818/5052A 

1N5357A 

3401/5135A 

1N4861 

3100/519 

1N5007 

3848/5806 

1N5124 

3419/5153A 

1N5237B 

3782/5016A 

1N5274 

3819/5053A 

1N5357BE 

3401/5135A 

1N4862 

3100/519 

1N5008 

3377/5111A 

1N5125 

3421/5155A 

1N5238 

3783/5017A 

1N5274A 

3819/5053A 

1N5358 

3402/5136A 

1N4863 

3100/519 

1N5008A 

3377/5111A 

1N5126 

3426/5160A 

1N5238A 

3783/5017A 

1N5274B 

3819/5053A 

1N5358A 

3402/5136A 

1N4878 

7354/6154 

1N5009 

3378/5112A 

1N5127 

3429/5163A 

1N5238B 

3783/5017A 

1N5275 

3820/5054A 

1N5358BE 

3402/5136A 

IN4879 

6554/6354 

1N5009A 

3378/5112A 

1N5128 

3431/5165A 

1N5239 

3784/5018A 

1N5275A 

3820/5054A 

1N5359 

3403/5137A 

1N4880 

6554/6354 

1N 5010 

3379/5113A 

1N5139 

3323/610 

1N5239A 

3784/5018A 

1N5275B 

3820/5054A 

1N5359A 

3403/5137A 

1N4881 

3401/5135A 

1N5010A 

3379/5113A 

1N5139A 

3323/610 

1N5239B 

3784/5018A 

1N5276 

3821/5055A 

1N5359BE 

3403/5137A 

1N4882 

3409/5143A 

1N5011 

3380/5114A 

1N5140 

3324/611 

1N5240 

3785/5019A 

1N5276A 

3821/5055A 

1N5360 

3753/5082A 

1N4883 

3393/5127A 

1N5012 

3381/5115A 

1N5140A 

3324/611 

1N5240A 

3785/5019A 

1N5276B 

3821/5055A 

1N5360A 

3753/5082A 

1N4884 

3401/5135A 

1N5012A 

3381/5115A 

1N5141 

3325/612 

1N5240B 

3785/5019A 

1N5277 

3822/5056A 

1N5360B 

3404/5138A 

1N4889 

3416/5150A 

1N5013 

3382/5116A 

1N5141A 

3325/612 

1N5241 

3786/5020A 

1N5277A 

3822/5056A 

1N5360BE 

3753/5082A 

1N4896 

3062/142A 

1N5014 

3383/5117A 

1N5144 

3326/613 

1N5241A 

3786/5020A 

1N5277B 

3822/5056A 

1N5361 

3405/5139A 

1N4896A 

3093 

1N5015 

3385/5119A 

1N5144A 

3326/613 

1N5241B 

3786/5020A 

1N5278 

3823/5057A 

1N5361A 

3405/5139A 

1N4897 

3093 

1N5016 

3386/5120A 

1N5154B 

3064/146A 

1N5242 

3787/5021A 

1N5278A 

3823/5057A 

1N5361BE 

3405/5139A 

1N4897A 

3093 

1N5017 

3387/5121A 

1N5170 

3081/125 

1N5242A 

3787/5021A 

1N5278B 

3823/5057A 

1N5362 

3406/5140A 

1N4898 

3093 

1N5018 

3388/5122A 

1N5171 

9003/5800 | 

1N5242B 

3787/5021A 

1N5279 

3824/5058A 

1N5362A 

3406/5140A 

1N4898A 

3093 

1N5019 

3390/5124A 

1N5172 

3051/156 

1N5243 

3788/5022A 

1N5279A 

3824/5058A 

1N5362BE 

3406/5140A 

1N4899 

3093 

1N5019A 

3390/5124A 

1N5173 

9006/5803 

1N5243A 

3788/5022A 

1N5279B 

3824/5058A 

1N5363 

3407/5141A 

1N4899A 

3093 

1N5020 

3391/5125A 

1N5174 

9007/5804 

1N5243B 

3788/5022A 

1N5280 

3825/5059A 

' 1N5363A 

3407/5141A 

1N4900 

3093 

1N5021 

3392/5126A 

1N5175 

9008/5805 

1N5244 

3789/5023A 

1N5280A 

3825/5059A 

1N5363BE 

3407/5141A 

1N4900A 

3093 

1N5022 

3393/5127A 

1N5176 

3848/5806 

1N5244A 

3789/5023A 

1N5280B 

3825/5059A 

1N5364 

3408/5142A 

1N4901 

3093 

1N5023 

3394/5128A 

1N5177 

3051/156 

1N5244B 

3789/5023A 

1N5281 

3826/5060A 

1N5364A 

3408/5142A 

1N4901A 

3093 

1N5024 

3395/5129A 

1N5178 

3051/156 

1N5245 

3790/5024A 

1N5281A 

3826/5060A 

1N5364BE 

3408/5142A 

1N4902 

3093 

1N5025 

3396/5130A 

1N5180 

3639/5812 

1N5245A 

3790/5024A 

1N5281B 

3826/5060A 

1N5365 

3409/5143A 

1N4902A 

3093 

1N5026 

3397/5131A 

1N5185 

3848/5806 

1N5245B 

3790/5024A 

1N5282 

3100/519 

1N5365A 

3409/5143A 

1N4903 

3093 

1N5027 

3398/5132A 

1N5185GP 

3848/5806 

1N5246 

3791/5025A 

1N5315 

3100/519 

1N5365BE 

3409/5143A 

1N4903A 

3093 

1N5028 

3399/5133A 

1N5186 

3848/5806 

1N5246A 

3791/5025A 

1N5316 

3100/519 

1N5366 

3410/5144A 

1N4904 

3093 

1N5029 

3400/5134A 

1N5186GP 

3848/5806 

1N5246B 

3751/5075A 

1N5317 

3100/519 

1N5366A 

3410/5144A 

1N4904A 

3093 

1N5030 

3401/5135A 

1N5187 

3848/5806 

1N5247 

3792/5026A 

1N5318 

3100/519 

1N5366BE 

3410/5144A 

1N4905 

3093 

1N5031 

3402/5136A 

1N5187A 

3848/5806 

1N5247A 

3792/5026A 

1N5319 

3100/519 

1N5367 

341 1/5145A 

1N4905A 

3093 

1N5032 

3403/5137A 

1N5187GP 

3848/5806 

1N5247B 

3792/5026A 

1N5320 

3311 

1N5367A 

3411/5145A 

1N4906 

3093 

1N5033 

3404/5138A 

1N5188 

3848/5806 

1N5248 

3793/5027A 

1N5324 

3779/5013A 

1N5367BE 

3411/5145A 

1N4906A 

3093 

1N5034 

3405/5139A 

1N5188A 

3848/5806 

1N5248A 

3793/5027A 

1N5324A 

3779/5013A 

1N5368 

3412/5146A 

1N4907 

3093 

1N5035 

3407/5141A 

1N5188GP 

3848/5806 

1N5248B 

3793/5027A 

1N5324B 

3777/5011A 

1N5368A 

3412/5146A 

1N4907A 

3093 

1N5036 

3408/5142A 

1N5189 

3848/5806 

1N5249 

3794/5028A 

1N5326 

3639/5812 

1N5368BE 

3412/5146A 

1N4908 

3093 

1N5037 

3409/5143A 

1N5189GP 

3848/5806 

1N5249A 

3794/5028A 

1N5330 

3382/5116A 

1N5369 

3413/5147A 

1N4908A 

3093 

1N5038 

3410/5144A 

1N5190 

3051/156 

1N5249B 

3794/5028A 

1N5333 

3377/511 1A 

1N5369A 

3413/5147A 

1N4909 

3093 

1N5039 

3411/5145A 

1N5190GP 

3051/156 

1N5250 

3795/5029A 

1N5333BE 

3377/511 1A 

1N5369BE 

3413/5147A 

1N4909A 

3093 

1N5040 

3412/5146A 

1N5194 

3100/519 

1N5250A 

3795/5029A 

1N5334 

3378/5112A 

1N5370 

3414/5148A 

1N4910 

3093 

1N5040A 

3412/5146A 

1N5195 

3100/519 

1N5250B 

3795/5029A 

1N5334A 

3378/5112A 

1N5370A 

3414/5148A 

1N4910A 

3093 

1N5041 

3412/5146A 

1N5196 

3100/519 

1N5251 

3796/5030A 

1N5334BE 

3378/5112A 

1N5370BE 

3414/5148A 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1N5371 

3415/5149A 

1N5464A 

3325/612 

1N5584 

3344/5093A 

1N5760A 

9084A/6408 

1P104 

3627/5404 

1R30A 

3755/5084A 

1N5371A 

3415/5149A 

1N5468 

3326/613 

1N5584A 

3344/5093A 

1N5761 

9084A/6408 

1P541 

3091 

1R30B 

3755/5084A 

1N5371BE 

3415/5149A 

1N5468A 

3326/613 

1N5584B 

3344/5093A 

1N5761A 

9083A/6407 

1P542 

3091 

1R31 

3843 

1N5372 

3416/5150A 

1N5470 

3327/614 

1N5586 

3345/5095A 

1N5839B 

3837/5063A 

1P643 

9003/5800 

1R33 

3095/147A 

1N5372A 

3416/5150A 

1N5470A 

3327/614 

1N5586A 

3345/5095A 

1N 58406 

3982/5064A 

1P644 

9004/5801 

1R33A 

3095/147A 

1N5372BE 

3416/5150A 

1N5518 

3771/5005A 

1N5586B 

3345/5095A 

1N5841B 

3838/5065A 

1P645 

9006/5803 

1R33B 

3095/147A 

1N5373 

3417/5151A 

1N5518A 

3771/5005A 

1N5587 

3346/5096A 

1N5845B 

3332/5068A 

1P646 

9006/5803 

1R36 

3337/5085A 

1N5373A 

3417/5151A 

1N5519 

3772/5006A 

1N5587A 

3346/5096A 

1N5846B 

3752/5077A 

1P647 

9007/5804 

1R36A 

3337/5085A 

1N5373BE 

3417/5J51A 

1N5519A 

3772/5006A 

1N5587B 

3346/5096A 

1N5849B 

9021/5070A 

1P649 

3848/5806 

1R36B 

3337/5085A 

1N5374 

3418/5152A 

1N5520 

3773/5007A 

1N5589 

3347/5097A 

1N5851B 

3334/5071A 

1R0F 

3017B/117 

1R39 

3338/5086A 

1N5374A 

3418/5152A 

1N5520A 

3773/5007A 

1N5589A 

3347/5097A 

1N5854B 

3749/5073A 

1R0H 

3311 

1R39A 

3338/5086A 

1N5374BE 

3418/5152A 

1N5521 

3774/5008A 

1N5590 

3348/5098A 

1N5856B 

3061/140A 

1R01 

3017B/117 

1R39B 

3338/5086A 

1N5375 

3419/5153A 

1N5521A 

3774/5008A 

1N5590A 

3348/5098A 

1N5858A 

3062/142A 

1R1D 

3017B/117 

1R43 

3339/5087A 

1N5375A 

3419/5153A 

1N5522 

3333/5069A 

1N5590B 

3348/5098A 

1N5859B 

3750/143A 

1R2 

3100/519 

1R43A 

3339/5087A 

1N5375BE 

3419/5153A 

1N5522A 

3333/5069A 

1N5591 

3350/5100A 

1N5863B 

9022/5076A 

1R2A 

3311 

1R43B 

3339/5087A 

1N5376 

3420/5154A 

1N5523 

3776/5010A 

1N5591A 

3350/5100A 

1N5865B 

9023/5078A 

1R2D 

3311 

1R47 

3340/5088A 

1N5376A 

3420/5154A 

1N5523A 

3776/5010A 

1N5592 

3351/5101A 

1N5869B 

3753/5082A 

1R2E 

3311 

1R47A 

3340/5088A 

1N5376BE 

3420/5154A 

1N5524 

3777/5011A 

1N5592A 

3351/5101A 

1N5871B 

3754/5083A 

1R3.6 

3055/134A 

1R47B 

3340/5088A 

1N5377 

3421/5155A 

1N5524A 

3777/5011A 

1N5592B 

3351/5101A 

1N5872B 

3755/5084A 

1R3A 

3017B/117 

1R51 

3341/5089A 

1N5377A 

3421/5155A 

1N5525 

3779/5013A 

1N5593 

3353/5103A 

1N5885B 

9024/5094A 

1R3B 

3843 

1R51A 

3341/5089A 

1N5377BE 

3421/5155A 

1N5525A 

3779/5013A 

1N5593A 

3353/5103A 

1N5890 

3348/5098A 

1R3G 

3016 

1R51B 

3341/5089A 

1N5378 

3422/5156A 

1N5526 

3780/5014A 

1N5593B 

3353/5103A 

1N5890A 

3348/5098A 

1R3J 

3031A 

1R56 

3342/5090A 

1N5378A 

3422/5156A 

1N5526A 

3780/5014A 

1N5594 

3355/5105A 

1N5891 

3349/5099A 

1R4 

3100/519 

1R56A 

3342/5090A 

1N5378BE 

3422/5156A 

1N5527 

3781/5015A 

1N5594A 

3355/5105A 

1N5891A 

3349/5099A 

1R5.1 

3056/135A 

1R56B 

3342/5090A 

1N5379 

3423/5157A 

1N5527A 

3781/5015A 

1N5594B 

3355/5105A 

1N5891B 

3349/5099A 

1R5B 

3311 

1R62 

3097/149A 

1N5379A 

3423/5157A 

1N5528 

3782/5016A 

1N5605 

3100/519 

1N5894B 

3352/5102A 

1R5BZ61 

3081/125 

1R62A 

3097/149A 

1N5379BE 

3423/5157A 

1N5528A 

3782/5016A 

1N5607 

3100/519 

1N5896A 

3354/5104A 

1R5BZ61-A 

3081/125 

1R62B 

3097/149A 

1N5380 

3424/5158A 

1N5528B 

3782/5016A 

1N5610 

3100/519 

1N5896B 

3354/5104A 

1R5BZ61-B 

3081/125 

1R68 

3343/5092A 

1N5380A 

3424/5158A 

1N5528C 

3782/5016A 

1N5616 

3125 

1N5897B 

3355/5105A 

1R5BZ61-C 

3081/125 

1R68A 

3343/5092A 

1N5380BE 

3424/5158A 

1N5528D 

3136/5072A 

1N5617 

3125 

1N5968 

3324/611 

1R5BZ61-D 

3081/125 

1R68B 

3343/5092A 

1N5381 

3425/5159A 

1N5529 

3784/5018A 

1N5618 

3125 

1N5968A 

3324/611 

1R5BZ61-K 

3081/125 

1R75 

3344/5093A 

1N5381A 

3425/5159A 

1N5529A 

3784/5018A 

1N5619 

3125 

1N5985B 

3980/5061A 

1R5BZ61-L 

3081/125 

1R75A 

3344/5093A 

1N5381BE 

3425/5159A 

1N5530 

3785/5019A 

1N5620 

3125 

1N5986B 

3837/5063A 

1R5BZ61-OR 

3081/125 

1R75B 

3344/5093A 

1N5382 

3426/5160A 

1N5530A 

3785/5019A 

1N5621 

3125 

1N5987B 

3838/5065A 

1R5BZ61-Y 

3081/125 

1R81 

3311 

1N5382A 

3426/516QA 

1N5533 

3788/5022A 

1N5624 

3848/5806 

1N5988B 

3330/5066A 

1R5DZ61 

3081/125 

1R82 

3098/150A 

1N5382BE 

3426/5160A 

1N5533A 

3788/5022A 

1N5624GP 

3848/5806 

1N6003B 

3750/143A 

1R5DZ61-A 

3081/125 

1R82A 

3098/150A 

1N5383 

3427/5161A 

1N5533B 

3750/143A 

1N5625 

3848/5806 

1N6006B 

3752/5077A 

1R5DZ61-B 

3081/125 

1R82B 

3098/150A 

1N5383A 

3427/5161A 

1N5534 

3789/5023A 

1N5625GP 

3848/5806 

1N6031B 

3355/5105A 

1R5DZ61-C 

3081/125 

1R91 

3311 

1N5383BE 

3427/5161A 

1N5534A 

3789/5023A 

1N5626 

3848/5806 

1N8082A 

3426/5160A 

1R5DZ61-D 

3081/125 

1R91A 

3345/5095A 

1N5384 • 

3428/5162A 

1N5535 

3790/5024A 

1N5626GP 

3848/5806 

1N36001 

3100/519 

1R5DZ61-K 

3081/125 

1R91B 

3345/5095A 

1N5384A 

3428/5162A 

1N5535A 

3790/5024A 

1N5627 

3051/156 

1N601000-17 

3088 

1R5DZ61-L 

3081/125 

1R100 

3346/5096A 

1N5384BE 

3428/5162A 

1N5536 

3791/5025A 

1N5627GP 

3051/156 

1NA4 

3087 

1R5DZ61-OR 

3081/125 

1R100A 

3346/5096A 

1N5385 

3429/5163A 

1N5536A 

3791/5025A 

1N5671A 

3769/5003A 

1NA4G 

3087 

1R5DZ61-Y 

3081/125 

1R100B 

3346/5096A 

1N5385A 

3429/5163A 

1N5536B 

3751/5075A 

1N5679 

3311 

1NC61684 

3017B/117 

1R5G 

3311 

1R106B1 

3597/5455 

1N5385BE 

3429/5163A 

1N5537 

3792/5026A 

1N5680 

3311 

1NE11 

3033 

1R5GZ61 

3081/125 

1R106B1-C 

3597/5455 

1N5386 

3430/5164A 

1N5537A 

3792/5026A 

1N5681 

3323/610 

1NE11-0R 

3033 

1R5GZ61-A 

3081/125 

1R106B2 

3597/5455 

1N5386A 

3430/5164A 

1N5537B 

9022/5076A 

1N5681A 

3323/610 

1NE11-A 

3033 

1R5GZ61-B 

3081/125 

1R106B3 

3597/5455 

1N5386BE 

3430/5164A 

1N5538 

3793/5027A 

1N5683 

3324/611 

1NE11-B 

3033 

1R5GZ61-C 

3081/125 

1R106B4 

3597/5455 

1N5387 

3431/5165A 

1N5538A 

3793/5027A 

1N5683A 

3324/611 

1NE11-C 

3033 

1R5GZ61-D 

3081/125 

1R106B41 

3597/5455 

1N5387A 

3431/5165A 

1N5538B 

3752/5077A 

1N5684 

3325/612 

1NE11-D 

3033 

1R5GZ61-K 

3081/125 

1R106D1 

3598/5457 

1N5387BE 

3431/5165A 

1N5539B 

9023/5078A 

1N5684A 

3325/612 

1NE11-K 

3033 

1R5GZ61-L 

3081/125 

1R106D2 

3598/5457 

1N 5 3 8 8 

3432/5166A 

1N5540 

3795/5029A 

1N5687 

3326/613 

1NE11-L 

3033 

1R5GZ61-OR 

3081/125 

1R106D3 

3598/5457 

1N5388A 

3432/5166A 

1N5540A 

3795/5029A 

1N5687A 

3326/613 

1NE11-Y 

3033 

1R5GZ61-Y 

3081/125 

1R106D4 

3598/5457 

1N5388BE 

3432/5166A 

1N5541 

3796/5030A 

1N5689 

3327/614 

1NE11A 

3033 

1R5H 

3016 

1R106D41 

3598/5457 

1N5391 

9003/5800 

1N5541A 

3796/5030A 

1N5689A 

3327/614 

1NE11B 

3033 

1R5JZ61 

3081/125 

1R110 

3099/151A 

1N5391GP 

9003/5800 

1N5542 

3797/5031A 

1N5696 

3323/610 

1NE11C 

3033 

1R5JZ61-A 

3081/125 

1R110A 

3099/151A 

1N5392 

9004/5801 

1N5542A 

3797/5031A 

1N5696A 

3323/610 

1NE11D 

3033 

1R5JZ61-B 

3081/125 

1R110B 

3099/151A 

1N5392GP 

9004/5801 

1N5543 

3798/5032A 

1N5699 

3325/612 

1NE11K 

3033 

1R5JZ61-C 

3081/125 

1R120 

3347/5097A 

1N5393 

9005/5802 

1N5543A 

3798/5032A 

1N5699A 

3325/612 

1NE11L 

3033 

1R5JZ61-D 

3081/125 

1R120A 

3347/5097A 

1N5393GP 

9005/5802 

1N5543B 

3753/5082A 

1N5702 

3326/613 

1NE11R 

3033 

1R5JZ61-K 

3081/125 

1R120B 

3347/5097A 

1N5394 

9006/5803 

1N5544 

3800/5034A 

1N5702A 

3326/613 

1NE11Y 

3033 

1R5JZ61-L 

3081/125 

1R130 

3348/5098A 

1N5394GP 

9006/5803 

1N5544A 

3800/5034A 

1N5711 

3100/519 

1NF11 

3051/156 

1R5JZ61-OR 

3081/125 

1R130A 

3348/5098A 

1N5395 

9007/5804 

1N5544B 

3754/5083A 

1N5712 

3100/519 

1NJ33233 

3087 

1R5JZ61-Y 

3081/125 

1R130B 

3348/5098A 

1N5395GP 

9007/5804 

1N5545 

3801/5035A 

1N5713 

3100/519 

1NJ60284 

3087 

1R5TH61 

3125 

1R140 

3349/5099A 

1N5396 

9008/5805 

1N5545A 

3801/5035A 

1N5719 

3100/519 

1NJ61224 

3087 

1R7.5 

3059/138A 

1R140A 

3349/5099A 

1N5396GP 

9008/5805 

1N5545B 

3801/5035A 

1N5728 

3775/5009A 

1NJ61225 

3057/136A 

1R7.5A 

3059/138A 

1R140B 

3349/5099A 

1N5397 

3848/5806 

1N5546 

3802/5036A 

1N5729 

3776/5010A 

1NJ61433 

3100/519 

1R8.2 

3136/5072A 

1R150 

3350/5100A 

1N5397GP 

3848/5806 

1N5546A 

3802/5036A 

1N5730 

3777/5011A 

1NJ61675 

3087 

1R8.2A 

3136/5072A 

1R150A 

3350/5100A 

1N5398 

9009/5808 

1N5550 

3051/156 

1N5731 

3779/5013A 

1NJ61676 

3016 

1R8.2B 

3136/5072A 

1R1 SOB 

3350/5100A 

1N5398GP 

9009/5808 

1N5551 

3051/156 

1N5732 

3334/5071A 

1NJ61677 

3100/519 

1R9.1 

3060/139A 

1R160 

3351/5101A 

1N5399 

9010/5809 

1N5552 

3051/156 

1N5733 

3781/5015A 

1NJ61725 

3100/519 

1R9.1A 

3060/139A 

1R160A 

3351/5101A 

1N5399GP 

9010/5809 

1N5553 

3051/156 

1N5734 

3782/5016A 

1NJ70972 

3119/113 

1R9.1B 

3066/118 

1R160B 

3351/5101A 

1N5400 

9003/5800 

1N5554 

3051/156 

1N5734A 

3782/5016A 

1NJ70973 

3088 

1R9D 

3311 

1R161R16B 

3751/5075A 

1N5401 

9004/5801 

1N5559 

3334/5071A 

1N5734B 

3782/5016A 

1NJ70976 

3843 

1R9H 

3031A 

1R180 

3353/5103A 

1N5402 

9005/5802 

1N5559A 

3334/5071A 

1N5734C 

3782/5016A 

1NJ70980 

3016 

1R9I 

3017B/117 

1R180A 

3353/5103A 

1N5403 

9006/5803 

1N5561 

3136/5072A 

1N5734D 

3782/5016A 

1NJ70989 

3088 

1R9J 

3311 

1R180B 

3353/5103A 

1N5404 

9007/5804 

1N5561A 

3136/5072A 

1N5735 

3784/5018A 

1NJ71126 

3016 

1R90 

3017B/117 

1R200 

3355/5105A 

1N5405 

9008/5805 

1N5561B 

3136/5072A 

1N5736 

3785/5019A 

1NJ71185 

3087 

1R9P 

3031A 

1R200A 

3355/5105A 

1N5406 

3848/5806 

1N5566 

3750/143A 

1N5737 

3786/5020A 

1NJ71186 

3016 

1R9U 

3311 

1R200B 

3355/5105A 

1N5407 

9009/5808 

1N5566A 

3750/143A 

1N5738 

3787/5021A 

1NJ71224 

3100/519 

1R10 

3061/140A 

1R914 

3100/519 

1N5408 

9010/5809 

1N5566B 

3750/143A 

1N5739 

3788/5022A 

1NK862B 

3751/5075A 

1R10A 

3061/140A 

1R-TR24 

3018 

1N5409 

3608/5990 

1N5568 

3751/5075A 

1N5739A 

3788/5022A 

1NZ61 

3080 

1R10D 

3100/519 

1R-TR25 

3018 

1N5409R 

3518/5995 

1N5568A 

3751/5075A 

1N5739B 

3788/5022A 

1NZ61-A 

3080 

1R10D3K 

3100/519 

1R-TR57 

3131A/369 

1N5411 

3523/6407 

1N5568B 

3751/5075A 

1N5740 

3790/5024A 

1NZ61-B 

3080. 

1R10D3L 

3843 

1R-TR77 

3083/197 

1N5412 

3100/519 

1N5569 

3752/5077A 

1N5741 

3791/5025A 

1NZ61-C 

3080 

1R11 

3092/141A 

1R-TR87 

3137/192A 

1N5414 

3100/519 

1N5569A 

3752/5077A 

1N5741B 

3751/5075A 

1NZ61-D 

3080 

1R12 

3062/142A 

1RC5 

3597/5455 

1N5415 

3051/156 

1N5569B 

3752/5077A 

1N5742 

3793/5027A 

1NZ61-K 

3080 

1R12A 

3062/142A 

1RC10 

3597/5455 

1N5416 

3051/156 

1N5570 

3335/5079A 

1N5742B 

3752/5077A 

1NZ61-L 

3080 

1R12B 

3062/142A 

1RC20 

3597/5455 

1N5417 

3051/156 

1N5570A 

3335/5079A 

1N5743 

3795/5029A 

1NZ61-OR 

3080 

1R13 

3750/143A 

1RC30 

3598/5457 

1N5418 

3051/156 

1N5571 

3336/5080A 

1N5744 

3796/5030A 

1NZ61-Y 

3080 

1R13A 

3750/143A 

1RC40 

3598/5457 

1N5419 

3051/156 

1N5571A 

3336/5080A 

1N5745 

3797/5031A 

1P20-0029 

3018 

1R13B 

3750/143A 

1 RE 10 

3016 

1N5420 

3051/156 

1N5574 

3755/5084A 

1N5746 

3799/5033A 

1P20-0032 

3124/289 

1R15 

3063/145A 

1R0E 

3017B/117 

1N5426 

3100/519 

1N5574A 

3755/5084A 

1N5746C 

3799/5033A 

1P20-0034 

. 3018 

1R15A 

3063/145A 

1R0F 

3017B/117 

1N5433 

3175 

1N5574B 

3755/5084A 

1N5746D 

3799/5033A 

1P20-0036 

3054/196 

1R15B 

3063/145A 

1RTR51 

3245/199 

1N5434 

3175 

1N5576 

3337/5085A 

1N5747 

3801/5035A 

1P20-0037 

3018 

1R16 

3751/5075A 

1RTR75 

3232/191 

1N5441 

3323/610 

1N5576A 

3337/5085A 

1N5747B 

3755/5084A 

1P20-0041 

3122 

1R16A 

3751/5075A 

1S1Z09 

3311 

1N5441A 

3323/610 

1N5577 

3338/5086A 

1N5748 

3802/5036A 

1P20-0046 

3114/290 

1R16B 

3751/5075A 

1S005 

3017B/117 

1N5443 

3324/611 

1N5577A 

3338/5086A 

1N5749 

3803/5037A 

1P20-0061 

3100/519 

1R18 

3752/5077A 

1S11A 

3057/136A 

1N5443A 

3324/611 

1N5578 

3339/5087A 

1N5750 

3804/5038A 

1P20-0083 

3041 

1R18 A 

3752/5077A 

1S12 

3087 

1N5444 

3325/612 

1N5578A 

3339/5087A 

1N5751 

3805/5039A 

1P20-0086 

3056/135A 

1R18B 

3752/5077A 

IS 13 

3087 

1N5444A 

3325/612 

1N5579 

3340/5088A 

1N5752 

3806/5040A 

1P20-0110 

3018 

1R20 

3335/5079A 

1S15 

3091 

1N5448 

3326/613 

1N5579A 

3340/5088A 

1N5753 

3807/5041A 

1P20-0122 

3122 

1R20A 

3335/5079A 

IS016 

3311 

1N5448A 

3326/613 

1N5580 

3341/5089A 

1N5754 

3808/5042A 

1P20-0167 

3311 

1R20B 

3335/5079A 

1S17 

3100/519 

1N5450 

3327/614 

1N5580A 

3341/5089A 

1N5755 

3810/5044A 

1P20-0212 

3026 

1R22 

3336/5080A 

1S17D1 

3087 

1N5450A 

3327/614 

1N5580B 

3341/5089A 

1N5756 

3811/5045A 

1P20-0213 

3114/290 

1R22A 

3336/5080A 

1S18 

3100/519 

1N5461 

3323/610 

1N5581 

3342/5090A 

1N5758 

9082A/6406 

1P20-0214 

3020/123 

1R22B 

3336/5080A 

1S20 

3016 

1N5461A 

3323/610 

1N5581A 

3342/5090A 

1N5758A 

9082A/6406 

1P100 

3950/5400 | 

1R27 

3064/146A 

1S020(RECT) 

9004/5801 

1N5463 

3324/611 

1N5583 

3343/5092A 

1N5759 

9083A/6407 

1P101 

3638/5402 

1R27A 

3064/146A 

1S021 

9005/5802 

1N5463A 

3324/611 

1N5583A 

3343/5092A 

1N5759A 

9083A/6407 

1P102 

3638/5402 

1R27B 

3064/146A 

1S023 

9007/5804 

1N5464 

3325/612 

1N5583B 

3343/5092A 

1N5760 

9083A/6407 

1P103 

3627/5404 

1R30 

3755/5084A 

1S025 

3848/5806 
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1S027—1S2076A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1S027 

9009/5808 

1S138 

3033 

1S330A 

3056/135A 

1S588 

3016 

1S1222 

3017B/117 

1S17 59 

3326/613 

1S030 

9003/5800 

1S145 

3324/611 

1S331 

9021/5070A 

1S593 

3031A 

1S1223 

3033 

1S1801-02 

3311 

1S031 

9004/5801 

1S146 

3016 

1S331AZ 

9021/5070A 

1S597 

3063/145A 

1S1224 

3016 

1S1805 

3324/611 

1S032 

9005/5802 

1S147 

3016 

1S332 

3059/138A 

1S642 

3100/519 

1S1225 

3033 

1S1805A 

3324/611 

1S32 

3087 

1S148 

3016 

1S332M 

3334/5071A 

1S685 

3016 

1S1226 

3125 

1S1806 

3324/611 

1S33 

3087 

1S149 

3016 

1S333 

3136/5072A 

1S686 

3033 

1S1230 

3017B/117 

1S1806A 

3324/611 

1S34 

3087 

1 SI 50 

3016 

1S333Y 

3136/5072A 

1S687 

3033 

1S1231 

3017B/117 

1S1825 

3100/519 

1S034 

9007/5804 

IS 155 

3100/519 

1S334 

3060/139A 

1S692 

3057/136A 

1S1232 

3017B/117 

1S1829 

3051/156 

1S34A 

3087 

1S155-1 

3100/519 

1S334N 

3060/139A 

1S696 

3062/142A 

1S1233 

3033 

1S1829A 

3080 

1S34S 

3087 

1S156 

3051/156 

1S335 

3785/5019A 

1S697 

3063/145A 

1S1234 

3033 

1S1829B 

3080 

1S35 

3016 

1S180 

3100/519 

1S335S 

3785/5019A 

1S700 

3064/146A 

1S1237 

3843 

1S1829C 

3080 

1S036 

3848/5806 

1S180/5GB 

3016 

1S336 

3062/142A 

1S704A 

3774/5008A 

1S1238 

3843 

1S1829D 

3080 

1S37 

3058/137A 

1S181 

3016 

1S337 

3062/142A 

1S704B 

3774/5008A 

1S1255A 

3033 

1S1829K 

3080 

1S038 

9009/5808 

1S182 

3100/519 

1S337-Y 

3062/142A 

1S718 

3126 

1S1302 

3100/519 

1S1829L 

3080 

1S38 

3100/519 

1S185 

3311 

1S337A 

3062/142A 

1S750 

3089/112 

1S1303 

3100/519 

1S1829Y 

3080 

1S40 

9004/5801 

1S186 

3087 

1S338 

3789/5023A 

1S752 

3768/5002A 

1S1308 

3750/143A 

1S1830 

3080 

1S41 

3768/5002A 

1S186FM 

3709/110MP 

1S338U 

3789/5023A 

1S753 

3772/5006A 

1S1315 

3324/611 

1S1830A 

3080 

1S42 

9006/5803 

1S187 

3087 

1S339 

3793/5027A 

1S754 

3774/5008A 

1S1329B 

3126 

1S1830B 

3080 

1S43 

9007/5804 

1S188 

3087 

1S341 

3087 

1S755 

3775/5009A 

1S1341 

3017B/117 

1S1830C 

3080 

1S44 

9008/5805 

1S188A 

3087 

1S341W1 

3126 

1S756 

3778/5012A 

1S1342 

3017B/117 

1S1830D 

3080 

1S45 

3848/5806 

IS 188AM 

3087 

1S341W2 

3126 

1S757 

3780/5014A 

1S1343 

3017B/117 

1S1830K 

3080 

1S46 

3090/109 

1S188F 

3091 

1S341W3 

3126 

1S757A 

3780/5014A 

IS 1344 

3017B/117 

1S1830L 

3080 

1S46D 

3090/109 

1S188FM 

3087 

1S347 

9021/5070A 

1S758 

3783/5017A 

1S1345 

3017B/117 

1S1830Y 

3080 

1S47 

3774/5008A 

1S188FM1A 

3087 

1S351 

3325/612 

1S758GS 

3783/5017A 

IS 1346 

3017B/117 

1S1832 

3843 

1S48 

3325/612 

1S188FM2 

3087 

1S351B 

3325/612 

1S759 

3785/5019A 

1S1347 

3033 

1S1834 

3843 

1S48A 

3326/613 

1S188FM-1 

3088 

1S351M 

3325/612 

1S760 

3788/5022A 

1S134 8 

3033 

1S1835 

3843 

1S49 

3017B/117 

1S188FMA 

3087 

1S-351R 

3324/611 

1S761 

3791/5025A 

1S1349 

3843 

1S1841 

3608/5990 

1S50 

3709/110MP 

1S188FMI 

3091 

1S351R 

3326/613 

1S762 

3794/5028A 

1S1352 

3126 

1S1842 

3501/5994 

1S054 

3031A 

1S188G 

3087 

1S351S 

3324/611 

1S763 

3797/5031A 

1S135 5 

7042/5842 

1S1844 

7202/6002 

1S058 

3032A 

1S188MPX 

3091 

1S351W 

3326/613 

1S764 

3799/5033A 

1S1356 

3516/5846 

1S1849 

3017B/117 

1S60 

3709/110MP 

1S188P 

3091 

1S352 

3325/612 

1S766 

3324/611 

1S1357 

7048/5848 

1S1849R DIODE 

9002 

1S60P 

3088 

1S188TV 

3087 

1S352M 

3325/612 

1S767 

3324/611 

1S1418 

7203/6003 

1S1849R 1C 

3022/1188 

1S71 

3016 

1S188TV (MP) 

3709/110MP 

1S352N 

3325/612 

1S767A 

3324/611 

1S1420H 

3100/519 

1S1850 

3017B/117 

1S72 

3017B/117 

1S189 

3087 

1S352R 

3126 

1S769 

3324/611 

1S1465 

3113/516 

1S-1850 

3311 

1S74 

3087 

1S189FM (MP) 

3709/110MP 

1S353 

3326/613 

1S788 

3087 

1S1473 

3100/519 

1S1850R 

3311 ■ 

1S75 

3087 

IS 190 

3776/5010A 

1S353M 

3327/614 

1S844 

3017B/117 

1S1491 

3031A 

1S1851 

3031A 

1S76 

3087 

1S191 

3778/5012A 

1S354 

3087 

1S846 

3017B/117 

IS 1500 

3323/610 

1S1851R 

3031A 

1S78 

3087 

1S192 

3780/5014A 

1S355 

3087 

1S848 

3032A 

1S1501 

3324/611 

1S1855 

3843 

1S79 

3087 

1S193 

3031A 

1S357 

3087 

1S849 

3311 

1S1502 

3324/611 

1S1881 AM 

3311 

1S80 

3087 

1S194 

3784/5018A 

1S358 

3100/519 

1S849R 

3311 

1 SI 503 

3126 

1S1882 

3843 

1S81 

3016 

1S195 

3061/140A 

1S358(S) 

3017B/117 

1S850 

3033 

1S1514 

3016 

1S1885 

3311 

1S82 

3091 

1S199 

3752/5077A 

1S358A 

3311 

1S853 

3126 

1S1515 

3016 

1S1885-3 

3311 

1S83 

3017B/117 

1S204 

3031A 

1S358S 

3017B/117 

1S885 

3311 

1S1516 

3016 

1S1886 

3311 

1S84 

3100/519 

1S205 

3017B/117 

1S395 

3017B/117 

1S891 

3324/611 

1S1517 

3843 

1S1887 

3016 

1S85 

3126 

1S206 

3017B/117 

1S396 

3017B/117 

1S892 

3325/612 

1S1517A 

3843 

1S1888 

3313/116 

1S85BO 

3126 

1S207 

3017B/117 

1S397 

3033 

1S893 

3326/613 

1S1532 

3100/519 

1S1890 

3848/5806 

1S85H 

3126 

1S208 

3017B/117 

1S398 

3033 

1S920 

3100/519 

1S1533 

3126 

1S1891 

3051/156 

1S85L 

3126 

1S209 

3017B/117 

1S399 

3031A 

1S921 

3100/519 

1S1544 

3100/519 

1S1892 

3051/156 

1S85M 

3126 

1S209(ZENER) 

3784/5018A 

1S400 

3017B/117 

1S921 (RECTIFIER 

9005/5802 

1S1545 

3100/519 

1S1893 

3323/610 

1S85V 

3126 

1S212 

3783/5017A 

1S401 

3032A 

1S922 RECT 

9007/5804 

1S1553 

3100/519 

1S1895 

3325/612 

1S85W 

3126 

1S213 

3783/5017A 

1S402 

3033 

1S923 

3848/5806 

1S1553(TV) 

3100/519 

1S1920 

3125 

1S85W7 

3126 

1S213C 

3783/5017A 

1S415 

7042/5842 

1S924 

9009/5808 

1S1554 

3311 

1S1921A 

3125 

1S85WR 

3126 

1S214 

3783/5017A 

1S417 

3516/5846 

1S925 

9010/5809 

1S15 55 

3100/519 

1S1921B 

3125 

1S85WT 

3126 

1S220 

3332/5068A 

1S419 

7048/5848 

1S930 

7090/5890 

1S1555(TV) 

3100/519 

1S1921C 

3125 

1S85Y 

3126 

1S221 

3057/136A 

1S426 

3088 

1S936 

3609/5986 

1S1555-S 

3100/519 

IS 1921D 

3125 

1S85YL 

3126 

1S222 

3334/5071A 

1S426G 

3087 

1S940 

3311 

1S1555V 

3100/519 

1S1921E 

3125 

1S85/0575024 

3126 

1S223 

3059/138A 

1S426GFM 

3087 

1S941 

3311 

1S1558 

3126 

1S1921F 

3125 

1S86 

3126 

1S224 

3749/5073A 

1S428 

3087 

1S942 

3016 

1S1578 

7090/5890 

1S1922 

3848 

1S89 

3100/519 

1S225 

3060/139A 

1S430 

9003/5800 

1S951 

3100/519 

1S1579 

3119/113 

1S1923 

3324/611 

1S90 

3016 

1S226 

3092/141A 

1S431 

9004/5801 

1S952 

3100/519 

1S15 82 

3323/610 

1S1924 

3325/612 

1S91 

3017B/117 

1S227 

3062/142A 

1S432 

9005/5802 

1S953 DIODE SW 

3100/519 

1S1585 

3100/519 

1S1925 

3089/112 

1S92 

3016 

1S228 

3750/143A 

1S434 

9007/5804 

1S953 RECTIFIER 

3051/156 

1S15 86 

3100/519 

1S1926 

3089/112 

1S93 

3017B/117 

1S230 

3063/145A 

1S436 

3848/5806 

1S954 

3100/519 

1S1587 

3175 

1S1926K 

3089/112 

1S93/SGJ 

3017B/117 

1S231 

3751/5075A 

1S438 

9009/5808 

1S955 

3100/519 

1S1588 

3100/519 

1S1928 

3089/112 

1S94 

3017B/117 

1S232 

9022/5076A 

1S441 

3087 

1S963 

3017B/117 

1S1588-FM 

3087 

1S1941 

3311 

1S95 

3017B/117 

1S233 

3752/5077A 

1S442 

3087 

1S983 

3100/519 

1S1589 

3087 

IS-1941 

3311 

1S96 

3032A 

1S234 

9023/5078A 

1S444 

3100/519 

1S990 

3175 

1S1615 

7272/6072 

1S1942 

3311 

1S97 

3032A 

1S235 

3335/5079A 

1S446 

3087 

1S990A 

3175 

1S1621 

3016 

1S1943 

3031A 

1S98 

3033 

1S236 

3336/5080A 

1S446D 

3088 

1S990S 

3175 

1S1622 

3016 

1S194 4 

3017B/117 

1S99 

3033 

1S237 

3062/142A 

1S447 

3087 

1S990S(DIODE) 

3175 

1S1623 

3016 

1S1956 

9021/5070A 

1S99A 

3100/519 

1S238 

3753/5082A 

1S447P 

3087 

1S993 

3770/5004A 

IS 1624 

3016 

1S1965 

3751/5075A 

ISIOO 

3016 

1S239 

3064/146A 

1S448 

3087 

1S994 

3331/5067A 

IS 1625 

3017B/117 

1S1966 

3752/5077A 

1S101 

3016 

1S241 

3095/147A 

1S449 

3087 

1S994A 

3100/519 

1S1627 

7068/5868 

1S1967 

3335/5079A 

1S102 

3016 

1S242 

3337/5085A 

1S451 

3087 

1S994S 

3330/5066A 

1S1629 

3516/5846 

1S1968 

3336/5080A 

1S103 

3016 

1S243 

3338/5086A 

1S452 

3087 

1S995 

3324/611 

1S1630 

7048/5848 

1S1971 

3755/5084A 

1S104 

3016 

1S244 

3339/5087A 

1S453 

3087 

1S1004 

3311 

1S1643R 

7227/6027 

1S1992 

3100/519 

IS 105 

3017B/117 

1S246 

3340/5088A 

1S454 

3087 

1S1007 

3100/519 

1S1648 

3126 

1S1993 

3100/519 

1S106 

3032A 

1S247 

3341/5089A 

1S456 

3017B/117 

IS-1007 

3100/519 

1S1650 

3100/519 

1S1994 

3100/519 

1S106A 

3016 

1S248 

3341/5089A 

1S457 

3016 

1S1007S 

3087 

1S1651 

3100/519 

1S1995 

3100/519 

IS 107 

3032A 

1S249 

3342/5090A 

1S458 

3017B/117 

1S1052 

3100/519 

1S1654 

3609/5986 

1S2030A 

3838/5065A 

1S108 

3033 

1S250 

3097/149A 

1S459 

3017B/117 

1S-1053 

3100/519 

1S1654R 

3698/5987 

1S2031 

3773/5007A 

1S109 

3033 

1S251 

3343/5092A 

1S466 

3087 

1S1053 

3100/519 

1S1655 

3608/5990 

1S2033 

3771/5005A 

1S110 

3016 

1S252 

3344/5093A 

1S467R 

3087 

1S1061 

3032A 

1S1655R 

3518/5995 

1S2033A 

3771/5005A 

1S110A 

3016 

1S253 

3098/150A 

1S470 

3778/5012A 

1S1062 

3017B/117 

1S1658 

3327/614 

1S2036 

3772/5006A 

ism 

3016 

1S254 

3345/5095A 

1S471 

3780/5014A 

1S1063 

3017B/117 

1S1658FA-2 

3126 

1S2036A 

3772/5006A 

1S112 

3016 

1S255 

3346/5096A 

1S472 

3784/5018A 

1S1064 

3017B/117 

1S1658FA-3 

3327/614 

1S2039 

3773/5007A 

1S113 

3016 

1S257 

3099/151A 

1S473 

3100/519 

1S1065 

3032A 

1S1660 

3051/156 

1S2039A 

3773/5007A 

1S113A 

3016 

1S258 

3347/5097A 

1S473(ZENER) 

3786/5020A 

1S1066 

3033 

1S1660R 

3051/156 

1S2039B 

3773/5007A 

1S114 

3031A 

1S259 

3348/5098A 

1S474 

3789/5023A 

1S1072 

9005/5802 

1S1661 

3051/156 

1S2043 

3774/5008A 

1S115 

3017B/117 

1S260 

3349/5099A 

1S475 

3793/5027A 

1S1073 

9007/5804 

1S1661R 

3051/156 

1S2047 

3775/5009A 

1S116 

3017B/117 

1S261 

3350/5100A 

1S476 

3796/5030A 

1S107 4 

3848/5806 

1S1664 

3031A 

1S2047A 

3775/5009A 

1S117 

3032A 

1S268A 

3311 

1S477 

3800/5034A 

1S1075 

9009/5808 

1S1666 

3311 

1S2047B 

3775/5009A 

1S119 

3311 

1S268AA 

3311 

1S478 

3803/5037A 

1S1076 

3051/156 

1S1668 

3032A 

1S2051 

3776/5010A 

1S120 

3017B/117 

1S268T 

3311 

1S479 

3806/5040A 

1S1096 

3017B/117 

1S1668F 

3032A 

1S2051A 

3776/5010A 

1S121 

3017B/117 

1S301GR 

3100/519 

1S480 

9021/5070A 

1S1114 

3059/138A 

IS 1690 

3100/519 

1S2051B 

3776/5010A 

1S122 

3017B/117 

1S306 

3100/519 

1S481 

3334/5071A 

1S1114A 

3059/138A 

1S1691 

3016 

1S2056 

3777/5011A 

1S123 

3016 

1S307 

3100/519 

1S485 

3752/5077A 

IS 1207 

3100/519 

IS 1693 

3017B/117 

1S2056A 

3777/5011A 

1S124 

3016 

1S309 

3016 

1S487 

3754/5083A 

1S1209 

3463/601 

1S1694 

3017B/117 

1S2056B 

3777/5011A 

1S125 

3016 

1 S310 

3017B/117 

1S488 

3337/5085A 

1S1210 

3175 

1S1695 

3033 

1S2062 

3779/5013A 

IS 126 

3017B/117 

1S311 

3017B/117 

1S489 

3340/5088A 

1S1211 

3463/601 

1S1697 

3017B/117 

1S2062B 

3779/5013A 

IS 127 

3087 

1 S312 

3017B/117 

1S499 

3412/5146A 

1S1212A 

3100/519 

1S1698 

3017B/117 

1S2067 

3783/5017A 

1S128FM 

3709/110MP 

1 S312 HITACHI 

3843 

1S535 

3126 

1S1213 

3100/519 

1S1701 

3087 

1S2068 

3783/5017A 

IS 130 

3100/519 

1S313 

3016 

1S545 

7090/5890 

1S1214 

3100/519 

1S1715 

3058/137A 

1S2069 

3783/5017A 

1S130(ZENER) 

3060/139A 

1 S314 

3017B/117 

1S553 

3325/612 

1S1215 

3100/519 

IS1717 

3749/5073A 

1S2074H 

3100/519 

1S131 

3100/519 

1S315 

3032A 

1S554 

3126 

1S1216 

3100/519 

1S1717L 

3060/139A 

1S2075 

3100/519 

IS 132 

3100/519 

1 S315 HITACHI 

3843 

1S555 

3326/613 

1S1217 

3100/519 

1S1718 

3061/140A 

1S2075 A(ZENER) 

3781/5015A 

1S134 

3017B/117 

1 S318 

3087 

1S556 

3126 

1S1218 

3100/519 

1S1720 

3051/156 

1S2075B(ZENER) 

3781/5015A 

IS 135 

3092/141A 

1S320 

3056/135A 

1S557 

3016 

1S1219 

3100/519 

1S1720R 

3051/156 

1S2075K 

3100/519 

1S136 

3093 

1S322 

3100/519 

1S558 

3017B/117 

1S1220 

3100/519 

1S1728 

3060/139A 

1S2076 

3175 

1S137 

3063/145A 

1S330 

3056/135A 

1S559 

3017B/117 

1S1221 

3017B/117 

1S1758 

3326/613 

1S2076A 

3175 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

CO 1— 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1S2082 

3782/5016A 

1S2350 

9007/5804 

1S4011 

3392/5126A 

1S7120 

3787/5021A 

1T56B ZENER 

3096/148A 

1W9640A 

3715 

1S2082A 

3782/5016A 

1S2367 

3081/125 

1S4011A 

3392/5126A 

1S7120A 

3787/5021A 

1T58 

3660/56008 

1W9723 

3444/123A 

1S2085 

3325/612 

1S2371 

3311 

1S4012 

3393/5127A 

1S7120B 

3787/5021A 

1T62 

3097/149A 

1W9728 

3114/290 

1S2085A 

3325/612 

1S2379 

9007/5804 

1S4012A 

3393/5127A« 

1S7150 

3790/5024A 

1T62A 

3097/149A 

1W9728A 

3114/290 

1S2086 

3325/612 

1S2380 

3848/5806 

1S4013 

3394/5128A 

1S7150A 

3790/5024A 

1T62B 

3097/149A 

1W9782 

3114/290 

1S2086A 

3325/612 

1S2408 

9003/5800 

1S4013A 

3394/5128A 

1S7150B 

3790/5024A 

1T66 

3660/56008 

1W9782A 

3114/290 

1S2087 

3325/612 

1S2410 

9005/5802 

1S4015 

3396/5130A 

1S7160 

3791/5025A 

1T68 

3660/56008 

1W9787 

3444/123A 

1S2087A 

3325/612 

1S2411 

9006/5803 

1S4015A 

3396/5130A 

1S7160A 

3791/5025A 

1T82 

3098/150A 

1W9810 

3114/290 

1S2088 

3325/612 

1S2412 

9007/5804 

1S4016 

3397/5131A 

1S9413 

3031A 

1T82A 

3098/150A 

1W9810A 

3114/290 

1S2088A 

3325/612 

1S2413 

9008/5805 

1S4016A 

3397/5131A 

1S15188 

3100/519 

1T82B 

3098/150A 

1W9810S 

3114/290 

1S2089 

3324/611 

1S2414 

3848/5806 

1S4018 

3399/5133A 

1S19413T 

3311 

1T110 TRIAC 

3658/56004 

1W9810SA 

3114/290 

1S2090 

3323/610 

1S2415 

9003/5800 

1S4018A 

3399/5133A 

1S20751C 

3100/519 

1T110 ZENER' 

3099/151A 

1W11700 

3114/290 

1S2091 

3100/519 

1S2416 

9004/5801 

1S4020 

3401/5135A 

1S21447 

3100/519 

1T110A ZENER 

3099/151A 

1W11700A 

3114/290 

1S2091 (DIODE) 

3100/519 

1S2417 

9005/5802 

1S4020A 

3401/5135A 

1S22079 

3325/612 

1T110B ZENER 

3099/151A 

1W11702 

3715 

1S2092 

3100/519 

1S2418 

9006/5803 

1S4022 

3402/5136A 

1S26870 

3325/612 

1T188 

3087 

1W11702A 

3715 

1S2094 

3324/611 

1S2419 

9007/5804 

1S4022A 

3402/5136A 

1S-RECT220 

3032A 

1T210 

3658/56004 

1W11706 

3112 

1S2097 

3100/519 

1S2420 

9008/5805 

1S4024 

3403/5137A 

1SB01-02 

3311 

1T213 

3087 

1W11708-1 

3024/128 

1S2098 

3100/519 

1S2421 

3848/5806 

1S4024A 

3403/5137A 

1SB50S 

3327/614 

1T215 

3658/56004 

1W11708-2 

3024/128 

1S2100 

3785/5019A 

1S2446 

3610/5980 

1S4027 

3405/5139A 

1SB69-06 

3325/612 

1T220 

3116 

1W11711 

3114/290 

1S2100A 

3785/5019A 

1S2447 

3609/5986 

1S4027A 

3405/5139A 

1 SC 1566 

3747/157 

1T229-2 

3031A 

1W11711A 

3114/290 

1S2110 

3786/5020A 

1S2448 

3609/5986 

1S4030 

3407/5141A 

1SD2 

3311 

1T231 

3087 

1WM6 

3017B/117 

1S2110A 

3786/5020A 

1S2449 

3608/5990 

1S4030A 

3407/5141A 

1SD1212 

3311 

1T236 

3087 

1WS4 

9007/5804 

1S2111 

3057/136A 

1S2451 

3501/5994 

1S4033 

3408/5142A 

1SL1885 

3017B/117 

1T240 

3126 

1WS6 

3848/5806 

1S2111A 

3057/136A 

1S2460 

3100/519 

1S4033A 

3408/5142A 

1S030 

3017B/117 

1T243 

3126 

1WS10 

3051/156 

1S2112 

3058/137A 

1S2461 

3031A 

1S4036 

3409/5143A 

1S031 

3017B/117 

1T243M 

3100/519 

1X9179 

3100/519 

1S2112A 

3058/137A 

1S2462 

9091/177 

1S4036A 

3409/5143A 

1S032 

3017B/117 

1T261 

3088 

1X9805 

3100/519 

1S2113A 

3334/5071A 

1S2463 

3515 

1S4039 

3410/5144A 

1S034 

3017B/117 

1T262 

3091 

1X9809 

3100/519 

1S2114A 

3059/138A 

1S2471 

3100/519 

1S4039A 

3410/5144A 

1S036 

3017B/117 

1T263 

3096/148A 

1Z3.3 

3838/5065A 

1S2115 

3136/5072A 

1S2472 

3100/519 

1S4043 

3411/5145A 

1S038 

3033 

1T310 

3659/56006 

1Z3.3A 

3330/5066A 

1S2115A 

3136/5072A 

1S-2472 

3100/519 

1S4043A 

3411/5145A 

1S054 

3017B/117 

1T315 

3659/56006 

1Z3.3T10.5 

3330/5066A 

1S2116 

3060/139A 

1S2473 

3100/519 

1S4047 

3412/5146A 

1S058 

3033 

1T378 

3311 

1Z3.6 

3055/134A 

1S2116A 

3060/139A 

1S-2473 

3100/519 

1S4047A 

3412/5146A 

1 SR 1K 

3311 

1T410 

3659/56006 

1Z3.6A 

3055/134A 

1S2117 

3061/140A 

1S2473-T72 

3100/519 

1S4051 

3413/5147A 

1SR34 

3100/519 

1T415 

3659/56006 

1Z3.6B 

3055/134A 

1S2117A 

3061/140A 

1S2473H 

3100/519 

1S4051A 

3413/5147A 

1SR35 

3100/519 

1T501 

3017B/117 

1Z3.6T10 

3055/134A 

1S2118 

3139/5074A 

1S2473HC 

3100/519 

1S4056 

3414/5148A 

1SS16 

3089/112 

1T502 

3017B/117 

1Z3.6T5 

3055/134A 

1S2118A 

3092/141A 

1S2473K 

3100/519 

1S4056A 

3414/5148A 

1SS53 

3100/519 

1T503 

3031A 

1Z3.9 

3331/5067A 

1S2119 

3062/142A 

1S2473T 

3100/519 

1S4062 

3416/5150A 

1SS54 

3311 

1T504 

3016 

1Z3.9A 

3331/5067A 

1S2119A 

3062/142A 

1S2473VE 

3100/519 

1S4062A 

3416/5150A 

1SS81 

9091/177 

1T505 

3017B/117 

1Z4.3 

3332/5068A 

1S2120 

3787/5021A 

1S2588 

3100/519 

1S4068 

3417/5151A 

1SS82 

9091/177 

1T506 

3017B/117 

1Z4.3A 

3332/5068A 

1S2120A 

3787/5021A 

1S2597 

3100/519 

1S4068A 

3417/5151A 

1SV50 

3327/614 

1T507 

3032A 

1Z4.7 

3330/5066A 

1S2121 

3063/145A 

1S2638 

3327/614 

1S4075 

3418/5152A 

1SV53 

3126 

1T508 

3032A 

1Z4.7A 

3330/5066A 

1S2121A 

3063/145A 

1S2638VVC 

3126 

1S4082 

3419/5153A 

1SV68 

3327/614 

1T509 

3033 

1Z5.1T10 

3056/135A 

1S2122 

3751/5075A 

1S2686 

3324/611 

1S4082A 

3419/5153A 

1SV69-06 

3325/612 

1T510 

3033 

1Z6.2T10 

3058/137A 

1S2122A 

3751/5075A 

1S2686D 

3324/611 

1S4091 

3421/515 5A 

1SV70-06 

3325/612 

1T510 TRIAC 

3660/56008 

1Z6.2T20 

3058/137A 

1S2123 

3752/5077A 

1S2687 

3325/612 

1S4091A 

3421/5155A 

1SV77 

3324/611 

1T515 

3660/56008 

1Z6.2T5 

3058/137A 

1S2123A 

3752/5077A 

1S2687A 

3325/612 

1S4100 

3422/5156A 

1T1TA14 

3094/144A 

1T610 

3660/56008 

1Z6.8 

3334/5071A 

1S2130 

3788/5022A 

1S2687AA 

3325/612 

1S4100A 

3422/5156A 

1T5.6 

3057/136A 

1T615 

3660/56008 

1Z6.8A 

3334/5071A 

1S2130A 

3788/5022A 

1S2687D 

3325/612 

1S4110 

3423/5157A 

1T5.6B 

3057/136A 

1T929 

3122 

1Z7.5 

3059/138A 

1S2131C 

3126 

1S2688 

3327/614 

1S4110A 

3423/5157A 

1T06 

3658/56004 

1T930 

3122 

1Z8.2 

3136/5072A 

1S2134 

3100/519 

1S2688B 

3327/614 

1S4120 

3424/5158A 

1T6.2 

3058/137A 

1T1331 (MP) 

3709/110MP 

1Z8.2A 

3136/5072A 

1S2139 

3324/611 

1S2688C 

3327/614 

1S4120A 

3424/5158A 

1T6.2B 

3058/137A 

1T2011 

3016 

1Z8.2B 

3136/5072A 

1S2139A 

3323/610 

1S2688E 

3327/614 

1S4130 

3425/5159A 

1T7.5 

3059/138A 

1T2012 

3016 

1Z8.2T10 

3136/5072A 

1S2139B 

3324/611 

1S2688EA 

3327/614 

1S4130A 

3425/5159A 

1T7.5B 

3059/138A 

1T2013 

3016 

1Z8.2T20 

3136/5072A 

1S2139C 

3325/612 

1S2688EB 

3325/612 

1S4150 

3427/5161A 

1T08 

3658/56004 

1T2014 

3017B/117 

1Z8.2T5 

3136/5072A 

1S2139D 

3126 

1S2688EP 

3326/613 

1S4150A 

3427/5161A 

1T9.1 

3060/139A 

1T2015 

3017B/117 

1Z9.1 

3060/139A 

1S2142 

3324/611 

1S2689 

3327/614 

1S4160 

3428/5162A 

1T9.1A 

3066/118 

1T2016 

3017B/117 

1Z9.1A 

3060/139A 

1S2143 

3324/611 

1S2689B 

3327/614 

1S4160A 

3428/5162A 

1T9.1B 

3060/139A 

1T20105 

3311 

1Z9.1B 

3060/139A 

1S2144 

3100/519 

1S2692 

3319 

1S4180 

3430/5164A 

1T010 

3658/56004 

1TA5.6 

3057/136A 

1Z9.1C 

3066/118 

1S2144A 

3100/519 

1S2692A 

3319 

1S4180A 

3430/5164A 

1T10 

3061/140A 

1TA5.6A 

3057/136A 

1Z9.1D10 

3060/139A 

1S2144Z 

3100/519 

1S2692AB 

3319 

1S4200 

3432/5166A 

1T10B 

3061/140A 

1TA6.2 

3058/137A 

1Z9.1D5 

3060/139A 

1S2147 

3323/610 

1S2692B 

3319 

1S4266FM 

3088 

1T11.5 

3092/141A 

1TA6.2A 

3058/137A 

1Z9.1T10 

3066/118 

1S2147A 

3325/612 

1S2711 

3843 

1S4460 

3090/109 

1T11.5A 

3092/141A 

1TA7.5 

3059/138A 

1Z9.1T20 

3066/118 

1S2147B 

3325/612 

1S2712F-FA 

3843 

1S4735 

3776/5010A 

1T11.5B 

3092/141A 

1TA7.5A 

3059/138A 

1Z9.1T5 

3060/139A 

1S2147C 

3325/612 

1S2746 

9098/515 

1S5351 

3126 

1T12 

3062/142A 

1TA9.1 

3060/139A 

1Z10 

3061/140A 

1S2150 

3790/5024A 

1S2756 

3843 

1S5454 

3087 

1T12.8 

3093 

1TA9.1A 

3060/139A 

1Z11 

3139/5074A 

1S2150A 

3790/5024A 

1S2775FA-1 

3311 

1S6288B 

3325/612 

1T12.8B 

3093 

1TA9.1B 

3066/118 

1Z12 

3062/142A 

1S2160A 

3751/5075A 

1S2787 

3324/611 

1S6289 

3325/612 

1T12A 

3062/142A 

1TA10 

3061/140A 

1Z12A 

3062/142A 

1S2180 

3793/5027A 

1S2788 

3100/519 

1S7030A 

3770/5004A 

1T12B 

3062/142A 

1TA10A 

3061/140A 

1Z12B 

3062/142A 

1S2180A 

3752/5077A 

1S2788B 

3100/519 

1S7033 

3771/5005A 

1T13 

3093 

1TA11.5 

3092/141A 

1Z12C 

3062/142A 

1S2186 

3100/519 

1S2789 

3325/612 

1S7033A 

3771/5005A 

1T13A 

3093 

1TA11.5A 

3092/141A 

1Z12T5 

3062/142A 

1S2186GR 

3100/519 

1S2789W 

3324/611 

1S7033B 

3771/5005A 

1T13B 

3093 

1TA12.8 

3093 

1Z12T10 

3062/142A 

1S2188 

3324/611 

1S2790 

3327/614 

1S7036 

3772/5006A 

IT 14 

3094/144A 

1TA12.8A 

3093 

1Z12T20 

3062/142A 

1S2189 

3126 

1S2790W 

3327/614 

1S7036A 

3772/5006A 

1T14A 

3094/144A 

1TA13 

3093 

1Z13 

3750/143A 

1S2190 

3136/5072A 

1S2790WT 

3327/614 

1S7036B 

3772/5006A 

1T14B 

3094/144A 

1TA13A 

3093 

1Z13A 

3750/143A 

1S2191 

3136/5072A 

1S2867T 

3325/612 

1S7039 

3773/5007A 

1T015 

3658/56004 

1TA13B 

3093 

1Z13B 

3750/143A 

1S2192 

3136/5072A 

1S3006 

3334/5071A 

1S7039A 

3773/5007A 

1T15 

3063/145A 

1TA14 

3094/144A 

1Z13C 

3750/143A 

1S2198 

3089/112 

1S3008 

3136/5072A 

1S7039B 

3773/5007A 

1T15B 

3063/145A 

1TA14A 

3094/144A 

1Z13T5 

3750/143A 

1S2200 

3795/5029A 

1S3013 

3750/143A 

1S7043 

3774/5008A 

1T16 

3658/56004 

1TA14B 

3094/144A 

1Z13T10 

3750/143A 

1S2200A 

3795/5029A 

1S3016 

3311 

1S7043A 

3332/5068A 

1T18 

3658/56004 

1TA15 

3063/145A 

1Z13T20 

3750/143A 

1S2207 

3327/614 

1S3016(51/2) 

3751/5075A 

1S7043B 

3332/5068A 

1T19-15B 

3063/145A 

1TA15A 

3063/145A 

1Z14 

3094/144A 

1S2207-9 

3324/611 

1S3016(ZENER) 

3751/5075A 

1S7047 

3775/5009A 

1T22 

3016 

1TA27 

3064/146A 

1Z14A 

3094/144A 

1S2208 

3324/611 

1S3016R 

3100/519 

1S7047A 

3775/5009A 

1T22(A) 

3087 

1TA27A 

3064/146A 

1Z14B 

3094/144A 

1S2209 

3324/611 

1S3018 

3752/5077A, 

1S7047B 

3775/5009A 

1T22A 

3087 

1TA33 

3095/147A 

1Z14C 

3094/144A 

1S2220 

3796/5030A 

1S3020 

3335/5079A 

1S7051 

3776/5010A 

1T22AJ 

3087 

1TA33A 

3095/147A 

1Z15 

3063/145A 

1S2220A 

3796/5030A 

1S3022 

3336/5080A 

1S7051A 

3776/5010A 

1T22B 

3087 

1TA55 

3096/148A 

1Z15A 

3063/145A 

1S2227 

3925/525 

1S3030 

3755/5084A 

1S7051B 

3776/5010A 

1T22G 

3087 

1TA55A 

3096/148A 

1Z15B 

3063/145A 

1S2230 

3017B/117 

1S3036 

3337/5085A 

1S7056 

3777/5011A 

1T23 

3091 

1TA62 

3097/149A 

1Z15C 

3063/145A 

1S2233 

3848/5806 

1S3039 

3338/5086A 

1S7056A 

3777/5011A 

1T23G 

3091 

1TA62A 

3097/149A 

1Z15D 

3063/145A 

1S2234 

9009/5808 

1S3043 

3339/5087A 

1S7056B 

3777/5011A 

1T23J 

3087 

1TA82 

3098/150A 

1Z15D5 

3063/145A 

1S2236 

3324/611 

1S3047 

3340/5088A 

1S7062 

3779/5013A 

1T23M 

3087 

1TA82A 

3098/150A 

1Z15D10 

3063/145A 

1S2239 

3323/610 

1S3051 

3341/5089A 

1S7062A 

3779/5013A 

1T23S 

3088 

1TB06 

3016 

1Z15D20 

3063/145A 

1S2239C 

3325/612 

1S3056 

3342/5090A 

1S7062B 

3779/5013A 

1T26 DIODE 

3090/109 

1-TD-2684 

3004/102A 

1Z15T10 

3063/145A 

1S2240 

3797/5031A 

1S3068 

3343/5092A 

1S7068 

3780/5014A 

1T26TRIAC 

3658/56004 

1TH61 

3925/525 

1Z15T20 

3063/145A 

1S2267 

3325/612 

1S3075 

3344/5093A 

1S7068A 

3780/5014A 

1T26-2 DIODE 

3090/109 

1-TR-112 

3835/103A 

1Z16 

3751/5075A 

1S2268 

3325/612 

1S3091 

3345/5095A 

1S7068B 

3780/5014A 

1T27 

3064/146A 

1TS05 

3017B/117 

1Z16A 

3751/5075A 

1S2270 

t 3799/5033A 

1S3100 

3346/5096A 

1S7075 

3781/5015A 

1T27B 

3064/146A 

1TT-410 

3126 

1Z16T5 

3751/5075A 

1S2276 

3100/519 

1 S3120 

3347/5097A 

1S7075A 

3781/5015A 

1T28 

3658/56004 

1TV24237 

3110/120 

1Z16T10 

3751/5075A 

1S2300 

3801/5035A 

1S3180 

3353/5103A 

1S7075B 

3781/5015A 

1T33 

3095/147A 

1TW85B 

3126 

1Z16T20 

3751/5075A 

1S2300A 

3755/5084A 

1S3305 

3776/5010A 

1S7082 

3782/5016A 

1T33A 

3095/147A 

1U585F 

3444/123A 

1Z18 

3752/5077A 

1S2306 

3843 

1S3332 

3334/5071A 

1S7082A 

3782/5016A 

1T33B 

3095/147A 

1U585F/7825B 

3444/123A 

1Z18A 

3752/5077A 

1S2307 

3843 

1S4006 

3386/5120A 

1S7082B 

3782/5016A 

1T36 

3659/56006 

1V2 

3759/511 

1Z18T5 

3752/5077A 

1S2308 

3843 

1S4006A 

3386/5120A 

1S7091 

3784/5018A 

1T38 

3659/56006 

1V3074A20 

3016 

1Z18T10 

3752/5077A 

1S2309 

3843 

1S4007 

3387/5121A 

1S7091A 

3784/5018A 

1T40 

3100/519 

1V3074A21 

3016 

1Z18T20 

3752/5077A 

1S2310 

3016 

1S4007A 

3387/5121A 

1S7091B 

3784/5018A 

1T46 

3659/56006 

1V9002 

3087 

1Z20 

3335/5079A 

1S2330 

3802/5036A 

1S4008 

3388/5122A 

1S7100 

3785/5019A 

1T48 

3659/56006 

1V68611A47 

3114/290 

1Z20A 

3335/5079A 

1S2336 

3324/611 

1S4008A 

3388/5122A 

1S7100A 

3785/5019A 

1T55 

3096/148A 

1V68611A47A 

3114/290 

1Z20T5 

3335/5079A 

1S2339 

3323/610 

1S4009 

3390/5124A 

1S7100B 

3785/5019A 

1T55B 

3096/148A 

1VA10 

3016 

1Z20T10 

3335/5079A 

1S2339C 

3323/610 

1S4009A 

3390/5124A 

1S7110 

3786/5020A 

1T56 TRIAC 

3660/56008 

1W8537 

3715 

1Z20T20 

3335/5079A 

1S2339K 

3126 

1S4010 

3391/5125A 

1S7110A 

3786/5020A 

1T56 ZENER 

3096/148A 

1W9148 

3715 

1Z22 

3336/5080A 

1S2340 

3324/611 

1S4010A 

3391/5125A 

1S7110B 

3786/5020A 

1T56A ZENER 

3096/148A 

1W9640 

3715 

1Z22A 

3336/5080A 
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1Z22T5—2N39 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1Z22T5 

3336/5080A 

1ZC22T5 

3336/5080A 

1/2Z43T5 

3805/5039A 

1/4M16Z5 

3751/5075A 

2A400 

3081/125 

2G220 

3009 

1Z22T10 

3336/5080A 

1ZC22T10 

3336/5080A 

1/2Z47T5 

3806/5040A 

1/4M17Z5 

9022/5076A 

2A500 

3081/125 

2G221 

3014 

1Z22T20 

3336/5080A 

1ZC24T5 

3151/5081A 

1/2Z51T5 

3807/5041A 

1/4M18Z5 

3752/5077A 

2A600 

3081/125 

2G222 

3014 

1Z24 

3151/5081A 

1ZC24T10 

3151/5081A 

1/2Z56T5 

3808/5042A 

1/4M19Z5 

9023/5078A 

2A800 

3081/125 

2G223 

3009 

1Z24A 

3151/5081A 

1ZC27 

3064/146A 

1/2Z62T5 

3810/5044A 

1/4M20Z10 

3795/5029A 

2A1000 

3081/125 

2G224 

3014 

1Z24T5 

3151/5081A 

1ZC27T5 

3064/146A 

1/2Z68T5 

3811/5045A 

1/4M22Z 

3796/5030A 

2AA113 

3016 

2G225 

3009 

1Z24T10 

3151/5081A 

1ZC27T10 

3064/146A 

1/2Z75T5 

3812/5046A 

1/4M25Z10 

3798/5032A 

2AA119 

3090/109 

2G226 

3642/179 

1Z24T20 

3151/5081A 

1ZC30T5 

3755/5084A 

1/2Z82T5 

3813/5047A 

1/4M25Z5 

3798/5032A 

2AA119 (MP) 

3709/110MP 

2G227 

3642/179 

1Z27 

3064/146A 

1ZC30T10 

3755/5084A 

1/2Z91T5 

3815/5049A 

1/4M27Z 

3064/146A 

2AC128 

3123 

2G228 

3642/179 

1Z27A 

3064/146A 

1ZCT10 

3061/140A 

1/2Z100T5 

3816/5050A 

1/4M27Z10 

3064/146A 

2AD140 

3009 

2G240 

3014 

1Z27B 

3064/146A 

1ZD825 

3136/5072A 

1/4A9.1 

3060/139A 

1/4M27Z5 

3064/146A 

2AD149 

3014 

2G270 

3004/102A 

1Z27C 

3064/146A 

1ZF5.1T10 

3056/135A 

1/4A9.1A 

3060/139A 

1/4M33Z 

3095/147A 

2AG 

3018 

2G271 

3004/102A 

1Z27D 

3064/146A 

1ZF5.1T20 

3056/135A 

1/4A9.1B 

3060/139A 

1/4M33Z10 

3095/147A 

2AH 

3018 

2G302 

3004/102A 

1Z27D5 

3064/146A 

1ZF5.1T5 

3056/135A 

1/4A10 

3061/140A 

1/4M33Z5 

3095/147A 

2AM-1 

6752/5452 

2G306 

3004/102A 

1Z27D10 

3064/146A 

1ZF5.6T10 

3057/136A 

1/4A10A 

3061/140A 

1/4M62Z 

3097/149A 

2AV2 

3759/511 

2G308 

3004/102A 

1Z27T5 

3064/146A 

1ZF5.6T20 

3057/136A 

1/4A10B 

3061/140A 

1/4M62Z10 

3097/149A 

2B 

3005 

2G319 

3005 

1Z27T10 

3064/146A 

1ZF5.6T5 

3057/136A 

1/4A12 

3062/142A 

1/4M62Z5 

3097/149A 

2B-2 DIODE 

3843 

2G320 

3005 

1Z27T20 

3064/146A 

1ZF9.1T10 

3060/139A 

1/4A12A 

3062/142A 

1/4M68.Z10 

3334/5071A 

2BA2 

3759/511 

2G321 

3004/102A 

1Z30 

3755/5084A 

1ZF9.1T20 

3060/139A 

1/4A12B 

3094/144A 

1/4M82Z 

3098/150A 

2C 

3005 

2G322 

3004/102A 

1Z30A 

3755/5084A 

1ZF9.1T5 

3066/118 

1/4A14 

3094/144A 

1/4M82Z10 

3098/150A 

2C05 

3051/156 

2G323 

3004/102A 

1Z30T5 

3755/5084A 

1ZF12T5 

3062/142A 

1/4A14A 

3094/144A 

1/4M82Z5 

3098/150A 

2C6 

3051/156 

2G324 

3004/102A 

1Z30T10 

3755/5084A 

1ZF12T10 

3062/142A 

1/4A14B 

3094/144A 

1/4M110Z 

3099/151A 

2C8 

3051/156 

2G339 

3862/103 

1Z30T20 

3755/5084A 

1ZF12T20 

3062/142A 

1/4A15 

3063/145A 

1/4M110Z10 

3099/151A 

2C10 

3051/156 

2G339A 

3862/103 

1Z33 

3095/147A 

1ZF14T5 

3094/144A 

1/4A15A 

3063/145A 

1/4M110Z5 

3099/151A 

2C91G 

3011 

2G344 

3006/160 

1Z33A 

3095/147A 

1ZF14T10 

3094/144A 

1/4A15B 

3063/145A 

1/4M120Z10 

3818/5052A 

2CN3 

3756/508 

2G345 

3005 

1Z33B 

3095/147A 

1ZF14T20 

3094/144A 

1/4A27 

3064/146A 

1/4M150Z 

3821/5055A 

2CS900 

3444/123A 

2G371 

3005 

1Z33C 

3095/147A 

1ZF15T5 

3063/145A 

1/4A27A 

3064/146A 

1/4M150Z10 

3821/5055A 

2CY34 

3025/129 

2G371A 

3005 

1Z33D 

3095/147A 

1ZF15T10 

3063/145A 

1/4A27B 

3064/146A 

1/4M150Z5 

3821/5055A 

2D 

3005 

2G374 

3005 

1Z33D5 

3095/147A 

1ZF15T20 

3063/145A 

1/4A33 

3095/147A 

1/4M160Z 

3822/5056A 

2D001 

3717/121 

2G374A 

3004/102A 

1Z33D10 

3095/147A 

1ZF27T5 

3064/146A 

1/4A33A 

3095/147A 

1/4M160Z10 

3822/5056A 

2D-02 

3311 

2G381 

3004/102A 

1Z33T5 

3095/147A 

1ZF27T10 

3064/146A 

1/4A33B 

3095/147A 

1/4M160Z5 

3822/5056A 

2D002 

3444/123A 

2G381A 

3004/102A 

1Z33T10 

3095/147A 

1ZF27T20 

3064/146A 

1/4A62 

3097/149A 

1/4M175Z 

3823/5057A 

2D002-41 

3444/123A 

2G383 

3005 

1Z33T20 

3095/147A 

1ZF33T5 

3095/147A 

1/4A62A 

3097/149A 

1/4M175Z10 

3823/5057A 

2D002-168 

3444/123A 

2G384 

3004/102A 

1Z36 

3337/5085A 

1ZF33T10 

3095/147A 

1/4A62B 

3097/149A 

1/4M175Z5 

3823/5057A 

2D002-169 

3444/123A 

2G385 

3004/102A 

1Z36A 

3337/5085A 

1ZF33T20 

3095/147A 

1/4A82 

3098/150A 

1/4M180 

3824/5058A 

2D002-170 

3444/123A 

2G386 

3004/102A 

1Z39 

3338/5086A 

1ZM3.6T10 

3055/134A 

1/4A82A 

3098/150A 

1/4M180Z 

3824/5058A 

2D002-171 

3444/123A 

2G387 

3004/102A 

1Z39A 

3338/5086A 

1ZM3.6T20 

3055/134A 

1/4A82B 

3098/150A 

1/4M180Z10 

3824/5058A 

2D002-175 

3444/123A 

2G394 

3005 

1Z43 

3339/5087A 

1ZM3.6T5 

3055/134A 

1/4A110 

3099/151A 

1/4M180Z5 

3824/5058A 

2-D2K 

3016 

2G395 

3123 

1Z43A 

3339/5087A 

1ZM5.1T10 

3056/135A 

1/4A110A 

3099/151A 

1/4M200Z 

3826/5060A 

2-D2L 

3016 

2G396 

3005 

1Z47 

3340/5088A 

1ZM5.1T20 

3056/135A 

1/4A110B 

3099/151A 

1/4M200Z10 

3826/5060A 

2-D2R 

3016 

2G397 

3005 

1Z47A 

3340/5088A 

1 ZM5.1T5 

3056/135A 

1/4AZ3.6D10 

3055/134A 

1/4M200Z5 

3826/5060A 

2D004 

3009 

2G508 

3004/102A 

1Z51 

3341/5089A 

1ZM5.6T10 

3057/136A 

1/4AZ3.6D5 

3055/134A 

1/4M227 

3336/5080A 

2D004-9 

3009 

2G509 

3004/102A 

1Z51A 

3341/5089A 

1ZM5.6T20 

3057/136A 

1/4AZ5.1D 

3056/135A 

1/4M3025 

3755/5084A 

2D7A 

3346/5096A 

2G524 

3005 

1Z55 

3096/148A 

1ZM5.6T5 

3057/136A 

1/4AZ5.1D10 

3056/135A 

1/4Z5.1T5 

3776/5010A 

2D010 

3027/130 

2G525 

3005 

1Z55A 

3096/148A 

1ZM6.2 

3058/137A 

1/4AZ5.1D5 

3056/135A 

1/4Z5.6T5 

3777/5011A 

2D013 

3004/102A 

2G526 

3005 

1Z55B 

3096/148A 

1ZM6.2T10 

3058/137A 

1/4AZ5.6D 

3057/136A 

1/4Z6.2T5 

3779/5013A 

2D013-13 

3004/102A 

2G527 

3005 

1Z56 

3342/5090A 

1ZM6.2T20 

3058/137A 

1/4AZ5.6D10 

3057/136A 

1/4Z14D 

3094/144A 

2D013-54 

3004/102A 

2G577 

3005 

1Z56A 

3342/5090A 

1ZM6.2T5 

3058/137A 

1/4AZ5.6D5 

3057/136A 

1/4Z14D10 

3094/144A 

2D013-109 

3004/102A 

2G601 

3006/160 

1Z56B 

3342/5090A 

1ZM7.5T10 

3059/138A 

1/4AZ6.2D5 

3058/137A 

1/4Z14D5 

3094/144A 

2D013-160 

3004/102A 

2G602 

3006/160 

1Z56C 

3096/148A 

1ZM7.5T20 

3059/138A 

1/4LZ3.6D 

3055/134A 

1/4Z15D10 

3063/145A 

2D015 

3009 

2G603 

3005 

1Z62 

3097/149A 

1ZM7.5T5 

3059/138A 

1/4LZ3.6D5 

3055/134A 

1/4Z15D5 

3063/145A 

2D016 

3004/102A 

2G604 

3005 

1Z62A 

3097/149A 

1ZM9.1T10 

3060/139A 

1/4LZ5.6D 

3057/136A 

1/4Z15T5 

3063/145A 

2D016-45 

3009 

2G605 

3123 

1Z62B 

3097/149A 

1ZM9.1T20 

3060/139A 

1/4LZ5.6D 10 

3057/136A 

1/4Z27D 

3064/146A 

2D016-54 

3009 

2G805 

3016 

1Z62C 

3097/149A 

1ZM9.1T5 

3060/139A 

1/4LZ5.6D5 

3057/136A 

1/4Z27D10 

3064/146A 

2D017 

3444/123A 

2G1024 

3005 

1Z62D 

3097/149A 

1ZM10T5 

3061/140A 

1/4LZ6.2D 

3058/137A 

1/4Z27D5 

3064/146A 

2D017-165 

3466/159 

2G1025 

3005 

1Z62D5 

3097/149A 

1ZM10T10 

3061/140A 

1/4LZ6.2D5 

3058/137A 

1/4Z27T5 

3799/5033A 

2D017-166 

3466/159 

2G1026 

3005 

1Z62D10 

3097/149A 

1ZM10T20 

3061/140A 

1/4M2.4AZ 

3766/5000A 

1/4Z33D 

3802/5036A 

2D017-167 

3466/159 

2G1027 

3004/102A 

1Z68 

3343/5092A 

1ZM12T5 

3062/142A 

1/4M2.4AZ 10 

3766/5000A 

1/4Z33D10 

3802/5036A 

2D017-169 

3466/159 

2GA 

3311 

1Z68A 

3343/5092A 

1ZM12T10 

3062/142A 

1/4M2.4AZ5 

3766/5000A 

1/4Z33D5 

3802/5036A 

2D020 

3275/194 

2GL05 

3721/100 

1Z72 

3344/5093A 

1ZM12T20 

3062/142A 

1/4M2.7AZ 

3768/5002A 

1/4Z33T5 

3802/5036A 

2D020-173 

3275/194 

2G022 

3722/102 

1Z75 

3344/5093A 

1ZM13T5 

3750/143A 

1/4M2.7AZ 10 

3768/5002A 

1/4Z62D 

3097/149A 

2D020-174 

3275/194 

2GU026 

3721/100 

1Z75A 

3344/5093A 

1ZM13T10 

3750/143A 

1/4M2.7AZ5 

3768/5002A 

1/4Z62D10 

3097/149A 

2D021 

3009 

2HR3J 

3032A 

1Z82 

3098/150A 

1ZM13T20 

3750/143A 

1/4M3.0AZ 

3770/5004A 

1/4Z62D5 

3097/149A 

2D021-8 

3009 

2HR3M 

3033 

1Z82A 

3098/150A 

1ZM15T5 

3063/145A 

1/4M3.0AZ10 

3770/5004A 

1/4Z62T5 

3810/5044A 

2D021-11 

3009 

2HT-2L 

3066/118 

1Z82B 

3098/150A 

1ZM15T10 

3063/145A 

1/4M3.00AZ5 

3770/5004A 

1/4Z82D 

3098/150A 

2D021-56 

3009 

2HT-6 

3108/505 

1Z82C 

3098/150A 

1ZM15T20 

3063/145A 

1/4M3.3AZ 

3771/5005A 

1/4Z82D10 

3098/150A 

2D023 

3009 

2HT-7L 

3066/118 

1Z82D 

3098/150A 

1ZM16T5 

3751/5075A 

1/4M3.3AZ10 

3771/5005A 

1/4Z82D5 

3098/150A 

2D026 

3444/123A 

2HT-11C 

3068/503 

1Z82D5 

3098/150A 

1ZM18T5 

3752/5077A 

1/4M3.3AZ5 

3771/5005A 

1/4Z82T5 

3813/5047A 

2D026-274 

3444/123A 

2HT-11L 

3068/503 

1Z82D10 

3098/150A 

1ZS13A 

3750/143A 

1/4M3.6AZ10 

3055/134A 

1/4Z110D 

3099/151A 

2D027 

3114/290 

2HT-13C 

3068/503 

1Z91 

3345/5095A 

1ZS16A 

3751/5075A 

1/4M3.6AZ5 

3055/134A 

1/4Z110D10 

3099/151A 

2D031 

3112 

2HT-13L 

3068/503 

1Z91A 

3345/5095A 

1ZS18A 

3752/5077A 

1/4M3.9AZ 

3773/5007A 

1/4Z110D5 

3099/151A 

2D033 

3444/123A 

2HT-16 

3068/503 

1Z100 

3346/5096A 

1ZS30A 

3755/5084A 

1/4M3.9AZ10 

3773/5007A 

1/042/2207 

3122 

2D036 

3004/102A 

2HT-18C 

3108/505 

1Z100A 

3346/5096A 

1ZT12 

3062/142A 

1/4M3.9AZ5 

3331/5067A 

1/47M.1AZ5 

3056/135A 

2D038 

3444/123A 

2HT-20C 

3108/505 

1Z110 

3099/151A 

1ZT12B 

3062/142A 

1/4M4.3AZ 

3774/5008A 

1/223.3T5 

3330/5066A 

2D039 

3004/102A 

2ISD235-R 

3893/152 

1Z110A 

3099/151A 

1ZT15 

3063/145A 

1/4M4.3AZ10 

3774/5008A 

1/224.3T5 

3332/5068A 

2D040 

3044/154 

2K02 

3033 

1Z110B 

3099/151A 

1ZT15B 

3063/145A 

1/4M4.3AZ5 

3774/5008A 

1/414Z10 

3094/144A 

2D41 

3950/5400 

2K19H 

3448 

1Z110C 

3099/151A 

1ZT27 

3064/146A 

1/4M4.7AZ 

3775/5009A 

1/2720T5 

3335/5079A 

2D165 

3100/519 

2KBP02 

3647/167 

1Z110D 

3099/151A 

1ZT27B 

3064/146A 

1/4M4.7AZ10 

3775/5009A 

1//1AS 

3716/161 

2DG2 

3088 

2KBP06 

3678/169 

1Z110D5 

3099/151A 

1ZT33 

3095/147A 

1/4M4.7AZ5 

3775/5009A 

2-0A90 

3088 

2DS24YD 

3021/124 

2L15 

3925/525 

1Z110D10 

3099/151A 

1ZT33B 

3095/147A 

1/4M5.1 

3776/5010A 

2-1K60 

3100/519 

2E 

3006/160 

2M78 

3861/101 

1 ZB 12 

3062/142A 

1ZT82 

3098/150A 

1/4M5.1AZ 

3776/5010A 

2-5 SR 

3311 

2E4 

3016 

2M214 

3749/5073A 

1ZB12B 

3062/142A 

1ZT82B 

3098/150A 

1/4M5.1AZ10 

3776/5010A 

2-5SR3 

3038 

2E05 

3081/125 

2M1127 

3722/102 

1ZB15 

3063/145A 

1/2Z2TT5 

3064/146A 

1/4M5.6 

3057/136A 

2-00020-327 F 

3501/5994 

2E6 

3051/156 

2M1849 

3505/5547 

1ZB15B 

3063/145A 

1/2Z3.3T5 

3771/5005A 

1/4M5.6AZ 

3057/136A 

2-36 

3862/103 

2E8 

3051/156 

2MA 

3109/119 

1ZB27 

3064/146A 

1/2Z3.6T5 

3772/5006A 

1/4M5.6AZ10 

3057/136A 

2-00037-955 

3009 

2E10 

3051/156 

2MA509 

3450/298 

1ZB27B 

3064/146A 

1/2Z3.9T5 

3773/5007A 

1/4M5.6AZ5 

3057/136A 

2-00045-345 

3122 

2EM03 

3081/125 

2MC 

3006/160 

1ZB33 

3095/147A 

1/2Z4.3T5 

3774/5008A 

1/4M6.2AZ5 

3058/137A 

2-00045-424 

3122 

2EM05 

3081/125 

2MT408 

3861/101 

1ZB33B 

3095/147A 

1/2Z4.7T5 

3775/5009A 

1/4M6.8AZ 

3780/5014A 

2-5004-6 

3509/5695 

2EM6 

3051/156 

2MT410 

3862/103 

1ZB82 

3098/150A 

1/2Z5.1T5 

3776/5010A 

1/4M6.8AZ10 

3780/5014A 

2-5004-14 

3522/5697 

2EM8 

3051/156 

2MW665 

3088 

1ZB82B 

3098/150A 

1/2Z5.6T5 

3777/5011A 

1/4M6.8AZ5 

3780/5014A 

2-5184-11 

3508/5675 

2EM10 

3051/156 

2MW742 

3058/137A 

1ZC1LT10 

3751/5075A 

1/2Z6.2T5 

3779/5013A 

1/4M6.8Z 

3780/5014A 

2-8454-031 

3444/123A 

2EM015 

3081/125 

2N2J324 

3024/128 

1ZC3.6 

3055/134A 

1/2Z6.8T5 

3780/5014A 

1/4M6.8Z10 

3780/5014A 

2-64701508 

3032A 

2F4 

3017B/117 

2N23 

3004/102A 

1ZC3.6T10 

3055/134A 

1/2Z7.5T5 

3781/5015A 

1/4M6.8Z5 

3780/5014A 

2.V008M01 

3721/100 

2F05 

9003/5800 

2N24 

3004/102A 

1ZC4.3T10.5 

3332/5068A 

1/2Z8.2T5 

3782/5016A 

1/4M7.5Z 

3781/5015A 

2.V0038H03 

3722/102 

2F6 

3051/156 

2N25 

3004/102A 

1ZC5.1 

3056/135A 

1/2Z9.1T5 

3784/5018A 

1/4M7.5Z10 

3781/5015A 

2(3395 

3444/123A 

2F8 

3051/156 

2N26 

3004/102A 

1ZC5.6 

3057/136A 

1/2Z10T5 

3785/5019A 

1/4M8.2Z 

3782/5016A 

2A 

3006/160 

2F10 

3051/156 

2N27 

3005 

1ZC6.2 

3058/137A 

1/2Z11T5 

3786/5020A 

1/4M8.2Z10 

3782/5016A 

2A18 

3774/5008A 

2FB600 

3676/5305 

2N28 

3861/101 

1ZC8.2T10 

3136/5072A 

1/2Z12T5 

3062/142A 

1/4M8.2Z5 

3782/5016A 

2A21 (ZENER) 

3776/5010A 

2FB800 

3677/5306 

2N29 

3861/101 

1ZC8.2T5 

3136/5072A 

1/2Z13T5 

3788/5022A 

1/4M9.1Z 

3784/5018A 

2A22 (ZENER) 

3776/5010A 

2FB1000 

3107/5307 

2N30 

3005 

1ZC9.1 

3060/139A 

1/2Z15T5 

3790/5024A 

1/4M9.1Z10 

3784/5018A 

2A25(ZENER) 

3772/5006A 

2G 

3006/160 

2N31 

3005 

1ZC12 

3062/142A 

1/2Z16T5 

3791/5025A 

1/4M10Z 

3061/140A 

2A28(ZENER) 

3770/5004A 

2G8 

3016 

2N32 

3004/102A 

1ZC15 

3063/145A 

1/2Z18T5 

3793/5027A 

1/4M10Z10 

3061/140A 

2A30 

3081/125 

2G13 

3016 

2N32A 

3004/102A 

1ZC15T5 

3063/145A 

1/2Z20T5 

3795/5029A 

1/4M13Z5 

3750/143A 

2A43 

3769/5003A 

2G108 

3123 

2N33 

3006/160 

1ZC15T10 

3063/145A 

1/2Z22T5 

3796/5030A 

1/4M14 

3094/144A 

2A44 

3330/5066A 

2G109 

3123 

2N34 

3004/102A 

1ZC16T5 

3751/5075A 

1/2Z24TS 

3797/5031A 

1/4M14Z 

3094/144A 

2A47 

3774/5008A 

2G138 

3005 

2N35 

3010 

1ZC16T10 

3142 

1/2Z27T5 

3799/5033A 

1/4M14Z10 

3094/144A 

2A50 

3100/519 

2G139 

3005 

2N36 

3003 

1ZC18T5 

3752/5077A 

1/2Z30T5 

3801/5035A 

1/4M14Z5 

3094/144A 

2A64 

3802/5036A 

2G140 

3005 

2N37 

3003 

1ZC18T10 

3752/5077A 

1/2Z33T5 

3061/140A 

1/4M15Z 

3063/145A 

2A100 

3051/156 

2G201 

3123 

2N38 

3003 

1ZC20T5 

3335/5079A 

1/2Z36T5 

3803/5037A 

1/4M15Z10 

3063/145A 

2A119 

3709/110MP 

2G202 

3123 

2N38A 

3003 

1ZC20T10 

3335/5079A 

1/2Z39T5 

3804/5038A 

1/4M15Z5 

3063/145A 

2A200 

3051/156 

2G210 

3014 

2N39 

3004/102A 
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2N40 

3004/102A 

2N138 

3003 

2N207BLU 

3004/102A 

2N301A 

3009 

2N385 

3861/101 

2N480 

3124/289 

2N41 

3003 

2N138A 

3003 

2N211 

3011 

2N301B 

3009 

2N385A 

3861/101 

2N480A 

3444/123A 

2N42 

3004/102A 

2N138B 

3003 

2N211M2 

3006/160 

2N301G 

3009 

2N386 

3009 

2N480B 

3444/123A 

• 2N43 

3003 

2N139 

3005 

2N212 

3011 

2N301W 

3009 

2N387 

3009 

2N481 

3005 

2N43A 

3004/102A 

2N140 

3005 

2N213 

3862/103 

2N302 

3003 

2N388 

3861/101 

2N482 

3005 

2N44 

3004/102A 

2N140 Ml 

3123 

2N213A 

3862/103 

2N303 

3003 

2N388A 

3861/101 

2N483 

3005 

2N44A 

3004/102A 

2N140 M2 

3123 

2N214 

3010 

2N306 

3010 

2N392 

3009 

2N483 6M 

3123 

2N46 

3004/102A 

2N140M2 

3006/160 

2N214A 

3010 

2N306A 

3010 

2N393 

3008 

2N483-6M 

3004/102A 

2N47 

3004/102A 

2N145 

3861/101 

2N215 

3004/102A 

2N307 

3009 

2N394 

3005 

2N483B 

3004/102A 

2N48 

3004/102A 

2N146 

3861/101 

2N216 

3011 

2N307A 

3009 

2N394A 

3005 

2N484 

3005 

2N48A 

3004/102A 

2N147 

3861/101 

2N217 

3004/102A 

2N307B 

3009 

2N395 

3005 

2N485 

3005 

2N49 

3004/102A 

2N148 

3124/289 

2N218 

3005 

2N308 

3007 

2N396 

3005 

2N486 

3005 

2N50 

3004/102A 

2N148A 

3124/289 

2N219 

3005 

2N309 

3007 

2N396A 

3005 

2N486 B 

3123 

2N51 

3004/102A 

2N148B 

3010 

2N220 

3004/102A 

2N310 

3007 

2N397 

3005 

2N486B 

3005 

2N52 

3004/102A 

2N148C/D 

3011 

2N222 

3444/123A 

2N311 

3005 

2N399 

3009 

2N487 

3004/102A 

2N53 

3004/102A 

2N149 

3835/103A 

2N223 

3003 

2N312 

3861/101 

2N400 

3009 

2N495 

3114/290 

2N54 

3004/102A 

2N149A 

3835/103A 

2N224 

3004/102A 

2N313 

3861/101 

2N401 

3009 

2N495/18 

3984/106 

2N55 

3004/102A. 

2N149B 

3835/103A 

2N225 

3004/102A 

2N314 

3861/101 

2N402 

3003 

2N496 

3114/290 

2N56 

3004/102A 

2N150 

3861/101 

2N226 

3004/102A 

2N315 

3005 

2N403 

3003 

2N499 

3006/160 

2N59 

3003 

2N150A 

3861/101 

2N227 

3004/102A 

2N315A 

3004/102A 

2N404 

3004/102A 

2N499A 

3006/160 

2N59A 

3003 

2N151 

3004/102A 

2N228 

3010 

2N315B 

3005 

2N404A 

3004/102A 

2N500 

3008 

2N59B 

3004/102A 

2N155 

3009 

2N229 

3010 

2N316 

3005 

2N405 

3003 

2N500BLU 

3006/160 

2N59C 

3003 

2N156 

3009 

2N230 

3009 

2N316A 

3004/102A 

2N406 

3004/102A 

2N500RED 

3006/160 

2N59D 

3004/102A 

2N157 

3009 

2N231 

3008 

2N317 

3005 

2N407 

3003 

2N500WHT 

3006/160 

2N60 

3003 

2N157A 

3009 

2N231-YEL-RED 

3006/160 

2N317A 

3005 

2N408 

3003 

2N501 

3006/160 

2N60A 

3003 

2N158 

3009 

2N231BLU 

3006/160 

2N319 

3003 

2N409 

3005 

2N501A 

3006/160 

2N60B 

3003 

2N158A 

3009 

2N231YEL 

3006/160 

2N320 

3003 

2N410 

3005 

2N501/18 

3006/160 

2N60C 

3003 

2N159 

3004/102A 

2N232 

3008 

2N321 

3003 

2N411 

3005 

2N502 

3006/160 

2N60R 

3004/102A 

2N160 

3124/289 

2N233 

3011 

2N322 

3003 

2N412 

3005 

2N502A 

3006/160 

2N61 

3003 

2N160A 

3124/289 

2N233A 

3011 

2N323 

3004/102A 

2N413 

3005 

2N502B 

3006/160 

2N61A 

3003 

2N161 

3124/289 

2N234 

3009 

2N324 

3003 

2N413A 

3005 

2N503 

3005 

2N61B 

3003 

2N161A 

3124/289 

2N234A 

3009 

2N325 

3009 

2N414 

3005 

2N504 

3008 

2N61C 

3003 

2N162 

3039/316 

2N235 

3009 

2N327 

3005 

2N414A 

3005 

2N505 

3005 

2N62 

3004/102A 

2N162A 

3039/316 

2N235A 

3009 

2N327A 

3114/290 

2N414B 

3005 

2N506 

3004/102A 

2N63 

3003 

2N163 

3124/289 

2N235B 

3009 

2N327B 

3025/129 

2N414C 

3005 

2N507 

3010 

2N64 

3003 

2N163A 

3124/289 

2N236 

3009 

2N328 

3114/290 

2N415 

3005 

2N508 

3003 

2N65 

3003 

2N164 

3861/101 

2N236A 

3009 

2N328A 

3114/290 

2N415A 

3005 

2N508A 

3004/102A 

2N71 

3004/102A 

2N164A 

3861/101 

2N236B 

3009 

2N328B 

3025/129 

2N416 

3005 

2N511 

3009 

2N72 

3006/160 

2N165 

3861/101 

2N237 

3004/102A 

2N329 

3025/129 

2N417 

3005 

2N511A 

3009 

2N73 

3004/102A 

2N166 

3861/101 

2N238 

3004/102A 

2N329A 

3025/129 

2N418 

3009 

2N511B 

3009 

2N74 

3004/102A 

2N167 

3861/101 

2N238D 

3123 

2N329B 

3025/129 

2N419 

3009 

2N512 

3009 

2N75 

3006/160 

2N167A 

3861/101 

2N238 E 

3123 

2N330 

3025/129 

2N420 

3009 

2N512A 

3009 

2N76 

3004/102A 

2N168 

3861/101 

2N238 F 

3123 

2N330A 

3025/129 

2N420A 

3009 

2N512B 

3009 

2N77 

3004/102A 

2N168A 

3861/101 

2N2380RN 

3123 

2N331 

3008 

2N422 

3003 

2N513 

3009 

2N78 

3861/101 

2N169 

3861/101 

2N240 

3008 

2N331M 

3123 

2N422A 

3722/102 

2N513A 

3009 

2N78A 

3861/101 

2N169A 

3861/101 

2N241 

3004/102A 

2N332 

3124/289 

2N422/A 

3112 

2N513B 

3009 

2N79 

3004/102A 

2N170 

3861/101 

2N241A 

3004/102A 

2N332A 

3124/289 

2N425 

3005 

2N514 

3009 

2N80 

3004/102A 

2N172 

3861/101 

2N242 

3009 

2N333 

3124/289 

2N425A 

3118 

2N514A 

3009 

2N81 

3003 

2N173 

3012/105 

2N247 

3007 

2N333A 

3124/289 

2N426 

3005 

2N514B 

3009 

2N82 

3003 

2N174 

3012/105 

2N247/33 

3006/160 

2N334 

3124/289 

2N427 

3005 

2N515 

3011 

2N83 

3005 

2N174A 

3012/105 

2N248 

3007 

2N334A 

3124/289 

2N427A 

3123 

2N516 

3010 

2N85 

3006/160 

2N174RED 

3123 

2N 249 

3005 

2N335 

3124/289 

2N428 

3005 

2N517 

3011 

2N86 

3006/160 

2N175 

3003 

2N250 

3009 

2N335A 

3124/289 

2N428A 

3005 

2N518 

3005 

2N87 

3006/160 

2N176 

3009 

2N250A 

3009 

2N335B 

3124/289 

2N431 

3124/289 

2N519 

3005 

2N88 

3006/160 

2N176(WHT/BRN) 3717/121 

2N251 

3009 

2N336 

3124/289 

2N432 

3124/289 

2N519A 

3005 

2N89 

3006/160 

2N176(WHT/GRN) 3717/121 

2N251A 

3009 

2N336A 

3124/289 

2N433 

3124/289 

2N520 

3005 

2N90 

3006/160 

2N176(WHT/GRN/G 3717/121 

2N252 

3005 

2N337 

3039/316 

2N438 

3861/101 

2N520A 

3005 

2N94 

3011 

2N176(WHT/RED) 3717/121 

2N253 

3861/101 

2N337A 

3452/108 

2N438A 

3861/101 

2N521 

3005 

2N94A 

3011 

2N176-1 

3009 

2N254 

3861/101 

2N338 

3124/289 

2N439 

3011 

2N521A 

3005 

2N96 

3004/102A 

2N176-1BLU 

3717/121 

2N255 

3009 

2N338A 

3124/289 

2N439A 

3011 

2N522 

3003 

2N97 

3861/101 

2N176-1YEL 

3009 

2N255A 

3009 

2N343A 

3024/128 

2N440 

3011 

2N522A 

3005 

2N97A 

3861/101 

2N176-3PUR 

3009 

2N256 

3009 

2N344 

3006/160 

2N440A 

3011 

2N523 

3003 

2N98 

3861/101 

2N176-4PUR 

3009 

2N256A 

3009 

2N345 

3006/160 

2N441 

3012/105 

2N523A 

3005 

2N98A 

3861/101 

2N176-5WHT 

3009 

2N257 

3009 

2N346 

3006/160 

2N442 

3012/105 

2N524 

3004/102A 

2N99 

3861/101 

2N176-6WHT 

3009 

2N257A 

3009 

2N350 

3009 

2N443 

3012/105 

2N524A 

3004/102A 

2N100 

3861/101 

2N176A 

3009 

2N257B 

3009 

2N350A 

3009 

2N444 

3861/101 

2N525 

3004/102A 

2N102 

3011A 

2N176BLK 

3717/121 

2N257G 

3009 

2N351 

3009 

2N444A 

3861/101 

2N525A 

3004/102A 

2N103 

3861/101 

2N176BLU 

3717/121 

2N257W 

3009 

2N351A 

3009 

2N445 

3861/101 

2N526 

3004/102A 

2N104 

3004/102A 

2N176G 

3009 

2N262 

3005 

2N352 

3009 

2N445A 

3861/101 

2N526A 

3004/102A 

2N105 

3004/102A 

2N176GRN 

3717/121 

2N263 

3452/108 

2N353 

3009 

2N446 

3861/101 

2N527 

3004/102A 

2N106 

3003 

2N176M 

3717/121 

2N264 

3452/108 

2N356 

3861/101 

2N446A 

3861/101 

2N527A 

3004/102A 

2N107 

3003 

2N176PUR 

3717/121 

2N265 

3003 

2N356A 

3861/101 

2N447 

3861/101 

2N529 

3005 

2N108 

3003 

2N176RED 

3717/121 

2N266 

3004/102A 

2N357 

3861/101 

2N447A 

3861/101 

2N530 

3005 

2N109 

3004/102A 

2N176W 

3009 

2N267 

3005 

2N357A 

3861/101 

2N447B 

3861/101 

2N531 

3005 

2N109BLU 

3123 

2N176WHT 

3717/1.21 

2N268 

3009 

2N358 

3861/101 

2N448 

3011 

2N531/P 

3123 

2N109GRN 

3123 

2N176YEL 

3717/121 

2N268A 

3009 

2N358A 

3861/101 

2N449 

3011 

2N532 

3005 

2N109/5 

3004/102A 

2N178 

3009 

2N269 

3005 

2N359 

3004/102A 

2N450 

3005 

2N533 

3005 

2N111 

3005 

2N179 

3009 

2N270 

3004/102A 

2N360 

3004/102A 

2N456 

3009 

2N534 

3123 

2N111A 

3005 

2N180 

3004/102A 

2N270 5M 

3123 

2N361 

3004/102A 

2N456A 

3009 

2N535 

3003 

2N111B 

3006/160 

2N181 

3004/102A 

2N270-5E 

3722/102 

2N362 

3004/102A 

2N456B 

3009 

2N535A 

3003 

2N111M1 

3006/160 

2N182 

3861/101 

2N270-5M 

3004/102A 

2N362B 

3004/102A 

2N457 

3719/104 

2N535B 

3003 

2N112 

3005 

2N183 

3861/101 

2N270A 

3004/102A 

2N363 

3004/102A 

2N457A 

3719/104 

2N536 

3003 

2N112A 

3005 

2N184 

3861/101 

2N271 

3005 

2N364 

3862/103 

2N457B 

3719/104 

2N538 

3009 

2N112M1 

3006/160 

2N185 

3004/102A 

2N271A 

3005 

2N365 

3862/103 

2N458 

3009 

2N538A 

3009 

2N113 

3004/102A 

2N185BLU 

3123 

2N272 

3003 

2N366 

3862/103 

2N458A 

3009 

2N539 

3009 

2N114 

3005 

2N186 

3004/102A 

2N273 

3004/102A 

2N367 

3004/102A 

2N458B 

3009 

2N539A 

3009 

2N117 

3124/289 

2N186A 

3004/102A 

2N274 

3007 

2N368 

3004/102A 

2N459 

3012/105 

2N540 

3009 

2N118 

3124/289 

2N187 

3004/102A 

2N277 

3012/105 

2N369 

3004/102A 

2N459A 

3009 

2N540A 

3009 

2N118A 

3124/289 

2N187A 

3004/102A 

2N278 

3012/105 

2N370 

3007 

2N460 

3004/102A 

2N541 

3444/123A 

2N119 

3124/289 

2N188 

3004/102A 

2N279 

3004/102A 

2N370A 

3007 

2N461 

3004/102A 

2N542 

3444/123A 

2N120 

3124/289 

2N188A 

3004/102A 

2N280 

3004/102A 

2N370/33 

3007 

2N462 

3004/102A 

2N542A 

3124/289 

2N123 

3005 

2N189 

3004/102A 

2N281 

3003 

2N371 

3007 

2N464 

3004/102A 

2N543 

3444/123A 

2N123A 

3006/160 

2N190 

3004/102A 

2N282 

3004/102A 

2N371/33 

3007 

2N465 

3004/102A 

2N543A 

3444/123A 

2N124 

3861/101 

2N191 

3004/102A 

2N283 

3003 

2N372 

3007 

2N466 

3003 

2N544 

3008 

2N125 

3861/101 

2N192 

3004/102A 

2N284 

3004/102A 

2N372/33 

3007 

2N467 

3003 

2N544/33 

3008 

2N126 

3011 

2N193 

3011 

2N284A 

3004/102A 

2N373 

3007 

2N468 

3004/102A 

2N546 

3124/289 

2N127 

3861/101 

2N194 

3011 

2N285 

3009 

2N374 

3007 

2N470 

3124/289 

2N547 

3124/289 

2N128 

3008 

2N194A 

3011 

2N285A 

3009 

2N375 

3009 

2N471A 

3124/289 

2N548 

3124/289 

2N129 

3008 

2N195 

3004/102A 

2N285B 

3009 

2N376 

3009 

2N472 

3444/123A 

2N549 

3124/289 

2N130 

3003 

2N196, 

3004/102A 

2N290 

3012/105 

2N376A 

3009 

2N472A 

3444/123A 

2N550 

3124/289 

2N130A 

3004/102A 

2N197 

3004/102A 

2N291 

3004/102A 

2N377 

3861/101 

2N473 

3124/289 

2N551 

3124/289 

2N131 

3003 

2N198 

3004/102A 

2N292 

3861/101 

2N377A 

3861/101 

2N474 

3444/123A 

2N552 

3124/289 

2N131A 

3003 

2N199 

3004/102A 

2N292A 

3861/101 

2N378 

3009 

2N474A 

3444/123A 

2N553 

3009 

2N132 

3003 

2N200 

3722/102 

2N293 

3861/101 

2N379 

3009 

2N475 

3444/123A 

2N554 

3009 

2N132A 

3003 

2N204 

3004/102A 

2N296 

3020/123 

2N380 

3009 

2N475A 

3444/123A 

2N555 

3009 

2N133 

3003 

2N205 

3004/102A 

2N297 

3009 

2N381 

3004/102A 

2N476 

3124/289 

2N556 

3861/101 

2N133A 

3003 

2N206 

3004/102A * 

2N297A 

3009 

2N382 

3004/102A 

2N477 

3124/289 

2N557 

3861/101 

2N135 

3005 

2N207 

3003 

2N299 

3006/160 

2N383 

3004/102A 

2N478 

3124/289 

2N558 

3861/101 

2N136 

3005 

2N207A 

3003 

2N300 

3006/160 

2N384 

3007 

2N479 

3124/289 

2N561 

3009 

2N137 

3005 

2N207B 

3003 

2N301 

3009 

2N384/33 

3007 

2N479A 

3124/289 

2N563 

3004/102A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2N564 

3004/102A 

2N655 

3004/102A 

2N753 

3444/123A 

2N914/51 

3452/108 

2N1029C 

3009 

2N1137A 

3009 

2N565 

3004/102A 

2N655GRN 

3004/102A 

2N754 

3444/123A 

2N915 

3444/123A 

2N1030 

3009 

2N1137B 

3009 

2N566 

3004/102A 

2N655RED 

3004/102A 

2N756 

3452/108 

2N916 

3452/108 

2N1030A 

3009 

2N1138 

3009 

2N567 

3835/103A 

2N656 

3024/128 

2N756A 

3124/289 

2N916A 

3452/108 

2N1030B 

3009 

2N1138A 

3009 

2N568 

3004/102A 

2N656A 

3024/128 

2N757 

3452/108 

2N917 

3019 

2N1030C 

3009 

2N1138B 

3009 

2N569 

3003 

2N657 

3024/128 

2N757A 

3124/289 

2N917A 

3117 

2N1031 

3009 

2N1139 

3444/123A 

2N570 

3003 

2N658 

3845/176 

2N757B 

3124/289 

2N918 

3117 

2N1031A 

3009 

2N1140 

3444/123A 

2N571 

3003 

2N659 

3845/176 

2N758 

3452/108 

2N919 

3444/123A 

2N1031B 

3009 

2N1144 

3003 

2N572 

3003 

2N660 

3845/176 

2N758A 

3124/289 

2N920 

3444/123A 

2N1031C 

3009 

2N1145 

3003 

2N573 

3004/102A 

2N661 

3845/176 

2N758B 

3124/289 

2N921 

3444/123A 

2N1032 

3009 

2N1146 

3009 

2N573BRN 

3004/102A 

2N662 

3845/176 

2N759 

3452/108 

2N922 

3444/123A 

2N1032A 

3009 

2N1146A 

3009 

2N5730RN 

3004/102A 

2N663 

3009 

2N759A 

3124/289 

2N923 

3466/159 

2N1032B 

3009 

2N1146B 

3009 

2N573RED 

3004/102A 

2N665 

3009 

2N759B 

3124/289 

2N923A 

3466/159 

2N1032C 

3009 

2N1146C 

3009 

2N574 

3004/102A 

2N669 

3009 

2N760 

3452/108 

2N924 

3466/159 

2N1033 

3009 

2N1147 

3009 

2N574A 

3004/102A 

2N672 

3845/176 

2N760A 

3124/289 

2N924A 

3466/159 

2N1034 

3114/290 

2N1147A 

3009 

2N575 

3012/105 

2N674 

3005 

2N760B 

3124/289 

2N925 

3466/159 

2N1035 

3114/290 

2N1147B 

3009 

2N575A 

3012/105 

2N677 

3009 

2N761 

3452/108 

2N925A 

3466/159 

2N1036 

3114/290 

2N1147C 

3009 

2N576 

3861/101 

2N677A 

3009 

2N762 

3452/108 

2N926 

3466/159 

2N1037 

3114/290 

2N1149 

3124/289 

2N576A 

3861/101 

2N677B 

3009 

2N770 

3124/289 

2N926A 

3466/159 

2N1038 

3845/176 

2N1150 

3020/123 

2N578 

3005 

2N677C 

3009 

2N771 

3124/289 

2N927 

3466/159 

2N1040 

3009 

2N1151 

3124/289 

2N579 

3005 

2N678 

3009 

2N772 

3124/289 

2N927A 

3466/159 

2N1041 

3009 

2N1152 

3124/289 

2N580 

3005 

2N678A 

3009 

2N773 

3124/289 

2N928 

3466/159 

2N1044 

3004/102A 

2N1153 

3124/289 

2N581 

3005 

2N678B 

3009 

2N774 

3124/289 

2N928A 

3466/159 

2N1045 

3004/102A 

2N1154 

3275/194 

2N582 

3003 

2N678C 

3009 

2N775 

3124/289 

2N929 

3444/123A 

2N1046 

3009 

2N1155 

3275/194 

2N583 

3005 

2N679 

3861/101 

2N776 

3124/289 

2N929A 

3444/123A 

2N1046A 

3009 

2N1156 

3275/194 

2N584 

3003 

2N680 

3004/102A 

2N777 

3124/289 

2N930 

3444/123A 

2N1046B 

3009 

2N1157 

3012/105 

2N585 

3861/101 

2N681 

6621/5521 

2N778 

3124/289 

2N930A 

3444/123A 

2N1051 

3444/123A 

2N1157A 

3012/105 

2N586 

3005 

2N682 

6621/5521 

2N780 

3039/316 

2N935 

3466/159 

2N1052 

3045/225 

2N1159 

3009 

2N587 

3861/101 

2N682A 

6621/5521 

2N781 

3004/102A 

2N935A 

3466/159 

2N1053 

3045/225 

2N1160 

3009 

2N588 

3006/160 

2N683 

6622/5522 

2N782 

3123 

2N936 

3466/159 

2N1054 

3045/225 

2N1162 

3009 

2N588A 

3006/160 

2N683A 

6622/5522 

2N783 

3122 

2N936A 

3466/159 

2N1056 

3004/102A 

2N1162A 

3009 

2N589 

3009 

2N684 

6624/5524 

2N784 

3122 

2N937 

3466/159 

2N1057 

3004/102A 

2N1163 

3009 

2N591 

3004/102A 

2N684A 

6624/5524 

2N784A 

3444/123A 

2N937A 

3466/159 

2N1053 

3011 

2N1163A 

3009 

2N591-6M 

3006/160 

2N685 

6624/5524 

2N789 

3124/289 

2N938 

3466/159 

2N1059 

3010 

2N1164 

3009 

2N592 

3005 

2N686 

6627/5527 

2N790 

3124/289 

2N938A 

3466/159 

2N1060 

3452/108 

2N1164A 

3009 

2N593 

3005 

2N686A 

6627/5527 

2N791 

3124/289 

2N939 

3466/159 

2N1065 

3008 

2N1165 

3009 

2N594 

3861/101 

2N687 

6627/5527 

2N792 

3124/289 

2N939A 

3466/159 

2N1066 

3006/160 

2N1165A 

3009 

2N595 

3861/101 

2N688 

6627/5527 

2N793 

3124/289 

2N940 

3466/159 

2N1069 

3027/130 

2N1166 

3009 

2N596 

3861/101 

2N688A 

6627/5527 

2N797 

3862/103 

2N940A 

3466/159 

2N1070 

3027/130 

2N1166A 

3009 

2N597 

3005 

2N689 

6629/5529 

2N799 

3004/102A 

2N941 

3466/159 

2N1073 

3034 

2N1167 

3009 

2N598 

3005 

2N689A 

6629/5529 

2N800 

3123 

2N941A 

3466/159 

2N1073A 

3034 

2N1167A 

3009 

2N599 

3005 

2N690 

6629/5529 

2N801 

3005 

2N942 

3715 

2N1073B 

3034 

2N1168 

3009 

2N600 

3005 

2N692 

6631/5531 

2N802 

3005 

2N942A 

3715 

2N1078 

3009 

2N1169 

3862/103 

2N602 

3008 

2N694 

3008 

2N803 

3005 

2N943 

3466/159 

2N1081 

3444/123A 

2N1170 

3862/103 

2N602A 

3008 

2N695 

3006/160 

2N804 

3005 

2N943A 

3466/159 

2N1082 

3444/123A 

2N1171 

3005 

2N603 

3008 

2N696 

3124/289 

2N805 

3005 

2N944. 

3466/159 

2N1086 

3861/101 

2N1172 

3009 

2N603A 

3008 

2N697 

3024/128 

2N806 

3005 

2N944A 

3466/159 

2N1086A 

3861/101 

2N1173 

3010 

2N604 

3008 

2N697A 

3024/128 

2N807 

3005 

2N945 

3466/159 

2N1087 

3861/101 

2N1173W 

3010 

2N604A 

3006/160 

2N699 

3024/128 

2N808 

3005 

2N945A 

3466/159 

2N1090 

3861/101 

2N1174 

3010 

2N605 

3008 

2N699A 

3024/128 

2N809 

3005 

2N946 

3466/159 

2N1091 

3861/101 

2N1174W 

3123 

2N606 

3008 

2N699B 

3024/128 

2N810 

3005 

2N946A 

3466/159 

2N1092 

3024/128 

2N1175 

3004/102A 

2N607 

3008 

2N701 

3124/289 

2N811 

3005 

2N947 

3444/123A 

2N1095 

3862/103 

2N1175A 

3004/102A 

2N608 

3008 

2N702 

3452/108 

2N812 

3005 

2N955 

3861/101 

2N1096 

3862/103 

2N1176 

3005 

2N609 

3004/102A 

2N703 

3452/108 

2N813 

3005 

2N955A 

3861/101 

2N1097 

3003 

2N1176A 

3005 

2N610 

3004/102A 

2N706 

3452/108 

2N814 

3005 

2N956 

3479 

2N1098 

3003 

2N1176B 

3005 

2N611 

3004/102A 

2N706A 

3452/108 

2N815 

3011 

2N957 

3444/123A 

2N1099 

3012/105 

2N1177 

3007 

2N612 

3004/102A 

2N706B 

3452/108 

2N816 

3011 

2N977 

3123 

2N1100 

3012/105 

2N1178 

3007 

2N613 

3004/102A 

2N706C 

3452/108 

2N817 

3011 

2N978 

3984/106 

2N1101 

3010 

2N1179 

3007 

2N614 

3005 

2N707 

3452/108 

2N818 

3011 

2N982 

3006/160 

2N1102 

3010 

2N1180 

3006/160 

2N615 

3005 

2N707A 

3124/289 

2N819 

3011 

2N983 

3006/160 

2N1102/5 

3011 

2N1182 

3014 

2N616 

3005 

2N708 

3444/123A 

2N820 

3011 

2N984 

3006/160 

2N1103 

3444/123A 

2N1183 

3123 

2N617 

3005 

2N708A 

3444/123A 

2N821 

3861/101 

2N987 

3006/160 

2N1104 

3124/289 

2N1183A 

3123 

2N618 

3009 

2N709 

3444/123A 

2N822 

3861/101 

2N988 

3452/108 

2N1107 

3005 

2N1184 

3123 

2N619 

3452/108 

2N709A 

3452/108 

2N823 

3861/101 

2N989 

3452/108 

2N1108 

3008 

2N1185 

3005 

2N620 

3452/108 

2N709/52 

3452/108 

2N824 

3861/101 

2N990 

3007 

2N1108RED 

3006/160 

2N1186 

3005 

2N621 

3452/108 

2N715 

3124/289 

2N825 

3011 

2N991 

3006/160 

2N1109 

3007 

2N1187 

3005 

2N624 

3008 

2N717 

3452/108 

2N826 

3004/102A 

2N992 

3006/160 

2N1110 

3008 

2N1188 

3005 

2N625 

3862/103 

2N717A 

3452/108 

2N834 

3452/108 

2N993 

3005 

2N1111 

3007 

2N1189 

3004/102A 

2N627 

3009 

2N718 

3452/108 

2N834A 

3444/123A 

2N994 

3008 

2N1111A 

3006/160 

2N1190 

3004/102A 

2N628 

3009 

2N718A 

3452/108 

2N835 

3444/123A 

2N995 

3984/106 

2N1111B 

3006/160 

2N1191 

3004/102A 

2N629 

3009 

2N719 

3275/194 

2N839 

3444/123A 

2N995A 

3984/106 

2N1111RED 

3006/160 

2N1192 

3004/102A 

2N630 

3642/179 

2N719A 

3275/194 

2N840 

3444/123A 

2N996 

3984/106 

2N1112 

3861/101 

2N1193 

3004/102A 

2N631 

3003 

2N721 

3466/159 

2N841 

3452/108 

2N997 

3156/172A 

2N1114 

3861/101 

2N1194 

3004/102A 

2N632 

3004/102A 

2N721A 

3466/159 

2N842 

3444/123A 

2N998 

3156/172A 

2N1115 

3005 

2N1196 

3715 

2N633 

3004/102A 

2N721AB 

3114/290 

2N843 

3452/108 

2N999 

3156/172A 

2N1115A 

3005 

2N1197 

3025/129 

2N633B 

3014 

2N722 

3466/159 

2N844 

3444/123A 

2N1000 

3861/101 

2N1116 

3444/123A 

2N1198 

3862/103 

2N634 

3861/101 

2N722A 

3466/159 

2N846B 

3123 

2N1003 

3006/160 

2N1117 

3444/123A 

2N1199 

3444/123A 

2N634A 

3861/101 

2N722AB 

3466/159 

2N849 

3452/108 

2N1005 

3452/108 

2N1118 

3466/159 

2N1199A 

3444/123A 

2N635 

3861/101 

2N725 

3008 

2N850 

3452/108 

2N1006 

3444/123A 

2N1118A 

3466/159 

2N1200 

3444/123A 

2N635A 

3861/101 

2N726 

3984/106 

2N851 

3452/108 

2N1007 

3009 

2N1118AB 

3466/159 

2N1201 

3124/289 

2N636 

3861/101 

2N727 

3984/106 

2N852 

3452/108 

2N1008 

3004/102A 

2N1119 

3466/159 

2N1202 

3012/105 

2N636A 

3861/101 

2N728 

3124/289 

2N858 

3466/159 

2N1008A 

3004/102A 

2N1119A 

3466/159 

2N1203 

3012/105 

2N637 

3009 

2N729 

3124/289 

2N858C 

3466/159 

2N1008B 

3004/102A 

2N1120 

3009 

2N1204 

3006/160 

2N637A 

3009 

2N733 

3984/106 

2N859 

3466/159 

2N1009 

3003 

2N1121 

3861/101 

2N1204A 

3006/160 

2N637B 

3009 

2N734 

3479 

2N859D 

3466/159 

2N1010 

3011 

2N1122 

3005 

2N1205 

3124/289 

2N638 

3009 

2N734A 

3479 

2N860 

3466/159 

2N1011 

3009 

2N1122A 

3005 

2N1207 

3045/225 

2N638A 

3009 

2N735 

3479 

2N860A 

3466/159 

2N1012 

3861/101 

2N1124 

3004/102A 

2N1213 

3006/160 

2N638B 

3009 

2N735A 

3479 

2N861 

3466/159 

2N1014 

3009 

2N1125 

3004/102A 

2N1214 

3006/160 

2N639 

3009 

2N736 

3479 

2N861A 

3466/159 

2N1017 

3011 

2N1126 

3004/102A 

2N1215 

3006/160 

2N639A 

3009 

2N736A 

3479 

2N862 

3466/159 

2N1018 

3011 

2N1127 

3004/102A 

2N1216 

3006/160 

2N639B 

3009 

2N736B 

3479 

2N862A 

3466/159 

2N1020 

3009 

2N1128 

3004/102A 

2N1217 

3862/103 

2N640 

3008 

2N738 

3045/225 

2N863 

3466/159 

2N1021 

3009 

2N1129 

3004/102A 

2N1218 

3717/121 

2N641 

3008 

2N739 

3045/225 

2N863A 

3466/159 

2N1021A 

3009 

2N1130 

3004/102A 

2N1219 

3466/159 

2N642 

3007 

2N739A 

3045/225 

2N864 

3466/159 

2N1022 

3009 

2N1131 

3466/159 

2N1219B 

3114/290 

2N643 

3007 

2N740 

3045/225 

2N864A 

3466/159 

2N1022A 

3009 

2N1131A 

3466/159 

2N1220 

3466/159 

2N644 

3007 

2N740A 

3045/225 

2N865 

3984/106 

2N1023 

3006/160 

2N1131AD 

3114/290 

2N1220A 

3466/159 

2N645 

3007 

2N741 

3006/160 

2N865A 

3984/106 

2N1024 

3984/106 

2N1132 

3466/159 

2N1221 

3466/159 

2N646 

3862/103 

2N742 

3124/289 

2N866 

3124/289 

2N1025 

3466/159 

2N1132A 

3466/159 

2N1221A 

3466/159 

2N647 

3835/103A 

2N742A 

3124/289 

2N867 

3124/289 

2N1025A 

3466/159 

2N1132AC 

3114/290 

2N1222 

3466/159 

2N647/22 

3835/103A 

2N743 

3452/108 

2N869 

3984/106 

2N1025M 

3466/159 

2N1132B 

3466/159 

2N1222A 

3466/159 

2N648 

3862/103 

2N743A 

3452/108 

2N869A 

3984/106 

2N1026 

3466/159 

2N1132BC 

3114/290 

2N1223 

3466/159 

2N649 

3010 

2N744 

3452/108 

2N876 

3950/5400 

2N1026A 

3466/159 

2N1132/46 

3466/159 

2N1223A 

3466/159 

2N650 

3004/102A 

2N745 

3444/123A 

2N877 

3950/5400 

2N1026AC 

3466/159 

2N1132/46L 

3114/290 

2N1224 

3007 

2N650A 

3004/102A 

2N746 

3444/123A 

2N878 

3638/5402 

2N1027 

3466/159 

2N1135 

3466/159 

2N1225 

3006/160 

2N651 

3004/102A 

2N747 

3444/123A 

2N879 

3638/5402 

2N1027A 

3466/159 

2N1135A 

3466/159 

2N1226 

3008 

2N651A 

3004/102A 

2N748 

3444/123A 

2N880 

3627/5404 

2N1028 

3466/159 

2N1135AC 

3466/159 

2N1227 

3014 

2N652 

3004/102A 

2N749 

3444/123A 

2N881 

3627/5404 

2N1028A 

3466/159 

2N1136 

3009 

2N1227-3 

3014 

2N652A 

3004/102A 

2N750 

3444/123A 

2N913 

3452/108 

2N1029 

3009 

2N1136A 

3009 

2N1227-4 

3014 

2N653 

3004/102A 

2N751 

3444/123A 

2N914 

3452/108 

2N1029A 

3009 

2N1136B 

3009 

2N1227-4R 

3014 

2N654 

3004/102A 

2N752 

3452/108 

2N914A 

3452/108 

2N1029B 

3009 

2N1137 

3009 

2N1227A 

3014 
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To be 
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SK 

Type 

2N1228 

3025/129 

2N1359 

3009 

2N1501 

3012/105 

2N1596 

3577 

2N1773 

3942/5483 

2N1965 

3444/123A 

2N1229 

3025/129 

2N1360 

3009 

2N1502 

3012/105 

2N1596A 

3577 

2N1773A 

3942/5483 

2N1970 

3012/105 

2N1230 

3025/129 

2N1361 

3009 

2N1505 

3452/108 

2N1597 

3577 

2N1774 

3942/5483 

2N1971 

3009 

2N1231 

3025/129 

2N1361A 

3005 

2N1506 

3452/108 

2N1597A 

3577 

2N1774A 

3942/5483 

2N1972 

3444/123A 

2N1232 

3025/129 

2N1362 

3009 

2N1506A 

3452/108 

2N1598 

3578 

2N1775 

3943/5485 

2N1973 

3444/123A 

2N1233 

3025/129 

2N1363 

3009 

2N1507 

3452/108 

2N1598A 

3578 

2N1775A 

3943/5485 

2N1974 

3444/123A 

2N1234 

3025/129 

2N1364 

3009 

2N1510 

3861/101 

2N1599 

3578 

2N1776 

3943/5485 

2N1975 

3444/123A 

2N1238 

3984/106 

2N1365 

3009 

2N1515 

3006/160 

2N1599A 

3578 

2N1776A 

3943/5485 

2N1980 

3012/105 

2N1239 

3984/106 

2N1366 

3861/101 

2N1516 

3006/160 

2N1600 

3577 

2N1777 

3943/5485 

2N1981 

3012/105 

2N1240 

3984/106 

2N1367 

3861/101 

2N1517 

3006/160 

2N1601 

3577 

2N1777A 

3943/5485 

2N1982 

3012/105 

2N1241 

3984/106 

2N1370 

3004/102A 

2N1518 

3012/105 

2N1602 

3577 

2N1778A 

3944/5487 

2N1983 

3444/123A 

2N1242 

3984/106 

2N1371 

3004/102A 

2N1519 

3012/105 

2N1603 

3578 

2N1779 

3861/101 

2N1984 

3444/123A 

2N1245 

3009 

2N1372 

3004/102A 

2N1520 

3012/105 

2N1604 

3578 

2N1780 

3861/101 

2N1985 

3444/123A 

2N1246 

3009 

2N1373 

3004/102A 

2N1521 

3012/105 

2N1605 

3861/101 

2N1781 

3011 

2N1986 

3444/123A 

2N1247 

3124/289 

2N1374 

3004/102A 

2N1522 

3012/105 

2N1605A 

3861/101 

2N1782 

3005 

2N1987 

3444/123A 

2N1248 

3124/289 

2N1375 

3004/102A 

2N1523 

3012/105 

2N1606 

3114/290 

2N1783 

3861/101 

2N1988 

3444/123A 

2N1249 

3124/289 

2N1376 

3004/102A 

2N1524 

3007 

2N1606D 

3114/290 

2N1784 

3005 

2N1989 

3452/108 

2N1251 

3010 

2N1377 

3004/102A 

2N1524-1 

3007 

2N1607 

3466/159 

2N1785 

3006/160 

2N1991 

3466/159 

2N1252 

3024/128 

2N1378 

3004/102A 

2N1524-2 

3007 

2N1607C 

3466/159 

2N1786 

3006/160 

2N1991B 

3466/159 

2N1253 

3024/128 

2N1379 

3004/102A 

2N1525 

3008 

2N1608 

3466/159 

2N1787 

3006/160 

2N1992 

3444/123A 

2N1254 

3025/129 

2N1380 

3004/102A 

2N1526 

3007 

2N1608A 

3466/159 

2N1788 

3006/160 

2N1993 

3011 

2N1255 

3025/129 

2N1381 

3004/102A 

2N1527 

3008 

2N1613 

3024/128 

2N1789 

3006/160 

2N1994 

3861/101 

2N1256 

3025/129 

2N1382 

3004/102A 

2N1528 

3444/123A 

2N1613/46 

3479 

2N1808 

3861/101 

2N1995 

3861/101 

2N1257 

3025/129 

2N1383 

3004/102A 

2N1529 

3009 

2N1622 

3861/101 

2N1838 

3444/123A 

2N1996 

3861/101 

2N1258 

3025/129 

2N1384 

3008 

2N1529A 

3009 

2N1623 

3114/290 

2N1839 

3444/123A 

2N1997 

3005 

2N1259 

3025/129 

2N1386 

3124/289 

2N1530 

3009 

2N1624 

3861/101 

2N1840 

3444/123A 

2N1998 

3005 

2N1261 

3012/105 

2N1387 

3124/289 

2N1530A 

3009 

2N1631 

3008 

2N1842 

3579/5504 

2N1999 

3005 

2N1262 

3012/105 

2N1388 

3124/289 

2N1531 

3009 

2N1632 

3008 

2N1842A 

3579/5504 

2N2002 

3466/159 

2N1263 

3012/105 

2N1389 

3124/289 

2N1531A 

3009 

2N1633 

3008 

2N1842B 

3579/5504 

2N2002B 

3466/159 

2N1264 

3006/160 

2N1391 

3862/103 

2N1532 

3009 

2N1634 

3008 

2N1843 

3579/5504 

2N2003 

3466/159 

2N1265 

3003 

2N1392 

3004/102A 

2N1532A 

3009 

2N1635 

3008 

2N1843A 

3579/5504 

2N2003A 

3466/159 

2N1265A 

3004/102A 

2N1393 

3005 

2N1533 

3009 

2N1636 

3008 

2N1843B 

3579/5504 

2N2004 

3466/159 

2N1266 

3005 

2N1395 

3006/160 

2N1534 

3009 

2N1637 

3008 

2N1844 

3579/5504 

2N2004A 

3466/159 

2N1267 

3124/289 

2N1396 

3006/160 

2N1534A 

3009 

2N1637/33 

3123 

2N1844A 

3579/5504 

2N2005 

3466/159 

2N1273 

3004/102A 

2N1397 

3006/160 

2N1535 

3009 

2N1638 

3007 

2N1844B 

3579/5504 

2N2005A 

3466/159 

2N1273BLU 

3004/1u2A 

2N1398 

3006/160 

2N1535A 

3009 

2N1639 

3008 

2N1845 

3579/5504 

2N2006 

3466/159 

2N1273GRN 

3004/102A 

2N1399 

3006/160 

2N1535B 

3009 

2N1639/33 

3123 

2N1845A 

3579/5504 

2N2006A 

3466/159 

2N12730RN 

3004/102A 

2N1400 

3006/160 

2N1536 

3009 

2N1640 

3118 

2N1845B 

3579/5504 

2N2007 

3466/159 

2N1273RED 

3004/102A 

2N1401 

3006/160 

2N1536A 

3009 

2N1641 

3118 

2N1846 

3579/5504 

2N2007A 

3466/159 

2N1273YEL 

3004/102A 

2N1401A 

3006/160 

2N1537 

3009 

2N1642 

3118 

2N1846A 

3579/5504 

2N2017 

3024/128 

2N1274 

3845/176 

2N1402 

3006/160 

2N1537A 

3009 

2N1643 

3466/159 

2N1846B 

3579/5504 

2N2032 

3452/108 

2N1274BLU 

3845/176 

2N1403 

3123 

2N1538 

3009 

2N1643A 

3466/159 

2N1847 

3580/5507 

2N2038 

3444/123A 

2N1274BRN 

3845/176 

2N1404 

3722/102 

2N1538A 

3009 

2N1644 

3444/123A 

2N1847A 

3580/5507 

2N2039 

3444/123A 

2N1274GRN 

3845/176 

2N1413 

3004/102A 

2N1539 

3009 

2N1644A 

3444/123A 

2N1847B 

3580/5507 

2N2040 

3444/123A 

2N12740RN 

3845/176 

2N1414 

3004/102A 

2N1539A 

3009 

2N1651 

3642/179 

2N1848 

3580/5507 

2N2041 

3444/123A 

2N1274PUR 

3845/176 

2N1415 

3004/102A 

2N1540 

3717/121 

2N1652 

3014 

2N1848A 

3580/5507 

2N2049 

3444/123A 

2N1274RED 

3845/176 

2N1417 

3444/123A 

2N1540A 

3717/121 

2N1653 

3009 

2N1848B 

3580/5507 

2N2061 

3009 

2N1274V10 

3845/176 

2M1418 

3444/123A 

2N1541 

3717/121 

2N1663 

3444/123A 

2N1849 

3580/5507 

2N2061A 

3009 

2N1274V10 

3123 

2N1419 

3009 

2N1541A 

3717/121 

2N1664 

3005 

2N1849A 

3580/5507 

2N2062 

3009 

2N1275 

3025/129 

2N1420 

3444/123A 

2N1542 

3717/121 

2N1666 

3009 

2N1849B 

3580/5507 

2N2062A 

3009 

2N1276 

3124/289 

2N1420A 

3444/123A 

2N1542A 

3717/121 

2N1667 

3009 

2N1850 

3504/5508 

2N2063 

3009 

2N1277 

3124/289 

2N1425 

3008 

2N1543 

3717/121 

2N1668 

3009 

2N1850A 

3504/5508 

2N2063A 

3009 

2N1278 

3124/289 

2N1426 

3008 

2N1543A 

3717/121 

2N1669 

3009 

2N1850B 

3504/5508 

2N2064 

. 3009 

2N1279 

3124/289 

2N1427 

3003 

2N1544 

3009 

2N1670 

3005 

2N1853 

3005 

2N2064A 

3009 

2N1280 

3005 

2N1428 

3114/290 

2N1544A 

3009 

2N1672 

3835/103A 

2N1853/18 

3123 

2N2065 

3009 

2N1281 

3005 

2N1428A 

3114/290 

2N1545 

3717/121 

2N1672A 

3835/103A 

2N1854 

3004/102A 

2N2065A 

3009 

2N1282 

3005 

2N1429 

3025/129 

2N1545A 

3717/121 

2N1673 

3005 

2N1858 

3862/103 

2N2066 

3009 

2N1284 

3005 

2N1430 

3014 

2N1546 

3717/121 

2N1674 

3444/123A 

2N1864 

3008 

2N2066A 

3014 

2N1285 

3006/160 

2N1431 

3010 

2N1546A 

3717/121 

2N1676 

3466/159 

2N1865 

3008 

2N2067 

3009 

2N1287 

3004/102A 

2N1432 

3004/102A 

2N1547 

3717/121 

2N1676A 

3466/159 

2N1866 

3008 

2N2067B 

3009 

2N1287A 

3004/102A 

2N1433 

3012/105. 

2N1547A 

3717/121 

2N1677 

3466/159 

2N1867 

3008 

2N2067G 

3009 

2N1288 

3861/101 

2N1434 

3012/105 

2N1548 

3717/121 

2N1677A 

3466/159 

2N1891 

3861/101 

2N2067W 

3009 

2N1289 

3861/101 

2N1435 

3012/105 

2N1548A 

3717/121 

2N1678 

3008 

2N1892 

3861/101 

2N2069 

3009 

2N1291 

3009 

2N1439 

3466/159 

2N1549 

3009 

2N1682 

3124/289 

2N1893 

3024/128 

2N2070 

3009 

2N1292 

3009 

2N1439A 

3466/159 

2N1549A 

3009 

2N1683 

3005 

2N1905 

3014 

2N2075 

3012/105 

2N1293 

3009 

2N1440 

3466/159 

2N1550 

3717/121 

2N1684 

3005 

2N1906 

3642/179 

2N2075A 

3012/105 

2N1294 

3014 

>2N1440A 

3466/159 

2N1550A 

3717/121 

2N1685 

3861/101 

2N1907 

3642/179 

2N2076 

3012/105 

2N1295 

3009 

2N1441 

3466/159 

2N1551 

3717/121 

2N1694 

3861/101 

2N1907A 

3642/179 

2N2076A 

3012/105 

2N1296 

3014 

2N1441A 

3466/159 

2N1551A 

3717/121 

2N1700 

3512 

2N1908 

3642/179 

2N2077 

3012/105 

2N1297 

3009 

2N1442 

3466/159 

2N1552 

3717/121 

2N1701 

3530 

2N1908A 

3642/179 

2N2077A 

3012/105 

2N1299 

3861/101 

2N1442A 

3466/159 

2N1552A 

3717/121 

2N1702 

3510 

2N1917 

3466/159 

2N2078 

3012/105 

2N1301 

3006/160 

2N1443 

3466/159 

2N1553 

3009 

2N1704 

3444/123A 

2N1917A 

3466/159 

2N2078A 

3012/105 

2N1302 

3011 

2N1443A 

3466/159 

2N1553A 

3009 

2N1705 

3004/102A 

2N1918 

3466/159 

2N2079 

3012/105 

2N1303 

3721/100 

2N1446 

3004/102A 

2N1554 

3717/121 

2N1706 

3004/102A 

2N1918A 

3466/159 

2N2079A 

3012/105 

2N1304 

3861/101 

2N1447 

3004/102A 

2N1554A 

3717/121 

2N1707 

3004/102A 

2N1919 

3466/159 

2N2080 

3012/105 

2N1305 

3721/100 

2N1448 

3004/102A 

2N1555 

3717/121 

2N1708 

3444/123A 

2N1919A 

3466/159 

2N2080A 

3012/105 

2N1306 

3862/103 

2N1449 

3004/102A 

2N1555A 

3717/121 

2N1708A 

3444/123A 

2N1920 

3466/159 

2N2081 

3012/105 

2N1307 

3722/102 

2N1450 

3004/102A 

2N1556 

3717/121 

2N1711 

3024/128 

2N1920A 

3466/159 

2N2081A 

3012/105 

2N1308 

3861/101 

2N1451 

3004/102A 

2N1556A 

3717/121 

2N1711/46 

3479 

2N1921 

3466/159 

2N2082 

3012/105 

2N1309 

3721/100 

2N1452 

3004/102A 

2N1557 

3009 

2N1726 

3006/160 

2N1921A 

3466/159 

2N2082A 

3012/105 

2N1310 

3861/101 

2N1469 

3005 

2N1557A 

3009 

2N1727 

3006/160 

2N1924 

3004/102A 

2N2084 

3006/160 

2N1311 

3861/101 

2N1470 

3005 

2N1558 

3717/121 

2N1728 

3006/160 

2N1925 

3004/102A 

2N2085 

3861/101 

2N1312 

3862/103 

2N1471 

3005 

2N1558A 

3717/121 

2N1729 

3005 

2N1926 

3004/102A 

2N2087 

3479 

2N1313 

3008 

2N1472 

3024/128 

2N1559 

3717/121 

2N1730 

3861/101 

2N1929 

3950/5400 

2N2089 

3006/160 

2N1314 

3009 

2N1473 

3861/101 

2N1559A 

3717/121 

2N1731 

3005 

2N1931 

3942/5483 

2N2090 

3006/160 

2N1314R 

3009 

2N1474 

3466/159 

2N1560 

3717/121 

2N1732 

3861/101 

2N1932 

3942/5483 

2N2091 

3006/160 

2N1315 

3123 

2N1474A 

3466/159 

2N1560A 

3717/121 

2N1742 

3006/160 

2N1933 

3942/5483 

2N2092 

3007 

2N1316 

3005 

2N1474AC 

3114/290 

2N1564 

3479 

2N1743 

3005 

2N1940 

3005 

2N2093 

3008 

2N1317 

3005 

2N1475 

3466/159 

2N1565 

3479 

2N1744 

3005 

2N1944 

3444/123A 

2N2094 

3444/123A 

2N1318 

3005 

2N1475A 

3466/159 

2N1566 

3479 

2N1745 

3006/160 

2N1945 

3444/123A 

2N2094A 

3444/123A 

2N1319 

3005 

2N1478 

3722/102 

2N1566A 

3479 

2N1746 

3006/160 

2N1946 

3444/123A 

2N2095 

3444/123A 

2N1330 

3124/289 

2N1479 

3024/128 

2N1570 

3005 

2N1747 

3011 

2N1947 

3444/123A 

2N2095A 

3444/123A 

2N1343 

3005 

2N1480 

3024/128 

2N1572 

3045/225 

2N1748 

3006/160 

2N1948 

3444/123A 

2N2096 

3444/123A 

2N1344 

3005 

2N1481 

3024/128 ' 

2N1573 

3045/225 

2N1748A 

3006/160 

2N1949 

3444/123A 

2N2096A 

3444/123A 

2N1346 

3005 

2N1482 

3024A128 

2N1574 

3045/225 

2N1749 

3006/160 

2N1950 

3444/123A 

2N2097A 

3444/123A 

2N1346 

3005 

2N1483 

3530 

2N1581 

3005 

2N1750 

3007 

2N1951 

3444/123A 

2N2102 

3024/128 

2N1347 

3005 

2N1484 

3530 

2N1583 

3005 

2N1751 

3642/179 

2N1952 

3444/123A 

2N2104 

3114/290 

2N1348 

3004/102A 

2N1485 

3530 

2N1584 

3005 

2N1754 

3005 

2N1953 

3444/123A 

2N2104A 

3114/290 

2N1349 

3005 

2N1486 

3530 

2N1585 

3861/101 

2N1755 

3009 

2N1954 

3005 

2N2105 

3114/290 

2N1350 

3005 

2N1487 

3297/280 

2N1586 

3124/289 

2N1756 

3009 

2N1955 

3005 

2N2105A 

3114/290 

2N1351 

3005 

2N1488 

3297/280 

2N1587 

3124/289 

2N1757 

3009 

2N1956 

3005 

2N2106 

3024/128 

2N1352 

3003 

2N1489 

3297/280 

2N1588 

3444/123A 

2N1758 

3009 

2N1957 

3005 

2N2107 

3024/128 

2N1353 

3003 

2N1490 

3510 

2N1589 

3124/289 

2N1759 

3009 

2N1958 

3444/123A 

2N2108 

3024/128 

2N1354 

3005 

2N1491 

3765/195A 

2N1590 

3124/289 

2N1760 

3009 

2N1959 

3444/123A 

2N2121 * 

3466/159 

2N1355 

3005 

2N1492 

3765/195A 

2N1591 

3444/123A 

2N1761 

3009 

2N1960/46 

3123 

2N2137 

3009 

2N1356 

3005 

2N1493 

3045/225 

2N1592 

3124/289 

2N1762 

3009 

2N1961 

3123 

2N2137A 

3009 

2N1357 

3005 

2N1499 

3006/160 

2N1593 

3124/289 

2N1763 

3124/289 

2N1961/46 

3123 

2N2138 

3009 

2N1358 

3012/105 

2N1499A 

3006/160 

2N1594 

3444/123A 

2N1764 

3024/128 

2N1962 

3444/123A 

2N2138A 

3009 

2N1358A 

3012/105 

2N1499B 

3006/160 

2N1595 

3577 

2N1772 

3942/5483 

2N1963 

3444/123A 

2N2139 

3009 

2N1358M 

3012/105 

2N1500 

3721/100 

2N1595A 

3577 

2N1772A 

3942/5483 

2N1964 

3444/123A 

2N2139A 

3009 
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2N2140—2N3311 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2N2140 

3009 

2N2248 

3444/123A 

2N2140A 

3009 

2N2249 

3444/123A 

2N2141 

3009 

2N2250 

3444/123A 

2N2141A 

3009 

2N2251 

3444/123A 

2N2142 

3009 

2N2252 

3444/123A 

2N2142A 

3009 

2N2253 

3444/123A 

2N2143 

3009 

2N2254 

3444/123A 

2N2143A 

3009 

2N2255 

3444/123A 

2N2144 

3009 

2N2256 

3444/123A 

2N2144A 

3009 

2N2257 

3444/123A 

2N2145 

3009 

2N2266 

3012/105 

2N2145A 

3009 

2N2267 

3012/105 

2N2146 

3009 

2N2268 

3012/105 

2N2146A 

3009 

2N2269 

3012/105 

2N2147 

3014 

2N2270 

3263 

2N2148 

3014 

2N2271 

3004/102A 

2N2152A 

3012/105 

2N2272 

3444/123A 

2N2153 

3012/105 

2N2274 

3466/159 

2N2153A 

3012/105 

2N2274A 

3466/159 

2N2154A 

3012/105 

2N2275 

3466/159 

2N2155 

3012/105 

2N2275A 

3466/159 

2N2155A 

3012/105 

2N2276 

3466/159 

2N2156A 

3012/105 

2N2276A 

3466/159 

2N2157 

3012/105 

2N2277 

3466/159 

2N2157A 

3012/105 

2N2277A 

3466/159 

2N2158 

3012/105 

2N2278 

3466/159 

2N2158A 

3012/105 

2N2278A 

3466/159 

2N2159 

3012/105 

2N2279 

3466/159 

2N2159A 

3012/105 

2N2279A 

3466/159 

2N2161 

3444/123A 

2N2280 

3466/159 

2N2162 

3466/159 

2N2280A 

3466/159 

2N2162A 

3466/159 

2N2281 

3466/159 

2N2163 

3466/159 

2N2281A 

3466/159 

2N2163A 

3466/159 

2N2282 

3009 

2N2164 

3466/159 

2N2285 

3642/179 

2N2164A 

3466/159 

2N2286 

3642/179 

2N2165 

3466/159 

2N2287 

3642/179 

2N2165A 

3466/159 

2N2288 

3009 

2N2166 

3466/159 

2N2289 

3009 

2N2166A 

3466/159 

2N2290 

3009 

2N2167 

3466/159 

2N2291 

3009 

2N2167A 

3466/159 

2N2292 

3009 

2N2171 

3005 

2N2293 

3009 

2N2172 

3005 

2N2294 

3009 

2N2175 

3025/129 

2N2295 

3009 

2N2176 

3984/106 

2N2296 

3009 

2N2177 

3025/129 

2N2297 

3104A 

2N2178 

3984/106 

2N2299 

3715 

2N2178A 

3984/106 

2N2303 

3466/159 

2N2181 

3466/159 

2N2303A 

3466/159 

2N2181A 

3466/159 

2N2303/46 

3114/290 

2N2182 

3466/159 

2N2304 

3024/128 

2N2182A 

3466/159 

2N2305 

3027/130 

2N2183 

3466/159 

2N2309 

3444/123A 

2N2183A 

3466/159 

2N2310 

3444/123A 

2N2184 

3466/159 

2N2312 

3444/123A 

2N2184A 

3466/159 

2N2314 

3444/123A 

2N2185 

3466/159 

2N2315 

3444/123A 

2N2185A 

3466/159 

2N2317 

3479 

2N2186 

3466/159 

2N2318 

3444/123A 

2N2186A 

3466/159 

2N2319 

3444/123A 

2N2187 

3466/159 

2N2320 

3444/123A 

2N2187A 

3466/159 

2N2330 

3124/289 

2N2188 

3006/160 

2N2331 

3444/123A 

2N2189 

3006/160 

2N2332 

3466/159 

2N2190 

3006/160 

2N2332A 

3466/159 

2N2191 

3006/160 

2N2333 

3466/159 

2N2192 

3039/316 

2N2333A 

3466/159 

2N2192A 

3039/316 

2N2334 

3466/159 

2N2193 

3039/316 

2N2334A 

3466/159 

2N2193A 

3452/108 

2N2335 

3466/159 

2N2193B 

3452/108 

2N2335A 

3466/159 

2N2194 

3444/123A 

2N2336 

3466/159 

2N2194A 

3444/123A 

2N2336A 

3466/159 

2N2194B 

3444/123A 

2N2337 

3466/159 

2N2195 

3452/108 

2N2337A 

3466/159 

2N2195A 

3024/128 

2N2349 

3444/123A 

2N2195B 

3452/108 

2N2353 

3444/123A 

2N2196 

3039/316 

2N2353A 

3444/123A 

2N2197 

3452/108 

2N2354 

3862/103 

2N2198 

3124/289 

2N2357 

3009 

2N2204 

3021/124 

2N2358 

3009 

2N2205 

3444/123A 

2N2363 

3006/160 

2N2206 

3444/123A 

2N2368 

3444/123A 

2N2207 

3006/160 

2N2368A 

3444/123A 

2N2208 

3006/160 

2N2369 

3444/123A 

2N2209 

3005 

2N2369A 

3444/123A 

2N2210 

3012/105 

2N2370 

3466/159 

2N2212 

3009 

2N2370A 

3466/159 

2N2217 

3444/123A 

2N2371 

3466/159 

2N2218 

3124/289 

2N2371A 

3466/159 

2N2218A 

3124/289 

2N2372 

3466/159 

2N2219A 

3444/123A 

2N2372A 

3466/159 

2N2220 

3444/123A 

2N2373 

3466/159 

2N2221 

3444/123A 

2N2373A 

3466/159 

2N2221A 

3444/123A 

2N2374 

3004/102A 

2N2222 

3444/123A 

2N2375 

3004/102A 

2N2222A 

3444/123A 

2N2376 

3004/102A 

2N2234 

3124/289 

2N2377 

3466/159 

2N2235 

3124/289 

2N2377A 

3466/159 

2N2236 

3444/123A 

2N2378 

3466/159 

2N2237 

3444/123A 

2N2378A 

3466/159 

2N2238 

3006/160 

2N2380 

3479 

2N2240 

3444/123A 

2N2380A 

3479 

2N2241 

3444/123A 

2N2387 

3444/123A 

2N2242 

3444/123A 

2N2388 

3444/123A 

2N2244 

3444/123A 

2N2389 

3124/289 

2N2245 

3444/123A 

2N2390 

3124/289 

2N2246 

3444/123A 

2N2393 

3466/159 

2N2247 

3444/123A 

2N2393A 

3466/159 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2N2394 

3466/159 

2N2614 

3004/102A 

2N2394A 

3466/159 

2N2615 

3018 

2N2395 

3984/106 

2N2616 

3452/108 

2N2396 

3124/289 

2N2617 

3444/123A 

2N2397 

3124/289 

2N2618 

3045/225 

2N2405 

3024/128 

2N2621 

3123 

2N2406 

3123 

2N2622 

3123 

2N2411 

3466/159 

2N2623 

3123 

2N2411A 

3466/159 

2N2624 

3123 

2N2412 

3466/159 

2N2625 

3123 

2N2412A 

3466/159 

2N2626 

3122 

2N2413 

3444/123A 

2N2627 

3123 

2N2417 

3444/123A 

2N2628 

3123 

2N2423 

3009 

2N2629 

3123 

2N2424 

3466/159 

2N2630 

3123 

2N2424A 

3466/159 

2N2636 

3642/179 

2N2425 

3466/159 

2N2637 

3642/179 

2N2425A 

3466/159 

2N2638 

3642/179 

2N2426 

3861/101 

2N2639 

3039/316 

2N2427 

3444/123A 

2N2640 

3039/316 

2N2428 

3004/102A 

2N2641 

3039/316 

2N2429 

3004/102A 

2N2642 

3039/316 

2N2430 

3010 

2N2643 

3039/316 

2N2431 

3004/102A 

2N2644 

3039/316 

2N2432 

3444/123A 

2N2645 

3444/123A 

2N2446 

3009 

2N2648 

3845/176 

2N2447 

3004/102A 

2N2651 

3452/108 

2N2448 

3004/102A 

2N2653 

3578 

2N2449 

3004/102A 

2N2654 

3006/160 

2N2450 

3004/102A 

2N2656 

3444/123A 

2N2451 

3006/160 

2N2671 

3007 

2N2466 

3444/123A 

2N2672 

3007 

2N2468 

3004/102A 

2N2672BLK 

3123 

2N2469 

3004/102A 

2N2672GRN 

3123 

2N2474 

3466/159 

2N2673 

3444/123A 

2N2475 

3444/123A 

2N2674 

3444/123A 

2N2476 

3195/311 

2N2675 

3444/123A 

2N2477 

3195/311 

2N2676 

3444/123A 

2N2479 

3479 

2N2677 

3444/123A 

2N2481 

3444/123A 

2N2678 

3444/123A 

2N2482 

3862/103 

2N2679 

3950/5400 

2N2483 

3444/123A 

2N2680 

3638/5402 

2N2484 

3444/123A 

2N2680A 

3638/5402 

2N2487 

3006/160 

2N2687 

3950/5400 

2N2488 

3006/160 

2N2688 

3638/5402 

2N2489 

3006/160 

2N2689 

3638/5402 

2N2490 

3012/105 

2N2690 

3627/5404 

2N2491 

3012/105 

2N2691 

3642/179 

2N2492 

3012/105 

2N2691A 

3642/179 

2N2493 

3012/105 

2N2692 

3444/123A 

2N2494 

3006/160 

2N2693 

3444/123A 

2N2495 

3006/160 

2N2695 

3466/159 

2N2496 

3006/160 

2N2695A 

3466/159 

2N2501 

3444/123A 

2N2696 

3466/159 

2N2509 

3045/225 

2N2696A 

3466/159 

2N2510 

3045/225 

2N2699 

3861/101 

2N2514 

3479 

2N2706 

3004/102A 

2N2515 

3479 

2N2707 

3010 

2N2520 

3444/123A 

2N2708 

3452/108 

2N2521 

3444/123A 

2N2709 

3715 

2N2522 

3444/123A 

2N2709A 

3715 

2N2523 

3444/123A 

2N2710 

3452/108 

2N2524 

3444/123A 

2N2711 

3452/108 

2N2526 

3764/127 

2N2712 

3452/108 

2N2527 

3764/127 

2N2713 

3444/123A 

2N2528 

3764/127 

2N2714 

3444/123A 

2N2529 

3444/123A 

2N2715 

3452/108 

2N2530 

3444/123A 

2N2716 

3452/108 

2N2531 

3444/123A 

2N2719 

3444/123A 

2N2532 

3444/123A 

2N2723 

3156/172A 

2N2533 

3444/123A 

2N2724 

3156/172A 

2N2534 

3444/123A 

2N2725 

3156/172A 

2N2539 

3444/123A 

2N2728 

3012/105 

2N2540 

3765/195A 

2N2729 

3452/108 

2N2540A 

3765/195A 

2N2730 

3012/105 

2N2541 

3845/176 

2N2731 

3012/105 

2N2564 

3004/102A 

2N2732 

3012/105 

2N2565 

3004/102A 

2N2784 

3452/108 

2N2569 

3444/123A 

2N2784/52 

3452/108 

2N2570 

3444/123A 

2N2793 

3012/105 

2N2571 

3444/123A 

2N2800 

3466/159 

2N2572 

3444/123A 

2N2800A 

3466/159 

2N2586 

3444/123A 

2N2800/46 

3466/159 

2N2594 

3024/128 

2N2800/46D 

3466/159 

2N2595 

3466/159 

2N2801 

3466/159 

2N2595A 

3466/159 

2N2801A 

3466/159 

2N2596 

3466/159 

2N2801/46 

3466/159 

2N2596A 

3466/159 

2N2801/46D 

3466/159 

2N2597 

3466/159 

2N2802 

3118 

2N2597A 

3466/159 

2N2803 

3118 

2N2598 

3466/159 

2N2804 

3118 

2N2598A 

3466/159 

2N2805 

3118 

2N2599 

3466/159 

2N2806 

3118 

2N2599A 

3466/159 

2N2807 

3118 

2N2600 

3466/159 

2N2831 

3444/123A 

2N2600A 

3466/159 

2N2832 

3717/121 

2N2601 

3466/159 

2N2836 

3009 

2N2601A 

3466/159 

2N2837 

3466/159 

2N2602 

3466/159 

2N2837A 

3466/159 

2N2602A 

3466/159 

2N2838 

3466/159 

2N2603 

3466/159 

2N2838A 

3466/159 

2N2603A 

3466/159 

2N2845 

3444/123A 

2N2604 

3466/159 

2N2846 

3024/128 

2N2604A 

3466/159 

2N2847 

3444/123A 

2N2605 

3466/159 

2N2848 

3024/128 

2N2605A 

3466/159 

2N2849 

3024/128 

2N2605AC 

3466/159 

2N2850 

3024/128 

2N2610 

3444/123A 

2N2851 

3024/128 

2N2612 

3009 

2N2852 

3024/128 

2N2613 

3004/102A 

2N2853 

3024/128 
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2N2854 

3024/128 

2N3068 

3112 

2N2855 

3024/128 

2N3070 

3112 

2N2856 

3024/128 

2N3071 

3112 

2N2857 

3039/316 

2N3072 

3466/159 

2N2861 

3466/159 

2N3072A 

3114/290 

2N2861A 

3466/159 

2N3073 

3466/159 

2N2862 

3466/159 

2N3073A 

3114/290 

2N2862A 

3466/159 

2N3074 

3006/160 

2N2865 

3019 

2N3075 

3006/160 

2N2868 

3444/123A 

2N3077 

3124/289 

2N2869 

3009 

2N3078 

3124/289' 

2N2869/2N301 

3009 

2N3081 

3715 

2N2870 

3009 

2N3081A 

3715 

2N2883 

3452/108 

2N3082 

3039/316 

2N2884 

3452/108 

2N3083 

3039/316 

2N2888 

6624/5524 

2N3084 

3112 

2N2889 

6627/5527 

2N3085 

3112 

2N2894 

3466/159 

2N3086 

3112 

2N2894A 

3466/159 

2N3087 

3112 

2N2894AB 

3466/159 

2N3088 

3112 

2N2895 

3024/128 

2N3088A 

3112 

2N2897 

3024/128 

2N3089 

3112 

2N2904 

3025/129 

2N3089A 

3112 

2N2904A 

3025/129 

2N3114 

3104 A 

2N2905 

3025/129 

2N3115 

3444/123A 

2N2905A 

3025/129 

2N3116 

3444/123A 

2N2906 

3466/159 

2N3117 

3124/289 

2N2906A 

3466/159 

2N3119 

3512 

2N2906AC 

3114/290 

2N3120 

3025/129 

2N2907 

3466/159 

2N3121 

3466/159 

2N2907A 

3466/159 

2N3121A 

3114/290 

2N2907AD 

3114/290 

2N3122 

3444/123A 

2N2921 

3452/108 

2N3125 

3014 

2N2922 

3452/108 

2N3128 

3444/123A 

2N2923 

3444/123A 

2N3129 

3444/123A 

2N2924 

3444/123A 

2N3130 

3444/123A 

2N2925 

3245/199 

2N3132 

3009 

2N2926 

3444/123A 

2N3133 

3025/129 

2N2926-6 

3444/123A 

2N3134 

3025/129 

2N2926G 

3444/123A 

2N3135 

3466/159 

2N2926GRN 

3444/123A 

2N3135A 

3114/290 

2N2927 

3715 

2N3136 

3466/159 

2N2927A 

3715 

2N3136A 

3114/290 

2N2927/46 

3715 

2N3137 

3039/316 

2N2927/46D 

3715 

2N3202 

3258 

2N2928 

3123 

2N3203 

3259 

2N2930 

3010 

2N3208 

3258 

2N2931 

3444/123A 

2N3209 

3118 

2N2932 

3444/123A 

2N3210 

3444/123A 

2N2933 

3444/123A 

2N32I1 

3444/123A 

2N2934 

3444/123A 

2N3212 

3009 

2N2935 

3444/123A 

2N3213 

3009 

2N2938 

3444/123A 

2N3214 

3009 

2N2944 

3466/159 

2N3215 

3009 

2N2944A 

3466/159 

2N3217 

3466/159 

2N2944AB 

3114/290 

2N3217A 

3114/290 

2N2945 

3466/159 

2N3218 

3466/159 

2N2945A 

3466/159 

2N3218A 

3114/290 

2N2945AC 

3114/290 

2N3219 

3466/159 

2N2946 

3466/159 

2N3219A 

3114/290 

2N2946A 

3466/159 

2N3227 

3452/108 

2N2946AC 

3114/290 

2N3228 

3683/5511 

2N2949 

3765/195A 

2N3232 

3027/130 

2N2951 

3444/123A 

2N3233 

3027/130 

2N2952 

3444/123A 

2N3235 

3027/130 

2N2953 

3004/102A 

2N3241 

3854/123AP 

2N2958 

3444/123A 

2N3241A 

3854/123AP 

2N2959 

3444/123A 

2N3242 

3444/123A 

2N2960 

3444/123A 

2N3242A 

3444/123A 

2N2961 

3444/123A 

2N3245 

3118 

2N2966 

3721/100 

2N3246 

3124/289 

2N2968 

3025/129 

2N3247 

3444/123A 

2N2969 

3984/106 

2N3248 

3466/159 

2N2970 

3025/129 

2N3248A 

3114/290 

2N2971 

3984/106 

2N3249 

3466/159 

2N2996 

3006/160 

2N3249A 

3114/290 

2N3005 

3950/5400 

2N3250 

3466/159 

2N3006 

3638/5402 

2N3250A 

3466/159 

2N3007 

3638/5402 

2N3250AB 

3114/290 

2N3008 

3627/5404 

2N3251 

3466/159 

2 N3009 

3444/123A 

2N3251A 

3466/159 

2N3010 

3452/108 

2N3251AB 

3114/290 

2N3011 

3444/123A 

2N3259 

3638/5402 

2N3012 

3715 

2N3261 

3444/123A 

2N3012A 

3715 

2N3262 

3024/128 

2N3013 

3444/123A 

2N3268 

3124/289 

2N3014 

3444/123A 

2N3287 

3018 

2N3019 

3748/282 

2N3288 

3018 

2N3027 

3950/5400 

2N3289 

3019 

2N3028 

3638/5402 

2N3290 

3019 

2N3029 

3638/5402 

2N3291 

3019 

2N3030 

3950/5400 

2N3292 

3019 

2N3031 

3638/5402 

2N3293 

3019 

2N3032 

3638/5402 

2N3294 

3019 

2N3035 

3452/108 

2N3299 

3195/311 

2N3053 

3024/128 

2N3299S 

3195/311 

2N3053A 

3024/128 

2N3300 

3195/311 

2N3054 

3026 

2N3300S 

3195/311 

2N3055 

3027/130 

2N3301 

3444/123A 

2N3055HOM 

3027/130 

2N3302 

3444/123A 

2N3058 

3466/159 

2N3304 

3984/106 

2N3058A 

3114/290 

2N3305 

3466/159 

2N3059 

3466/159 

2N3305A 

3114/290 

2N3059A 

3114/290 

2N3306 

3466/159 

2N3060 

3466/159 

2N3306A 

3114/290 

2N3060A 

3114/290 

2N3307 

3466/159 

2N3062 

3466/159 

2N3307B 

3114/290 

2N3062A 

3114/290 

2N3308 

3466/159 

2N3066 

3112 

2N3308B 

3114/290 

2N3067 

3112 

2N3311 

3012/105 
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2N3312 

3012/105 

2N3509 

3452/108 

2N3702A 

3114/290 

2N3879 

3562 

2N4121 

3715 

2N4349 

3197/235 

2N3313 

3012/105 

2N3510 

3122 

2N3703 

3466/159 

2N3880 

3122 

2N4122 

3118 

2N4354 

3466/159 

2N3314 

3012/105 

2N3511 

3452/108 

2N3703B 

3114/290 

2N3896 

6642/5542 

2N4123 

3444/123A 

2N4354A 

3114/290 

2N3315 

3012/105 

2N3525 

3684/5512 

2N3704 

3444/123A 

2N3897 

3581/5543 

2N4124 

3444/123A 

2N4355 

3466/159 

2N3317 

3466/159 

2N3527 

3466/159 

2N3705 

3444/123A 

2N3898 

3582/5545 

2N4125 

3466/159 

2N4355A 

3114/290 

2N3317A 

3114/290 

2N3527A 

3114/290 

2N3706 

3444/123A 

2N3899 

3505/5547 

2N4125A 

3114/290 

2N4356 

3466/159 

2N3318 

3466/159 

2N3528 

3850 

2N3706A 

3122 

2N3900 

3124/289 

2N4126 

3715 

2N4356A 

3114/290 

2N3318A 

3114/290 

2N3529 

3851 

2N3707 

3444/123A 

2N3900A 

3444/123A 

2N4126A 

3715 

2N4359 

3466/159 

2N3319 

3466/159 

2N3544 

3452/108 

2N3708 

3444/123A 

2N3900AF 

3124/289 

2N4127 

3176/350 

2N4360 

3746/326 

2N3319A 

3114/290 

2N3545 

3466/159 

2N3708-V10 

3156/172A 

2N3901 

3124/289 

2N4128 

3177/351 

2N4387 

3257 

2N3326 

3444/123A 

2N3545A 

3114/290 

2N3709 

3444/123A 

2N3903 

3444/123A 

2N4130 

3036 

2N4388 

3083/197 

2N3337 

3716/161 

2N3546 

3466/159 

2N3710 

3444/123A 

2N3904 

3444/123A 

2N4134 

3452/108 

2N4389 

3118 

2N3338 

3117 

2N3546A 

3114/290 

2N3711 

3444/123A 

2N3905 

3466/159 

2N4135 

3452/108 

2N4395 

3027/130 

2N3339 

3117 

2N3547 

3466/159 

2N3712 

3104A 

2N3905A 

3114/290 

2N4137 

3444/123A 

2N4396 

3027/130 

2N3340 

3444/123A 

2N3547A 

3114/290 

2N3712S 

3104A 

2N3906 

3466/159 

2N4140 

3122 

2N4398 

3437/180 

2N3341 

3466/159 

2N3548 

3466/159 

2N3713 

3945/327 

2N3906A 

3114/290 

2N4141 

3122 

2N4400 

3444/123A 

2N3341A 

3114/290 

2N3548A 

3114/290 

2N3714 

3945/327 

2N3911 

3114/290 

2N4142 

3114/290 

2N4401 

3444/123A 

2N3342 

3984/106 

2N3549 

3466/159 

2N3715 

3945/327 

2N3911A 

3114/290 

2N4142A 

3114/290 

2N4402 

3466/159 

2N3344 

3025/129 

2N3549A 

3114/290 

2N3716 

3945/327 

2N3912 

3114/290 

2N4143 

3715 

2N4402A 

3114/290 

2N3345 

3025/129 

2N3550 

3466/159 

2N3716HS 

3945/327 

2N3912A 

3114/290 

2N4143A 

3114/290 

2N4403 

3466/159 

2N3346 

3466/159 

2N3550A 

3114/290 

2N3719 

3025/129 

2N3914 

3466/159 

2N4144 

3950/5400 

2N4403A 

3114/290 

2N3346A 

3114/290 

2N3554 

3197/235 

2N3720 

3025/129 

2N3914A 

3114/290 

2N4145 

3950/5400 

2N4404 

3025/129 

2N3366 

3112 

2N3562 

3452/108 

2N3721 

3124/289 

2N3915 

3984/106 

2N4146 

3638/5402 

2N4405 

3025/129 

2N3367 

3112 

2N3563 

3018 

2N3723 

3444/123A 

2N3919 

3895/328 

2N4147 

3638/5402 

2N4406 

3025/129 

2N3368 

3112 

2N3563-1 

3018 

2N3730 

3034 

2N3920 

3895/328 

2N4148 

3627/5404 

2N4407 

3025/129 

2N3369 

3112 

2N3564 

3018 

2N3731 

3764/127 

2N3923 

3045/225 

2N4149 

3627/5404 

2N4410 

3045/225 

2N3370 

3112 

2N3564A 

3018 

2N3732 

3034 

2N3930 

3466/159 

2N4170 

3942/5483 

2N4411 

3466/159 

2N3388 

3045/225 

2N3565 

3444/123A 

2N3738 

3271 

2N3931 

3466/159 

2N4171 

3943/5485 

2N4411A 

3114/290 

2N3389 

3045/225 

2N3565A 

3124/289 

2N3739 

3261/175 

2N3933 

3452/108 

2N4172 

3943/5485 

2N4412 

3025/129 

2N3390 

3444/123A 

2N3566 

3444/123A 

2N3741 

3441/292 

2N3948 

3024/128 

2N4173 

3944/5487 

2N4412A 

3025/129 

2N3391 

3444/123A 

2N3567 

3024/128 

2N3753 

6791/5491 

2N3962 

3466/159 

2N4174 

3944/5487 

2N4413 

3466/159 

2N3391A 

3444/123A 

2N3568 

3024/128 

2N3762 

3025/129 

2N3962A 

3114/290 

2N4178 

3942/5483 

2N4413A 

3466/159 

2N3392 

3444/123A 

2N3569 

3024/128 

2N3763 

3025/129 

2N3963 

3466/159 

2N4179 

3943/5485 

2N4414 

3025/129 

2N3392B ' 

3444/123A 

2N3569F 

3124/289 

2N3764 

3025/129 

2N3963A 

3114/290 

2N4180 

3943/5485 

2N4414A 

3025/129 

2N3393 

3444/123A 

2N3570 

3452/108 

2N3765 

3025/129 

2N3964 

3466/159 

2N4181 

3944/5487 

2N4415 

3466/159 

2N3393A 

3444/123A 

2N3571 

3452/108 

2N3767 

3538 

2N3964-2 

3114/290 

2N4182 

3944/5487 

2N4415A 

3466/159 

2N3394 

3444/123A 

2N3572 

3452/108 

2N3771 

3036 

2N3965 

3466/159 

2N4207 

3466/159 

2N4415AB 

3114/290 

2N3395 

3444/123A 

2N3576 

3984/106 

2N3772 

3036 

2N3965A 

3114/290 

2N4208 

3466/159 

2N4416 

3112 

2N3395-WHT 

3444/123A 

2N3579 

3466/159 

2N3773 

3260 

2N3967 

3112 

2N4209 

3466/159 

2N4416A 

3112 

2N3396 

3444/123A 

2N3579A 

3114/290 

2N3774 

3258 

2N3967A 

3112 

2N4220 

3977/456 

2N4417 

3112 

2N3396-WHT 

3444/123A 

2N3580 

3466/159 

2N3775 

3259 

2N3968 

3112 

2N4220A 

3977/456 

2N4417A 

3116 

2N3397 

3444/123A 

2N3580A 

3114/290 

2N3776 

3025/129 

2N3968A 

3112 

2N4221 

3977/456 

2N4418 

3452/108 

2N3397-WHT 

3444/123A 

2N3581 

3466/159 

2N3778 

3258 

2N3969 

3112 

2N4221A 

3977/456 

2N4419 

3452/108 

2N3398 

3444/123A 

2N3581A 

3114/290 

2N3779 

3259 

2N3969A 

3112 

2N4222 

3112 

2N4421 

3118 

2N3398-BLU 

3444/123A 

2N3582 

3466/159 

2N3780 

3025/129 

2N3973 

3122 

2N4222A 

3112 

2N4424 

3444/123A 

2N3398-WHT 

3444/123A 

2N3582A 

3114/290 

2N3781 

3025/129 

2N3974 

3122 

2N4223 

3112 

2N4425 

3124/289 

2N3400 

3123 

2N3583 

3271 

2N3782 

3258 

2N3975 

3444/123A 

2N4224 

3116 

2N4427 

9038/346 

2N3401 

3715 

2N3584 

3271 

2N3790 

3173/219 

2N3976 

3444/123A 

2N4227 

3444/123A 

2N4432 

3195/311 

2N3401A 

3715 

2N3585 

3261/175 

2N3791 

3173/219 

2N3977 

3466/159 

2N4228 

3466/159 

2N4432A 

3195/311 

2N3402 

3124/289 

2N3588 

3006/160 

2N3792 

3437/180 

2N3977A 

3114/290 

2N4231 

3272 

2N4433 

3018 

2N3403 

3124/289 

2N3600 

3452/108 

2N3793 

3444/123A 

2N3978 

3466/159 

2N4232 

3131 A/369 

2N4434 

3117 

2N3404 

3124/289 

2N3605 

3444/123A 

2N3794 

3444/123A 

2N3978A 

3114/290 

2N4233 

3131 A/369 

2N4435 

3117 

2N3405 

3124/289 

2N3606 

3444/123A 

2N3798 

3466/159 

2N3979 

3466/159 

2N4233A 

3131 A/369 

2N4436 

3444/123A 

2N3407 

3019 

2N3607 

3444/123A 

2N3798A 

3114/290 

2N3979A 

3114/290 

2N4234 

3258 

2N4437 

3195/311 

2N3414 

3444/123A 

2N3611 

3009 

2N3799 

3466/159 

2N3983 

3452/108 

2N4235 

3259 

2N4441 

3634/5444 

2N3415 

3444/123A 

2N3612 

3009 

2N3799A 

3114/290 

2N3984 

3452/108 

2N4237 

3024/128 

2N4442 

3634/5444 

2N3416 

3444/123A 

2N3613 

3009 

2N3812 

3114/290 

2N3985 , 

3452/108 

2N4238 

3024/128 

2N4443 

3635/5446 

2N3417 

3444/123A 

2N3614 

3009 

2N3813 

3114/290 

2N4001 

3748/282 

2N4239 

3024/128 

2N4444 

3636/5448 

2N3426 

3765/195A 

2N3615 

3009 

2N3814 

3114/290 

2N4013 

3444/123A 

2N4240 

3021/124 

2N4449 

3452/108 

2N3427 

3004/102A 

2N3616 

3009 

2N3815 

3114/290 

2N4014 

3444/123A 

2N4241 

3014 

2N4450 

3444/123A 

2N3428 

3004/102A 

2N3617 

3009 

2N3816 

3114/290 

2N4026 

3025/129 

2N4248 

3466/159 

2N4451 

3984/106 

2N3436 

3112 

2N3618 

3009 

2N3819 

3448 

2N4027 

3025/129 

2N4248A 

3114/290 

2N4452 

3466/159 

2N3437 

3112 

2N3633 

3452/108 

2N3820 

3746/326 

2N4028 

3025/129 

2N4249 

3466/159 

2N4452A 

3114/290 

2N3438 

3112 

2N3638 

3466/159 

2N3821 

3112 

2N4029 

3025/129 

2N4249A 

3114/290 

2N4453 

3118 

2N3439 

3103A/396 

2N3638A 

3466/159 

2N3822 

3112 

2N4030 

3025/129 

2N4250 

3466/159 

2N4864 

3131A/369 

2N3440 

3044/154 

2N3638AB 

3114/290 

2N3823 

3116 

2N4031 

3025/129 

2N4250A 

3466/159 

2N4867 

3112 

2N3441 

3538 

2N3639 

3466/159 

2N3825 

3039/316 

2N4032 

3025/129 

2N4251 

3452/108 

2N4867A 

3112 

2N3442 

3621 

2N3639A 

3114/290 

2N3826 

3018 

2N4033 

3025/129 

2N4254 

3039/316 

2N4868 

3112 

2N3445 

3027/130 

2N3640 

3466/159 

2N3827 

3018 

2N4034 

3984/106 

2N4255 

3018 

2N4868A 

3112 

2N3446 

3027/130 

2N3640A 

3114/290 

2N3828 

3444/123A 

2N4035 

3984/106 

2N4256 

3444/123A 

2N4869 

3112 

2N3447 

3027/130 

2N3641 

3444/123A 

2N3829 

3466/159 

2N4036 

3025/129 

2N4257 

3466/159 

2N4869A 

3112 

2N3448 

3027/130 

2N3642 

3444/123A 

2N3829A 

3114/290 

2N4037 

3262 

2N4257A 

3466/159 

2N4872 

3118 

2N3451 

3466/159 

2N3643 

3444/123A 

2N3830 

3748/282 

2N4054 

3103A/396 

2N4258 

3466/159 

2N4873 

3452/108 

2N3451A 

3114/290 

2N3644 

3466/159 

2N3831 

3748/282 

2N4055 

3103A/396 

2N4258A 

3466/159 

2N4877 

3748/282 

2N3452 

3112 

2N3644A 

3114/290 

2N3832 

3452/108 

2N4056 

3103A/396 

2N4258R 

3114/290 

2N4888 

3715 

2N3453 

3112 

2N3645 

3025/129 

2N3840 

3466/159 

2N4057 

3103A/396 

2N4259 

3444/123A 

2N4889 

3715 

2N3454 

3112 

2N3646 

3444/123A 

2N3841 

3466/159 

2N4058 

3118 

2N4269 

3045/225 

2N4898 

3257 

2N3455 

3112 

2N3648 

3039/316 

2N3842 

3466/159 

2N4059 

3118 

2N4270 

3045/225 

2N4899 

3083/197 

2N3456 

3112 

2N3662 

3039/316 

2N3843 

3444/123A 

2N4060 

3118 

2N4274 

3452/108 

2N4904 

3173/219 

2N3457 

3112 

2N3663 

3018 

2N3843A 

3444/123A 

2N4061 

3118 

2N4275 

3452/108 

2N4905 

3173/219 

2N3460 

3112 

2N3667 

3036 

2N3844 

3444/123A 

2N4062 

3118 

2N4284 

3466/159 

2N4906 

3437/180 

2N3462 

3444/123A 

2N3668 

3527 

2N3844A 

3444/123A 

2N4063 

3045/225 

2N4285 

3466/159 

2N4910 

3131 A/369 

2N3463 

3444/123A 

2N3669 

3527 

2N3845 

3039/316 

2N4064 

3444/123A 

2N4286 

3444/123A 

2N4911 

3131 A/369 

2N3464 

3466/159 

2N3670 

3898/314 

2N3845A 

3039/316 

2N4068 

3045/225 

2N4287 

3444/123A 

2N4912 

3131A/369 

2N3464A 

3114/290 

2N3671 

3025/129 

2N3846 

3039/316 

2N4070 

3561 

2N4288 

3466/159 

2N4913 

3027/130 

2N3465 

3112 

2N3672 

3466/159 

2N3854 

3452/108 

2N4071 

3945/327 

2N4288G 

3114/290 

2N4914 

3027/130 

2N3466 

3112 

2N3672A 

3114/290 

2N3854A 

3452/108 

2N4072 

3452/108 

2N4289 

3466/159 

2N4915 

3027/130 

2N3469 

3024/128 

2N3673 

3466/159 

2N3855 

3018 

2N4073 

3452/108 

2N4289Y 

3114/290 

2N4916 

3715 

2N3478 

3039/316 

2N3673A 

3114/290 

2N3855A 

3039/316 

2N4074 

3444/123A 

2N4290 

3466/159 

2N4916A 

3715 

2N3485 

3466/159 

2N3677 

3025/129 

2N3856 

3039/316 

2N4077 

3839/155 

2N4290GN 

3114/290 

2N4917 

3466/159 

2N3485A 

3466/159 

2N3678 

3444/123A 

2N3856A 

3039/316 

2N4078 

3052 

2N4291 

3466/159 

2N4917A 

3114/290 

2N3485AB 

3114/290 

2N3682 

3039/316 

2N3857 

3466/159 

2N4078B 

3052 

2N4291A 

3114/290 

2N4918 

3191/185 

2N3486 

3466/159 

2N3684 

3112 

2N3857A 

3114/290 

2N4080 

3118 

2N4296 

3021/124 

2N4919 

3191/185 

2N3486A 

3466/159 

2N3684A 

3112 

2N3858 

3444/123A 

2N4086 

3124/289 

2N4297 

3021/124 

2N4920 

3191/185 

2N3486AB 

3114/290 

2N3685 

3112 

2N3858A 

3444/123A 

2N4087 

3245/199 

2N4298 

3021/124 

2N4921 

3190/184 

2N3493 

3452/108 

2N3685A 

3112 

2N3859 

3444/123A 

2N4087A 

3245/199 

2N4299 

3021/124 

2N4922 

’ 3190/184 

2N3494 

3025/129 

2N3686 

3112 

2N3859A 

3444/123A 

2N4101 

3502/5513 

2N4302 

3112 

2N4922A 

3054/196 

2N3496 

3466/159 

2N3686A 

3112 

2N3860 

3039/316 

2N4102 

3851 

2N4303 

3112 

2N4923 

3190/184 

2N3496A 

3114/290 

2N3687 

3112 

2N3862 

3444/123A 

2N4103 

3527 

2N4304 

3112 

2N4924 

3045/225 

2N3500 

3104 A 

2N3687A 

3112 

2N3863 

3036 

2N4104 

3124/289 

2N4313 

3118 

2N4925 

3045/225 

2N3501 

3104 A 

2N3688 

3452/108 

2N3864 

3036 

2N4105 

3010 

2N4314 

3025/129 

2N4926 

3045/225 

2N3502 

3025/129 

2N3689 

3452/108 

2N3866 

3195/311 

2N4106 

3004/102A 

2N4316 

3572/5463 

2N4927 

3045/225 

2N3503 

3025/129 

2N3690 

3452/108 

2N3867 

3025/129 

2N4111 

3895/328 

2N4317 

3572/5463 

2N4928 

3025/129 

2N3504 

3466/159 

2N3691 

3452/108 

2N3868 

3025/129 

2N4113 

3895/328 

2N4318 

3573/5466 

2N4934 

3452/108 

2N3504A 

3466/159 

2N3692 

3452/108 

2N3870 

3615/5517 

2N4117 

3112 

2N4338 

3112 

2N4935 

3452/108 

2N3505 

3466/159 

2N3693 

3444/123A 

2N3871 

3615/5517 

2N4117A 

3112 

2N4339 

3112 

2N4936 

3452/108 

2N3505A 

3466/159 

2N3694 

3444/123A 

2N3872 

3653/5518 

2N4118 

3112 

2N4340 

3977/456 

2N4943 

3024/128 

2N3506 

3024/128 

2N3699 

3512 

2N3873 

3654/5519 

2N4118A 

3112 

2N4346 

3035 

2N4944 

3024/128 

2N3507 

3024/128 

2N3700 

3045/225 

2N3877 

3024/128 

2N4119 

3112 

2N4347 

3297/280 

2N4945 

3275/194 

2N3508 

3452/108 

2N3702 

3466/159 

2-N3878 

3562 

2N4119A 

3112 

2N4348 

3297/280 

2N4946 

3024/128 
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2N4951—2NJ53 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2N4951 

3444/123A 

2N5179 

3039/316 

2N5372 

3466/159 

2N5656 

3103A/396 

2N6068 

3664/5602 

2N6330 

3437/180 

2N4952 

3444/123A 

2N5180 

3018 

2N5372A 

3114/290 

2N5660 

3131 A/369 

2N6069 

3664/5602 

2N6331 

3437/180 

2N4953 

3444/123A 

2N5181 

3716/161 

2N5373 

3466/159 

2N5668 

3116 

2N6070 

3664/5602 

2N6338 

3945/327 

2N4954 

3444/123A 

2N5182 

3716/161 

2N5373A 

3114/290 

2N5669 

3116 

2N6071 

3665/5603 

2N6339 

3945/327 

2N4960 

3024/128 

2N5183 

3124/289 

2N5374 

3466/159 

2N5670 

3116 

2N6072 

3666/5605 

2N6340 

3945/327 

2N4961 

3024/128 

2N5184 

3040 

2N5374A 

3114/290 

2N5671 

3945/327 

2N6073 

3666/5605 

2N6341 

3945/327 

2N4962 

3024/128 

2N5185 

3040 

2N5375 

3466/159 

2N5672 

3945/327 

2N6076 

3466/159 

2N6342 

3658/56004 

2N4963 

3024/128 

2N5186 

3444/123A 

2N5375A 

3114/290 

2N5679 

3528/397 

2N6077 

3894/384 

2N6342A 

3658/56004 

2N4964 

3024/128 

2N5187 

3444/123A 

2N5378 

3466/159 

2N5680 

3528/397 

2N6078 

3894/384 

2N6343 

3659/56006 

2N4965 

3466/159 

2N5188 

3024/128 

2N5378A 

3114/290 

2N5681 

3748/282 

2N6079 

3894/384 

2N6343A 

3659/56006 

2N4965A 

3114/290 

2N5189 

3529 

2N5379 

3466/159 

2N5682 

3024/128 

2N6081 

3176/350 

2N6344 

3660/56008 

2N4966 

3444/123A 

2N5190 

3190/184 

2N5379A 

3114/290 

2N5716 

3112 

2N6098 

3534 

2N6344A 

3660/56008 

2N4967 

3444/123A 

2N5191 

3054/196 

2N5380 

3444/123A 

2N5717 

3112 

2N6099 

3534 

2N6346 

3658/56004 

2N4968 

3444/123A 

2N5192 

3054/196 

2N5382 

3466/159 

2N5718 

3112 

2N6100 

3534 

2N6346A 

3658/56004 

2N4969 

3444/123A 

2N5193 

3083/197 

2N5382A 

3114/290 

2N5754 

3506/5642 

2N6101 

3534 

2N6347 

3659/56006 

2N4970 

3444/123A 

2N5194 

3083/197 

2N5383 

3466/159 

2N5755 

3506/5642 

2N6102 

3620 

2N6347A 

3659/56006 

2N4971 

3466/159 

2N5195 

3083/197 

2N5383A 

3114/290 

2N5756 

3506/5642 

2N6103 

3620 

2N6348 

3660/56008 

2N4971A 

3114/290 

2N5200 

3452/108 

2N5391 

3112 

2N5757 

3519/5643 

2N6106 

3083/197 

2N6348A 

3660/56008 

2N4972 

3466/159 

2N5201 

3020/123 

2N5392 

3116 

2N5758 

3438 

2N6107 

3083/197 

2N6354 

3561 

2N4972A 

3114/290 

2N5202 

3622 

2N5393 

3116 

2N5759 

3438 

2N6108 

3083/197 

2N6355 

3858/251 

2N4982 

3466/159 

2N5208 

3118 

2N5394 

3116 

2N5760 

3438 

2N6109 

3083/197 

2N6356 

3858/251 

2N4982A 

3114/290 

2N5209 

3444/123A 

2N5395 

3116 

2N5769 

3444/123A 

2N6110 

3084 

2N6357 

3948/247 

2N4990 

3638/5402 

2N5210 

3444/123A 

2N5396 

3116 

2N5781 

3259 

2N6111 

3084 

2N6358 

3858/251 

2N4994 

3444/123A 

2N5211 

3024/128 

2N5397 

3116 

2N5782 

3025/129 

2N6121 

3054/196 

2N6359 

3836/284 

2N4995 

3444/123A 

2N5219 

3444/123A 

2N5398 

3116 

2N5783 

3258 

2N6122 

3054/196 

2N6360 

3836/284 

2N4996 

3452/108 

2N5220 

3122 

2N5399 

3452/108 

2N5784 

3024/128 

2N6123 

3054/196 

2N6371 

3511 

2N4997 

3452/108 

2N5221 

3114/290 

2N5400 

3715 

2N5785 

3024/128 

2N6124 

3083/197 

2N6372 

3894/384 

2N5022 

3025/129 

2N5222 

3039/316 

2N5401 

3715 

2N5786 

3024/128 

2N6125 

3083/197 

2N6373 

3894/384 

2N5023 

3025/129 

2N5223 

3444/123A 

2N5415 

3053 

2N5787 

3950/5400 

2N6129 

3893/152 

2N6374 

3894/384 

2N5024 

3039/316 

2N5224 

3444/123A 

2N5416 

3528/397 

2N5788 

3638/5402 

2N6130 

3893/152 

2N6383 

3182/243 

2N5031 

3039/316 

2N5225 

3444/123A 

2N5418 

3444/123A 

2N5789 

3638/5402 

2N6132 

3274/153 

2N6384 

3182/243 

2N5032 

3039/316 

2N5226 

3466/159 

2N5419 

3444/123A 

2N5790 

3627/5404 

2N6133 

3274/153 

2N6385 

3182/243 

2N5034 

3036 

2N5226A 

3114/290 

2N5420 

3444/123A 

2N5804 

3559/162 

2N6154 

3632/5624 

2N6386 

3180/263 

2N5036 

3027/130 

2N5227 

3466/159 

2N5421 

3024/128 

2N5805 

3559/162 

2N6155 

3633/5626 

2N6387 

3180/263 

2N5038 

3561 

2N5227A 

3114/290 

2N5444 

3652/5693 

2N5806J 

3509/5695 

2N6160 

3652/5693 

2N6388 

3180/263 

2N5038-1 

3561 

2N5228 

3984/106 

2N5445 

3509/5695 

2N5807J 

3509/5695 

2N6161 

3509/5695 

2N6389 

3039/316 

2N5039 

3561 

2N5230 

3716/161 

2N5446 

3522/5697 

2N5808J 

3509/5695 

2N6162 

3522/5697 

2N6394 

3574 

2N5039-1 

3561 

2N5232 

3444/123A 

2N5447 

3466/159 

2N5809J 

3509/5695 

2N6163 

3661/56022 

2N6395 

3574 

2N5045 

3112 

2N5232A 

3444/123A 

2N5447A 

3114/290 

2N5815 

3118 

2N6164 

3509/5695 

2N6396 

3574 

2N5046 

3112 

2N5233 

3024/128 

2N5448 

3466/159 

2N5818 

3444/123A 

2N6165 

3663/56026 

2N6397 

3575 

2N5047 

3112 

2N5234 

3024/128 

2N5448A 

3114/290 

2N5820 

3024/128 

2N6168 

3655/5562 

2N6398 

3576 

2N5050 

3131 A/369 

2N5235 

3024/128 

2N5449 

3024/128 

2N5821 

3025/129 

2N6170 

3657/5566 

2N6400 

3574 

2N5051 

3440/291 

2N5239 

3268 

2N5450 

3024/128 

2N5830 

3444/123A 

2N6175 

3104A 

2N6401 

3574 

2N5052 

3131 A/369 

2N5240 

3467/283 

2N5451 

3024/128 

2N5830A 

3018 

2N6176 

3103 A/396 

2N6402 

3574 

2N5053 

3452/108 

2N5241 

3467/283 

2N5452 

3112 

2N5838 

3439/163A 

2N6177 

3103A/396 

2N6403 

3575 

2N5054 

3452/108 

2N5245 

3834/132 

2N5453 

3112 

2N5839 

3439/163A 

2N6178 

3024/128 

2N6404 

3576 

2N5055 

3118 

2N5245A 

3834/132 

2N5454 

3112 

2N5840 

3439/163A 

2N6179 

3024/128 

2N6425 

3021/124 

2N5058 

3045/225 

2N5246 

3834/132 

2N5457 

3116 

2N5846 

3748/282 

2N6180 

3025/129 

2N6465 

3626 

2N5059 

3045/225 

2N5246A 

3834/132 

2N5458 

3112 

2N5855 

3466/159 

2N6181 

3025/129 

2N6466 

3626 

2N5060 

3950/5400 

2N5247 

3834/132 

2N5459 

3116 

2N5856 

3854/123AP 

2N6211 

3624 

2N6467 

3625/218 

2N5061 

3638/5402 

2N5247A 

3834/132 

2N5460 

3746/326 

2N5867 

3173/219 

2N6212 

3623 

2N6468 

3625/218 

2N5062 

3638/5402 

2N5248 

3834/132 

2N5461 

3746/326 

2N5868 

3173/219 

2N6213 

3623 

2N6469 

3173/219 

2N5063 

3627/5404 

2N5248A 

3834/132 

2N5462 

3746/326 

2N5869 

3027/130 

2N6214 

3623 

2N6470 

3270 

2N5064 

3627/5404 

2N5249 

3024/128 

2N5463 

3746/326 

2N5870 

3027/130 

2N6223 

3466/159 

2N6471 

3563 

2N5067 

3027/130 

2N5249A 

3024/128 

2N5484 

3116 

2N5871 

3173/219 

2N6236 

3570 

2N6472 

3563 

2N5068 

3027/130 

2N5262 

3529 

2N5485 

3116 

2N5872 

3173/219 

2N6237 

3570 

2N6473 

3440/291 

2N5078A 

3116 

2N5267 

3112 

2N5486 

3116 

2N5873 

3027/130 

2N6238 

3570 

2N6474 

3440/291 

2N5081 

3444/123A 

2N5268 

3112 

2N5490 

3893/152 

2N5874 

3563 

2N6239 

3954/5414 

2N6475 

3441/292 

2N5082 

3444/123A 

2N5269 

3112 

2N5491 

3893/152 

2N5875 

3173/219 

2N6240 

3955/5415 

2N6476 

3441/292 

2N5086 

3466/159 

2N5270 

3112 

2N5492 

3893/152 

2N5876 

3846/285 

2N6241 

3956/5416 

2N6477 

3929 

2N5086A 

3114/290 

2N5272 

3452/108 

2N5493 

3893/152 

2N5877 

3027/130 

2N6246 

3173/219 

2N6478 

3929 

2N5087 

3466/159 

2N5274 

3521/5686 

2N5494 

3893/152 

2N5878 

3621 

2N6247 

3173/219 

2N6486 

3188A/182 

2N5087A 

3114/290 

2N5275 

3522/5697 

2N5495 

3893/152 

2N5879 

3173/219 

2N6248 

3437/180 

2N6487 

3188A/182 

2N5088 

3250/315 

2N5277 

3112 

2N5496 

3054/196 

2N5880 

3437/180 

2N6249 

3559/162 

2N6488 

3188A/182 

2N5089 

3444/123A 

2N5278A 

3116 

2N5497 

3054/196 

2N5881 

3024/128 

2N6250 

3559/162 

2N6489 

3189A/183 

2N5103A 

3116 

2N5292 

3452/108 

2N5525 

3156/172A 

2N5882 

3024/128 

2N6251 

3559/162 

2N6490 

3189A/183 

2N5104A 

3116 

2N5293 

3054/196 

2N5543 

3112 

2N5883 

3437/180 

2N6253 

3027/130 

2N6491 

3189A/183 

2N5105A 

3116 

2N5294 

3054/196 

2N5544 

3112 

2N5884 

3437/180 

2N6254 

3511 

2N6492 

3182/243 

2N5107 

3444/123A 

2N5295 

3054/196 

2N5550 

3275/194 

2N5885 

3535/181 

2N6257 

3036 

2N6493 

3182/243 

2N5108 

3024/128 

2N5296 

3054/196 

2N5551 

3433/287 

2N5886 

3535/181 

2N6257A 

3036 

2N6494 

3182/243 

2N5109 

3218/278 

2N5297 

3054/196 

2N5556 

3112 

2N5897 

3052 

2N6257B 

3036 

2N6496 

3895/328 

2N5110 

3258 

2N5298 

3054/196 

2N5557 

3112 

2N5930 

3619 

2N6259 

3535/181 

2N6500 

3562 

2N5111 

3025/129 

2N5305 

3156/172A 

2N5558 

3112 

2N5933 

3619 

2N6260 

3026 

2N6510 

3467/283 

2N5126 

3124/289 

2N5306 

3156/172A 

2N5561 

3112 

2N5949 

3116 

2N6261 

3026 

2N6511 

3467/283 

2N5127 

3444/123A 

2N5307 

3156/172A 

2N5562 

3112 

2N5950 

3116 

2N6262 

3621 

2N6512 

3467/283 

2N5128 

3444/123A 

2N5308 

3156/172A 

2N5563 

3112 

2N5951 

3116 

2N6263 

3538 

2N6513 

3467/283 

2N5129 

3024/128 

2N5309 

3024/128 

2N5569 

3508/5675 

. 2N5952 

3116 

2N6264 

3538 

2N6514 

3467/283 

2N5130 

3018 

2N5310 

3024/128 

2N5570 

3508/5675 

2N5953 

3116 

2N6271 

3619 

2N6516 

3433/287 

2N5131 

3452/108 

2N5311 

3024/128 

2N5573 

3508/5675 

2N5954 

3085 

2N6274 

9040/387 

2N6519 

3434/288 

2N5132 

3124/289 

2N5320 

3512 

2N5574 

3508/5675 

2N5955 

3085 

2N6275 

9040/387 

2N6530 

3180/263 

2N5133 

3018 

2N5320HS 

3024/128 

2N5590 

3176/350 

2N5956 

3257 

2N6276 

9040/387 

2N6544 

3467/283 

2N5134 

3444/123A 

2N5321 

3765/195A 

2N5591 

3177/351 

2N5981 

3189A/183 

2N6277 

9040/387 

2N6545 

3710/238 

2N5135 

3124/289 

2N5322 

3513 

2N5592 

3116 

2N5982 

3189A/183 

2N6282 

3858/251 

2N6551 

3178A 

2N5136 

3124/289 

2N5323 

3267 

2N5593 

3116 

2N5985 

3188A/182 

2N6283 

3858/251 

2N6552 

3178A 

2N5137 

3444/123A 

2N5328 

3597/5455 

2N5594 

3116 

2N5986 

3189A/183 

2N6284 

3858/251 

2N6553 

3178A 

2N5138 

3715 

2N5344 

3624 

2N5598 

3131 A/369 

2N6003 

3466/159 

2N6285 

3859/252 

2N6554 

3203/211 

2N5138A 

3715 

2N5352 

3984/106 

2N5600 

3131 A/369 

2N6027 

3628/6402 

2N6286 

3859/252 

2N6557 

3232/191 

2N5139 

3715 

2N5354 

3466/159 

2N5602 

3131 A/369 

2N6029 

3846/285 

2N6287 

3859/252 

2N6558 

3232/191 

2N5139A 

3715 

2N5354A 

3114/290 

2N5603 

3562 

2N6030 

3846/285 

2N6288 

3256 

2N6569 

3027/130 

2N5140 

3118 

2N5355 

3466/159 

2N5604 

3131 A/369 

2N6031 

3846/285 

2N6289 

3054/196 

2N6594 

3173/219 

2N5141 

3118 

2N5355A 

3114/290 

2N5614 

3895/328 

2N6032 

3619 

2N6290 

3054/196 

2N6609 

9032 

2N5142 

3466/159 

2N5356 

3466/159 

2N5616 

3895/328 

2N6033 

3619 

2N6291 

3054/196 

2N6648 

3183A 

2N5142A 

3114/290 

2N5356A 

3114/290 

2N5618 

3895/328 

2N6034 

3997/254 

2N6292 

3054/196 

2N6649 

3183 A 

2N5143 

3466/159 

2N5358 

3112 

2N5620 

3895/328 

2N6035 

3997/254 

2N6293 

3054/196 

2N6650 

3183 A 

2N5143A 

3114/290 

2N5359 

3112 

2N5622 

3895/328 

2N6037 

3180/263 

2N6294 

3182/243 

2N6666 

3181 A/264 

2N5160 

3025/129 

2N5360A 

3116 

2N5624 

3895/328 

2N6039 

3996/253 

2N6295 

3182/243 

2N6667 

3181 A/264 

2N5163 

3116 

2N5361 

3116 

2N5626 

3895/328 

2N6040 

3897/262 

2N6296 

3181 A/264 

2N6668 

3181 A/264 

2N5163A 

3116 

2N5362 

3116 

2N5628 

3895/328 

2N6041 

3897/262 

2N6297 

3183A 

2N6670 

3252/302 

2N5164 

3613/5514 

2N5363 

3116 

2N5629 

3836/284 

2N6043 

3896/261 

2N6298 

3859/252 

2N7441AE1C 

7441 

2N5165 

3613/5514 

2N5364 

3116 

2N5630 

3621 

2N6044 

3896/261 

2N6299 

3859/252 

2N29260RN 

3444/123A 

2N5166 

6615/5515 

2N5365 

3466/159 

2N5631 

3836/284 

2N6050 

3949/248 

2N6300 

3182/243 

2NJ5A 

3005 

2N5167 

6616/5516 

2N5365A 

3114/290 

2N5632 

3260 

2N6051 

3949/248 

2N6301 

3182/243 

2NJ5D 

3123 

2NS168 

6621/5521 

2N5366 

3466/159 

2N5633 

3438 

2N6052 

3949/248 

2N6302 

3836/284 

2NJ6 

3005 

2N5169 

3504/5508 

2N5366A 

3114/290 

2N5634 

3260 

2N6053 

3183A 

2N6304 

3039/316 

2NJ8A 

3005 

2N5170 

3504/5508 

2N5367 

3466/159 

2N5648 

3112 

2N6054 

3183A 

2N6305 

3039/316 

2NJ9A 

3004/102A 

2N5171 

6629/5529 

2N5367A 

3114/290 

2N5649 

3112 

2N6055 

3182/243 

2N6306 

3438 

2NJ9D 

3004/102A 

2N5172 

3124/289 

2N5368 

3444/123A 

2N5650 

3117 

2N6056 

3182/243 

2N6307 

3439/163A 

2NJ50 

3007 

2N5174 

3045/225 

2N5369 

3444/123A 

2N5651 

3117 

2N6057 

3948/247 

2N6308 

3439/163A 

2NJ51 

3007 

2N5175 

3045/225 

2N5370 

3444/123A 

2N5652 

3039/316 

2N6058 

3948/247 

2N6312 

3257 

2NJ52 

3006/160 

2N5176 

3045/225 

2N5371 

3444/123A 

2N5655 

3103A/396 

2N6059 

3948/247 

2N6329 

3437/180 

2NJ53 

3006/160 
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To be 

Replaced 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2NJ233B 

3116 

2RS11AC 

3142 

2RS16LK 

3108/505 

2RS22 

3105 

2RS27A-1 

3107/5307 

2RS32AC 

3120/114 

2NL5 

3722/102 

2RS11B 

3142 

2RS16P 

3108/505 

2RS22-10 

3105 

2RS27A-2 

3107/5307 

2RS32B 

3120/114 

2NS31 

3722/102 

2RS11C 

3142 

2RS16P4 

3108/505 

2RS22-10A 

3105 

2RS27A-3 

3107/5307 

2RS32C 

3120/114 

2NS32 

3004/102A 

2RS11K1 

3142 

2RS16R 

3108/505 

2RS22-14 

3105 

2RS27AA 

3107/5307 

2RS32G 

3120/114 

2NS121 

3004/102A 

2RS11L 

.3142 

2RS16Y 

3108/505 

2RS22-A-3 

3105 

2RS27AB 

3107/5307 

2RS32K1 

3120/114 

2NSM-1 

3311 

2RS11LK 

3142 

2RS17 

3113/516 

2RS22A 

3105 

2RS27AC 

3107/5307 

2RS32L 

3120/114 

2NU776B 

3943/5485 

2RS11P 

3142 

2RS17-4 

3113/516 

2RS22A-1 

3105 

2RS27B 

3107/5307 

2RS32LK 

3120/114 

2NU993 

3861/101 

2RS11P4 

3142 

2RS17-10 

3113/516 

2RS22A-2 

3105 

2RS27C 

3107/5307 

2RS32P 

3120/114 

2NU/9 Ml 

3123 

2RS11R 

3142 

2RS17-10A 

3113/516 

2RS22AA 

3105 

2RS27G 

3107/5307 

2RS32P4 

3120/114 

2NU/9 M2 

3123 

2RS11Y 

3142 

2RS17A 

3113/516 

2RS22AB 

3105 

2RS27K1 

3107/5307 

2RS32R 

3120/114 

2NU/9WHT 

3123 

2RS12 

3139/5074A 

2RS17A-1 

3113/516 

2RS22AC 

3105 

2RS27L 

3107/5307 

2RS32Y 

3120/114 

2NU/9YEL 

3123 

2RS12-10 

3139/5074A 

2RS17A-2 

3113/516 

2RS22B 

3105 

2RS27LK 

3107/5307 

2RS33 

3121/115 

2P1M 

3634/5444 

2RS12-10A 

3139/5074A 

2RS17A-3 

3113/516 

2RS22C 

3105 

2RS27P 

3107/5307 

2RS33-10 

3121/115 

2P2M 

3597/5455 

2RS12-14 

3139/5074A 

2RS17AA 

3113/516 

2RS22G 

3105 

2RS27P4 

3107/5307 

2RS33-10A 

3121/115 

2P4M 

3598/5457 

2RS12A 

3139/5074A 

2RS17AB 

3113/516 

2RS22K1 

3105 

2RS27R 

3107/5307 

2RS33-14 

3121/115 

2PB187 

3004/102A 

2RS12A-1 

3139/5074A 

2RS17AC 

3113/516 

2RS22L 

3105 

2RS27Y 

3107/5307 

2RS33A 

3121/115 

2RS07 

3151/5081A 

2RS12A-2 

3139/5074A 

2RS17B 

3113/516 

2RS22LK 

3105 

2RS28 

3107/5307 

2RS33A-1 

3121/115 

2RS07-10 

3151/5081A 

2RS12A-3 

3139/5074A 

2RS17C 

3113/516 

2RS22P 

3105 

2RS28-10 

3107/5307 

2RS33A-2 

3121/115 

2RS07-10A 

3151/5081A 

2RS12AA 

3139/5074A 

2RS17G 

3113/516 

2RS22P4 

3105 

2RS28-10A 

3107/5307 

2RS33A-3 

3121/115 

2RS07-14 

3151/5081A 

2RS12AB 

3139/5074A 

2RS17K1 

3113/516 

2RS22R 

3105 

2RS28-14 

3107/5307 

2RS33AA 

3121/115 

2RS07A 

3151/5081A 

2RS12AC ‘ 

3139/5074A 

2RS17L 

3113/516 

2RS22Y 

3105 

2RS28A 

3107/5307 

2RS33AB 

3121/115 

2RS07A-1 

3151/5081A 

2RS12B 

3139/5074A 

2RS17LK 

3113/516 

2RS23 

3106/5304 

2RS28A-1 

3107/5307 

2RS33AC 

3121/115 

2RS07A-2 

3151/5081A 

2RS12C 

3139/5074A 

2RS17P 

3113/516 

2RS23-10 

3106/5304 

2RS28A-2 

3107/5307 

2RS33B 

3121/115 

2RS07A-3 

3151/5081A 

2RS12G 

3139/5074A 

2RS17P4 

3113/516 

2RS23-10A 

3106/5304 

2RS28A-3 

3107/5307 

2RS33C 

3121/115 

2RS07AA 

3151/5081A 

2RS12K1 

3139/5074A 

2RS17R 

3113/516 

2RS23-14 

3106/5304 

2RS28AA 

3107/5307 

2RS33G 

3121/115 

2RS07AB 

3151/5081A 

2RS12L 

3139/5074A 

2RS17Y 

3113/516 

2RS23A 

3106/5304 

2RS28AB 

3107/5307 

2RS33K1 

3121/115 

2RS07AC 

3151/5081A 

2RS12LK 

3139/5074A 

2RS18 

3125 

2RS23A-1 

3106/5304 

2RS28AC 

3107/5307 

2RS33L 

3121/115 

2RS07B 

3151/5081A 

2RS12P 

3139/5074A 

2RS18-10 

3125 

2RS23A-2 

3106/5304 

2RS28B 

3107/5307 

2RS33LK 

3121/115 

2RS07C 

3151/5081A 

2RS12P4 

3139/5074A 

2RS18-10A 

3125 

2RS23A-3 

3106/5304 

2RS28C 

3107/5307 

2RS33P 

3121/115 

2RS076 

3151/5081A 

2RS12R 

3139/5074A 

2RS18-14 

3125 

2RS23AA 

3106/5304 

2RS28G 

3107/5307 

2RS33P4 

3121/115 

2RS67K1 

3151/5081A 

2RS12Y 

3139/5074A 

2RS18A 

3125 

2RS23AB 

3106/5304 

2RS28K1 

3107/5307 

2RS33R 

3121/115 

2RS07L 

3151/5081A 

2RS13 

3136/5072A 

2RS18A-1 

3125 

2RS23AC 

3106/5304 

2RS28L 

3107/5307 

2RS33Y 

3121/115 

2RS07LK 

3151/5081A 

2RS13-10 

3136/5072A 

2RS18A-2 

3125 

2RS23B 

3106/5304 

2RS28LK 

3107/5307 

2RS34 

3100/519 

2RS07P 

3151/5081A 

2RS13-10A 

3136/5072A 

2RS18A-3 

3125 

2RS23C 

3106/5304 

2RS28P 

3107/5307 

2RS34-10 

3100/519 

2RS07P4 

3151/5081A 

2RS13-14 

3136/5072A 

2RS18AA 

3125 

2RS23G 

3106/5304 

2RS28P4 

3107/5307 

2RS-34-10A 

3100/519 

2RS07R 

3151/5081A 

2RS13A 

3136/5072A 

2RS18AB 

3125 

2RS23K1 

3106/5304 

2RS28R 

3107/5307 

2RS34-14 

3100/519 

2RS07Y 

3151/5081A 

2RS13A-1 

3136/5072A 

2RS18AC 

3125 

2RS23L 

3106/5304 

2RS28Y 

3107/5307 

2RS34A 

3100/519 

2RS08 

3150 

2RS13A-2 

3136/5072A 

2RS18B 

3125 

2RS23LK 

3106/5304 

2RS29 

3119/113 

2RS34A-1 

3100/519 

2RS08-10 

3150 

2RS13A-3 

3136/5072A 

2RS18C 

3125 

2RS23P 

3106/5304 

2RS29-10 

3119/113 

2RS34A-2 

3100/519 

2RS08-10A 

3150 

2RS13AA 

3136/5072A 

2RS18G 

3125 

2RS23P4 

3106/5304 

2RS29-10A 

3119/113 

2RS34A-3 

3100/519 

2RS08-14 

3150 

2RS13AB 

3136/5072A 

2RS18K1 

3125 

2RS23R 

3106/5304 

2RS29-14 

3119/113 

2RS34AA 

3100/519 

2RS08A 

3150 

2RS13AC 

3136/5072A 

2RS18L 

3125 

2RS23Y 

3106/5304 

2RS29A 

3119/113 

2RS34AB 

3100/519 

2RS08A-1 

3150 

2RS13B 

3136/5072A 

2RS18LK 

3125 

2RS24 

3106/5304 

2RS29A-1 

3119/113 

2RS34AC 

3100/519 

2RS08A-2 

3150 

2RS13C 

3136/5072A 

2RS18P 

3125 

2RS24-10 

3106/5304 

2RS29A-2 

3119/113 

2RS34B 

3100/519 

2RS08A-3 

3150 

2RS13G 

3136/5072A 

2RS18P4 

3125 

2RS24-10A 

3106/5304 

2RS29A-3 

3119/113 

2RS34C 

3100/519 

2RS08AA 

3150 

2RS13K1 

3136/5072A 

2RS18R 

3125 

2RS24-14 

3106/5304 

2RS29AA 

3119/113 

2RS34G 

3100/519 

2RS08AB 

3150 

2RS13L 

3136/5072A 

2RS18Y 

3125 

2RS24A 

3106/5304 

2RS29AB 

3119/113 

2RS34K1 

3100/519 

2RS08AC 

3150 

2RS13LK 

3136/5072A 

2RS19 

3130 

2RS24A-1 

3106/5304 

2RS29AC 

3119/113 

2RS34L 

3100/519 

2RS08B 

3150 

2RS13P 

3136/5072A 

2RS19-10 

3130 

2RS24A-2 

3106/5304 

2RS29B 

3119/113 

2RS34LK 

3100/519 

2RS08C 

3150 

2RS13P4 

3136/5072A 

2RS19-10A 

3130 

2RS24A-3 

3106/5304 

2RS29C 

3119/113 

2RS34P 

3100/519 

2RS08G 

3150 

2RS13R 

3136/5072A 

2RS19-14 

3130 

2RS24AA 

3106/5304 

2RS29G 

3119/113 

2RS34P4 

3100/519 

2RS08K1 

3150 

2RS13Y 

3136/5072A 

2RS19A 

3130 

2RS24AB 

3106/5304 

2RS29K1 

3119/113 

2RS34R 

3100/519 

2RS08L 

3150 

2RS14 

3100/519 

2RS19A-1 

3130 

2RS24AC 

3106/5304 

2RS29L 

3119/113 

2RS34Y 

3100/519 

2RS08LK 

3150 

2RS14-10 

3100/519 

2RS19A-2 

3130 

2RS24B 

3106/5304 

2RS29LK 

3119/113 

2RS35 

3100/519 

2RS08P 

3150 

2RS14-10A 

3100/519 

2RS19A-3 

3130 

2RS24C 

3106/5304 

2RS29P 

3119/113 

2RS35-10 

3100/519 

2RS08P4 

3150 

2RS14-14 

3100/519 

2RS19AA 

3130 

2RS24G 

3106/5304 

2RS29P4 

3119/113 

2RS35-10A 

3100/519 

2RS08R 

3150 

2RS14A 

3100/519 

2RS19AB 

3130 

2RS24K1 

3106/5304 

2RS29R 

3119/113 

2RS35-14 

3100/519 

2RS08Y 

3150 

2RS14A-1 

3100/519 

2RS19AC 

3130 

2RS24L 

3106/5304 

2RS29Y 

3119/113 

2RS35A 

3100/519 

2RS09 

3148 

2RS14A-2 

3100/519 

2RS19B 

3130 

2RS24LK 

3106/5304 

2RS30 

3119/113 

2RS35A-1 

3100/519 

2RS09-10 

3148 

2RS14A-3 

3100/519 

2RS19C 

3130 

2RS24P 

3106/5304 

2RS30-10 

3119/113 

2RS35A-2 

3100/519 

2RS09-10A 

3148 

2RS14AA 

3100/519 

2RS19G 

3130 

2RS24P4 

3106/5304 

2RS30-10A 

3119/113 

2RS35A-3 

3100/519 

2RS09-14 

3148 

2RS14AB 

3100/519 

2RS19K1 

3130 

2RS24R 

3106/5304 

2RS30-14 

3119/113 

2RS35AA 

3100/519 

2RS09A 

3148 

2RS14AC 

3100/519 

2RS19L 

3130 

2RS24Y 

3106/5304 

2RS30A 

3119/113 

2RS35AB 

3100/519 

2RS09A-1 

3148 

2RS14B 

3100/519 

2RS19LK 

3130 

2RS25 

3107/5307 

2RS30A-1 

3119/113 

2RS35AC 

3100/519 

2RS09A-2 

3148 

2RS14C 

3100/519 

2RS19P 

3130 

2RS25-10 

3107/5307 

2RS30A-2 

3119/113 

2RS35B 

3100/519 

2RS09A-3 

3148 

2RS14G 

3100/519 

2RS19P4 

3130 

2RS25-10A 

3107/5307 

2RS30A-3 

3119/113 

2RS35C 

3100/519 

2RS09AA 

3148 

2RS14K1 

3100/519 

2RS19R 

3130 

2RS25-14 

3107/5307 

2RS30AA 

3119/113 

2RS35G 

3100/519 

2RS09AB 

3148 

2RS14L 

3100/519 

2RS19Y 

3130 

2RS25A 

3107/5307 

2RS30AB 

3119/113 

2RS35K1 

31Q0/519 

2RS09AC 

3148 

2RS14LK 

3100/519 

2RS20 

3105 

2RS25A-1 

3107/5307 

2RS30AC 

3119/113 

2RS35L 

3100/519 

2RS09B 

3148 

2RS14P 

3100/519 

2RS20-10 

3105 

2RS25A-2 

3107/5307 

2RS30B 

3119/113 

2RS35LK 

3100/519 

2RS09C 

3148 

2RS14P4 

3100/519 

2RS20-10A 

3105 

2RS25A-3 

3107/5307 

2RS30C 

3119/113 

2RS35P 

3100/519 

2RS09G 

3148 

2RS14R 

3100/519 

2RS20-14 

3105 

2RS25AA 

3107/5307 

2RS30G 

3119/113 

2RS35P4 

3100/519 

2RS09K1 

3148 

2RS14Y 

3100/519 

2RS20A 

3105 

2RS25AB 

3107/5307 

2RS30K1 

3119/113 

2RS35R 

3100/519 

2RS09L 

3148 

2RS15 

3109/119 

2RS20A-1 

3105 

2RS25AC 

3107/5307 

2RS30L 

3119/113 

2RS35Y 

3100/519 

2RS09LK 

3148 

2RS15-10 

3109/119 

2RS20A-2 

3105 

2RS25B 

3107/5307 

2RS30LK 

3119/113 

2RS350 

3500/5882 

2RS09P 

3148 

2RS15-10A 

3109/119 

2RS20A-3 

3105 

2RS25C 

3107/5307 

2RS30P 

3119/113 

2RS350-10 

3500/5882 

2RS09P4 

3148 

2RS15-14 

3109/119 

2RS20AA 

3105 

2RS25G 

3107/5307 

2RS30P4 

3119/113 

2RS350-10A 

3500/5882 

2RS09R 

3148 

2RS15A 

3109/119 

2RS20AB 

3105 

2RS25K1 

3107/5307 

2RS30R 

3119/113 

2RS350-14 

3500/5882 

2RS09Y 

3148 

2RS15A-1 

3109/119 

2RS20AC 

3105 

2RS25L 

3107/5307 

2RS30Y 

3119/113 

2RS350A 

3500/5882 

2RS10 

3145 

2RS15A-2 

3109/119 

2RS20B 

3105 

2RS25LK 

3107/5307 

2RS31 

3120/114 

2RS350A-1 

3500/5882 

2RS10-10 

3145 

2RS15A-3 

3109/119 

2RS20C 

3105 

2RS25P 

3107/5307 

2RS31-10 

3120/114 

2RS350A-2 . 

3500/5882 

2RS10-10A 

3145 

2RS15AA 

3109/119 

2RS20G 

3105 

2RS25P4 

3107/5307 

2RS31-10A 

3120/114 

2RS350A-3 

3500/5882 

2RS10-14 

3145 

2RS15AB 

3109/119 

2RS20K1 

3105 

2RS25R 

3107/5307 

2RS31-14 

3120/114 

2RS350AA 

3500/5882 

2RS10A 

3145 

2RS15AC 

3109/119 

2RS20L 

3105 

2RS25Y 

3107/5307 

2RS31A 

3120/114 

2RS350AB 

3500/5882 

2RS10A-1 

3145 

2RS15B 

3109/119 

2RS20LK 

3105 

2RS26 

3107/5307 

2RS31A-1 

3120/114 

2RS350AC 

3500/5882 

2RS10A-2 

3145 

2RS15C 

3109/119 

2RS20P 

3105 

2RS26-10 

3107/5307 

2RS31A-2 

3120/114 

2RS350B 

3500/5882 

2RS10A-3 

3145 

2RS15G 

3109/119 

2RS20P4 

3105 

2RS26-10A 

3107/5307 

2RS31A-3 

3120/114 

2RS350C 

3500/5882 

2RS10AA 

3145 

2RS15K1 

3109/119 

2RS20R 

3105 

2RS26-14 

3107/5307 

2RS31AA 

3120/114 

2RS350G 

3500/5882 

2RS10AB 

3145 

2RS15L 

3109/119 

2RS20Y 

3105 

2RS26A 

3107/5307 

2RS31AB 

3120/114 

2RS350K1 

3500/5882 

2RS10AC 

3145 

2RS15LK 

3109/119 

2RS21 

3105 

2RS26A-1 

3107/5307 

2RS31AC 

3120/114 

2RS350L 

3500/5882 

2RS10B 

3145 

2RS15P 

3109/119 

2RS21-10 

3105 

2RS26A-2 

3107/5307 

2RS31B 

3120/114 

2RS350LK 

3500/5882 

2RS10C 

3145 

2RS15P4 

3109/119 

2RS21-10A 

3105 

2RS26A-3 

3107/5307 

2RS31C 

3120/114 

2RS350P 

3500/5882 

2RS10G 

3145 

2RS15R 

3109/119 

2RS21-14 

3105 

2RS26AA 

3107/5307 

2RS31G 

3120/114 

2RS350P4 

3500/5882 

2RS10K1 

3145 

2RS15Y 

3109/119 

2RS21A 

3105 

2RS26AB 

3107/5307 

2RS31K1 

3120/114 

2RS350R 

3500/5882 

2RS10L 

3145 

2RS16 

3108/505 

2RS21A-1 

3105 

2RS26AC 

3107/5307 

2RS31L 

3120/114 

2RS350Y 

3500/5882 

2RS10LK 

3145 

2RS16-10 

3108/505 

2RS21A-2 

3105 

2RS26B 

3107/5307 

2RS31LK 

3120/114 

2RS351 

3501/5994 

2RS10P 

3145 

2RS16-10A 

3108/505 

2RS21A-3 

3105 

2RS26C 

3107/5307 

2RS31P 

3120/114 

2RS351-10 

3501/5994 

2RS10P4 

3145 

2RS16-14 

3108/505 

2RS21AA 

3105 

2RS26G 

3107/5307 

2RS31P4 

3120/114 

2RS351-10A 

3501/5994 

2RS10R 

3145 

2RS16A 

3108/505 

2RS21AB 

3105 

2RS26K1 

3107/5307 

2RS31R 

3120/114 

2RS351-14 

3501/5994 

2RS10Y 

3145 

2RS16A-1 

3108/505 

2RS21AC 

3105 

2RS26L 

3107/5307 

2RS31Y 

3120/114 

2RS351A 

3501/5994 

2RS11 

3142 

2RS16A-2 

3108/505 

2RS21B 

3105 

2RS26LK 

3107/5307 

2RS32 

3120/114 

2RS351A-1 

3501/5994 

2RS11-10 

3142 

2RS16A-3 

3108/505 

2RS21C 

3105 

2RS26P 

3107/5307 

2RS32-10 

3120/114 

2RS351A-2 

3501/5994 

2RS11-10A 

3142 

2RS16AA 

3108/505 

2RS21G 

3105 

2RS26P4 

3107/5307 

2RS32-10A 

3120/114 

2RS351A-3 

3501/5994 

2RS11-14 

3142 

2RS16AB 

3108/505 

2RS21K1 

3105 

2RS26R 

3107/5307 

2RS32-14 

3120/114 

2RS351AA 

3501/5994 

2RS11A 

3142 

2RS16AC 

3108/505 

2RS21L 

3105 

2RS26Y 

3107/5307 

2RS32A 

3120/114 

2RS351AB 

3501/5994 

2RS11A-1 

3142. 

2RS16B 

3108/505 

2RS21LK 

3105 

2RS27 

3107/5307 

2RS32A-1 

3120/114 

2RS351AC 

3501/5994 

2RS11A-2 

3142 

2RS16C 

3108/505 

2RS21P 

3105 

2RS27-10 

3107/5307 

2RS32A-2 

3120/114 

2RS351B 

3501/5994 

2RS11A-3 

3142 

2RS16G 

3108/505 

2RS21P4 

3105 

2RS27-10A 

3107/5307 

2RS32A-3 

3120/114 

2RS351C 

3501/5994 

2RS11AA 

3142 

2RS16K1 

3108/505 

2RS21R 

3105 

2RS27-14 

3107/5307 

2RS32AA 

3120/114 

2RS351G 

3501/5994 

2RS11AB 

3142 

2RS16L 

3108/505 

2RS21Y 

3105 

2RS27A 

3107/5307 

2RS32AB 

3120/114 

2RS351K1 

3501/5994 


152 



2RS351L—2SA13L 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2RS351L 

3501/5994 

2RS356Y 

3506/5642 

2RS362A-2 

3514/941 

2RS367C 

3506/5642 

2RS372P4 

3524/784 

2S174 

3005 

2RS351LK 

3501/5994 

2RS357 

3507 

2RS362A-3 

3514/941 

2RS367G 

3506/5642 

2RS372R 

3524/784 

2S175 

3006/160 

2RS351P 

3501/5994 

2RS357-10 

3507 

2RS362AA 

3514/941 

2RS367K1 

3506/5642 

2RS372Y 

3524/784 

2S176 

3006/160 

2RS351P4 

3501/5994 

2RS357-10A 

3507 

2RS362AB 

3514/941 

2RS367L 

3583/5641 

2RS373 

3525/724 

2S178 

3005 

2RS351R 

3501/5994 

2RS357-14 

3507 

2RS362AC 

3514/941 

2RS367LK 

3583/5641 

2RS373-10 

3525/724 

2S179 

3004/102A 

2RS351Y 

3501/5994 

2RS357A 

3507 

2RS362B 

3514/941 

2RS367P 

3583/5641 

2RS373-10A 

3525/724 

2S189 

3004/102A 

2RS352 

3502/5513 

2RS357A-1 

3507 

2RS362C 

3514/941 

2RS367P4 

3583/5641 

2RS373-14 

3525/724 

2S300 

3444/123A 

2RS352-10 

3502/5513 

2RS357A-2 

3507 

2RS362G 

3514/941 

2RS367R 

3583/5641 

2RS373A 

3525/724 

2S301 

3025/129 

2RS352-10A 

3502/5513 

2RS357A-3 

3507 

2RS362K1 

3514/941 

2RS367Y 

3583/5641 

2RS373A-1 

3525/724 

2S302 

3025/129 

2RS352-14 

3502/5513 

2RS357AA 

3507 

2RS362L 

3514/941 

2RS368 

3521/5686 

2RS373A-2 

3525/724 

2S302A 

3025/129 

2RS352A 

3502/5513 

2RS357AB 

3507 

2RS362LK 

3514/941 

2RS368 10 

3521/5686 

2RS373A-3 

3525/724 

2S303 

3025/129 

2RS352A-1 

3502/5513 

2RS357AC 

3507 

2RS362P 

3514/941 

2RS368-10A 

3521/5686 

2RS373AA 

3525/724 

2S304 

3025/129 

2RS352A-2 

3502/5513 

2RS357B 

3507 

2RS362P4 

3514/941 

2RS368-14 

3521/5686 

2RS373AB 

3525/724 

2S305 

3025/129 

2RS352A-3 

3502/5513 

2RS357C 

3507 

2RS362R 

3514/941 

2RS368A 

3521/5686 

2RS373AC 

3525/724 

2S306 

3466/159 

2RS352AA 

3502/5513 

2RS357G 

3507 

2RS362Y 

3514/941 

2RS368A 1 

3521/5686 

2RS373B 

3525/724 

2S307 

3715 

2RS352AB 

3502/5513 

2RS357K1 

3507 

2RS363 

3515 

2RS368A 2 

3521/5686 

2RS373C 

3525/724 

2S307A 

3715 

2RS352AC 

3502/5513 

2RS357L 

3507 

2RS363-10 

3515 

2RS368A-3 

3521/5686 

2RS373G 

3525/724 

2S321 

3466/159 

2RS352B 

3502/5513 

2RS357LK 

3507 

2RS363-10A 

3515 

2RS368AA 

3521/5686 

2RS373K1 

3525/724 

2S321A 

3114/290 

2RS352C 

3502/5513 

2RS357P 

3507 

2RS363-14 

3515 

2RS368AB 

3521/5686 

2RS373L 

3525/724 

2S322 

3466/159 

2RS352G 

3502/5513 

2RS357P4 

3507 

2RS363A 

3515 

2RS368AC 

3521/5686 

2RS373LK 

3525/724 

2S322A 

3466/159 

2RS352K1 

3502/5513 

2RS357R 

3507 

2RS363A-1 

3515 

2RS368B 

3521/5686 

2RS373P 

3525/724 

2S322AB 

3114/290 

2RS352L 

3502/5513 

2RS357Y 

3507 

2RS363A-2 

3515 

2RS368C 

3521/5686 

2RS373P4 

3525/724 

2S323 

3466/159 

2RS352LK 

3502/5513 

2RS358 

3508/5675 

2RS363A-3 

3515 

2RS368G 

3521/5686 

2RS373R 

3525/724 

2S323A 

3114/290 

2RS352P 

3502/5513 

2RS358-10 

3508/5675 

2RS363AA 

3515 

2RS368K1 

3521/5686 

2RS373Y 

3525/724 

2S324 

3466/159 

2RS352P4 

3502/5513 

2RS358-10A 

3508/5675 

2RS363AB 

3515 

2RS368L 

3521/5686 

2S001 

3124/289 

2S324A 

3114/290 

2RS352R 

3502/5513 

2RS358-14 

3508/5675 

2RS363AC 

3515 

2RS368LK 

3521/5686 

2S1K 

3017B/117 

2S326 

3466/159 

2RS352Y 

3502/5513 

2RS358A 

3508/5675 

2RS363B 

3515 

2RS368P 

3521/5686 

2S002 

3124/289 

2S326A 

3114/290 

2RS353 

3503 

2RS358A-1 

3508/5675 

2RS363C 

3515 

2RS368P4 

3521/5686 

2S003 

3124/289 

2S327 

3466/159 

2RS353-10 

3503 

2RS358A-2 

3508/5675 

2RS363G 

3515 

2RS368R 

3521/5686 

2S004 

3124/289 

2S327A 

3114/290 

2RS353-10A 

3503 

2RS358A-3 

3508/5675 

2RS363K1 

3515 

2RS368Y 

3521/5686 

2S005 

3124/289 

2S365 

3004/102A 

2RS353-14 

3503 

2RS358AA 

3508/5675 

2RS363L 

3515 

2RS369 

3520/5677 

2S006 

3452/108 

2S381-0 

3038 

2RS353A 

3503 

2RS358AB 

3508/5675 

2RS363LK 

3515 

2RS369-10 

3520/5677 

2S12 

3005 

2S494-YE 

3114/290 

2RS353A-1 

3503 

2RS358AC 

3508/5675 

2RS363P 

3515 

2RS369-10A 

3520/5677 

2S13 

3005 

2S501 

3444/123A 

2RS353A-2 

3503 

2RS358B 

3508/5675 

2RS363P4 

3515 

2RS369-14 

3520/5677 

2S14 

3004/102A 

2S502 

3444/123A 

2RS353A-3 

3503 

2RS358C 

3508/5675 

2RS363R 

3515 

2RS369A 

3520/5677 

2S014 

3020/123 

2S503 

3444/123A 

2RS353AA 

3503 

2RS358G 

3508/5675 

2RS363Y 

3515 

2RS369A-1 

3520/5677 

2S15 

3004/102A 

2S512 

3452/108 

2RS353AB 

3503 

2RS358K1 

3508/5675 

2RS364 

3512 

2RS369A-2 

3520/5677 

2S15A 

3004/102A 

2S673C 

3466/159 

2RS353AC 

3503 

2RS358L 

3508/5675 

2RS364-10 

3512 

2RS369A-3 

3520/5677 

2S-16E i 

3016 

2S701 

3124/289 

2RS353B 

3503 

2RS358LK 

3508/5675 

2RS364-10A 

3512 

2RS369AA 

3520/5677 

2S017 

3024/128 

2S702 

3124/289 

2RS353C 

3503 

2RS358P 

3508/5675 

2RS364-14 

3512 

2RS369AB 

3520/5677 

2S018 

3024/128 

2S703 

3124/289 

2RS353G 

3503 

2RS358P4 

3508/5675 

2RS364A 

3512 

2RS369AC 

3520/5677 

2S019 

3024/128 

2S711 

3124/289 

2RS353K1 

3503 

2RS358R 

3508/5675 

2RS364A-1 

3512 

2RS369B 

3520/5677 

2S020 

3024/128 

2S712 

3124/289 

2RS353L 

3503 

2RS358Y 

3508/5675 

2RS364A-2 

3512 

2RS369C 

3520/5677 

2S021 

3025/129 

2S731 

3444/123A 

2RS353LK 

3503 

2RS359 

3509/5695 

2RS364A-3 

3512 

2RS369G 

3520/5677 

2S22 

3004/102A 

2S732 

3444/123A 

2RS353P 

3503 

2RS359-10 

3509/5695 

2RS364AA 

3512 

2RS369K1 

3520/5677 

2S022 

3025/129 

2S733 

3444/123A 

2RS353P4 

3503 

2RS359-10A 

3509/5695 

2RS364AB 

3512 

2RS369L 

3520/5677 

2S023 

3025/129 

2S741 

3024/128 

2RS353R 

3503 

2RS359-14 

3509/5695 

2RS364AC 

3512 

2RS369LK 

3520/5677 

2S24 

3004/102A 

2S741A 

3444/123A 

2RS353Y 

3503 

2RS359A 

3509/5695 

2RS364B 

3512 

2RS369P 

3520/5677 

2S25 

3005 

2S742 

3024/128 

2RS354 

3504/5508 

2RS359A-1 

3509/5695 

2RS364C 

3512 

2RS369P4 

3520/5677 

2S26 

3009 

2S742A 

3024/128 

2RS354-10 

3504/5508 

2RS359A-2 

3509/5695 

2RS364G 

3512 

2RS369R 

3520/5677 

2S26A 

3009 

2S743 

3045/225 

2RS354-10A 

3504/5508 

2RS359A-3 

3509/5695 

2RS364K1 

3512 

2RS369Y 

3520/5677 

2S30 

3005 

2S743A 

3045/225 

2RS354-14 

3504/5508 

2RS359AA 

3509/5695 

2RS364L 

3512 

2RS370 

3522/5697 

2S31 

3005 

2S744 

3024/128 

2RS354A 

3504/5508 

2RS359AB 

3509/5695 

2RS364LK 

3512 

2RS370-10 

3522/5697 

2S32 

3004/102A 

2S744A 

3444/123A 

2RS354A-1 

3504/5508 

2RS359AC 

3509/5695 

2RS364P 

3512 

2RS370-10A 

3522/5697 

2S33 

3004/102A 

2S745 

3024/128 

2RS354A-2 

3504/5508 

2RS359B 

3509/5695 

2RS364P4 

3512 

2RS370-14 

3522/5697 

2S033 

3027/130 

2S745A 

3045/225 

2RS354A-3 

3504/5508 

2RS359C 

3509/5695 

2RS364R 

3512 

2RS370A 

3522/5697 

2S34 

3004/102A 

2S746 

3045/225 

2RS354AA 

3504/5508 

2RS359G 

3509/5695 

2RS364Y 

3512 

2RS370A-1 

3522/5697 

2S034 

3027/130 

2S746A 

3045/225 

2RS354AB 

3504/5508 

2RS359K1 

3509/5695 

2RS365 

3513 

2RS370A-2 

3522/5697 

2S35 

3008 

2S1018 

3054/196 

2RS354AC 

3504/5508 

2RS359L 

3509/5695 

2RS365-10 

3513 

2RS370A-3 

3522/5697 

2S035 

3438 

2S1096K 

3192/186 

2RS354B 

3504/5508 

2RS359LK 

3509/5695 

2RS365-10A 

3513 

2RS370AA 

3522/5697 

2S36 

3008 

2S1239B 

3126 

2RS354C 

3504/5508 

2RS359P 

3509/5695 

2RS365-14 

3513 

2RS370AB 

3522/5697 

2S036 

3438 

2S2076 

3031A 

2RS354G 

3504/5508 

2RS359P4 

3509/5695 

2RS365A 

3513 

2RS370AC 

3522/5697 

2S37 

3004/102A 

2S3010 

3025/129 

2RS354K1 

3504/5508 

2RS359R 

3509/5695 

2RS365A-1 

3513 

2RS370B 

3522/5697 

2S38 

3004/102A 

2S3020 

3466/159 

2RS354L 

3504/5508 

2RS359Y 

3509/5695 

2RS365A-2 

3513 

2RS370C 

3522/5697 

2S39 

3004/102A 

2S3020A 

3114/290 

2RS354LK 

3504/5508 

2RS360 

3510 

2RS365A-3 

3513 

2RS370K1 

3522/5697 

2S40 

3004/102A 

2S3021 

3466/159 

2RS354P 

3504/5508 

2RS360-10 

3510 

2RS365AA 

3513 

2RS370L 

3522/5697 

2S41 

3009 

2S3021A 

3114/290 

2RS354P4 

3504/5508 

2RS360-10A 

3510 

2RS365AB 

3513 

2RS370LK 

3522/5697 

2S41A 

3009 

2S3030 

3466/159 

2RS354R 

3504/5508 

2RS360-14 

3510 

2RS365AC 

3513 

2RS370P 

3522/5697 

2S42 

3009 

2S3030A 

3114/290 

2RS354Y 

3504/5508 

2RS360A 

3510 

2RS365B 

3513 

2RS370P4 

3522/5697 

2S43 

3004/102A 

2S3040 

3466/159 

2RS355 

3505/5547 

2RS360A-1 

3510 

2RS365C 

3513 

2RS370R 

3522/5697 

2S44 

3004/102A 

2S3040A 

3114/290 

2RS355-10 

3505/5547 

2RS360A-3 

3510 

2RS365G 

3513 

2RS370Y 

3522/5697 

2S45 

3005 

2S3210 

3466/159 

2RS355-10A 

3505/5547 

2RS360AA 

3510 

2RS365K1 

3513 

2RS371 

3523/6407 

2S46 

3003 

2S3210A 

3114/290 

2RS355-14 

3505/5547 

2RS360AB 

3510 

2RS365L 

3513 

2RS371-10 

3523/6407 

2S47 

3003 

2S3220 

3466/159 

2RS355A 

3505/5547 

2RS360AC 

3510 

2RS365P 

3513 

2RS371-10A 

3523/6407 

2S49 

3005 

2S3220A 

3114/290 

2RS355A-1 

3505/5547 

2RS360B 

3510 

2RS365P4 

3513 

2RS371-14 

3523/6407 

2S51 

3005 

2S3221 

3466/159 

2RS355A-2 

3505/5547 

2RS360C 

3510 

2RS365R 

3513 

2RS371A 

3523/6407 

2S52 

3005 

2S3221A 

3114/290 

2RS355A-3 

3505/5547 

2RS360G 

3510 

2RS365Y 

3513 

2RS371A-1 

3523/6407 

2S53 

3005 

2S3230 

3466/159 

2RS355AA 

3505/5547 

2RS360K1 

3510 

2RS366 

3516/5846 

2RS371A-2 

3523/6407 

2S54 

3004/102A 

2S3230A 

3114/290 

2RS355AB 

3505/5547 

2RS360L 

3510 

2RS366-10 

3516/5846 

2RS371A-3 

3523/6407 

2S56 

3004/102A 

2S3240 

3466/159 

2RS355AC 

3505/5547 

2RS360LK 

3510 

2RS366-10A 

3516/5846 

2RS371AA 

3523/6407 

2S58 

3008 

2S3240A 

3114/290 

2RS355B 

3505/5547 

2RS360P 

3510 

2RS366-14 

3516/5846 

2RS371AB 

3523/6407 

2S60 

3005 

2S6856 

3040 

2RS355C 

3505/5547 

2RS360P4 

3510 

2RS366A 

3516/5846 

2RS371AC 

3523/6407 

2S91 

3005 

2S10032 

3100/519 

2RS355G 

3505/5547 

2RS360R 

3510 

2RS366A-1 

3516/5846 

2RS371B 

3523/6407 

2S92 

3008 

2SA-2H 

3051/156 

2RS355K1 

3505/5547 

2RS360Y 

3510 

2RS366A-2 

3516/5846 

2RS371C 

3523/6407 

2S92A 

3008 

2SA12 

3003 

2RS355L 

3505/5547 

2RS361 

3511 

2RS366A-3 

3516/5846 

2RS371G 

3523/6407 

2S93 

3008 

2SA12A 

3003 

2RS355LK 

3505/5547 

2RS361-10 

3511 

2RS366AA 

3516/5846 

2RS371K1 

3523/6407 

2S93A 

3008 

2SA12B 

3003 

2RS355P 

3505/5547 

2RS361-10A 

3511 

2RS366AB 

3516/5846 

2RS371L 

3523/6407 

2S95A 

3444/123A 

2SA12C 

3003 

2RS355P4 

3505/5547 

2RS361-14 

3511 

2RS366AC 

3516/5846 

2RS371LK 

3523/6407 

2S96 

3006/160 

2SA12D 

3003 

2RS355R 

3505/5547 

2RS361A 

3511 

2RS366B 

3516/5846 

2RS371P 

3523/6407 

2S97 

3006/160 

2SA12E 

3003 

2RS355Y 

3505/5547 

2RS361A-1 

3511 

2RS366C 

3516/5846 

2RS371P4 

3523/6407 

2S98 

3006/160 

2SA12F 

3003 

2RS356 

3506/5642 

2RS361A-2 

3511 

2RS366G 

3516/5846 

2RS371R 

3523/6407 

2S101 

3444/123A 

2SA12G 

3003 

2RS356-10 

3506/5642 

2RS361A-3 

3511 

2RS366K1 

3516/5846 

2RS371Y 

3523/6407 

2S102 

3444/123A 

2SA12GN 

3003 

2RS356-10A 

3506/5642 

2RS361AA 

3511 

2RS366L 

3516/5846 

2RS372 

3524/784 

2S103 

3024/128 

2SA12GR 

3003 

2RS356-14 

3506/5642 

2RS361AB 

3511 

2RS366LK 

3516/5846 

2RS372-10 

3524/784 

2S104 

3024/128 

2SA12H 

3003 

2RS356A 

3506/5642 

2RS361AC 

3511 

2RS366P 

3516/5846 

2RS372-10A 

3524/784 

2S109 

3008 

2SA12J 

3003 

2RS356A-1 

3506/5642 

2RS361B 

3511 

2RS366P4 

3516/5846 

2RS372-14 

3524/784 

2S110 

3007 

2SA12K 

3003 

2RS356A-2 

3506/5642 

2RS361C 

3511 

2RS366R 

3516/5846 

2RS372A 

3524/784 

2S111 

3005 

2SA12L 

3003 

2RS356A-3 

3506/5642 

2RS361G 

3511 

2RS366Y 

3516/5846 

2RS372A-1 

3524/784 

2S112 

3008 

2SA12M 

3003 

2RS356AA 

3506/5642 

2RS361K1 

3511 

2RS367 

3506/5642 

2RS372A-2 

3524/784 

2S131 

3444/123A 

2SA120 

3003 

2RS356AB 

3506/5642 

4RS361L 

3511 

2RS367-10 

3506/5642 

2RS372A-3 

3524/784 

2S134 

3123 

2SA120R 

3003 

2RS356AC 

3506/5642 

2RS361LK 

3511 

2RS367-10A 

3506/5642 

2RS372AA 

3524/784 

2S141 

3006/160 

2SA12R 

3003 

2RS356B 

3506/5642 

2RS361P 

3511 

2RS367-14 

3506/5642 

2RS372AB 

3524/784 

2S142 

3006/160 

2SA12V 

3003 

2RS356C 

3506/5642 

2RS361P4 

3511 

2RS367A 

3506/5642 

2RS372AC 

3524/784 

2S143 

3006/160 

2SA12Y 

3003 

2RS356G 

3506/5642 

2RS361R 

3511 

2RS367A-1 

3506/5642 

2RS372B 

3524/784 

2S145 

3006/160 

2SA13 

3005 

2RS356K1 

3506/5642 

2RS361Y 

3511 

2RS367A-2 

3506/5642 

2RS372C 

3524/784 

2S146 

3006/160 

2SA13A 

3005 

2RS356L 

3506/5642 

2RS362 

3514/941 

2RS367A-3 

3506/5642 

2RS372G 

3524/784 

2S155 

3005 

2SA13B 

3005 

2RS356LK 

3506/5642 

2RS362-10 

3514/941 

2RS367AA 

3506/5642 

2RS372KT 

3524/784 

2S159 

3005 

2SA13C 

3005 

2RS356P 

3506/5642 

2RS362-14 

3514/941 

2RS367AB 

3506/5642 

2RS372L 

3524/784 

2S160 

3005 

2SA13D 

3005 

2RS356P4 

3506/5642 

2RS362A 

3514/941 

2RS367AC 

3506/5642 

2RS372LK 

3524/784 

2S163 

3004/102A 

2SA13G 

3005 

2RS356R 

3506/5642 

2RS362A-1 

3514/941 

2RS367B 

3506/5642 

2RS372P 

3524/784 

2S167 

3005 

2SA13L 

3005 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA13M 

3005 

2SA21C 

3008 

2SA36C 

3005 

2SA49M 

3004/102A 

2SA58K 

3006/160 

2SA67R 

3006/160 

2SA130R 

3005 

2SA21D 

3008 

2SA36D 

3005 

2SA490R 

3004/102A 

2SA58L 

3006/160 

2SA67X 

3006/160 

2SA13R 

3005 

2SA21E 

3008 

2SA36E 

3005 

2SA49R 

3004/102A 

2SA58M 

3006/160 

2SA67Y 

3006/160 

2SA13X 

3005 

2SA21F 

3008 

2SA36F 

3005 

2SA49Y 

3004/102A 

2SA580R 

3006/160 

2SA69 

3006/160 

2SA13Y 

3005 

2SA21G 

3008 

2SA36G 

3005 

2SA50 

3005 

2SA58R 

3006/160 

2SA69A 

3006/160 

2SA14 

3005 

2SA21L 

3008 

2SA36L 

3005 

2SA50 OR 

3005 

2SA58X 

3006/160 

2SA69B 

3006/160 

2SA14A 

3005 

2SA21M 

3008 

2SA36M 

3005 

2SA50A 

3005 

2SA58Y 

3006/160 

2SA69C 

3006/160 

2SA14B 

3005 

2SA210R 

3008 

2SA360R 

3005 

2SA50B 

3005 

2SA59 

3007 

2SA69D 

3006/160 

2SA14C 

3005 

2SA21R 

3008 

2SA36R 

3005 

2SA50C 

3005 

2SA59A 

3007 

2SA69E 

3006/160 

2SA14D 

3005 

2SA21X 

3008 

2SA36X 

3005 

2SA50D 

3005 

2SA59B 

3007 

2SA69F 

3006/160 

2SA14E 

3005 

2SA21Y 

3008 

2SA36Y 

3005 

2SA50E 

3005 

2SA59C 

3007 

2SA69G 

3006/160 

2SA14G 

3005 

2SA24B 

3721/100 

2SA37 

3005 

2SA50F 

3005 

2SA59D 

3007 

2SA69H 

3006/160 

2SA14L 

3005 

2SA26 

3005 

2SA37A 

3005 

2SA50G 

3005 

2SA59E 

3007 

2SA69K 

3006/160 

2SA14M 

3005 

2SA26A 

3005 

2SA37B 

3005 

2SA50L 

3005 

2SA59F 

3007 

2SA69L 

3006/160 

2SA140R 

3005 

2SA26B 

3005 

2SA37C 

3005 

2SA50M 

3005 

2SA59G 

3007 

2SA69M 

3006/160 

2SA14R 

3005 

2SA26C 

3005 

2SA37D 

3005 

2SA50R 

3005 

2SA59L 

3007 

2SA690R 

3006/160 

2SA14X 

3005 

2SA26D 

3005 

2SA37E 

3005 

2SA50X 

3005 

2SA59M 

3007 

2SA69R 

3006/160 

2SA14Y 

3005 

2SA26E 

3005 

2SA37F 

3005 

2SA50Y 

3005 

2SA590R 

3007 

2SA69X 

3006/160 

2SA15 

3005 

2SA26F 

3005 

2SA37G 

3005 

2SA51 

3005 

2SA59R 

3007 

2SA69Y 

3006/160 

2SA15-6 

3005 

2SA26G 

3005 

2SA37L 

3005 

2SA51A 

3005 

2SA59X 

3007 

2SA70 

3008 

2SA15A 

3005 

2SA26L 

3005 

2SA37M 

3005 

2SA51B 

3005 

2SA59Y 

3007 

2SA70-0A 

3008 

2SA15B 

3005 

2SA26M 

3005 

2SA370R 

3005 

2SA51C 

3005 

2SA60 

3007 

2SA70-0B 

3008 

2SA15BK 

3005 

2SA260R 

3005 

2SA37R 

3005 

2SA51D 

3005 

2SA60A 

3006/160 

2SA70A 

3008 

2SA15C 

3005 

2SA26R 

3005 

2SA37X 

3005 

2SA51E 

3005 

2SA60B 

3006/160 

2SA70B 

3008 

2SA15D 

3005 

2SA26X 

3005 

2SA37Y 

3005 

2SA51F 

3005 

2SA60C 

3006/160 

2SA70C 

3008 

2SA15E 

3005 

2SA26Y 

3005 

2SA38 

3005 

2SA51G 

3005 

2SA60D 

3006/160 

2SA70D 

3008 

2SA15F 

3005 

2SA28 

3005 

2SA38A 

3005 

2SA51L 

3005 

2SA60E 

3006/160 

2SA70E 

3008 

2SA15G 

3005 

2SA28A 

3005 

2SA38B 

3005 

2SA51M 

3005 

2SA60F 

3006/160 

2SA70F 

3008 

2SA15H 

3005 

2SA28B 

3005 

2SA38C 

3005 

2SA510R 

3005 

2SA60G 

3006/160 

2SA70G 

3008 

2SA15K 

3005 

2SA28C 

3005 

2SA38D 

3005 

2SA51R 

3005 

2SA60H 

3006/160 

2SA70H 

3008 

2SA15L 

3005 

2SA28D 

3005 

2SA38E 

3005 

2SA51X 

3005 

2SA60K 

3006/160 

2SA70K 

3008 

2SA15M 

3005 

2SA28E 

3005 

2SA38F 

3005 

2SA51Y 

3005 

2SA60L 

3006/160 

2SA70L 

3008 

2SA150R 

3005 

2SA28F 

3005 

2SA38G 

3005 

2SA52 

3004/102A 

2SA60M 

3006/160 

2SA70MA 

3008 

2SA15R 

3005 

2SA28G 

3005 

2SA38L 

3005 

2SA52A 

3004/102A 

2SA600R . 

3006/160 

2SA70NB 

3008 

2SA15U 

3005 

2SA28L 

3005 

2SA38M 

3005 

2SA52B 

3004/102A 

2SA60R 

3006/160 

2SA700R 

3008 

2SA15V 

3005 

2SA28M 

3005 

2SA380R 

3005 

2SA52C 

3004/102A 

2SA60X 

3006/160 

2SA70R 

3008 

2SA15Y 

3005 

2SA280R 

3005 

2SA38R 

3005 

2SA52D 

3004/102A 

2SA60Y 

3006/160 

2SA70Y 

3008 

2SA16 

3005 

2SA28X 

3005 

2SA38X 

3005 

2SA52E 

3004/102A 

2SA61 

3007 

2SA71 

3008 

2SA16A 

3005 

2SA28Y 

3005 

2SA38Y 

3005 

2SA52F 

3004/102A 

2SA61A 

3005 

2SA71A 

3008 

2SA16B 

3005 

2SA29 

3008 

2SA39 

3005 

2SA52G 

3004/102A 

2SA61B 

3005 

2SA71AB 

3008 

2SA16C 

3005 

2SA29 OR 

3008 

2SA39A 

3005 

2SA52L 

3004/102A 

2SA61C 

3005 

2SA71AC 

3008 

2SA16D 

3005 

2SA29-1 

3008 

2SA39B 

3005 

2SA52M 

3004/102A 

2SA61D 

3005 

2SA71B 

3008 

2SA16E 

3005 

2SA29-3 

3008 

2SA39C 

3005 

2SA520R 

3004/102A 

2SA61E 

3005 

2SA71BS 

3008 

2SA16F 

3005 

2SA29A 

3008 

2SA39D 

3005 

2SA52R 

3004/102A 

2SA61G 

3005 

2SA71C 

3008 

2SA16L 

3005 

2SA29B 

3008 

2SA39E 

3005 

2SA52Y 

3004/102A 

2SA61K 

3005 

2SA71D 

3008 

2SA16M 

3005 

2SA29C 

3008 

2SA39F 

3005 

2SA53 

3004/102A 

2SA61L 

3005 

2SA71E 

3008 

2SA160R 

3005 

2SA29D 

3008 

2SA39G 

3005 

2SA53A 

3004/102A 

2SA610R 

3005 

2SA71F 

3008 

2SA16R 

3005 

2SA29E 

3008 

2SA39L 

3005 

2SA53B 

3004/102A 

2SA61R 

3005 

2SA71G 

3008 

2SA16S 

3005 

2SA29F 

3008 

2SA39M 

3005 

2SA53C 

3004/102A 

2SA61X 

3005 

2SA71H 

3008 

2SA16X 

3005 

2SA29G 

3008 

2SA390R 

3005 

2SA53D 

3004/102A 

2SA61Y 

3005 

2SA71K 

3008 

2SA16Y 

3005 

2SA29L 

3008 

2SA39R 

3005 

2SA53E 

3004/102A 

2SA64 

3008 

2SA71L 

3008 

2SA17 

3005 

2SA29M 

3008 

2SA39X 

3005 

2SA53F 

3004/102A 

2SA64A 

3008 

2SA71M 

3008 

2SA17A 

3005 

2SA29R 

3008 

2SA39Y 

3005 

2SA53G 

3004/102A 

2SA64B 

3008 

2SA710R 

3008 

2SA17B 

3005 

2SA29X 

3008 

2SA40 

3005 

2SA53L 

3004/102A 

2SA64C 

3008 

2SA71R 

3008 

2SA17C 

3005 

2SA29Y 

3008 

2SA40 OR 

3005 

2SA53M 

3004/102A 

2SA64D 

3008 

2SA71Y 

3008 

2SA17D 

3005 

2SA30 

3005 

2SA40A 

3005 

2SA530R 

3004/102A 

2SA64E 

3008 

2SA71YA 

3008 

2SA17E 

3005 

2SA30 OR 

3005 

2SA40B 

3005 

2SA53R 

3004/102A 

2SA64F 

3008 

2SA72 

3006/160 

2SA17F 

3005 

2SA30A 

3005 

2SA40C 

3005 

2SA53Y 

3004/102A 

2SA64G 

3008 

2SA72BLU 

3006/160 

2SA17G 

3005 

2SA30B 

3005 

2SA40D 

3005 

2SA54 

3005 

2SA64GN 

3008 

2SA72BLU-BLU 

3006/160 

2SA17H 

3005 

2SA30C 

3005 

2SA40E 

3005 

2SA54A 

3005 

2SA64H 

3008 

2SA72BRN 

3006/160 

2SA17L 

3005 

2SA30D 

3005 

2SA40F 

3005 

2SA54B 

3005 

2SA64J 

3008 

2SA720RN 

3006/160 

2SA170R 

3005 

2SA30E 

3005 

2SA40G 

3005 

2SA54C 

3005 

2SA64K 

3008 

2SA72WHT 

3006/160 

2SA17R 

3005 

2SA30F 

3005 

2SA40L 

3005 

2SA54D 

3005 

2SA64L 

3008 

2SA73 

3007 

2SA17X 

3005 

2SA30G 

3005 

2SA40M 

3005 

2SA54E 

3005 

2SA64M 

3008 

2SA73A 

3007 

2SA17Y 

3005 

2SA30L 

3005 

2SA40R 

3005 

2SA54F 

3005 

2SA640R 

3008 

2SA73B 

3007 

2SA18 

3005 

2SA30M 

3005 

2SA40X 

3005 

2SA54G 

3005 

2SA64R 

3008 

2SA73C 

3007 

2SA18A 

3005 

2SA30X 

3005 

2SA40Y 

3005 

2SA54L 

3005 

2SA64X 

3008 

2SA73D 

3007 

2SA18B 

3005 

2SA30Y 

3005 

2SA41 

3005 

2SA54M 

3005 

2SA64Y 

3008 

2SA73E 

3007 

2SA18C 

3005 

2SA31 

3005 

2SA41A 

3005 

2SA540R 

3005 

2SA65 

3005 

2SA73F 

3007 

2SA18D 

3005 

2SA31A 

3005 

2SA41B 

3005 

2SA54R 

3005 

2SA65A 

3005 

2SA73G 

3007 

2SA18E 

3005 

2SA31B 

3005 

2SA41C 

3005 

2SA54X 

3005 

2SA65B 

3005 

2SA73H 

3007 

2SA18F 

3005 

2SA31C 

3005 

2SA41D 

3005 

2SA54Y 

3005 

2SA65C 

3005 

2SA73K 

3007 

2SA18G 

3005 

2SA31D 

3005 

2SA41E 

3005 

2SA55 

3005 

2SA650 

3005 

2SA73L 

3007 

2SA18L 

3005 

2SA31E 

3005 

2SA41F 

3005 

2SA55A 

3005 

2SA65E 

3005 

2SA73M 

3007 

2SA18M 

3005 

2SA31F 

3005 

2SA41G 

3005 

2SA55B 

3005 

2SA65F 

3005 

2SA730R 

3007 

2SA180R 

3005 

2SA31G 

3005 

2SA41L 

3005 

2SA55C 

3005 

2SA65G 

3005 

2SA73R 

3007 

2SA18R 

3005 

2SA31L 

3005 

2SA41M 

3005 

2SA55D 

3005 

2SA65K 

3005 

2SA73X 

3007 

2SA18X 

3005 

2SA31M 

3005 

2SA410R 

3005 

2SA55E 

3005 

2SA65L 

3005 

2SA73Y 

3007 

2SA18Y 

3005 

2SA310R 

3005 

2SA41R 

3005 

2SA55F 

3005 

2SA65M 

3005 

2SA74 

3007 

2SA19 

,3008 

2SA31X 

3005 

2SA41X 

3005 

2SA55G 

3005 

2SA650R 

3005 

2SA74A 

3006/160 

2SA19A 

3008 

2SA31Y 

3005 

2SA41Y 

3005 

2SA55L 

3005 

2SA65R 

3005 

2SA74B 

3006/160 

2SA19B 

3008 

2SA32 

3005 

2SA42 

3123 

2SA55M 

3005 

2SA65X 

3005 

2SA74C 

3006/160 

2SA19C 

3008 

2SA32 OR 

3005 

2SA43 

3007 

2SA550R 

3005 

2SA65Y 

3005 

2SA74D 

3006/160 

2SA19D 

3008 

2SA32A 

3005 

2SA44 

3005 

2SA55R 

3005 

2SA66 

3005 

2SA74E 

3006/160 

2SA19E 

3008 

2SA32B 

3005 

2SA44 OR 

3005 

2SA55X 

3005 

2SA66A 

3005 

2SA74F 

3006/160 

2SA19F 

3008 

2SA32C 

3005 

2SA44A 

3005 

2SA55Y 

3005 

2SA66B 

3005 

2SA74G 

3006/160 

2SA19G 

3008 

2SA32D 

3005 

2SA44B 

3005 

2SA57 

3007 

2SA66C 

3005 

2SA74H 

3006/160 

2SA19L 

3008 

2SA32E 

3005 

2SA44C 

3005 

2SA57A 

3008 

2SA66D 

3005 

2SA74K 

3006/160 

2SA19M 

3008 

2SA32F 

3005 

2SA44D 

3005 

2SA57B 

3008 

2SA66E 

3005 

2SA74L 

3006/160 

2SA190R 

3008 

2SA32G 

3005 

2SA44E 

3005 

2SA57C 

3008 

2SA66F 

3005 

2SA74M 

3006/160 

2SA19R 

3008 

2SA32L 

3005 

2SA44F 

3005 

2SA57D 

3008 

2SA66G 

3005 

2SA740R 

3006/160 

2SA19X 

3008 

2SA32M 

3005 

2SA44G 

3005 

2SA57E 

3008 

2SA66K 

3005 

2SA74R 

3006/160 

2SA19Y 

3008 

2SA32X 

3005 

2SA44L 

3005 

2SA57F 

3008 

2SA66L 

3005 

2SA74X 

3006/160 

2SA20 

3008 

2SA32Y 

3005 

2SA44M 

3005 

2SA57G 

3008 

2SA66M 

3005 

2SA74Y 

3006/160 

2SA20A 

3008 

2SA35 

3005 

2SA44R 

3005 

2SA57L 

3008 

2SA660R 

3005 

2SA75 

3007 

2SA20B 

3008 

2SA35 OR 

3005 

2SA44X 

3005 

2SA57M 

3008 

2SA66R 

3005 

2SA75A 

3005 

2SA20C 

3008 

2SA35A 

3005 

2SA44Y 

3005 

2SA570R 

3008 

2SA66X 

3005 

2SA75B 

3005 

2SA20D 

3008 

2SA35B 

3005 

2SA45 

3006/160 

2SA57R 

3008 

2SA66Y 

3005 

2SA75C 

3005 

2SA20E 

3008 

2SA35C 

3005 

2SA45-1 

3006/160 

2SA57X 

3008 

2SA67 

3006/160 

2SA75D 

3005 

2SA20F 

3008 

2SA35D 

3005 

2SA45-2 

3006/160 

2SA57Y 

3008 

2SA67A 

3006/160 

2SA75E 

3005 

2SA20G 

3008 

2SA35E 

3005 

2SA45-3 

3006/160 

2SA58 

3007 

2SA67B 

3006/160 

2SA75F 

3005 

2SA20L 

3008 

2SA35F 

3005 

2SA49 

3004/102A 

2SA58A 

3006/160 

2SA67C 

3006/160 

2SA75G 

3005 

2SA20M 

3008 

2SA35G 

3005 

2SA49A 

3004/102A 

2SA58B 

3006/160 

2SA67D 

3006/160 

2SA75H 

3005 

2SA200R 

3008 

2SA35L 

3005 

2SA49B 

3004/102A 

2SA58C 

3006/160 

2SA67E 

3006/160 

2SA75K 

3005 

2SA20R 

3008 

2SA35M 

3005 

2SA49C 

3004/102A 

2SA58D 

3006/160 

2SA67F 

3006/160 

2SA75L 

3005 

2SA20X 

3008 

2SA35X 

3005 

2SA49D 

3004/102A 

2SA58E 

3006/160 

2SA67G 

3006/160 

2SA75M 

3005 

2SA20Y 

3008 

2SA35Y 

3005 

2SA49E 

3004/102A 

2SA58F 

3006/160 

2SA67H 

3006/160 

2SA750R 

3005 

2SA21 

3008 

2SA36 

3005 

2SA49F 

3004/102A 

2SA58G 

3006/160 

2SA67K 

3006/160 

2SA75R 

3005 

2SA21A 

3008 

2SA36A 

3005 

2SA49G 

3004/102A 

2SA58H 

3006/160 

2SA67L 

3006/160 

2SA75X 

3005 

2SA21B 

3008 

2SA36B 

3005 

2SA49L 

3004/102A 

2SA58J 

3006/160 

2SA670R 

3006/160 

2SA75Y 

3005 
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2SA76—2SA131C 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA76 

3006/160 

2SA86 

3123 

2SA101YA 

3007 

2SA107Y 

3007 

2SA114Y 

3007 

2SA123B 

3006/160 

2SA76A 

3006/160 

2SA87 

3006/160 

2SA101Z 

3007 

2SA108 

3007 

2SA115 

3007 

2SA123C 

3006/160 

2SA76B 

3006/160 

2SA87A 

3006/160 

2SA102 

3007 

2SA108A 

3007 

2SA115A 

3007 

2SA123D 

3006/160 

2SA76C 

3006/160 

2SA87B 

3006/160 

2SA102 AA 

3007 

2SA108B 

3007 

2SA115B 

3007 

2SA123E 

3006/160 

2SA76D 

3006/160 

2SA87C 

3006/160 

2SA102(B A) 

3007 

2SA108C 

3007 

2SA115C 

3007 

2SA123F 

3006/160 

2SA76E 

3006/160 

2SA87D 

3006/160 

2SA102A 

3007 

2SA108D 

3007 

2SA115D 

3007 

2SA123G 

3006/160 

2SA76F 

3006/160 

2SA87E 

3006/160 

2SA102AA 

3007 

2SA108E 

3007 

2SA115E 

3007 

2SA123GN 

3006/160 

2SA76G 

3006/160 

2SA87F 

3006/160 

2SA102AB 

3007 

2SA108F 

3007 

2SA115F 

3007 

2SA123H 

3006/160 

2SA76H 

3006/160 

2SA87G 

3006/160 

2SA102B 

3007 

2SA108G 

3007 

2SA115G 

3007 

2SA123J 

3006/160 

2SA76K 

3006/160 

2SA87H 

3006/160 

2SA102BA 

3007 

2SA108H 

3007 

2SA115GN 

3007 

2SA123K 

3006/160 

2SA76L 

3006/160 

2SA87K 

3006/160 

2SA102BA-2 

3007 

2SA108K 

3007 

2SA115H 

3007 

2SA123L 

3006/160 

2SA760R 

3006/160 

2SA87L 

3006/160 

2SA102BN 

3007 

2SA108L 

3007 

2SA115J 

3007 

2SA123M 

3006/160 

2SA76R 

3006/160 

2SA87M 

3006/160 

2SA102C 

3007 

2SA108M 

3007 

2SA115K 

3007 

2SA1230R 

3006/160 

2SA76X 

3006/160 

2SA870R 

3006/160 

2SA102CA 

3007 

2SA1080R 

3007 

2SA115L 

3007 

2SA123R 

3006/160 

2SA76Y 

3006/160 

2SA87R 

3006/160 

2SA102CA-1 

3007 

2SA108R 

3007 

2SA115M 

3007 

2SA123X 

3006/160 

2SA77 

3007 

2SA87X 

3006/160 

2SA102D 

3007 

2SA108X 

3007 

2SA1150R 

3007 

2SA123Y 

3006/160 

2SA77-D 

3006/160 

2SA87Y 

3006/160 

2SA102E 

3007 

2SA108Y 

3007 

2SA115R 

3007 

2SA124 

3006/160 

2SA77A 

3006/160 

2SA90 

3006/160 

2SA102F 

3007 

2SA109 

3007 

2SA115X 

3007 

2SA124A 

3006/160 

2SA77B 

3006/160 

2SA92 

3007 

2SA102G 

3007 

2SA109A 

3007 

2SA115Y 

3007 

2SA124B 

3006/160 

2SA77C 

3006/160 

2SA92A 

3007 

2SA102H 

3007 

2SA109B 

3007 

2SA116 

3006/160 

2SA124C 

3006/160 

2SA77E 

3006/160 

2SA92B 

3007 

2SA102K 

3007 

2SA109C 

3007 

2SA116A 

3006/160 

2SA124D 

3006/160 

2SA77F 

3006/160 

2SA92C 

3007 

2SA102L 

3007 

2SA109D 

3007 

2SA116B 

3006/160 

2SA124E 

3006/160 

2SA77G 

3006/160 

2SA92D 

3007 

2SA102M 

3007 

2SA109E 

3007 

2SA116C 

3006/160 

2SA124F 

3006/160 

2SA77H 

3006/160 

2SA92E 

3007 

2SA1020R 

3007 

2SA109F 

3007 

2SA116D 

3006/160 

2SA124G 

3006/160 

2SA77K 

3006/160 

2SA92F 

3007 

2SA102TV-2 

3007 

2SA109G 

3007 

2SA116E 

3006/160 

2SA124GN 

3006/160 

2SA77L 

3006/160 

2SA92G 

3007 

2SA102Y 

3007 

2SA109K 

3007 

2SA116F 

3006/160 

2SA124H 

3006/160 

2SA77M 

3006/160 

2SA92H 

3007 

2SA103 

3005 

2SA109L 

3007 

2SA116G 

3006/160 

2SA124J 

3006/160 

2SA770R 

3006/160 

2SA92K 

3007 

2SA103 CA 

3005 

2SA109M 

3007 

2SA116GN 

3006/160 

2SA124K 

3006/160 

2SA77R 

3006/160 

2SA92L 

3007 

2SA103 CAK 

3005 

2SA1090R 

3007 

2SA116H 

3006/160 

2SA124L 

3006/160 

2SA77X 

3006/160 

2SA92M 

3007 

2SA103A 

3005 

2SA109R 

3007 

2SA116J 

3006/160 

2SA124M 

3006/160 

2SA77Y 

3006/160 

2SA920R 

3007 

2SA103B 

3005 

2SA109X 

3007 

2SA116K 

3006/160 

2SA1240R 

3006/160 

2SA78 

3006/160 

2SA92R 

3007 

2SA103C 

3005 

2SA109Y 

3007 

2SA116L 

3006/160 

2SA124R 

3006/160 

2SA79 

3123 

2SA92X 

3007 

2SA103CA 

3005 

2SA110 

3007 

2SA116M 

3006/160 

2SA124X 

3006/160 

2SA80 

3006/160 

2SA92Y 

3007 

2SA103CAK 

3005 

2SA110A 

3007 

2SA1160R 

3006/160 

2SA124Y 

3006/160 

2SA80A 

3008 

2SA93 

3007 

2SA103CG 

3005 

2SA110B 

3007 

2SA116R 

3006/160 

2SA125 

3006/160 

2SA80B 

3008 

2SA93A 

3007 

2SA103D 

3005 

2SA110C 

3007 

2SA116X 

3006/160 

2SA125A 

3006/160 

2SA80D 

3008 

2SA93B 

3007 

2SA103DA 

3005 

2SA110D 

3007 

2SA116Y 

3006/160 

2SA125B 

3006/160 

2SA80E 

3008 

2SA93C 

3007 

2SA103E 

3005 

2SA110E 

3007 

2SA117 

3006/160 

2SA125C 

3006/160 

2SA80F 

3008 

2SA93E 

3007 

2SA103F 

3005 

2SA110F 

3007 

2SA117A 

3006/160 

2SA125D 

3006/160 

2SA80G 

3008 

2SA93F 

3007 

2SA103G 

3005 

2SA110G 

3007 

2SA117B 

3006/160 

2SA125E 

3006/160 

2SA80H 

3008 

2SA93G 

3007 

2SA103K 

3005 

2SA110K 

3007 

2SA117C 

3006/160 

2SA125F 

3006/160 

2SA80K 

3008 

2SA93H 

3007 

2SA103L 

3005 

2SA110L 

3007 

2SA117D 

3006/160 

2SA125G 

3006/160 

2SA80L 

3008 

2SA93K 

3007 

2SA103M 

3005 

2SA110M 

3007 

2SA117E 

3006/160 

2SA125GN 

3006/160 

2SA80M 

3008 

2SA93L 

3007 

2SA1030R 

3005 

2SA1100R 

3007 

2SA117F 

3006/160 

2SA125H 

3006/160 

2SA800R 

3008 

2SA93M 

3007 

2SA103R 

3005 

2SA110R 

3007 

2SA117G 

3006/160 

2SA125J 

3006/160 

2SA80R 

3008 

2SA930R 

3007 

2SA103X 

3005 

2SA110X 

3007 

2SA117GN 

3006/160 

2SA125K 

3006/160 

2SA80X 

3008 

2SA93R 

3007 

2SA103Y 

3005 

2SA110Y 

3007 

2SA117H 

3006/160 

2SA125L 

3006/160 

2SA80Y 

3008 

2SA93X 

3007 

2SA104 

3007 

2SA111 

3007 

2SA117J 

3006/160 

2SA125M 

3006/160 

2SA81 

3008 

2SA93Y 

3007 

2SA104A 

3007 

2SA111A 

3007 

2SA117K 

3006/160 

2SA1250R 

3006/160 

2SA82 

3008 

2SA94 

3008 

2SA104B 

3007 

2SA111B 

3007 

2SA117L 

3006/160 

2SA125R 

3006/160 

2SA82A 

3008 

2SA94A 

3008 

2SA104C 

3007 

2SA111C 

3007 

2SA117M 

3006/160 

2SA125X 

3006/160 

2SA82B 

3008 

2SA94C 

3008 

2SA104D 

3007 

2SA111D 

3007 

2SA1170R 

3006/160 

2SA125Y 

3006/160 

2SA82C 

3008 

2SA940 

3008 

2SA104E 

3007 

2SA111E 

3007 

2SA117R 

3006/160 

2SA128 

3008 

2SA82D 

3008 

2SA94E'' 

3008 

2SA104F 

3007 

2SA111F 

3007 

2SA117X 

3006/160 

2SA128A 

3008 

2SA82E 

3008 

2SA94F 

3008 

2SA104G 

3007 

2SA111G 

3007 

2SA117Y 

3006/160 

2SA128B 

3008 

2SA82F . 

3008 

2SA94G 

3008 

2SA104H 

3007 

2SA111K 

3007 

2SA118 

3006/160 

2SA128C 

3008 

2SA82G 

3008 

2SA94H 

3008 

2SA104K 

3007 

2SA111L 

3007 

2SA118A 

3006/160 

2SA128D 

3008 

2SA82H 

3008 

2SA94K 

3008 

2SA104L 

3007 

2SA111M 

3007 

2SA118B 

3006/160 

2SA128E 

3008 

2SA82K 

3008 

2SA94L 

3008 

2SA104M 

3007 

2SA1110R 

3007 

2SA118C 

3006/160 

2SA128F 

3008 

2SA82M 

3008 

2SA94M 

3008 

2SA1040R 

3007 

2SA111R 

3007 

2SA118D 

3006/160 

2SA128G 

3008 

2SA820R 

3008 

2SA940R 

3008 

2SA104P 

3007 

2SA111X 

3007 

2SA118E 

3006/160 

2SA128GN 

3008 

2SA82R 

3008 

2SA94R 

3008 

2SA104R 

3007 

2SA111Y 

3007 

2SA118F 

3006/160 

2SA128H 

3008 

2SA82X 

3008 

2SA94X 

3008 

2SA104X 

3007 

2SA112 

3007 

2SA118G 

3006/160 

2SA128J 

3008 

2SA82Y 

3008 

2SA94Y 

3008 

2SA104Y 

3007 

2SA112A 

3007 

2SA118GN 

3006/160 

2SA128K 

3008 

2SA83 

3007 

2SA95 0 

3118 

2SA105 

3008 

2SA112B 

3007 

2SA118H 

3006/160 

2SA128L 

3008 

2SA83A 

3007 

2SA95A 

3118 

2SA105A 

3008 

2SA112C 

3007 

2SA118J 

3006/160 

2SA128M 

3008 

2SA83B 

3007 

2SA100 

3004/102A 

2SA105B 

3008 

2SA112D 

3007 

2SA118K 

3006/160 

2SA1280R 

3008 

2SA83C 

3008 

2SA100A 

3004/102A 

2SA105C 

3008 

2SA112E 

3007 

2SA118L 

3006/160 

2SA128R 

3008 

2SA83D 

3007 

2SA100B 

3004/102A 

2SA105D 

3008 

2SA112F 

3007 

2SA118M 

3006/160 

2SA128X 

3008 

2SA83E 

3007 

2SA100C 

3004/102A 

2SA105E 

3008 

2SA112G 

3007 

2SA1180R 

3006/160 

2SA128Y 

3008 

2SA83F 

3007 

2SA100D 

3004/102A 

2SA105G 

3008 

2SA112GN 

3007 

2SA118R 

3006/160 

2SA129 

3008 

2SA83G 

3007 

2SA100E 

3004/102A 

2SA105H 

3008 

2SA112H 

3007 

2SA118X 

3006/160 

2SA129A 

3008 

2SA83H 

3007 

2SA100F 

3004/102A 

2SA105K 

3008 

2SA112K 

3007 

2SA118Y 

3006/160 

2SA129B 

3008 

2SA83K 

3007 

2SA100G 

3004/102A 

2SA105L 

3008 

2SA112L 

3007 

2SA121 

3006/160 

2SA129C 

3008 

2SA83L 

3007 

2SA100H 

3004/102A 

2SA105M 

3008 

2SA112M 

3007 

2SA121A 

3006/160 

2SA129D 

3008 

2SA83M 

3007 

2SA100J 

3004/102A 

2SA1050R 

3008 

2SA1120R 

3007 

2SA121B 

3006/160 

2SA129E 

3008 

2SA830R 

3007 

2SA100K 

3004/102A 

2SA105R 

3008 

2SA112R 

3007 

2SA121C 

3006/160 

2SA129F 

3008 

2SA83R 

3007 

2SA100M 

3004/102A 

2SA105X 

3008 

2SA112X 

3007 

2SA121D 

3006/160 

2SA129G 

3008 

2SA83X 

3007 

2SA1000R 

3004/102A 

2SA105Y 

3008 

2SA112Y 

3007 

2SA121E 

3006/160 

2SA129GN 

3008 

2SA83Y 

3007 

2SA100R 

3004/102A 

2SA106 

3007 

2SA113 

3007 

2SA121F 

3006/160 

2SA129H 

3008 

2SA84 

3007 

2SA100Y 

3004/102A 

2SA106A 

3008 

2SA113A 

3007 

2SA121G 

3006/160 

2SA129J 

3008 

2SA84A 

3007 

2SA101 

3007 

2SA106B 

3007 

2SA113B 

3007 

2SA121GN 

3006/160 

2SA129K 

3008 

2SA84B 

3007 

2SA101-X 

3007 

2SA106C 

3007 

2SA113C 

3007 

2SA121H 

3006/160 

2SA129L 

3008 

2SA84C 

3007 

2SA101A 

3007 

2SA106D 

3007 

2SA113D 

3007 

2SA121J 

3006/160 

2SA129M 

3008 

2SA84D 

3007 

2SA101AA 

3007 

2SA106E 

3007 

2SA113E 

3007 

2SA121K 

3006/160 

2SA1290R 

3008 

2SA84E 

3007 

2SA101AY 

3007 

2SA106F 

3007 

2SA113F 

3007 

2SA121L 

3006/160 

2SA129R 

3008 

2SA84F 

3007 

2SA101B 

3007 

2SA106G 

3007 

2SA113G 

3007 

2SA121M 

3006/160 

2SA129X 

3008 

2SA84G 

3007 

2SA101BA 

3007 

2SA106H 

3007 

2SA113GN 

3007 

2SA1210R 

3006/160 

2SA129Y 

3008 

2SA84H 

3007 

2SA101BB 

3007 

2SA106K 

3007 

2SA113H 

3007 

2SA121R 

3006/160 

2SA130 

3005 

2SA84K 

3007 

2SA101BC 

3007 

2SA106L 

3007 

2SA113J 

3007 

2SA121X 

3006/160 

2SA130 OR 

3007 

2SA84L 

3007 

2SA101BX 

3007 

2SA106M 

3007 

2SA113L 

3007 

2SA121Y 

3006/160 

2SA130A 

3005 

2SA84M 

3007 

2SA101BY 

3007 

2SA1060R 

3007 

2SA113M 

3007 

2SA122 

3006/160 

2SA130B 

3005 

2SA840R 

3007 

2SA101C 

3007 

2SA106R 

3007 

2SA113R 

3007 

2SA122A 

3006/160 

2SA130C 

3005 

2SA84R 

3007 

2SA101C V 

3007 

2SA106X 

3007 

2SA113X 

3007 

2SA122B 

3006/160 

2SA130D 

3005 

2SA84X 

3007 

2SA101CA 

3007 

2SA106Y 

3007 

2SA113Y 

3007 

2SA122C 

3006/160 

2SA130E 

3005 

2SA84Y 

3007 

2SA101CV 

3007 

2SA107 

3007 

2SA114 

3007 

2SA122D 

3006/160 

2SA130F 

3005 

2SA85 

3007 

2SA101CX 

3007 

2SA107A 

3007 

2SA114A 

3007 

2SA122E 

3006/160 

2SA130G 

3005 

2SA85A 

3007 

2SA101D 

3007 

2SA107B 

3007 

2SA114B 

3007 

2SA122F 

3006/160 

2SA130GN 

3005 

2SA85B 

3007 

2SA101E 

3007 

2SA107C 

3007 

2SA114C 

3007 

2SA122G 

3006/160 

2SA130H 

3005 

2SA85BL 

3007 

2SA101F 

3007 

2SA107D 

3007 

2SA114D 

3007 

2SA122GN 

3006/160 

2SA130J 

3005 

2SA85C 

3007 

2SA101G 

3007 

2SA107E 

3007 

2SA114E 

3007 

2SA122H 

3006/160 

2SA130K 

3005 

2SA85D 

3007 

2SA101H 

3007 

2SA107F 

3007 

2SA114F 

3007 

2SA122K 

3006/160 

2SA130L 

3005 

2SA85E 

3007 

2SA101K 

3007 

2SA107G 

3007 

2SA114G 

3007 

2SA122L 

3006/160 

2SA130M 

3005 

2SA85F 

3007 

2SA101L 

3007 

2SA107H 

3007 

2SA114H 

3007 

2SA122M 

3006/160 

2SA130R 

3005 

2SA85G 

3007 

2SA101M 

3007 

2SA107K 

3007 

2SA114K 

3007 

2SA1220R 

3006/160 

2SA130X 

3005 

2SA85GN 

3007 

2SA1010R 

3007 

2SA107L 

3007 

2SA114L 

3007 

2SA122R 

3006/160 

2SA130Y 

3005 

2SA85L 

3007 

2SA101R 

3007 

2SA107M 

3007 

2SA114M 

3007 

2SA122X 

3006/160 

2SA131 

3005 

2SA85M 

3007 

2SA101X 

3007 

2SA1070R 

3007 

2SA1140R 

3007 

2SA122Y 

3006/160 

2SA131A 

3005 

2SA85X 

3007 

2SA101XBX 

3007 

2SA107R 

3007 

2SA114R 

3007 

2SA123 

3006/160 

2SA131B 

3005 

2SA85Y 

3007 

2SA101Y 

3007 

2SA107X 

3007 

2SA114X 

3007 

2SA123A 

3006/160 

2SA131C 

3005 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA131D 

3005 

2SA137J 

3005 

2SA146A 

3005 

2SA152E 

3005 

2SA159G 

3006/160 

2SA165H 

3006/160 

2SA131E 

3005 

2SA137K 

3005 

2SA146B 

3005 

2SA152F 

3005 

2SA159GN 

3006/160 

2SAT65J 

3006/160 

2SA131F 

3005 

2SA137L 

3005 

2SA146C 

3005 

2SA152G 

3005 

2SA159H 

3006/160 

2SA165K 

3006/160 

2SA131G 

3005 

2SA137M 

3005 

2SA146D 

3005 

2SA152GN 

3005 

2SA159J 

3006/160 

2SA165L 

3006/160 

2SA131GN 

3005 

2SA1370R 

3005 

2SA146E 

3005 

2SA152H 

3005 

2SA159K 

3006/160 

2SA165M 

3006/160 

2SA131H 

3005 

2SA137R 

3005 

2SA146F 

3005 

2SA152J 

3005 

2SA159L 

3006/160 

2SA1650R 

3006/160 

2SA131J 

3005 

2SA137X 

3005 

2SA146G 

3005 

2SA152K 

3005 

2SA159M 

3006/160 

2SA165R 

3006/160 

2SA131K 

3005 

2SA137Y 

3005 

2SA146GN 

3005 

2SA152L 

3005 

2SA1590R 

3006/160 

2SA165X 

3006/160 

2SA131L 

3005 

2SA139 

3006/160 

2SA146H 

3005 

2SA152M 

3005 

2SA159R 

3006/160 

2SA165Y 

3006/160 

2SA131M 

3005 

2SA139A 

3006/160 

2SA146J 

3005 

2SA1520R 

3005 

2SA159X 

3006/160 

2SA166 

3006/160 

2SA1310R 

3005 

2SA139B 

3006/160 

2SA146K 

3005 

2SA152R 

3005 

2SA159Y 

3006/160 

2SA166A 

3006/160 

2SA131R 

3005 

2SA139C 

3006/160 

2SA146L 

3005 

2SA152X 

3005 

2SA160 

3005 

2SA166B 

3006/160 

2SA131X 

3005 

2SA139D 

3006/160 

2SA146M 

3005 

2SA152Y 

3005 

2SA160A 

3005 

2SA166C 

3006/160 

2SA131Y 

3005 

2SA139E 

3006/160 

2SA1460R 

3005 

2SA153 

3006/160 

2SA160B • 

3005 

2SA166D 

3006/160 

2SA132 

3005 

2SA139F 

3006/160 

2SA146X 

3005 

2SA153A 

3006/160 

2SA160C 

3005 

2SA166E 

3006/160 

2SA132A 

3005 

2SA139G 

3006/160 

2SA146Y 

3005 

2SA153B 

3006/160 

2SA160D 

3005 

2SA166F 

3006/160 

2SA132B 

3005 

2SA139GN 

3006/160 

2SA147 

3005 

2SA153C 

3006/160 

2SA160E 

3005 

2SA166G 

3006/160 

2SA132C 

3005 

2SA139J 

3006/160 

2SA147A 

3005 

2SA153D 

3006/160 

2SA160F 

3005 

2SA166GN 

3006/160 

2SA132D 

3005 

2SA139K 

3006/160 

2SA147B 

3005 

2SA153E 

3006/160 

2SA160G 

3005 

2SA166H 

3006/160 

2SA132E 

3005 

2SA139L 

3006/160 

2SA147C 

3005 

2SA153F 

3006/160 

2SA160GN 

3005 

2SA166J 

3006/160 

2SA132F 

3005 

2SA139M 

3006/160 

2SA147D 

3005 

2SA153G 

3006/160 

2SA160H 

3005 

2SA166K 

3006/160 

2SA132G 

3005 

2SA1390R 

3006/160 

2SA147E 

3005 

2SA153GN 

3006/160 

2SA160J 

3005 

2SA166L 

3006/160 

2SA132H 

3005 

2SA139R 

3006/160 

2SA147F 

3005 

2SA153H 

3006/160 

2SA160K 

3005 

2SA166M 

3006/160 

2SA132J 

3005 

2SA139X 

3006/160 

2SA147G 

3005 

2SA153J 

3006/160 

2SA160L 

3005 

2SA1660R 

3006/160 

2SA132K 

3005 

2SA139Y 

3006/160 

2SA147H 

3005 

2SA153K 

3006/160 

2SA160M 

3005 

2SA166R 

3006/160 

2SA132L 

3005 

2SA141 

3007 

2SA147J 

3005 

2SA153L 

3006/160 

2SA1600R 

3005 

2SA166X 

3006/160 

2SA132M 

3005 

2SA141A 

3006/160 

2SA147K 

3005 

2SA153M 

3006/160 

2SA160R 

3005 

2SA166Y 

3006/160 

2SA1320R 

3005 

2SA141B 

3006/160 

2SA147L 

3005 

2SA1530R 

3006/160 

2SA160X 

3005 

2SA167 

3005 

2SA132X 

3005 

2SA141C 

3006/160 

2SA147M 

3005 

2SA153R 

3006/160 

2SA160Y 

3005 

2SA167A 

3005 

2SA132Y 

3005 

2SA141D 

3006/160 

2SA1470R 

3005 

2SA153X 

3006/160 

2SA161 

3006/160 

2SA167B 

3005 

2SA133 

3006/160 

2SA141E 

3006/160 

2SA147R 

3005 

2SA153Y 

3006/160 

2SA161A 

3006/160 

2SA167C 

3005 

2SA133A 

3006/160 

2SA141F 

3006/160 

2SA147X 

3005 

2SA154 

3006/160 

2SA161B 

3006/160 

2SA167D 

3005 

2SA133B 

3006/160 

2SA141G 

3006/160 

2SA147Y 

3005 

2SA154A 

3006/160 

2SA161C 

3006/160 

2SA167E 

3005 

2SA133C 

3006/160 

2SA141GN 

3006/160 

2SA148 

3005 

2SA154B 

3006/160 

2SA161D 

3006/160 

2SA167F 

3005 

2SA133D 

3006/160 

2SA141H 

3006/160 

2SA148A 

3005 

2SA154C 

3006/160 

2SA161E 

3006/160 

2SA167G 

3005 

2SA133E 

3006/160 

2SA141K 

3006/160 

2SA148B 

3005 

2SA154D 

3006/160 

2SA161F 

3006/160 

2SA167GN. 

3005 

2SA133F 

3006/160 

2SA141L 

3006/160 

2SA148C 

3005 

2SA154E 

3006/160 

2SA161G 

3006/160 

2SA167H 

3005 

2SA133G 

3006/160 

2SA141M 

3006/160 

2SA148D 

3005 

2SA154F 

3006/160 

2SA161GN 

3006/160 

2SA167J 

3005 

2SA133GN 

3006/160 

2SA1410R 

3006/160 

2SA148E 

3005 

2SA154G 

3006/160 

2SA161H 

3006/160 

2SA167K 

3005 

2SA133H 

3006/160 

2SA141R 

3006/160 

2SA148F 

3005 

2SA154GN 

3006/160 

2SA161J 

3006/160 

2SA167L 

3005 

2SA133J 

3006/160 

2SA141X 

3006/160 

2SA148G 

3005 

2SA154H 

3006/160 

2SA161K 

3006/160 

2SA167M 

3005 

2SA133K 

3006/160 

2SA141Y 

3006/160 

2SA148GN 

3005 

2SA154J 

3006/160 

2SA161L 

3006/160 

2SA1670R 

3005 

2SA133L 

3006/160 

2SA142 

3005 

2SA148H 

3005 

2SA154K 

3006/160 

2SA161M 

3006/160 

2SA167R 

3005 

2SA133M 

3006/160 

2SA142A 

3005 

2SA148J 

3005 

2SA154L 

3006/160 

2SA1610R 

3006/160 

2SA167X 

3005 

2SA1330R 

3006/160 

2SA142B 

3005 

2SA148K 

3005 

2SA154M 

3006/160 

2SA161R 

3006/160 

2SA167Y 

3005 

2SA133R 

3006/160 

2SA142C 

3005 

2SA148L 

3005 

2SA1540R 

3006/160 

2SA161X 

3006/160 

2SA168 

3005 

2SA133X 

3006/160 

2SA142D 

3005 

2SA148M 

3005 

2SA154R 

3006/160 

2SA161Y 

3006/160 

2SA168A 

3005 

2SA133Y 

3006/160 

2SA142E 

3005 

2SA1480R 

3005 

2SA154X 

3006/160 

2SA162 

3006/160 

2SA168B 

3005 

2SA134 

3006/160 

2SA142F 

3005 

2SA148R 

3005 

2SA154Y 

3006/160 

2SA162A 

3006/160 

2SA168C 

3005 

2SA134A 

3006/160 

2SA142G 

3005 

2SA148X 

3005 

2SA155 

3006/160 

2SA162B 

3006/160 

2SA168D 

3005 

2SA134B 

3006/160 

2SA142GN 

3005 

2SA148Y 

3005 

2SA155A 

3006/160 

2SA162C 

3006/160 

2SA168E 

3005 

2SA134C 

3006/160 

2SA142H 

3005 

2SA149 

3005 

2SA155B 

3006/160 

2SA162D 

3006/160 

2SA168F 

3005 

2SA134D 

3006/160 

2SA142J 

3005 

2SA149A 

3005 

2SA155C 

3006/160 

2SA162E 

3006/160 

2SA168G 

3005 

2SA134E 

3006/160 

2SA142K 

3005 

2SA149B 

3005 

2SA155D 

3006/160 

2SA162F 

3006/160 

2SA168GN 

3005 

2SA134F 

3006/160 

2SA142L 

3005 

2SA149C 

3005 

2SA155E 

3006/160 

2SA162G 

3006/160 

2SA168H 

3005 

2SA134G 

3006/160 

2SA142M 

3005 

2SA149D 

3005 

2SA155F 

3006/160 

2SA162GN 

3006/160 

2SA168J 

3005 

2SA134H 

3006/160 

2SA1420R 

3005 

2SA149E 

3005 

2SA155G 

3006/160 

2SA162H 

3006/160 

2SA168K 

3005 

2SA134J 

3006/160 

2SA142R 

3005 

2SA149F 

3005 

2SA155GN 

3006/160 

2SA162J 

3006/160 

2SA168L 

3005 

2SA134K 

3006/160 

2SA142Y 

3005 

2SA149G 

3005 

2SA155H 

3006/160 

2SA162K 

3006/160 

2SA168M 

3005 

2SA134L 

3006/160 

2SA143 

3006/160 

2SA149GN 

3005 

2SA155J 

3006/160 

2SA162L 

3006/160 

2SA1680R 

3005 

2SA1340R 

3006/160 

2SA143A 

3006/160 

2SA149H 

3005 

2SA155K 

3006/160 

2SA162M 

3006/160 

2SA168R 

3005 

2SA134R 

3006/160 

2SA143B 

3006/160 

2SA149J 

3005 

2SA155L 

3006/160 

2SA1620R 

3006/160 

2SA168X 

3005 

2SA134X 

3006/160 

2SA143C 

3006/160 

2SA149K 

3005 

2SA155M 

3006/160 

2SA162R 

3006/160 

2SA168Y 

3005 

2SA134Y 

3006/160 

2SA143D 

3006/160 

2SA149L 

3005 

2SA1550R 

3006/160 

2SA162X 

3006/160 

2SA169 

3005 

2SA135 

3005 

2SA143E 

3006/160 

2SA149M 

3005 

2SA155R 

3006/160 

2SA162Y 

3006/160 

2SA169A 

3005 

2SA135A 

3005 

2SA143F 

3006/160 

2SA1490R 

3005 

.2SA155X 

3006/160 

2SA163 

3006/160 

2SA169B 

3005 

2SA135B 

3005 

2SA143G 

3006/160 

2SA149R 

3005 

2SA155Y 

3006/160 

2SA163A 

3006/160 

2SA169C 

3005 

2SA135C 

3005 

2SA143GN 

3006/160 

2SA149X 

3005 

2SA156 

3006/160 

2SA163B 

3006/160 

2SA169D 

3005 

2SA135D 

3005 

2SA143H 

3006/160 

2SA149Y 

3005 

2SA156A 

3006/160 

2SA163C 

3006/160 

2SA169E 

3005 

2SA135E 

3005 

2SA143J 

3006/160 

2SA150 

3008 

2SA156B 

3006/160 

2SA163D 

3006/160 

2SA169F 

3005 

2SA135F 

3005 

2SA143K 

3006/160 

2SA150A 

3008 

2SA156C 

3006/160 

2SA163E 

3006/160 

2SA169G 

3005 

2SA135G 

3005 

2SA143L 

3006/160 

2SA150B 

3008 

2SA156D 

3006/160 

2SA163F 

3006/160 

2SA169GN 

3005 

2SA135GN 

3005 

2SA143M 

3006/160 

2SA150C 

3008 

2SA156E 

3006/160 

2SA163G 

3006/160 

2SA169H 

3005 

2SA135H 

3005 

2SA1430R 

3006/160 

2SA150D 

3008 

2SA156F 

3006/160 

2SA163GN 

3006/160 

2SA169J 

3005 

2SA135J 

3005 

2SA143R 

3006/160 

2SA150E 

3008 

2SA156G 

3006/160 

2SA163H 

3006/160 

2SA169K 

3005 

2SA135K 

3005 

2SA143X 

3006/160 

2SA150F 

3008 

2SA156GN 

3006/160 

2SA163J 

3006/160 

2SA169L 

3005 

2SA135L 

3005 

2SA143Y 

3006/160 

2SA150G 

3008 

2SA156H 

3006/160 

2SA163K 

3006/160 

2SA169M 

3005 

2SA135M 

3005 

2SA144 

3005 

2SA150GN 

3008 

2SA156J 

3006/160 

2SA163L 

3006/160 

2SA1690R 

3005 

2SA1350R 

3005 

2SA144A 

3005 

2SA150H 

3008 

2SA156K 

3006/160 

2SA163M 

3006/160 

2SA169R 

3005 

2SA135R 

3005 

2SA144B 

3005 

2SA150J 

3008 

2SA156L 

3006/160 

2SA1630R 

3006/160 

2SA169X 

3005 

2SA135X 

3005 

2SA144C 

3005 

2SA150K 

3008 

2SA156M 

3006/160 

2SA163R 

3006/160 

2SA169Y 

3005 

2SA135Y 

3005 

2SA144D 

3005 

2SA150L 

3008 

2SA1560R 

3006/160 

2SA163X 

3006/160 

2SA170 

3005 

2SA136 

3006/160 

2SA144E 

3005 

2SA150M 

3008 

2SA156R 

3006/160 

2SA163Y 

3006/160 

2SA170A 

3005 

2SA136A 

3006/160 

2SA144F 

3005 

2SA1500R 

3008 

2SA156X 

3006/160 

2SA164 

3006/160 

2SA170B 

3005 

2SA136B 

3006/160 

2SA144G 

3005 

2SA150R 

3008 

2SA156Y 

3006/160 

2SA164A 

3006/160 

2SA170C 

3005 

2SA136C 

3006/160 

2SA144GN 

3005 

2SA150X 

3008 

2SA157 

3006/160 

2SA164B 

3006/160 

2SA170D 

3005 

2SA136D 

3006/160 

2SA144H 

3005 

2SA150Y 

3008 

2SA157A 

3006/160 

2SA164C 

3006/160 

2SA170E 

3005 

2SA136E 

3006/160 

2SA144J 

3005 

2SA151 

3005 

2SA157B 

3006/160 

2SA164D 

3006/160 

2SA170F 

3005 

2SA136F 

3006/160 

2SA144K 

3005 

2SA151A 

3005 

2SA157C 

3006/160 

2SA164E 

3006/160 

2SA170G 

3005 

2SA136G 

3006/160 

2SA144L 

3005 

2SA151B 

3005 

2SA157D 

3006/160 

2SA164F 

3006/160 

2SA170GN 

3005 

2SA136GN 

3006/160 

2SA144M 

3005 

2SA151C 

3005 

2SA157E 

3006/160 

2SA164G 

3006/160 

2SA170H 

3005 

2SA136H 

3006/160 

2SA1440R 

3005 

2SA151D 

3005 

2SA157F 

3006/160 

2SA164GN 

3006/160 

2SA170J 

3005 

2SA136J 

3006/160 

2SA144R 

3005 

2SA151E 

3005 

2SA157G 

3006/160 

2SA164H 

3006/160 

2SA170K 

3005 

2SA136K 

3006/160 

2SA144X 

3005 

2SA151F 

3005 

2SA157GN 

3006/160 

2SA164J 

3006/160 

2SA170L 

3005 

2SA136L 

3006/160 

2SA144Y 

3005 

2SA151G 

3005 

2SA157H 

3006/160 

2SA164K 

3006/160 

2SA170M 

3005 

2SA136M 

3006/160 

2SA145 

3005 

2SA151GN 

3005 

2SA157J 

3006/160 

2SA164L 

3006/160 

2SA1700R 

3005 

2SA1360R 

3006/160 

2SA145A 

3005 

2SA151H 

3005 

2SA157K 

3006/160 

2SA164M 

3006/160 

2SA170R 

3005 

2SA136R 

3006/160 

2SA145B 

3005 

2SA151J 

3005 

2SA157L 

3006/160 

2SA1640R 

3006/160 

2SA170X 

3005 

2SA136X 

3006/160 

2SA145C 

3005 

2SA151K 

3005 

2SA157M 

3006/160 

2SA164R 

3006/160 

2SA170Y 

3005 

2SA136Y 

3006/160 

2SA145D 

3005 

2SA151L 

3005 

2SA1570R 

3006/160 

2SA164X 

3006/160 

2SA171 

3005 

2SA137 

3005 

2SA145E 

3005 

2SA151M 

3005 

2SA157R 

3006/160 

2SA164Y 

3006/160 

2SA171A 

3005 

2SA137A 

3005 

2SA145G 

3005 

2SA1510R 

3005 

2SA157X 

3006/160 

2SA165 

3006/160 

2SA171B 

3005 

2SA137B 

3005 

2SA145GN 

3005 

2SA151R 

3005 

2SA157Y 

3006/160 

2SA165A 

3006/160 

2SA171C 

3005 

2SA137C 

3005 

2SA145K 

3005 

2SA151X 

3005 

2SA159 

3006/160 

2SA165B 

3006/160 

2SA171D 

3005 

2SA137D 

3005 

2SA145M 

3005 

2SA151Y 

3005 

2SA159A 

3006/160 

2SA165C 

3006/160 

2SA171E 

3005 

2SA137E 

3005 

2SA1450R 

3005 

2SA152 

3005 

2SA159B 

3006/160 

2SA165D 

3006/160 

2SA171F 

3005 

2SA137F 

3005 

2SA145R 

3005 

2SA152A 

3005 

2SA159C 

3006/160 

2SA165E 

3006/160 

2SA171G 

3005 

2SA137G 

3005 

2SA145X 

3005 

2SA152B 

3005 

2SA159D 

3006/160 

2SA165F 

3006/160 

2SA171GN 

3005 

2SA137GN 

3005 

2SA145Y 

3005 

2SA152C 

3005 

2SA159E 

3006/160 

2SA165G 

3006/160 

2SA171H 

3005 

2SA137H 

3005 

2SA146 

3005 

2SA152D 

3005 

2SA159F 

3006/160 

2SA165GN 

3006/160 

2SA171J 

3005 



2SA171K—2SA224L 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA171K 

3005 

2SA180M 

3005 

2SA197R 

3006/160 

2SA206G 

3004/102A 

2SA212H 

3005 

2SA218K 

3008 

2SA171L 

3005 

2SA1800R 

3005 

2SA197X 

3006/160 

2SA206GN 

3004/102A 

2SA212J 

3005 

2SA218L 

3008 

2SA171M 

3005 

2SA180R 

3005 

2SA197Y 

3006/160 

2SA206H 

3004/102A 

2SA212K 

3005 

2SA218M 

3008 

2SA1710R 

3005 

2SA180X 

3005 

2SA198 

3005 

2SA206J 

3004/102A 

2SA212L 

3005 

2SA2180R 

3008 

2SA171R 

3005 

2SA180Y 

3005 

2SA198A 

3005 

2SA206K 

3004/102A 

2SA212M 

3005 

2SA218R 

3008 

2SA171X 

3005 

2SA181 

3005 

2SA198B 

3005 

2SA206L 

3004/102A 

2SA2120R 

3005 

2SA218X 

3008 

2SA171Y 

3005 

2SA181A 

3005 

2SA198C 

3005 

2SA206M 

3004/102A 

2SA212R 

3005 

2SA218Y 

3008 

2SA172 

3005 

2SA181B 

3005 

2SA198D 

3005 

2SA2060R 

3004/102A 

2SA212X 

3005 

2SA219 

3006/160 

2SA172A 

3005 

2SA181C 

3005 

2SA198E 

3005 

2SA206R 

3004/102A 

2SA212Y • 

3005 

2SA219A 

3006/160 

2SA172B 

3005 

2SA131D 

3005 

2SA198F 

3005 

2SA206X 

3004/102A 

2SA213 

3006/160 

2SA219B 

3006/160 

2SA172C 

3005 

2SA181E 

3005 

2SA198G 

3005 

2SA206Y 

3004/102A 

2SA213A 

3006/160 

2SA219C 

3006/160 

2SA172D 

3005 

2SA181F 

3005 

2SA198GN 

3005 

2SA207 

3005 

2SA213B 

3006/160 

2SA219D 

3006/160 

2SA172E 

3005 

2SA181G 

3005 

2SA198H 

3005 

2SA207A 

3005 

2SA213C 

3006/160 

2SA219E 

3006/160 

2SA172F 

3005 

2SA181GN 

3005 

2SA198J 

3005 

2SA207B 

3005 

2SA213D 

3006/160 

2SA219F 

3006/160 

2SA172G 

3005 

2SA181H 

3005 

2SA198K 

3005 

2SA207C 

3005 

2SA213E 

3006/160 

2SA219G 

3006/160 

2SA172GN 

3005 

2SA181J 

3005 

2SA198L 

3005 

2SA207D 

3005 

2SA213F 

3006/160 

2SA219GN 

3006/160 

2SA172H 

3005 

2SA181K 

3005 

2SA198M 

3005 

2SA207E 

3005 

2SA213G 

3006/160 

2SA219H 

3006/160 

2SA172J 

3005 

2SA181L 

3005 

2SA1980R 

3005 

2SA207F 

3005 

2SA213GN 

3006/160 

2SA219J 

3006/160 

2SA172K 

3005 

2SA181M 

3005 

2SA198R 

3005 

2SA207G 

3005 

2SA213H 

3006/160 

2SA219K 

3006/160 

2SA172L 

3005 

2SA1810R 

3005 

2SA198X 

3005 

2SA207GN 

3005 

2SA213J 

3006/160 

2SA219L 

3006/160 

2SA172M 

3005 

2SA181R 

3005 

2SA198Y 

3005 

2SA207H 

3005 

2SA213K 

3006/160 

2SA219M 

3006/160 

2SA1720R 

3005 

2SA181X 

3005 

2SA201 

3005 

2SA207J 

3005 

2SA213L 

3006/160 

2SA2190R 

3006/160 

2SA172R 

3005 

2SA181Y 

3005 

2SA201-0 

3005 

2SA207K 

3005 

2SA213M 

3006/160 

2SA219R 

3006/160 

2SA172X 

3005 

2SA182 

3005 

2SA201-0 

3005 

2SA207L 

3005 

2SA2130R 

3006/160 

2SA219X 

3006/160 

2SA172Y 

3005 

2SA182A 

3005 

2SA201A 

3008 

2SA207M 

3005 

2SA213R 

3006/160 

2SA219Y 

3006/160 

2SA173 

3005 

2SA182B 

3005 

2SA201B 

3005 

2SA2070R 

3005 

2SA213X 

3006/160 

2SA220 

3008 

2SA173A 

3005 

2SA182C 

3005 

2SA201CL 

3005 

2SA207R 

3005 

2SA213Y 

3006/160 

2SA220A 

3008 

2SA173B 

3005 

2SA182D 

3005 

2SA201D 

3005 

2SA207X 

3005 

2SA214 

3006/160 

2SA220B 

3008 

2SA173C 

3005 

2SA182E 

3005 

2SA201E 

3005 

2SA207Y 

3005 

2SA214A 

3006/160 

2SA220C 

3008 

2SA173D 

3005 

2SA182F 

3005 

2SA201F 

3005 

2SA208 

3005 

2SA214B 

3006/160 

2SA220D 

3008 

2SA173E 

3005 

2SA182G 

3005 

2SA201G 

3005 

2SA208A 

3005 

2SA214C 

3006/160 

2SA220E 

3008 

2SA173F 

3005 

2SA182GN 

3005 

2SA201GN 

3005 

2SA208B 

3005 

2SA214D 

3006/160 

2SA220F 

3008 

2SA173G 

3005 

2SA182H 

3005 

2SA201H 

3005 

2SA208C 

3005 

2SA214E 

3006/160 

2SA220G 

3008 

2SA173GN 

3005 

2SA182J 

3005 

2SA201J 

3005 

2SA208D 

3005 

2SA214F 

3006/160 

2SA220GN 

3008 

2SA173H 

3005 

2SA182K 

3005 

2SA201K 

3005 

2SA208E 

3005 

2SA214G 

3006/160 

2SA220H 

3008 

2SA173J 

3005 

2SA182L 

3005 

2SA201L 

3005 

2SA208F 

3005 

2SA214GN 

3006/160 

2SA220J 

3008 

2SA173K 

3005 

2SA182M 

3005 

2SA201M 

3005 

2SA208G 

3005 

2SA214H 

3006/160 

2SA220K 

3008 

2SA173L 

3005 

2SA1820R 

3005 

2SA201N 

3005 

2SA208GN 

3005 

2SA214J 

3006/160 

2SA220L 

3008 

2SA173M 

3005 

2SA182R 

3005 

2SA2010R 

3005 

2SA208H 

3005 

2SA214K 

3006/160 

2SA220M 

3008 

2SA1730R 

3005 

2SA182X 

3005 

2SA201R 

3005 

2SA208J 

3005 

2SA214L 

3006/160 

2SA2200R 

3008 

2SA173R 

3005 

2SA182Y 

3005 

2SA201TV0 

3005 

2SA208K 

3005 

2SA214M 

3006/160 

2SA220R 

3008 

2SA173X 

3005 

2SA183 

3005 

2SA201TV 

3005 

2SA208L 

3005 

2SA2140R 

3006/160 

2SA220X 

3008 

2SA173Y 

3005 

2SA183A 

3005 

2SA201X 

3005 

2SA208M 

3005 

2SA214R 

3006/160 

2SA220Y 

3008 

2SA174 

3005 

2SA183B 

3005 

2SA201Y 

3005 

2SA2080R 

3005 

2SA214X 

3006/160 

2SA221 

3007 

2SA174A 

3005 

2SA183C 

3005 

2SA202 

3005 

2SA208R 

3005 

2SA214Y 

3006/160 

2SA221A 

3008 

2SA174B 

3005 

2SA183D 

3005 

2SA202A 

3005 

2SA208X 

3005 

2SA215 

3006/160 

2SLA221B 

3008 

2SA174C 

3005 

2SA183E 

3005 

2SA202AP 

3005 

2SA208Y 

3005 

2SA215A 

3006/160 

2SA221C 

3008 

2SA174D 

3005 

2SA183F 

3005 

2SA202B 

3005 

2SA209 

3005 

2SA215B 

3006/160 

2SA221D 

3008 

2SA174E 

3005 

2SA183G 

3005 

2SA202C 

3005 

2SA209A 

3005 

2SA215C 

3006/160 

2SA221E 

3008 

2SA174F 

3005 

2SA183GN 

3005 

2SA202D 

3005 

2SA209B 

3005 

2SA215D 

3006/160 

2SA221F 

3008 

2SA174G 

3005 

2SA183H 

3005 

2SA202D-4 

3005 

2SA209C 

3005 

2SA215E 

3006/160 

2SA221G 

3008 

2SA174GN 

3005 

2SA183J 

3005 

2SA202E 

3005 

2SA209D 

3005 

2SA215F 

3006/160 

2SA221GN 

3008 

2SA174H 

3005 

2SA183K 

3005 

2SA202F 

3005 

2SA209E 

3005 

2SA215G 

3006/160 

2SA221H 

3008 

2SA174J 

3005 

2SA183L 

3005 

2SA202G 

3005 

2SA209F 

3005 

2SA215GN 

3006/160 

2SA221J 

3008 

2SA174K 

3005 

2SA183M 

3005 

2SA202GN 

3005 

2SA209G 

3005 

2SA215H 

3006/160 

2SA221K 

3008 

2SA174L 

3005 

2SA1830R 

3005 

2SA202H 

3005 

2SA209GN 

3005 

2SA215J 

3006/160 

2SA221L 

3008 

2SA174M 

3005 

2SA183R 

3005 

2SA202J 

3005 

2SA209H 

3005 

2SA215K 

3006/160 

2SA221M 

3008 

2SA1740R 

3005 

2SA183X 

3005 

2SA202K 

3005 

2SA209J 

3005 

2SA215L 

3006/160 

2SA2210R 

3008 

2SA174R 

3005 

2SA183Y 

3005 

2SA202L 

3005 

2SA209K 

3005 

2SA215M 

3006/160 

2SA221R 

3008 

2SA174X 

3005 

2SA188 

3005 

2SA202M 

3005 

2SA209L 

3005 

2SA2150R 

3006/160 

2SA221X 

3008 

2SA174Y 

3005 

2SA188A 

3005 

2SA2020R 

3005 

2SA209M 

3005 

2SA215R 

3006/160 

2SA221Y 

3008 

2SA175 

3006/160 

2SA188B 

3005 

2SA202R 

3005 

2SA2090R 

3005 

2SA215X 

3006/160 

2SA222 

3007 

2SA175A 

3006/160 

2SA188C 

3005 

2SA202Y 

3005 

2SA209R 

3005 

2SA215Y 

3006/160 

2SA222A 

3008 

2SA175B 

3006/160 

2SA188D 

3005 

2SA203 

3007 

2SA209X 

3005 

2SA216 

3006/160 

2SA222B 

3008 

2SA175C 

3006/160 

2SA188E 

3005 

2SA203AA 

3005 

2SA209Y 

3005 

2SA216A 

3006/160 

2SA222C 

3008 

2SA175D 

3006/160 

2SA188F 

3005 

2SA203B 

3003 

2SA210 

3005 

2SA216B 

3006/160 

2SA222D 

3008 

2SA175E 

3006/160 

2SA188G 

3005 

2SA203P 

3124/289 

2SA210A 

3005 

2SA216C 

3006/160 

2SA222E 

3008 

2SA175F 

3006/160 

2SA188GN 

3005 

2SA204 

3004/102A 

2SA210B 

3005 

2SA216D 

3006/160 

2SA222F 

3008 

2SA175G 

3006/160 

2SA188H 

3005 

2SA204A 

3004/102A 

2SA210C 

3005 

2SA216E 

3006/160 

2SA222G 

3008 

2SA175GN 

3006/160 

2SA188J 

3005 

2SA204B 

3004/102A 

2SA210D 

3005 

2SA216F 

3006/160 

2SA222GN 

3008 

2SA175H 

3006/160 

2SA188K 

3005 

2SA204C 

3004/102A 

2SA210E 

3005 

2SA216G 

3006/160 

2SA222H 

3008 

2SA175J 

3006/160 

2SA188L 

3005 

2SA204D 

3004/102A 

2SA210F 

3005 

2SA216GN 

3006/160 

2SA222J 

3008 

2SA175K 

3006/160 

2SA188M 

3005 

2SA204E 

3004/102A 

2SA210G 

3005 

2SA216H 

3006/160 

2SA222K 

3008 

2SA175L 

3006/160 

2SA1880R 

3005 

2SA204F 

3004/102A 

2SA210GN 

3005 

2SA216J 

3006/160 

2SA222L 

3008 

2SA175M 

3006/160 

2SA188R 

3005 

2SA204G 

3004/102A 

2SA210H 

3005 

2SA216K 

3006/160 

2SA222M 

3008 

2SA1750R 

3006/160 

2SA188X 

3005 

2SA204GN 

3004/102A 

2SA210J 

3005 

2SA216L 

3006/160 

2SA2220R 

3008 

2SA175R 

3006/160 

2SA188Y 

3005 

2SA204H 

3004/102A 

2SA210K 

3005 

2SA216M 

3006/160 

2SA222R 

3008 

2SA175X 

3006/160 

2SA189 

3005 

2SA204J 

3004/102A 

2SA210L 

3005 

2SA2160R 

3006/160 

2SA222X 

3008 

2SA175Y 

3006/160 

2SA189A 

3005 

2SA204K 

3004/102A 

2SA210M 

3005 

2SA216R 

3006/160 

2SA222Y 

3008 

2SA176 

3008 

2SA189B 

3005 

2SA204L 

3004/102A 

2SA2100R 

3005 

2SA216X 

3006/160 

2SA223 

3006/160 

2SA176A 

3008 

2SA189C 

3005 

2SA204M 

3004/102A 

2SA210R 

3005 

2SA216Y 

3006/160 

2SA223A 

3006/160 

2SA176B 

3008 

2SA189D 

3005 

2SA2040R 

3004/102A 

2SA210X 

3005 

2SA217 

3005 

2SA223B 

3006/160 

2SA176C 

3008 

2SA189E 

3005 

2SA204R 

3004/102A 

2SA210Y 

3005 

2SA217A 

3005 

2SA223C 

3006/160 

2SA176D 

3008 

2SA189F 

3005 

2SA204X 

3004/102A 

2SA211 

3005 

2SA217B 

3005 

2SA223D 

3006/160 

2SA176E 

3008 

2SA189G 

3005 

2SA204Y 

. 3004/102A 

2SA211A 

3005 

2SA217C 

3005 

2SA223E 

3006/160 

2SA176F 

3008 

2SA189GN 

3005 

2SA205 

3004/102A 

2SA211B 

3005 

2SA217D 

3005 

2SA223F 

3006/160 

2SA176G 

3008 

2SA189H 

3005 

2SA205A 

3004/102A 

2SA211C 

3005 

2SA217E 

3005 

2SA223G 

3006/160 

2SA176GN 

3008 

2SA189J 

3005 

2SA205B 

3004/102A 

2SA211D 

3005 

2SA217F 

3005 

2SA223GN 

3006/160 

2SA176H 

3008 

2SA189K 

3005 

2SA205C 

3004/102A 

2SA211E 

3005 

2SA217G 

3005 

2SA223H 

3006/160 

2SA176J 

3008 

2SA189L 

3005 

2SA205D 

3004/102A 

2SA211F 

3005 

2SA217GN 

3005 

2SA223J 

3006/160 

2SA176K 

3008 

2SA189M 

3005 

2SA205E 

3004/102A 

2SA211G 

3005 

2SA217H 

3005 

2SA223K 

3006/160 

2SA176L 

3008 

2SA1890R 

3005 

2SA205F 

3004/102A 

2SA211GN 

3005 

2SA217J 

3005 

2SA223L 

3006/160 

2SA176M 

3008 

2SA189R 

3005 

2SA205G 

3004/102A 

2SA211H 

3005 

2SA217K 

3005 

2SA223M 

3006/160 

2SA1760R 

3008 

2SA189X 

3005 

2SA205GN 

3004/102A 

2SA211J 

3005 

2SA217L 

3005 

2SA2230R 

3006/160 

2SA176R 

3008 

2SA189Y 

3005 

2SA205H 

3004/102A 

2SA211K 

3005 

2SA217M 

3005 

2SA223R 

3006/160 

2SA176X 

3008 

2SA197 

3006/160 

2SA205J 

3004/102A 

2SA211L 

3005 

2SA2170R 

3005 

2SA223X 

3006/160 

2SA176Y 

3008 

2SA197A 

3006/160 

2SA205K 

3004/102A 

2SA211M 

3005 

2SA217R 

3005 

2SA223Y 

3006/160 

2SA180 

3005 

2SA197B 

3006/160 

2SA205L 

3004/102A 

2SA2110R 

3005 

2SA217X 

3005 

2SA224 

3008 

2SA180A 

3005 

2SA197C 

3006/160 

2SA205M 

3004/102A 

2SA211R 

3005 

2SA217Y 

3005 

2SA224A 

3008 

2SA180B 

3005 

2SA197D 

3006/160 

2SA2050R 

3004/102A 

2SA211X 

3005 

2SA218 

3008 

2SA224B 

3008 

2SA180C 

3005 

2SA197E 

3006/160 

2SA205R 

3004/102A 

2SA211Y 

3005 

2SA218A 

3008 

2SA224C 

3008 

2SA180D 

3005 

2SA197F 

3006/160 

2SA205X 

3004/102A 

2SA212 

3005 

2SA218B 

3008 

2SA224D 

3008 

2SA180E 

3005 

2SA197G 

3006/160 

2SA205Y 

3004/102A 

2SA212A 

3005 

2SA218C 

3008 

2SA224E 

3008 

2SA180F 

3005 

2SA197GN 

3006/160 

2SA206 

3004/102A 

2SA212B 

3005 

2SA218D 

3008 

2SA224F 

3008 

2SA180G 

3005 

2SA197H 

3006/160 

2SA206A 

3004/102A 

2SA212C 

3005 

2SA218E 

3008 

2SA224G 

3008 

2SA180GN 

3005 

2SA197J 

3006/160 

2SA206B 

3004/102A 

2SA212D 

3005 

2SA218F 

3008 

2SA224GN 

3008 

2SA180H 

3005 

2SA197K 

3006/160 

2SA206C 

3004/102A 

2SA212E 

3005 

2SA218G 

3008 

2SA224H 

3008 

2SA180J 

3005 

2SA197L 

3006/160 

2SA206D 

3004/102A 

2SA212F 

3005 

2SA218GN 

3008 

2SA224J 

3008 

2SA180K 

3005 

2SA197M 

3006/160 

2SA206E 

3004/102A 

2SA212G 

3005 

2SA218H 

3008 

2SA224K 

3008 

2SA180L 

3005 

2SA1970R 

3006/160 

2SA206F 

3004/102A 

2SA212GN 

3005 

2SA218J 

3008 

2SA224L 

3008 


157 



2SA224M—2SA270H RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA224M 

3008 

2SA234R 

3006/160 

2SA240Y 

3006/160 

2SA252A 

3006/160 

2SA258E 

3007 

2SA264GN 

3006/160 

2SA2240R 

3008 

2SA234X 

3006/160 

2SA241 

3006/160 

2SA252B 

3006/160 

2SA258F 

3007 

2SA264H 

3006/160 

2SA224R 

3008 

2SA234Y 

3006/160 

2SA241A 

3006/160 

2SA252C 

3006/160 

2SA258G 

3007 

2SA264J 

3006/160 

2SA224X 

3008 

2SA235 

3006/160 

2SA241B 

3006/160 

2SA252D 

3006/160 

2SA258GN 

3007 

2SA264K 

3006/160 

2SA224Y 

3008 

2SA235A 

3006/160 

2SA241C 

3006/160 

2SA252E 

3006/160 

2SA258H 

3007 

2SA264L 

3006/160 

2SA225 

3006/160 

2SA235B 

3006/160 

2SA241D 

3006/160 

2SA252F 

3006/160 

2SA258J 

3007 

2SA264M 

3006/160 

2SA225A 

3006/160 

2SA235C 

3006/160 

2SA241E 

3006/160 

2SA252G 

3006/160 

2SA258K 

3007 

2SA2640R 

3006/160 

2SA225B 

3006/160 

2SA235D 

3006/160 

2SA241F 

3006/160 

2SA252H 

3006/160 

2SA258L 

3007 

2SA264R 

3006/160 

2SA225C 

3006/160 

2SA235E 

3006/160 

2SA241G 

3006/160 

2SA252J 

3006/160 

2SA258M 

3007 

2SA264X 

3006/160 

2SA225D 

3006/160 

2SA235F 

3006/160 

2SA241GN 

3006/160 

2SA252K 

3006/160 

2SA2580R 

3007 

2SA264Y 

3006/160 

2SA225E 

3006/160 

2SA235G 

3006/160 

2SA241H 

3006/160 

2SA252L 

3006/160 

2SA258R 

3007 

2SA265 

3006/160 

2SA225F 

3006/160 

2SA235GN 

3006/160 

2SA241J 

3006/160 

2SA252M 

3006/160 

2SA258X 

3007 

2SA265A 

3006/160 

2SA225G 

3006/160 

2SA235H 

3006/160 

2SA241K 

3006/160 

2SA2520R 

3006/160 

2SA258Y 

3007 

2SA265B 

3006/160 

2SA225GN 

3006/160 

2SA235J 

3006/160 

2SA241L 

3006/160 

2SA252R 

3006/160 

2SA259 

3008 

2SA265C 

3006/160 

2SA225H 

3006/160 

2SA235K 

3006/160 

2SA241M 

3006/160 

2SA252X 

3006/160 

2SA259A 

3008 

2SA265D 

3006/160 

2SA225J 

3006/160 

2SA235M 

3006/160 

2SA2410R 

3006/160 

2SA252Y 

3006/160 

2SA259B 

3008 

2SA265E 

3006/160 

2SA225K 

3006/160 

2SA2350R 

3006/160 

2SA241R 

3006/160 

2SA253 

3006/160 

2SA259C 

3008 

2SA265F 

3006/160 

2SA225L 

3006/160 

2SA235R 

3006/160 

2SA241X 

3006/160 

2SA253A 

3006/160 

2SA259D 

3008 

2SA265G 

3006/160 

2SA225M 

3006/160 

2SA235X 

3006/160 

2SA241Y 

3006/160 

2SA253B 

3006/160 

2SA259E 

3008 

2SA265GN 

3006/160 

2SA2250R 

3006/160 

2SA235Y 

3006/160 

2SA246 

3006/160 

2SA253C 

3006/160 

2SA259F 

3008 

2SA265H 

3006/160 

2SA225R 

3006/160 

2SA236 

3007 

2SA246A 

3006/160 

2SA253D 

3006/160 

2SA259G 

3008 

2SA265J 

3006/160 

2SA225X 

3006/160 

2SA236A 

3007 

2SA246B 

3006/160 

2SA253E 

3006/160 

2SA259GN 

3008 

2SA265K 

3006/160 

2SA225Y 

3006/160 

2SA236B 

3007 

2SA246C 

3006/160 

2SA253F 

3006/160 

2SA259H 

3008 

2SA265L 

3006/160 

2SA227 

3006/160 

2SA236C 

3007 

2SA246D 

3006/160 

2SA253G 

3006/160 

2SA259J 

3008 

2SA265M 

3006/160 

2SA227A 

3006/160 

2SA236D 

3007 

2SA246E 

3006/160 

2SA253GN 

3006/160 

2SA259K 

3008 

2SA2650R 

3006/160 

2SA227B 

3006/160 

2SA236E 

3007 

2SA246F 

3006/160 

2SA253H 

3006/160 

2SA259L 

3008 

2SA265R 

3006/160 

2SA227C 

3006/160 

2SA236F 

3007 

2SA246G 

3006/160 

2SA253J 

3006/160 

2SA259M 

3008 

2SA265X 

3006/160 

2SA227D 

3006/160 

2SA236G 

3007 

2SA246GN 

3006/160 

2SA253K 

3006/160 

2SA2590R 

3008 

2SA265Y 

3006/160 

2SA227E 

3006/160 

2SA236GN 

3007 

2SA246H 

3006/160 

2SA253L 

3006/160 

2SA259R 

3008 

2SA266 

3008 

2SA227F 

3006/160 

2SA236H 

3007 

2SA246J 

3006/160 

2SA253M 

3006/160 

2SA259X 

3008 

2SA266A 

3008 

2SA227G 

3006/160 

2SA236J 

3007 

2SA246K 

3006/160 

2SA2530R 

3006/160 

2SA259Y 

3008 

2SA266B 

3008 

2SA227GN 

3006/160 

2SA236K 

3007 

2SA246L 

3006/160 

2SA253R 

3006/160 

2SA260 

3006/160 

2SA266C 

3008 

2SA227H 

3006/160 

2SA236L 

3007 

2SA246M 

3006/160 

2SA253X 

3006/160 

2SA260 OR 

3006/160 

2SA266D 

3008 

2SA227J 

3006/160 

2SA236M 

3007 

2SA2460R 

3006/160 

2SA253Y 

3006/160 

2SA260A 

3006/160 

2SA266E 

3008 

2SA227K 

3006/160 

2SA2360R 

3007 

2SA246R 

3006/160 

2SA254 

3005 

2SA260B 

3006/160 

2SA266F 

3008 

2SA227L 

3006/160 

2SA236R 

3007 

2SA246V 

3006/160 

2SA254A 

3005 

2SA260C 

3006/160 

2SA266G 

3008 

2SA227M 

3006/160 

2SA236X 

3007 

2SA246X 

3006/160 

2SA254B 

3005 

2SA260D 

3006/160 

2SA266GN 

3008 

2SA2270R 

3006/160 

2SA236Y 

3007 

2SA246Y 

3006/160 

2SA254C 

3005 

2SA260E 

3006/160 

2SA266H 

3008 

2SA227R 

3006/160 

2SA237 

3008 

2SA247 

3006/160 

2SA254D 

3005 

2SA260F 

3006/160 

2SA266J 

3008 

2SA227X 

3006/160 

2SA237A 

3008 

2SA247A 

3006/160 

2SA254E 

3005 

2SA260G 

3006/160 

2SA266K 

3008 

2SA227Y 

3006/160 

2SA237B 

3008 

2SA247B 

3006/160 

2SA254F 

3005 

2SA260GN 

3006/160 

2SA266L 

3008 

2SA229 

3006/160 

2SA237C 

3008 

2SA247C 

3006/160 

2SA254G 

3005 

2SA260H 

3006/160 

2SA266M 

3008 

2SA229A 

3006/160 

2SA237D 

3008 

2SA247D 

3006/160 

2SA254H 

3005 

2SA260J 

3006/160 

2SA2660R 

3008 

2SA229B 

3006/160 

2SA237E 

3008 

2SA247E 

3006/160 

2SA254J 

3005 

2SA260K 

3006/160 

2SA266R 

3008 

2SA229C 

3006/160 

2SA237F 

3008 

2SA247F 

3006/160 

2SA254K 

3005 

2SA260L 

3006/160 

2SA266X 

3008 

2SA229D 

3006/160 

2SA237G 

3008 

2SA247G 

3006/160 

2SA254L 

3005 

2SA260M 

3006/160 

2SA266Y 

3008 

2SA229E 

3006/160 

2SA237GN 

3008 

2SA247GN 

3006/160 

2SA254M 

3005 

2SA260R 

3006/160 

2SA267 

3006/160 

2SA229F 

3006/160 

2SA237H 

3008 

2SA247H 

3006/160 

2SA2540R 

3005 

2SA260X 

3006/160 

2SA267A 

3006/160 

2SA229G 

3006/160 

2SA237J 

3008 

2SA247J 

3006/160 

2SA254R 

3005 

2SA260Y 

3006/160 

2SA267B 

3006/160 

2SA229GN 

3006/160 

2SA237K 

3008 

2SA247K 

3006/160 

2SA254X 

3005 

2SA261 

3006/160 

2SA267C 

3006/160 

2SA229H 

3006/160 

2SA237L 

3008 

2SA247L 

3006/160 

2SA254Y 

3005 

2SA261A 

3006/160 

2SA267D 

3006/160 

2SA229J 

3006/160 

2SA237M 

3008 

2SA247M 

3006/160 

2SA255 

3005 

2SA261B 

3006/160 

2SA267E 

3006/160 

2SA229K 

3006/160 

2SA2370R 

3008 

2SA2470R 

3006/160 

2SA255A 

3005 

2SA261C 

3006/160 

2SA267F 

3006/160 

2SA229L 

3006/160 

2SA237R 

3008 

2SA247R 

3006/160 

2SA255B 

3005 

2SA261D 

3006/160 

2SA267G 

3006/160 

2SA2290R 

3006/160 

2SA237X 

3008 

2SA247X 

3006/160 

2SA255C 

3005 

2SA261E 

3006/160 

2SA267GN 

3006/160 

2SA229R 

3006/160 

2SA237Y 

3008 

2SA247Y 

3006/160 

2SA255D 

3005 

2SA261F 

3006/160 

2SA267H 

3006/160 

2SA229X 

3006/160 

2SA238 

3006/160 

2SA248 

3005 

2SA255E 

3005 

2SA261G 

3006/160 

2SA267J 

3006/160 

2SA229Y 

3006/160 

2SA238A 

3006/160 

2SA248A 

3005 

2SA255F 

3005 

2SA261GN 

3006/160 

2SA267K 

3006/160 

2SA230 

3006/160 

2SA238B 

3006/160 

2SA248B 

3005 

2SA255G 

3005 

2SA261H 

3006/160 

2SA267L 

3006/160 

2SA230 OR 

3006/160 

2SA238C 

3006/160 

2SA248C 

3005 

2SA255GN 

3005 

2SA261K 

3006/160 

2SA267M 

3006/160 

2SA230A 

3006/160 

2SA238D 

3006/160 

2SA248D 

3005 

2SA255H 

3005 

2SA261L 

3006/160 

2SA2670R 

3006/160 

2SA230B 

3006/160 

2SA238E 

3006/160 

2SA248E 

3005 

2SA255J 

3005 

2SA261M 

3006/160 

2SA267R 

3006/160 

2SA230C 

3006/160 

2SA238F 

3006/160 

2SA248F 

3005 

2SA255K 

3005 

2SA2610R 

3006/160 

2SA267X 

3006/160 

2SA230D 

3006/160 

2SA238G 

3006/160 

2SA248G 

3005 

2SA255L 

3005 

2SA261R 

3006/160 

2SA267Y 

3006/160 

2SA230E 

3006/160 

2SA238GN 

3006/160 

2SA248GN 

3005 

2SA255M 

3005 

2SA261X 

3006/160 

2SA268 

3006/160 

2SA230F 

3006/160 

2SA238H 

3006/160 

2SA248H 

3005 

2SA2550R 

3005 

2SA261Y 

3006/160 

2SA268A 

3006/160 

2SA230G 

3006/160 

2SA238J 

3006/160 

2SA248J 

3005 

2SA255R 

3005 

2SA262 

3006/160 

2SA268B 

3006/160 

2SA230GN 

3006/160 

2SA238K 

3006/160 

2SA248K 

3005 

2SA255X 

3005 

2SA262A 

3006/160 

2SA268C 

3006/160 

2SA230H 

3006/160 

2SA238L 

3006/160 

2SA248L 

3005 

2SA255Y 

3005 

2SA262B 

3006/160 

2SA268D 

3006/160 

2SA230J 

3006/160 

2SA238M 

3006/160 

2SA248M 

3005 

2SA256 

3008 

2SA262C 

3006/160 

2SA268E 

3006/160 

2SA230K 

3006/160 

2SA2380R 

3006/160 

2SA2480R 

3005 

2SA256A 

3008 

2SA262D 

3006/160 

2SA268F 

3006/160 

2SA230L 

3006/160 

2SA238R 

3006/160 

2SA248R 

3005 

2SA256B 

3008 

2SA262E 

3006/160 

2SA268G 

3006/160 

2SA230M 

3006/160 

2SA238X 

3006/160 

2SA248X 

3005 

2SA256C 

3008 

2SA262F • 

3006/160 

2SA268GN 

3006/160 

2SA230R 

3006/160 

2SA238Y 

3006/160 

2SA248Y 

3005 

2SA256D 

3008 

2SA262G 

3006/160 

2SA268H 

3006/160 

2SA230X 

3006/160 

2SA239 

3006/160 

2SA249 

3008 

2SA256E 

3008 

2SA262GN 

3006/160 

2SA268J 

3006/160 

2SA230Y 

3006/160 

2SA239A 

3006/160 

2SA250 

3004/102A 

2SA256F 

3008 

2SA262H 

3006/160 

2SA268K 

3006/160 

2SA231 

3123 

2SA239B 

3006/160 

2SA250 OR 

3004/102A 

2SA256G 

3008 

2SA262J 

3006/160 

2SA268L 

3006/160 

2SA233 

3007 

2SA239C 

3006/160 

2SA250A 

3004/102A 

2SA256GN 

3008 

2SA262K 

3006/160 

2SA268M 

3006/160 

2SA233A 

3007 

2SA239D 

3006/160 

2SA250B 

3004/102A 

2SA256H 

3008 

2SA262L 

3006/160 

2SA2680R 

3006/160 

2SA233B 

3007 

2SA239E 

3006/160 

2SA250C 

3004/102A 

2SA256J 

3008 

2SA262M 

3006/160 

2SA268R 

3006/160 

2SA233C 

3007 

2SA239F 

3006/160 

2SA250D 

3004/102A 

2SA256K 

3008 

2SA2620R 

3006/160 

2SA268X 

3006/160 

2SA233D 

3007 

2SA239G 

3006/160 

2SA250E 

3004/102A 

2SA256L 

3008 

2SA262R 

3006/160 

2SA268Y 

3006/160 

2SA233E 

3007 

2SA239GN 

3006/160 

2SA250F 

3004/102A 

2SA256M 

3008 

2SA262X 

3006/160 

2SA269 

3008 

2SA233F 

3007 

2SA239H 

3006/160 

2SA250G 

3004/102A 

2SA2560R 

3008 

2SA262Y 

3006/160 

2SA269A 

3008 

2SA233G 

3007 

2SA239J 

3006/160 

2SA250GN 

3004/102A 

2SA256R 

3008 

2SA263 

3006/160 

2SA269B 

3008 

2SA233GN 

3007 

2SA239K 

3006/160 

2SA250H 

3004/102A 

2SA256X 

3008 

2SA263A 

3006/160 

2SA269C 

3008 

2SA233H 

3007 

2SA239L 

3006/160 

2SA250J 

3004/102A 

2SA256Y 

3008 

2SA263B 

3006/160 

2SA269D 

3008 

2SA233J 

3007 

2SA239M 

3006/160 

2SA250K 

3004/102A 

2SA257 

3007 

2SA263C 

3006/160 

2SA269E 

3008 

2SA233K 

3007 

2SA2390R 

3006/160 

2SA250L 

3004/102A 

2SA257A 

3007 

2SA263D 

3006/160 

2SA269F 

3008 

2SA233L 

3007 

2SA239R 

3006/160 

2SA250M 

3004/102A 

2SA257B 

3007 

2SA263E 

3006/160 

2SA269G 

3008 

2SA233M 

3007 

2SA239X 

3006/160 

2SA250R 

3004/102A 

2SA257C 

3007 

2SA263F 

3006/160 

2SA269GN 

3008 

2SA2330R 

3007 

2SA239Y 

3006/160 

2SA250Y 

3004/102A 

2SA257D 

3007 

2SA263G 

3006/160 

2SA269H 

3008 

2SA233R 

3007 

2SA240 

3006/160 

2SA251 

3006/160 

2SA257E 

3007 

2SA263GN 

3006/160 

2SA269J 

3008 

2SA233X 

3007 

2SA240 OR 

3006/160 

2SA251A 

3006/160 

2SA257F 

3007 

2SA263H 

3006/160 

2SA269K 

3008 

2SA233Y 

3007 

2SA240A 

3006/160 

2SA251B 

3006/160 

2SA257G 

3007 

2SA263J 

3006/160 

2SA269L 

3008 

2SA234 

3007 

2SA240B 

3006/160 

2SA251C 

3006/160 

2SA257GN 

3007 

2SA263K 

3006/160 

2SA269M 

3008 

2SA234A 

3006/160 

2SA240B2 

3006/160 

2SA251D 

3006/160 

2SA257H 

' 3007 

2SA263L 

3006/160 

2SA2690R 

3008 

2SA234B 

3006/160 

2SA240C 

3006/160 

2SA251E 

3006/160 

2SA257J 

3007 

2SA263M 

3006/160 

2SA269X 

3008 

2SA234C 

3006/160 

2SA240D 

3006/160 

2SA251F 

3006/160 

2SA257K 

3007 

2SA2630R 

3006/160 

2SA269Y 

3008 

2SA234D 

3006/160 

2SA240E 

3006/160 

2SA251G 

3006/160 

2SA257L 

3007 

2SA263R 

3006/160 

2SA270 

3007 

2SA234E 

3006/160 

2SA240F 

3006/160 

2SA251H 

3006/160 

2SA257M 

3007 

2SA263X 

3006/160 

2SA270 OR 

3007 

2SA234F 

3006/160 

2SA240G 

3006/160 

2SA251J 

3006/160 

2SA2570R 

• 3007 

2SA263Y 

3006/160 

2SA270A 

3007 

2SA234G 

3006/160 

2SA240GN 

3006/160 

2SA251K 

3006/160 

2SA257R 

3007 

2SA264 

3006/160 

2SA270B 

3007 

2SA234GN 

3006/160 

2SA240H 

3006/160 

2SA251L 

3006/160 

2SA257X 

3007 

2SA264A 

3006/160 

2SA270C 

3007 

2SA234H 

3006/160 

2SA240J 

3006/160 

2SA251M 

3006/160 

2SA257Y 

3007 

2SA264B 

3006/160 

2SA270D 

3007 

2SA234J 

3006/160 

2SA240K 

3006/160 

2SA2510R 

3006/160 

2SA258 

3007 

2SA264C 

3006/160 

2SA270E 

3007 

2SA234K 

3006/160 

2SA240L 

3006/160 

2SA251R 

3006/160 

2SA258A 

3007 

2SA264D 

3006/160 

2SA270F 

3007 

2SA234L 

3006/160 

2SA240M 

3006/160 

2SA251X 

3006/160 

2SA258B 

3007 

2SA264E 

3006/160 

2SA270G 

3007 

2SA234M 

3006/160 

2SA240R 

3006/160 

2SA251Y 

3006/160 

2SA258C 

3007 

2SA264F 

3006/160 

2SA270GN 

3007 

2SA2340R 

3006/160 

2SA240X 

3006/160 

2SA252 

3006/160 

2SA258D 

3007 

2SA264G 

3006/160 

2SA270H 

3007 
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2SA270J—2SA3130 


To b« 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA270J 

3007 

2SA2770R 

3005 

2SA283Y 

3005 

2SA290B 

3006/160 

2SA296F 

3005 

2SA307B 

3008 

2SA270K 

3007 

2SA277R 

3005 

2SA284 

3005 

2SA290C 

3006/160 

2SA296G 

3005 

2SA307C 

3008 

2SA270L 

3007 

2SA277X 

3005 

2SA284A 

3005 

2SA290D 

3006/160 

2SA296GN 

3005 

2SA307D 

3008 

2SA270M 

3007 

2SA277Y 

3005 

2SA284B 

3005 

2SA290E 

3006/160 

2SA296H 

3005 

2SA307E 

3008 

2SA270R 

3007 

2SA278 

3005 

2SA284C 

3005 

2SA290F 

3006/160 

2SA296J 

3005 

2SA307F 

3008 

2SA270X 

3007 

2SA278A 

3005 

2SA284D 

3005 

2SA290G 

3006/160 

2SA296K 

3005 

2SA307G 

3008 

2SA270Y 

3007 

2SA278B 

3005 

2SA284E 

3005 

2SA290GN 

3006/160 

2SA296L 

3005 

2SA307GN 

3008 

2SA271 

3008 

2SA278C 

3005 

2SA284F 

3005 

2SA290H’ 

3006/160 

2SA296M 

3005 

2SA307J 

3008 

2SA271A 

3008 

2SA278D 

3005 

2SA284G 

3005 

2SA290J 

3006/160 

2SA2960R 

3005 

2SA307K 

3008 

2SA271B 

3008 

2SA278E 

3005 

2SA284GN 

3005 

2SA290K 

3006/160 

2SA296R 

3005 

2SA307L 

3008 

2SA271C 

3008 

2SA278F 

3005 

2SA284H 

3005 

2SA290L 

3006/160 

2SA296X 

3005 

2SA307M 

3008 

2SA271D 

3008 

2SA278G 

3005 

2SA284J 

3005 

2SA290M 

3006/160 

2SA296Y 

3005 

2SA3070R 

3008 

2SA271E 

3008 

2SA278GN 

3005 

2SA284K 

3005 

2SA290R 

3006/160 

2SA297 

3005 

2SA307R 

3008 

2SA271F 

3008 

2SA278J 

3005 

2SA284L 

3005 

2SA290X 

3006/160 

2SA297A 

3005 

2SA307X 

3008 

2SA271G 

3008 

2SA278K 

3005 

2SA284M 

3005 

2SA290Y 

3006/160 

2SA297B 

3005 

2SA307Y 

3008 

2SA271GN 

3008 

2SA278L 

3005 

2SA2840R 

3005 

2SA291 

3006/160 

2SA297C 

3005 

2SA308 

3006/160 

2SA271H 

3008 

2SA278M 

3005 

2SA284R 

3005 

2SA291A 

3006/160 

2SA297D 

3005 

2SA308A 

3006/160 

2SA271J 

3008 

2SA2780R 

3005 

2SA284X 

3005 

2SA291B 

3006/160 

2SA297E 

3005 

2SA308B 

3006/160 

2SA271K 

3008 

2SA278R 

3005 

2SA284Y 

3005 

2SA291C 

3006/160 

2SA297F 

3005 

2SA308C 

3006/160 

2SA271L 

3008 

2SA278X 

3005 

2SA285 

3008 

2SA291D 

3006/160 

2SA297G 

3005 

2SA308D 

3006/160 

2SA271M 

3008 

2SA278Y 

3005 

2SA285A 

3008 

2SA291E 

3006/160 

2SA297H 

3005 

2SA308E 

3006/160 

2SA271OR 

3008 

2SA279 

3005 

2SA285B 

3008 

2SA291F 

3006/160 

2SA297J 

3005 

2SA308F 

3006/160 

2SA271R 

3008 

2SA279A 

3005 

2SA285C 

3008 

2SA291G 

3006/160 

2SA297K 

3005 

2SA308G 

3006/160 

2SA271X 

3008 

2SA279B 

3005 

2SA285D 

3008 

2SA291GN 

3006/160 

2SA297L 

3005 

2SA308GN 

3006/160 

2SA271Y 

3008 

2SA279C 

3005 

2SA285E 

3008 

2SA291H 

3006/160 

2SA297M 

3005 

2SA308H 

3006/160 

2SA272 

3008 

2SA279D 

3005 

2SA285F 

3008 

2SA291J 

3006/160 

2SA2970R 

3005 

2SA308J 

3006/160 

2SA272A 

3008 

2SA279E 

3005 

2SA285G 

3008 

2SA291K 

3006/160 

2SA297R 

3005 

2SA308K 

3006/160 

2SA272B 

3008 

2SA279F 

3005 

2SA285GN 

3008 

2SA291L 

3006/160 

2SA297X 

3005 

2SA308L 

3006/160 

2SA272C 

3008 

2SA279G 

3005 

2SA285H 

3008 

2SA291M 

3006/160 

2SA297Y 

3005 

2SA308M 

3006/160 

2SA272D 

3008 

2SA279GN 

3005 

2SA285J 

3008 

2SA2910R 

3006/160 

2SA298 

3008 

2SA3080R 

3006/160 

2SA272E 

3008 

2SA279H 

3005 

2SA285K 

3008 

2SA291R 

3006/160 

2SA298A 

3008 

2SA308R 

3006/160 

2SA272F 

3008 

2SA279J 

3005 

2SA285L 

3008 

2SA291X 

3006/160 

2SA298B 

3008 

2SA308X 

3006/160 

2SA272G 

3008 

2SA279K 

3005 

2SA285M 

3008 

2SA291Y 

3006/160 

2SA298C 

3008 

2SA308Y 

3006/160 

2SA272GN 

3008 

2SA279L 

3005 

2SA2850R 

3008 

2SA292 

3006/160 

2SA298D 

3009 

2SA309 

3006/160 

2SA272H 

3008 

2SA279M 

3005 

2SA285R 

3008 

2SA292A 

3006/160 

2SA298E 

3009 

2SA309A 

3006/160 

2SA272J 

3008 

2SA2790R 

3005 

2SA285X 

3008 

2SA292B 

3006/160 

2SA298F 

3009 

2SA309B 

3006/160 

2SA272K 

3008 

2SA279R 

3005 

2SA285Y 

3008 

2SA292C 

3006/160 

2SA298G 

3008 

2SA309C 

3006/160 

2SA272L 

3008 

2SA279X 

3005 

2SA286 

3008 

2SA292D 

3006/160 

2SA298GN 

3009 

2SA309D 

3006/160 

2SA272M 

3008 

2SA279Y 

3005 

2SA286A 

3008 

2SA292E 

3006/160 

2SA298H 

3009 

2SA309E 

3006/160 

2SA2720R 

3008 

2SA280 

3006/160 

2SA286B 

3008 

2SA292F 

3006/160 

2SA298J 

3009 

2SA309F 

3006/160 

2SA272R 

3008 

2SA280A 

3006/160 

2SA286C 

3008 

2SA292G 

3006/160 

2SA298K 

3009 

2SA309G 

3006/160 

2SA272X 

3008 

2SA280B 

3006/160 

2SA286D 

3008 

2SA292GN 

3006/160 

2SA298L 

3009 

2SA309GN 

3006/160 

2SA272Y 

3008 

2SA280C 

3006/160 

2SA286E 

3008 

2SA292H 

3006/160 

2SA298M 

3009 

2SA309H 

3006/160 

2SA273 

3008 

2SA280D 

3006/160 

2SA286F 

3008 

2SA292J 

3006/160 

2SA2980R 

3008 

2SA309J 

3006/160 

2SA273A 

3008 

2SA280E 

3006/160 

2SA286G 

3008 

2SA292K 

3006/160 

2SA298R 

3009 

2SA309K 

3006/160 

2SA273B 

3008 

2SA280F 

3006/160 

2SA286GN 

3008 

2SA292L 

3006/160 

2SA298X 

3008 

2SA309L 

3006/160 

2SA273C 

3008 

2SA280G 

3006/160 

2SA286H 

3008 

2SA292M 

3006/160 

2SA298Y 

3008 

2SA309M 

3006/160 

2SA273D 

3008 

2SA280GN 

3006/160 

2SA286J 

3008 

2SA2920R 

3006/160 

2SA301 

3006/160 

2SA3090R 

3006/160 

2SA273E 

3008 

2SA280H 

3006/160 

2SA286K 

3008 

2SA292R 

3006/160 

2SA301A 

3006/160 

2SA309R 

3006/160 

2SA273F 

3008 

2SA280J 

3006/160 

2SA286L 

3008 

2SA292X 

3006/160 

2SA301B 

3006/160 

2SA309X 

3006/160 

2SA273G 

3008 

2SA280K 

3006/160 

2SA286M 

3008 

2SA292Y 

3006/160 

2SA301C 

3006/160 

2SA309Y 

3006/160 

2SA273GN 

3008 

2SA280L 

3006/160 

2SA2860R 

3008 

2SA293 

3006/160 

2SA301D 

3006/160 

2SA310 

3006/160 

2SA273H 

3008 

2SA280M 

3006/160 

2SA286R 

3008 

2SA293A 

3006/160 

2SA301E 

3006/160 

2SA310A 

3006/160 

2SA273J 

3008 

2SA2800R 

3006/160 

2SA286X 

3008 

2SA293B 

3006/160 

2SA301F 

3006/160 

2SA310B 

3006/160 

2SA273K 

3008 

2SA280R 

3006/160 

2SA286Y 

3008 

2SA293C 

3006/160 

2SA301G 

3006/160 

2SA310C 

3006/160 

2SA273L 

3008 

2SA280X 

3006/160 

2SA287 

3008 

2SA293D 

3006/160 

2SA301GN 

3006/160 

2SA310D 

3006/160 

2SA273M 

3008 

2SA280Y 

3006/160 

2SA287A 

3008 

2SA293E 

3006/160 

2SA301H 

3006/160 

2SA310E 

3006/160 

2SA2730R 

3008 

2SA281 

3006/160 

2SA287B 

3008 

2SA293F 

3006/160 

2SA301J 

3006/160 

2SA310F 

3006/160 

2SA273X 

3008 

2SA281A 

3006/160 

2SA287C 

3008 

2SA293G 

3006/160 

2SA301K 

3006/160 

2SA310G 

3006/160 

2SA273Y 

3008 

2SA281B 

3006/160 

2SA287D 

3008 

2SA293GN 

3006/160 

2SA301L 

3006/160 

2SA310GN 

3006/160 

2SA274 

3008 

2SA281C 

3006/160 

2SA287E 

3008 

2SA293H 

3006/160 

2SA301M 

3006/160 

2SA310H 

3006/160 

2SA274A 

3008 

2SA281D 

3006/160 

2SA287F 

3008 

2SA293J 

3006/160 

2SA3010R 

3006/160 

2SA310J 

3006/160 

2SA274B 

3008 

2SA281E 

3006/160 

2SA287G 

3008 

2SA293K 

3006/160 

2SA301R 

3006/160 

2SA310K 

3006/160 

2SA274C 

3008 

2SA281F 

3006/160 

2SA287GN 

3008 

2SA293L 

3006/160 

2SA301X 

3006/160 

2SA310L 

3006/160 

2SA274D 

3008 

2SA281G 

3006/160 

2SA287H 

3008 

2SA293M 

3006/160 

2SA301Y 

3006/160 

2SA310M 

3006/160 

2SA274E 

3008 

2SA281GN 

3006/160 

2SA287J 

3008 

2SA2930R 

3006/160 

2SA303 

3004/102A 

2SA3100R 

3006/160 

2SA274F 

3008 

2SA281H 

3006/160 

2SA287K 

3008 

2SA293R 

3006/160 

2SA303A 

3004/102A 

2SA310R 

3006/160 

2SA274G 

3008 

2SA281J 

3006/160 

2SA287L 

3008 

2SA293X 

3006/160 

2SA303B 

3004/102A 

2SA310X 

3006/160 

2SA274GN 

3008 

2SA281K 

3006/160 

2SA287M 

3008 

2SA293Y 

3006/160 

2SA303C 

3004/102A 

2SA310Y 

3006/160 

2SA274H 

3008 

2SA281L 

3006/160 

2SA2870R 

3008 

2SA294 

3007 

2SA303D 

3004/102A 

2SA311 

3008 

2SA274J 

3008 

2SA281M 

3006/160 

2SA287X 

3008 

2SA294A 

3006/160 

2SA303E 

3004/102A 

2SA311A 

3008 

2SA274K 

3008 

2SA2810R 

3006/160 

2SA287Y 

3008 

2SA294B 

3006/160 

2SA303K 

3004/102A 

2SA311B 

3008 

2SA274L 

3008 

2SA281R 

3006/160 

2SA288 

3008 

2SA294C 

3006/160 

2SA303M 

3004/102A 

2SA311C 

3008 

2SA274M 

3008 

2SA281X 

3006/160 

2SA288A 

3006/160 

2SA294D 

3006/160 

2SA303Y 

3004/102A 

2SA311D 

3008 

2SA2740R 

3008 

2SA281Y 

3006/160 

2SA288B 

3008 

2SA294E 

3006/160 

2SA304 

3123 

2SA311E 

3008 

2SA274R 

3008 

2SA282 

3005 

2SA288C 

3008 

2SA294F 

3006/160 

2SA304A 

3123 

2SA311F 

3008 

2SA274X 

3008 

2SA282A 

3005 

2SA288D 

3008 

2SA294G 

3006/160 

2SA304B 

3123 

2SA311G 

3008 

2SA274Y 

3008 

2SA282B 

3005 

2SA288E 

3008 

2SA294GN 

3006/160 

2SA304C 

3123 

2SA311GN 

3008 

2SA275 

3008 

2SA282C 

3005 

2SA288F 

3008 

2SA294H 

3006/160 

2SA304D 

3123 

2SA311H 

3008 

2SA275A 

3008 

2SA282D 

3005 

2SA288G 

3008 

2SA294J 

3006/160 

2SA304F 

3123 

2SA311J 

3008 

2SA275B 

3008 

2SA282E 

3005 

2SA288GN 

3008 

2SA294K 

3006/160 

2SA304G 

3123 

2SA311K 

3008 

2SA275C 

3008 

2SA282F 

3005 

2SA288H 

3008 

2SA294L 

3006/160 

2SA304GN 

3123 

2SA311L 

3008 

2SA275D 

3008 

2SA282G 

3005 

2SA288J 

3008 

2SA294M 

3006/160 

2SA304J 

3123 

2SA311M 

3008 

2SA275E 

3008 

2SA282GN 

3005 

2SA288K 

3008 

2SA2940R 

3006/160 

2SA304K 

3123 

2SA3110R 

3008 

2SA275F 

3008 

2SA282H 

3005 

2SA288L 

3008 

2SA294R 

3006/160 

2SA304L 

3123 

2SA311R 

3008 

2SA275G 

3008 

2SA282J 

3005 

2SA288M 

3008 

2SA294X 

3006/160 

2SA304M 

3123 

2SA311X 

3008 

2SA275GN 

3008 

2SA282K 

3005 

2SA2880R 

3008 

2SA294Y 

3006/160 

2SA3040R 

3123 

2SA311Y 

3008 

2SA275H 

3008 

2SA282L 

3005 

2SA288X 

3008 

2SA295 

3006/160 

2SA304R 

3123 

2SA312 

3008 

2SA275J 

3008 

2SA282M 

3005 

2SA288Y 

3008 

2SA295A 

3006/160 

2SA304X 

3123 

2SA312A 

3008 

2SA275K 

3008 

2SA2820R 

3005 

2SA289 

3006/160 

2SA295B 

3006/160 

2SA304Y 

3123 

2SA312B 

3008 

2SA275L 

3008 

2SA282R 

3005 

2SA289A 

3006/160 

2SA295C 

3006/160 

2SA305 

3005 

2SA312C 

3008 

2SA275M 

3008 

2SA282X 

3005 

2SA289B 

3006/160 

2SA295D 

3006/160 

2SA305A 

3005 

2SA312D 

3008 

2SA2750R 

3008 

2SA282Y 

3005 

2SA289C 

3006/160 

2SA295E 

3006/160 

2SA305B 

3005 

2SA312E 

3008 

2SA275R 

3008 

2SA283 

3005 

2SA289D 

3006/160 

2SA295F 

3006/160 

2SA305C 

3005 

2SA312F 

3008 

2SA275X 

3008 

2SA283A 

3005 

2SA289E 

3006/160 

2SA295G 

3006/160 

2SA305D 

3005 

2SA312G 

3008 

2SA275Y 

3008 

2SA283B 

3005 

2SA289F 

3006/160 

2SA295GN 

3006/160 

2SA305E 

3005 

2SA312GN 

3008 

2SA277 

3005 

2SA283C 

3005 

2SA289G 

3006/160 

2SA295H 

3006/160 

2SA305F 

3005 

2SA312H 

3008 

2SA277A 

3005 

2SA283D 

3005 

2SA289GN 

3006/160 

2SA295J 

3006/160 

2SA305G 

3005 

2SA312J 

3008 

2SA277B 

3005 

2SA283E 

3005 

2SA289H 

3006/160 

2SA295K 

3006/160 

2SA305GN 

3005 

2SA312K 

3008 

2SA277C 

3005 

2SA283F 

3005 

2SA289J 

3006/160 

2SA295L 

3006/160 

2SA305H 

3005 

2SA312L 

3008 

2SA277D 

3005 

2SA283G 

3005 

2SA289K 

3006/160 

2SA2950R 

3006/160 

2SA305J 

3005 

2SA312M 

3008 

2SA277E 

3005 

2SA283GN 

3005 

2SA289L 

3006/160 

2SA295R 

3006/160 

2SA305K 

3005 

2SA3120R 

3008 

2SA277F 

3005 

2SA283H 

3005 

2SA289M 

3006/160 

2SA295X 

3006/160 

2SA305L 

3005 

2SA312R 

3008 

2SA277G 

3005 

2SA283J 

3005 

2SA2890R 

3006/160 

2SA295Y 

3006/160 

2SA305M 

3005 

2SA312X 

3008 

2SA277GN 

3005 

2SA283K 

3005 

2SA289R 

3006/160 

2SA296 

3005 

2SA3050R 

3005 

2SA312Y 

3008 

2SA277H 

3005 

2SA283L 

3005 

2SA289X 

3006/160 

2SA296A 

3005 

2SA305R 

3005 

2SA313 

3008 

2SA277J 

3005 

2SA283M 

3005 

2SA289Y 

3006/160 

2SA296B 

3005 

2SA305X 

3005 

2SA313A 

3008 

2SA277K 

3005 

2SA2830R 

3005 

2SA290 

3006/160 

2SA296C 

3005 

2SA305Y 

3005 

2SA313B 

3008 

2SA277L 

3005 

2SA283R 

3005 

2SA290 OR 

3006/160 

2SA296D 

3005 

2SA307 

3008 

2SA313C 

3008 

2SA277M 

3005 

2SA283X 

3005 

2SA290A 

3006/160 

2SA296E 

3005 

2SA307A 

3008 

2SA313D 

3008 


159 



2SA313E—2SA366E RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA313E 

3008 

2SA323G 

3008 

2SA331R 

3006/160 

2SA341R 

3008 

2SA351Y 

3007 

2SA358C 

3006/160 

2SA313F 

3008 

2SA323GN 

3008 

2SA331X 

3006/160 

2SA341X 

3008 

2SA352 

3008 

2SA358D 

3006/160 

2SA313G 

3008 

2SA323J 

3008 

2SA331Y 

3006/160 

2SA341Y 

3008 

2SA352A 

3008 

2SA358E 

3006/160 

2SA313GN 

3008 

2SA323K 

3008 

2SA332 

3008 

2SA342 

3008 

2SA352B 

3008 

2SA358F 

3006/160 

2SA313H 

3008 

2SA323L 

3008 

2SA332A 

3008 

2SA342A 

3006/160 

2SA352C 

3008 

2SA358G 

3006/160 

2SA313J 

3008 

2SA323M 

3008 

2SA332B 

3008 

2SA342B 

3006/160 

2SA352D 

3008 

2SA358GN 

3006/160 

2SA313K 

3008 

2SA323R 

3008 

2SA332C 

3008 

2SA342C 

3006/160 

2SA352E 

3008 

2SA358H 

3006/160 

2SA313L 

3008 

2SA323X 

3008 

2SA332D 

3008 

2SA342D 

3006/160 

2SA352F 

3008 

2SA358J 

3006/160 

2SA313M 

3008 

2SA323Y 

3008 

2SA332E 

3008 

2SA342E 

3006/160 

2SA352G 

3008 

2SA358K 

3006/160 

2SA3130R 

3008 

2SA324 

3006/160 

2SA332F 

3008 

2SA342F 

3006/160 

2SA352GN 

3008 

2SA358L 

3006/160 

2SA313R 

3008 

2SA324A 

3006/160 

2SA332G 

3008 

2SA342G 

3006/160 

2SA352H 

3008 

2SA358M 

3006/160 

2SA313X 

3008 

2SA324B 

3006/160 

2SA332GN 

3008 

2SA342GN 

3006/160 

2SA352J 

3008 

2SA3580R 

3006/160 

2SA313Y 

3008 

2SA324C 

3006/160 

2SA332H 

3008 

2SA342H 

3006/160 

2SA352K 

3008 

2SA358R 

3006/160 

2SA314 

3008 

2SA324D 

3006/160 

2SA332J 

3008 

2SA342J 

3006/160 

2SA352L 

3008 

2SA358X 

3006/160 

2SA314A 

3008 

2SA324E 

3006/160 

2SA332K 

3008 

2SA342K 

3006/160 

2SA352M 

3008 

2SA358Y 

3006/160 

2SA314B 

3008 

2SA324F 

3006/160 

2SA332L 

3008 

2SA342L 

3006/160 

2SA3520R 

3008 

2SA359 

3006/160 

2SA314C 

3008 

2SA324G 

3006/160 

2SA332M 

3008 

2SA342M 

3006/160 

2SA352R 

3008 

2SA359A 

3006/160 

2SA314D 

3008 

2SA324GN 

3006/160 

2SA3320R 

3008 

2SA3420R 

3006/160 

2SA352Y 

3008 

2SA359B 

3006/160 

2SA314E 

3008 

2SA324H 

3006/160 

2SA332R 

3008 

2SA342R 

3006/160 

2SA353 

3008 

2SA359C 

3006/160 

2SA314F 

3008 

2SA324K 

3006/160 

2SA332X 

3008 

2SA342X 

3006/160 

2SA353A 

3008 

2SA359D 

3006/160 

2SA314G 

3008 

2SA324L 

3006/160 

2SA332Y 

3008 

2SA342Y 

3006/160 

2SA353AL 

3008 

2SA359E 

3006/160 

2SA314GN 

3008 

2SA324M 

3006/160 

2SA334M 

3006/160 

2SA343 

3006/160 

2SA353B 

3008 

2SA359F 

3006/160 

2SA314H 

3008 

2SA3240R 

3006/160 

2SA335 

3006/160 

2SA343A 

3006/160 

2SA353C 

3008 

2SA359G 

3006/160 

2SA314J 

3008 

2SA324R 

3006/160 

2SA335A 

3006/160 

2SA343B 

3006/160 

2SA353CL 

3008 

2SA359GN 

3006/160 

2SA314K 

3008 

2SA324X 

3006/160 

2SA335B 

3006/160 

2SA343C 

3006/160 

2SA353D 

3008 

2SA359H 

3006/160 

2SA314L 

3008 

2SA324Y 

3006/160 

2SA335C 

3006/160 

2SA343D 

3006/160 

2SA353E 

3008 

2SA359J 

3006/160 

2SA314M 

3008 

2SA325 

3006/160 

2SA335D 

3006/160 

2SA343E 

3006/160 

2SA353F 

3008 

2SA359K 

3006/160 

2SA3140R 

3008 

2SA325A 

3006/160 

2SA335E 

3006/160 

2SA343F 

3006/160 

2SA353G 

3008 

2SA359L 

3006/160 

2SA314R 

3008 

2SA325B 

3006/160 

2SA335F 

3006/160 

2SA343G 

3006/160 

2SA353GN 

3008 

2SA359M 

3006/160 

2SA314X 

3008 

2SA325D 

3006/160 

2SA335G 

3006/160 

2SA343H 

3006/160 

2SA353H 

3008 

2SA3590R 

3006/160 

2SA314Y 

3008 

2SA325E 

3006/160 

2SA335GN 

3006/160 

2SA343J 

3006/160 

2SA353J 

3008 

2SA359R 

3006/160 

2SA315 

3008 

2SA325G 

3006/160 

2SA335H 

3006/160 

2SA343K 

3006/160 

2SA353K 

3008 

2SA359X 

3006/160 

2SA315A 

3008 

2SA325GN 

3006/160 

2SA335J 

3006/160 

2SA343L 

3006/160 

2SA353L 

3008 

2SA359Y 

3006/160 

2SA315B 

3008 

2SA325H 

3006/160 

2SA335K 

3006/160 

2SA343M 

3006/160 

2SA353M 

3008 

2SA360 

3007 

2SA315C 

3008 

2SA325J 

3006/160 

2SA335L 

3006/160 

2SA3430R 

3006/160 

2SA3530R 

3008 

2SA360A 

3006/160 

2SA315D 

3008 

2SA325K 

3006/160 

2SA335M 

3006/160 

2SA343R 

3006/160 

2SA353R 

3008 

2SA360B 

3006/160 

2SA315E 

3008 

2SA325L 

3006/160 

2SA3350R 

3006/160 

2SA343X 

3006/160 

2SA353Y 

3008 

2SA360C 

3006/160 

2SA315F 

3008 

2SA325M 

3006/160 

2SA335R 

3006/160 

2SA343Y 

3006/160 

2SA354 

3007 

2SA360E 

3006/160 

2SA315G 

3008 

2SA3250R 

3006/160 

2SA335X 

3006/160 

2SA344 

3006/160 

2SA354A 

3007 

2SA360F 

3006/160 

2SA315GN 

3008 

2SA325R 

3006/160 

2SA335Y 

3006/160 

2SA344A 

3006/160 

2SA354B 

3007 

2SA360G 

3007 

2SA315H 

3008 

2SA325X 

3006/160 

2SA337 

3006/160 

2SA344B 

3006/160 

2SA354BK 

3007 

2SA360GN 

3006/160 

2SA315J 

3008 

2SA325Y 

3006/160 

2SA337A 

3006/160 

2SA344C 

3006/160 

2SA354C 

3007 

2SA360H 

3007 

2SA315K 

3008 

2SA326 

3006/160 

2SA337B 

3006/160 

2SA344D 

3006/160 

2SA354D 

3007 

2SA360J 

3006/160 

2SA315L 

3008 

2SA326A 

3006/160 

2SA337C 

3006/160 

2SA344E 

3006/160 

2SA354E 

3007 

2SA360K 

3007 

2SA315M 

3008 

2SA326B 

3006/160 

2SA337D 

3006/160 

2SA344F 

3006/160 

2SA354F 

3007 

2SA360L 

3006/160 

2SA3150R 

3008 

2SA326C 

3006/160 

2SA337E 

3006/160 

2SA344G 

3006/160 

2SA354G 

3007 

2SA360M 

3006/160 

2SA315R 

3008 

2SA326D 

3006/160 

2SA337F 

3006/160 

2SA344GN 

3006/160 

2SA354GN 

3007 

2SA3600R 

3006/160 

2SA315X 

3008 

2SA326E 

3006/160 

2SA337G 

3006/160 

2SA344H 

3006/160 

2SA354H 

3007 

2SA360R 

3006/160 

2SA315Y 

3008 

2SA326F 

3006/160 

2SA337GN 

3006/160 

2SA344J 

3006/160 

2SA354J 

3007 

2SA360X 

3006/160 

2SA316 

3008 

2SA326G 

3006/160 

2SA337H 

3006/160 

2SA344K 

3006/160 

2SA354K 

3007 

2SA360Y 

3006/160 

2SA316A 

3008 

2SA326GN 

3006/160 

2SA337J 

3006/160 

2SA344L 

3006/160 

2SA354L 

3007 

2SA361 

3007 

2SA316B 

3008 

2SA326H 

3006/160 

2SA337K 

3006/160 

2SA344M 

3006/160 

2SA354M 

3007 

2SA361A 

3007 

2SA316C 

3008 

2SA326J 

3006/160 

2SA337L 

3006/160 

2SA3440R 

3006/160 

2SA3540R 

3007 

2SA361B 

3007 

2SA316D 

3008 

2SA326K 

3006/160 

2SA337M 

3006/160 

2SA344R 

3006/160 

2SA354R 

3007 

2SA361C 

3007 

2SA316E 

3008 

2SA326L 

3006/160 

2SA3370R 

3006/160 

2SA344X 

3006/160 

2SA354Y 

3007 

2SA361D 

3007 

2SA316F 

3008 

2SA326M 

3006/160 

2SA337R 

3006/160 

2SA344Y 

3006/160 

2SA355 

3006/160 

2SA361E 

3007 

2SA316G 

3008 

2SA3260R 

3006/160 

2SA337X 

3006/160 

2SA348 

3006/160 

2SA355A 

3006/160 

2SA361F 

3007 

2SA316GN 

3008 

2SA326R 

3006/160 

2SA337Y 

3006/160 

2SA348A 

3006/160 

2SA355B 

3006/160 

2SA361G 

3007 

2SA316H 

3008 

2SA326X 

3006/160 

2SA338 

3008 

2SA348B 

3006/160 

2SA355C 

3006/160 

2SA361GN 

3007 

2SA316J 

3008 

2SA326Y 

3006/160 

2SA338A 

3008 

2SA348C 

3006/160 

2SA355D 

3006/160 

2SA361H 

3007 

2SA316K 

3008 

2SA329 

3006/160 

2SA338B 

3008 

2SA348D 

3006/160 

2SA355E 

3006/160 

2SA361J 

3007 

2SA316L 

3008 

2SA329A 

3008 

2SA338C 

3008 

2SA348E 

3006/160 

2SA355F 

3006/160 

2SA361K 

3007 

2SA316M 

3008 

2SA329B 

3008 

2SA338D 

3008 

2SA348F 

3006/160 

2SA355G 

3006/160 

2SA361L 

3007 

2SA3160R 

3008 

2SA329C 

3006/160 

2SA338E 

3008 

2SA348G 

3006/160 

2SA355H 

3006/160 

2SA361M 

3007 

2SA316R 

3008 

2SA329D 

3006/160 

2SA338F 

3008 

2SA348GN 

3006/160 

2SA355J 

3006/160 

2SA3610R 

3007 

2SA316X 

3008 

2SA329E 

3006/160 

2SA338G 

3008 

2SA348H 

3006/160 

2SA355K 

3006/160 

2SA361R 

3007 

2SA316Y 

3008 

2SA329F 

3006/160 

2SA338GN 

3008 

2SA348J 

3006/160 

2SA355L 

3006/160 

2SA361X 

3007 

2SA321 

3006/160 

2SA329G 

3006/160 

2SA338H 

3008 

2SA348K 

3006/160 

2SA355M 

3006/160 

2SA361Y 

3007 

2SA321-1 

3006/160 

2SA329GN 

3006/160 

2SA338J 

3008 

2SA348L 

3006/160 

2SA3550R 

3006/160 

2SA364 

3006/160 

2SA321A 

3006/160 

2SA329H 

3006/160 

2SA338K 

3008 

2SA348M 

3006/160 

2SA355R 

3006/160 

2SA364A 

3006/160 

2SA321B 

3006/160 

2SA329J 

3006/160 

2SA338L 

3008 

2SA3480R 

3006/160 

2SA355X 

3006/160 

2SA364B 

3006/160 

2SA321C 

3006/160 

2SA329K 

3006/160 

2SA338M 

3008 

2SA348R 

3006/160 

2SA355Y 

3006/160 

2SA364C 

3006/160 

2SA321D 

3006/160 

2SA329L 

3006/160 

2SA3380R 

3008 

2SA348X 

3006/160 

2SA356 

3008 

2SA364D 

3006/160 

2SA321E 

3006/160 

2SA329M 

3006/160 

2SA338R 

3008 

2SA348Y 

3006/160 

2SA356A 

3008 

2SA364E 

3006/160 

2SA321F 

3006/160 

2SA3290R 

3006/160 

2SA338X 

3008 

2SA350 

3008 

2SA356B 

3008 

2SA364F 

3006/160 

2SA321G 

3006/160 

2SA329R 

3006/160 

2SA338Y 

3008 

2SA350A 

3008 

2SA356C 

3008 

2SA364G 

3006/160 

2SA321GN 

3006/160 

2SA329X 

3006/160 

2SA339 

3008 

2SA350B 

3008 

2SA356D 

3008 

2SA364GN 

3006/160 

2SA321H 

3006/160 

2SA329Y 

3006/160 

2SA339A 

3008 

2SA350BK 

3008 

2SA356E 

3008 

2SA364H 

3006/160 

2SA321J 

3006/160 

2SA330 

3005 

2SA339B 

3008 

2SA350C 

3008 

2SA356F 

3008 

2SA364J 

3006/160 

2SA321K 

3006/160 

2SA330 OR 

3005 

2SA339C 

3008 

2SA350D 

3008 

2SA356G 

3008 

2SA364K 

3006/160 

2SA321L 

3006/160 

2SA330A 

3005 

2SA339D 

3008 

2SA350E 

3008 

2SA356GN 

3008 

2SA364L 

3006/160 

2SA321M 

3006/160 

2SA330B 

3005 

2SA339E 

3008 

2SA350F 

3008 

2SA356H 

3008 

2SA364M 

3006/160 

2SA3210R 

3006/160 

2SA330C 

3005 

2SA339F 

3008 

2SA350G 

3008 

2SA356J , 

3008 

2SA3640R 

3006/160 

2SA321R 

3006/160 

2SA330D 

3005 

2SA339G 

3008 

2SA350GN 

3008 

2SA356K ' 

3008 

2SA364R 

3006/160 

2SA321X 

3006/160 

2SA330E 

3005 

2SA339GN 

3008 

2SA350H 

3008 

2SA356L 

3008 

2SA364X 

3006/160 

2SA321Y 

3006/160 

2SA330F 

3005 

2SA339H 

3008 

2SA350J 

3008 

2SA356M 

3008 

2SA364Y 

3006/160 

2SA322 

3008 

2SA330G 

3005 

2SA339J 

3008 

2SA350K 

3008 

2SA3560R 

3008 

2SA365 

3006/160 

2SA322A 

3008 

2SA330GN 

3005 

2SA339K 

3008 

2SA350L 

3008 

2SA356R 

3008 

2SA365A 

3006/160 

2SA322B 

3008 

2SA330H 

3005 

2SA339L 

3008 

2SA350M 

3008 

2SA357 

3008 

2SA365B 

3006/160 

2SA322C 

3008 

2SA330J 

3005 

2SA339M 

3008 

2SA3500R 

3008 

2SA357A 

3008 

2SA365C 

3006/160 

2SA322D 

3008 

2SA330K 

3005 

2SA3390R 

3008 

2SA350R 

3008 

2SA357B 

3008 

2SA365D 

3006/160 

2SA322E 

3008 

2SA330L 

3005 

2SA339R 

3008 

2SA350T 

3008 

2SA357C 

3008 

2SA365E 

3006/160 

2SA322F 

3008 

2SA330M 

3005 

2SA339X 

3008 

2SA350TY 

3008 

2SA357D 

3008 

2SA365F 

3006/160 

2SA322G 

3008 

2SA330X 

3005 

2SA339Y 

3008 

2SA350Y 

3008 

2SA357E 

3008 

2SA365G 

3006/160 

2SA322GN 

3008 

2SA330Y 

3005 

2SA341 

3007 

2SA351 

3007 

2SA357F 

3008 

2SA365GN 

3006/160 

2SA322H 

3008 

2SA331 

3007 

2SA341-OB 

3007 

2SA351A 

3007 

2SA357G 

3008 

2SA365H 

3006/160 

2SA322K 

3721/100 

2SA331A 

3006/160 

2SA341A 

3008 

2SA351A-2 

3007 

2SA357GN 

3008 

2SA365J 

3006/160 

2SA322L 

3008 

2SA331B 

3006/160 

2SA341B 

3008 

2SA351B 

3007 

2SA357H 

3008 

2SA365K 

3006/160 

2SA322M 

3008 

2SA331C 

3006/160 

2SA341C 

3008 

2SA351C 

3007 

2SA357J 

3008 

2SA365L 

3006/160 

2SA3220R 

3008 

2SA331D 

3006/160 

2SA341D 

3008 

2SA351D 

3007 

2SA357K 

3008 

2SA365M 

3006/160 

2SA322R 

3008 

2SA331E 

3006/160 

2SA341E 

3008 

2SA351E 

3007 

2SA357L 

3008 

2SA3650R 

3006/160 

2SA322X 

3008 

2SA331F 

3006/160 

2SA341F 

3008 

2SA351F 

3007 

2SA357M 

3008 

2SA365R 

3006/160 

2SA322Y 

3008 

2SA331G 

3006/160 

2SA341G 

3008 

2SA351G 

3007 

2SA3570R 

3008 

2SA365X 

3006/160 

2SA323 

3008 

2SA331GN 

3006/160 

2SA341GN 

3008 

2SA351GN 

3007 

2SA357R 

3008 

2SA365Y 

3006/160 

2SA323A 

3008 

2SA331H 

3006/160 

2SA341H 

3008 

2SA351K 

3007 

2SA357X 

3008 

2SA366 

3006/160 

2SA323B 

3008 

2SA331J 

3006/160 

2SA341J 

3008 

2SA351L 

3007 

2SA357Y 

3008 

2SA366A 

3006/160 

2SA323C 

3008 

2SA331K 

3006/160 

2SA341K 

3008 

2SA351M 

3007 

2SA358 

3007 

2SA366B 

3006/160 

2SA323D 

3008 

2SA331L 

3006/160 

2SA341L 

3008 

2SA3510R 

3007 

2SA358-3 

3006/160 

2SA366C 

3006/160 

2SA323E 

3008 

2SA331M 

3006/160 

2SA341M 

3008 

2SA351R 

3007 

2SA358A 

3006/160 

2SA366D 

3006/160 

2SA323F 

3008 

2SA3310R 

3006/160 

2SA3410R 

3008 

2SA351X 

3007 

2SA358B 

3006/160 

2SA366E 

3006/160 


160 



2SA366F—2SA435B 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA366F 

3006/160 

2SA377H 

3006/160 

2SA385L 

3008 

2SA399L 

3006/160 

2SA408Y 

3123 

2SA427C 

3006/160 

2SA366G 

3006/160 

2SA377J 

3006/160 

2SA385M 

3008 

2SA399M 

3006/160 

2SA409 

3123 

2SA427D 

3006/160 

2SA366GN 

3006/160 

2SA377K 

3006/160 

2SA3850R 

3008 

2SA3990R 

3006/160 

2SA409A 

3123 

2SA427E 

3006/160 

2SA366H 

3006/160 

2SA377L 

3006/160 

2SA385R 

3008 

2SA399X 

3006/160 

2SA409B 

3123 

2SA427F 

3006/160 

2SA366J 

3006/160 

2SA377M 

3006/160 

2SA385Y 

3008 

2SA399Y 

3006/160 

2SA409C 

3123 

2SA427G 

3006/160 

2SA366K 

3006/160 

2SA3770R 

3006/160 

2SA391 

3006/160 

2SA400 

3008 

2SA409D 

3123 

2SA427GN 

3006/160 

2SA366L 

3006/160 

2SA377R 

3006/160 

2SA391A 

3006/160 

2SA400 OR 

3008 

2SA409E 

3123 

2SA427H 

3006/160 

2SA366M 

3006/160 

2SA377X 

3006/160 

2SA391B 

3006/160 

2SA400A 

3008 

2SA409F 

3123 

2SA427J 

3006/160 

2SA3660R 

3006/160 

2SA377Y 

3006/160 

2SA391C 

3006/160 

2SA400B 

3008 

2SA409G 

3123 

2SA427K 

3006/160 

2SA366R 

3006/160 

2SA378 

3006/160 

2SA391D 

3006/160 

2SA400C 

3008 

2SA409GN 

3123 

2SA427L 

3006/160 

2SA366X 

3006/160 

2SA379 

3006/160 

2SA391E 

3006/160 

2SA400D 

3008 

2SA409H 

3123 

2SA427M 

3006/160 

2SA366Y 

3006/160 

2SA380 

3008 

2SA391F 

3006/160 

2SA400E 

3008 

2SA409J 

3123 

2SA4270R 

3006/160 

2SA367 

3007 

2SA380A 

3008 

2SA391G 

3006/160 

2SA400F 

3008 

2SA409K 

3123 

2SA427R 

3006/160 

2SA367A 

3006/160 

2SA380B 

3008 

2SA391GN 

3006/160 

2SA400G 

3008 

2SA409L 

3123 

2SA427X 

3006/160 

2SA367B 

3006/160 

2SA380C 

3008 

2SA391H 

3006/160 

2SA400GN 

3008 

2SA409M 

3123 

2SA427Y 

3006/160 

2SA367C 

3006/160 

2SA3800 

3008 

2SA391J 

3006/160 

2SA400H 

3008 

2SA4090R 

3123 

2SA428 

3006/160 

2SA367D 

3006/160 

2SA380E 

3008 

2SA391K 

3006/160 

2SA400J 

3008 

2SA409R 

3123 

2SA428A 

3006/160 

2SA367E 

3006/160 

2SA380F 

3008 

2SA391L 

3006/160 

2SA400K 

3008 

2SA4C9X 

3123 

2SA428B 

3006/160 

2SA367F 

3006/160 

2SA380G 

3008 

2SA391M 

3006/160 

2SA400L 

3008 

2SA409Y 

3123 

2SA428C 

3006/160 

2SA367G 

3006/160 

2SA380GN 

3008 

2SA3910R 

3006/160 

2SA400M 

3008 

2SA412 

3006/160 

2SA428D 

3006/160 

2SA367GN 

3006/160 

2SA380H 

3008 

2SA391R 

3006/160 

2SA400R 

3008 

2SA412A 

3006/160 

2SA428E 

3006/160 

2SA367H 

3006/160 

2SA380J 

3008 

2SA391X 

3006/160 

2SA400X 

3008 

2SA412B 

3006/160 

2SA428F 

3006/160 

2SA367J 

3006/160 

2SA380K 

3008 

2SA391Y 

3006/160 

2SA400Y 

3008 

2SA412C 

3006/160 

2SA428G 

3006/160 

2SA367K 

3006/160 

2SA380L 

3008 

2SA392 

3006/160 

2SA403 

3006/160 

2SA412D 

3006/160 

2SA428GN 

3006/160 

2SA367L 

3006/160 

2SA380M 

3008 

2SA392A 

300Q/160 

2SA403A 

3006/160 

2SA412E 

3006/160 

2SA428H 

3006/160 

2SA367M 

3006/160 

2SA3800R 

3008 

2SA392B 

3006/160 

2SA403B 

3006/160 

2SA412F 

3006/160 

2SA428J 

3006/160 

2SA3670R 

3006/160 

2SA380R 

3008 

2SA392C 

3006/160 

2SA403C 

3006/160 

2SA412G 

3006/160 

2SA428K 

3006/160 

2SA367R 

3006/160 

2SA380Y 

3008 

2SA392D 

3006/160 

2SA403D 

3006/160 

2SA412GN 

3006/160 

2SA428L 

3006/160 

2SA367X 

3006/160 

2SA381 

3008 

2SA392E 

3006/160 

2SA403E 

3006/160 

2SA412H 

3006/160 

2SA428M 

3006/160 

2SA367Y 

3006/160 

2SA381A 

3008 

2SA392F 

3006/160 

2SA403F 

3006/160 

2SA412J 

3006/160 

2SA4280R 

3006/160 

2SA368 

3007 

2SA381B 

3008 

2SA392G 

3006/160 

2SA403G 

3006/160 

2SA412K 

3006/160 

2SA428R 

3006/160 

2SA368A 

3007 

2SA381D 

3008 

2SA392GN 

3006/160 

2SA403GN 

3006/160 

2SA412L 

3006/160 

2SA428X 

3006/160 

2SA368B 

3007 

2SA381E 

3008 

2SA392H 

3006/160 

2SA403H 

3006/160 

2SA412M 

3006/160 

2SA428Y 

3006/160 

2SA368C 

3007 

2SA381F 

3008 

2SA392J 

3006/160 

2SA403J 

3006/160 

2SA4120R 

3006/160 

2SA429 

3715 

2SA368D 

3007 

2SA381G 

3008 

2SA392K 

3006/160 

2SA403K 

3006/160 

2SA412R 

3006/160 

2SA429-0 

3715 

2SA368E 

3007 

2SA381GN 

3008 

2SA392L 

3006/160 

2SA403L 

3006/160 

2SA412X 

3006/160 

2SA429A 

3715 

2SA368F 

3007 

2SA381H 

3008 

2SA392M 

3006/160 

2SA403M 

3006/160 

2SA412Y 

3006/160 

2SA429B 

3715 

2SA368G 

3007 

2SA381K 

3008 

2SA3920R 

3006/160 

2SA4030R 

3006/160 

2SA414 

3005 

2SA429C 

3715 

2SA368GN 

3007 

2SA381L 

3008 

2SA392R 

3006/160 

2SA403R 

3006/160 

2SA414A 

3005 

2SA429D 

3715 

2SA368H 

3007 

2SA381M 

3008 

2SA392X 

3006/160 

2SA403X 

3006/160 

2SA414B 

3005 

2SA429E 

3715 

2SA368J 

3007 

2SA3810R 

3008 

2SA392Y 

3006/160 

2SA403Y 

3006/160 

2SA414C 

3005 

2SA429F 

3715 

2SA368K 

3007 

2SA381R 

3008 

2SA393 

3006/160 

2SA404 

3006/160 

2SA414D 

3005 

2SA429G 

3715 

2SA368L 

3007 

2SA381X 

3008 

2SA393A 

3006/160 

2SA404A 

3006/160 

2SA414E 

3005 

2SA429G-0 

3715 

2SA368M 

3007 

2SA381Y 

3008 

2SA394 

3006/160 

2SA404B 

3006/160 

2SA414F 

3005 

2SA429G-R 

3715 

2SA3680R 

3007 

2SA382 

3008 

2SA394A 

3006/160 

2SA404C 

3006/160 

2SA414G 

3005 

2SA429G-Y 

3715 

2SA368R 

3007 

2SA382A 

3008 

2SA394B 

3006/160 

2SA404D 

3006/160 

2SA414GN 

3005 

2SA429GN 

3715 

2SA368X 

3007 

2SA382B 

3008 

2SA394C 

3006/160 

2SA404E 

3006/160 

2SA414H 

3005 

2SA429H 

3715 

2SA368Y 

3007 

2SA382C 

3008 

2SA394D 

3006/160 

2SA404F 

3006/160 

2SA414J 

3005 

2SA429J 

3715 

2SA369 

3008 

2SA382D 

3008 

2SA394E 

3006/160 

2SA404G 

3006/160 

2SA414K 

3005 

2SA429K 

3715 

2SA369A 

3008 

2SA382E 

3008 

2SA394F 

3006/160 

2SA404GN 

3006/160 

2SA414L 

3005 

2SA429L 

3715 

2SA369B 

3008 

2SA382F 

3008 

2SA394G 

3006/160 

2SA404H 

3006/160 

2SA414M 

3005 

2SA429M 

3715 

2SA369C 

3008 

2SA382G 

3008 

2SA394GN 

3006/160 

2SA404K 

3006/160 

2SA4140R 

3005 

2SA4290R 

3715 

2SA369D 

3008 

2SA382GN 

3008 

2SA394H 

3006/160 

2SA404L 

3006/160 

2SA414R 

3005 

2SA429R 

3715 

2SA369E 

3008 

2SA382H 

3008 

2SA394J 

3006/160 

2SA404M 

3006/160 

2SA414X 

3005 

2SA429X 

3715 

2SA369F 

3008 

2SA382J 

3008 

2SA394K 

3006/160 

2SA4040R 

3006/160 

2SA415 

3005 

2SA429Y 

3715 

2SA369G 

3008 

2SA382K 

3008 

2SA394L 

3006/160 

2SA404R 

3006/160 

2SA415A 

3005 

2SA432 

3006/160 

2SA369GN 

3008 

2SA382L 

3008 

2SA394M 

3006/160 

2SA404X 

3006/160 

2SA415B 

3005 

2SA432A 

3006/160 

2SA369H 

3008 

2SA382M 

3008 

2SA3940R 

3006/160 

2SA404Y 

3006/160 

2SA415C 

3005 

2SA432B 

3006/160 

2SA369J 

3008 

2SA3820R 

3008 

2SA394R 

3006/160 

2SA406 

3005 

2SA415D 

3005 

2SA432C 

3006/160 

2SA369K 

3008 

2SA382R 

3008 

2SA394X 

3006/160 

2SA406A 

3005 

2SA415E 

3005 

2SA432D 

3006/160 

2SA369L 

3008 

2SA382X 

3008 

2SA394Y 

3006/160 

2SA406B 

3005 

2SA415F 

3005 

2SA432E 

3006/160 

2SA369M 

3008 

2SA382Y 

3008 

2SA395 

3006/160 

2SA406C 

3005 

2SA415G 

3005 

2SA432F 

3006/160 

2SA3690R 

3008 

2SA383 

3008 

2SA395A 

3006/160 

2SA406D 

3005 

2SA415H 

3005 

2SA432G 

3006/160 

2SA369R 

3008 

2SA383A 

3008 

2SA395B 

3006/160 

2SA406E 

3005 

2SA415J 

3005 

2SA432GN 

3006/160 

2SA369X 

3008 

2SA383B 

3008 

2SA395C 

3006/160 

2SA406F 

3005 

2SA415K 

3005 

2SA432H 

3006/160 

2SA369Y 

3008 

2SA383C 

3008 

2SA395D 

3006/160 

2SA406G 

3005 

2SA415L 

3005 

2SA432K 

3006/160 

2SA372 

3006/160 

2SA383D 

3008 

2SA395E 

3006/160 

2SA406GN 

3005 

2SA415M 

3005 

2SA432L 

3006/160 

2SA375 

3123 

2SA383E 

3008 

2SA395F 

3006/160 

2SA406H 

3005 

2SA4150R 

3005 

2SA432M 

3006/160 

2SA375A 

3123 

2SA383F 

3008 

2SA395G 

3006/160 

2SA406J 

3005 

2SA415R 

3005 

2SA4320R 

3006/160 

2SA375B 

3123 

2SA383G 

3008 

2SA395GN 

3006/160 

2SA406K 

3005 

2SA415X 

3005 

2SA432R 

3006/160 

2SA375C 

3123 

2SA383GN 

3008 

2SA395H 

3006/160 

2SA406L 

3005 

2SA415Y 

3005 

2SA432X 

3006/160 

2SA375D 

3123 

2SA383H 

3008 

2SA395J 

3006/160 

2SA406M 

3005 

2SA416 

3014 

2SA432Y 

3006/160 

2SA375E 

3123 

2SA383J 

3008 

2SA395K 

3006/160 

2SA4060R 

3005 

2SA416A 

3014 

2SA433 

3006/160 

2SA375F 

3123 

2SA383K 

3008 

2SA395L 

3006/160 

2SA406R 

3005 

2SA416B 

3014 

2SA433A 

3006/160 

2SA375G 

3123 

2SA383L 

3008 

2SA395M 

3006/160 

2SA406X 

3005 

2SA416C 

3014 

2SA433B 

3006/160 

2SA375GN 

3123 

2SA383M 

3008 

2SA3950R 

3006/160 

2SA406Y 

3005 

2SA416D 

3014 

2SA433C 

3006/160 

2SA375H 

3123 

2SA3830R 

3008 

2SA395R 

3006/160 

2SA407 

3005 

2SA416E 

3014 

2SA433D 

3006/160 

2SA375J 

3123 

2SA383R 

3008 

2SA395X 

3006/160 

2SA407A 

3005 

2SA416F 

3014 

2SA433E 

3006/160 

2SA375K 

3123 

2SA383X 

3008 

2SA395Y 

3006/160 

2SA407B 

3005 

2SA416G 

3014 

2SA433F 

3006/160 

2SA375L 

3123 

2SA383Y 

3008 

2SA396 

3722/102 

2SA407C 

3005 

2SA416GN 

3014 

2SA433G 

3006/160 

2SA375M 

3123 

2SA384 

3008 

2SA397 

3722/102 

2SA407D 

3005 

2SA416H 

3014 

2SA433GN 

3006/160 

2SA3750R 

3123 

2SA384A 

3008 

2SA398 

3006/160 

2SA407E 

3005 

2SA416J 

3014 

2SA433H 

3006/160 

2SA375R 

3123 

2SA384B 

3008 

2SA398A 

3006/160 

2SA407F 

3005 

2SA416K 

3014 

2SA433K 

3006/160 

2SA375X 

3123 

2SA384C 

3008 

2SA398B 

3006/160 

2SA407G 

3005 

2SA416L 

3014 

2SA433L 

3006/160 

2SA375Y 

3123 

2SA384D 

3008 

2SA398C 

3006/160 

2SA407GN 

3005 

2SA416M 

3014 

2SA433M 

3006/160 

2SA376 

3006/160 

2SA384E 

3008 

2SA398D 

3006/160 

2SA407H 

3005 

2SA4160R 

3014 

2SA4330R 

3006/160 

2SA376A 

3006/160 

2SA384F 

3008 

2SA398E 

3006/160 

2SA407J 

3005 

2SA416R 

3014 

2SA433R 

3006/160 

2SA376B 

3006/160 

2SA384G 

3008 

2SA398F 

3006/160 

2SA407K 

3005 

2SA416X 

3014 

2SA433X 

3006/160 

2SA376C 

3006/160 

2SA384GN 

3008 

2SA398G 

3006/160 

2SA407L 

3005 

2SA416Y 

3014 

2SA433Y 

3006/160 

2SA376D 

3006/160 

2SA384H 

3009 

2SA398GN 

3006/160 

2SA407M 

3005 

2SA420 

3006/160 

2SA434 

3006/160 

2SA376E 

3006/160 

2SA384J 

3009 

2SA398H 

3006/160 

2SA4070R 

3005 

2SA420 OR 

3006/160 

2SA434A 

3006/160 

2SA376F 

3006/160 

2SA384K 

3008 

2SA398J 

3006/160 

2SA407R 

3005 

2SA420A 

3006/160 

2SA434B 

3006/160 

2SA376GN 

3006/160 

2SA384L 

3008 

2SA398K 

3006/160 

2SA407X 

3005 

2SA420B 

3006/160 

2SA434C 

3006/160 

2SA376H 

3006/160 

2SA384M 

3008 

2SA398L 

3006/160 

2SA407Y 

3005 

2SA420C 

3006/160 

2SA434D 

3006/160 

2SA376J 

3006/160 

2SA3840R 

3008 

2SA398M 

3006/160 

2SA408 

3123 

2SA420D 

3006/160 

2SA434E 

3006/160 

2SA376K 

3006/160 

2SA384R 

3008 

2SA3980R 

3006/160 

2SA408A 

3123 

2SA420E 

3006/160 

2SA434F 

3006/160 

2SA376L 

3006/160 

2SA384X 

3008 

2SA398X 

3006/160 

2SA408B 

3123 

2SA420F 

3006/160 

2SA434G 

3006/160 

2SA3760R 

3006/160 

2SA384Y 

3008 

2SA398Y 

3006/160 

2SA408C 

3123 

2SA420G 

3006/160 

2SA434GN 

3006/160 

2SA376R 

3006/160 

2SA385 

3008 

2SA399 

3006/160 

2SA408D 

3123 

2SA420H 

3006/160 

2SA434H 

3006/160 

2SA376X 

3006/160 

2SA385A 

3008 

2SA399A 

3006/160 

2SA408E 

3123 

2SA420J 

3006/160 

2SA434J 

3006/160 

2SA376Y 

3006/160 

2SA385B 

3008 

2SA399B 

3006/160 

2SA408F 

3123 

2SA420K 

3006/160 

2SA434K 

3006/160 

2SA377 

3006/160 

2SA385C 

3008 

2SA399C 

3006/160 

2SA408GN 

3123 

2SA420L 

3006/160 

2SA434L 

3006/160 

2SA377A 

3006/160 

2SA385D 

3008 

2SA399D 

3006/160 

2SA408H 

3123 

2SA420M 

3006/160 

2SA434M 

3006/160 

2SA377B 

3006/160 

2SA385E 

3008 

2SA399E 

3006/160 

2SA408J 

3123 

2SA420R 

3006/160 

2SA4340R 

3006/160 

2SA377C 

3006/160 

2SA385F 

3008 

2SA399F 

3006/160 

2SA408K 

3123 

2SA420X 

3006/160 

2SA434R 

3006/160 

2SA377D 

3006/160 

2SA385G 

3008 

2SA399G 

3006/160 

2SA408L 

3123 

2SA420Y 

3006/160 

2SA434X 

3006/160 

2SA377E 

3006/160 

2SA385GN 

3008 

2SA399GN 

3006/160 

2SA408M 

3123 

2SA426GN 

3006/160 

2SA434Y 

3006/160 

2SA377F 

3006/160 

2SA385H 

3008 

2SA399H 

3006/160 

2SA4080R 

3123 

2SA427 

3006/160 

2SA435 

3006/160 

2SA377G 

3006/160 

2SA385J 

3008 

2SA399J 

3006/160 

23A408R 

3123 

2SA427A 

3006/160 

2SA435A 

3006/160 

2SA377GN 

3006/160 

2SA385K 

3008 

2SA399K 

3006/160 

2SA408X 

3123 

2SA427B 

3006/160 

2SA435B 

3006/160 
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SK 
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SK 
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SK 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

2SA435C 

3006/160 

2SA447L 

3006/160 

2SA466GN 

3006/160 

2SA472G 

3007 

2SA478H 

3006/160 

2SA489J 

3083/197 

2SA435D 

3006/160 

2SA447M 

3006/160 

2SA466H 

3006/160 

2SA472GN 

3007 

2SA478J 

3006/160 

2SA489K 

3083/197 

2SA435E 

3006/160 

2SA4470R 

3006/160 

2SA466J 

3006/160 

2SA472H 

3007 

2SA478K 

3006/160 

2SA489L 

3083/197 

2SA435F 

3006/160 

2SA447R, 

3006/160 

2SA466K 

3006/160 

2SA472J 

3007 

2SA478L 

3006/160 

2SA489M 

3083/197 

2SA435G 

3006/160 

2SA447X 

3006/160 

2SA4661 

3006/160 

2SA472K 

3007 

2SA478M 

3006/160 

2SA4890R 

3083/197 

2SA435GN 

3006/160 

2SA447Y 

3006/160 

2SA466M 

3006/160 

2SA472L 

3007 

2SA4780R 

3006/160 

2SA489R 

3083/197 

2SA435H 

3006/160 

2SA453 

3006/160 

2SA4660R 

3006/160 

2SA472M 

3007 

2SA478R 

3006/160 

2SA489X 

3083/197 

2SA435J 

3006/160 

2SA453A 

3006/160 

2SA466R 

3006/160 

2SA4720R 

3007 

2SA478X 

3006/160 

2SA489Y 

3083/197 

2SA435L 

3006/160 

2SA453B 

3006/160 

2SA466X 

3006/160 

2SA472R 

3007 

2SA478Y 

3006/160 

2SA490 

3274/153 

2SA435M 

3006/160 

2SA453C 

3006/160 

2SA466Y 

3006/160 

2SA472Y 

3007 

2SA479 

3006/160 

2SA490 (POWER) 

3274/153 

2SA4350R 

3006/160 

2SA453D 

3006/160 

2SA466YEL 

3006/160 

2SA473 

3083/197 

2SA479A 

3006/160 

2SA490-0 

3274/153 

2SA435R 

3006/160 

2SA453E 

3006/160 

2SA467 

3466/159 

2SA473-0 

3083/197 

2SA479B 

3006/160 

2SA490A 

3274/153 

2SA435Y 

3006/160 

2SA453F 

3006/160 

2SA467A 

3114/290 

2SA473-3 

3083/197 

2SA479C 

3006/160 

2SA490B 

3274/153 

2SA436 

3006/160 

2SA453G 

3006/160 

2SA467B 

3114/290 

2SA473A 

3083/197 

2SA479D 

3006/160 

2SA490C 

3274/153 

2SA436A 

3006/160 

2SA453GN 

3006/160 

2SA467C 

3114/290 

2SA473B 

3083/197 

2SA479E 

3006/160 

2SA490D 

3274/153 

2SA436B 

3006/160 

2SA453H 

3006/160 

2SA467D 

3114/290 

2SA473C 

3083/197 

2SA479F 

3006/160 

2SA490E 

3274/153 

2SA436C 

3006/160 

2SA453J 

3006/160 

2SA467E 

3114/290 

2SA473D 

3083/197 

2SA479G 

3006/160 

2SA490F 

3274/153 

2SA436D 

3006/160 

2SA453K 

3006/160 

2SA467F 

3114/290 

2SA473E 

3083/197 

2SA479GN 

3006/160 

2SA490G 

3274/153 

2SA436E 

3006/160 

2SA453L 

3006/160 

2SA467G 

3466/159 

2SA473F 

3083/197 

2SA479H 

3006/160 

2SA490GN 

3274/153 

2SA436F 

3006/160 

2SA453M 

3006/160 

2SA467G-0 

3466/159 

2SA473G 

3083/197 

2SA479J 

3006/160 

2SA490H 

3274/153 

2SA436G 

3006/160 

2SA4530R 

3006/160 

2SA467G-R 

3466/159 

2SA473GN 

3083/197 

2SA479K 

3006/160 

2SA490J 

3274/153 

2SA436GN 

3006/160 

2SA453R 

3006/160 

2SA467G-Y 

3466/159 

2SA473H 

3083/197 

2SA479L 

3006/160 

2SA490K 

3274/153 

2SA436H 

3006/160 

2SA453X 

3006/160 

2SA467GN 

3114/290 

2SA473J 

3083/197 

2SA479M 

3006/160 

2SA490L 

3274/153 

2SA436J 

3006/160 

2SA453Y 

3006/160 

2SA467H 

3114/290 

2SA473K 

3083/197 

2SA4790R 

3006/160 

2SA490M 

3274/153 

2SA436K 

3006/160 

2SA454 

3006/160 

2SA467J 

3114/290 

2SA473L 

3083/197 

2SA479R 

3006/160 

2SA4900R 

3274/153 

2SA437 

3006/160 

2SA454A 

3006/160 

2SA467K 

3114/290 

2SA473M 

3083/197 

2SA479X 

3006/160 

2SA490R 

3274/153 

2SA437A 

3006/160 

2SA454B 

3006/160 

2SA467L 

3114/290 

2SA4730R 

3083/197 

2SA479Y 

3006/160 

2SA490Y 

3274/153 

2SA437B 

3006/160 

2SA454C 

3006/160 

2SA467M 

3114/290 

2SA473R 

3083/197 

2SA480 

3466/159 

2SA490YA 

3274/153 

2SA437C 

3006/160 

2SA454D 

3006/160 

2SA4670R 

3466/159 

2SA473X 

3083/197 

2SA480A 

3118 

2SA490YLBGL1 

3274/153 

2SA437D 

3006/160 

2SA454E 

3006/160 

2SA467R 

3114/290 

2SA473Y 

3083/197 

2SA480B 

3118 

2SA493 

3466/159 

2SA437E 

3006/160 

2SA454F 

3006/160 

2SA467X 

3114/290 

2SA474 

3005 

2SA480C 

3118 

2SA493A 

3118 

2SA437F 

3006/160 

2SA454G 

3006/160 

2SA467Y 

3466/159 

2SA474A 

3005 

2SA480D 

3118 

2SA493B 

3118 

2SA437G 

3006/160 

2SA454GN 

3006/160 

2SA468 

3008 

2SA474B 

3005 

2SA480E 

3118 

2SA493C 

3118 

2SA437GN 

30Q6/160 

2SA454H 

3006/160 

2SA468A 

3008 

2SA474C 

3005 

2SA480F 

3118 

2SA493D 

3118 

2SA437H 

3006/160 

2SA454J 

3006/160 

2SA468B 

3008 

2SA474D 

3005 

2SA480G 

3118 

2SA493E 

3118 

2SA437J 

3006/160 

2SA454K 

3006/160 

2SA468C 

3008 

2SA474E 

3005 

2SA480GN 

3118 

2SA493F 

3118 

2SA437K 

3006/160 

2SA454L 

3006/160 

2SA468D 

3008 

2SA474F 

3005 

2SA480H 

3118 

2SA493G 

3118 

2SA437L 

3006/160 

2SA4540R 

3006/160 

2SA468E 

3008 

2SA474G 

3005 

2SA480J 

3118 

2SA493GR 

3466/159 

2SA437M 

3006/160 

2SA454R 

3006/160 

2SA468F 

3008 

2SA474GN 

3005 

2SA480K 

3118 

2SA493H 

3118 

2SA4370R 

3006/160 

2SA454X 

3006/160 

2SA468G 

3008 

2SA474H 

3005 

2SA480L 

3118 

2SA493J 

3118 

2SA437R 

3006/160 

2SA454Y 

3006/160 

2SA468GN 

3008 

2SA474J 

3005 

2SA480M 

3118 

2SA493K 

3118 

2SA437X 

3006/160 

2SA455 

3006/160 

2SA468H 

3008 

2SA474K 

3005 

2SA4800R 

3118 

2SA493L 

3118 

2SA437Y 

3006/160 

2SA455A 

3006/160 

2SA468J 

3008 

2SA474L 

3005 

2SA480R 

3118 

2SA493M 

3118 

2SA438 

3006/160 

2SA455B 

3006/160 

2SA468K 

3008 

2SA474M 

3005 

2SA480X 

3118 

2SA4930R 

3466/159 

2SA438A 

3006/160 

2SA455C 

3006/160 

2SA468L 

3008 

2SA4740R 

3005 

2SA480Y 

3118 

2SA493R 

3118 

2SA438B 

3006/160 

2SA455D 

3006/160 

2SA468M 

3008 

2SA474R 

3005 

2SA482 

3466/159 

2SA493X 

3118 

2SA438C 

3006/160 

2SA455E 

3006/160 

2SA4680R 

3008 

2SA474Y 

3005 

2SA482A 

3114/290 

2SA493Y 

3466/159 

2SA438D 

3006/160 

2SA455F 

3006/160 

2SA468R 

3008 

2SA475 

3007 

2SA482B 

3114/290 

2SA494 

3466/159 

2SA438E 

3006/160 

2SA455G 

3006/160 

2SA468Y 

3008 

2SA475A 

3007 

2SA482C 

3114/290 

2SA494-0 

3114/290 

2SA438F 

3006/160 

2SA455GN 

3006/160 

2SA469 

3007 

2SA475B 

3007 

2SA482D 

3114/290 

2SA494-0R 

3114/290 

2SA438G 

3006/160 

2SA455H 

3006/160 

2SA469A 

3007 

2SA475C 

3007 

2SA482E 

3114/290 

2SA494-GR 

3466/159 

2SA438GN 

3006/160 

2SA455J 

3006/160 

2SA469B 

3007 

2SA475D 

3007 

2SA482F 

3114/290 

2SA494-GR-1 

3114/290 

2SA438H 

3006/160 

2SA455K 

3006/160 

2SA469C 

3007 

2SA475E 

3007 

2SA482G 

3114/290 

2SA494-0 

3466/159 

2SA438J 

3006/160 

2SA455L 

3006/160 

2SA469D 

3007 

2SA475F 

3007 

2SA482GN 

3114/290 

2SA494-Y 

3466/159 

2SA438K 

3006/160 

2SA455M 

3006/160 

2SA469E 

3007 

2SA475G 

3007 

2SA482H 

3114/290 

2SA494A 

3114/290 

2SA438L 

3006/160 

2SA4550R 

3006/160 

2SA469F 

3007 

2SA475GN 

3007 

2SA482J 

3114/290 

2SA494B 

3114/290 

2SA438M 

3006/160 

2SA455R 

3006/160 

2SA469G 

3007 

2SA475H 

3007 

2SA482K 

3114/290 

2SA494C 

3114/290 

2SA4380R 

3006/160 

2SA455X 

3006/160 

2SA469GN 

3007 

2SA475J 

3007 

2SA482L 

3114/290 

2SA494D 

3114/290 

2SA438R 

3006/160 

2SA455Y 

3006/160 

2SA469H 

3007 

2SA475K 

3007 

2SA482M 

3114/290 

2SA494E 

3114/290 

2SA438X 

3006/160 

2SA456 

3006/160 

2SA469J 

3007 

2SA475L 

3007 

2SA4820R 

3114/290 

2SA494F 

3114/290 

2SA438Y 

3006/160 

2SA456A 

3006/160 

2SA469K 

3007 

2SA475M 

3007 

2SA482R 

3114/290 

2SA494G 

3114/290 

2SA440 

3006/160 

2SA456B 

3006/160 

2SA469L 

3007 

2SA4750R 

3007 

2SA482X 

3114/290 

2SA494GN 

3114/290 

2SA440A 

3007 

2SA456C 

3006/160 

2SA469M 

3007 

2SA475R 

3007 

2SA482Y 

3114/290 

2SA494GR 

3114/290 

2SA440AL 

3006/160 

2SA456D 

3006/160 

2SA4690R 

3007 

2SA475X 

3007 

2SA483 

3085 

2SA494H 

3114/290 

2SA440B 

3006/160 

2SA456E 

3006/160 

2SA469R 

3007 

2SA475Y 

3007 

2SA484 

3513 

2SA494J 

3114/290 

2SA440C 

3006/160 

2SA456F 

3006/160 

2SA469Y 

3007 

2SA476 

3008 

2SA484A 

3513 

2SA494K 

3114/290 

2SA440D 

3006/160 

2SA456G 

3006/160 

2SA470 

3007 

2SA476A 

3008 

2SA484B 

3513 

2SA494L 

3114/290 

2SA440E 

3006/160 

2SA456GN 

3006/160 

2SA470A 

3007 

2SA476B 

3008 

2SA484C 

3513 

2SA494M 

3114/290 

2SA440F 

3006/160 

2SA456H 

3006/160 

2SA470B 

3007 

2SA476C 

3008 

2SA484D 

3513 

2SA4940R 

3114/290 

2SA440G 

3006/160 

2SA456J 

3006/160 

2SA470C 

3007 

2SA476D 

3008 

2SA484E 

3513 

2SA494R 

3114/290 

2SA440GN 

3006/160 

2SA456K 

3006/160 

2SA470D 

3007 

2SA476E 

3008 

2SA484F 

3513 

2SA494X 

3114/290 

2SA440H 

3006/160 

2SA456L 

3006/160 

2SA470E 

3007 

.2SA476F 

3008 

2SA484G 

3513 

2SA494Y 

3114/290 

2SA440J 

3006/160 

2SA456M 

3006/160 

2SA470F 

3007 

2SA476G 

3008 

2SA484GN 

3513 

2SA495 

3114/290 

2SA440K 

3006/160 

2SA4560R 

3006/160 

2SA470G 

3007 

2SA476GN 

3008 

2SA484H 

3513 

2SA495-0 

3114/290 

2SA440L 

3006/160 

2SA456R 

3006/160 

2SA470GN 

3007 

2SA476H 

3008 

2SA484J 

3513 

2SA495-0R 

3114/290 

2SA440M 

3006/160 

2SA456X 

3006/160 

2SA470H 

3007 

2SA476J 

3008 

2SA484K 

3513 

2SA495-1 

3114/290 

2SA4400R 

3006/160 

2SA456Y 

3006/160 

2SA470J 

3007 

2SA476K 

3008 

2SA484L 

3513 

2SA495-G 

3114/290 

2SA440R 

3006/160 

2SA457 

3006/160 

2SA470K 

3007 

2SA476L 

3008 

2SA484M 

3513 

2SA495-0 

3114/290 

2SA440X 

3006/160 

2SA457A 

3006/160 

2SA470L 

3007 

2SA476M 

3008 

2SA4840R 

3513 

2SA495-R 

3114/290 

2SA440Y 

3006/160 

2SA457B 

3006/160 

2SA470M 

3007 

2SA4760R 

3008 

2SA484R 

3513 

2SA495-RD 

3114/290 

2SA446 

3006/160 

2SA457C 

3006/160 

2SA4700R 

3007 

2SA476R 

3008 

2SA484X 

3513 

2SA495-Y 

3114/290 

2SA446A 

3006/160 

2SA457D 

3006/160 

2SA470R 

3007 

2SA476X 

3008 

2SA484Y 

3513 

2SA495-YL 

3114/290 

2SA446B 

3006/160 

2SA457E 

3006/160 

2SA470Y 

3007 

2SA476Y 

3008 

2SA485 

3513 

2SA495A 

3114/290 

2SA446C 

3006/160 

2SA457F 

3006/160 

2SA471 

3007 

2SA477 

3006/160 

2SA485A 

3513 

2SA495B 

3114/290 

2SA446D 

3006/160 

2SA457G 

3006/160 

2SA471-1 

3007 

2SA477A 

3006/160 

2SA485B 

3513 

2SA495C 

3114/290 

2SA446E 

3006/160 

2SA457GN 

3006/160 

2SA471-2 

3007 

2SA477B 

3006/160 

2SA485C 

3513 

2SA495D 

3114/290 

2SA446F 

3006/160 

2SA457H 

3006/160 

2SA471-3 

3007 

2SA477C 

3006/160 

2SA485D 

3513 

2SA495E 

3114/290 

2SA446G 

3006/160 

2SA457J 

3006/160. 

2SA471A 

3007 

2SA477D 

3006/160 

2SA485E 

3513 

2SA495F 

3114/290 

2SA446GN 

3006/160 

2SA457K 

3006/160 

2SA471B 

3007 

2SA477E 

3006/160 

2SA485F 

3513 

2SA495G 

3114/290 

2SA446H 

3006/160 

2SA457L 

3006/160 

2SA471C 

3007 

2SA477F 

3006/160 

2SA485G 

3513 

2SA495G-GR 

3114/290 

2SA446J 

3006/160 

2SA457M 

3006/160 

2SA471D 

3007 

2SA477G 

3006/160 

2SA485GN 

3513 

2SA495G-0 

3114/290 

2SA446K 

3006/160 

2SA4570R 

3006/160 

2SA471E 

3007 

2SA477GN 

3006/160 

2SA485H 

3513 

2SA495G-R 

3114/290 

2SA446L 

3006/160 

2SA457R 

3006/160 

2SA471F 

3007 

2SA477H 

3006/160 

2SA485J 

3513 

2SA495G-Y 

3114/290 

2SA446M 

3006/160 

2SA457X 

3006/160 

2SA471G 

3007 

2SA477J 

3006/160 

2SA485K 

3513 

2SA495H 

3114/290 

2SA4460R 

3006/160 

2SA457Y 

3006/160 

2SA471GN 

3007 

2SA477K 

3006/160 

2SA485L 

3513 

2SA495J 

3114/290 

2SA446R 

3006/160 

2SA459 

3004/102A 

2SA471H 

3007 

2SA477L 

3006/160 

2SA485M 

3513 

2SA495K 

3114/290 

2SA446X 

3006/160 

2SA465 

3114/290 

2SA471J 

3007 

2SA477M 

3006/160 

2SA4850R 

3513 

2SA495L 

3114/290 

2SA446Y 

3006/160 

2SA466 

3006/160 

2SA471K 

3007 

2SA4770R 

3006/160 

2SA485R 

3513 

2SA495M 

3114/290 

2SA447 

3006/160 

2SA466-1 

3006/160 

2SA471L 

3007 

2SA477R 

3006/160 

2SA485X 

3513 

2SA4950F 

3114/290 

2SA447A 

3006/160 

2SA466-2 

3006/160 

2SA471M 

3007 

2SA477X 

3006/160 

2SA485Y 

3513 

2SA4950R 

3114/290 

2SA447B 

3006/160 

2SA466-3 

3006/160 

2SA4710R 

3007 

2SA477Y 

3006/160 

2SA489 

3083/197 

2SA495R 

3114/290 

2SA447C 

3006/160 

2SA466A 

3006/160 

2SA471R 

3007 

2SA478 

3006/160 

2SA489A 

3083/197 

2SA495W 

3114/290 

2SA447D 

3006/160 

2SA466B 

3006/160 

2SA471Y 

3007 

2SA478A 

3006/160 

2SA489B 

3083/197 

2SA495W1 

3114/290 

2SA447E 

3006/160 

2SA466BLK 

3006/160 

2SA472 

3007 

2SA478B 

3006/160 

2SA489C 

3083/197 

2SA495X 

3114/290 

2SA447F 

3006/160 

2SA466BLU 

3006/160 

2SA472A 

3007 

2SA478C 

3006/160 

2SA489D 

3083/197 

2SA495Y 

3114/290 

2SA447G 

3006/160 

2SA466C 

3006/160 

2SA472B 

3007 

2SA478D 

3006/160 

2SA489E 

3083/197 

2SA496 

9042/374 

2SA447GN 

3006/160 

2SA466D 

3006/160 

2SA472C 

3007 

2SA478E 

3006/160 

2SA489F 

3083/197 

2SA496-0 

9042/374 

2SA447H 

3006/160 

2SA466E 

3006/160 

2SA472D 

3007 

2SA478F 

3006/160 

2SA489G 

3083/197 

2SA496-R 

9042/374 

2SA447J 

3006/160 

2SA466F 

3006/160 

2SA472E 

3007 

2SA478G 

3006/160 

2SA489GN 

3083/197 

2SA496-Y 

9042/374 

2SA447K 

3006/160 

2SA466G 

3006/160 

2SA472F 

3007 

2SA478GN 

3006/160 

2SA489H 

3083/197 

2SA496R 

9042/374 
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2SA496Y—2SA561 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA496Y 

9042/374 

2SA502R 

3025/129 

2SA510D 

3025/129 

2SA518GN 

3007 

2SA532GN 

3025/129 

2SA546F 

3025/129 

2SA497 

3025/129 

2SA502X 

3025/129 

2SA510E 

3025/129 

2SA518H 

3007 

2SA532H 

3025/129 

2SA546G 

3025/129 

2SA497A 

3025/129 

2SA502Y 

3025/129 

2SA510F 

3025/129 

2SA518J 

3007 

2SA532J 

3025/129 

2SA546GN 

3025/129 

2SA497B 

3025/129 

2SA503 

3025/129 

2SA510G 

3025/129 

2SA518K 

3007 

2SA532K 

3025/129 

2SA546H 

3025/129 

2SA497C 

3025/129 

2SA503-0 

3025/129 

2SA510GN 

3025/129 

2SA518L 

3007 

2SA532L 

3025/129 

2SA546J 

3025/129 

2SA497D 

3025/129 

2SA503-R 

3025/129 

2SA510H 

3025/129 

2SA518M 

3007 

2SA532M 

3025/129 

2SA546K 

3025/129 

2SA497E 

3025/129 

2SA503-Y 

3025/129 

2SA510J 

3025/129 

2SA5180R 

3007 

2SA5320R 

3025/129 

2SA546L 

3025/129 

2SA497F 

3025/129 

2SA503A 

3025/129 

2SA510K 

3025/129 

2SA518R 

3007 

2SA532X 

3025/129 

2SA546M 

3025/129 

2SA497G 

3025/129 

2SA503B 

3025/129 

2SA510L 

3025/129 

2SA518Y 

3007 

2SA532Y 

3025/129 

2SA5460R 

3025/129 

2SA497GN 

3025/129 

2SA503C 

3025/129 

2SA510M 

3025/129 

2SA522 

3466/159 

2SA537 

3025/129 

2SA546R 

3025/129 

2SA497H 

3025/129 

2SA503D 

3025/129 

2SA510R 

3025/129 

2SA522A 

3466/159 

2SA537A 

3025/129 

2SA546X 

3025/129 

2SA497J 

3025/129 

2SA503E 

3025/129 

2SA510X 

3025/129 

2SA522AL 

3114/290 

2SA537AH 

3025/129 

2SA546Y 

3025/129 

2SA497K 

3025/129 

2SA503F 

3025/129 

2SA510Y 

3025/129 

2SA522B 

3114/290 

2SA537B 

3025/129 

2SA548 

3025/129 

2SA497L 

3025/129 

2SA503G 

3025/129 

2SA511 

3466/159 

2SA522C 

3114/290 

2SA537C 

3025/129 

2SA548A 

3025/129 

2SA497M 

3025/129 

2SA503GN 

3025/129 

2SA511-0 

3114/290 

2SA522D 

3114/290 

2SA537D 

3025/129 

2SA548B 

3025/129 

2SA4970R 

3025/129 

2SA503GR 

3203/211 

2SA511-OR 

3114/290 

2SA522E 

3114/290 

2SA537E 

3025/129 

2SA548C 

3025/129 

2SA497R 

3025/129 

2SA503H 

3025/129 

2SA511-G 

3114/290 

2SA522F 

3114/290 

2SA537F 

3025/129 

2SA548D 

3025/129 

2SA497Y 

3025/129 

2SA503J 

3025/129 

2SA511-0 

3466/159 

2SA522G 

3114/290 

2SA537G 

3025/129 

2SA548E 

3025/129 

2SA498 

3025/129 

2SA503K 

3025/129 

2SA511-R 

3466/159 

2SA522GN 

3114/290 

2SA537GN 

3025/129 

2SA548F 

3025/129 

2SA498A 

3025/129 

2SA503L 

3025/129 

2SA511-RD 

3114/290 

2SA522H 

3114/290 

2SA537H 

3025/129 

2SA548G 

3025/129 

2SA498B 

3025/129 

2SA503M 

3025/129 

2SA511A 

3114/290 

2SA522J 

3114/290 

2SA537J 

3025/129 

2SA548GN 

3025/129 

2SA498C 

3025/129 

2SA5030R 

3025/129 

2SA511B 

3114/290 

2SA522K 

3114/290 

2SA537K 

3025/129 

2SA548H 

3025/129 

2SA498D 

3025/129 

2SA503R 

3025/129 

2SA511C 

3114/290 

2SA522L 

3114/290 

2SA537L 

3025/129 

2SA548J 

3025/129 

2SA498E 

3025/129 

2SA503X 

3025/129 

2SA511D 

3114/290 

2SA522M 

3114/290 

2SA537M 

3025/129 

2SA548K 

3025/129 

2SA498F 

3025/129 

2SA503Y 

3025/129 

2SA511E 

3114/290 

2SA5220R 

3114/290 

2SA5370R 

3025/129 

2SA548L 

3025/129 

2SA498G 

3025/129 

2SA504 

3025/129 

2SA511F 

3114/290 

2SA522R 

3114/290 

2SA537R 

3025/129 

2SA548M 

3025/129 

2SA498GN 

3025/129 

2SA504-0 

3025/129 

2SA511G 

3114/290 

2SA522X 

3114/290 

2SA537Y 

3025/129 

2SA5480R 

3025/129 

2SA498H 

3025/129 

2SA504-R 

3025/129 

2SA511GN 

3114/290 

2SA522Y 

3114/290 

2SA539 

3466/159 

2SA548R 

3025/129 

2SA498J 

3025/129 

2SA504-Y 

3025/129 

2SA511H 

3114/290 

2SA524 

3984/106 

2SA539K 

3114/290 

2SA548Y 

3025/129 

2SA498K 

3025/129 

2SA504A 

3025/129 

2SA511J 

3114/290 

2SA525 

3118 

2SA539L 

3114/290 

2SA550 

3118 

2SA498L 

3025/129 

2SA504B 

3025/129 

2SA511K 

3114/290 

2SA525A 

3006/160 

2SA539A 

3114/290 

2SA550 OR 

3118 

2SA498M 

3025/129 

2SA504C 

3025/129 

2SA511L 

3114/290 

2SA525B 

3006/160 

2SA539B 

3114/290 

2SA550A 

3118 

2SA4980R 

3025/129 

2SA504D 

3025/129 

2SA511M 

3114/290 

2SA525C 

3006/160 

2SA539C 

3114/290 

2SA550A(Q) 

3118 

2SA498R 

3025/129 

2SA504E 

3025/129 

2SA5110R 

3114/290 

2SA525D 

3006/160 

2SA539D 

3114/290 

2SA550A(R) 

3118 

2SA498Y 

3025/129 

2SA504F 

3025/129 

2SA511R 

3114/290 

2SA525E 

3006/160 

2SA539E 

3114/290 

2SA550AB 

3118 

2SA499 

3466/159 

2SA504G 

3025/129 

2SA511X 

3114/290 

2SA525F 

3006/160 

2SA539F 

3114/290 

2SA550AQ 

3118 

2SA499-0 

3466/159 

2SA504GN 

3025/129 

2SA511Y 

3114/290 

2SA525GN 

3006/160 

2SA539G 

3114/290 

2SA550B 

3118 

2SA499-R 

3466/159 

2SA504GR 

3203/211 

2SA512 

3466/159 

2SA525H 

3006/160 

2SA539GN 

3114/290 

2SA550BL 

3118 

2SA499-Y 

3466/159 

2SA504H 

3025/129 

2SA512-0 

3114/290 

2SA525J 

3006/160 

2SA539H 

3114/290 

2SA550C 

3118 

2SA499A 

3118 

2SA504J 

3025/129 

2SA512-0R 

3114/290 

2SA525K 

3006/160 

2SA539J 

3114/290 

2SA550D 

3118 

2SA499B 

3118 

2SA504K 

3025/129 

2SA512-0R1 

3114/290 

2SA525L 

3006/160 

2SA539K 

3466/159 

2SA550E 

3118 

2SA499C 

3118 

2SA504L 

3025/129 

2SA512-0 

3466/159 

2SA525M 

3006/160 

2SA539L 

3466/159 

2SA550F 

3118 

2SA499D 

3118 

2SA504M 

3025/129 

2SA512-R 

3466/159 

2SA5250R 

3006/160 

2SA539M 

3466/159 

2SA550G 

3118 

2SA499E 

3118 

2SA5040R 

3025/129 

2SA512-RD 

3025/129 

2SA525R 

3118 

2SA5390R 

3114/290 

2SA550GN 

3118 

2SA499F 

3118 

2SA504R 

3025/129 

2SA512A 

3025/129 

2SA525X 

3006/160 

2SA539R 

3114/290 

2SA550H 

3118 

2SA499G 

3118 

2SA504X 

3025/129 

2SA512B 

3025/129 

2SA525Y 

3118 

2SA539S 

3466/159 

2SA550J 

3118 

2SA499GN 

3118 

2SA504Y 

3025/129 

2SA512C 

3025/129 

2SA527 

3025/129 

2SA539X 

3114/290 

2SA550K 

3118 

2SA499H 

3118 

2SA505 

9042/374 

2SA512D 

3025/129 

2SA527A 

3025/129 

2SA539Y 

3114/290 

2SA550L 

3118 

2SA499J 

3118 

2SA505-0 

3191/185 

2SA512E 

3025/129 

2SA527B 

3025/129 

2SA542 

3466/159 

2SA550M 

3118 

2SA499K 

3118 

2SA505-R 

9042/374 

2SA512F 

3025/129 

2SA527C 

3025/129 

2SA542A 

3466/159 

2SA550P 

3118 

2SA499L 

3118 

2SA505-Y 

9042/374 

2SA512G 

3025/129 

2SA527D 

3025/129 

2SA542B 

3466/159 

2SA550Q 

3118 

2SA499M 

3118 

2SA507 

3006/160 

2SA512GN 

3025/129 

2SA527E 

3025/129 

2SA542C 

3466/159 

2SA550R 

3118 

2SA4990R 

3118 

2SA507A 

3006/160 

2SA512H 

3025/129 

2SA527F 

3025/129 

2SA542D 

3466/159 

2SA550S 

3118 

2SA499R 

3118 

2SA507B 

3006/160 

2SA512J 

3025/129 

2SA527G 

3025/129 

2SA542E 

3466/159 

2SA550X , 

3118 

2SA499X 

3118 

2SA507C 

3006/160 

2SA512K 

3025/129 

2SA527GN 

3025/129 

2SA542F 

3466/159 

2SA550Y 

3118 

2SA499Y 

3118 

2SA507D 

3006/160 

2SA512L 

3114/290 

2SA527H 

3025/129 

2SA542G 

3114/290 

2SA551 

3025/129 

2SA500 

3466/159 

2SA507E 

3006/160 

2SA512M 

3025/129 

2SA527J 

3025/129 

2SA542GN 

3466/159 

2SA551A 

3025/129 

2SA-500-0 

3466/159 

2SA507F 

3006/160 

2SA512R 

3025/129 

2SA527K 

3025/129 

2SA542H 

3466/159 

2SA551B 

3025/129 

2SA-500-R 

3466/159 

2SA507G 

3006/160 

2SA512X 

3025/129 

2SA527L 

3025/129 

2SA542J 

3466/159 

2SA551C 

3025/129 

2SA500-Y 

3466/159 

2SA507GN 

3006/160 

2SA512Y 

3025/129 

2SA527M 

3025/129 

2SA542K 

3466/159 

2SA551D 

3025/129 

2SA500A 

3118 

2SA507H 

3006/160 

2SA513 

3466/159 

2SA5270R 

3025/129 

2SA542L 

3466/159 

2SA551E 

3025/129 

2SA500B 

3118 

2SA507J 

3006/160 

2SA513-0 

3114/290 

2SA527R 

3025/129 

2SA542M 

3466/159 

2SA551F 

3025/129 

2SA500C 

3118 

2SA507K 

3006/160 

2SA513-0R 

3114/290 

2SA527X 

3025/129 

2SA5420R 

3466/159 

2SA551G 

3025/129 

2SA500D 

3118 

2SA507L 

3006/160 

2SA513-0 

3466/159 

2SA527Y 

3025/129 

2SA542R 

3466/159 

2SA551GN 

3025/129 

2SA500E 

3118 

2SA5070R 

3006/160 

2SA513-R 

3466/159 

2SA528 

3025/129 

2SA542X 

3466/159 

2SA551H 

3025/129 

2SA500F 

3118 

2SA507R 

3006/160 

2SA513-RD 

3114/290 

2SA528A 

3025/129 

2SA542Y 

3466/159 

2SA551J 

3025/129 

2SA500G 

3118 

2SA507X 

3006/160 

2SA513A 

3114/290 

2SA528B 

3025/129 

2SA543 

3025/129 

2SA551K 

3025/129 

2SA500GN 

3118 

2SA507Y 

3006/160 

2SA513B 

3114/290 

2SA528C 

3025/129 

2SA544 

3466/159 

2SA551L 

3025/129 

2SA500H 

3118 

2SA509 

3114/290 

2SA513C 

3114/290 

2SA528D 

3025/129 

2SA544A 

3114/290 

2SA551M 

3025/129 

2SA500J 

3118 

2SA509-0 

3114/290 

2SA513D 

3114/290 

2SA528E 

3025/129 

2SA544B 

3114/290 

2SA5510R 

3025/129 

2SA500K 

3118 

2SA509-0R 

3114/290 

2SA513E 

3114/290 

2SA528F 

3025/129 

2SA544C 

3114/290 

2SA551R 

3025/129 

2SA500L 

3118 

2SA509-1 

3114/290 

2SA513F 

3114/290 

2SA528G 

3025/129 

2SA544D 

3114/290 

2SA551X 

3025/129 

2SA500M 

3118 

2SA509-2 

3114/290 

2SA513G 

3114/290 

2SA528GN 

3025/129 

2SA544E 

3114/290 

2SA551Y 

3025/129 

2SA5000R 

3118 

2SA509-0 

3114/290 

2SA513GN 

3114/290 

2SA528H 

3025/129 

2SA544F 

3114/290 

2SA552 

3025/129 

2SA500R 

3118 

2SA509-0R 

3114/290 

2SA513H 

3114/290 

2SA528J 

3025/129 

2SA544G 

3114/290 

2SA552A 

3025/129 

2SA500X 

3118 

2SA509-R 

3114/290 

2SA513J 

3114/290 

2SA528K 

3025/129 

2SA544GN 

3114/290 

2SA552B 

3025/129 

2SA500Y 

3118 

2SA509-RD 

3114/290 

2SA513K 

3114/290 

2SA528L 

3025/129 

2SA544H 

3114/290 

2SA552C 

3025/129 

2SA501 

3025/129 

2SA509-Y 

3114/290 

2SA513L 

3114/290 

2SA528M 

3025/129 

2SA544J 

3114/290 

2SA552D 

3025/129 

2SA501A 

3025/129 

2SA509-YE 

3114/290 

2SA513M 

3114/290 

2SA5280R 

3025/129 

2SA544K 

3114/290 

2SA552E 

3025/129 

2SA501B 

3025/129 

2SA509A 

3114/290 

2SA5130R 

3114/290 

2SA528R 

3025/129 

2SA544L 

3114/290 

2SA552F 

3025/129 

2SA501C 

3025/129 

2SA509B 

3114/290 

2SA513R 

3114/290 

2SA528X 

3025/129 

2SA544M 

3114/290 

2SA552G 

3025/129 

2SA501D 

3025/129 

2SA509BL 

3114/290 

2SA513X 

3114/290 

2SA528Y 

3025/129 

2SA5440R 

3114/290 

2SA552GN 

3025/129 

2SA501E 

3025/129 

2SA509C 

3114/290 

2SA513Y 

3114/290 

2SA530 

3466/159 

2SA544R 

3114/290 

2SA552H 

3025/129 

2SA501F 

3025/129 

2SA509D 

3114/290 

2SA516 

3025/129 

2SA530 OR 

3118 

2SA544X 

3114/290 

2SA552J 

3025/129 

2SA501G 

3025/129 

2SA509E 

3114/290 

2SA516A 

3025/129 

2SA530A 

3118 

2SA544Y 

3114/290 

2SA552K 

3025/129 

2SA501GN 

3025/129 

2SA509F 

3114/290 

2SA516B 

3025/129 

2SA530B 

3118 

2SA545 

3138/193A 

2SA552L 

3025/129 

2SA501H 

3025/129 

2SA509G 

3114/290 

2SA516C 

3025/129 

2SA530C 

3118 

2SA545A 

3138/193A 

2SA552M 

3025/129 

2SA501J 

3025/129 

2SA509GN 

3114/290 

2SA516D 

3025/129 

2SA530D 

3118 

2SA545B 

3138/193A 

2SA5520R 

3025/129 

2SA501K 

3025/129 

2SA509GR 

3114/290 

2SA516E 

3025/129 

2SA530E 

3118 

2SA545C 

3138/193A 

2SA552R 

3025/129 

2SA501L 

3025/129 

2SA509GR-1 

3114/290 

2SA516F 

3025/129 

2SA530F 

3118 

2SA545D 

3138/193A 

2SA552X 

3025/129 

2SA501M 

3025/129 

2SA509H 

3114/290 

2SA516G 

3025/129 

2SA530G 

3118 

2SA545E 

3138/193A 

2SA552Y 

3025/129 

2SA5010R 

3025/129 

2SA509J 

3114/290 

2SA516GN 

3025/129 

2SA530GN 

3118 

2SA545F 

3138/193A 

2SA560 

3025/129 

2SA501R 

3025/129 

2SA509K 

3114/290 

2SA516H 

3025/129 

2SA530GR 

3118 

2SA545G 

3138/193A 

2SA560A 

3025/129 

2SA501X 

3025/129 

2SA509L 

3114/290 

2SA516J 

3025/129 

2SA530H 

3466/159 

2SA545GN 

3138/193A 

2SA560B 

3025/129 

2SA501Y 

3025/129 

2SA509M 

3114/290 

2SA516K 

3025/129 

2SA530H1 

3114/290 

2SA545H 

3138/193A 

2SA560C 

3025/129 

2SA502 

3466/159 

2SA5090R 

3114/290 

2SA516L 

3025/129 

2SA530J 

3118 

2SA545J 

3138/193A 

2SA560D 

3025/129 

2SA502A 

3025/129 

2SA509R 

3114/290 

2SA516M 

3025/129 

2SA530K 

3118 

2SA545K 

3138/193A 

2SA560E 

3025/129 

2SA502B 

3025/129 

2SA509T 

3114/290 

2SA5160R 

3025/129 

2SA530L 

3118 

2SA545KLM 

3138/193A 

2SA560F 

3025/129 

2SA502C 

3025/129 

2SA509X 

3114/290 

2SA516R 

3025/129 

2SA530M 

3118 

2SA545L 

3138/193A 

2SA560G 

3025/129 

2SA502D 

3025/129 

2SA509Y 

3114/290 

2SA516X 

3025/129 

2SA530R 

3114/290 

2SA545M 

3138/193A 

2SA560GN 

3025/129 

2SA502E 

3025/129 

2SA510 

3466/159 

2SA516Y 

3025/129 

2SA530X 

3118 

2SA5450R 

3138/193A 

2SA560H 

3025/129 

2SA502F 

3025/129 

2SA510 OR 

3025/129 

2SA517 

3007 

2SA530Y 

3118 

2SA545R 

3138/193A 

2SA560J 

3025/129 

2SA502G 

3025/129 

2SA510-0 

3114/290 

2SA518 

3007 

2SA532 

3025/129 

2SA545X 

3138/193A 

2SA560K 

3025/129 

2SA502GN 

3025/129 

2SA510-0R 

3114/290 

2SA518A 

3007 

2SA532A 

3025/129 

2SA545Y 

3138/193A 

2SA560L 

3025/129 

2SA502H 

3025/129 

2SA510-0 

3466/159 

2SA518B 

3007 

2SA532B 

3025/129 

2SA546 

3025/129 

2SA560M 

3025/129 

2SA502J 

3025/129 

2SA510-R 

3466/159 

2SA518C 

3007 

2SA532C 

3025/129 

2SA546A 

3025/129 

2SA5600R 

3025/129 

2SA502K 

3025/129 

2SA510-RD 

3025/129 

2SA518D 

3007 

2SA532D 

3025/129 

2SA546B 

3025/129 

2SA560R 

3025/129 

2SA502L 

3025/129 

2SA510A 

3025/129 

2SA518E 

3007 

2SA532E 

3025/129 

2SA546C 

3025/129 

2SA560X 

3025/129 

2SA502M 

3025/129 

2SA510B 

3025/129 

2SA518F 

3007 

2SA532F 

3025/129 

2SA546D 

3025/129 

2SA560Y 

3025/129 

2SA5020R 

3025/129 

2SA510C 

3025/129 

2SA518G 

3007 

2SA532G 

3025/129 

2SA546E 

3025/T29 

2SA561 

3114/290 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA561-0 

3114/290 

2SA566A 

3085 

2SA571Y 

■ 

3025/129 

2SA607B 

3025/129 

2SA624B 

3083/197 

2SA641L 

3841/294 

2SA561-0R 

3114/290 

2SA566B 

3085 

2SA572 

3247/234 

2SA607C 

3025/129 

2SA624C 

3083/197 

2SA641M 

3841/294 

2SA561-0 

3114/290 

2SA566BL 

3085 

2SA575 

3025/129 

2SA607D 

3025/129 

2SA624D 

3083/197 

2SA6410R 

3841/294 

2SA561-R 

3114/290 

2SA566C 

3085 

2SA575K 

3025/129 

2SA607E 

3025/129 

2SA624E 

3083/197 

2SA641R 

3841/294 

2SA561-RD 

3114/290 

2SA566D 

3085 

2SA575L 

3025/129 

2SA607F 

3025/129 

2SA624F 

3083/197 

2SA641Y 

3841/294 

2SA561-Y 

3114/290 

2SA566E 

3085 

2SA578 

3247/234 

2SA607G 

3025/129 

2SA624G 

3083/197 

2SA642 

3114/290 

2SA561-YL 

3114/290 

2SA566F 

3085 

2SA578A 

3247/234 

2SA607GN 

3025/129 

2SA624GN 

3083/197 

2SA642A 

3114/290 

2SA561A 

3114/290 

2SA566G 

3085 

2SA578B 

3247/234 

2SA607H 

3025/129 

2SA624H 

3083/197 

2SA642B 

3114/290 

2SA561B 

3114/290 

2SA566GN 

3085 

2SA578C 

3247/234 

2SA607J 

3025/129 

2SA624J 

3083/197 

2SA642C 

3114/290 

2SA561C 

3114/290 

2SA566GR 

3085 

2SA579 

3247/234 

2SA607K 

3025/129 

2SA624K 

3083/197 

2SA642D 

3114/290 

2SA561D 

3114/290 

2SA566H 

3085 

2SA579A 

3247/234 

2SA607L 

3025/129 

2SA624L 

3083/197 

2SA642E 

3114/290 

2SA561E 

3114/290 

2SA566J 

3085 

2SA579B 

3247/234 

2SA607M . 

3025/129 

2SA624LG 

3083/197 

2SA642F 

3114/290 

2SA561F 

3114/290 

2SA566K 

3085 

2SA579C 

3247/234 

2SA6070R 

3025/129 

2SA624M 

3083/197 

2SA642G 

3114/290 

2SA561G 

3114/290 

2SA566L 

3085 

2SA592Y 

3466/159 

2SA607R 

3025/129 

2SA6240R 

3083/197 

2SA642GN 

3114/290 

2SA561GN 

3114/290 

2SA566M 

3085 

2SA594 

3025/129 

2SA607S 

3025/129 

2SA624R 

3083/197 

2SA642H 

3114/290 

2SA561GR 

3114/290 

2SA5660 

3085 

2SA594-0 

3025/129 

2SA607X 

3025/129 

2SA624X 

3083/197 

2SA642J 

3114/290 

2SA561GRN 

3114/290 

2SA5660R 

3085 

2SA594-R 

3025/129 

2SA607Y 

3025/129 

2SA624Y 

3083/197 

2SA642K 

3114/290 

2SA561H 

3114/290 

2SA566R 

3085 

2SA594-Y 

3025/129 

2SA608 

3114/290 

2SA626 

3359/281 

2SA642L 

3114/290 

2SA561J 

3114/290 

2SA566X 

3085 

2SA594A 

3025/129 

2SA608-0 

3114/290 

2SA626L 

3359/281 

2SA642M 

3114/290 

2SA561K 

3114/290 

2SA566Y 

3085 

2SA594B 

3025/129 

2SA608A 

3114/290 

2SA626M 

3359/281 

2SA6420R 

3114/290 

2SA561L 

3114/290 

2SA567 

3466/159 

2SA594C 

3025/129 

2SA608AF 

3114/290 

2SA626N 

3359/281 

2SA642R 

3114/290 

2SA561M 

3114/290 

2SA567A 

3114/290 

2SA594D 

3025/129 

2SA608B 

3114/290 

2SA627 

3359/281 

2SA642S 

3114/290 

2SA5610R 

3114/290 

2SA567B 

3118 

2SA594E 

3025/129 

2SA608BL 

3114/290 

2SA627L 

3359/281 

2SA642V 

3114/290 

2SA561R 

3114/290 

2SA567C 

3114/290 

2SA594F 

3025/129 

2SA608C 

3114/290 

2SA627M 

3359/281 

2SA642W 

3114/290 

2SA561X 

3114/290 

2SA567D 

3114/290 

2SA594G 

3025/129 

2SA608D 

3114/290 

2SA627N 

3359/281 

2SA642X 

3114/290 

2SA561Y 

3114/290 

2SA567E 

3114/290 

2SA594GN 

3025/129 

2SA608E 

3114/290 

2SA628 

3114/290 

2SA642Y 

3114/290 

2SA562 

3114/290 

2SA567F 

3114/290 

2SA594H 

3025/129 

2SA608F 

3114/290 

2SA628 EF 

3114/290 

2SA643 

3138/193A 

2SA562-0 

3114/290 

2SA567G 

3114/290 

2SA594J 

3025/129 

2SA608G 

3114/290 

2SA628A 

3114/290 

2SA643 D 

3138/193A 

2SA562-0R 

3114/290 

2SA567GN 

3114/290 

2SA594K 

3025/129 

2SA608K 

3114/290 

2SA628AA 

3114/290 

2SA643E 

3138/193A 

2SA562-0 

31.14/290 

2SA567GR 

3118 

2SA594L 

3025/129 

2SA608L 

3114/290 

2SA628B 

3118 

2SA643F 

3138/193A 

2SA562-R 

3114/290 

2SA567H 

3114/290 

2SA594M 

3025/129 

2SA608M 

3114/290 

2SA628C 

3118 

2SA643G 

3138/193A 

2SA562-RD 

3114/290 

2SA567J 

3114/290 

2SA5940R 

3025/129 

2SA6080R 

3114/290 

2SA628D 

3114/290 

2SA643 X 

3138/193A 

2SA562-Y 

3114/290 

2SA567K 

3114/290 

2SA594R 

3025/129 

2SA608P 

3114/290 

2SA628E 

3114/290 

2SA643Y 

3138/193A 

2SA562-YE 

3114/290 

2SA567L 

3114/290 

2SA594X 

3025/129 

2SA608R 

3114/290 

2SA628EF 

3114/290 

2SA643-0 

3138/193A 

2SA562A 

3114/290 

2SA567M 

3114/290 

2SA594Y 

3025/129 

2SA609 

3466/159 

2SA628F 

3114/290 

2SA643A 

3138/193A 

2SA562B 

3114/290 

2SA5670R 

3114/290 

2SA595 

3441/292 

2SA609A 

3466/159 

2SA628G 

3114/290 

2SA643B 

3138/193A 

2SA562BJ 

3114/290 

2SA567R 

3118 

2SA597 

3025/129 

2SA609B 

3466/159 

2SA628GN 

3114/290 

2SA643C 

3138/193A 

2SA562C 

3114/290 

2SA567X 

3114/290 

2SA597A 

3025/129 

2SA609C 

3466/159 

2SA628H 

3114/290 

2SA643D 

3138/193A 

2SA562D 

3114/290 

2SA567Y 

3118 

2SA597B 

3025/129 

2SA609D 

3466/159 

2SA628J 

3114/290 

2SA643E 

3138/193A 

2SA562E 

3114/290 

2SA568 

3118 

2SA597C 

3025/129 

2SA609E 

3466/159 

2SA628K 

3114/290 

2SA643F 

3138/193A 

2SA562F 

3114/290 

2SA568A 

3118 

2SA597D 

3025/129 

2SA609F 

3466/159 

2SA628L 

3118 

2SA643G 

3138/193A 

2SA562G 

3114/290 

2SA568B 

3118 

2SA597E 

3025/129 

2SA609G 

3466/159 

2SA628M 

3114/290 

2SA643GN 

3138/193A 

2SA562GN 

3114/290 

2SA568C 

3118 

2SA597F 

3025/129 

2SA610 

3466/159 

2SA6280R 

3114/290 

2SA643H 

3138/193A 

2SA562GR 

3114/290 

2SA568D 

3118 

2SA597G 

3025/129 

2SA610 OR 

3025/129 

2SA628R 

3114/290 

2SA643J 

3138/193A 

2SA562GRN 

3114/290 

2SA568E 

3118 

2SA597GN 

3025/129 

2SA610A 

3025/129 

2SA628X 

3114/290 

2SA643K 

3138/193A 

2SA562H 

3114/290 

2SA568F 

3118 

2SA597H 

3025/129 

2SA610AL 

3025/129 

2SA628Y 

3114/290 

2SA643L 

3138/193A 

2SA562J 

3114/290 

2SA568G 

3118 

2SA597J 

3025/129 

2SA610B 

3466/159 

2SA629 

3114/290 

2SA643M 

3138/193A 

2SA562K 

3114/290 

2SA568GN 

3118 

2SA597K 

3025/129 

2SA610BK 

3025/129 

2SA629A 

3114/290 

2SA6430R 

3138/193A 

2SA562L 

3114/290 

2SA568H 

3118 

2SA597L 

3025/129 

2SA610C 

3025/129 

2SA629B 

3114/290 

2SA643R 

3138/193A 

2SA562M 

3114/290 

2SA568J 

3118 

2SA597M 

3025/129 

2SA610D 

3025/129 

2SA629C 

3114/290 

2SA643V 

3138/193A 

2SA5620R 

3114/290 

2SA568K 

3118 

2SA5970R 

3025/129 

2SA610E 

3025/129 

2SA629D 

3114/290 

2SA643X 

3138/193A 

2SA562R 

3114/290 

2SA568L 

3118 

2SA597R 

3025/129 

2SA610F 

3025/129 

2SA629E 

3114/290 

2SA643Y 

3138/193A 

2SA562V0 

3114/290 

2SA568M 

3118 

2SA597X 

3025/129 

2SA610G 

3025/129 

2SA629F 

3114/290 

2SA645 

9076/187A 

2SA562X 

- 3114/290 

1 2SA5680R 

3118 

2SA597Y 

3025/129 

2SA610H 

3025/129 

2SA629G 

3114/290 

2SA645L 

9076/187A 

2SA562Y 

3114/290 

2SA568R 

3118 

2SA603 

3466/159 

2SA610J 

3025/129 

2SA629GN 

3114/290 

2SA645S 

9076/187A 

2SA562Y-TM 

3114/290 

2SA568X 

3118 

2SA603A 

3118 

2SA610K 

3025/129 

2SA629H 

3114/290 

2SA646 

9076/187A 

2SA564 

3247/234 

2SA568Y 

3118 

2SA603B 

3118 

2SA610L 

3025/129 

2SA629J 

3114/290 

2SA647 

' 3930 

2SA564-0 

3247/234 

2SA569 

3114/290 

2SA603C 

• 3118 

2SA610M 

3025/129 

2SA629K 

3114/290 

2SA656A 

3359/281 

2SA564-0 

3247/234 

2SA569A 

3114/290 

2SA603D 

3118 

2SA610R 

3025/129 

2SA629L 

3114/290 

2SA656AL 

3359/281 

2SA564A 

3247/234 

2SA569B 

3114/290 

2SA603E 

3118 

2SA610X 

3025/129 

2SA629M 

3114/290 

2SA656AM 

3359/281 

2SA564ABQ 

3247/234 

2SA569C 

3114/290 

2SA603F 

3118 

2SA610Y 

3025/129 

2SA6290R 

3114/290 

2SA657 

3173/219 

2SA564ABQ-1 

3247/234 

2SA569D 

3114/290 

2SA603G 

3118 

2SA611 

3466/159 

2SA629R 

3114/290 

2SA657A 

3173/219 

2SA564AO 

3247/234 

2SA569E 

3114/290 

2SA603GN 

3118 

2SA611-4E 

3466/159 

2SA629X 

3114/290 

2SA657B 

3173/219 

2SA564AP 

3247/234 

2SA569F 

3114/290 

2SA603H 

3118 

2SA611A 

3025/129 

2SA629Y 

3114/290 

2SA657C 

3173/219 

2SA564AQ 

3247/234 

2SA569G 

3114/290 

2SA603J 

3118 

2SA611AL 

3025/129 

2SA634 

9076/187A 

2SA657D 

3173/219 

2SA564AQGD 

3247/234 

2SA569GN 

3118 

2SA603K 

3118 

2SA611B 

3025/129 

2SA634A 

9076/187A 

2SA657E 

3173/219 

2SA564AR 

3247/234 

2SA569H 

3114/290 

2SA603L 

3118 

2SA611C 

3025/129 

2SA634B 

9076/187A 

2SA657F 

3173/219 

2SA564AS 

3247/234 

2SA569J 

3466/159 

2SA603M 

3118 

2SA611D 

3025/129 

2SA634C 

9076/187A 

2SA657G 

3173/219 

2SA564AT 

3247/234 

2SA569K 

3114/290 

2SA6030R 

3118 

2SA611E 

3025/129 

2SA634D 

9076/187A 

2SA657GN 

3173/219 

2SA564D 

3247/234 

2SA569L 

3114/290 

2SA603R 

3118 

2SA611F 

3025/129 

2SA634K 

9076/187A 

2SA657H 

3173/219 

2SA564F 

3247/234 

2SA569M 

3114/290 

2SA603X 

3118 

2SA611G 

3025/129 

2SA634L 

9076/187A 

2SA657J 

3173/219 

2SA564FQ 

3247/234 

2SA5690R 

3114/290 

2SA603Y 

3118 

2SA611GN 

3025/129 

2SA634M 

9076/187A 

2SA657K 

3173/219 

2SA564FQ-1 

3247/234 

2SA569R 

3118 

2SA604 

3025/129 

2SA611H 

3025/129 

2SA636 

9076/187A 

2SA657L 

3173/219 

2SA564FR 

3247/234 

2SA569X 

3114/290 

2SA604A 

3025/129 

2SA611J 

3025/129 

2SA636(4)K 

3193/187 

2SA657M 

3173/219 

2SA564FR-1 

3247/234 

2SA569Y 

3118 

2SA604B 

3025/129 

2SA611K 

3025/129 

2SA636(4)L 

3193/187 

2SA6570R 

3173/219 

2SA564G 

3247/234 

2SA570 

3466/159 

2SA604C 

3025/129 

2SA611L 

3025/129 

2SA636A 

9076/187A 

2SA657R 

3173/219 

2SA564H 

3247/234 

2SA570A 

3114/290 

2SA604D 

3025/129 

2SA611M 

3025/129 

2SA636AK 

9076/187A 

2SA657X 

3173/219 

2SA564J 

3247/234 

2SA570B 

3114/290 

2SA604E 

3025/129 

2SA6110R 

3025/129 

2SA636AL 

9076/187A 

2SA657Y 

3173/219 

2SA5640R 

3247/234 

2SA570C 

3114/290 

2SA604F 

3025/129 

2SA611R 

3025/129 

2SA636AM 

9076/187A 

2SA658 

3173/219 

2SA564P 

3247/234 

2SA570D 

3114/290 

2SA604G 

3025/129 

2SA611X 

3025/129 

2SA636AN 

9076/187A 

2SA658A 

3173/219 

2SA564P0R 

3247/234 

2SA570E 

3114/290 

2SA604GN 

3025/129 

2SA611Y 

3025/129 

2SA636B 

9076/187A 

2SA658B‘ 

3173/219 

2SA564POR 

3247/234 

2SA570F 

3114/290 

2SA604H 

3025/129 

2SA612 

3025/129 

2SA636C 

9076/187A 

2SA658C 

3173/219 

2SA564Q 

3247/234 

2SA570G 

3114/290 

2SA604J 

3025/129 

2SA614 

3085 

2SA636D 

9076/187A 

2SA658D 

3173/219 

2SA564QHD 

3247/234 

2SA570GN 

3118 

2SA604K 

3025/129 

2SA614-0 

3085 

2SA636K 

9076/187A 

2SA658E 

3173/219 

2SA564QR 

3247/234 

2SA570H 

3114/290 

2SA604L 

3025/129 

2SA614Y 

3085 

2SA636L 

9076/187A 

2SA658F 

3173/219 

2SA564R 

3247/234 

2SA570J 

3114/290 

2SA604M 

3025/129 

2SA616 

3085 

2SA636M 

9076/187A 

2SA658G 

3173/219 

2SA564S 

3247/234 

2SA570K 

3114/290 

2SA6040R 

3025/129 

2SA617K 

3466/159 

2SA636N 

9076/187A 

2SA658GN 

3173/219 

2SA564T 

3247/234 

2SA570L 

3114/290 

2SA604R 

3025/129 

2SA618K 

3466/159 

2SA637 

3715 

2SA658H 

3173/219 

2SA564Y 

3247/234 

2SA570M 

3114/290 

2SA604X 

3025/129 

2SA623 

3193/187 

2SA639S 

3114/290 

2SA658J 

3173/219 

2SA565 

3466/159 

2SA5700R 

3114/290 

2SA604Y 

3025/129 

2SA623-0 

3083/197 

2SA640 

3118 

2SA658K 

3173/219 

2SA565A 

3466/159 

2SA570R 

3118 

2SA606 

3025/129 

2SA623A 

3193/187 

2SA640L 

3114/290 

2SA658L 

3173/219 

2SA565AB 

3114/290 

2SA570X 

3114/290 

2SA606A 

3025/129 

2SA623B 

3193/187 

2SA640A 

3466/159 

2SA658M 

3173/219 

2SA565B 

3466/159 

2SA570Y 

3118 

2SA606B 

3025/129 

2SA623C 

3193/187 

2SA640B 

3466/159 

2SA6580R 

3173/219 

2SAS65BA 

3114/290 

2SA571 

3025/129 

2SA606C 

3025/129 

2SA623D 

3193/187 

2SA640C 

3466/159 

2SA658R 

3173/219 

2SA565C 

3466/159 

2SA571A 

3025/129 

2SA606D 

3025/129 

2SA623E 

3193/187 

2SA640D 

3466/159 

2SA658X 

3173/219 

2SA565D 

3466/159 

2SA571B 

3025/129 

2SA606E 

3025/129 

2SA623F • 

3193/187 

2SA640E 

3466/159 

2SA658Y 

3173/219 

2SA565E 

3114/290 

2SA571C 

3025/129 

2SA606F 

3025/129 

2SA623G 

3193/187 

2SA640F 

3114/290 

2SA659 

3114/290 

2SA565F 

3114/290 

2SA571D 

3025/129 

2SA606G 

3025/129 

2SA623GN 

3193/187 

2SA640L 

3466/159 

2SA659A 

3114/290 

2SA565G 

3114/290 

2SA571E 

3025/129 

2SA606GN 

3025/129 

2SA623H 

3193/187 

2SA640M 

3466/159 

2SA659B 

3114/290 

2SA565GN 

3114/290 

2SA571F 

3025/129 

2SA606H 

3025/129 

2SA623J 

3193/187 

2SA640S 

3466/159 

2SA659C 

3114/290 

2SA565H 

3114/290 

2SA571G 

3025/129 

2SA606J 

3025/129 

2SA623K 

3193/187 

2SA641 

3841/294 

2SA659D 

3114/290 

2SA565J 

3114/290 

2SA571GN 

3025/129 

2SA606K 

3025/129 

2SA623L 

3193/187 

2SA641 0 

3841/294 

2SA659E 

3114/290 

2SA565K 

3466/159 

2SA571H 

3025/129 

2SA606L 

3025/129 

2SA623M 

3193/187 

2SA641A 

3841/294 

2SA659F 

3114/290 

2SA565L 

3114/290 

2SA571J 

3025/129 

2SA606M 

3025/129 

2SA623N 

3193/187 

2SA641B 

3841/294 

2SA659G 

3114/290 

2SA565M 

3114/290 

2SA571K 

3025/129 

2SA6060R 

3025/129 

2SA6230R 

3193/187 

2SA641BL 

3841/294 

2SA659GN 

3114/290 

2SA5650R 

3114/290 

2SA571L 

3025/129 

2SA606R 

3025/129 

2SA623R 

3193/187 

2SA641C 

3841/294 

2SA659H 

3114/290 

2SA565R 

3114/290 

2SA571M 

3025/129 

2SA606X 

3025/129 

2SA623X 

3193/187 

2SA641D 

3841/294 

2SA659J 

3114/290 

2SA565X 

3114/290 

1 2SA5710R 

3025/129 

2SA606Y 

3025/129 

2SA623Y 

3193/187 

2SA641G 

3841/294 

2SA659K 

3114/290 

2SA565Y 

3114/290 

2SA571R 

3025/129 

2SA607 

3025/129 

2SA624 

3083/197 

2SA641GR 

3841/294 

2SA659L 

3114/290 

2SA566 

3085 

2SA571X 

3025/129 

2SA607A 

3025/129 

2SA624A 

3083/197 

2SA641K 

3841/294 

2SA659M 

3114/290 
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2SA6590R—2SA817Y 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SA6590R 

3114/290 

2SA673GN 

3114/290 

2SA696D 

3450/298 

2SA720B 

3114/290 

2SA741J 

3114/290 

2SA763-WN-6 

3247/234 

2SA659P 

3114/290 

2SA673H 

3114/290 

2SA696E 

3450/298 

2SA720C 

3114/290 

2SA741K 

3114/290 

2SA763-Y 

3247/234 

2SA659R 

3114/290 

2SA673J 

3114/290 

2SA697 

3450/298 

2SA720D 

3114/290 

2SA741L 

3114/290 

2SA763-YL 

3247/234 

2SA659Y 

3114/290 

2SA673K 

3114/290 

2SA697C 

3450/298 

2SA720L 

3114/290 

2SA741M 

3114/290 

2SA763-YL-3 

3247/234 

2SA661 

3450/298 

2SA673L 

3114/290 

2SA699 

9076/187A 

2SA720P 

3114/290 

2SA7410 

3114/290 

2SA763-YL-4 

3247/234 

2SA661-0 

3450/298 

2SA673M 

3114/290 

2SA699-0 

9076/187A 

2SA720Q 

3114/290 

2SA7410R 

3114/290 

2SA763-YL-5 

3247/234 

2SA661A 

3450/298 

2SA6730R 

3114/290 

2SA699A 

9076/187A 

2SA720R 

3114/290 

2SA741R 

3114/290 

2SA763-YL-6 

3247/234 

2SA661B 

3450/298 

2SA675 

3466/159 

2SA699AO 

9076/187A 

2SA720S 

3114/290 

2SA741X 

3114/290 

2SA763-YN 

3247/234 

2SA661C 

3450/298 

2SA675A 

3466/159 

2SA699AP 

9076/187A 

2SA720Y 

3114/290 

2SA741Y 

3114/290 

2SA763-YN-3 

3247/234 

2SA661D 

3450/298 

2SA675B 

3466/159 

2SA699AQ 

9076/187A 

2SA721 

3247/234 

2SA742 

3025/129 

2SA763-YN-4 

3247/234 

2SA661E 

3450/298 

2SA675C 

3466/159 

2SA699AR 

9076/187A 

2SA721R 

3247/234 

2SA742A 

3025/129 

2SA763-YN-5 

3247/234 

2SA661F 

3450/298 

2SA677 

3114/290 

2SA699CF 

9076/187A 

2SA721S 

3247/234 

2SA742B 

3025/129 

2SA763-YN-6 

3247/234 

2SA661G 

3450/298 

2SA677-0 

3114/290 

2SA699P 

9076/187A 

2SA721T 

3247/234 

2SA742BL 

3025/129 

2SA766 

3624 

2SA661GR 

3450/298 

2SA677-5 

3114/290 

2SA699Q 

9076/187A 

2SA721U 

3247/234 

2SA742C 

3025/129 

2SA766S 

3624 

2SA661H 

3450/298 

2SA677-6 

3114/290 

2SA699R 

9076/187A 

2SA722 

3247/234 

2SA742D 

3025/129 

2SA768 

3274/153 

2SA661J 

3450/298 

2SA677-7 

3114/290 

2SA700 

9076/187A 

2SA722-1 

3247/234 

2SA742E 

3025/129 

2SA769 

3083/197 

2SA661K 

3450/298 

2SA677-8 

3114/290 

2SA700B 

9076/187A 

2SA722-2 

3247/234 

2SA742F 

3025/129 

2SA772 

3841/294 

2SA661L 

3450/298 

2SA677A 

3114/290 

2SA700Y 

9076/187A 

2SA722-3 

3247/234 

2SA742G 

3025/129 

2SA772-1 

3841/294 

2SA661M 

3450/298 

2SA677B 

3114/290 

2SA701 

3466/159 

2SA722-4 

3247/234 

2SA742GN 

3025/129 

2SA772-1-2 

3841/294 

2SA661R 

3450/298 

2SA677C 

3114/290 

2SA701F 

3466/159 

2SA722-5 

3247/234 

2SA742GR 

3025/129 

2SA772-1-3 

3841/294 

2SA661Y 

3450/298 

2SA677D 

3114/290 

2SA701FJ 

3466/159 

2SA722-7 

3247/234 

2SA742H 

3025/129 

2SA772-2 

3841/294 

2SA663 

3173/219 

2SA677E 

3114/290 

2SA701FO 

3466/159 

2SA722A 

3247/234 

2SA742J 

3025/129 

2SA772-2-2 

3841/294 

2SA663-1 

3173/219 

2SA677F 

3114/290 

2SA702 

3247/234 

2SA722B 

3247/234 

2SA742K 

3025/129 

2SA772-2-3 

3841/294 

2SA663A 

3173/219 

2SA677G 

3114/290 

2SA703 

3203/211 

2SA722C 

3247/234 

2SA742L 

3025/129 

2SA772-23 

3841/294 

2SA663B 

3173/219 

2SA677GN 

3114/290 

2SA704 

3118 

2SA722D 

3247/234 

2SA742M 

3025/129 

2SA773 

3841/294 

2SA663C 

3173/219 

2SA677H 

3114/290 

2SA704A 

3118 

2SA722E 

3247/234 

2SA7420 

3025/129 

2SA773-1-1 . 

3841/294 

2SA663D 

3173/219 

2SA677J 

3114/290 

2SA704B 

3118 

2SA722F 

3247/234 

2SA7420R 

3025/129 

2SA773-1-2 

3841/294 

2SA663E 

3173/219 

2SA677K 

3114/290 

2SA704C 

3118 

2SA722G 

3247/234 

2SA742R 

3025/129 

2SA775 

3441/292 

2SA663F 

3173/219 

2SA677L 

3114/290 

2SA704D 

3118 

2SA722H 

3247/234 

2SA742X 

3025/129 

2SA775A 

3441/292 

2SA663G 

3173/219 

2SA677M 

3114/290 

2SA704E 

3118 

2SA722J 

3247/234 

2SA742Y 

3025/129 

2SA775AA 

3441/292 

2SA663GN 

3173/219 

2SA6770R 

3114/290 

2SA704F 

3118 

2SA7220R 

3247/234 

2SA743 

9042/374 

2SA775AB 

3441/292 

2SA663GR 

3173/219 

2SA677R 

3114/290 

2SA704G 

3118 

2SA722R 

3247/234 

2SA743A 

9042/374 

2SA775AC 

3441/292 

2SA663H 

3173/219 

2SA677X 

3114/290 

2SA704GN 

3118 

2SA722S 

3247/234 

2SA743AB 

9042/374 

2SA775B 

3441/292 

2SA663J 

3173/219 

2SA677Y 

3114/290 

2SA704H 

3118 

2SA722T 

3247/234 

2SA743AC 

9042/374 

2SA775C 

3441/292 

2SA663K 

3173/219 

2SA678 

3114/290 

2SA704J 

3118 

2SA722U 

3247/234 

2SA743B 

9042/374 

2SA777 

3450/298 

2SA663L 

3173/219 

2SA678 SONY 

3114/290 

2SA704K 

3118 

2SA722X 

3247/234 

2SA743C 

9042/374 

2SA777P 

3450/298 

2SA663M 

3173/219 

2SA678{C) 

3114/290 

2SA704L 

3118 

2SA722Y 

3247/234 

2SA743D 

9042/374 

2SA777Q 

3450/298 

2SA6630 

3173/219 

2SA678-5 

3114/290 

2SA704M 

3118 

2SA723 

3114/290 

2SA744 

3359/281 

2SA777R 

3450/298 

2SA6630R 

3173/219 

2SA678-6 

3114/290 

2SA7040R 

3118 

2SA723A 

3114/290 

2SA745 

3846/285 

2SA777S 

3450/298 

2SA663R 

3173/219 

2SA678-7 

3114/290 

2SA704R 

3118 

2SA723B 

3114/290 

2SA745A 

3846/285 

2SA778 

3715 

2SA663X 

3173/219 

2SA678-8 

3114/290 

2SA704X 

3118 

2SA723C 

3114/290 

2SA746 

3846/285 

2SA778A 

3434/288 

2SA663Y 

3173/219 

2SA678A 

3114/290 

2SA704Y 

3118 

2SA723D 

3114/290 

2SA747 

3846/285 

2SA778AK 

3434/288 

2SA666 

3841/294 

2SA678B 

3114/290 

2SA705 

3841/294 

2SA723E 

3114/290 

2SA747A 

3846/285 

2SA778K 

3715 

2SA666-IQRS 

3841/294 

2SA678C 

3114/290 

2SA705A 

3841/294 

2SA723F 

3114/290 

2SA748Q 

3083/197 

2SA779 

9076/187A 

2SA666A 

3841/294 

2SA678D 

3114/290 

2SA705B 

3841/294 

2SA723K 

3114/290 

2SA749 

3867 

2SA779A 

9076/187A 

2SA666B 

3841/294 

2SA678E 

3114/290 

2SA705C 

3841/294 

2SA723P 

3114/290 

2SA749A 

3867 

2SA779AK 

9076/187A 

2SA666BL 

3841/294 

2SA678F 

3114/290 

2SA705D 

3841/294 

2SA723Q • 

3114/290 

2SA751 

3138/193A 

2SA779B 

9076/187A 

2SA666C 

3841/294 

2SA678G 

3114/290 

2SA705E 

3841/294 

2SA723R 

3114/290 

2SA751P 

3138/193A 

2SA779C 

9076/187A 

2SA666D 

3841/294 

2SA678GN 

3114/290 

2SA705F 

3841/294 

2SA723S 

3114/290 

2SA751Q 

3138/193A 

2SA779D 

9076/187A 

2SA666E 

3841/294 

2SA678H 

3114/290 

2SA705G 

3841/294 

2SA723W 

3114/290 

2SA751QR 

3138/193A 

2SA779K 

9076/187A 

2SA666H 

3841/294 

2SA678J 

3114/290 

2SA705GN 

3841/294 

2SA725 

3247/234 

2SA751R 

3138/193A 

2SA779KA 

9076/187A 

2SA666HR 

3841/294 

2SA678K 

3114/290 

2SA705H 

3841/294 

2SA725F 

3247/234 

2SA751S 

3138/193A 

2SA779KB 

9076/187A 

2SA666Q 

3247/234 

2SA678L 

3114/290 

2SA705J 

3841/294 

2SA725G 

3247/234 

2SA753 

3359/281 

2SA779KC 

9076/187A 

2SA666R 

3247/234 

2SA678M 

3114/290 

2SA705K 

3841/294 

2SA725H 

3247/234 

2SA753A 

3359/281 

2SA779KD 

9076/187A 

2SA666S 

3247/234 

2SA6780R 

3114/290 

2SA705L 

3841/294 

2SA726 

3247/234 

2SA753B 

3359/281 

2SA780 

9076/187A 

2SA666Y 

3841/294 

2SA678R 

3114/290 

2SA705M 

3841/294 

2SA726A 

3247/234 

2SA753C 

3359/281 

2SA780A 

9076/187A 

2SA670 

3274/153 

2SA678X 

3114/290 

2SA7050R 

3841/294 

2SA726B 

3247/234 

2SA754 

3083/197 

2SA780AK 

9076/187A 

2SA670-0 

3274/153 

2SA678Y 

3114/290 

2SA705R 

3841/294 

2SA726C 

3247/234 

2SA754A 

3083/197 

2SA780AKA 

9076/187A 

2SA670-OR 

3274/153 

2SA679 

3359/281 

2SA705Y 

3841/294 

2SA726D 

3247/234 

2SA754B 

3083/197 

2SA780AKB 

9076/187A 

2SA670A 

3274/153 

2SA680 

3173/219 

2SA706 

3200/189 

2SA726E 

3247/234 

2SA754BL 

3083/197 

2SA780AKC 

9076/187A 

2SA670B 

3274/153 

2SA680A 

3173/219 

2SA706-2-1 

3200/189 

2SA726F 

3247/234 

2SA754C 

3083/197 

2SA780AKD 

9076/187A 

2SA670C 

3274/153 

2SA680B 

3173/219 

2SA706-2-2 

3200/189 

2SA726G 

3247/234 

2SA754D 

3083/197 

2SA780B 

9076/187A 

2SA671 

3274/153 

2SA680C 

3173/219 

2SA706-2-3 

3200/189 

2SA726H 

3247/234 

2SA754E 

3083/197 

2SA780C 

9076/187A 

2SA671A 

3274/153 

2SA680D 

•3173/219 

2SA706-3-1 

3200/189 

2SA730 

3138/193A 

2SA754F 

3083/197 

2SA780D 

9076/187A 

2SA671B 

3274/153 

2SA680E 

3173/2^9 

2SA706-3-2 

3200/189 

2SA730P 

3138/193A 

2SA754G 

3083/197 

2SA780K 

9076/187A 

2SA671BL 

3274/153 

2SA680F 

3173/219 

2SA706-3-3 

3200/189 

2SA730Q 

3138/193A 

2SA754GN 

3083/197 

2SA780R 

3083/197 

2SA671C 

3274/153 

2SA680G 

3173/219 

2SA706A 

3200/189 

2SA730R 

3138/193A 

2SA754GR 

3083/197 

2SA786 

3247/234 

2SA671D 

3274/153 

2SA680GN 

3173/219 

2SA706B 

3200/189 

2SA730S 

3138/193A 

2SA754H 

3083/197 

2SA786Q 

3247/234 

2SA671E 

3274/153 

2SA680H 

3173/219 

2SA706C 

3200/189 

2SA731 

3466/159 

2SA754J 

3083/197 

2SA786QL 

3247/234 

2SA671F 

3274/153 

2SA680J 

3173/219 

2SA706D 

3200/189 

2SA731A 

3138/193A 

2SA754K 

3083/197 

2SA786R 

3247/234 

2SA671G 

3274/153 

2SA680K 

3173/219 

2SA706E 

3200/189 

2SA731B 

3138/193A 

2SA754L 

3083/197 

2SA794 

9042/374 

2SA671GN 

3274/153 

2SA680L 

3173/219 

2SA706F 

3200/189 

2SA731C 

3138/193A 

2SA754M 

3083/197 

2SA794A 

9042/374 

2SA671GR 

3274/153 

2SA680M 

3173/219 

2SA706G 

3200/189 

2SA731D 

3138/193A 

2SA7540 

3083/197 

2SA794AP 

9042/374 

2SA671H 

3274/153 

2SA680R 

3173/219 

2SA706GN 

3200/189 

2SA731F 

3138/193A 

2SA7540R 

3083/197 

2SA794AQ 

9042/374 

2SA671J 

3274/153 

2SA680X 

3173/219 

2SA706L 

3200/189 

2SA731G 

3138/193A 

2SA754X 

3083/197 

2SA794AR 

9042/374 

2SA671K 

3274/153 

2SA680Y 

3173/219 

2SA706LG 

3200/189 

2SA731L 

3138/193A 

2SA754Y 

3083/197 

2SA794AS 

9042/374 

2SA671KA 

3274/153 

2SA682 

3189A/183 

2SA706M 

3200/189 

2SA73-1R 

3138/193A 

2SA755 

3274/153 

2SA794P 

9042/374 

2SA671KB 

3274/153 

2SA682A 

3189A/183 

2SA706X 

3200/189 

2SA731X 

3138/193A 

2SA755A 

3274/153 

2SA794Q 

9042/374 

2SA671KC 

3274/153 

2SA682B 

3189A/183 

2SA706Y 

3200/189 

2SA731Y 

3138/193A 

2SA755B 

3274/153 

2SA794R 

9042/374 

2SA671L 

3274/153 

2SA682C 

3189A/183 

2SA707 

3450/298 

2SA733 

3114/290 

2SA755C 

3274/153 

2SA794S 

9042/374 

2SA671M 

3274/153 

2SA682D 

3189A/183 

2SA707V 

3450/298 

2SA7331 

3114/290 

2SA756 

3173/219 

2SA808 

3173/219 

2SA6710 

3274/153 

2SA682E 

3189A/183 

2SA708 

3203/211 

2SA733A 

3114/290 

2SA756A 

3173/219 

2SA808A 

3173/219 

2SA6710R 

3274/153 

2SA682F 

3189A/183 

2SA708A 

3203/211 

2SA733AP 

3114/290 

2SA756B 

3173/219 

2SA808B 

3173/219 

2SA671R 

3274/153 

2SA682G 

3189A/183 

2SA708B 

3203/211 

2SA733AQ 

3114/290 

2SA756BL 

3173/219 

2SA808C 

3173/219 

2SA671X 

3274/153 

2SA682GN 

3189A/183 

2SA708C 

3203/211 

2SA733H 

3114/290 

2SA756C 

3173/219 

2SA808D 

3173/219 

2SA671Y 

3274/153 

2SA682H 

3189A/183 

2SA711 

3984/106 

2SA733I 

3114/290 

2SA756D 

3173/219 

2SA814 

3930 

2SA672 

3114/290 

2SA682J 

3189A/183 

2SA715 

9042/374 

2SA733IQ 

3114/290 

2SA756E 

3173/219 

2SA815 

3930 

2SA672A 

3114/290 

2SA682K 

3189A/183 

2SA715B 

9042/374 

2SA733P 

3114/290 

2SA756F 

3173/219 

2SA816 

3083/197 

2SA672B 

3114/290 

2SA682L 

3189A/183 

2SA715C 

9042/374 

2SA733Q 

3114/290 

2SA756G 

3173/219 

2SA816A 

3083/197 

2SA672BL 

3114/290 

2SA682M 

3189A/183 

2SA715D 

9042/374 

2SA733QP 

3114/290 

2SA756GN 

3173/219 

2SA816B 

3083/197 

2SA672C 

3114/290 

2SA682R 

3189A/183 

2SA715WB 

9076/187A 

2SA733R 

3114/290 

2SA756GR 

3173/219 

2SA816C 

3083/197 

2SA672D 

3114/290 

2SA682X 

3189A/183 

2SA715WBP 

9076/187A 

2SA736 

3118 

2SA756H 

3173/219 

2SA816D 

3083/197 

2SA672E 

3114/290 

2SA682Y 

3189A/183 

2SA715WT 

9042/374 

2SA738 

9042/374 

2SA756J 

3173/219 

2SA816E 

3083/197 

2SA672F 

3114/290 

2SA683 

3841/294 

2SA715WT-B 

9076/187A 

2SA738B 

9042/374 

2SA756K 

3173/219 

2SA816F 

3083/197 

2SA672K 

3114/290 

2SA683P 

3841/294 

2SA715WT-C 

9076/187A 

2SA738C 

9042/374 

2SA756L 

3173/219 

2SA816G 

3083/197 

2SA672L 

3114/290 

2SA683Q 

3841/294 

2SA715WT-D 

9076/187A 

2SA738D 

9042/374 

2SA756M 

3173/219 

2SA816GN 

3083/197 

2SA672M 

3114/290 

2SA683R 

3841/294 

2SA715WTA 

9076/187A 

2SA740 

3930 

2SA7560 

3173/219 

2SA816H 

3083/197 

2SA673 

3114/290 

2SA683RA 

3841/294 

2SA715WTB 

9042/374 

2SA740A 

3930 

2SA7560R 

3173/219 

2SA816J 

3083/197 

2SA673A 

3114/290 

2SA683S 

3841/294 

2SA715WTC 

9042/374 

2SA741 

3114/290 

2SA756X 

3173/219 

2SA816K 

3083/197 

2SA673AB 

3114/290 

2SA684 

3841/294 

2SA715WTD 

9076/187A 

2SA741A 

3114/290 

2SA756Y 

3173/219 

2SA816L 

3083/197 

2SA673AC 

3114/290 

2SA684-0 

3841/294 

2SA717 

3203/211 

2SA741B 

3114/290 

2SA763 

3247/234 

2SA816M 

3083/197 

2SA673AD 

3114/290 

2SA684Q 

3841/294 

2SA718 

3466/159 

2SA741BL 

3114/290 

2SA763-W 

3247/234 

2SA8160R 

3083/197 

2SA673AS 

3114/290 

2SA684R 

3841/294 

2SA719 

3114/290 

2SA741C 

3114/290 

2SA763-WL-3 

3247/234 

2SA816R 

3083/197 

2SA673AS C 

3114/290 

2SA685 

3867 

2SA719P 

3114/290 

2SA741D 

3114/290 

2SA763-WL-4 

3247/234 

2SA816X 

3083/197 

2SA673B 

3114/290 

2SA690D 

3466/159 

2SA719Q 

3114/290 

2SA741E 

3114/290 

2SA763-WL-5 

3247/234 

2SA816Y 

3083/197 

2SA673C 

3114/290 

2SA695 

3450/298 

2SA719R 

3114/290 

2SA741F 

3114/290 

2SA763-WL-6 

3247/234 

2SA817 

3450/298 

2SA673D 

3114/290 

2SA695C 

3450/298 

2SA719RS 

3114/290 

2SA741G 

3114/290 

2SA763-WN 

3247/234 

2SA817-0 

3450/298 

2SA673E 

3114/290 

2SA695D 

3450/298 

2SA719S 

3114/290 

2SA741GN 

3114/290 

2SA763-WN-3 

3247/234 

2SA817A 

3450/298 

2SA673F 

3114/290 

2SA696 

3450/298 

2SA720 

3114/290 

2SA741GR 

3114/290 

2SA763-WN-4 

3247/234 

2SA817AY 

3450/298 

2SA673G 

3114/290 

2SA696C 

3450/298 

2SA720A 

3114/290 

2SA741H 

3114/290 

2SA763-WN-5 

3247/234 

2SA817Y 

3450/298 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

2SA825 

3114/290 

2SA915 

3867 

2SAJ15GN 

3005 

2SB21M 

3009 

2SB28R 

3009 

2SB34J 

3004/102A 

2SA826 

3114/290 

2SA916 

3867 

2SANJ101 

3466/159 

2SB210R 

3009 

2SB28X 

3009 

2SB34K 

3004/102A 

2SA826P 

3114/290 

2SA916K 

3867 

2SA007H 

3008 

2SB21R 

3009 

2SB28Y 

3009 

2SB34L 

3004/102A 

2SA826Q 

3114/290 

2SA916L 

3867 

2SA076F 

3006/160 

2SB21X 

3009 

2SB29 

3009 

2SB34M 

3004/102A 

2SA826RY 

3114/290 

2SA916M 

3867 

2SA081C 

3008 

2SB21Y 

3009 

2SB29A 

3009 

2SB34N 

3722/102 

2SA828A 

3020/123 

2SA921 

3867 

2SA098R 

3006/160 

2SB23 

3004/102A 

2SB29B 

3009 

2SB340R 

3004/102A 

2SA828R 

3020/123 

2SA921AS 

3867 

2SAU03H 

3006/160 

2SB23A 

3004/102A 

2SB29C 

3009 

2SB34R 

3004/102A 

2SA828S 

3020/123 

2SA940 

3930 

2SAUUJ 

3123 

2SB23B 

3004/102A 

2SB29D 

3009 

2SB34X 

3004/102A 

2SA828T 

3020/123 

2SA945-0 

3118 

2SB-2C DIODE 

3843 

2SB23C 

3004/102A 

2SB29E 

3009 

2SB34Y 

3004/102A 

2SA835 

3434/288 

2SA945Y 

3466/159 

2SB13 

3004/102A 

2SB23D 

3004/102A 

2SB29F 

3009 

2SB35 

3123 

2SA836 

3114/290 

2SA948 

3841/294 

2SB16A 

3012/105 

2SB23E 

3004/102A 

2SB29G 

3009 

2SB35A 

3123 

2SA836A 

3114/290 

2SA948E 

3841/294 

2SB16B 

3012/105 

2SB23F 

3004/102A 

2SB29GN 

3009 

2SB35B 

3123 

2SA836B 

3114/290 

2SA949 

3867 

2SB16C 

3012/105 

2SB23G 

3004/102A 

2SB29H 

3009 

2SB35C 

3123 

2SA836BL 

3114/290 

2SA949-0 

3867 

2SB16D 

3012/105 

2SB23GN 

3004/102A 

2SB29J 

3009 

2SB35D 

3123 

2SA836C 

3114/290 

2SA949Y 

3867 

2SB16E 

3012/105 

2SB23H 

3004/102A 

2SB29K 

3009 

2SB35E 

3123 

2SA836D 

3114/290 

2SA950 

3841/294 

2SB16F 

3012/105 

2SB23J 

3004/102A 

2SB29L 

3009 

2SB35F 

3123 

2SA836E 

3114/290 

2SA950-0 

3841/294 

2SB16G 

3012/105 

2SB23K 

3004/102A 

2SB29M 

3009 

2SB35G 

3123 

2SA836K 

3114/290 

2SA950-0 

3841/294 

2SB16GN 

3012/105 

2SB23L 

3004/102A 

2SB290R 

3009 

2SB35GN 

3123 

2SA836L 

3114/290 

2SA950Y 

3841/294 

2SB16H 

3012/105 

2SB23M 

3004/102A 

2SB29R 

3009 

2SB35H 

3123 

2SA836R 

3114/290 

2SA951 

3930 

2SB16J 

3012/105 

2SB230R 

3004/102A 

2SB29X 

3009 

2SB35J 

3123 

2SA840 

3434/288 

2SA951-10 

3930 

2SB16K 

3012/105 

2SB23R 

3004/102A 

2SB29Y 

3009 

2SB35K 

3123 

2SA840JM 

3715 

2SA951KA 

3930 

2SB16L 

3012/105 

2SB23X 

3004/102A 

2SB30 

3009 

2SB35L 

3123 

2SA841 

3114/290 

2SA952 

3114/290 

2SB16M 

3012/105 

2SB23Y 

3004/102A 

2SB30A 

3009 

2SB35M 

3123 

2SA841A 

3114/290 

2SA957 

3930 

2SB160R 

3012/105 

2SB24 

3004/102A 

2SB30B 

3009 

2SB350R 

3123 

2SA841B 

3114/290 

2SA958 

3930 

2SB16R 

3012/105 

2SB24A 

3004/102A 

2SB30C 

3009 

2SB35R 

3123 

2SA841C 

3114/290 

2SA962 

3200/189 

2SB16X 

3012/105 

2SB24B 

3004/102A 

2SB30D 

3009 

2SB35X 

3123 

2SA341D 

3114/290 

2SA965 

3715 

2SB16Y 

3012/105 

2SB24C 

3004/102A 

2SB30E 

3009 

2SB35Y 

3123 

2SA841E 

3114/290 

2SA965-0 

3715 

2SB17A 

3012/105 

2SB24D 

3004/102A 

2SB30F 

3009 

2SB37 

3004/102A 

2SA841F 

3114/290 

2SA965Y 

3715 

2SB17B 

3012/105 

2SB24E 

3004/102A 

2SB30G 

3009 

2SB37A 

3004/102A 

2SA8416 

3114/290 

2SA966 

3841/294 

2SB17C 

3012/105 

2SB24F 

3004/102A 

2SB30GN 

3009 

2SB37B 

3004/102A 

2SA841GN 

3114/290 

2SA966-0 

3841/294 

2SB17D 

3012/105 

2SB24G 

3004/102A 

2SB30H 

3009 

2SB37C 

3004/102A 

2SA841H 

3114/290 

2SA966Y 

3841/294 

2SB17E 

3012/105 

2SB24GN 

3004/102A 

2SB30J 

3009 

2SB37D 

3004/102A 

2SA841J 

3114/290 

2SA968 

3930 

2SB17F 

3012/105 

2SB24H 

3004/102A 

2SB30K 

3009 

2SB37E 

3004/102A 

2SA841K 

3114/290 

2SA968-0 

3930 

2SB17G 

3012/105 

2SB24J 

3004/102A 

2SB30L 

3009 

2SB37F 

3004/102A 

2SA841L 

3114/290 

2SA968AO 

3930 

2SB17GN 

3012/105 

2SB24K 

3004/102A 

2SB30M 

3009 

2SB37G 

3004/102A 

2SA841M 

3114/290 

2SA968AY 

3930 

2SB17H 

3012/105 

2SB24L 

3004/102A 

2SB300R 

3009 

2SB37GN 

3004/102A 

2SA8410R 

3114/290 

2SA968B 

3930 

2SB17J 

3012/105 

2SB24M 

3004/102A 

2SB30R 

3009 

2SB37H 

3004/102A 

2SA841R 

3114/290 

2SA968BO 

3930 

2SB17K 

3012/105 

2SB240R 

3004/102A 

2SB30X 

3009 

2SB37J 

3004/102A 

2SA841X 

3114/290 

2SA968BY 

3930 

2SB17L 

3012/105 

2SB24R 

3004/102A 

2SB30Y 

3009 

2SB37K 

3004/102A 

2SA841Y 

3114/290 

2SA968Y 

3930 

2SB17M 

3012/105 

2SB24X 

3004/102A 

2SB31 

3009 

2SB37L 

3004/102A 

2SA842 

3114/290 

2SA969 

3624 

2SB170R 

3012/105 

2SB24Y 

3004/102A 

2SB31A 

3009 

2SB37M 

3004/102A 

2SA842A 

3114/290 

2SA969-0 

3624 

2SB17R 

3012/105 

2SB25 

3009 

2SB31B 

3009 

2SB370R 

3004/102A 

2SA842B 

3114/290 

2SA969Y 

3624 

2SB17X 

3012/105 

2SB25A 

3009 

2SB31C 

3009 

2SB37R 

3004/102A 

2SA842C 

3114/290 

2SA970 

3932 

2SB17Y 

3012/105 

2SB25B 

3006/160 

2SB31D 

3009 

2SB37X 

3004/102A 

2SA842D 

3114/290 

2SA970BL 

3932 

2SB18A 

3012/105 

2SB25C 

3009 

2SB31E 

3009 

2SB37Y 

3004/102A 

2SA842E 

3114/290 

2SA970GR 

3932 

2SB18B 

3012/105 

2SB25D 

3009 

2SB31F 

3009 

2SB38 

3004/102A 

2SA842F 

3114/290 

2SA976G 

3006/160 

2SB18C 

3012/105 

2SB25E 

3009 

2SB31G 

3009 

2SB38A 

3004/102A 

2SA842G 

3114/290 

2SA984 

3867 

2SB18D 

3012/105 

2SB25F 

3009 

2SB31GN 

3009 

2SB38B 

3004/102A 

2SA842GN 

3114/290 

2SA984E 

3867 

2SB18E 

3012/105 

2SB25G 

3009 

2SB31H 

3009 

2SB38C 

3004/102A 

2SA842H 

3114/290 

2SA1007 

3846/285 

2SB18F 

3012/105 

2SB25GN 

3009 

2SB31J 

3009 

2SB38D 

3004/102A 

2SA842J 

3114/290 

2SA1007A 

3846/285 

2SB18G 

3012/105 

2SB25H 

3009 

2SB31K 

3009 

2SB38E 

3004/102A 

2SA842K 

3114/290 

2SA1007AQ 

3846/285 

2SB18GN 

3012/105 

2SB25J 

3009 

2SB31L 

3009 

2SB38F 

3004/102A 

2SA842L 

3114/290 

2SA1007AR 

3846/285 

2SB18H 

3012/105 

2SB25K 

3009 

2SB31M 

3009 

2SB38G 

3004/102A 

2SA842M 

3114/290 

2SA1007AS 

3846/285 

2SB18J 

3012/105 

2SB25L 

3009 

2SB310R 

3009 

2SB38GN 

3004/102A 

2SA8420R 

3114/290 

2SA1007Q 

3846/285 

2SB18K 

3012/105 

2SB25M 

3009 

2SB31R 

3009 

2SB38H 

3004/102A 

2SA842R 

3114/290 

2SA1007R 

3846/285 

2SB18L 

3012/105 

2SB250R 

3009 

2SB31X 

3009 

2SB38J 

3004/102A 

2SA842X 

3114/290 

2SA1007S 

3846/285 

2SB18M 

3012/105 

2SB25R 

3009 

2SB31Y 

3009 

2SB38K 

3004/102A 

2SA842Y 

3114/290 

2SA1010V 

3006/160 

2SB180R 

3012/105 

2SB25X 

3009 

2SB32 

3004/102A 

2SB38L 

3004/102A 

2SA844 

3114/290 

2SA1013 

3715 

2SB18R 

3012/105 

2SB25Y 

3009 

2SB32-0 

3004/102A 

2SB38M 

3004/102A 

2SA844C 

3114/290 

2SA1013-0 

3715 

2SB18X 

3012/105 

2SB26 

3009 

2SB32-1 

3004/102A 

2SB380R 

3004/102A 

2SA844D 

3114/290 

2SA1013R 

3715 

2SB18Y 

3012/105 

2SB26A 

3009 

2SB32-2 

3004/102A 

2SB38R 

3004/102A 

2SA844E 

3114/290 

2SA1013Y 

3715 

2SB19 

3009 

2SB26B 

3009 

2SB32A 

3004/102A 

2SB38X 

3004/102A 

2SA854 

3247/234 

2SA1015 

3114/290 

2SB19A 

3009 

2SB26C 

3009 

2SB32B 

3004/ 102A 

2SB38Y 

3004/102A 

2SA854Q 

3247/234 

2SA1015-0 

3114/290 

2SB19B 

3009 

2SB26D 

3009 

2SB32C 

3004/102A 

2SB39 

3003 

2SA861 

3200/189 

2SA1015Y 

3114/290 

2SB19C 

3009 

2SB26E 

3009 

2SB32D 

3004/102A 

2SB39A 

3004/102A 

2SA861-2 

3200/189 

2SA1017 

3867 

2SB19D 

3009 

2SB26F 

3009 

2SB32E 

3004/102A 

2SB39B 

3004/102A 

2SA861-3 

3200/189 

2SA1017E 

3867 

2SB19E 

3009 

2SB26G 

3009 

2SB32F 

3004/102A 

2SB39C 

3004/102A 

2SA861-4 

3200/189 

2SA1017F 

3867 

2SB19F 

3009 

2SB26GN 

3009 

2SB32G 

3004/102A 

2SB39D 

3004/102A 

2SA866 

3191/185 

| 2SA1017G 

3867 

2SB19G 

3009 

2SB26H 

3009 

2SB32GN 

3004/102A 

2SB39E 

3004/102A 

2SA866VQ 

3191/185 

2SA1019 

3867 

2SB19GN 

3009 

2SB26J 

3009 

2SB32H 

3004/102A 

2SB39F 

3004/102A 

2SA866VR 

3191/185 

2SA1019E 

3867 

2SB19H 

3009 

2SB26K 

3009 

2SB32J 

3004/102A 

2SB39G 

3004/102A 

2SA872 

3932 

2SA1019F 

3867 

2SB19J 

3009 

2SB26L 

3009 

2SB32K 

3004/102A 

2SB39GN 

3004/102A 

2SA872A 

3932 

2SA1019G 

3867 

2SB19K 

3009 

2SB26M 

3009 

2SB32M 

3004/102A 

2SB39H 

3004/102A 

2SA872AD 

3932 

2SA1021 

9042/374 

2SB19L 

3009 

2SB260R 

3009 

2SB320R 

3004/102A 

2SB39J 

3004/102A 

2SA872AE 

3932 

2SA1021-0 

9042/374 

2SB19M 

3009 

2SB26R 

3009 

2SB32R 

3004/102A 

2SB39K 

3004/102A 

2SA872D 

3932 

2SA1021R 

9042/374 

2SB190R 

3009 

2SB26X 

3009 

2SB32X 

3004/102A 

2SB39L 

3004/102A 

2SA872E 

3932 

2SA1021Y 

9042/374 

2SB19R 

3009 

2SB26Y 

3009 

2SB32Y 

3004/102A 

2SB39M 

3004/102A 

2SA872F 

3932 

2SA1027 

3841/294 

2SB19X 

3009 

2SB27 

3009 

2SB33 

3004/102A 

2SB390R 

3004/102A 

2SA879 

3434/288 

2SA1027R 

3841/294 

2SB19Y 

3009 

2SB27A 

3009 

2SB33(2) 

3004/102A 

2SB39R 

3004/102A 

2SA879P 

3434/288 

2SA1029 

3114/290 

2SB20 

3009 

2SB27B 

3009 

2SB33(3) 

3004/102A 

2SB39X 

3004/102A 

2SA879Q 

3434/288 

2SA1029B 

3114/290 

2SB20A 

3009 

2SB27C 

3009 

2SB33(5) 

3004/102A 

2SB39Y 

3004/102A 

2SA879R 

3434/288 

2SA1029C 

3114/290 

2SB20B 

3009 

2SB27D 

3009 

2SB33-4 

3004/102A 

2SB40 

3004/102A 

2SA886 

9042/374 

2SA1029D 

3114/290 

2SB20C 

3009 

2SB27E 

3009 

2SB33A 

3004/102A 

2SB40A 

3004/102A 

2SA886-0 

9042/374 

2SA1030 

3114/290 

2SB20D 

3009 

2SB27F 

3009 

2SB33B 

3004/102A 

2SB40B 

3004/102A 

2SA886NQ 

9042/374 

2SA1030B 

3114/290 

2SB20E 

3009 

2SB27G 

3009 

2SB33BK 

3004/102A 

2SB40C 

3004/102A 

2SA886NR 

9042/374 

2SA1030C 

3114/290 

2SB20F 

3009 

2SB27GN 

3009 

2SB33C 

3004/102A 

2SB40D 

3004/102A 

2SA886P 

9042/374 

2SA3410A 

3006/160 

2SB20G 

3009 

2SB27H 

3009 

2SB33D 

3004/102A 

2SB40E 

3004/102A 

2SA886Q 

9042/374 

2SA3410B 

3007 

2SB20GN 

3009 

2SB27J 

3009 

2SB33E 

3004/102A 

2SB40F 

3004/102A 

2SA886R 

9042/374 

2SA-4551 

3006/160 

2SB20H 

3009 

2SB27K 

3009 

2SB33F 

3004/102A 

2SB40G 

3004/102A 

2SA886V 

9042/374 

2SA-4561 

3006/160 

2SB20J 

3009 

2SB27L 

3009 

2SB33G 

3004/102A 

2SB40GN 

3004/102A 

2SA886VQ 

9042/374 

2SA4730 

3083/197 

2SB20K 

3009 

2SB27M 

3009 

2SB33GN 

3004/102A 

2SB40H 

3004/102A 

2SA887 

9076/187A 

2SA4930 

3118 

2SB20L 

3009 

2SB270R 

3009 

2SB33H 

3004/102A 

2SB40J 

3004/102A 

2SA887Q 

9076/187A 

2SA4940 

3114/290 

2SB20M 

3009 

2SB27R 

3009 

2SB33J 

3004/102A 

2SB40K 

3004/102A 

2SA887R 

9076/187A 

2SA4950 

3466/159 

2SB200R 

3009 

2SB27X 

3009 

2SB33K 

3004/102A 

2SB40L 

3004/102A 

2SA893 

3932 

2SA4950R 

3118 

2SB20R 

3009 

2SB27Y 

3009 

2SB33L 

3004/102A 

2SB40M 

3004/102A 

2SA893A 

3932 

2SA4951 

3114/290 

2SB20X 

3009 

2SB28 

3009 

2SB33M 

3004/102A 

2SB400R 

3004/102A 

2SA893AD 

3932 

2SA4964 

3191/185 

2SB20Y 

3009 

2SB28A 

3009 

2SB330R 

3004/102A 

2SB40R 

3004/102A 

2SA893AE 

3932 

2SA5620 

3114/290 

2SB21 

3009 

2SB28B 

3009 

2SB33R 

3004/102A 

2SB40X 

3004/102A 

2SA893D 

3932 

2SA5670 

3118 

2SB21A 

3009 

2SB28C 

3009 

2SB33X 

3004/102A 

2SB40Y 

3004/102A 

2SA893E 

3932 

2SA5670R 

3118 

2SB21B 

3009 

2SB28D 

3009 

2SB33Y 

3004/102A 

2SB41 

3009 

2SA893X 

3932 

2SA5680 

3118 

2SB21C 

3009 

2SB28E 

3009 

2SB34 

3003 

2SB41A 

3009 

2SA899 

3930 

2SA5680R 

3118 

2SB21D 

3009 

2SB28F 

3009 

2SB34A 

3004/102A 

2SB41B 

3009 

2SA899Q 

3930 

2SA5690 

3118 

2SB21E 

3009 

2SB28G 

3009 

2SB34B 

3004/102A 

2SB41C 

3009 

2SA909X 

3114/290 

2SA5690R 

3118 

2SB21F 

3009 

2SB28GN 

3009 

2SB34C 

3004/102A 

2SB41D 

3009 

2SA912 

3715 

2SA6661QRS 

3466/159 

2SB21G 

3009 

2SB28H 

3009 

2SB34D 

3004/102A 

2SB41E 

3009 

2SA912P 

3715 

2SA6990R 

3193/187 

2SB21GN 

3009 

2SB28J 

3009 

2SB34E 

3004/102A 

2SB41F 

3009 

2SA912Q 

3715 

2SA7200 

3466/159 

2SB21H 

3009 

2SB28K 

3009 

2SB34F 

3004/102A 

2SB41G 

3009 

2SA912R 

3715 

2SA7331 

3138/193A 

2SB21J 

3009 

2SB28L 

3009 

2SB34G 

3004/102A 

2SB41GN 

3009 

2SA912S 

3715 

2SA-NJ101 

3466/159 

2SB21K 

3009 

2SB28M 

3009 

2SB34GN 

3004/102A 

2SB41H 

3009 

2SA912T 

3715 

2SAI29K 

3006/160 

2SB21L 

3009 

2SB280R 

3009 

2SB34H 

3004/102A 

2SB41J 

3009 
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2SB41K—2SB800R 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB41K 

3009 

2SB48M 

3004/102A 

2SB54L1 

3004/102A 

2SB61Y 

3004/102A 

2SB68D 

3004/102A 

2SB75C-4 

3004/102A 

2SB41L 

3009 

2SB480R 

3004/102A 

2SB54M 

3004/102A 

2SB62 

3009 

2SB68E 

3004/102A 

2SB75D 

3004/102A 

2SB41M 

3009 

2SB48R 

3004/102A 

2SB540R 

3004/102A 

2SB62A 

3009 

2SB68F 

3004/102A 

2SB75E 

3004/102A 

2SB410R 

3009 

2SB48X 

3004/102A 

2SB54R 

3004/102A 

2SB62B 

3009 

2SB68G 

3004/102A 

2SB75F 

3004/102A 

2SB41R 

3009 

2SB48Y 

3004/102A 

2SB54Y 

3004/102A 

2SB62C 

3009 

2SB68GN 

3004/102A 

2SB75G 

3004/102A 

2SB41X 

3009 

2SB49 

3004/102A 

2SB55 

3004/102A 

2SB62D 

3009 

2SB68H 

3004/102A 

2SB75GN 

3004/102A 

2SB41Y 

3009 

2SB49A 

3004/102A 

2SB55A 

3004/102A 

2SB62E 

3009 

2SB68J 

3004/102A 

2SB75H 

3004/102A 

2SB42 

3009 

2SB49B 

3004/102A 

2SB55B 

3004/102A 

2SB62F 

3009 

2SB68K 

3004/102A 

2SB75J 

3004/102A 

2SB42A 

3009 

2SB49C 

3004/102A 

2SB55C 

3004/102A 

2SB62G 

3009 

2SB68L 

3004/102A 

2SB75L 

3004/102A 

2SB42B 

3009 

2SB49D 

3004/102A 

2SB55D 

3004/102A 

2SB62GN 

3009 

2SB68M 

3004/102A 

2SB75M 

3004/102A 

2SB42C 

3009 

2SB49E 

3004/102A 

2SB55E 

3004/102A 

2SB62H 

3009 

2SB680R 

3004/102A 

2SB750R 

3004/102A 

2SB42D 

3009 

2SB49F 

3004/102A 

2SB55F 

3004/102A 

2SB62J 

3009 

2SB68R 

3004/102A 

2SB75R 

3004/102A 

2SB42E 

3009 

2SB49G 

3004/102A 

2SB55G 

3004/102A 

2SB62K 

3009 

2SB68X 

3004/102A 

2SB75Y 

3004/102A 

2SB42F 

3009 

2SB49GN 

3004/102A 

2SB55GN 

3004/102A 

2SB62L 

3009 

2SB68Y 

3004/102A 

2SB76 

3003 

2SB42G 

3009 

2SB49H 

3004/102A 

2SB55H 

3004/102A 

2SB62M 

3009 

2SB69 

3009 

2SB76A 

3004/102A 

2SB42GN 

3009 

2SB49J 

3004/102A 

2SB55J 

3004/102A 

2SB620R 

3009 

2SB69A 

3009 

2SB76B 

3004/102A 

2SB42H 

3009 i 

2SB49K 

3004/102A 

2SB55K 

3004/102A 

2SB62R 

3009 

2SB69B 

3009 

2SB76C 

3004/102A 

2SB42J 

3009 

2SB49L 

3004/102A 

2SB55L 

3004/102A 

2SB62X 

3009 

2SB69C 

3009 

2SB76D 

3004/102A 

2SB42K 

3009 

2SB49M 

3004/102A 

2SB55M 

3004/102A 

2SB62Y 

3009 

2SB69D 

3009 

2SB76E 

3004/102A 

2SB42L 

3009 

2SB490R 

3004/102A 

2SB550R 

3004/102A 

2SB63A 

3034 1 

2SB69E 

3009 

2SB76F 

3004/102A 

2SB42M 

3009 

2SB49R 

3004/102A 

2SB55R 

3004/102A 

2SB63B 

3034 

2SB69F 

3009 

2SB76G 

3004/102A 

2SB420R 

3009 

2SB49X 

3004/102A 

2SB55X 

3004/102A 

2SB63C 

3034 

2SB69G 

3009 

2SB76GN 

3004/102A 

2SB42R 

3009 

2SB49Y 

3004/102A 

2SB55Y 

3004/102A 

2SB63D 

3034 

2SB69GN 

3009 

2SB76H 

3004/102A 

2SB42X 

3009 

2SB50 

3003 

2SB56 

3004/102A 

2SB63E 

3034 

2SB69H 

3009 

2SB76J 

3004/102A 

2SB42Y 

3009 

2SB50A 

3004/102A 

2SB56A 

3004/102A 

2SB63F 

3034 

2SB69J 

3009 

2SB76K 

3004/102A 

2SB43 

3003 

2SB50B 

3004/102A 

2SB56B 

3004/102A 

2SB63G 

3034 

2SB69K 

3009 

2SB76L 

3004/102A 

2SB43A 

3004/102A 

2SB50C 

3004/102A 

2SB56C 

3004/102A 

2SB63GN 

3034 

2SB69L 

3009 

2SB76M 

3004/102A 

2SB43B 

3004/102A 

2SB50D 

3004/102A 

2SB56CK 

3004/102A 

2SB63H 

3034 

2SB69M 

3009 

2SB760R 

3004/102A 

2SB43C 

3004/102A 

2SB50E 

3004/102A 

2SB56D 

3004/102A 

2SB63K 

3034 

2SB690R 

3009 

2SB76R 

3004/102A 

2SB43D 

3004/102A 

2SB50F 

3004/102A 

2SB56E 

3004/102A 

2SB63L 

3034 

2SB69R 

3009 

2SB76X 

3004/102A 

2SB43E 

3004/102A 

2SB50G 

3004/102A 

2SB56F 

3004/102A 

2SB63M 

3034 

2SB69X 

3009 

2SB76Y 

3004/102A 

2SB43F 

3004/102A 

2SB50GN 

3004/102A 

2SB56G 

3004/102A 

2SB630R 

3034 

2SB69Y 

3009 

2SB77 

3004/102A 

2SB43G 

3004/102A 

2SB50H 

3004/102A 

2SB56GN 

3004/102A 

2SB63R 

3034 

2SB71 

3004/102A 

2SB77B 

3004/102A 

2SB43GN 

3004/102A 

2SB50J 

3004/102A 

2SB56H 

3004/102A 

2SB63X 

3034 

2SB71A 

3004/102A 

2SB77(B) 

3004/102A 

2SB43H 

3004/102A 

2SB50K 

3004/102A 

2SB56J 

3004/102A 

2SB63Y 

3034 

2SB71B 

3004/102A 

2SB77-A 

3004/102A 

2SB43J 

3004/102A 

2SB50L 

3004/102A 

2SB56K 

3004/102A 

2SB64 

3009 

2SB71C 

3004/102A 

2SB77-C 

3004/102A 

2SB43K 

3004/102A 

2SB50M 

3004/102A 

2SB56L 

3004/102A 

2SB64A 

3009 

2SB71D 

3004/102A 

2SB77A 

3004/102A 

2SB43L 

3004/102A 

2SB500R 

3004/102A 

2SB560R 

3004/102A 

2SB64B 

3009 

2SB71E 

3004/102A 

2SB77AB 

3004/102A 

2SB43M 

3004/102A 

2SB50R 

3004/102A 

2SB56R 

3004/102A 

2SB64C 

3009 

2SB71F 

3004/102A 

2SB77AH 

3004/102A 

2SB430R 

3004/102A 

2SB50X 

3004/102A 

2SB56Y 

3004/102A 

2SB64D 

3009 

2SB71G 

3004/102A 

2SB77A/P 

3004/102A 

2SB43R 

3004/102A 

2SB50Y 

3004/102A 

2SB57 

3004/102A 

2SB64E 

3009 

2SB71GN 

3004/102A 

2SB77B 

3004/102A 

2SB43X 

3004/102A 

2SB51 

3003 

2SB57A 

3004/102A 

2SB64F 

3009 

2SB71H 

3004/102A 

2SB77B-11 

3004/102A 

2SB43Y 

3004/102A 

2SB51A 

3004/102A 

2SB57B 

3004/102A 

2SB64G - 

3009 

2SB71J 

3004/102A 

2SB77C 

3004/102A 

2SB44 

3004/102A 

2SB51B 

3004/102A 

2SB57C 

3004/102A 

2SB64GN 

3009 

2SB71K 

3004/102A 

2SB77D 

3004/102A 

2SB44A 

3004/102A 

2SB51C 

3004/102A 

2SB57D 

3004/102A 

2SB64H 

3009 

2SB71L 

3004/102A 

2SB77E 

3004/102A 

2SB44B 

3004/102A 

2SB51D 

3004/102A 

2SB57E 

3004/102A 

2SB64J 

3009 

2SB71M 

3004/102A 

2SB77F 

3004/102A 

2SB44C 

3004/102A 

2SB51E 

3004/102A 

2SB57F 

3004/102A 

2SB64K 

3009 

2SB710R 

3004/102A 

2SB77G 

3004/102A 

2SB44D 

3004/102A 

2SB51F 

3004/102A 

2SB57G 

3004/102A 

2SB64L 

3009 

2SB71R 

3004/102A 

2SB77GN 

3004/102A 

2SB44E 

3004/102A 

2SB51G 

3004/102A 

2SB57GN 

3004/102A 

2SB64M 

3009 

2SB71X 

3004/102A 

2SB77H 

3004/102A 

2SB44F 

3004/102A 

2SB51GN 

3004/102A 

2SB57H 

3004/102A 

2SB640R 

3009 

2SB71Y 

3004/102A 

2SB77K 

3004/102A 

2SB44G 

3004/102A 

2SB51H 

3004/102A 

2SB57J 

3004/102A 

2SB64R 

3009 

2SB72 

3004/102A 

2SB77L 

3004/102A 

2SB44GN 

3004/102A 

2SB51J 

3004/102A 

2SB57K 

3004/102A 

2SB64X 

3009 

2SB72A 

3004/102A 

2SB77M 

3004/102A 

2SB44H 

3004/102A 

2SB51K 

3004/102A 

2SB57L 

3004/102A 

2SB64Y 

3009 

2SB72B 

3004/102A 

2SB77MP 

3004/102A 

2SB44J 

3004/102A 

2SB51L 

3004/102A 

2SB57M 

3004/102A 

2SB65 

3004/102A 

2SB72C 

3004/102A 

2SB770R 

3004/102A 

2SB44K 

3004/102A 

2SB51M 

3004/102A 

2SB570R 

3004/102A 

2SB65A 

3004/102A 

2SB72D 

3004/102A 

2SB77R 

3004/102A 

2SB44L 

3004/102A 

2SB510R 

3004/102A 

2SB57R 

3004/102A 

2SB65B 

3004/102A 

2SB72E 

3004/102A 

2SB77V 

3004/102A 

2SB44M 

3004/102A 

2SB51R 

3004/102A 

2SB57X 

3004/102A 

2SB65C 

3004/102A 

2SB72F 

3004/102A 

2SB77X 

3004/102A 

2SB440R 

3004/102A 

2SB51X 

3004/102A 

2SB57Y 

3004/102A 

2SB65D 

3004/102A 

2SB72G 

3004/102A 

2SB77Y 

3004/102A 

2SB44R 

3004/102A 

2SB51Y 

3004/102A 

2SB59 

3004/102A 

2SB65F 

3004/102A 

2SB72GN 

3004/102A 

2SB78 

3004/102A 

2SB44X 

3004/102A 

2SB52 

3003 

2SB59A 

3004/102A 

2SB65G 

3004/102A 

2SB72H 

3004/102A 

2SB78B 

3004/102A 

2SB44Y 

3004/102A 

2SB52A 

3004/102A 

2SB59B 

3004/102A 

2SB65GN 

3004/102A 

2SB72J 

3004/102A 

2SB78A 

3004/102A 

2SB46 

3003 

2SB52B 

3004/102A 

2SB59C 

3004/102A 

2SB65H 

3004/102A 

2SB72K 

3004/102A 

2SB78B 

3004/102A 

2SB46A 

3004/102A 

2SB52C 

3004/102A 

2SB59D 

3004/102A 

2SB65J 

3004/102A 

2SB72L 

3004/102A 

2SB78C 

3004/102A 

2SB46B 

3004/102A 

2SB52D 

3004/102A 

2SB59E 

3004/102A 

2SB65K 

3004/102A 

2SB72M 

3004/102A 

2SB78D 

3004/102A 

2SB46C 

3004/102A 

2SB52E 

3004/102A 

2SB59F 

3004/102A 

2SB65L 

3004/102A 

2SB720R 

3004/102A 

2SB78E 

3004/102A 

2SB460 

3004/102A 

2SB52F 

3004/102A 

2SB59G 

3004/102A 

2SB65M 

3004/102A 

2SB72R 

3004/102A 

2SB78F 

3004/102A 

2SB46E 

3004/102A 

2SB52G 

3004/102A 

2SB59GN 

3004/102A 

2SB650R 

3004/102A 

2SB72X 

3004/102A 

2SB78G 

3004/102A 

2SB46F 

3004/102A 

2SB52GN 

3004/102A 

2SB59J 

3004/102A 

2SB65R 

3004/102A 

2SB72Y 

3004/102A 

2SB78GN 

3004/102A 

2SB46G 

3004/102A 

2SB52H 

3004/102A 

2SB59K 

3004/102A 

2SB65X 

3004/102A 

2SB73 

3004/102A 

2SB78H 

3004/102A 

2SB46GN 

3004/102A 

2SB52J 

3004/102A 

2SB59L 

3004/102A 

2SB65Y 

3004/102A 

2SB73A 

3004/102A 

2SB78J 

3004/102A 

2SB46H 

3004/102A 

2SB52K 

3004/102A 

2SB59M 

3004/102A 

2SB66 

3004/102A 

2SB73A-1 

3004/102A 

2SB78K 

3004/102A 

2SB46J 

3004/102A 

2SB52L 

3004/102A 

2SB590R 

3004/102A 

2SB66A 

3004/102A 

2SB73B 

3004/102A 

2SB78L 

3004/102A 

2SB46K 

3004/102A 

2SB52M 

3004/102A 

2SB59R 

3004/102A 

2SB66B 

3004/102A 

2SB73C 

3004/102A 

2SB78M 

3004/102A 

2SB46L 

3004/102A 

2SB520R 

3004/102A 

2SB59X 

3004/102A 

2SB66C 

3004/102A 

2SB73D 

3004/102A 

2SB780R 

3004/102A 

2SB46M 

3004/102A 

2SB52R 

3004/102A 

2SB59Y 

3004/102A 

2SB66D 

3004/102A 

2SB73E 

3004/102A 

2SB78R 

3004/102A 

2SB460R 

3004/102A 

2SB52X 

3004/102A 

2SB60 

3004/102A 

2SB66E 

3004/102A 

2SB73F 

3004/102A 

2SB78X 

3004/102A 

2SB46R 

3004/102A 

2SB52Y 

3004/102A 

2SB60A 

3004/102A 

2SB66F 

3004/102A 

2SB73G 

3004/102A 

2SB78Y 

3004/102A 

2SB46X 

3004/102A 

2SB53 

3004/102A 

2SB60B 

3004/102A 

2SB66G 

3004/102A 

2SB73GN 

3004/102A 

2SB79 

3004/102A 

2SB46Y 

3004/102A 

2SB53A 

3004/102A 

2SB60C 

3004/102A 

2SB66GN 

3004/102A 

2SB73H 

3004/102A 

2SB79A 

3004/102A 

2SB47 

3003 

2SB53B 

3004/102A 

2SB60D 

3004/102A 

2SB66H 

3123 

2SB73J 

3004/102A 

2SB79B 

3004/102A 

2SB47A 

3004/102A 

2SB53C 

3004/102A 

2SB60E 

3004/102A 

2SB66J 

3004/102A 

2SB73K 

3004/102A 

2SB79C 

3004/102A 

2SB47B 

3004/102A 

2SB53D 

3004/102A 

2SB60F 

3004/102A 

2SB66K 

3004/102A 

2SB73L 

3004/102A 

2SB79D 

3004/102A 

2SB47C 

3004/102A 

2SB53E 

3004/102A 

2SB60G 

3004/102A 

2SB66L 

3004/102A 

2SB73M 

3004/102A 

2SB79E 

3004/102A 

2SB47D 

3004/102A 

2SB53F 

3004/102A 

2SB60GN 

3004/102A 

2SB66M 

3004/102A 

2SB730R 

3004/102A 

2SB79F 

3004/102A 

2SB47E 

3004/102A 

2SB53G 

3004/102A 

2SB60H 

3004/102A 

2SB660R 

3004/102A 

2SB73R 

3004/102A 

2SB79G 

3004/102A 

2SB47F 

3004/102A 

2SB53GN 

3004/102A 

2SB60J 

3004/102A 

2SB66R 

3004/102A 

2SB73X 

3004/102A 

2SB79GN 

3004/102A 

2SB47G 

3004/102A 

2SB53H 

3004/102A 

2SB60K 

3004/102A 

2SB66X 

3004/102A 

2SB73Y 

3004/102A 

2SB79H 

3004/102A 

2SB47GN 

3004/102A 

2SB53J 

3004/102A 

2SB60L 

3004/102A 

2SB66Y 

3004/102A 

2SB74 

3004/102A 

2SB79J 

3004/102A 

2SB47H 

3004/102A 

2SB53K 

3004/102A 

2SB60M 

3004/102A 

2SB67 

3004/102A 

2SB74A 

3004/102A 

2SB79K 

3004/102A 

2SB47J 

3004/102A 

2SB53L 

3004/102A 

2SB600R 

3004/102A 

2SB67A 

3004/102A 

2SB74B 

3004/102A 

2SB79L 

3004/102A 

2SB47K 

3004/102A 

2SB53M 

3004/102A 

2SB60R 

3004/102A 

2SB67B 

3004/102A 

2SB74C 

3004/102A 

2SB79M 

3004/102A 

2SB47L 

3004/102A 

2SB530R 

3004/102A 

2SB60X 

3004/102A 

2SB67C 

3004/102A 

2SB74D 

3004/102A 

2SB790R 

3004/102A 

2SB47M 

3004/102A 

2SB53R 

3004/102A 

2SB60Y 

3004/102A 

2SB67D 

3004/102A 

2SB74E 

3004/102A 

2SB79R 

3004/102A 

2SB470R 

3004/102A 

2SB53X 

3004/102A 

2SB61 

3004/102A 

2SB67E 

3004/102A 

2SB74F 

3004/102A 

2SB79X 

3004/102A 

2SB47R 

3004/102A 

2SB53Y 

3004/102A 

2SB61A 

3004/102A 

2SB67F 

3004/102A 

2SB74G 

3004/102A 

2SB79Y 

3004/102A 

2SB47X 

3004/102A 

2SB54 

3004/102A 

2SB61B 

3004/102A 

2SB67G 

3004/102A 

2SB74GN 

3004/102A 

2SB80 

3009 

2SB47Y 

3004/102A 

2SB54-11 

3004/102A 

2SB61C 

3004/102A 

2SB67GN 

3004/102A 

2SB74H 

3004/102A 

2SB80A 

3009 

2SB48 

3004/102A 

2SB54A 

3004/102A 

2SB61D 

3004/102A 

2SB67H 

3004/102A 

2SB74J 

3004/102A 

2SB80B 

3009 

2SB48A 

3004/102A 

2SB54B 

3004/102A 

2SB61E 

3004/102A 

2SB67J 

3004/102A 

2SB74K 

3004/102A 

2SB80C 

3009 

2SB48B 

3004/102A 

2SB54BA 

3004/102A 

2SB61F 

3004/102A 

2SB67K 

3004/102A 

2SB74L 

3004/102A 

2SB80D 

3009 

2SB48C 

3004/102A 

2SB54C 

3004/102A 

2SB61G 

3004/102A 

2SB67L 

3004/102A 

2SB74M 

3004/102A 

2SB80E 

3009 

2SB48D 

3004/102A 

2SB54D 

3004/102A 

2SB61GN 

3004/102A 

2SB67M 

3004/102A 

2SB740R 

3004/102A 

2SB80F 

3009 

2SB48E 

3004/102A 

2SB54E 

3004/102A 

2SB61H 

3004/102A 

2SB670R 

3004/102A 

2SB74R 

3004/102A 

2SB80G 

3009 

2SB48F 

3004/102A 

2SB54F 

3004/102A 

2SB61J 

3004/102A 

2SB67R 

3004/102A 

2SB74X 

3004/102A 

2SB80GN 

3009 

2SB48G 

3004/102A 

2SB54G 

3004/102A 

2SB61K 

3004/102A 

2SB67X 

3004/102A 

2SB74Y 

3004/102A 

2SB80H 

3009 

2SB48GN 

3004/102A 

2SB54GN 

3004/102A 

2SB61L 

3004/102A 

2SB67Y 

3004/102A 

2SB75 

3004/102A 

2SB80J 

3009 

2SB48H 

3004/102A 

2SB54H 

3004/102A 

2SB61M 

3004/102A 

2SB68 

3004/102A 

2SB75A 

3004/102A 

2SB80K 

3009 

2SB48J 

3004/102A 

2SB54J 

3004/102A 

2SB610R 

3004/102A 

2SB68A 

3004/102A 

2SB75AH 

3004/102A 

2SB80L 

3009 

2SB48K 

3004/102A 

2SB54K 

3004/102A 

2SB61R 

3004/102A 

2SB68B 

3004/102A 

2SB75B 

3004/102A 

2SB80M 

3009 

2SB48L 

3004/102A 

2SB54L 

3004/102A 

2SB61X 

3004/102A 

2SB68C 

3004/102A 

2SB75C 

3004/102A 

2SB800R 

3009 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB80R 

3009 

2SB89 

3003 

2SB97F 

3004/102A 

2SB103H 

3004/102A 

2SB111M 

3004/102A 

2SB117X 

3004/102A 

2SB80X 

3009 

2SB89A 

3004/102A 

2SB97G 

3004/102A 

2SB103J 

3004/102A 

2SB1110R 

3004/102A 

2SB117Y 

3004/102A 

2SB80Y 

3009 

2SB89AH 

3123 

2SB97GN 

3004/102A 

2SB103K 

3004/102A 

2SB111R 

3004/102A 

2SB119 

3009 

2SB81 

3009 

2SB89C 

3004/102A 

2SB97H 

3004/102A 

2SB103L 

3004/102A 

2SB111X 

3004/102A 

2SB119A 

3009 

2SB81A 

3009 

2SB89D 

3004/102A 

2SB97K 

3004/102A 

2SB103M 

3004/102A 

2SB111Y 

3004/102A 

2SB119B 

3009 

2SB81B 

3009 

2SB89E 

3004/102A 

2SB97L 

3004/102A 

2SB1030R 

3004/102A 

2SB112 

3004/102A 

2SB119C 

3009 

2SB81C 

3009 

2SB89F 

3004/102A 

2SB97M 

3004/102A 

2SB103R 

3004/102A 

2SB112A 

3004/102A 

2SB119D 

3009 

2SB81D 

3009 

2SB89G 

3004/102A 

2SB970R 

3004/102A 

2SB103X 

3004/102A 

2SB112B 

3004/102A 

2SB119E 

3009 

2SB81E 

3009 

2SB89GN 

3004/102A 

2SB97R 

3004/102A 

2SB103Y 

. 3004/102A 

2SB112C 

3004/102A 

2SB119F 

3009 

2SB81F 

3009 

2SB89H 

3123 

2SB97X 

3004/102A 

2SB104 

3004/102A 

2SB112D 

3004/102A 

2SB119G 

3009 

2SB81GN 

3009 

2SB89J 

3004/102A 

2SB97Y 

3004/102A 

2SB104A 

3004/102A 

2SB112E 

3004/102A 

2SB119GN 

3009 

2SB81H 

3009 

2SB89K 

3004/102A 

2SB98 

3004/102A 

2SB104B 

3004/102A 

2SB112F 

3004/102A 

2SB119H 

3009 

2SB81J 

3009 

2SB89L 

3004/102A 

2SB98A 

3004/102A 

2SB104C 

3004/102A 

2SB112G 

3004/102A 

i 2SB119J 

3009 

2SB81K 

3009 

2SB89M 

3004/102A 

2SB98B 

3004/102A 

2SB104D 

3004/102A 

2SB112H 

3004/102A 

! 2SB119K 

3009 

2SB81L 

3009 

2SB890R 

3004/102A 

2SB98C 

3004/102A 

2SB104E 

3004/102A 

2SB112J 

3004/102A 

2SB119L 

3009 

2SB81M 

3009 

2SB89R 

3004/102A 

2SB98D 

3004/102A 

2SB104F 

3004/102A 

2SB112K 

3004/102A 

2SB119M 

3009 

2SB810R 

3009 

2SB89X 

3004/102A 

2SB98E 

3004/102A 

2SB104G 

3004/102A 

2SB112L 

3004/102A 

2SB1190R 

3009 

2SB81R 

3009 

2SB89Y 

3004/T02A 

2SB98F 

3004/102A 

2SB104GN 

3004/102A 

2SB112M 

3004/102A 

2SB119R 

3009 

2SB81X 

3009 

2SB90 

3004/102A 

2SB98G 

3004/102A 

2SB104H 

3004/102A 

2SB1120R 

3004/102A 

2SB119X 

3009 

2SB81Y 

3009 

2SB90A 

3004/102A 

2SB98GN 

3004/102A 

2SB104J 

3004/102A 

2SB112R 

3004/102A 

2SB119Y 

3009 

2SB82 

3009 

2SB90B 

3004/102A 

2SB98H 

3004/102A 

2SB104K 

3004/102A 

2SB112X 

3004/102A 

2SB120 

3004/102A 

2SB82A 

3009 

2SB90C 

3004/102A 

2SB98J 

3004/102A 

2SB104L 

3004/102A 

2SB112Y 

3004/102A 

2SB120A 

3004/102A 

2SB82B 

3009 

2SB90D 

3004/102A 

2SB98K 

3004/102A 

2SB104M 

3004/102A 

2SB113 

3004/102A 

2SB120B 

3004/102A 

2SB82C 

3009 

2SB90E 

3004/102A 

2SB98L 

3004/102A 

2SB1040R 

3004/102A 

2SB113A 

3004/102A 

2SB120C 

3004/102A 

2SB82D 

3009 

2SB90F 

3004/102A 

2SB98M 

3004/102A 

2SB104R 

3004/102A 

2SB113B 

3004/102A 

2SB120D 

3004/102A 

2SB82E 

3009 

2SB90G 

3004/102A 

2SB980R 

3004/102A 

2SB104X 

3004/102A 

2SB113C 

3004/102A 

2SB120E 

3004/102A 

2SB82F 

3009 

2SB90GN 

3004/102A 

2SB98R 

3004/102A 

2SB104Y 

3004/102A 

2SB113D 

3004/102A 

2SB120F 

3004/102A 

2SB82G 

3009 

2SB90H 

3004/102A 

2SB98X 

3004/102A 

2SB105 

3123 

2SB113E 

3004/102A 

2SB120G 

3004/102A 

2SB82GN 

3009 

2.SB90J 

3004/102A 

2SB98Y 

3004/102A 

2SB105A 

3123 

2SB113F 

3004/102A 

2SB120GN 

3004/102A 

2SB82H 

3009 

2SB90K 

3004/102A 

2SB99 

3004/102A 

2SB105B 

3123 

2SB113G 

3004/102A 

2SB120H 

3004/102A 

2SB82J 

3009 

2SB90L 

3004/102A 

2SB99A 

3004/102A 

2SB105C 

3123 

2SB113GN 

3004/102A 

2SB120J 

3004/102A 

2SB82K 

3009 

2SB90M 

3004/102A 

2SB99B 

3004/102A 

2SB105D 

3123 

2SB113H 

3004/102A 

2SB120K 

3004/102A 

2SB82L 

3009 

2SB900R 

3004/102A 

2SB99C 

3004/102A 

2SB105E 

3123 

2SB113J 

3004/102A 

2SB120L 

3004/102A 

2SB82M 

3009 

2SB90R 

3004/102A 

2SB99D 

3004/102A 

2SB105F 

3123 

2SB113K 

3004/102A 

2SB120M 

3004/102A 

2SB820R 

3009 

2SB90X 

3004/102A 

2SB99E 

3004/102A 

2SB105G 

3123 

2SB113L 

3004/102A 

2SB1200R 

3004/102A 

2SB82R 

3009 

2SB90Y 

3004/102A 

2SB99F 

3004/102A 

2SB105GN 

3123 

2SB113M 

3004/102A 

2SB120R 

3004/102A 

2SB82X 

3009 

2SB91 

3004/102A 

2SB99G 

3004/102A 

2SB105H 

3123 

2SB1130R 

3004/102A 

2SB120X 

3004/102A 

2SB82Y 

3009 

2SB91A 

3004/102A 

2SB99GN 

3004/102A 

2SB105K 

3123 

2SB113R 

3004/102A 

2SB120Y 

3004/102A 

2SB83 

3009 

2SB91B 

3004/102A 

2SB99H 

3004/102A 

2SB105L 

3123 

2SB113X 

3004/102A 

2SB122 

3009 

2SB83A 

3009 

2SB91C 

3004/102A 

2SB99J 

3004/102A 

2SB105M 

3123 

2SB113Y 

3004/102A 

2SB122A 

3009 

2SB83B 

3009 

2SB91D 

3004/102A 

2SB99K 

3004/102A 

2SB1050R 

3123 

2SB114 

3003 

2SB122B 

3009 

2SB83C 

3009 

2SB91E 

3004/102A 

2SB99L 

3004/102A 

2SB105R 

3123 

2SB114A 

3004/102A 

2SB122C 

3009 

2SB83D 

3009 

2SB91F 

3009 

2SB99M 

3004/102A 

2SB105X 

3123 

2SB114B 

3004/102A 

2SB122D 

3009 

2SB83E 

3009 

2SB91G 

3004/102A 

2SB990R 

3004/102A 

2SB105Y 

3123 

2SB114C 

3004/102A 

2SB122E 

3009 

2SB83F 

3009 

2SB91GN 

3004/102A 

2SB99R 

3004/102A 

2SB107 

3009 

2SB114D 

3004/102A 

2SB122F 

3009 

2SB83G 

3009 

2SB91H 

3004/102A 

2SB99X 

3004/102A 

2SB107A 

3009 

2SB114E 

3004/102A 

2SB122G 

3009 

2SB83GN 

3009 

2SB91J 

3004/102A 

2SB99Y 

3004/102A 

2SB107B 

3009 

2SB114F 

3004/102A 

2SB122GN 

3009 

2SB83H 

3009 

2SB91K 

3004/102A 

2SB100 

3004/102A 

2SB107C 

3009 

2SB114G 

3004/102A 

2SB122H 

3009 

2SB83J 

3009 

2SB91L 

3004/102A 

2SB100A 

3004/102A 

2SB107D 

3009 

2SB114GN 

3004/102A 

2SB122J 

3009 

2SB83K 

3009 

2SB91M 

3004/102A 

2SB100B 

3004/102A 

2SB107E 

3009 

2SB114H 

3004/102A 

2SB122K 

3009 

2SB83L 

3009 

2SB910R 

3004/102A 

2SB100C 

3004/102A 

2SB107F 

3009 

2SB114J 

3004/102A 

2SB122L 

3009 

2SB83M 

3009 

2SB91R 

3004/102A 

2SB100D 

3004/102A 

2SB107G 

3009 

2SB114K 

3004/102A 

2SB122M 

3009 

2SB830R 

3009 

2S891X 

3004/102A 

2SB100E 

3004/102A 

2SB107GN 

3009 

2SB114L 

3004/102A 

2SB1220R 

3009 

2SB83R 

3009 

2SB91Y 

3004/102A 

2SB100F 

3004/102A 

2SB107H 

3009 

2SB114M 

3004/102A 

2SB122R 

3009 

2SB83X 

3009 

2SB92 

3003 

2SB100G 

3004/102A 

2SB107J 

3009 

2SB1140R 

3004/102A 

2SB122X 

3009 

2SB83Y 

3009 

2SB92A 

3004/102A 

2SB100GN 

3004/102A 

2SB107K 

3009 

2SB114R 

3004/102A 

2SB122Y 

3009 

2SB84 

3014 

2SB92B 

3004/102A 

2SB100H 

3004/102A 

2SB107L 

3009 

2SB114X 

3004/102A 

2SB123 

3009 

2SB84A 

3014 

2SB92C 

3004/102A 

2SB100J 

3004/102A 

2SB107M 

3009 

2SB114Y 

3004/102A 

2SB123A 

3009 

2SB84B 

3014 

2SB92D 

3004/102A 

2SB100K 

3004/102A 

2SB1070R 

3009 

2SB115 

3003 

2SB123B 

3009 

2SB84C 

3014 

2SB92E 

3004/102A 

2SB100L 

3004/102A 

2SB107R 

3009 

2SB115A 

3004/102A 

2SB123C 

3009 

2SB84D 

3014 

2SB92F 

3004/102A 

2SB1Q0M 

3004/102A 

2SB107X 

3009 

2SB115B 

3004/102A 

2SB123D 

3009 

2SB84E 

3014 

2SB92G 

3004/102A 

2SB1000R 

3004/102A 

2SB107Y 

3009 

2SB115C 

3004/102A 

2SB123E 

3009 

2SB84F 

3014 

2SB92GN 

3004/102A 

2SB100R 

3004/102A 

2SB108 

3123 

2SB115D 

3004/102A 

2SB123F 

3009 

2SB84G 

3014 

2SB92H 

3004/102A 

2SB100X 

3004/102A 

2SB108A 

3123 

2SB115E 

3004/102A 

2SB123G 

3009 

2SB84GN 

3014 

2SB92J 

3004/102A 

2SB100Y 

3004/102A 

2SB108B 

3123 

2SB115F 

3004/102A 

2SB123GN 

3009 

2SB84H 

3014 

2SB92K 

3004/102A 

2SB101 

3004/102A 

2SB108C 

3123 

2SB115G 

3004/102A 

2SB123H 

3009 

2SB84J 

3014 

2SB92L 

3004/102A 

2SB101A 

3004/102A 

2SB108D 

3123 

2SB115GN 

3004/102A 

2SB123J 

3009 

2SB84K 

3014 

2SB92M 

3004/102A 

2SB101B 

3004/102A 

2SB108E 

3123 

2SB115H 

3004/102A 

2SB123K 

3009 

2SB84L 

3014 

2SB92X 

3004/102A 

2SB101C 

3004/102A 

2SB108F 

3123 

2SB115J 

3004/102A 

2SB123L 

3009 

2SB84M 

3014 

2SB92Y 

3004/102A 

2SB101D 

3004/102A 

2SB108G 

3123 

2SB115K 

3004/102A 

2SB123M 

3009 

2SB840R 

3014 

2SB94 

3004/102A 

2SB101E 

3004/102A 

2SB108GN 

3123 

2SB115L 

3004/102A 

2SB1230R 

3009 

2SB84R 

3014 

2SB94A 

3004/102A 

2SB101F 

3004/102A 

2SB108H 

3123 

2SB115M 

3004/102A 

2SB123R 

3009 

2SB84X 

3014 

2SB94B 

3004/102A 

2SB101G 

3004/102A 

2SB108J 

3123 

2SB1150R 

3004/102A 

2SB123X 

3009 

2SB84Y 

3014 

2SB94C 

3004/102A 

2SB101GN 

3004/102A 

2SB108K 

3123 

2SB115R 

3004/102A 

2SB123Y 

3009 

2SB85 

3004/102A 

2SB94D 

3004/102A 

2SB101H 

3004/102A 

2SB108L 

3123 

2SB115X 

3004/102A 

2SB124 

3009 

2SB85A 

3004/102A 

2SB94E 

3004/102A 

2SB101J 

3004/102A 

2SB108M 

3123 

2SB115Y 

3004/102A 

2SB124A 

3009 

2SB85B 

3004/102A 

2SB94F 

3004/102A 

2SB101K 

3004/102A 

2SB1080R 

3123 

2SB116 

3004/102A 

2SB124B 

3009 

2SB85C 

3004/102A 

2SB94G 

3004/102A 

2SB101L 

3004/102A 

2SB108X 

3123 

2SB116A 

3004/102A 

2SB124C 

3009 

2SB85D 

3004/102A 

2SB94GN 

3004/102A 

2SB101M 

3004/102A 

2SB108Y 

3123 

2SB116B 

3004/102A 

2SB124D 

3009 

2SB85E 

3004/102A 

2SB94H 

3004/102A 

2SB1010R 

3004/102A 

2SB110 

3003 

2SB116C 

3004/102A 

2SB124E 

3009 

2SB85F 

3004/102A 

2SB94J 

3004/102A 

2SB101R 

3004/102A 

2SB110A 

3004/102A 

2SB116D 

3004/102A 

2SB124F 

3009 

2SB85G 

3004/102A 

2SB94K 

3004/102A 

2SB101X 

3004/102A 

2SB110B 

3004/102A 

2SB116E 

3004/ 102A 

2SB124G 

3009 

2SB85GN 

3004/102A 

2SB94M 

3004/102A 

2SB101Y 

3004/102A 

2SB110C 

3004/102A 

2SB116F 

3004/102A 

2SB124H 

3009 

2SB85H 

3004/102A 

2SB940R 

3004/102A 

2SB102 

3004/102A 

2SB110D 

3004/102A 

2SB116G 

3004/102A 

2SB124J 

3009 

2SB85J 

3004/102A 

2SB94R 

3004/102A 

2SB102A 

3004/102A 

2SB110E 

3004/102A 

2SB116GN 

3004/102A 

2SB124K 

3009 

2SB85K 

3004/102A 

2SB94X 

3004/102A 

2SB102B 

3004/102A 

2SB110F 

3004/102A 

2SB116H 

3004/102A 

2SB124L 

3009 

2SB85L 

3004/102A 

2SB94Y 

3004/102A 

2SB102C 

3004/102A 

2SB110G 

3004/102A 

2SB116J 

3004/102A 

2SB124M 

3009 

2SB85M 

3004/102A 

2SB95 

3004/102A 

2SB1020 

3004/102A 

2SB110GN 

3004/102A 

2SB116K 

3004/102A 

2SB1240R 

3009 

2SB850R 

3004/102A 

2SB95A 

3004/102A 

2SB102E 

3004/102A 

2SB110H 

3004/102A 

2SB116L 

3004/102A 

2SB124R 

3009 

2SB85R 

3004/102A 

2SB95B 

3004/102A 

2SB102F 

3004/102A 

2SB110J 

3004/102A 

2SB116M 

3004/102A 

2SB124X 

3009 

2SB85X 

3004/102A 

2SB95C 

3004/102A 

2SB102G 

3004/102A 

2SB110K 

3004/102A 

2SB1160R 

3004/102A 

2SB124Y 

3009 

2SB85Y 

3004/102A 

2SB95D 

3004/102A 

2SB102GN 

3004/102A 

2SB110L 

3004/102A 

2SB116R 

3004/102A 

2SB126 

3009 

2SB87 

3004/102A 

2SB95E 

3004/102A 

2SB102H 

3004/102A 

2SB110M 

3004/102A 

2SB116X 

3004/102A 

2SB126A 

3009 

2SB87A 

3004/102A 

2SB95F 

3004/102A 

2SB102J 

3004/102A 

2SB1100R 

3004/102A 

2SB116Y 

3004/102A 

2SB126B 

3009 

2SB87B 

3004/102A 

2SB95G 

3004/102A 

2SB102K 

3004/102A 

2SB110R 

3004/102A 

2SB117 

3004/102A 

2SB126C 

3009 

2SB87C 

3004/102A 

2SB95GN 

3004/102A 

2SB102L 

3004/102A 

2SB110X 

3004/102A 

2SB117A 

3004/102A 

2SB126D 

3009 

2SB87D 

3004/102A 

2SB95H 

3004/102A 

2SB102M 

3004/102A 

2SB110Y 

3004/102A 

2SB117B 

3004/102A 

2SB126E 

3009 

2SB87E 

3004/102A 

2SB95J 

3004/102A 

2SB1020R 

3004/102A 

2SB111 

3003 

2SB117C 

3004/102A 

2SB126F 

3009 

2SB87F 

3004/102A 

2SB95L 

3004/102A 

2SB102R 

3004/102A 

2SB111A 

3004/102A 

2SB117D 

3004/102A 

2SB126G 

3009 

2SB87G 

3004/102A 

2SB95M 

3004/102A 

2SB102X 

3004/102A 

2SB111B 

3004/102A 

2SB117E 

3004/102A 

2SB126GN 

3009 

2SB87GN 

3004/102A 

2SB950R 

3004/102A 

2SB102Y 

3004/102A 

2SB111C 

3004/102A 

2SB117F 

3004/102A 

2SB126H 

3009 

2SB87H 

3004/102A 

2SB95R 

3004/102A 

2SB103 

3004/102A 

2SB111D 

3004/102A 

2SB117G 

3004/102A 

2SB126J 

3009 

2SB87J 

3004/102A 

2SB95X 

3004/102A 

2SB103A 

3004/102A 

2SB111E 

3004/102A 

2SB117GN 

3004/102A 

2SB126K 

3009 

2SB87K 

3004/102A 

2SB95Y 

3004/102A 

2SB103B 

3004/102A 

2SB111F 

3004/102A 

2SB117H 

3004/102A 

2SB126L 

3009 

2SB87L 

3004/102A 

2SB96 

3722/102 

2SB103C 

3004/102A 

2SB111G 

3004/102A 

2SB117J 

3004/102A 

2SB126M 

3009 

2SB87M 

3004/102A 

2SB97 

3004/102A 

2SB103D 

3004/102A 

2SB111GN 

3004/102A 

2SB117K 

3004/102A 

2SB1260R 

3009 

2SB870R 

3004/102A 

2SB97A 

3004/102A 

2SB103E 

3004/102A 

2SB111H 

3004/102A 

2SB117L 

3004/102A 

2SB126R 

3009 

2SB87R 

3004/102A 

2SB97B 

3004/102A 

2SB103F 

3004/102A 

2SB111J 

3004/102A 

2SB117M 

3004/102A 

2SB126V 

3009 

2SB87X 

3004/102A 

2SB97C 

3004/102A 

2SB103G 

3004/102A 

2SB111K 

3004/102A 

2SB1170R 

3004/102A 

2SB126X 

3009 

2SB87Y 

3004/102A 

2SB97D 

3004/102A 

2SB103GN 

3004/102A 

2SB111L 

3004/102A 

2SB117R 

3004/102A 

2SB126Y 

3009 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

2SB127 

3009 

2SB134C 

2SB127A 

3009 

2SB134D 

2SB127B 

3009 

2SB134E 

2SB127C 

3009 

2SB134F 

2SB127D 

3009 

2SB134G 

2SB127E 

3009 

2SB134GN 

2SB127F 

3009 

2SB134H 

2SB127G 

3009 

2SB134J 

2SB127GN 

3009 

2SB134K 

2SB127H 

3009 

2SB134L 

2SB127J 

3009 

2SB134M 

2SB127K 

3009 

2SB1340R 

2SB127L 

3009 

2SB134R 

2SB127M 

3009 

2SB134X 

2SB1270R 

3009 

2SB134Y 

2SB127R 

3009 

2SB135 

2SB127X 

3009 

2SB135A 

2SB127Y 

3009 

2SB135B 

2SB128 

3035 

2SB135C 

2SB128A 

3009 

2SB135D 

2SB128B 

3035 

2SB135E 

2SB128C 

3035 

2SB135F 

2SB1280 

3035 

2SB135G 

2SB128E 

3035 

2SB135GN 

2SB128F 

3035 

2SB135H 

2SB128G 

3035 

2SB135J 

2SB128GN 

3035 

2SB135K 

2SB128H 

3035 

2SB135L 

2SB128J 

3035 

2SB135M 

2SB128K 

3035 

2SB1350R 

2SB128L 

3035 

2SB135R 

2SB128M 

3035 

2SB135X 

2SB1280R 

3035 

2SB135Y 

2SB128R 

3035 

2SB136 

2SB128V 

3035 

2SB136A 

2SB128X 

3035 

2SB136B 

2SB128Y 

3035 

2SB136C 

2SB129 

3009 

2SB136D 

2SB129A 

3009 

2SB136E 

2SB129B 

3009 

2SB136F 

2SB129C 

3009 

2SB136G 

2SB129D 

3009 

2SB136GN 

2SB129E 

3009 

2SB136H 

2SB129F 

3009 

2SB136J 

2SB129G 

3009 

2SB136K 

2SB129GN 

3009 

2SB136L 

2SB129H 

3009 

2SB136M 

2SB129J 

3009 

2SB1360R 

2SB129K 

3009 

2SB136R 

2SB129L 

3009 

2SB136U 

2SB129M 

3009 

2SB137 

2SB1290R 

3009 

2SB137A 

2SB129R 

3009 

2SB137B 

2SB129X 

3009 

2SB137C 

2SB129Y 

3009 

2SB137D 

2SB130 

3035 

2SB137E 

2SB130B 

3035 

2SB137F 

2SB130C 

3035 

2SB137G 

2SB130D 

3035 

2SB137GN 

2SB130E 

3035 

2SB137H 

2SB130F 

3035 

2SB137K 

2SB130G 

3035 

2SB137L 

2SB130GN 

3035 

2SB1370R 

2SB130H 

3035 

2SB137R 

2SB130J 

3035 

2SB137X 

2SB130K 

3035 

2SB137Y 

2SB130L 

3035 

2SB138 

2SB130M 

3035 

2SB138A 

2SB1300R 

3035 

2SB138B 

2SB130R 

3035 

2SB138C 

2SB130X 

3035 

2SB138D 

2SB130Y 

3035 

2SB138E 

2SB131 

3009 

2SB138G 

2SB131A 

3009 

2SB138GN 

2SB131B 

3009 

2SB138H 

2SB131C 

3009 

2SB138J 

2SB131D 

3009 

2SB138K 

2SB131E 

3009 

2SB138L 

2SB131F 

3009 

2SB138M 

2SB131G 

3009 

2SB1380R 

2SB131GN 

3009 

2SB138R 

2SB131H 

3009 

2SB138X 

2SB131J 

3009 

2SB138Y 

2SB131K 

3009 

2SB140 

2SB131L 

3009 

2SB140 OR 

2SB131M 

3009 

2SB140A 

2SB1310R 

3009 

2SB140B 

2SB131R 

3009 

2SB140C 

2SB131X 

3009 

2SB140D 

2SB131Y 

3009 

2SB140E 

2SB132 

3009 

2SB140F 

2SB132A 

3014 

2SB140G 

2SB132B 

3009 

2SB140GN 

2SB132C 

3009 

2SB140H 

2SB132D 

3009 

2SB140J 

2SB132E 

3009 

2SB140K 

2SB132F 

3009 

2SB140L 

2SB132G 

3009 

2SB140M 

2SB132GN 

3009 

2SB140X 

2SB132H 

3009 

2SB140Y 

2SB132J 

3009 

2SB141 

2SB132L 

3009 

2SB142 

2SB132M 

3009 

2SB142A 

2SB1320R 

3009 

2SB142B 

2SB132R 

3009 

2SB142C 

2SB132X 

3009 

2SB142D 

2SB132Y 

3009 

2SB142E 

2SB134 

3004/102A 

2SB142F 

2SB134A 

3004/102A 

2SB142G 

2SB134B 

3004/102A 

2SB142GN 


SK To be SK 

Type Replaced Type 


3004/102A 2SB142H 3009 

3004/102A 2SB142J 3009 

3004/102A 2SB142K 3009 

3004/102A 2SB142L 3009 

3004/102A 2SB142M 3009 

3004/102A 2SB1420R 3009 

3004/102A 2SB142R 3009 

3004/102A 2SB142X 3009 

3004/102A 2SB142Y 3009 

3004/102A 2SB143 3009 

3004/102A 2SB143A 3009 

3004/102A 2SB143B 3009 

3004/102A 2SB143C 3009 

3004/102A 2SB143D 3009 

3004/102A 2SB143E 3009 

3004/102A 2SB143F 3009 

3004/102A 2SB143G 3009 

3004/102A 2SB143GN 3009 

3004/102A 2SB143H 3009 

3004/102A 2SB143J 3009 

3004/102A 2SB143K 3009 

3004/102A 2SB143L 3009 

3004/102A 2SB143M 3009 

3004/102A 2SB1430R 3009 

3004/102A 2SB143P 3009 

3004/102A 2SB143X 3009 

3004/102A 2SB143Y 3009 

3004/102A 2SB144 3009 

3004/102A 2SB144A 3009 

3004/102A 2SB144B 3009 

3004/102A 2SB144C 3009 

3004/102A 2SB144D 3009 

3004/102A 2SB144E 3009 

3004/102A 2SB144F 3009 

3004/102A 2SB144G 3009 

3004/102A 2SB144GN 3009 

3004/102A 2SB144H 3009 

3004/102A 2SB144J 3009 

3004/102A 2SB144K 3009 

3004/102A 2SB144L 3009 

3004/102A 2SB144M 3009 

3004/102A 2SB1440R 3009 

3004/102A 2SB144P 3009 

3004/102A 2SB144R 3009 

3004/102A 2SB144X 3009 

3004/102A 2SB144Y 3009 

3004/102A 2SB145 3009 

3004/102A 2SB145A 3009 

3004/102A 2SB145B 3009 

3004/102A 2SB145C 3009 

3009 2SB145D 3009 

3009 2SB145E 3009 

3009 2SB145F 3009 

3009 2SB145G 3009 

3009 2SB145GN 3009 

3009 2SB145H 3009 

3009 2SB145J 3009 

3009 2SB145K 3009 

3009 2SB145L 3009 

3009 2SB145M 3009 

3009 2SB1450R 3009 

3009 2SB145R 3009 

3009 2SB145X 3009 

3009 2SB145Y 3009 

3009 2SB146 3009 

3009 2SB146A 3009 

3009 2SB146B 3009 

3014 2SB146C 3009 

3014 2SB146D 3009 

3009 2SB146E 3009 

3009 2SB146F 3009 

3009 2SB146G 3009 

3009 2SB146GN 3009 

3009 2SB146H 3009 

3009 2SB146J 3009 

3009 2SB146K 3009 

3009 2SB146L 3009 

3009 2SB146M 3009 

3009 2SB1460R 3009 

3009 2SB146R 3009 

3009 2SB146X 3009 

3009 2SB146Y 3009 

3009 2SB147 3009 

3009 2SB147A 3009 

3009 2SB147B 3009 

3009 2SB147C 3009 

3009 2SB147D 3009 

3009 2SB147E 3009 

3009 2SB147F 3009 

3009 2SB147G 3009 

3009 2SB147H 3009 

3009 2SB147J 3009 

3009 2SB147K 3009 

3009 2SB147L 3009 

3009 2SB147M 3009 

3009 2SB1470R 3009 

3009 2SB147X 3009 

3009 2SB147Y 3009 

3009 2SB149 3009 

3009 2SB149A 3009 

3009 2SB149B 3009 

3009 2SB149C 3009 

3009 2SB149D 3009 

3005 2SB149E 3009 

3005 2SB149F 3009 

3009 2SB149G 3009 

3009 2SB149GN 3009 

3009 2SB149H 3009 

3009 2SB149J 3009 

3009 2SB149K 3009 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

2SB149L 

3009 

2SB1550R 

2SB149M 

3009 

2SB155R 

2SB1490R 

3009 

2SB155X 

2SB149R 

3009 

2SB155Y 

2SB149X 

3009 

2SB156 

2SB149Y 

3009 

2SB156-B 

2SB150 

3004/102A 

2SB156A 

2SB150A 

3004/102A 

2SB156AA 

2SB150B 

3004/102A 

2SB156AB 

2SB150C 

3004/102A 

2SB156AC 

2SB1500 

3004/102A 

2SB156B 

2SB150E 

3004/102A 

2SB156BC 

2SB150F 

3004/102A 

2SB156BK 

2SB150G 

3004/102A 

2SB156C 

2SB150GN 

3004/102A 

2SB156D 

2SB150H 

3004/102A 

2SB156E 

2SB150J 

3004/102A 

2SB156F 

2SB150K 

3004/102A 

2SB156G 

2SB150L 

3004/102A 

2SB156GN 

2SB150M 

3004/102A 

2SB156H 

2SB1500R 

3004/102A 

2SB156J 

2SB150R 

3004/102A 

2SB156K 

2SB150X 

3004/102A 

2SB156L 

2SB150Y 

3004/102A 

2SB156M 

2SB151 

3009 

2SB156MP 

2SB151A 

3009 

2SB1560R 

2SB151B 

3009 

2SB156P 

2SB151C 

3009 

2SB156R 

2SB151D 

3009 

2SB156Y 

2SB151E 

3009 

2SB156/7825B 

2SB151F 

3009 

2SB157 

2SB151G 

3009 

2SB157A 

2SB151GN 

3009 

2SB157B 

2SB151H 

3009 

2SB157C 

2SB151J 

3009 

2SB157D 

2SB151K 

3009 

2SB157E 

2SB151L 

3009 

2SB157F 

2SB151M 

3009 

2SB157G 

2SB1510R 

3009 

2SB157GN 

2SB151R 

3009 

2SB157H 

2SB151X 

3009 

2SB157J 

2SB151Y 

3009 

2SB157K 

2SB152 

3009 

2SB157L 

2SB152A 

3009 

2SB157M 

2SB152B 

3009 

2SB1570R 

2SB152C 

3009 

2SB157R 

2SB152D 

3009 

2SB157X 

2SB152E 

3009 

2SB157Y 

2SB152F 

3009 

2SB158 

2SB152G 

3009 

2SB158A 

2SB152GN 

3009 

2SB158B 

2SB152H 

3009 

2SB158C 

2SB152J 

3009 

2SB158D 

2SB152K 

3009 

2SB158E 

2SB152L 

3009 

2SB158F 

2SB152M 

3009 

2SB158G 

2SB1520R 

3009 

2SB158GN 

2SB152R 

3009 

2SB158H 

2SB152X 

3009 

2SB158J 

2SB152Y 

3009 

2SB158K 

2SB153 

3004/102A 

2SB158L 

2SB153A 

3004/102A 

2SB158M 

2SB153B 

3004/102A 

2SB1580R 

2SB153C 

3004/102A 

2SB158R 

2SB153D 

3004/102A 

2SB158X 

2SB153E 

3004/102A 

2SB158Y 

2SB153F 

3004/102A 

2SB159 

2SB153G 

3004/102A 

2SB159A 

2SB153GN 

3004/102A 

2SB159B 

2SB153H 

3004/102A 

2SB159C 

2SB153J 

3004/102A 

2SB159D 

2SB153K 

3004/102A 

2SB159E 

2SB153L 

3004/102A 

2SB159F 

2SB153M 

3004/102A 

2SB159G 

2SB1530R 

3004/102A 

2SB159GN 

2SB153R 

3004/102A 

2SB159H 

2SB153X 

3004/102A 

2SB159J 

2SB153Y 

3004/102A 

2SB159K 

2SB154 

3004/102A 

2SB159L 

2SB154A 

3004/102A 

2SB159M 

2SB154B 

3004/102A 

2SB1590R 

2SB154C 

3004/102A 

2SB159R 

2SB154D 

3004/102A 

2SB159X 

2SB154E 

3004/102A 

2SB159Y 

2SB154F 

3004/102A 

2SB160 

2SB154G 

3004/102A 

2SB160 OR 

2SB154GN 

3004/102A 

2SB160A 

2SB154H 

3004/102A 

2SB160B 

2SB154J 

3004/102A 

2SB160C 

2SB154K 

3004/102A 

2SB160D 

2SB154L 

3004/102A 

2SB160E 

2SB154M 

3004/102A 

2SB160F 

2SB1540R 

3004/102A 

2SB160G 

2SB154R 

3004/102A 

2SB160GN 

2SB154X 

3004/102A 

2SB160H 

2SB154Y 

3004/102A 

2SB160J 

2SB155 

3003 

2SB160K 

2SB155A 

3004/102A 

2SB160L 

2SB155B 

3004/102A 

2SB160M 

2SB155C 

3004/102A 

2SB160R 

2SB155D 

3004/102A 

2SB160X 

2SB155E 

3004/102A 

2SB160Y 

2SB155F 

3004/102A 

2SB161 

2SB155G 

3004/102A 

2SB161A 

2SB155GN 

3004/102A 

2SB161B 

2SB155H 

3004/102A 

2SB161C 

2SB155J 

3004/102A 

2SB161D 

2SB155K 

3004/102A 

2SB161E 

2SB155L 

3004/102A 

2SB161F 

2SB155M 

3004/102A 

2SB161G 


2SB127—2SB167J 


SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3004/102A 

2SB161GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB161H 

3004/102A 

3004/102A 

2SB161J 

3004/102A 

3004/102A 

2SB161K 

3004/102A 

3003 

2SB161L 

3004/ 102A 

3003 

2SB161M 

3004/102A 

3003 

2SB1610R 

3004/102A 

3003 

2SB161R 

3004/102A 

3003 

2SB161X 

3004/102A 

3003 

2SB161Y 

3004/102A 

3003 

2SB162 

3004/102A 

3003 

2SB162A 

3004/102A 

3003 

2SB162B 

3004/102A 

3003 

2SB162C 

3004/102A 

3003 

2SB162D 

3004/102A 

3003 

2SB162E 

3004/102A 

3003 

2SB162F 

3004/102A 

3003 

2SB162G 

3004/102A 

3003 

2SB162GN 

3004/102A 

3003 

2SB162H 

3004/102A 

3003 

2SB162J 

3004/102A 

3003 

2SB162K 

3004/102A 

3003 

2SB162L 

3004/102A 

3003 

2SB162M 

3004/102A 

3003 

2SB1620R 

3004/102A 

3003 

2SB162R 

3004/102A 

3003 

2SB162X 

3004/102A 

3003 

2SB162Y 

3004/102A 

3003 

2SB163 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163A 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163B 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163C 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163D 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163E 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163F 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163G 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163H 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163J 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163K 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163L 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163M 

3004/102A 

3004/102A 

2SB1630R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163X 

3004/102A 

3004/102A 

2SB163Y 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164A 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164B 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164C 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164D 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164E 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164F 

3004/ 102A 

3004/102A 

2SB164G 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164H 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164J 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164L 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164M 

3004/102A 

3004/102A 

2SB1640R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164X 

3004/102A 

3004/102A 

2SB164Y 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165A 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165B 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165C 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165D 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165E 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165F 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165G 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165H 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165J 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165K 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165M 

3004/102A 

3004/102A 

2SB1650R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165X 

3004/102A 

3004/102A 

2SB165Y 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166A 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166B 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166C 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166D 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166E 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166F 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166G 

3004/102A 

. 3004/102A 

2SB166GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166H 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166J 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166K 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166L 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166M 

3004/102A 

3004/102A 

2SB1660R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166R 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166X 

3004/102A 

3004/102A 

2SB166Y 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167A 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167B 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167BK 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167C 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167D 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167E 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167F 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167G 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167GN 

3004/102A 

3004/102A 

2SB167H 

' 3004/102A 

3004/102A 

2SB167J 

3004/102A 


169 



2SB167K—2SB229D RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB167K 

3004/102A 

2SB173E 

3004/102A 

2SB1780R 

3004/102A 

2SB188R 

3004/102A 

2SB216A 

3034 

2SB222H 

3004/102A 

2SB1671 

3004/102A 

2SB173F 

3004/102A 

2SB178P 

3004/102A 

2SB188X 

3004/102A 

2SB216B 

3034 

2SB222J 

3004/102A 

2SB167M 

3004/102A 

2SB173G 

3004/102A 

2SB178R 

3004/102A 

2SB188Y 

3004/102A 

2SB216C 

3009 

2SB222K 

3004/102A 

2SB1670R 

3004/102A 

2SB173GN 

3004/102A 

2SB178S 

3004/102A 

2SB189 

3004/102A 

2SB216D 

3009 

2SB222L 

3004/102A 

2SB167R 

3004/102A 

2SB173H 

3004/102A 

2SB178T 

3004/102A 

2SB189A 

3004/102A 

2SB216E 

3009 

2SB222M 

3004/102A 

2SB167X 

3004/102A 

2SB173J 

3004/102A 

2SB178TC 

3004/102A 

2SB189B 

3004/102A 

2SB216F 

3009 

2SB2220R 

3004/102A 

2SB167Y 

3004/102A 

2SB173K 

3004/102A 

2SB178TS 

3004/102A 

2SB189C 

3004/102A 

2SB216G 

3034 

2SB222R 

3004/102A 

2SB168 

3003 

2SB173L 

3004/102A 

2SB178U 

3004/102A 

2SB189D 

3004/102A 

2SB216GN 

3034 

2SB222X 

3004/102A 

2SB168A 

3004/102A 

2SB173M 

3004/102A 

2SB178V 

3004/102A 

2SB189E 

3004/102A 

2SB216H 

3034 

2SB222Y 

3004/102A 

2SB168B 

3004/102A 

2SB1730R 

3004/102A 

2SB178Y 

3004/102A 

2SB189F 

3004/102A 

2SB216J 

3034 

2SB223 

3004/102A 

2SB168C 

3004/102A 

2SB173R 

3004/102A 

2SB183 

3004/102A 

2SB189G 

3004/102A 

2SB216K 

3009 

2SB223A 

3004/102A 

2SB168D 

3004/102A 

2SB173X 

3004/102A 

2SB183A 

3004/102A 

2SB189GN 

3004/102A 

2SB216L 

3009 

2SB223B 

3004/102A 

2SB168E 

3004/102A 

2SB173Y 

3004/102A 

2SB183B 

3004/102A 

2SB189H 

3004/102A 

2SB216M 

3009 

2SB223C 

3004/102A 

2SB168F 

3004/102A 

2SB174 

3004/102A 

2SB183C 

3004/102A 

2SB189J 

3004/102A 

2SB2160R 

3009 

2SB223D 

3004/102A 

2SB168G 

3004/102A 

2SB174A 

3004/102A 

2SB183D 

3004/102A 

2SB189K 

3004/102A 

2SB216R 

3034 

2SB223E 

3004/102A 

2SB168GN 

30047102A 

2SB174B 

3004/102A 

2SB183E 

3004/102A 

2SB189L 

3004/102A 

2SB216X 

3034 

2SB223F 

3004/102A 

2SB168H 

3004/102A 

2SB174C 

3004/102A 

2SB183F 

3004/102A 

2SB189M 

3004/102A 

2SB216Y 

3009 

2SB223G 

3004/102A 

2SB168J 

3004/102A 

2SB174D 

3004/102A 

2SB183G 

3004/102A 

2SB1890R 

3004/102A 

2SB217 

3009 

2SB223Y 

3004/102A 

2SB168K 

3004/102A 

2SB174E 

3004/102A 

2SB183GN 

3004/102A 

2SB189R 

3004/102A 

2SB217A 

3009 

2SB224 

3004/102A 

2SB168L 

3004/102A 

2SB174F 

3004/102A 

2SB183H 

3004/102A 

2SB189X 

3004/102A 

2SB217B 

3009 

2SB224A 

3004/102A 

2SB168M 

3004/102A 

2SB174G 

3004/102A 

2SB183J 

3004/102A 

2SB189Y 

3004/102A 

2SB217C 

3009 

2SB224B 

3004/102A 

2SB1680R 

3004/102A 

2SB174GN 

3004/102A 

2SB183K 

3004/102A 

2SB199 

3004/102A 

2SB217D 

3009 

2SB224C 

3004/102A 

2SB168R 

3004/102A 

2SB174H 

3004/102A 

2SB183L 

3004/102A 

2SB199A 

3004/102A 

2SB217E 

3009 

2SB224D 

3004/102A 

2SB168X 

3004/102A 

2SB174K 

3004/102A 

2SB183M 

3004/102A 

2SB199B 

3004/102A 

2SB217F 

3009 

2SB224E 

3004/102A 

2SB168Y 

3004/102A 

2SB174L 

3004/102A 

2SB1830R 

3004/102A 

2SB199C 

3004/102A 

2SB217G 

3009 

2SB224F 

3004/102A 

2SB169 

3003 

2SB174M 

3004/102A 

2SB183R 

3004/102A 

2SB199D 

3004/102A 

2SB217GN 

3009 

2SB224G 

3004/102A 

2SB169A 

3004/102A 

2SB1740R 

3004/102A 

2SB183X 

3004/102A 

2SB199E 

3004/102A 

2SB217H 

3009 

2SB224GN 

3004/102A 

2SB169B 

3004/102A 

2SB174R 

3004/102A 

2SB183Y 

3004/102A 

2SB199F 

3004/102A 

2SB217K 

3009 

2SB224H 

3004/102A 

2SB169C 

3004/102A 

2SB174X 

3004/102A 

2SB184 

3004/102A 

2SB199G 

3004/102A 

2SB217L 

3009 

2SB224K 

3004/102A 

2SB169D 

3004/102A 

2SB174Y 

3004/102A 

2SB184A 

3004/102A 

2SB199GN 

3004/102A 

2SB217M 

3009 

2SB224L 

3004/102A 

2SB169E 

3004/102A 

2SB175 

3004/102A 

2SB184B 

3004/102A 

2SB199H 

3004/102A 

2SB2170R 

3009 

2SB224M 

3004/102A 

2SB169F 

3004/102A 

2SB175-B(C) 

3004/102A 

2SB184C 

3004/102A 

2SB199J 

3004/102A 

2SB217R 

3009 

2SB2240R 

3004/102A 

2SB169G 

3004/102A 

2SB175A 

3004/102A 

2SB184D 

3004/102A 

2SB199L 

3004/102A 

2SB217U 

3009 

2SB224R 

3004/102A 

2SB169GN 

3004/102A 

2SB175B 

3004/102A 

2SB184E 

3004/102A 

2SB199M 

3004/102A 

2SB217X 

3009 

2SB224X 

3004/102A 

2SB169H 

3004/102A 

2SB175B-1 

3004/102A 

2SB184F 

3004/102A 

2SB1990R 

3004/102A 

2SB217Y 

3009 

2SB224Y 

3004/102A 

2SB169J 

3004/102A 

2SB175BL 

3004/102A 

2SB184G 

3004/102A 

2SB199R 

3004/102A 

2SB218 

3004/102A 

2SB225 

3004/102A 

2SB169K 

3004/102A 

2SB175C 

3004/102A 

2SB184GN 

3004/102A 

2SB199X 

3004/102A 

2SB218A 

3004/102A 

2SB225A 

3004/102A 

2SB169L 

3004/102A 

2SB175CL 

3004/102A 

2SB184H 

3004/102A 

2SB199Y 

3004/102A 

2SB218B 

3004/102A 

2SB225B 

3004/102A 

2SB169M 

3004/102A 

2SB175D 

3004/102A 

2SB184J 

3004/102A 

2SB200 

3004/102A 

2SB218C 

3004/102A 

2SB225C 

3004/102A 

2SB1690R 

3004/102A 

2SB175E 

3004/102A 

2SB184K 

3004/102A 

2SB200A 

3004/102A 

2SB218D 

3004/102A 

2SB225D 

3004/102A 

2SB169R 

3004/102A 

2SB175F 

3004/102A 

2SB184L 

3004/102A 

2SB200B 

3004/102A 

2SB218E 

3004/102A 

2SB225E 

3004/102A 

2SB169X 

3004/102A 

2SB175G 

3004/102A 

2SB184M 

3004/102A 

2SB200C 

3004/102A 

2SB218F 

3004/102A 

2SB225F 

3004/102A 

2SB169Y 

3004/102A 

2SB175GN 

3004/102A 

2SB1840R 

3004/102A 

2SB200D 

3004/102A 

2SB218G 

3004/102A 

2SB225G 

3004/102A 

2SB170 

3004/102A 

2SB175H 

3004/102A 

2SB184R 

3004/102A 

2SB200E 

3004/102A 

2SB218GN 

3004/102A 

2SB225GN 

3004/102A 

2SB170 OR 

3004/102A 

2SB175L 

3004/102A 

2SB184X 

3004/102A 

2SB200F 

3004/102A 

2SB218H 

3004/102A 

2SB225H 

3004/102A 

2SB170A 

3004/102A 

2SB175M 

3004/102A 

2SB184Y 

3004/102A 

2SB200G 

3004/102A 

2SB218J 

3004/102A 

2SB225K 

3004/102A 

2SB170A/PB 

3004/102A 

2SB1750R 

3004/102A 

2SB185 

3004/102A 

2SB200GN 

3004/102A 

2SB218K 

3004/102A 

2SB225L 

3004/102A 

2SB170B 

3004/102A 

2SB175R 

3004/102A 

2SB185-0 

3004/102A 

2SB200H 

3004/102A 

2SB218L 

3004/102A 

2SB225M 

3004/102A 

2SB170C 

3004/102A 

2SB175X 

3004/102A 

2SB185A 

3004/102A 

2SB200J 

3004/102A 

2SB218M 

3004/102A 

2SB2250R 

3004/102A 

2SB170D 

3004/102A 

2SB175Y 

3004/102A 

2SB185AA 

3004/102A 

2SB200K 

3004/102A 

2SB2180R 

3004/102A 

2SB225R 

3004/102A 

2SB170E 

3004/102A 

2SB176 

3003 

2SB185F 

3004/102A 

2SB200L 

3004/102A 

2SB218R 

3004/102A 

2SB225X 

3004/102A 

2SB170F 

3004/102A 

2SB176-1 

3003 

2SB185P 

3004/102A 

2SB200M 

3004/102A 

2SB218X 

3004/102A 

2SB225Y 

3004/102A 

2SB170G 

3004/102A 

2SB176A 

3003 

2SB186 

3004/102A 

2SB2000R 

3004/102A 

2SB218Y 

3004/102A 

2SB226 

3004/102A 

2SB170GN 

3004/102A 

2SB176B 

3003 

2SB186 0 

3004/102A 

2SB200R 

3004/102A 

2SB219 

3004/102A 

2SB226A 

3004/102A 

2SB170H 

3004/102A 

2SB176C 

3003 

2SB186-7 

3004/102A 

2SB200X 

3004/102A 

2SB219A 

3004/102A 

2SB226B 

3004/102A 

2SB170J 

3004/102A 

2SB176D 

3003 

2SB186A 

3004/102A 

2SB200Y 

3004/102A 

2SB219B 

3004/102A 

2SB226C 

3004/102A 

2SB170K 

3004/102A 

2SB176E 

3003 

2SB186AG 

3004/102A 

2SB202 

3004/102A 

2SB219E 

3004/102A 

2SB226D 

3004/102A 

2SB170L 

3004/102A 

2SB176F 

3003 

2SB186B 

3004/102A 

2SB202A 

3004/102A 

2SB219F 

3004/102A 

2SB226E 

3004/102A 

2SB170M 

3004/102A 

2SB176G 

3003 

2SB186BY 

3004/102A 

2SB202B 

3004/102A 

2SB219G 

3004/102A 

2SB226F 

3004/102A 

2SB170R 

3004/102A 

2SB176GN 

3003 

2SB186C 

3004/102A 

2SB202C 

3004/102A 

2SB219H 

3004/102A 

2SB226G 

3004/102A 

2SB170X 

3004/102A 

2SB176H 

3003 

2SB186D 

3004/102A 

2SB202D 

3004/102A 

2SB219J 

3004/102A 

2SB226GN 

3004/102A 

2SB170Y 

3004/102A 

2SB176J 

3003 

2SB186E 

3004/102A 

2SB202E 

3004/102A 

2SB219K 

3004/102A 

2SB226J 

3004/102A 

2SB171 

3004/102A 

2SB176K 

3003 

2SB186F 

3004/102A 

2SB202F 

3004/102A 

2SB219L 

3004/102A 

2SB226K 

3004/102A 

2SB171A 

3004/102A 

2SB176L 

3003 

2SB186G 

3004/102A 

2SB202G 

3004/102A 

2SB219R 

3004/102A 

2SB226L 

3004/102A 

2SB171B 

3004/102A 

2SB176M 

3003 

2SB186GN 

3004/102A 

2SB202GN 

3004/102A 

2SB219X 

3004/102A 

2SB226M 

3004/102A 

2SB171C 

3004/102A 

2SB1760 

3003 

2SB186H 

3004/102A 

2SB202H 

3004/102A 

2SB219Y 

3004/102A 

2SB2260R 

3004/102A 

2SB171D 

3004/102A 

2SB1760R 

3003 

2SB186J 

3004/102A 

2SB202J 

3004/102A 

2SB220 

3004/102A 

2SB226R 

3004/102A 

2SB171E 

3004/102A 

2SB176P 

3003 

2SB186K 

3004/102A 

2SB202L 

3004/102A 

2SB220 OR 

3004/102A 

2SB226X 

3004/102A 

2SB171F 

3004/102A 

2SB176PL 

3003 

2SB186L 

3004/102A 

2SB202M 

3004/102A 

2SB220A 

3004/102A 

2SB226Y 

3004/102A 

2SB171G 

3004/102A 

2SB176PR 

3003 

2SB186M 

3004/102A 

2SB2020R 

3004/102A 

2SB220B 

3004/102A 

2SB227 

3004/102A 

2SB171GN 

3004/102A 

2SB176PRC 

3003 

2SB1860R 

3004/102A 

2SB202R 

3004/102A 

2SB220C 

3004/102A 

2SB227A 

3004/102A 

2SB171H 

3004/102A 

2SB176R 

3003 

2SB186R 

3004/102A 

2SB202X 

3004/102A 

2SB220D 

3004/102A 

2SB227B 

3004/102A 

2SB171J 

3004/102A 

2SB17 6R{ 1) 

3003 

2SB186X 

3004/102A 

2SB202Y 

3004/102A 

2SB220E 

3004/102A 

2SB227C 

3004/102A 

2SB171K 

3004/102A 

2SB176RG 

3003 

2SB186Y 

3004/ 102A 

2SB203A 

3004/102A 

2SB220F 

3004/102A 

2SB227D 

3004/102A 

2SB171L 

3004/102A 

2SB176X 

3003 

2SB187 

3004/102A 

2SB203AA 

3004/102A 

2SB220GN 

3004/102A 

2SB227E 

3004/102A 

2SB171M 

3004/102A 

2SB176Y 

3003 

2SB187 B 

3004/102A 

2SB203B 

3004/102A 

2SB220H 

3004/102A 

2SB227F 

3004/102A 

2SB1710R 

3004/102A 

2SB177 

3004/102A 

2SB187A 

3004/102A 

2SB203C 

3004/102A 

2SB220J 

3004/102A 

2SB227G 

3004/102A 

2SB171X 

3004/102A 

2SB177A 

3004/102A 

2SB187AA 

3004/102A 

2SB203D 

3004/102A 

2SB220K 

3004/102A 

2SB227GN 

3004/102A 

2SB171Y 

3004/102A 

2SB177B 

3004/102A 

2SB187B 

3004/102A 

2SB203E 

3004/102A 

2SB220L 

3004/102A 

2SB227H 

3004/ 102A 

2SB172 

3003 

2SB177C 

3004/102A 

2SB187BK 

3004/102A 

2SB203F 

3004/102A 

2SB220M 

3004/102A 

2SB227J 

3004/102A 

2SB172A 

3003 

2SB177D 

3004/102A 

2SB187C 

3004/102A 

2SB203G 

3004/102A 

2SB220R 

3004/102A 

2SB227K 

3004/102A 

2SB172A-1 

. 3003 

2SB177E 

3004/102A 

2SB187D 

3004/102A 

2SB203GN 

3004/102A 

2SB220X 

3004/102A 

2SB227L 

3004/102A 

2SB172A-F 

3003 

2SB177F 

3004/102A 

2SB187E 

3004/102A 

2SB203H 

3004/102A 

2SB220Y 

3004/102A 

2SB227M 

3004/102A 

2SB172AF 

3003 

2SB177G 

3004/102A 

2SB187F 

3004/102A 

2SB203J 

3004/102A 

2SB221 

3004/102A 

2SB2270R 

3004/102A 

2SB172AL 

3003 

2SB177GN 

3004/102A 

2SB187G 

3004/102A 

2SB203K 

3004/102A 

2SB221A 

3004/102A 

2SB227R 

3004/102A 

2SB172B ' 

3003 

2SB177H 

3004/102A 

2SB187GN 

3004/102A 

2SB203L 

3004/102A 

2SB221B 

3004/102A 

2SB227X 

3004/102A 

2SB172C 

3003 

2SB177K 

3004/102A 

2SB187H 

3004/102A 

2SB203M 

3004/102A 

2SB221C 

3004/102A 

2SB227Y 

3004/102A 

2SB172D 

3003 

2SB177L 

3004/102A 

2SB187K 

3004/102A 

2SB2030R 

3004/102A 

2SB221D 

3004/102A 

2SB228 

3009 

2SB172E 

3003 

2SB177M 

3004/102A 

2SB187L 

3004/102A 

2SB203R 

3004/102A 

2SB221E 

3004/102A 

2SB228A 

3009 

2SB172F 

3003 

2SB1770R 

3004/102A 

2SB187M 

3004/102A 

2SB203X 

3004/102A 

2SB221F 

3004/102A 

2SB228B 

3009 

2SB172FN 

3003 

2SB177R 

3004/102A 

2SB1870R 

3004/102A 

2SB203Y 

3004/102A 

2SB221G 

3004/102A 

2SB228C 

3122 

2SB172G 

3003 

2SB177X 

3004/102A 

2SB187R 

3004/102A 

2SB215 

3009 

2SB221GN 

3004/102A 

2SB228D 

3122 

2SB172GN 

3003 

2SB177Y 

3004/102A 

2SB187S 

3004/102A 

2SB215A 

3009 

2SB221H 

3004/102A 

2SB228E 

3009 

2SB172H 

3003 

2SB178 

3004/102A 

2SB187X 

3004/102A 

2SB215B 

3009 

2SB221J 

3004/102A 

2SB228F 

3009 

2SB172J 

3003 

2SB178-D 

3004/102A 

2SB187Y 

' 3004/102A 

2SB215C 

3009 

2SB221K 

3004/102A 

2SB228G 

3009 

2SB172K 

3003 

2SB178A 

3004/102A 

2SB188 

3004/102A 

2SB215D 

3009 

2SB221L 

3004/102A 

2SB228GN 

3009 

2SB172L 

3003 

2SB178B 

3004/102A 

2SB188A 

3004/102A 

2SB215E 

3009 

2SB221M 

3004/102A 

2SB228H 

3009 

2SB172M 

3003 

2SB178C 

3004/102A 

2SB188B 

3004/102A 

2SB215F 

3009 

2SB2210R 

3004/102A 

2SB228J 

3009 

2SB1720R 

3003 

2SB178CB 

3004/102A 

2SB188C 

3004/102A 

2SB215G 

3009 

2SB221R 

3004/102A 

2SB228K 

3009 

2SB172R 

3003 

2SB178D 

3004/102A 

2SB188D 

3004/102A 

2SB215GN 

3009 

2SB221X 

3004/102A 

2SB228L 

3009 

2SB172X 

3003 

2SB178E 

3004/102A 

2SB188E 

3004/102A 

2SB215H 

3009 

2SB221Y 

3004/102A 

2SB228M 

3009 

2SB172Y 

3003 

2SB178F 

3004/102A 

2SB188F 

3004/102A 

2SB215J 

3009 

2SB222 

3004/102A 

2SB2280R 

3009 

2SB173 

3004/102A 

2SB178G 

3004/102A 

2SB188G 

3004/102A 

2SB215K 

3009 

2SB222A 

3004/102A 

2SB228R 

3009 

2SB173-C 

3004/102A 

2SB178GN 

3004/102A 

2SB188GN 

3004/102A 

2SB215L 

3009 

2SB222B 

3004/102A 

2SB228X 

3009 

2SB173A 

3004/102A 

2SB178H 

3004/102A 

2SB188H 

3004/102A 

2SB215M 

3009 

2SB222C 

3004/102A 

2SB228Y 

3009 

2SB173B 

3004/102A 

2SB178J 

3004/102A 

2SB188J 

3004/102A 

2SB2150R 

3009 

2SB222D 

3004/102A 

2SB229 

3009 

2SB173BL 

3004/102A 

2SB178K 

3004/102A 

2SB188K 

3004/102A 

2SB215R 

3009 

2SB222E 

3004/102A 

2SB229A 

3009 

2SB173C 

3004/102A 

2SB178L 

3004/102A 

2SB188L 

3004/102A 

2SB215X 

3009 

2SB222F 

3004/102A 

2SB229B 

3009 

2SB173CL 

3004/102A 

2SB178M 

3004/102A 

2SB188M 

3004/102A 

2SB215Y 

3035 

2SB222G 

3004/102fA 

2SB229C 

3009 

2SB173D 

3004/102A 

2SB178N 

3004/102A 

2SB1880R 

3004/102A 

2SB216 

3034 

2SB222GN 

3004/102A 

2SB229D 

3009 
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2SB229E—2SB2660R 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB229E 

3009 

2SB235M 

3012/105 

2SB241K 

3004/102A 

2SB2470R 

3009 

2SB254F 

3009 

2SB260L 

3012/105 

2SB229F 

3009 

2SB2350R 

3012/105 

2SB241L 

3004/102A 

2SB247R 

3009 

2SB254G 

3009 

2SB260M 

3012/105 

2SB229G 

3009 

2SB235R 

3012/105 

2SB241M 

3004/102A 

2SB247X 

3009 

2SB254GN 

3009 

2SB2600R 

3012/105 

2SB229GN 

3009 

2SB235X 

3012/105 

2SB2410R 

3004/102A 

2SB247Y 

3009 

2SB254H 

3009 

2SB260R 

3012/105 

2SB229J 

3009 

2SB235Y 

3012/105 

2SB241R 

3004/102A 

2SB248 

3009 

2SB254J 

3009 

2SB260X 

3012/105 

2SB229K 

3009 

2SB236 

3012/105 

2SB241V 

3035 

2SB248A 

3009 

2SB254K 

3009 

2SB260Y 

3012/105 

2SB229L 

3009 

2SB236A 

3012/105 

2SB241X 

3004/102A 

2SB248B 

3009 

2SB254L 

3009 

2SB261 

3004/102A 

2SB229M 

3009 

2SB236B 

3012/105 

2SB241Y 

3004/102A 

2SB248C 

3009 

2SB254M 

3009 

2SB261A 

3004/102A 

2SB2290R 

3009 

2SB236C 

3012/105 

2SB242 

3009 

2SB248D 

3009 

2SB2540R 

3009 

2SB261B 

3004/102A 

2SB229R 

3009 

2SB236D 

3012/105 

2SB242A 

3009 

2SB248E 

3009 

2SB254R 

3009 

2SB261C 

3004/102A 

2SB229X 

3009 

2SB236E 

3012/105 

2SB242B 

3009 

2SB248F 

3009 

2SB254X 

3009 

2SB261D 

3004/102A 

2SB229Y 

3009 

2SB236F 

3012/105 

2SB242C 

3009 

2SB248G 

3009 

2SB254Y 

3009 

2SB261E 

3004/102A 

2SB230 

3009 

2SB236G 

3012/105 

2SB242D 

3009 

2SB248GN 

3009 

2SB255 

3009 

2SB261F 

3004/102A 

2SB230 OR 

3009 

2SB236GN 

3012/105 

2SB242E 

3009 

2SB248H 

3009 

2SB255A 

3009 

2SB261G 

3004/102A 

2SB230A 

3009 

2SB236H 

3012/105 

2SB242F 

3009 

2SB248J 

3009 

2SB255B 

3009 

2SB261GN 

3004/102A 

2SB230B 

3009 

2SB236J 

3012/105 

2SB242G 

3009 

2SB248K 

3009 

2SB255C 

3009 

2SB261H 

3004/102A 

2SB230C 

3009 

2SB236K 

3012/105 

2SB242GN 

3009 

2SB248L 

3009 

2SB255D 

3009 

2SB261J 

3004/102A 

2SB230D 

3009 

2SB236L 

3012/105 

2SB242H 

3009 

2SB248M 

3009 

2SB255E 

3009 

2SB261K 

3004/102A 

2SB230E 

3009 

2SB236M 

3012/105 

2SB242J 

3009 

2SB2480R 

3009 

2SB255F 

3009 

2SB261L 

3004/102A 

2SB230F 

3009 

2SB2360R 

3012/105 

2SB242K 

3009 

2SB248R 

3009 

2SB255G 

3009 

2SB261M 

3004/102A 

2SB230G 

3009 

2SB236R 

3012/105 

2SB242L 

3009 

2SB248X 

3009 

2SB255GN 

3009 

2SB2610R 

3004/102A 

2SB230GN 

3009 

2SB236X 

3012/105 

2SB242M 

3009 

2SB248Y 

3009 

2SB255H 

3009 

2SB261R 

3004/102A 

2SB230H 

3009 

2SB236Y 

3012/105 

2SB2420R 

3009 

2SB249 

3009 

2SB255J 

3009 

2SB261X 

3004/102A 

2SB230J 

3009 

2SB237 

3012/105 

2SB242R 

3009 

2SB249A 

3009 

2SB255K 

3009 

2SB261Y 

3004/102A 

2SB230K 

3009 

2SB237-12A 

3012/105 

2SB242X 

3009 

2SB249B 

3009 

2SB255L 

3009 

2SB262 

3004/102A 

2SB230L 

3009 

2SB237-12B 

3012/105 

2SB242Y 

3009 

2SB249C 

3009 

2SB255M 

3009 

2SB262A 

3004/102A 

2SB230M 

3009 

2SB237A 

3012/105 

2SB243 

3009 

2SB249D 

3009 

2SB2550R 

3009 

2SB262B 

3004/102A 

2SB230R 

3009 

2SB237B 

3012/105 

2SB243A 

3009 

2SB249E 

3009 

2SB255R 

3009 

2SB262C 

3004/102A 

2SB230X 

3009 

2SB237C 

3012/105 

2SB243B 

3009 

2SB249F 

3009 

2SB255X 

3009 

2SB262D 

3004/102A 

2SB230Y 

3009 

2SB237D 

3012/105 

2SB243C 

3009 

2SB249G 

3009 

2SB255Y 

3009 

2SB262E 

3004/102A 

2SB231 

3035 

2SB237E 

3012/105 

2SB2430 

3009 

2S3249GN 

3009 

2SB256 

3052 

2SB262F 

3004/102A 

2SB231A 

3035 

2SB237F 

3012/105 

2SB243E 

3009 

2SB249H 

3009 

2SB256A 

3052 

2SB262G 

3004/102A 

2SB231B 

3035 

2SB237G 

3012/105 

2SB243F 

3009 

2SB249J 

3009 

2SB256B 

3052 

2SB262GN 

3004/102A 

2SB231C 

3035 

2SB237GN 

3012/105 

2SB243G 

3009 

2SB249K 

3009 

2SB256C 

3052 

2SB262H 

3004/102A 

2SB231D 

3035 

2SB237H 

3012/105 

2SB243GN 

3009 

2SB249L 

3009 

2SB256D 

3052 

2SB262J 

3004/102A 

2SB231E 

3035 

2SB237J 

3012/105 

2SB243H 

3009 

2SB249M 

3009 

2SB256E 

3052 

2SB262K 

3004/102A 

2SB231F 

3035 

2SB237K 

3012/105 

2SB243J 

3009 

2SB2490R 

3009 

2SB256F 

3052 

2SB262L 

3004/102A 

2SB231G 

3035 

2SB237L 

3012/105 

2SB243K 

3009 

2SB249X 

3009 

2SB256G 

3052 

2SB262M 

3004/102A 

2SB231GN 

3035 

2SB237M 

3012/105 

2SB243L 

3009 

2SB249Y 

3009 

2SB256GN 

3052 

2SB2620R 

3004/102A 

2SB231H 

3035 

2SB2370R 

3012/105 

2SB243M 

3009 

2SB250 

3009 

2SB256H 

3052 

2SB262R 

3004/102A 

2SB231J 

3035 

2SB237R 

3012/105 

2SB2430R 

3009 

2SB250 OR 

3009 

2SB256J 

3052 

2SB262X 

3004/102A 

2SB231K 

3035 

2SB237X 

3012/105 

2SB243R 

3009 

2SB250A 

3009 

2SB256L 

3052 

2SB262Y 

3004/102A 

2SB231L 

3035 

2SB237Y 

3012/105 

2SB243X 

3009 

2SB250B 

3009 

2SB256M 

3052 

2SB263 

3004/102A 

2SB231M 

3035 

2SB238 

3123 

2SB243Y 

3009 

2SB250D 

3009 

2SB2560R 

3052 

2SB263A 

3004/102A 

2SB2310R 

3035 

2SB238-12A 

3012/105 

2SB244 

3009 

2SB250E 

3009 

2SB256R 

3052 

2SB263B 

3004/102A 

2SB231R 

3035 

2SB238-12B 

3012/105 

2SB244A 

3009 

2SB250F 

3009 

2SB256X 

3052 

2SB263C 

3004/102A 

2SB231X 

3035 

2SB238-12C 

3012/105 

2SB244B 

3009 

2SB250G 

3009 

2SB256Y 

3052 

2SB263D 

3004/102A 

2SB231Y 

3035 

2SB238A 

3012/105 

2SB244C 

3009 

2SB250GN 

3009 

2SB257 

3004/102A 

2SB263E 

3004/102A 

2SB232 

3035 

2SB238B 

3012/105 

2SB244D 

3009 

2SB250H 

3009 

2SB257A 

3004/102A 

2SB263F 

3004/102A 

2SB232A 

3035 

2SB238C 

3012/105 

2SB244E 

3009 

2SB250K 

3009 

2SB257B 

3004/102A 

2SB263G 

3004/102A 

2SB232B 

3035 

2SB238D 

3012/105 

2SB244F 

3009 

2SB250L 

3009 

2SB257C 

3004/102A 

2SB263GN 

3004/102A 

2SB232C 

3035 

2SB238E 

3012/105 

2SB244G 

3009 

2SB250M 

3009 

2SB257D 

3004/102A 

2SB263H 

3004/102A 

2SB232D 

3035 

2SB238F 

3012/105 

2SB244GN 

3009 

2SB250X 

3009 

2SB257E 

3004/102A 

2SB263J 

3004/102A 

2SB232E 

3035 

2SB238G 

3012/105 

2SB244H 

3009 

2SB250Y 

3009 

2SB257F 

3004/102A 

2SB263K 

3004/102A 

2SB232F 

3035 

2SB238GN 

3012/105 

2SB244J 

3009 

2SB251 

3035 

2SB257G 

3004/102A 

2SB263L 

3004/102A 

2SB232G 

3035 

2SB238H 

3012/105 

2SB244K 

3009 

2SB251A 

3035 

2SB257GN 

3004/102A 

2SB263M 

3004/102A 

2SB232GN 

3035 

2SB238J 

3012/105 

2SB244L 

3009 

2SB251B 

3035 

2SB257H 

3004/102A 

2SB2630R 

3004/102A 

2SB232H 

3035 

2SB238K 

3012/105 

2SB244M 

3009 

2SB251C 

3035 

2SB257K 

3004/102A 

2SB263R 

3004/102A 

2SB232K 

3035 

2SB238L 

3012/105 

2SB2440R 

3009 

2SB251D 

3035 

2SB257L 

3004/102A 

2SB263X 

3004/102A 

2SB232L 

3035 

2SB238M 

3012/105 

2SB244R 

3009 

2SB251E 

3035 

2SB257M 

3004/102A 

2SB263Y 

3004/102A 

2SB232M 

3035 

2SB2380R 

3012/105 

2SB244X 

3009 

2SB251F 

3035 

2SB2570R 

3004/102A 

2SB264 

3004/102A 

2SB2320R 

3035 

2SB238R 

3012/105 

2SB244Y 

3009 

2SB251G 

3035 

2SB257R 

3004/102A 

2SB264A 

3004/102A 

2SB232R 

3035 

2SB238X 

3012/105 

2SB245 

3009 

2SB251GN 

3035 

2SB257X 

3004/102A 

2SB264B 

3004/102A 

2SB232X 

3035 

2SB238Y 

3012/105 

2SB245A 

3009 

2SB251H 

3035 

2SB257Y 

3004/102A 

2SB264C 

3004/102A 

2SB232Y 

3035 

2SB239 

3009 

2SB245B 

3009 

2SB251J 

3035 

2SB258 

3012/105 

2SB264D 

3004/102A 

2SB233 

3764/127 

2SB239A 

3009 

2SB245C 

3009 

2SB251K 

3035 

2SB258A 

3012/105 

2SB264E 

3004/102A 

2SB233A 

3764/127 

2SB239B 

3009 

2SB245D 

3009 

2SB251L 

3035 

2SB258B 

3012/105 

2SB264F 

3004/102A 

2SB233B 

3764/127 

2SB239C 

3009 

2SB245E 

3009 

2SB251M 

3035 

2SB258C 

3012/105 

2SB264G 

3004/102A 

2SB233C 

3764/127 

2SB2390 

3009 

2SB245F 

3009 

2SB2510R 

3035 

2SB258D 

3012/105 

2SB264GN 

3004/102A 

2SB233D 

3764/127 

2SB239E 

3009 

2SB245G 

3009 

2SB251R 

3035 

2SB258E 

3012/105 

2SB264H 

3004/102A 

2SB233E 

3764/127 

2SB239F 

3009 

2SB245H 

3009 

2SB251X 

3035 

2SB258F 

3012/105 

2SB264J 

3004/102A 

2SB233F 

3764/127 

2SB239G 

3009 

2SB245J 

3009 

2SB252 

3009 

2SB258G 

3012/105 

2SB264K 

3004/102A 

2SB233GN 

3764/127 

2SB239GN 

3009 

2SB245L 

3009 

2SB252A 

3035 

2SB258GN 

3012/105 

2SB264L 

3004/102A 

2SB233J 

3004/102A 

2SB239H 

3009 

2SB245M 

3009 

2SB252B 

3009 

2SB258H 

3012/105 

2SB264M 

3004/102A 

2SB233K 

3764/127 

2SB239J 

3009 

2SB2450R 

3009 

2SB252C 

3009 

2SB258J 

3012/105 

2SB2640R 

3004/102A 

2SB233L 

3764/127 

2SB239K 

3009 

' 2SB245R 

3009 

2SB252D 

3009 

2SB258K 

3012/105 

2SB264R 

3004/102A 

2SB233M 

3764/127 

2SB239L 

3009 

2SB245X 

3009 

2SB252E 

3009 

2SB258L 

3012/105 

2SB264X 

3004/102A 

2SB2330R 

3764/127 

2SB239M 

3009 

2SB245Y 

3009 

2SB252F 

3009 

2SB258M 

3012/105 

2SB264Y 

3004/102A 

2SB233R 

3764/127 

2SB2390R 

3009 

2SB246 

3009 

2SB252G 

3009 

2SB2580R 

3012/105 

2SB265 

3004/102A 

2SB233Y 

3764/127 

2SB239R 

3009 

2SB246A 

3009 

2SB252GN 

3009 

2SB258R 

3012/105 

2SB265A 

3004/102A 

2SB234 

3035 

2SB239X 

3009 

2SB246B 

3009 

2SB252H 

3009 

2SB258X 

3012/105 

2SB265B 

3004/102A 

2SB234A 

3035 

2SB239Y 

3009 

2SB246C 

3009 

2SB252J 

3009 

2SB258Y 

3012/105 

2SB265C 

3004/102A 

2SB234B 

3035 

2SB240 

3009 

2SB246D 

3009 

2SB252L 

3009 

2SB259 

3012/105 

2SB265D 

3004/102A 

2SB234C 

3035 

2SB240A 

3009 

2SB246E 

3009 

2SB252M 

3009 

2SB259A 

3012/105 

2SB265E 

3004/102A 

2SB234D 

3035 

2SB240B 

3009 

2SB246F 

3009 

2SB2520R 

3009 

2SB259B 

3012/105 

2SB265F 

3004/102A 

2SB234E 

3035 

2SB240C 

3009 

2SB246G 

3009 

2SB252R 

3009 

2SB259C 

3012/105 

2SB265G 

3004/102A 

2SB234F 

3035 

2SB240D 

3009 

2SB246GN 

3009 

2SB252X 

3009 

2SB259D 

3012/105 

2SB265GN 

3004/102A 

2SB234G 

3035 

2SB240E 

3009 

2SB246H 

3009 

2SB252Y 

3009 

2SB259E 

3012/105 

2SB265H 

3004/102A 

2SB234GN 

3035 

2SB240F 

3009 

2SB246J 

3009 

2SB253 

3035 

2SB259F 

3012/105 

2SB265J 

3004/102A 

2SB234H 

3035 

2SB240GN 

3009 

2SB246K 

3009 

2SB253A 

3009 

2SB259GN 

3012/105 

2SB265K 

3004/102A 

2SB234J 

3035 

2SB240H 

3009 

2SB246L 

3009 

2SB253B 

3035 

2SB259H 

3012/105 

2SB265L 

3004/102A 

2SB234K 

3035 

2SB240J 

3009 

2SB246M 

3009 

2SB253C 

3035 

2SB259J 

3012/105 

2SB265M 

3004/102A 

2SB234L 

3035 

2SB240K 

3009 

2SB2460R 

3009 

2SB253D 

3035 

2SB259K 

3012/105 

2SB2650R 

3004/102A 

2SB234M 

3035 

2SB240L 

3009 

2SB246R 

3009 

2SB253E 

3035 

2SB259L 

3012/105 

2SB265X 

3004/102A 

2SB234N 

3035 

2SB240M 

3009 

2SB246X 

3009 

2SB253F 

3035 

2SB2590R 

3012/105 

2SB265Y 

3004/102A 

2SB2340R 

3035 

2SB2400R 

3009 

2SB246Y 

3009 

2SB253G 

3035 

2SB259R 

3012/105 

2SB266 

3004/102A 

2SB234R 

3035 

2SB240R 

3009 

2SB247 

3009 

2SB253GN 

3035 

2SB259X 

3012/105 

2SB266A 

3004/102A 

2SB234X 

3035 

2SB240X 

3009 

2SB247A 

3009 

2SB253H 

3035 

2SB259Y 

3012/105 

2SB266B 

3004/102A 

2SB234Y 

3035 

2SB240Y 

3009 

2SB247B 

3009 

2SB253K 

3035 

2SB260 

3012/105 

2SB266C 

3004/102A 

2SB235 

3012/105 

2SB241 

3004/102A 

2SB247C 

3009 

2SB253L 

3035 

2SB260A 

3012/105 

2SB266D 

3004/102A 

2SB235A 

3012/105 

2SB241A 

3004/102A 

2SB247D 

3009 

2SB253M 

3035 

2SB260B 

3012/105 

2SB266E 

3004/102A 

2SB235B 

3012/105 

2SB241B 

3004/102A 

2SB247E 

3009 

2SB2530R 

3035 

2SB260C 

3012/105 

2SB266F 

3004/102A 

2SB235C 

3012/105 

2SB241C 

3004/102A 

2SB247F 

3009 

2SB253X 

3035 

2SB260D 

3012/105 

2SB266G 

3004/102A 

2SB235D 

3012/105 

2SB241D 

3004/102A 

2SB247G 

3009 

2SB253Y 

3035 

2SB260E 

3012/105 

2SB266GN 

3004/102A 

2SB235E 

3012/105 

2SB241E 

3004/102A 

2SB247GN 

3009 

2SB254 

3009 

2SB260F 

3012/105 

2SB266H 

3004/102A 

2SB235F 

3012/105 

2SB241F 

3004/102A 

2SB247H 

3009 

2SB254A 

3009 

2SB260G 

3012/105 

2SB266J 

3004/102A 

2SB235G 

3012/105 

2SB241G 

3004/102A 

2SB247J 

3009 

2SB254B 

3009 

2SB260GN 

3012/105 

2SB266K 

3004/102A 

2SB235GN 

3012/105 

2SB241GN 

3004/102A 

2SB247K 

3009 

2SB254C 

3009 

2SB260H 

3012/105 

2SB266L 

3004/ 102A 

2SB235H 

3012/105 

2SB241H 

3004/102A 

2SB247L 

3009 

2SB254D 

3004/102A 

2SB260J 

3012/105 

2SB266M 

3004/102A 

2SB235L 

3012/105 

2SB241J 

3004/102A 

2SB247M 

3009 

2SB254E 

3009 

2SB260K 

3012/105 

2SB2660R 

3004/102A 
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SK 
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SK 
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SK 

Type 

2SB266P 

3004/102A 

2SB274 

3035 

2SB285D 

3009 

2SB295F 

3009 

2SB303J 

3004/102A 

2SB313R 

3035 

2SB266Q 

3004/102A 

2SB274A 

3035 

2SB285E 

3009 

2SB295G 

3009 

2SB303K 

3004/102A 

2SB313X 

3035 

2SB266R 

3004/102A 

2SB274B 

3035 

2SB285F 

3009 

2SB295GN 

3009 

2SB303L 

3004/102A 

2SB313Y 

3035 

2SB266X 

3004/102A 

2SB274C 

3035 

2SB285G 

3009 

2SB295H 

3009 

2SB303M 

3004/102A 

2SB314 

3004/102A 

2SB266Y 

3004/102A 

2SB274D 

3035 

2SB285GN 

3009 

2SB295J 

3009 

2SB3030R 

3004/102A 

2SB314A 

3004/102A 

2SB267 

3004/102A 

2SB274E 

3035 

2SB285H 

3009 

2SB295K 

3009 

2SB303R 

3004/102A 

2SB314B 

3004/102A 

2SB267A 

3004/102A 

2SB274F 

3035 

2SB285J 

3009 

2SB295L 

3009 

2SB303X 

3004/102A 

2SB314C 

3004/102A 

2SB267B 

3004/102A 

2SB274G 

3035 

2SB285K 

3009 

2SB295M 

3009 

2SB303Y 

3004/102A 

2SB314D 

3004/102A 

2SB267C 

3004/102A 

2SB274H 

3035 

2SB285L 

3009 

2SB2950R 

3009 

2SB304 

3123 

2SB314E 

3004/102A 

2SB267D 

3004/102A 

2SB274J 

3035 

2SB285M 

3009 

2SB295R 

3009 

2SB304A 

3123 

2SB314F 

3004/102A 

2SB267E 

3004/102A 

2SB274K 

3035 

2SB2850R 

3009 

2SB295X 

3009 

2SB304B 

3123 

2SB314GN 

3004/102A 

2SB267F 

3004/102A 

2SB274L 

3035 

2SB285R 

3009 

2SB295Y 

3009 

2SB304C 

3123 

2SB314H 

3004/102A 

2SB267G 

3004/102A 

2SB274M 

3035 

2SB285X 

3009 

2SB296 

3035 

2SB304D 

3123 

2SB314J 

3004/102A 

2SB267GN 

3004/102A 

2SB2740R 

3035 

2SB285Y 

3009 

2SB296A 

3035 

2SB304E 

3123 

2SB314K 

3004/102A 

2SB267H 

3004/102A 

2SB274R 

3035 

2SB290 

3004/102A 

2SB296B 

3035 

2SB304F 

3123 

2SB314L 

3004/102A 

2SB267J 

3004/102A 

2SB274X 

3035 

2SB290A 

3004/102A 

2SB296C 

3035 

2SB304G 

3123 

2SB314M 

3004/102A 

2SB267K 

3004/102A 

2SB274Y 

3035 

2SB290B 

3004/102A 

2SB296D 

3035 

2SB304GN 

3123 

2SB3140R 

3004/102A 

2SB267L 

3004/102A 

2SB275 

3035 

2SB290C 

3004/102A 

2SB296E 

3035 

2SB304H 

3123 

2SB314R 

3004/102A 

2SB267M 

3004/102A 

2SB275A 

3035 

2SB290D 

3004/102A 

2SB296F 

3035 

2SB304J 

3123 

2SB314X 

3004/102A 

2SB2670R 

3004/102A 

2SB275B 

3035 

2SB290E 

3004/102A 

2SB296G 

3035 

2SB304K 

3123 

2SB314Y 

3004/102A 

2SB267R 

3004/102A 

2SB275C 

3035 

2SB290F 

3004/102A 

2SB296GN 

3035 

2SB304L 

3123 

2SB315 

3004/102A 

2SB267X 

3004/102A 

2SB275D 

3035 

2SB290G 

3004/102A 

2SB296H 

3035 

2SB304M 

3123 

2SB315A 

3004/102A 

2SB267Y 

3004/102A 

2SB275E 

3035 

2SB290GN 

3004/102A 

2SB296J 

3035 

2SB3040R 

3123 

2SB315B 

3004/102A 

2SB268 

3004/102A 

2SB275F 

3035 

2SB290H 

3004/102A 

2SB296K 

3035 

2SB304R 

3123 

2SB315C 

3004/102A 

2SB268A 

3004/102A 

2SB275G 

3035 

2SB290J 

3004/102A 

2SB296L 

3035 

2SB304X 

3123 

2SB315D 

3004/102A 

2SB268B 

3004/102A 

2SB275GN 

3035 

2SB290K 

3004/102A 

2SB296M 

3035 

2SB304Y 

3123 

2SB315E 

3004/102A 

2SB268C 

3004/102A 

2SB275H 

3035 

2SB290L 

3004/102A 

2SB2960R 

3035 

2SB309 

3035 

2SB315F 

3004/102A 

2SB268D 

3004/102A 

2SB275J 

3035 

2SB290M 

3004/102A 

2SB296R 

3035 

2SB309A 

3035 

2SB315G 

3004/102A 

2SB268E 

3004/102A 

2SB275K 

3035 

2SB2900R 

3004/102A 

2SB296X 

3035 

2SB309B 

3035 

2SB315GN 

3004/102A 

2SB268F 

3004/102A 

2SB275L 

3035 

2SB290R 

3004/102A 

2SB296Y 

3035 

2SB309C 

3035 

2SB315H 

3004/102A 

2SB268G 

3004/102A 

2SB275M 

3035 

2SB290X 

3004/102A 

2SB299 

3004/102A 

2SB309D 

3035 

2SB315J 

3004/102A 

2SB268GN 

3004/102A 

2SB2750R 

3035 

2SB290Y 

3004/102A 

2SB299A 

3004/102A 

2SB309E 

3035 

2SB315L 

3004/102A 

2SB268H 

3004/102A 

2SB275R 

3035 

2SB291 

3004/102A 

2SB299B 

3004/102A 

2SB309F 

3035 

2SB315M 

3004/102A 

2SB268J 

3004/102A 

2SB275X 

3035 

2SB291A 

3004/102A 

2SB299C 

3004/102A 

2SB309G 

3035 

2SB3150R 

3004/102A 

2SB268K 

3004/102A 

2SB275Y 

3035 

2SB291B 

3004/102A 

2SB2990 

3004/102A 

2SB309GN 

3035 

2SB315R 

3004/102A 

2SB268L 

3004/102A 

2SB276 

3035 

2SB291C 

3004/102A 

2SB299E 

3004/102A 

2SB309H 

3035 

2SB315X 

3004/102A 

2SB268M 

3004/ 102A 

2SB276A 

3035 

2SB291D 

3004/102A 

2SB299F 

3004/102A 

2SB309K 

3035 

2SB315Y 

3004/102A 

2SB2680R 

3004/102A 

2SB276B 

3035 

2SB291E 

3004/102A 

2SB299G 

3004/102A 

2SB309L 

3035 

2SB316 

3004/102A 

2SB268R 

3004/102a 

2SB276C 

3035 

2SB291F 

3004/102A 

2SB299GN 

3004/102A 

2SB309M 

3035 

2SB316A 

3004/102A 

2SB268X 

3004/102A 

2SB276D 

3035 

2SB291G 

3004/102A 

2SB299H 

3004/102A 

2SB3090R 

3035 

2SB316B 

3004/102A 

2SB268Y 

3004/102A 

2SB276E 

3035 

2SB291GN 

3004/102A 

2SB299J 

3004/102A 

2SB309R 

3035 

2SB316C 

3004/102A 

2SB269 

3004/102A 

2SB276F 

3035 

2SB291H 

3004/102A 

2SB299K 

3004/102A 

2SB309X 

3035 

2SB316D 

3004/102A 

2SB269A 

3004/102A 

2SB276G 

3035 

2SB291J 

3004/102A 

2SB299L 

3004/102A 

2SB309Y 

3035 

2SB316E 

3004/102A 

2SB269C 

3004/102A 

2SB276GN 

3035 

2SB291K 

3004/102A 

2SB299M 

3004/102A 

2SB310 

3035 

2SB316F 

3004/102A 

2SB269D 

3004/102A 

2SB276H 

3035 

2SB291L 

3004/102A 

2SB2990R 

3004/102A 

2SB310 OR 

3035 

2SB316G 

3004/102A 

2SB269E 

3004/102A 

2SB276J 

3035 

2SB291M 

3004/102A 

2SB299R 

3004/102A 

2SB310A 

3035 

2SB316GN 

3004/102A 

2SB269F 

3004/102A 

2SB276K 

3035 

2SB2910R 

3004/102A 

2SB299X 

3004/102A 

2SB310B 

3035 

2SB316H 

3004/102A 

2SB269G 

3004/102A 

2SB276L 

3035 

2SB291R 

3004/102A 

2SB299Y 

3004/102A 

2SB310C 

3035 

2SB3160R 

3004/102A 

2SB269GN 

3004/102A 

2SB276M 

3035 

2SB291X 

3004/102A 

2SB300 

3035 

2SB310D 

3035 

2SB316R 

3004/102A 

2SB269J 

3004/102A 

2SB2760R 

3035 

2SB291Y 

3004/102A 

2SB300 OR 

3035 

2SB310E 

3035 

2SB316X 

3004/102A 

2SB269K 

3004/102A 

2SB276R 

3035 

2SB292 

3004/102A 

2SB300A 

3035 

2SB310F 

3035 

2SB316Y 

3004/102A 

2SB269L 

3004/102A 

2SB276X 

3035 

2SB292A 

3005 

2SB300B 

3035 

2SB310G 

3035 

2SB318 

3014 

2SB269M 

3004/102A 

2SB276Y 

3035 

2SB292B 

3004/102A 

2SB300C 

3035 

2SB310GN 

3035 

2SB318A 

3014 

2SB2690R 

3004/102A 

2SB282 

3009 

2SB292C 

3004/102A 

2SB300D 

3035 

2SB310H 

3035 

2SB318B 

3014 

2SB269R 

3004/102A 

2SB282A 

3009 

2SB292D 

3004/102A 

2SB300E 

3035 

2SB310J 

3035 

2SB318C 

3014 

2SB269X 

3004/102A 

2SB282B 

3009 

2SB292E 

3004/102A 

2SB300F 

3035 

2SB310K 

3035 

2SB318D 

3014 

2SB269Y 

3004/102A 

2SB282C 

3009 

2SB292F 

3004/102A 

2SB300G 

3035 

2SB310L 

3035 

2SB318E 

3014 

2SB270 

3004/102A 

2SB282D 

3009 

2SB292G 

3004/102A 

2SB300GN 

3035 

2SB310M 

3035 

2SB318F 

3014 

2SB270A 

3004/102A 

2SB282E 

3009 

2SB292GN 

3004/102A 

2SB300H 

3035 

2SB310R 

3035 

2SB318G 

3014 

2SB270B 

3004/102A 

2SB282F 

3009 

2SB292H 

3004/102A 

2SB300J 

3035 

2SB310X 

3035 

2SB318GN 

3014 

2SB270C 

3004/102A 

2SB282G 

3009 

2SB292J 

3004/102A 

2SB300K 

3035 

2SB310Y 

3035 

2SB318H 

3014 

2SB270D 

3004/102A 

2SB282GN 

3009 

2SB292K 

3004/102A 

2SB300L 

3035 

2SB311 

3035 

2SB318J 

3014 

2SB270E 

3004/102A 

2SB282H 

3009 

2SB292L 

3004/102A 

2SB300M 

3035 

2SB311A 

3035 

2SB318K 

3014 

2SB270F 

3004/102A 

2SB282J 

3009 

2SB292M 

3004/102A 

2SB300R 

3035 

2SB311B 

3035 

2SB318L 

3014 

2SB270G 

3004/102A 

2SB282K 

3009 

2SB2920R 

3004/102A 

2SB300X 

3035 

2SB311C 

3035 

2SB318M 

3014 

2SB270GN 

3004/102A 

2SB282L 

' 3009 

2SB292R 

3004/102A 

2SB300Y 

3035 

2SB311D 

3035 

2SB3180R 

3014 

2SB270H 

3004/102A 

2SB282M 

3009 

2SB292X 

3004/102A 

2SB301 

3035 

2SB311E 

3035 

2SB318R 

3014 

2SB270J 

3004/102A 

2SB2820R 

3009 

2SB292Y 

3004/102A 

2SB301 OR 

3035 

2SB311F 

3035 

2SB318X 

3014 

2SB270K 

3004/102A 

2SB282R 

3009 

2SB293 

3004/102A 

2SB301A 

3035 

2SB311G 

3035 

2SB318Y 

3014 

2SB270L 

3004/102A 

2SB282X 

3009 

2SB293A 

3004/102A 

2SB301B 

3035 

2SB311GN 

3036 

2SB319 

3035 

2SB270M 

3004/102A 

2SB282Y 

3009 

2SB293B 

3004/102A 

2SB301C 

3035 

2SB311H 

3035 

2SB319A 

3035 

2SB2700R 

3004/102A 

2SB283 

3009 

2SB293C 

3004/102A 

2SB301D 

3035 

2SB311J 

3035 

2SB319B 

3035 

2SB270R 

3004/102A 

2SB283A 

3009 

2SB293D 

3004/102A 

2SB301E 

3035 

2SB311K 

3035 

2SB319C 

3035 

2SB270X 

3004/102A 

2SB283B 

3009 

2SB293E 

3004/102A 

2SB301F 

3035 

2SB311L 

3035 

2SB319D 

3035 

2SB270Y 

3004/102A 

2SB283C 

3009 

2SB293F 

3004/102A 

2SB301G 

3035 

2SB311M 

3035 

2SB319E 

3035 

2SB272 

3004/102A 

2SB283D 

3009 

2SB293G 

3004/102A 

2SB301GN 

3035 

2SB3110R 

3035 

2SB319F 

3035 

2SB272A 

3004/102A 

2SB283E 

3009 

2SB293GN 

3004/102A 

2SB301H 

3035 

2SB311R 

3035 

2SB319G 

3035 

2SB272B 

3004/102A 

2SB283F 

3009 

2SB293H 

3004/102A 

2SB301J 

3035 

2SB311X 

3035 

2SB319GN 

3035 

2SB272C 

3004/102A 

2SB283G 

3009 

2SB293J 

3004/102A 

2SB301L 

3035 

2SB311Y 

3035 

2SB319H 

3035 

2SB272D 

3004/102A 

2SB283GN 

3009 

2SB293K 

3004/102A 

2SB301M 

3035 

2SB312 

3035 

2SB319J 

3035 

2SB272E 

3004/102A 

2SB283H 

3009 

2SB293L 

3004/102A 

2SB301R 

3035 

2SB312A 

3035 

2SB319K 

3035 

2SB272F 

3004/102A 

2SB283J 

3009 

2SB293M 

3004/102A 

2SB301X 

3035 

2SB312B 

3035 

2SB319L 

3035 

2SB272G 

3004/102A 

2SB283K 

3009 

2SB2930R 

3004/102A 

2SB301Y 

3035 

2SB312C 

3035 

2SB319M 

3035 

2SB272GN 

3004/102A 

2SB283L 

3009 

2SB293R 

3004/102A 

2SB302 

3004/102A 

2SB312D 

3035 

2SB3190R 

3035 

2SB272J 

3004/102A 

2SB283M 

3009 

2SB293X 

3004/102A 

2SB302A 

3004/102A 

2SB312E 

3035 

2SB319R 

3035 

2SB272K 

3004/102A 

2SB2830R 

3009 

2SB293Y 

3004/102A 

2SB302B 

3004/102A 

2SB312F 

3035 

2SB319X 

3035 

2SB272L 

3004/102A 

2SB283R 

3009 

2SB294 

3123 

2SB302C 

3004/102A 

2SB312G 

3035 

2SB319Y 

3035 

2SB272M 

3004/102A 

2SB283X 

3009 

2SB294A 

3123 

2SB302D 

3004/102A 

2SB312GN 

3035 

2SB320 

3035 

2SB2720R 

3004/102A 

2SB283Y 

3009 

2SB294B 

3123 

2SB302E 

3004/102A 

2SB312H 

3035 

2SB320 OR 

3035 

2SB272R 

3004/102A 

2SB284 

3009 

2SB294C 

3123 

2SB302F 

3004/102A 

2SB312J 

3035 

2SB320A 

3035 

2SB272X 

3004/102A 

2SB284A 

3009 

2SB294D 

3123 

2SB302G 

3004/102A 

2SB312K 

3035 

2SB320B 

3035 

2SB272Y 

3004/102A 

2SB284B 

3009 

2SB294E 

3123 

2SB302J 

3004/102A 

2SB312L 

3035 

2SB320C 

3035 

2SB273 

3004/102A 

2SB284C 

3009 

2SB294F 

3123 

2SB302K 

3004/102A 

2SB312M 

3035 

2SB320D 

3035 

2SB273A 

3004/102A 

2SB284D 

3009 

2SB294G 

3123 

2SB302L 

3004/102A 

2SB312X 

3035 

2SB320E 

3035 

2SB273B 

3004/102A 

2SB284E 

3009 

2SB294GN 

3123 

2SB302M 

3004/102A 

2SB312Y 

3035 

2SB320F 

3035 

2SB273C 

3004/102A 

2SB284F 

3009 

2SB294H 

3123 

2SB3020R 

3004/102A 

2SB313 

3035 

2SB320G 

3035 

2SB273D 

3004/102A 

2SB284G 

3009 

2SB294J 

3123 

2SB302R 

3004/102A 

2SB313A 

3035 

2SB320GN 

3035 

2SB273E 

3004/102A 

2SB284H 

3009 

2SB294K 

3123 

2SB302X 

3004/102A 

2SB313B 

3035 

2SB320H 

3035 

2SB273F 

3004/102A 

2SB284J 

3009 

2SB294L 

3123 

2SB302Y 

3004/102A 

2SB313C 

3035 

2SB320J 

3035 

2SB273G 

3004/102A 

2SB284K 

3009 

2SB294M 

3123 

2SB303 

3004/102A 

2SB313D 

3035 

2SB320K 

3035 

2SB273GN 

3004/102A 

2SB284L 

3009 

2SB2940R 

3123 

2SB303A 

3004/102A 

2SB313E 

3035 

2SB320L 

3035 

2SB273H 

3004/102A 

2SB284M 

3009 

2SB294R 

3123 

2SB303B 

3004/102A 

2SB313F 

3035 

2SB320M 

3035 

2SB273J 

3004/102A 

2SB2840R 

3009 

2SB294X 

3123 

2SB303BK 

3004/102A 

2SB313G 

3035 

2SB320R 

3035 

2SB273K 

3004/102A 

2SB284R 

3009 

2SB294Y 

3123 

2SB303C 

3004/102A 

2SB313GN 

3035 

2SB320X 

3035 

2SB273L 

3004/102A 

2SB284X 

3009 

2SB295 

3009 

2SB303D 

3004/102A 

2SB313H 

3035 

2SB320Y 

3035 

2SB273M 

3004/102A 

2SB284Y 

3009 

2SB295A 

3009 

2SB303E 

3004/102A 

2SB313J 

3035 

2SB324 

3004/102A 

2SB2730R 

3004/102A 

2SB285 

3009 

2SB295B 

3009 

2SB303F 

3004/102A 

2SB313K 

3035 

2SB324(E) 

3004/102A 

2SB273R 

3004/102A 

2SB285A 

3009 

2SB295C 

3009 

2SB303G 

3004/102A 

2SB313L 

3035 

2SB324A 

3004/102A 

2SB273X 

3004/102A 

2SB285B 

3009 

2SB295D 

3009 

2SB303GN 

3004/102A 

2SB313M 

3035 

2SB324B 

3004/102A 

2SB273Y 

3004/102A 

2SB285C 

3009 

2SB295E 

3009 

2SB303H 

3004/102A 

2SB3130R 

3035 

2SB324C 

3004/102A 
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2SB324D—2SB370R 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB324D 

3004/102A 

2SB332 

3012/105 

2SB342E 

3035 

2SB350F 

3004/102A 

2SB356GN 

3009 

2SB362J 

3014 

2SB324E 

3004/102A 

2SB332A 

3012/105 

2SB342F 

3035 

2SB350G 

3004/102A 

2SB356H 

3009 

2SB362K 

3014 

2SB324F 

3004/102A 

2SB332B 

3012/105 

2SB342G 

3035 

2SB350GN 

3004/102A 

2SB356J 

3009 

2SB362L 

3014 

2SB324G 

3004/102A 

2SB332C 

3012/105 

2SB342GN 

3035 

2SB350H 

3004/102A 

2SB356K 

3009 

2SB362M 

3014 

2SB324GN 

3004/102A 

2SB332D 

3012/105 

2SB342H 

3035 

2SB350J 

3004/102A 

2SB356L 

3009 

2SB3620R 

3014 

2SB324H 

3004/102A 

2SB332E 

3012/105 

2SB342J 

3035 

2SB350K 

3004/102A 

2SB356M 

3009 

2SB362R 

3014 

2SB324I 

3004/102A 

2SB332F 

3012/105 

2SB342K 

3035 

2SB350L 

3004/102A 

2SB3560R 

3009 

2SB362X 

3014 

2SB324J 

3004/102A 

2SB332G 

3012/105 

2SB342L 

3035 

2SB350M 

3004/102A 

2SB356R 

3009 

2SB362Y 

3014 

2SB324K 

3004/102A 

2SB332GN 

3012/105 

2SB342M 

3035 

2SB3500R 

3004/102A 

2SB356X 

3009 

2SB364 

3004/102A 

2SB324L 

3004/102A 

2SB332H 

3012/105 

2SB3420R 

3035 

2SB350R 

3004/102A 

2SB356Y 

3009 

2SB364A 

3004/102A 

2SB324M 

3004/102A 

2SB332J 

3012/105 

2SB342R 

3035 

2SB350X 

3004/102A 

2SB357 

3035 

2SB364B 

3004/102A 

2SB324MP 

3004/102A 

2SB332K 

3012/105 

2SB342X 

3035 

2SB350Y 

3004/102A 

2SB357A 

3035 

2SB364BC 

3004/102A 

2SB324N 

3004/102A 

2SB332L 

3012/105 

2SB342Y 

3035 

2SB351 

3012/105 

2SB357B 

3035 

2SB364C 

3004/102A 

2SB3240R 

3004/102A 

2SB332M 

3012/105 

2SB343 

3035 

2SB351A 

3012/105 

2SB357C 

3035 

2SB364D 

3004/102A 

2SB324P 

3004/102A 

2SB3320R 

3012/105 

2SB343A 

3035 

2SB351B 

3012/105 

2SB357D 

3035 

2SB364E 

3004/102A 

2SB324R 

3004/102A 

2SB332R 

3012/105 

2SB343B 

3035 

2SB351C 

3012/105 

2SB357E 

3035 

2SB364F 

3004/102A 

2SB324S 

3004/102A 

2SB332X 

3012/105 

2SB343C 

3035 

2SB351D 

3012/105 

2SB357F 

3035 

2SB364G 

3004/102A 

2SB324V 

3004/102A 

2SB332Y 

3012/105 

2SB343D 

3035 

2SB351E 

3012/105 

2SB357G 

3035 

2SB364GN 

3004/102A 

2SB324X 

3004/102A 

2SB333 

3012/105 

2SB343E 

3035 

2SB351F 

3012/105 

2SB357GN 

3035 

2SB364H 

3004/102A 

2SB324Y 

3004/102A 

2SB333A 

3012/105 

2SB343F 

3035 

2SB351G 

3012/105 

2SB357H 

3035 

2SB364J 

3004/102A 

2SB326 

3004/102A 

2SB333B 

3012/105 

2SB343G 

3035 

2SB351GN 

3012/105 

2SB357J 

3035 

2SB364K 

3004/102A 

2SB326A 

3004/102A 

2SB3330 

3012/105 

2SB343GN 

3035 

2SB351H 

3012/105 

2SB357K 

3035 

2SB364L 

3004/102A 

2SB326B 

3004/102A 

2SB333E 

3012/105 

2SB343H 

3035 

2SB351J 

3012/105 

2SB357L 

3035 

2SB364M 

3004/102A 

2SB326C 

3004/102A 

2SB333F 

3012/105 

2SB343J 

3035 

2SB351K 

3012/105 

2SB357M 

3035 

2SB3640R 

3004/102A 

2SB326D 

3004/102A 

2SB333G 

3012/105 

2SB343K 

3035 

2SB351L 

3012/105 

2SB3570R 

3035 

2SB364R 

3004/102A 

2SB326E 

3004/102A 

2SB333GN 

3012/105 

2SB343L 

3035 

2SB351M 

3012/105 

2SB357R 

3035 

2SB364Y 

3004/102A 

2SB326F 

3004/102A 

2SB333H 

3012/105 

2SB343M 

3035 

2SB3510R 

3012/105 

2SB357X 

3035 

2SB365 

3004/102A 

2SB326G 

3004/102A 

2SB333J 

3012/105 

2SB3430R 

3035 

2SB351R 

3012/105 

2SB357Y 

3035 

2SB365A 

3004/102A 

2SB326GN 

3004/102A 

2SB333K 

3012/105 

2SB343R 

3035 

2SB351X 

3012/105 

2SB358 

3035 

2SB365B 

3004/102A 

2SB326H 

3004/102A 

2SB333L 

3012/105 

2SB343X 

3035 

2SB351Y 

3012/105 

2SB358A 

3035 

2SB365C 

3004/102A 

2SB326J 

3004/102A 

2SB333M 

3012/105 

2SB343Y 

3035 

2SB352 

3012/105 

2SB358B 

3035 

2SB365D 

3004/102A 

2SB326K 

3004/102A 

2SB3330R 

3012/105 

2SB345 

3004/102A 

2SB352A 

3012/105 

2SB358C 

3035 

2SB365E 

3004/102A 

2SB326L 

3004/102A 

2SB333R 

3012/105 

2SB345A 

3004/102A 

2SB352B 

3012/105 

2SB358D 

3035 

2SB365F 

3004/102A 

2SB326M 

3004/ 102A 

2SB333X 

3012/105 

2SB345B 

3004/102A 

2SB352C 

3012/105 

2SB358E 

3035 

2SB365G 

3004/102A 

2SB3260R 

3004/102A 

2SB333Y 

3012/105 

2SB345C 

3004/102A 

2SB352D 

3012/105 

2SB358F 

3035 

2SB365GN 

3004/102A 

2SB326R 

3004/102A 

2SB334 

3012/105 

2SB345D 

3004/102A 

2SB352E 

3012/105 

2SB358G 

3035 

2SB365H 

3004/102A 

2SB326X 

3004/102A 

2SB334A 

3012/105 

2SB345E 

3004/102A 

2SB352F 

3012/105 

2SB358GN 

3035 

2SB365J 

3004/102A 

2SB326Y 

3004/102A 

2SB334B 

3012/105 

2SB345F 

3004/102A 

2SB352G 

3012/105 

2SB358H 

3035 

2SB365K 

3004/102A 

2SB327 

3004/102A 

2SB334C 

3012/105 

2SB345G 

3004/102A 

2SB352GN 

3012/105 

2SB358J 

3035 

2SB365L 

3004/102A 

2SB327A 

3004/102A 

2SB334D 

3012/105 

2SB345GN 

3004/102A 

2SB352H 

3012/105 

2SB358K 

3035 

2SB365M 

3004/102A 

2SB327B 

3004/102A 

2SB334E 

3012/105 

2SB345H 

3004/102A 

2SB352J 

3012/105 

2SB358L 

3035 

2SB3650R 

3004/102A 

2SB327C 

3004/102A 

2SB334F 

3012/105 

2SB345J 

3004/102A 

2SB352K 

3012/105 

2SB358M 

3035 

2SB365R 

3004/102A 

2SB327D 

3004/102A 

2SB334G 

3012/105 

2SB345K 

3004/102A 

2SB352L 

3012/105 

2SB3580R 

3035 

2SB365Y 

3004/102A 

2SB327E 

3004/102A 

2SB334GN 

3012/105 

2SB345L 

3004/102A 

2SB352M 

3012/105 

2SB358R 

3035 

2SB366 

3123 

2SB327F 

3004/102A 

2SB334H 

3012/105 

2SB345M 

3004/102A 

2SB3520R 

3012/105 

2SB358X 

3035 

2SB366A 

3123 

2SB327G 

3004/102A 

2SB334J 

3012/105 

2SB3450R 

3004/102A 

2SB352R 

3012/105 

2SB358Y 

3035 

2SB366B 

3123 

2SB327GN 

3004/102A 

2SB334K 

3012/105 

2SB345R 

3004/102A 

2SB352X 

3012/105 

2SB359 

3035 

2SB366C 

3123 

2SB327H 

3004/102A 

2SB334L 

3012/105 

2SB345X 

3004/102A 

2SB352Y 

3012/105 

2SB359A 

3035 

2SB366D 

3123 

2SB327J 

3004/102A 

2SB334M 

3012/105 

2SB345Y 

3004/102A 

2SB353 

3012/105 

2SB359B 

3035 

2SB366E 

3123 

2SB327K 

3004/102A 

2SB3340R 

3012/105 

2SB346 

3004/102A 

2SB353A 

3012/105 

2SB359C 

3035 

2SB366F 

3123 

2SB327L 

3004/102A 

2SB334R 

3012/105 

2SB346A 

3004/102A 

2SB353B 

3012/105 

2SB359D 

3035 

2SB366G 

3123 

2SB327M 

3004/102A 

2SB334X 

3012/105 

2SB346B 

3004/102A 

2SB353C 

3012/105 

2SB359E 

3035 

2SB366GN 

3123 

2SB3270R 

3004/102A 

2SB334Y 

3012/105 

2SB346C 

3004/102A 

2SB353D 

3012/105 

2SB359F 

3035 

2SB366H 

3123 

2SB327R 

3004/102A 

2SB335 

3722/102 

2SB346D 

3004/102A 

2SB353E 

3012/105 

2SB359G 

3035 

2SB366J 

3123 

2SB327X 

3004/102A 

2SB337 

3009 

2SB346E 

3004/102A 

2SB353F 

3012/105 

2SB359GN 

3035 

2SB366K 

3123 

2SB327Y 

3004/102A 

2SB337-B 

3009 

2SB346F 

3004/102A 

2SB353G 

3012/105 

2SB359H 

3035 

2SB366L 

3123 

2SB328 

3004/102A 

2SB337A 

3009 

2SB346G 

3004/102A 

2SB353GN 

3012/105 

2SB359J 

3035 

2SB366M 

3123 

2SB328A 

3004/102A 

■2SB337B 

3009 

2SB346GN 

3004/102A 

2SB353H 

3012/105 

2SB359K 

3035 

2SB3660R 

3123 

2SB328B 

3004/102A 

2SB337BK 

3009 

2SB346H 

3004/102A 

2SB353J 

3012/105 

2SB359L 

3035 

2SB366R 

3123 

2SB328C 

3004/ 102A 

2SB337C 

3009 

2SB346J 

3004/102A 

2SB353K 

3012/105 

2SB359M 

3035 

2SB366X 

3123 

2SB328D 

3004/102A 

2SB337D 

3009 

2SB346K 

3004/102A 

2SB353L 

3012/105 

2SB3590R 

3035 

2SB366Y 

3123 

2SB328E 

3004/ 102A 

2SB337E 

3009 

2SB346L 

3004/102A 

2SB353M 

3012/105 

2SB359R 

3035 

2SB367 

3198/131 

2SB328F 

3004/ 102A 

2SB337F 

3009 

2SB346M 

3004/102A 

2SB3530R 

3012/105 

2SB359X 

3035 

2SB367-4 

3198/131 

2SB328G 

3004/102A 

2SB337G 

3009 

2SB3460R 

3004/102A 

2SB353R 

3012/105 

2SB359Y 

3035 

2SB367-5 

3198/131 

2SB328GN 

3004/102A 

2SB337GN 

3009 

2SB346Q 

3004/102A 

2SB353X 

3012/105 

2SB360 

3035 

2SB367A 

3198/131 

2SB328H 

3004/102A 

2SB337H 

3009 

2SB346R 

3004/102A 

2SB353Y 

3012/105 

2SB360A 

3035 

2SB367AL 

3198/131 

2SB328J 

3004/102A 

2SB337HA 

3717/121 

2SB346X 

3004/102A 

2SB354 

3012/105 

2SB360B 

3035 

2SB367B 

3198/131 

2SB328K 

3004/102A 

2SB337HB 

3717/121 

2SB346Y 

3004/102A 

2SB354A 

3012/105 

2SB360C 

3035 

2SB367BL 

3198/131 

2SB328L 

3004/102A 

2SB337J 

3009 

2SB347 

3004/102A 

2SB354B 

3012/105 

2SB360D 

3035 

2SB367C 

3198/131 

2SB328M 

3004/102A 

2SB337K 

3009 

2SB347A 

3004/102A 

2SB354C 

3012/105 

2SB360E 

3035 

2SB367D 

3198/131 

2SB3280R 

3004/102A 

2SB337L 

3009 

2SB347B 

3004/102A 

2SB354D 

3012/105 

2SB360F 

3035 

2SB367H 

3198/131 

2SB328R 

3004/102A 

2SB337LB 

3009 

2SB347C 

3004/102A 

2SB354E 

3012/105 

2SB360G 

3035 

2SB367J 

3198/131 

2SB328X 

3004/102A 

2SB337M 

3009 

2SB347D 

3004/102A 

2SB354F 

3012/105 

2SB360GN 

3035 

2SB367K 

3198/131 

2SB328Y 

3004/102A 

2SB3370R 

3009 

2SB347E 

3004/102A 

2SB354G 

3012/105 

2SB360H 

3035 

2SB367M 

3198/131 

2SB329 

3004/102A 

2SB337R 

3009 

2SB347F 

3004/102A 

2SB354GN 

3012/105 

2SB360J 

3035 

2SB3670R 

3198/131 

2SB329A 

3004/102A 

2SB337X 

3009 

2SB347G 

3004/102A 

2SB354H 

3012/105 

2SB360K 

3035 

2SB368 

3052 

2SB329B 

3004/102A 

2SB337Y 

3009 

2SB347GN 

3004/102A 

2SB354J 

3012/105 

2SB360L 

3035 

2SB368A 

3052 

2SB329C 

3004/102A 

2SB338 

3009 

2SB347H 

3004/102A 

2SB354K 

3012/105 

2SB360M 

3035 

2SB368B 

3052 

2SB329D 

3004/102A 

2SB338A 

3009 

2SB347J 

3004/102A 

2SB354L 

3012/105 

2SB3600R 

3035 

2SB368C 

3052 

2SB329E 

3004/102A 

2SB338B 

3009 

2SB347K 

3004/102A 

2SB354M 

3012/105 

2SB360R 

3035 

2SB368D 

3052 

2SB329F 

3004/102A 

2SB338C 

3009 

2SB347L 

3004/102A 

2SB3540R 

3012/105 

2SB360X 

3035 

2SB368E 

3052 

2SB329G 

3004/102A 

2SB338D 

3009 

2SB347M 

3004/102A 

2SB354R 

3012/105 

2SB360Y 

3035 

2SB368F 

3052 

2SB329GN 

3004/102A 

2SB338E 

3009 

2SB3470R 

3004/102A 

2SB354X 

3012/105 

2SB361 

3035 

2SB368G 

3052 

2SB329H 

3004/102A 

2SB338F 

3009 

2SB347R 

3004/102A 

2SB354Y 

3012/105 

2SB361A 

3035 

2SB368GN 

3052 

2SB329J 

3004/102A 

2SB338G 

3009 

2SB347X 

3004/102A 

2SB355 

3009 

2SB361B 

3035 

2SB368H 

3052 

2SB329K 

3004/102A 

2SB338GN 

3009 

2SB347Y 

3004/102A 

2SB355A 

3009 

2SB361C 

3035 

2SB368J 

3052 

2SB329L 

3004/102A 

2SB338H 

3009 

2SB348 

3004/102A 

2SB355B 

3009 

2SB361D 

3035 

2SB368K 

3052 

2SB329M 

3004/102A 

2SB338HA 

3717/121 

2SB348A 

3004/102A 

2SB355C 

3009 

2SB361E 

3035 

2SB368L 

3052 

2SB3290R 

3004/102A 

2SB338HB 

3717/121 

2SB348B 

3004/102A 

2SB355D 

3009 

2SB361F 

3035 

2SB368M 

3052 

2SB329R 

3004/102A 

2SB338J 

3009 

2SB348C 

3004/102A 

2SB355E 

3009 

2SB361G 

3035 

2SB3680R 

3052 

2SB329X 

3004/102A 

2SB338K 

3009 

2SB348D 

3004/102A 

2SB355F 

3009 

2SB361GN 

3035 

2SB368X 

3052 

2SB329Y 

3004/102A 

2SB338L 

3009 

2SB348E 

3004/102A 

2SB355G 

3009 

2SB361H 

3035 

2SB368Y 

3052 

2SB331 

3012/105 

2SB338M 

3009 

2SB348F 

3004/102A 

2SB355GN 

3009 

2SB361J 

3035 

2SB370 

3004/102A 

2SB331A 

3012/105 

2SB3380R 

3009 

2SB348G 

3004/102A 

2SB355H 

3009 

2SB361K 

3035 

2SB370A 

3004/102A 

2SB331B 

3012/105 

2SB338R 

3009 

2SB348GN 

3004/102A 

2SB355J 

3009 

2SB361L 

3035 

2SB370A/PB 

3004/102A 

2SB331C 

3012/105 

2SB338X 

3009 

2SB348H 

3004/102A 

2SB355K 

3009 

2SB361M 

3035 

2SB370B 

3004/102A 

2SB331D 

3012/105 

2SB338Y 

3009 

2SB348J 

3004/102A 

2SB355L 

3009 

2SB3610R 

3035 

2SB370C 

3004/102A 

2SB331E 

3012/105 

2SB339 

3034 

2SB348K 

3004/102A 

2SB355M 

3009 

2SB361R 

3035 

2SB370D 

3004/102A 

2SB331F 

3012/105 

2SB339H 

3034 

2SB348L 

3004/102A 

2SB3550R 

3009 

2SB361X 

3035 

2SB370E 

3004/102A 

2SB331G 

3012/105 

2SB340 

3034 

2SB348M 

3004/102A 

2SB355R 

3009 

2SB361Y 

3035 

2SB370F 

3004/102A 

2SB331GN 

3012/105 

2SB340H 

3034 

2SB3480R 

3004/102A 

2SB355X 

300$ 

2SB362 

3014 

2SB370G 

3004/102A 

2SB331H 

3012/105 

2SB341 

3764/127 

2SB348Q 

3004/102A 

2SB355Y 

3009 

2SB362A 

3014 

2SB370GN 

3004/102A 

2SB331J 

3012/105 

2SB341H 

3764/127 

2SB348R 

3004/102A 

2SB356 

3009 

2SB362B 

3014 

2SB370H 

3004/102A 

2SB331K 

3012/105 

2SB341S 

3764/127 

2SB348Y 

3004/102A 

2SB356A 

3009 

2SB362C 

3014 

2SB370J 

3004/102A 

2SB331L 

3012/105 

2SB341V 

3764/127 

2SB350 

3004/102A 

2SB356B 

3009 

2SB362D 

3014 

2SB370K 

3004/102A 

2SB331M 

3012/105 

2SB342 

3035 

2SB350A 

3004/102A 

2SB356C 

3009 

2SB362E 

3014 

2SB370L 

3004/102A 

2SB3310R 

3012/105 

2SB342A 

3035 

2SB350B 

3004/102A 

2SB356D 

3009 

2SB362F 

3014 

2SB370M 

3004/102A 

2SB331R 

3012/105 

2SB342B 

3035 

2SB350C 

3004/102A 

2SB356E 

3009 

2SB362G 

3014 

2SB370MP 

3004/102A 

2SB331X 

3012/105 

2SB342C 

3035 

2SB350D 

3004/102A 

2SB356F 

3009 

2SB362GN 

3014 

2SB3700R 

3004/102A 

2SB331Y 

3012/105 

2SB342D 

3035 

2SB350E 

3004/102A 

2SB356G 

3009 

2SB362H 

3014 

2SB370R 

3004/102A 
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To be 
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SK 

Type 

To be 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 
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To be 
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SK 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

2SB370X 

3004/102A 

2SB379H 

3004/102A 

2SB385L 

3004/102A 

2SB392R 

3004/102A 

2SB402A 

3004/102A 

2SB413E 

3014 

2SB370Y 

3004/102A 

2SB379J 

3004/102A 

2SB385M 

3004/102A 

2SB392X 

3004/102A 

2SB402B 

3004/102A 

2SB413F 

3014 

2SB370/ 

3004/102A 

2SB379K 

3004/102A 

2SB3850R 

3004/102A 

2SB392Y 

3004/102A 

2SB402C 

3004/102A 

2SB413G 

3014 

2SB371 

3004/102A 

2SB379L 

3004/102A 

2SB385R 

3004/102A 

2SB393 

3004/102A 

2SB402D 

3004/102A 

2SB413GN 

3014 

2SB371A 

3004/102A 

2SB379M 

3004/102A 

2SB385X 

3004/102A 

2SB393A 

3004/102A 

2SB402E 

3004/102A 

2SB413H 

3014 

2SB371B 

3004/102A 

2SB3790R 

3004/102A 

2SB385Y 

3004/102A 

2SB393B 

3004/102A 

2SB402F 

3004/102A 

2SB413J 

3014 

2SB371C 

3004/102A 

2SB379R 

3004/102A 

2SB386 

3123 

2SB393C 

3004/102A 

2SB402G 

3004/102A 

2SB413K 

3014 

2SB371D 

3004/102A 

2SB379X 

3004/102A 

2SB386A 

3123 

2SB393D 

3004/102A 

2SB402GN 

3004/102A 

2SB413L 

3014 

2SB371E 

3004/102A 

2SB379Y 

3004/102A 

2SB386B 

3123 

2SB393E 

3004/102A 

2SB402H 

3004/102A 

2SB413M 

3014 

2SB371F 

3004/102A 

2SB380 

3004/102A 

2SB386C 

3123 

2SB393F 

3004/102A 

2SB402J 

3004/102A 

2SB4130R 

3014 

2SB371G 

3004/102A 

2SB380A , 

3004/102A 

2SB386D 

3123 

2SB393G 

3004/102A 

2SB402K 

3004/102A 

2SB413R 

3014 

2SB371GN 

3004/102A 

2SB380B 

3004/102A 

2SB386E 

3123 

2SB393GN 

3004/102A 

2SB402L 

3004/102A 

2SB413X 

3014 

2SB371H 

3004/102A 

2SB380C 

3004/102A 

2SB386F 

3123 

2SB393H 

3004/102A 

2SB402M 

3004/102A 

2SB413Y 

3014 

2SB371J 

3004/102A 

2SB380D 

3004/102A 

2SB386G 

3123 

2SB393J 

3004/102A 

2SB4020R 

3004/102A 

2SB414 

3014 

2SB371K 

3004/102A 

2SB380E 

3004/102A 

2SB386GN 

3123 

2SB393K 

3004/102A 

2SB402R 

3004/102A 

2SB414A 

3017B/117 

2SB371L 

3004/102A 

2SB380F 

3004/102A 

2SB386H 

3123 

2SB393L 

3004/102A 

2SB402X 

3004/102A 

2SB414B 

3014 

2SB371M 

3004/102A 

2SB380G 

3004/102A 

2SB386K 

3123 

2SB393M 

3004/102A 

2SB402Y 

3004/102A 

2SB414C 

3014 

2SB3710R 

3004/102A 

2SB380GN 

3004/102A 

2SB386L 

3123 

2SB3930R 

3004/102A 

2SB403 

3004/102A 

2SB414D 

3014 

2SB371R 

3004/102A 

2SB380H 

3004/102A 

2SB386M 

3123 

2SB393R 

3004/102A 

2SB403A 

3004/102A 

2SB414E 

3014 

2SB371X 

3004/102A 

2SB380J 

3004/102A 

2SB3860R 

3123 

2SB393X 

3004/102A 

2SB403B 

3004/102A 

2SB414F 

3014 

2SB371Y 

3004/102A 

2SB380K 

3004/102A 

2SB386R 

3123 

2SB393Y 

3004/102A 

2SB403C 

3004/102A 

2SB414G 

3014 

2SB373 

3009 

2SB380L 

3004/102A 

2SB386X 

3123 

2SB394 

3004/102A 

2SB403D 

3004/102A 

2SB414GN 

3014 

2SB373A 

3009 

2SB3800R 

3004/102A 

2SB386Y 

3123 

2SB394A 

3004/102A 

2SB403E 

3004/102A 

2SB414H 

3014 

2SB373B 

3009 

2SB380R 

3004/102A 

2SB387 

3004/102A 

2SB394B 

3004/102A 

2SB403F 

3004/102A 

2SB414J 

3014 

2SB373C 

3009 

2SB380Y 

3004/102A 

2SB387A 

3004/102A 

2SB394C 

3004/102A 

2SB403G 

3004/102A 

2SB414K 

3014 

2SB373D 

3009 

2SB381 

3004/102A 

2SB387B 

3004/102A 

2SB394D 

3004/102A 

2SB403GN 

3004/102A 

2SB414L 

3014 

2SB373E 

3009 

2SB381A 

3004/102A 

2SB387D 

3004/102A 

2SB394E 

3004/102A 

2SB403H 

3004/102A 

2SB414M 

3014 

2SB373F 

3009 

2SB381B 

3004/102A 

2SB387E 

3004/102A 

2SB394F 

3004/102A 

2SB403J 

3004/102A 

2SB4140R 

3014 

2SB373G 

3009 

2SB381C 

3004/102A 

2SB387F 

3004/102A 

2SB394G 

3004/102A 

2SB403K 

3004/102A 

2SB414R 

3014 

2SB373GN 

3009 

2SB381D 

3004/102A 

2SB387G 

3004/102A 

2SB394GN 

3004/102A 

2SB403L 

3004/102A 

2SB414X 

3014 

2SB373H 

3009 

2SB381E 

3004/102A 

2SB387GN 

3004/102A 

2SB394H 

3004/102A 

2SB403M 

3004/102A 

2SB414Y 

3014 

2SB373K 

3009 

2SB381F 

3004/102A 

2SB387H 

3004/102A 

2SB394K 

3004/102A 

2SB4030R 

3004/102A 

2SB415 

3004/102A 

2SB373L 

3009 

2SB381G 

3004/102A 

2SB387J 

3004/102A 

2SB394L 

3004/102A 

2SB403R 

3004/102A 

2SB415A 

3004/102A 

2SB373M 

3009 

2SB381GN 

3004/102A 

2SB387K 

3004/102A 

2SB394M 

3004/102A 

2SB403X 

3004/102A 

2SB415B 

3004/102A 

2SB3730R 

3009 

2SB381H 

3004/102A 

2SB387L 

3004/102A 

2SB3940R 

3004/102A 

2SB403Y 

3004/102A 

2SB415C 

3004/102A 

2SB373R 

3009 

2SB381J 

3004/102A 

2SB387M 

3004/102A 

2SB394R 

3004/102A 

2SB405 

3004/102A 

2SB415D 

3004/102A 

2SB373X 

3009 

2SB381K 

3004/102A 

2SB3870R 

3004/102A 

2SB394X 

3004/102A 

2SB405 G 

3004/102A 

2SB415E 

3004/102A 

2SB373Y 

3009 

2SB381L 

3004/102A 

2SB387R 

3004/102A 

2SB394Y 

3004/102A 

2SB405P 

3004/102A 

2SB415F 

3004/102A 

2SB375 

3035 

2SB381M 

3004/102A 

2SB387X 

3004/102A 

2SB395 

3004/102A 

2SB405-1 

3004/102A 

2SB415G 

3004/102A 

2SB375-2B 

3035 

2SB3810R 

3004/102A 

2SB387Y 

3004/102A 

2SB395A 

3004/102A 

2SB405-2C 

3004/102A 

2SB415GN 

3004/102A 

2SB375-5B 

3035 

2SB381R 

3004/102A 

2SB389 

3004/102A 

2SB395B 

3004/102A 

2SB405-3C 

3004/102A 

2SB415H 

3004/102A 

2SB375A 

3035 

2SB381X 

3004/102A 

2SB389A 

3004/102A 

2SB395C 

3004/102A 

2SB405-4C 

3004/102A 

2SB415J 

3004/102A 

2SB375A-2B 

3035 

2SB381Y 

3004/102A 

2SB389B 

3004/102A 

2SB395D 

3004/102A 

2SB405-R 

3004/102A 

2SB415K 

3004/102A 

2SB375A-5B 

3035 

2SB382 

3004/102A 

2SB389BK 

3004/102A 

2SB395E 

3004/102A 

2SB405A 

3004/102A 

2SB415L 

3004/102A 

2SB375A-NB 

3035 

2SB382A 

3004/102A 

2SB389C 

3004/102A 

2SB395F 

3004/102A 

2SB405AG 

3004/102A 

2SB415M 

3004/102A 

2SB375AL 

3035 

2SB382B 

3004/102A 

2SB389D 

3004/102A 

2SB395G 

3004/102A 

2SB405B 

3004/102A 

2SB4150R 

3004/102A 

2SB375ATV 

3035 

2SB382C 

3004/102A 

2SB389E 

3004/102A 

2SB395GN 

3004/102A 

2SB405C 

3004/102A 

2SB415R 

3004/102A 

2SB375B 

3035 

2SB382D 

3004/102A 

2SB389F 

3004/102A 

2SB395H 

3004/102A 

2SB405D 

3004/102A 

2SB415Y 

3004/102A 

2SB375C 

3035 

2SB382E 

3004/102A 

2SB389G 

3004/102A 

2SB395J 

3004/102A 

2SB405DK 

3004/102A 

2SB416 

3004/102A 

2SB375D 

3035 

2SB382F 

3004/102A 

2SB389GN 

3004/102A 

2SB395K 

3004/102A 

2SB405E 

3004/102A 

2SB416A 

3004/102A 

2SB375E 

3035 

2SB382G 

3004/102A 

2SB389H 

3004/102A 

2SB395M 

3004/102A 

2SB405EK 

3004/102A 

2SB416B 

3004/102A 

2SB375F 

3035 

2SB382GN 

3004/102A 

2SB389J 

3004/102A 

2SB3950R 

3004/102A 

2SB405F 

3004/102A 

2SB416C 

3004/102A 

2SB375G 

3035 

2SB382H 

3004/102A 

2SB389K 

3004/102A 

2SB395R 

3004/102A 

2SB405G 

3004/102A 

2SB416D 

3004/102A 

2SB375GN 

3035 

2SB382J 

3004/102A 

2SB389L 

3004/102A 

2SB395X 

3004/102A 

2SB405GN 

3004/102A 

2SB416E 

3004/102A 

2SB375H 

3035 

2SB382K 

3004/102A 

2SB389M 

3004/102A 

2SB395Y 

3004/102A 

2SB405H 

3004/102A 

2SB416F 

3004/102A 

2SB375J 

3035 

2SB382L 

3004/102A 

2SB3890R 

3004/102A 

2SB396 

3004/102A 

2SB405J 

3004/102A 

2SB416G 

3004/102A 

2SB375K 

3035 

2SB3820R 

3004/102A 

2SB389R 

3004/102A 

2SB396A 

3004/102A 

2SB405K 

3004/102A 

2SB416GN 

3004/102A 

2SB375L 

3035 

2SB382R 

3004/102A 

2SB389X 

3004/102A 

2SB396B 

3004/102A 

2SB405L 

3004/102A 

2SB416H 

3004/102A 

2SB375M 

3035 

2SB382X 

3004/102A 

2SB389Y 

3004/102A 

2SB396C 

3004/102A 

2SB405M 

3004/102A 

2SB416J 

3004/102A 

2SB3750R 

3035 

2SB382Y 

3004/102A 

2SB390 

3035 

2SB396D 

3004/102A 

2SB4050R 

3004/102A 

2SB416K 

3004/102A 

2SB375R 

3035 

2SB383 

3004/102A 

2SB390A 

3035 

2SB396E 

3004/102A 

2SB405R 

3004/102A 

2SB416L 

3004/102A 

2SB375TV 

3035 

2SB383-1 

3004/102A 

2SB390B 

3035 

2SB396F 

3004/102A 

2SB405X 

3004/102A 

2SB416M 

3004/102A 

2SB375X 

3035 

2SB383-2 

3004/102A 

2SB390C 

3035 

2SB396G 

3004/102A 

2SB405Y 

3004/102A 

2SB4160R 

3004/102A 

2SB375Y 

3035 

2SB383A 

3004/102A 

2SB390D 

3035 

2SB396GN 

3004/102A 

2SB405/ 

3004/102A 

2SB416R 

3004/102A 

2SB376 

3004/102A 

2SB383B 

3004/102A 

2SB390E 

3035 

2SB396H 

3004/102A 

2SB405/0103-95 3004/102A 

2SB416X 

3004/102A 

2SB376A 

3004/102A 

2SB383C 

3004/102A 

2SB390F 

3035 

2SB396J 

3004/102A 

2SB407 

3009 

2SB416Y 

3004/102A 

2SB376B 

3004/102A 

2SB383D 

3004/102A 

2SB390G 

3035 

2SB396K 

3004/102A 

2SB407-0 

3009 

2SB417 

3004/102A 

2SB376C 

3004/102A 

2SB383E 

3004/102A 

2SB390GN 

3035 

2SB396L 

3004/102A 

2SB407A 

3009 

2SB417A 

3004/102A 

2SB376D 

3004/102A 

2SB383F 

3004/102A 

2SB390H 

3035 

2SB396M 

3004/102A 

2SB407B 

3009 

2SB417B 

3004/102A 

2SB376E 

3004/102A 

2SB383G 

3004/102A 

2SB390J 

3035 

2SB3960R 

3004/102A 

2SB407C 

3009 

2SB417C 

3004/102A 

2SB376F 

3004/102A 

2SB383GN 

3004/102A 

2SB390K 

3035 

2SB396R 

3004/102A 

2SB407D 

3009 

2SB417D 

3004/102A 

2SB376G 

3004/102A 

2SB383H 

3004/102A 

2SB390L 

3035 

2SB396X 

3004/102A 

2SB407E 

3009 

2SB417E 

3004/102A 

2SB376GN 

3004/102A 

2SB383J 

3004/102A 

2SB390M 

3035 

2SB396Y 

3004/102A 

2SB407F 

3009 

2SB417F 

3004/102A 

2SB376H 

3004/102A 

2SB383K 

3004/102A 

2SB3900R 

3035 

2SB400 

3004/102A 

2SB407G 

3009 

2SB417G 

3004/102A 

2SB376J 

3004/102A 

2SB383L 

3004/102A 

2SB390R 

3035 

2SB400 B 

3004/102A 

2SB407GN 

3009 

2SB417GN 

3004/102A 

2SB376K 

3004/102A 

2SB383M 

3004/102A 

2SB390X 

3035 

2SB400 OR 

3004/102A 

2SB407H 

3009 

2SB417H 

3004/102A 

2SB376L 

3004/102A 

2SB3830R 

3004/102A 

2SB390Y 

3035 

2SB400A 

3004/102A 

2SB407J 

3009 

2SB417J 

3004/102A 

2SB376M 

3004/102A 

2SB383R 

3004/102A 

2SB391 

3009 

2SB400BK 

3004/102A 

2SB407K 

3009 

2SB417K 

3004/102A 

2SB3760R 

3004/102A 

2SB383X 

3004/102A 

2SB391A 

3009 

2SB400C 

3004/102A 

2SB407M 

3009 

2SB417L 

3004/102A 

2SB376R 

3004/102A 

2SB383Y 

3004/102A 

2SB391B 

3009 

2SB400D 

3004/102A 

2SB4070R 

3009 

2SB417M 

3004/102A 

2SB376Y 

3004/102A 

2SB384 

3004/102A 

2SB391C 

3009 

2SB400E 

3004/102A 

2SB407R 

3009 

2SB4170R 

3004/102A 

2SB377 

3004/102A 

2SB384A 

3004/102A 

2SB391D 

3009 

2SB400F 

3004/102A 

2SB407TV 

3009 

2SB417R 

3004/102A 

2SB377B 

3004/102A 

2SB384B 

3004/102A 

2SB391E 

3009 

2SB400G 

3004/102A 

2SB407TV-2 

3009 

2SB417X 

3004/102A 

2SB378 

3004/102A 

2SB384C 

3004/102A 

2SB391F 

3009 

2SB400GN 

3004/102A 

2SB407Y 

3009 

2SB417Y 

3004/102A 

2SB378A 

3004/102A 

2SB384D 

3004/102A 

2SB391G 

3009 

2SB400H 

3004/102A 

2SB408 

3004/102A 

2SB422 

3004/102A 

2SB378B 

3004/102A 

2SB384E 

3004/102A 

2SB391GN 

3009 

2SB400J 

3004/102A 

2SB408A 

3004/102A 

2SB422A 

3004/102A 

2SB378C 

3004/102A 

2SB384F 

3004/102A 

2SB391H 

3009 

2SB400K 

3004/102A 

2SB408B 

3004/102A 

2SB422B 

3004/102A 

2SB378D 

3004/102A 

2SB384G 

3004/102A 

2SB391J 

3009 

2SB400L 

3004/102A 

2SB408G 

3004/102A 

2SB422C 

3004/102A 

2SB378E 

3004/102A 

2SB384GN 

3004/102A 

2SB391K 

3009 

2SB400M 

3004/102A 

2SB408D 

3004/102A 

2SB422D 

3004/102A 

2SB378F 

3004/102A 

2SB384H 

3004/102A 

2SB391L 

3009 

2SB400R 

3004/102A 

2SB408E 

3004/102A 

2SB422E 

3004/102A 

2SB378G 

3004/102A 

2SB384J 

3004/102A 

2SB391M 

3009 

2SB400X 

3004/102A 

2SB408F 

3004/102A 

2SB422F 

3004/102A 

2SB378GN 

3004/102A 

2SB384K 

3004/1 OCA 

2SB3910R 

3009 

2SB400Y 

3004/102A 

2SB408G 

3004/102A 

2SB422G 

3004/102A 

2SB378H 

3004/102A 

2SB384L 

3004/102A 

2SB391R 

3009 

2SB401 

3004/102A 

2SB408GN 

3004/102A 

2SB422GN 

3004/102A 

2SB378J 

3004/102A 

2SB384M 

3004/102A 

2SB391X 

3009 

2SB401A 

3004/102A 

2SB408H 

3004/102A 

2SB422H 

3004/102A 

2SB378K 

3004/102A 

2SB3840R 

3004/102A 

2SB391Y 

3009 

2SB401B 

3004/102A 

2SB408J 

3004/102A 

2SB422J 

3004/102A 

2SB378L 

3004/102A 

2SB384R 

3004/102A 

2SB392 

3004/102A 

2SB401C 

3004/102A 

2SB408K 

3004/102A 

2SB422K 

3004/102A 

2SB378M 

3004/102A 

2SB384X 

3004/102A 

2SB392A 

3004/102A 

2SB401D 

3004/102A 

2SB408L 

3004/102A 

2SB422L 

3004/102A 

2SB3780R 

3004/102A 

2SB384Y 

3004/102A 

2SB392B 

3004/102A 

2SB401E 

3004/102A 

2SB408M 

3004/102A 

2SB422M 

3004/102A 

2SB378R 

3004/102A 

2SB385 

3004/102A 

2SB392C 

3004/102A 

2SB401F 

3004/102A 

2SB4080R 

3004/102A 

2SB4220R 

3004/102A 

2SB378Y 

3004/102A 

2SB385A 

3004/102A 

2SB392D 

3004/102A 

2SB401G 

3004/102A 

2SB408R 

3004/102A 

2SB422R 

3004/102A 

2SB379 

3004/102A 

2SB385B 

3004/102A 

2SB392E 

3004/102A 

2SB401GN 

3004/102A 

2SB408X 

3004/102A 

2SB422X 

3004/102A 

2SB379-2 

3004/102A 

2SB385C 

3004/102A 

2SB392F 

3004/102A 

2SB401H 

3004/102A 

2SB408Y 

3004/102A 

2SB422Y 

3004/102A 

2SB379A 

3004/102A 

2SB385D 

3004/102A 

2SB392G 

3004/102A 

2SB401K 

3004/102A 

2SB410 

3014 

2SB423 

3004/102A 

2SB379B 

3004/102A 

2SB385E 

3004/102A 

2SB392GN 

3004/102A 

2SB401L 

3004/102A 

2SB411 

3014 

2SB423A 

3004/102A 

2SB379C 

3004/102A 

2SB385F 

3004/102A 

2SB392H 

3004/102A 

2SB401M 

3004/102A 

2SB411TV 

3035 

2SB423B 

3004/102A 

2SB379D 

3004/102A 

2SB385G 

3004/102A 

2SB392J 

3004/102A 

2SB4010R 

3004/102A 

2SB413 

3014 

2SB423C 

3004/102A 

2SB379E 

3004/102A 

2SB385GN 

3004/102A 

2SB392K 

3004/102A 

2SB401R 

3004/102A 

2SB413A 

. 3014 

2SB423D 

3004/102A 

2SB379F 

3004/102A 

2SB385H 

3004/102A 

2SB392L 

3004/102A 

2SB401X 

3004/102A 

2SB413B 

3014 

2SB423E 

3004/102A 

2SB379G 

3004/102A 

2SB385J 

3004/102A 

2SB392M 

3009 

2SB401Y 

3004/102A 

2SB413C 

3014 

2SB423F 

3004/102A 

2SB379GN 

3004/102A 

2SB385K 

3004/102A 

2SB3920R 

3004/102A 

2SB402 

3004/102A 

2SB413D 

3014 

2SB423G 

3004/102A 
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2SB423GN—2SB495T 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB423GN 

3004/102A 

2SB432L 

3035 

2SB446K 

3014 

2SB459 

3004/102A 

2SB466C 

3009 

2SB473GN 

3198/131 

2SB423H 

3004/102A 

2SB432M 

3035 

2SB446L 

3014 

2SB459A 

3004/102A 

2SB466D 

3009 

2SB473H 

3198/131 

2SB423J 

3004/102A 

2SB4320R 

3035 

2SB446M 

3014 

2SB459B 

3004/102A 

2SB466E 

3009 

2SB473K 

3198/131 

2SB423K 

3004/102A 

2SB432R 

3035 

2SB4460R 

3014 

2SB459C 

3004/102A 

2SB466F 

3009 

2SB473L 

3198/131 

2SB423L 

3004/102A 

2SB432X 

3035 

2SB446R 

3014 

2SB459C-2 

3004/102A 

2SB466G 

3009 

2SB473M 

3198/131 

2SB423M 

3004/102A 

2SB432Y 

3035 

2SB446X 

3014 

2SB459D 

3004/102A 

2SB466GN 

3009 

2SB473X 

3198/131 

2SB4230R 

3004/102A 

2SB434 

3274/153 

2SB446Y 

3014 

2SB459E 

3004/102A 

2SB466H 

3009 

2SB473Y 

3198/131 

2SB423R 

3004/102A 

2SB434-0 

3274/153 

2SB447 

3035 

2SB459F 

3004/102A 

2SB466J 

3009 

2SB474 

3082/226 

2SB423X 

3004/102A 

2SB434R 

3274/153 

2SB447A 

3035 

2SB459G 

3004/102A 

2SB466K 

3009 

2SB474-2 

3082/226 

2SB423Y 

3004/102A 

2SB434Y 

3274/153 

2SB447B 

3035 

2SB459GN 

3004/102A 

2SB466L 

3009 

2SB474-3 

3082/226 

2SB424 

3014 

2SB435 

3274/153 

2SB447C 

3035 

2SB459H 

3004/102A 

2SB466M 

3009 

2SB474-60 

3082/226 

2SB424A 

3034 | 

2SB435-0 

3274/153 

2SB447D 

3035 

2SB459J 

3004/102A 

2SB4660R 

3009 

2SB474S 

3082/226 

2SB424B 

3034 

2SB435R 

3274/153 

2SB447E 

3035 

2SB459K 

3004/102A 

2SB466R 

3009 

2SB474V10 

3082/226 

2SB424C 

3034 

2SB435Y 

3274/153 

2SB447F 

3035 

2SB459L 

3004/102A 

2SB466X 

3009 

2SB474Y 

3082/226 

2SB424D 

3034 

2SB439 

3004/102A 

2SB447G 

3035 

2SB459M 

3004/102A 

2SB466Y 

3009 

2SB475 

3004/102A 

2SB424E 

3034 

2SB439A 

3004/102A 

2SB447GN 

3035 

2SB4590R 

3004/102A 

2SB467 

3009 

2SB475A 

3004/102A 

2SB424F 

3034 

2SB439B 

3004/102A 

2SB447H 

3035 

2SB459R 

3004/102A 

2SB467A 

3009 

2SB475B 

3004/102A 

2SB424G 

3034 

2SB439C 

3004/102A 

2SB447J 

3035 

2SB459X 

3004/102A 

2SB467C 

3009 

2SB475C 

3004/102A 

2SB424GN 

3034 

2SB439D 

3004/102A 

2SB447K 

3035 

2SB459Y 

3004/102A 

2SB467D 

3009 

2SB475D 

3004/102A 

2SB424H 

3034 

2SB439E 

3004/102A 

2SB447L 

3035 

2SB460 

3004/102A 

2SB467E 

3009 

2SB475E 

3004/102A 

2SB424J 

3034 

2SB439F 

3004/102A 

2SB4470R 

3035 

2SB460A 

3004/102A 

2SB467F 

3009 

2SB475F 

3004/102A 

2SB424K 

3034 

2SB439G 

3004/102A 

2SB447R 

3035 

2SB460B 

3004/102A 

2SB467G 

3009 

2SB475G 

3004/102A 

2SB424L 

3034 

2SB439GN 

3004/102A 

2SB447X 

3035 

2SB461 

3004/102A 

2SB467GN 

3009 

2SB475GN 

3004/102A 

2SB424M 

3034 

2SB439H 

3004/102A 

2SB447Y 

3035 

2SB461A 

3004/102A 

2SB467H 

3009 

2SB475H 

3004/102A 

2SB4240R 

3034 

2SB439J 

3004/102A 

2SB448 

3198/131 

2SB461B 

3004/102A 

2SB467J 

3009 

2SB475J 

3004/102A 

2SB424R 

3034 

2SB439L 

3004/102A 

2SB448A 

3198/131 

2SB461C 

3004/102A 

2SB467K 

3009 

2SB475K 

3004/102A 

2SB424X 

3034 

2SB439M 

3004/102A 

2SB448B 

3198/131 

2SB461D 

3004/102A 

2SB467L 

3009 

2SB475L 

3004/102A 

2SB424Y 

3034 

2SB4390R 

3004/102A 

2SB448C 

3198/131 

2SB461E 

3004/102A 

2SB467M 

3009 

2SB475M 

3004/102A 

2SB425 

3034 

2SB439R 

3004/102A 

2SB448D 

3198/131 

2SB461F 

3004/102A 

2SB4670R 

3009 

2SB4750R 

3004/102A 

2SB425A 

3034 

2SB439Y 

3004/102A 

2SB448E 

3198/131 

2SB461G 

3004/102A 

2SB467X 

3009 

2SB475P 

3004/102A 

2SB425B 

3034 

2SB440 

3004/102A 

2SB448F 

3198/131 

2SB461H 

3004/102A 

2SB467Y 

3009 

2SB475PL 

3004/102A 

2SB425C 

3034 

2SB440 OR 

3004/102A 

2SB448G 

3198/131 

2SB461J 

3004/102A 

2SB468 

3035 

2SB475Q 

3004/102A 

2SB425D 

3034 

2SB440A 

3004/102A 

2SB448GN 

3198/131 

2SB461K 

3004/102A 

2SB468A 

3035 

2SB475R 

3004/102A 

2SB425E 

3034 

2SB440B 

3004/102A 

2SB448H 

3198/131 

2SB461L 

3004/102A 

2SB468B 

3035 

2SB475Y 

3004/102A 

2SB425F 

3034 

2SB440C 

3004/102A 

2SB448K 

3198/131 

2SB461M 

3004/102A 

2SB468B-5 

3035 

2SB477A 

3123 

2SB425G 

3034 

2SB440E 

3004/102A 

2SB448L 

3198/131 

2SB4610R 

3004/102A 

2SB468C 

3035 

2SB477C 

3123 

2SB425H 

3034 

2SB440F 

3004/102A 

2SB448M 

3198/131 

2SB461R 

3004/102A 

2SB468D 

3035 

2SB477D 

3123 

2SB425J 

3034 

2SB440G 

3004/102A 

2SB4480R 

3198/131 

2SB461X 

3004/102A 

2SB468E 

3035 

2SB477E 

3123 

2SB425K 

3034 

2SB440GN 

3004/102A 

2SB448R 

3198/131 

2SB461Y 

3004/102A 

2SB468F 

3035 

2SB477F 

3123 

2SB425L 

3034 

2SB440H 

3004/102A 

2SB448Y 

3198/131 

2SB462 

3052 

2SB468G 

3035 

2SB477G 

3123 

2SB425M 

3034 

2SB440K 

3004/102A 

2SB449 

3009 

2SB462A 

3052 

2SB468GN 

3035 

2SB477GN 

3123 

2SB425R 

3034 

2SB440L 

3004/102A 

2SB449A 

3009 

2SB462B 

3052 

2SB468H 

3035 

2SB477H 

3123 

2SB425X 

3034 

2SB440M 

3004/102A 

2SB449B 

3009 

2SB462C 

3052 

2SB468J 

3035 

2SB477J 

3123 

2SB425Y 

3034 

2SB440R 

3004/102A 

2SB449C 

3009 

2SB462D 

3052 

2SB468K 

3035 

2S8477K 

3123 

2SB426 

3009 

2SB440X 

3004/102A 

2S8449D 

3009 

2SB462E 

3052 

2SB468L 

3035 

2SB477L 

3123 

2SB426A 

3009 

2SB440Y 

3004/102A 

2SB449E 

3009 

2SB462F 

3052 

2SB4680R 

3035 

2SB477M 

3123 

2SB426B 

3009 

2SB443 

3004/102A 

2SB449F 

3009 

2SB462G 

3052 

2SB468X 

3035 

2SB4770R 

3123 

2SB426BL 

3717/121 

2SB443A 

3004/102A 

2SB449G 

3009 

2SB462GN 

3052 

2SB468Y 

3035 

2SB477R 

3123 

2SB426C 

3009 

2SB443B 

3004/102A 

2SB449GN 

3009 

2SB462H 

3052 

2SB470 

3004/102A 

2SB477X 

3123 

2SB426D 

3009 

2SB443C 

3004/102A 

2SB449H 

3009 

2SB462K 

3052 

2SB470 OR 

3004/102A 

2SB477Y 

3173 

2SB426E 

3009 

2SB443D 

3004/102A 

2SB449J 

3009 

2SB462L 

3052 

2SB470A 

3004/102A 

2SB481 

3198 131 

2SB426F 

3009 

2SB443E 

3004/102A 

2SB449K 

3009 

2SB462M 

3052 

2SB470B 

3004/102A 

2SB482 

3004 102A 

2SB426G 

3009 

2SB443F 

3004/102A 

2SB449L 

3009 

2SB4620R 

3052 

2SB470C 

3004/102A 

2SB482A 

3004/1U2A 

2SB426GN 

3009 

2SB443G 

3004/102A 

2SB449M 

3009 

2SB462R 

3052 

2SB470D 

3004/102A 

2SB482B 

3004,' 102 A 

2SB426J 

3009 

2SB443GN 

3004/102A 

2SB4490R 

3009 

2SB462X 

3052 

2SB470E 

3004/102A 

2SB482C 

3004/102A 

2SB426K 

3009 

2SB443H 

3004/102A 

2SB449P 

3717/121 

2SB462Y 

3052 

2SB470F 

3004/102A 

2SB482D 

3004/102A 

2SB426L 

3009 

2SB443J 

3004/102A 

2SB449PG 

3009 

2SB463 

3052 

2SB470G 

3004/102A 

2SB482E 

3004/102A 

2SB426M 

3009 

2SB443K 

3004/102A 

2SB449X 

3009 

2SB463A 

3052 

2SB470GN 

3004/102A 

2SB482F 

3004/102A 

2SB4260R 

3009 

2SB443L 

3004/102A 

2SB449Y 

3009 

2SB463B 

3052 

2SB470H 

3004/102A 

2SB482G 

3004/102A 

2SB426R 

3009 

2SB443M 

3004/102A 

2SB452 

3004/102A 

2SB463BL 

3052 

2SB470J 

3004/102A 

2SB482GN 

3004/102A 

2SB426X 

3009 

2SB4430R 

3004/102A 

2SB452-1 

3004/102A 

2SB463C 

3052 

2SB470K 

3004/102A 

2SB482H 

3004/102A 

2SB426Y 

3009 

2SB443R 

3004/102A 

2SB452A 

3004/102A 

2SB463D 

3052 

2SB470L 

3004/102A 

2SB482J 

3004/102A 

2SB427 

3123 

2SB443X 

3004/102A 

2SB452B 

3004/102A 

2SB463E 

3052 

2SB470M 

3004/102A 

2SB482K 

3004/102A 

2SB427A 

3123 

2SB443Y 

3004/102A 

2SB452C 

3004/102A 

2SB463F 

3052 

2SB4700R 

3004/102A 

2SB482L 

3004/102A 

2SB427B 

3123 

2SB444 

3004/102A 

2SB452D 

3004/102A 

2SB463G 

3052 

2SB470R 

3004/102A 

2SB482M 

3004/102A 

2SB427C 

3123 

2SB444A 

3006/160 

2SB452E 

3004/102A 

2SB463GN 

3052 

2SB470X 

3004/102A 

2SB482X 

3004/102A 

2SB427D 

3123 

2SB444B 

3006/160 

2SB452F 

3004/102A 

2SB463H 

3052 

2SB470Y 

3004/102A 

2SB482Y 

3004/102A 

2SB427E 

3123 

2SB444C 

3004/102A 

2SB452G 

3004/102A 

2SB463J 

3052 

2SB471 

3009 

2SB483 

3642/179 

2SB427F 

3123 

2SB444D 

3004/102A 

2SB452GN 

3004/102A 

2SB463K 

3052 

2SB471-2 

3009 

2SB484 

3642/179 

2SB427G 

3123 

2SB444E 

3004/102A 

2SB452L 

3004/102A 

2SB463L 

3052 

2SB471A 

3009 

2SB485 

3642/179 

2SB427GN 

3034 

2SB444F 

3004/102A 

2SB452M 

3004/102A 

2SB463M 

3052 

2SB471B 

3009 

2SB486 

3004/102A 

2SB427H 

3123 

2SB444G 

3004/102A 

2SB452X 

3004/102A 

2SB463R 

3052 

2SB471C 

3009 

2SB486A 

3004/102A 

2SB427J 

3123 

2SB444GN 

3004/102A 

2SB452Y 

3004/102A 

2SB463XL 

3052 

2SB471D 

3009 

2SB486B 

3004/102A 

2SB427K 

3123 

2SB444H 

3004/102A 

2SB457 

3004/102A 

2SB463Y 

3052 

2SB471E 

3009 

2SB486C 

3004/102A 

2SB427L 

3123 

2SB444K 

3004/102A 

2SB457A 

3004/102A 

2SB464 

3035 

2SB471F 

3009 

2SB486D 

3004/102A 

2SB427M 

3123 

2SB444L 

3004/102A 

2SB457AC 

3004/102A 

2SB464A 

3035 

2SB471G 

3009 

2SB486E 

3004/102A 

2SB4270R 

3034 

2SB444M 

3004/102A 

2SB457B 

3004/102A 

2SB464B 

3035 

2SB471GN 

3009 

2SB486F 

3004/102A 

2SB427R 

3123 

2SB4440R 

3004/102A 

2SB457C 

3004/102A 

2SB464C 

3035 

2SB471H 

3009 

2SB486G 

3004/102A 

2SB427X 

3123 

2SB444R 

3004/102A 

2SB457D 

3004/102A 

2SB464D 

3035 

2SB471J 

3009 

2SB486GN 

3004/102A. 

2SB427Y 

3123 

2SB444X 

3004/102A 

2SB457E 

3004/102A 

2SB464E 

3035 

2SB471K 

3009 

2SB486H 

3004/102A 

2SB428 

3123 

2SB444Y 

3004/102A 

2SB457F 

3004/102A 

2SB464F 

3035 

2SB471L 

3009 

2SB486J 

3004/102A 

2SB428A 

3123 

2SB445 

3014 

2SB457G 

3004/102A 

2SB464G 

3035 

2SB471M 

3009 

2SB486K 

3004/102A 

2SB428B 

3123 

2SB445A 

3014 

2SB457GN 

3004/102A 

2SB464GN 

3035 

2SB4710R 

3009 

2SB486L 

3004/102A 

2SB428C 

3123 

2SB445B 

3014 

2SB457H 

3004/102A 

2SB464H 

3035 

2SB471R 

3009 

2SB486M 

3004/102A 

2SB428D 

3123 

2SB445C 

3014 

2SB457J 

3004/102A 

2SB464J 

3035 

2SB471X 

3009 

2SB4860R 

3004/102A 

2SB428E 

3123 

2SB445D 

3014 

2SB457K 

3004/102A 

2SB464K 

3035 

2SB471Y 

3009 

2SB486R 

3004/102A 

2SB428F 

3123 

2SB445E 

3014 

2SB457L 

3004/102A 

2SB464M 

3035 

2SB472 

3034 

2SB486X 

3004/102A 

2SB428G 

3123 

2SB445F 

3014 

2SB457M 

3004/102A 

2SB4640R 

3035 

2SB472A 

3009 

2SB486Y 

3004/102A 

2SB428GN 

3123 

2SB445G 

3014 

2SB457MP 

3004/102A 

2SB464X 

3035 

2SB472B 

3009 

2SB492 

3845/176 

2SB428H 

3123 

2SB445GN 

3014 

2SB4570R 

3004/102A 

2SB464Y 

3035 

2SB472C 

3034 

2SB492-0 

3845/176 

2SB428J 

3123 

2SB445H 

3014 

2SB457R 

3004/102A 

2SB465 

3035 

2SB472D 

3034 

2SB492B 

3845/176 

2SB428K 

3123 

2SB445J 

3014 

2SB457X 

3004/102A 

2SB465A 

3035 

2SB472E 

3034 

2SB493 

3123 

2SB428L 

3123 

2SB445K 

3014 

2SB457Y 

3004/102A 

2SB465B 

3035 

2SB472F 

3034 

2SB493W 

3123 

2SB428M 

3123 

2SB445L 

3014 

2SB458 

3052 

2SB465C 

3035 

2SB472G 

3034 

2SB495 

3004/102A 

2SB4280R 

3123 

2SB445M 

3014 

2SB458B 

3052 

2SB465D 

3035 

2SB472GN 

3034 

2SB495A 

3004/102A 

2SB428R 

3123 

2SB4450R 

3014 

2SB458C 

3052 

2SB465E 

3035 

2SB472H 

3034 

2SB495B 

3004/102A 

2SB428X 

3123 

2SB445R 

3014 

2SB458D 

3052 

2SB465F 

3035 

2SB472J 

3034 

2SB495C 

3004/102A 

2SB428Y 

3123 

2SB445X 

3014 

2SB458E 

3052 

2SB465G 

3035 

2SB472K 

3034 

2SB495D 

3004/102A 

2SB432 

3035 

2SB445Y 

3014 

2SB458F 

3052. 

2SB465GN 

3035 

2SB472M 

3034 

2SB495E 

3004/102A 

2SB432A 

3035 

2SB446 

3014 

2SB458G 

3052 

2SB465H 

3035 

2SB4720R 

3034 

2SB495F 

3004/102A 

2SB432B 

3035 

2SB446A 

3014 

2SB458GN 

3052 

2SB465J 

3035 

2SB472X 

3034 

2SB495G 

3004/102A 

2SB432C 

3035 

2SB446B 

3014 

2SB458H 

3052 

2SB465K 

3035 

2SB472Y 

3034 

2SB495GN 

3004/102A 

2SB432D 

3035 

2SB446C 

3014 

2SB458J 

3052 

2SB465L 

3035 

2SB473 

3198/131 

2SB495H 

3004/102A 

2SB432E 

3035 

2SB446D 

3014 

2SB458K 

3052 

2SB465M 

3035 

2SB473A 

3198/131 

2SB495J 

3004/102A 

2SB432F 

3035 

2SB446E 

3014 

2SB458L 

3052 

2SB465R 

3035 

2SB473B 

3198/131 

2SB495K 

3004/102A 

2SB432G 

3035 

2SB446F 

3014 

2SB458M 

3052 

2SB465X 

3035 

2SB473C 

3198/131 

2SB495L 

3004/102A 

2SB432GN 

3035 

2SB446G 

3014 

2SB4580R 

3052 

2SB465Y 

3035 

2SB473D 

3198/131 

2SB495M 

3004/102A 

2SB432H 

3035 

2SB446GN 

3014 

2SB458R 

3052 

2SB466 

3009 

2SB473E 

3198/131 

2SB4950R 

3004/102A 

2SB432J 

3035 

2SB446H 

3014 

2SB458X 

3052 

2SB466A 

3009 

2SB473F 

3198/131 

2SB495R 

3004/102A 

2SB432K 

3035 

2SB446J 

3014 

2SB458Y 

3052 

2SB466B 

3009 

2SB473G 

3198/131 

2SB495T 

3004/102A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SB495X 

3004/102A 

2SB512Q 

3083/197 

2SB546AK 

3930 

2SB596-0 

3441/292 

2SB744 

3191/185 

2SB-C731 

3017B/117 

2SB495Y 

3004/102A 

2SB513 

3083/197 

2SB546AL 

3930 

2SB596R 

3441/292 

2SB744A 

3191/185 

2SB-F1A 

3004/102A 

2SB496 

3004/102A 

2SB513-0 

3083/197 

2SB546AM 

3930 

2SB598 

3841/294 

2SB744AP 

3191/185 

2SB-S131 

3105 

2SB496A 

3004/102A 

2SB513A 

3083/197 

2SB546E 

3930 

2SB598E 

3841/294 

2SB744AQ 

3191/185 

2SB-S851 

9075/166 

2SB496B 

3004/102A 

2SB513A-0 

3083/197 

2SB546EX 

3930 

2SB598F 

3841/294 

2SB744AR 

3191/185 

2SBF1 

3004/102A 

2SB496C 

3004/102A 

2SB513AP 

3083/197 

2SB546K 

3930 

2SB605 

3841/294 

2SB744P 

3191/185 

2SBF1A 

3004/102A 

2SB496D 

3004/102A 

2SB513AQ 

3083/197 

2SB546L 

3930 

2SB605K 

3841/294 

2SB744Q 

3191/185 

2SBF2 

3004/102A 

2SB496E 

3004/102A 

2SB513P 

3083/197 

2SB546M 

3930 

2SB605L 

3841/294 

2SB744R 

3191/185 

2SBF2A 

3004/102A 

2SB496F 

3004/102A 

2SB513Q 

3083/197 

2SB547 

3930 

2SB605M 

3841/294 

2SB745 

3841/294 

2SBF5 

3009 

2SB496G 

3004/102A 

2SB516C 

3004/102A 

2SB547A 

3930 

2SB616 

3934/381 

2SB745A 

3841/294 

2SBM77 

3004/102A 

2SB496GN 

3004/102A 

2SB516C 

3004/102A 

2SB547AK 

3930 

2SB616Q 

3934/381 

2SB745AS 

3841/294 

2SBZ 

3035 

2SB496H 

3004/102A 

2SB516CD 

3004/102A 

2SB547AL 

3930 

2SB616R 

3934/381 

2SB745S 

3841/294 

2SC-2C DIODE 

3843 

2SB496J 

3004/102A 

2SB516D 

3004/102A 

2SB547AM 

3930 

2SB616S 

3934/381 

2SB745T 

3841/294 

2SC3T2Y 

3444/123A 

2SB496K 

3004/102A 

2SB516P 

3004/102A 

2SB547K 

3930 

2SB617 

3934/381 

2SB774 

3247/234 

2SC6 

3765/195A 

2SB496L 

3004/102A 

2SB525 

3450/298 

2SB547L 

3930 

2SB617A 

3934/381 

2SB774Q 

3247/234 

2SC10B2 

3018 

2SB496M 

3004/102A 

2SB525C 

3450/298 

2SB547M 

3930 

2SB617AQ 

3934/381 

2SB774R 

3247/234 

2SC11 

3011 

2SB4960R 

3004/102A 

2SB525D 

3450/298 

2SB548 

9042/374 

2SB617AR 

3934/381 

2SB774S 

3247/234 

2SC11A 

3011 

2SB496R 

3004/102A 

2SB525E 

3450/298 

2SB548P 

9042/374 

2SB617AS 

3934/381 

2SB1060B 

3041 

2SC11B 

3011 

2SB496X 

3004/102A 

2SB525/ 

3114/290 

2SB548Q 

9042/374 

2SB617Q 

3934/381 

2SB1780 

3004/102A 

2SC11C 

3011 

2SB496Y 

3004/102A 

2SB526 

3189A/183 

2SB548R 

9042/374 

2SB617R 

3934/381 

2SB1780 OR 

3004/102A 

2SC11D 

3011 

2SB497 

3004/102A 

2SB526A 

3189A/183 

2SB548S 

9042/374 

2SB617S 

3934/381 

2SB1780A 

3004/102A 

2SC11E 

3011 

2SB497A 

3004/102A 

2SB526B 

3189A/183 

2SB549 

9042/374 

2SB618 

3934/381 

2SB1780B 

3004/102A 

2SC11F 

3011 

2SB497B 

3004/102A 

2SB526C 

3189A/183 

2SB549P 

9042/374 

2SB618A 

3934/381 

2SB1780C 

3004/102A 

2SC11G 

3011 

2SB497C 

3004/102A 

2SB526D 

3189A/183 

2SB549Q 

9042/374 

2SB618AQ 

3934/381 

2SB1780D 

3004/102A 

2SC11GN 

3011 

2SB497D 

3004/102A 

2SB526E 

3189A/183 

2SB549R 

9042/374 

2SB618AR 

3934/381 

2SB1780E 

3004/102A 

2SC11H 

3011 

2SB497E 

3004/102A 

2SB528 

3441/292 

2SB549S 

9042/374 

2SB618AS 

3934/381 

2SB1780F 

3004/102A 

2SC11J 

3011 

2SB497F 

3004/102A 

2SB528A 

3441/292 

2SB552 

3846/285 

2SB618Q 

3934/381 

2SB1780G 

3004/102A 

2SC11K 

3011 

2SB497G 

3004/102A 

2SB528B 

3441/292 

2SB552BN 

3846/285 

2SB618R 

3934/381 

2SB1780GN 

3004/102A 

2SC11L 

3011 

2SB497GN 

3004/102A 

2SB528C 

3441/292 

2SB552R 

3846/285 

2SB618S 

3934/381 

2SB1780H 

3004/102A 

2SC11M 

3011 

2SB497H 

3004/102A 

2SB528D 

3441/292 

2SB554 

3846/285 

2SB621 

3841/294 

2SB1780J 

3004/102A 

2SC110R 

3011 

2SB497J 

3004/102A 

2SB528E 

3441/292 

2SB554-0 

3846/285 

2SB621ANC 

3841/294 

2SB1780K 

3004/102A 

2SC11R 

3011 

2SB497K 

3004/102A 

2SB531 

3173/219 

2SB554-R 

3846/285 

2SB621NC 

3841/294 

2SB1780L 

3004/102A 

2SC11X 

3011 

2SB497L 

3004/102A 

2SB531A 

3173/219 

2SB555 

3359/281 

2SB621R 

3841/294 

2SB1780M 

3004/102A 

2SC11Y 

3011 

2SB497M 

3004/102A 

2SB531B 

3173/219 

2SB555-0 

3359/281 

2SB628 

3930 

2SB1780R 

3004/102A 

2SC12 

3047 

2SB4970R 

3004/102A 

2SB531C 

3173/219 

2SB555R 

3359/281 

2SB628Q 

3930 

2SB1780X 

3004/102A 

2SC12A 

3047 

2SB497R 

3004/102A 

2SB531D 

3173/219 

2SB556 

3359/281 

2SB628R 

3930 

2SB1780Y 

3004/102A 

2SC12B 

3047 

2SB497X 

3004/102A 

2SB531E 

3173/219 

2SB556-0 

3359/281 

2SB628S 

3930 

2SB1851 

3004/102A 

2SC12C 

3047 

2SB497Y 

3004/102A 

2SB531F 

3173/219 

2SB556R 

3359/281 

2SB630 

3930 

2SB3240 

3004/102A 

2SC12D 

3047 

2SB498 

3004/102A 

2SB531G 

3173/219 

2SB557 

3359/281 

2SB632K 

3191/185 

2SB3240A 

3004/102A 

2SC12E 

3047 

2SB498A 

3004/102A 

2SB531GN 

3173/219 

2SB557-0 

3359/281 

2SB641 

3912 

2SB3240B 

3004/102A 

2SC12F 

3047 

2SB498B 

3004/102A 

2SB531J 

3173/219 

2SB557R 

3359/281 

2SB641P 

3912 

2SB3240C 

3004/102A 

2SC12G 

3047 

2SB498C 

3004/102A 

2SB531K 

3173/219 

2SB558 

3173/219 

2SB641Q 

3912 

2SB3240D 

3004/102A 

2SC12GN 

3047 

2SB4980 

3004/102A 

2SB531L 

3173/219 

2SB558-0 

3173/219 

2SB641R 

3912 

2SB3240E 

3004/102A 

2SC12H 

3047 

2SB498E 

3004/102A 

2SB531M 

3173/219 

2SB558A 

3173/219 

2SB641S 

3912 

2SB3240F 

3004/102A 

2SC12J 

3047 

2SB498F 

3004/102A 

2SB531R 

3173/219 

2SB558B 

3173/219 

2SB642 

3912 

2SB3240G 

3004/102A 

2SC12K 

3047 

2SB498G 

3004/102A 

2SB531RD 

3173/219 

2SB558C 

3173/219 

2SB642P 

3912 

2SB3240GN 

3004/102A 

2SC12L 

3047 

2SB498GN 

3004/102A 

2SB531X 

3173/219 

2SB558D 

3173/219 

2SB642Q 

3912 

2SB3240H 

3004/102A 

2SC12M 

3047 

2SB498H 

3004/102A 

2SB531Y 

3173/219 

2SB558E 

3173/219 

2SB642R 

3912 

2SB3240J 

3004/102A 

2SC120R 

3047 

2S8498J 

3004/102A 

2SB532 

3846/285 

2SB558F 

3173/219 

2SB642S 

3912 

2SB3240K 

3004/102A 

2SC12R 

3047 

2SB498K 

3004/102A 

2SB532P 

3846/285 

2SB558G 

3173/219 

2SB643 

3912 

2SB3240L 

3004/102A 

2SC12X 

3047 

2SB498L 

3004/102A 

2SB532Q 

3846/285 

2SB558GN 

3173/219 

2SB643P 

3912 

2SB3240M 

3004/102A 

2SC12Y 

3047 

2SB498M 

3004/102A 

2SB532R 

3846/285 

2SB558H 

3173/219 

2SB643Q 

3912 

2SB32400R 

3004/102A 

2SC13 

3861/101 

2SB4980R 

3004/102A 

2SB532S 

3846/285 

2SB558J 

3173/219 

2SB643R 

3912 

2SB3240R 

3004/102A 

2SC13A 

3861/101 

2SB498R 

3004/102A 

2SB535 

3004/102A 

2SB558K 

3173/219 

2SB643S 

3912 

2SB3240X 

3004/102A 

2SC13B 

3861/101 

2SB498X 

3004/102A 

2SB536 

3441/292 

2SB558L 

3173/219 

2SB644 

3912 

2SB3240Y 

3004/102A 

2SC13C 

3861/101 

2SB498Y 

3004/102A 

2SB536K 

3441/292 

2SB558M 

3173/219 

2SB644P 

3912 

2SB-3783 

3004/102A 

2SC13D 

3861/101 

2SB506 

3846/285 

2SB536K (G-21) 

3441/292 

2SB5580R 

3173/219 

2SB644Q 

3912 

2SB3783A 

3004/102A 

2SC13E 

3861/101 

2SB507 

3083/197 

2SB536L 

3441/292 

2SB558R 

3173/219 

2SB644R 

3912 

2SB3783B 

3004/102A 

2SC13F 

3861/101 

2SB507A 

3083/197 

2SB536M 

3441/292 

2SB558RD 

3173/219 

2SB644S 

3912 

2SB3783C 

3004/102A 

2SC13G 

3861/101 

2SB507B 

3083/197 

2SB536N 

3441/292 

2SB558X 

3173/219 

2.SB645 

3846/285 

2SB3783D 

3004/102A 

2SC13GN 

3861/101 

2SB507C 

3083/197 

2SB537 

3441/292 

2SB558Y 

3173/219 

2SB645-0 

3846/285 

2SB3783E 

3004/102A 

2SC13H 

3861/101 

2SB507D 

3083/197 

2SB537L 

3441/292 

2SB561 

3450/298 

2SB645R 

3846/285 

2SB3783F 

3004/102A 

2SC13J 

3861/101 

2SB507E 

3083/197 

2SB537L7 

3441/292 

2SB561A 

3450/298 

2SB648 

9042/374 

2SB3783G 

3004/102A 

2SC13K 

3861/101 

2SB507F 

3083/197 

2SB537M 

3441/292 

2SB561B 

3450/298 

2SB648A 

9042/374 

2SB3783GN 

3004/102A 

2SC13L 

3861/101 

2SB507G 

3083/197 

2SB537N 

3441/292 

2SB561C 

3450/298 

2SB648AB 

9042/374 

2SB3783H 

3004/102A 

2SC13M 

3861/101 

2SB507GN 

3083/197 

2SB539 

3846/285 

2SB561D 

3450/298 

2SB648AC 

9042/374 

2SB3783J 

3004/102A 

2SC130R 

3861/101 

2SB507H 

3083/197 

2SB539A 

3846/285 

2SB562 

3841/294 

2SB648AD 

9042/374 

2SB3783K 

3004/102A 

2SC13R 

3861/101 

2SB507L 

3083/197 

2SB539AQ 

3846/285 

2SB562A 

3841/294 

2SB648B 

9042/374 

2SB3783L 

3004/102A 

2SC13X 

3861/101 

2SB507M 

3083/197 

2SB539AR 

3846/285 

2SB562B 

3841/294 

2SB648C 

9042/374 

2SB3783M 

3004/102A 

2SC13Y 

3861/101 

2SB507N 

3083/197 

2SB539AS 

3846/285 

2SB562C 

3841/294 

2SB648D 

9042/374 

2SB37830R 

3004/102A 

2SC14 

3861/101 

2SB507R 

3083/197 

2SB539B 

3846/285 

2SB562D 

3841/294 

2SB649 

9042/374 

2SB3783R 

3004/102A 

2SC14A 

3861/101 

2SB507Y 

3083/197 

2SB539BQ 

3846/285 

2SB564 

3841/294 

2SB649A 

9042/374 

2SB3783X 

3004/102A 

2SC14B 

3861/101 

2SB508 

3083/197 

2SB539BR 

3846/285 

2SB564A 

3841/294 

2SB649AB 

9042/374 

2SB3783Y 

3004/102A 

2SC14C 

3861/101 

2SB508A 

3083/197 

2SB539BS 

3846/285 

2SB564AQ 

3841/294 

2SB649AC 

9042/374 

2SB-3812 

3004/102A 

2SC14D 

3861/101 

2SB508B 

3083/197 

2SB539C 

3846/285 

2SB564AR 

3841/294 

2SB649AD 

9042/374 

2SB3812A 

3004/102A 

2SC14E 

3861/101 

2SB508C 

3083/197 

2SB539CQ 

3846/285 

2SB564K 

3841/294 

2SB649B 

9042/374 

2SB3812B 

3004/102A 

2SC14F 

3861/101 

2SB508E 

3083/197 

2SB539CR 

3846/285 

2SB564L 

3841/294 

2SB649C 

9042/374 

2SB3812C 

3004/102A 

2SC14G 

3861/101 

2SB508F 

3083/197 

2SB539CS 

3846/285 

2SB564M 

3841/294 

2SB649D 

9042/374 

2SB3812D 

3004/102A 

2SC14GN 

3861/101 

2SB508G 

3083/197 

2SB539Q 

3846/285 

2SB565 

3004/102A 

2SB653 

3359/281 

2SB3812F 

3004/102A 

2SC14H 

3861/101 

2SB508GN 

3083/197 

2SB539R 

3846/285 

2SB565A 

3004/102A 

2SB653A 

3359/281 

2SB3812G 

3004/102A 

2SC14J 

3861/101 

2SB508H 

3083/197 

2SB539S 

3846/285 

2SB565B 

3004/ 102A 

2SB653AB 

3359/281 

2SB3812GN 

3004/102A 

2SC14K 

3861/101 

2SB508J 

3083/197 

2SB540 

3123 

2SB565C 

3004/102A 

2SB653AC 

3359/281 

2SB3812H 

3004/102A 

2SC14L 

3861/101 

2SB508L 

3083/197 

2SB540A 

3123 

2SB565D 

3004/102A 

2SB654 

3359/281 

2SB3812J 

3004/102A 

2SC14M 

3861/101 

2SB508M 

3083/197 

2SB540B 

3123 

2SB565E 

3004/102A 

2SB654A 

3359/281 

2SB3812K 

3004/102A 

2SC140R 

3861/101 

2SB508N 

3083/197 

2SB540C 

3123 

2SB565F 

3004/102A 

2SB654AB 

3359/281 

2SB3812L 

3004/102A 

2SC14R 

3861/101 

2SB508R 

3083/197 

2SB540D 

3123 

2SB565G 

3004/102A 

2SB654AC 

3359/281 

2SB3812M 

3004/102A 

2SC14X 

3861/101 

2SB508Y 

3083/197 

2SB540E 

3123 

2SB565GN 

3004/102A 

2SB655 

3846/285 

2SB38120R 

3004/102A 

2SC14Y 

3861/101 

2SB510S 

3203/211 

2SB540F 

3123 

2SB565H 

3004/102A 

2SB655A 

3846/285 

2SB3812R 

3004/102A 

2SC15 

3444/123A 

2SB511 

3274/153 

2SB540G 

3123 

2SB565J 

3004/102A 

2SB655AB 

3846/285 

2SB3812X 

3004/102A 

2SC15-1 

3444/123A 

2SB511A 

3274/153 

2SB540H 

3123 

2SB565K 

3004/102A 

2SB655AC 

3846/285 

2SB3812Y 

3004/102A 

2SC15-2 

3444/123A 

2SB511B 

3274/153 

2SB540J 

3123 

2SB565L 

3004/102A 

2SB656 

3846/285 

2SB-3813 

3004/102A 

2SC15-3 

3444/123A 

2SB511C 

3274/153 

2SB540K 

3123 

2SB565M 

3004/102A 

2SB656A 

3846/285 

2SB3813A 

3004/102A 

2SC15A 

3122 

2SB511D 

3274/153 

2SB540L 

3123 

2SB5650R 

3004/102A 

2SB656AB 

3846/285 

2SB3813B 

3004/102A 

2SC15B 

3122 

2SB511E 

3274/153 

2SB540M 

3123 

2SB565R 

3004/102A 

2SB656AC 

3846/285 

2SB3813C 

3004/102A 

2SC15C 

3122 

2SB511F 

3274/153 

2SB5400R 

3123 

2SB565X 

3004/102A 

2SB668 

3181 A/264 

2SB3813D 

3004/102A 

2SC15D 

3122 

2SB511G 

3274/153 

2SB540R 

3123 

2SB565Y 

3004/102A 

2SB668A 

3181 A/264 

2SB3813E 

3004/102A 

2SC15E 

3122 

2SB511GN 

3274/153 

2SB540RA 

3123 

2SB566 

3083/197 

2SB682 

3189A/183 

2SB3813F 

3004/102A 

2SC15F 

3122 

2SB511H 

3274/153 

2SB540X 

3123 

2SB566A 

3083/197 

2SB682B 

3189A/183 

2SB3813G 

3004/102A 

2SC15G 

3122 

2SB511L 

3274/153 

2SB540Y 

3123 

2SB566AC 

3083/197 

2SB682C 

3189A/183 

2SB3813GN 

3004/102A 

2SC15GN 

3122 

2SB511M 

3274/153 

2SB542 

3114/290 

2SB566AD 

3083/197 

2SB682D 

3189A/183 

2SB3813H 

3004/102A 

2SC15H 

3122 

2SB511N 

3274/153 

2SB5420 

3114/290 

2SB566AK 

3083/197 

2SB682E 

3189A/183 

2SB3813J 

3004/102A 

2SC15J 

3122 

2SB511R 

3274/153 

2SB544 

3841/294 

2SB566C 

3083/197 

2SB684 

3513 

2SB3813K 

3004/102A 

2SC15K 

3122 

2SB511Y 

3274/153 

2SB544E 

3841/294 

2SB566D 

3083/197 

2SB699 

3189A/183 

2SB3813L 

3004/102A 

2SC15L 

3122 

2SB512 

3083/197 

2SB544F 

3841/294 

2SB566K 

3083/197 

2SB699A 

3181 A/264 

2SB3813M 

3004/102A 

2SC15M 

3122 

2SB512-0 

3083/197 

2SB544P1 

3841/294 

2SB568 

3930 

2SB699AQ 

3181 A/264 

2SB38130R 

3004/102A 

2SC150R 

3122 

2SB512A 

3083/197 

2SB544P1D 

3841/294 

2SB568B 

3930 

2SB699Q 

3181 A/264 

2SB3813R 

3004/102A 

2SC15R 

3122 

2SB512A-0 

3083/197 

2SB544P1E 

3841/294 

2SB568C 

3930 

2SB726 

3450/298 

2SB3813X 

3004/102A 

2SC15X 

3122 

2SB512AP 

3083/197 

2SB544P1F 

3841/294 

2SB5680 

3930 

2SB726S 

3450/298 

2SB3813Y 

3004/102A 

2SC15Y 

3122 

2SB512AQ 

3083/197 

2SB546 

3930 

2SB574 

3841/294 

2SB733 

3841/294 

2SB4350 

3083/197 

2SC16 

3444/123A 

2SB512P 

3083/197 

2SB546A 

3930 

2SB596 

3441/292 

2SB741 

3114/290 

2SB4440D 

3004/102A 

2SC16A 

3444/123A 


176 



2SC16B—2SC58GN 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC16B 

3122 

2SC22F 

3024/128 

2SC29J 

3039/316 

2SC350R 

3835/103A 

2SC41X 

3439/163A 

2SC51B 

3024/128 

2SC16C 

3122 

2SC22G 

3024/128 

2SC29K 

3039/316 

2SC35R 

3835/103A 

2SC41Y 

3439/163A 

2SC51C 

3024/128 

2SC16D 

3122 

2SC22GN 

3024/128 

2SC29L 

3039/316 

2SC35X 

3835/103A 

2SC42 

3079 

2SC51D 

3024/128 

2SC16E 

3122 

2SC22H 

3024/128 

2SC29M 

3039/316 

2SC35Y 

3835/103A 

2SC42A 

3079 

2SC51E 

3024/128 

2SC16F 

3122 

2SC22J 

3024/128 

2SC290R 

3039/316 

2SC36 

3010 

2SC42B 

3079 

2SC51F 

3024/128 

2SC16G 

3122 

2SC22K 

3024/128 

2SC29R 

3039/316 

2SC36B 

3010 

2SC42C 

3079 

2SC51G 

3024/128 

2SC16GN 

3122 

2SC22L 

3024/128 

2SC29X 

3039/316 

2SC36C 

3010 

2SC42E 

3079 

2SC51GN 

3024/128 

2SC16H 

3122 

2SC22M 

3024/128 

2SC29Y 

3039/316 

2SC36D 

3010 

2SC42F 

3079 

2SC51H 

3024/128 

2SC16J 

3122 

2SC220R 

3024/128 

2SC30 

3024/128 

2SC36E 

3010 

2SC42G 

3079 

2SC51J 

3024/128 

2SC16K 

3122 

2SC22R 

3024/128 

2SC30 OR 

3024/128 

2SC36F 

3010 

2SC42GN 

3079 

2SC51K 

3024/128 

2SC16L 

3122 

2SC22X 

3024/128 

2SC30A 

3024/128 

2SC36G 

3010 

2SC42H 

3079 

2SC51L 

3024/128 

2SC16M 

3122 

2SC22Y 

3024/128 

2SC30B 

3024/128 

2SC36GN 

3010 

2SC42J 

3079 

2SC51M 

3024/128 

2SC160R 

3122 

2SC23 

3024/128 

2SC30C 

3024/128 

2SC36H 

3010 

2SC42K 

3079 

2SC510R 

3024/128 

2SC16R 

3122 

2SC23A 

3024/128 

2SC30D 

3024/128 

2SC36J 

3010 

2SC42L 

3079 

2SC51R 

3024/128 

2SC16X 

3122 

2SC23B 

3024/128 

2SC30E 

3024/128 

2SC36K 

3010 

2SC42M 

3079 

2SC51X 

3024/128 

2SC16Y 

3122 

2SC23D 

3024/128 

2SC30F 

3024/128 

2SC36L 

3010 

2SC420R 

3079 

2SC51Y 

3024/128 

2SC17 

3452/108 

2SC23E 

3024/128 

2SC30G 

3024/128 

2SC36M 

3010 

2SC42R 

3079 

2SC52 

3444/123A 

2SC17A 

3452/108 

2SC23F 

3024/128 

2SC30GN 

3024/128 

2SC360R 

3010 

2SC42X 

3079 

2SC52A 

3122 

2SC17B 

3018 

2SC23G 

3024/128 

2SC30H 

3024/128 

2SC36R 

3010 

2SC42Y 

3079 

2SC52B 

3122 

2SC17C 

3018 

2SC23GN 

3024/128 

2SC30J 

3024/128 

2SC36X 

3010 

2SC43 

3438 

2SC52C 

3122 

2SC17D 

3018 

2SC23H 

3024/128 

2SC30L 

3024/128 

2SC36Y 

3010 

2SC44 

3438 

2SC52D 

3122 

2SC17E 

3018 

2SC23J 

3024/128 

2SC30M 

3024/128 

2SC37 

3444/123A 

2SC45 

3444/123A 

2SC52E 

3122 

2SC17F 

3018 

2SC23K 

3024/128 

2SC30R 

3024/128 

2SC37A 

3039/316 

2SC46 

3024/128 

2SC52F 

3122 

2SC17G 

3018 

2SC23L 

3024/128 

2SC30X 

3024/128 

2SC37B 

3039/316 

2SC46A 

3024/128 

2SC52G 

3122 

2SC17GN 

3018 

2SC23M 

3024/128 

2SC30Y 

3024/128 

2SC37C 

3039/316 

2SC46B 

3024/128 

2SC52GN 

3122 

2SC17H 

3018 

2SC230R 

3024/128 

2SC31 

3024/128 

2SC37D 

3039/316 

2SC46C 

3024/128 

2SC52H 

3122 

2SC17J 

3018 

2SC23R 

3024/128 

2SC31A 

3024/128 

2SC37E 

3039/316 

2SC46E 

3024/128 

2SC52J 

3122 

2SC17K 

3018 

2SC23X 

3024/128 

2SC31B 

3024/128 

2SC37F 

3039/316 

2SC46F 

3024/128 

2SC52K 

3122 

2SC17L 

3018 

2SC23Y 

3024/128 

2SC31C 

3024/128 

2SC37G 

3039/316 

2SC46G 

3024/128 

2SC52L 

3122 

2SC17M 

3018 

2SC24 

3024/128 

2SC31D 

3024/128 

2SC37GN 

3039/316 

2SC46GN 

3024/128 

2SC52M 

3122 

2SC170R 

3018 

2SC24A 

3024/128 

2SC31E 

3024/128 

2SC37H 

3039/316 

2SC46H 

3024/128 

2SC520R 

3122 

2SC17R 

3018 

2SC24B 

3024/128 

2SC31F 

3024/128 

2SC37J 

3039/316 

2SC46J 

3024/128 

2SC52X 

3122 

2SC17X 

3018 

2SC24C 

3024/128 

2SC31G 

3024/128 

2SC37K 

3039/316 

2SC46K 

3024/128 

2SC52Y 

3122 

2SC17Y 

3018 

2SC24D 

3024/128 

2SC31GN 

3024/128 

2SC37L 

3039/316 

2SC46L 

3024/128 

2SC53 ‘ 

3444/123A 

2SC18 

3444/123A 

2SC24E 

3024/128 

2SC31H 

3024/128 

2SC37M 

3039/316 

2SC46M 

3024/128 

2SC53A 

3122 

2SC18A 

3122 

2SC24F 

3024/128 

2SC31J 

3024/128 

2SC370R 

3039/316 

2SC460R 

3024/128 

2SC53B 

3122 

2SC18B 

3122 

2SC24G 

3024/128 

2SC31K 

3024/128 

2SC37R 

3039/316 

2SC46X 

3024/128 

2SC53C 

3122 

2SC18C 

3122 

2SC24GN 

3024/128 

2SC31L 

3024/128 

2SC37X 

3039/316 

2SC46Y 

3024/128 

2SC53D 

3122 

2SC18D 

3122 

2SC24H 

3024/128 

2SC31M 

3024/128 

2SC37Y 

3039/316 

2SC47 

3444/123A 

2SC53E 

3122 

2SC18E 

3122 

2SC24J 

3024/128 

2SC310R 

3024/128 

2SC38 

3444/123A 

2SC47A 

3122 

2SC53F 

3122 

2SC18F 

3122 

2SC24K 

3024/128 

2SC31R 

3024/128 

2SC38A 

3047 

2SC47B 

3122 

2SC53G 

3122 

2SC18G 

3122 

2SC24L 

3024/128 

2SC31X 

3024/128 

2SC38B 

3047 

2SC47C 

3122 

2SC53GN 

3122 

2SC18GN 

3122 

2SC24M 

3024/128 

2SC31Y 

3024/128 

2SC38C 

3047 

2SC47D 

3122 

2SC53H 

3122 

2SC18H 

3122 

2SC240R 

3024/128 

2SC32 

3024/128 

2SC38D 

3047 

2SC47E 

3122 

2SC53J 

3122 

2SC18J 

3122 

2SC24R 

3024/128 

2SC32A 

3024/128 

2SC38E 

3047 

2SC47G 

3122 

2SC53L 

3122 

2SC18K 

3122 

2SC24X 

3024/128 

2SC32B 

3024/128 

2SC38F 

3047 

2SC47GN 

3122 

2SC530R 

3122 

2SC18L 

3122 

2SC24Y 

3024/128 

2SC32C 

3024/128 

2SC38G 

3047 

2SC47H 

3122 

2SC53R 

3122 

2SC18M 

3122 

2SC26 

3444/123A 

2SC320 

3024/128 

2SC38H 

3047 

2SC47J 

3122 

2SC53X 

3122 

2SC180R 

3122 

2SC26A 

3122 

2SC32E 

3024/128 

2SC38J 

3047 

2SC47K 

3122 

2SC53Y 

3122 

2SC18R 

3122 

2SC26B 

3122 

2SC32F 

3024/128 

2SC38K 

3047 

2SC47L 

3122 

2SC54 

3444 123A 

2SC18X 

3122 

2SC26C 

3122 

2SC32G 

3024/128 

2SC38L 

3047 

2SC47M 

3122 

2SC54A 

3122 

2SC19 

3444/123A 

2SC26D 

3122 

2SC32GN 

3024/128 

2SC38M 

3047 

2SC470R 

3122 

2SC54B 

3122 

2SC19A 

3024/128 

2SC26E 

3122 

2SC32H 

3024/128 

2SC380R 

3047 

2SC47R 

3122 

2SC54C 

3122 

2SC19B 

3024/128 

2SC26F 

3122 

2SC32J 

3024/128 

2SC38R 

3047 

2SC47X 

3122 

2SC54D 

3122 

2SC19C 

3024/128 

2SC26G 

3122 

2SC32K 

3024/128 

2SC38X 

3047 

2SC47Y 

3122 

2SC54E 

3122 

2SC19D 

3024/128 

2SC26GN 

3122 

2SC32L 

3024/128 

2SC38Y 

3047 

2SC48 

3124/289 

2SC54F 

3122 

2SC19E 

3024/128 

2SC26H 

3122 

2SC32M 

3024/128 

2SC39 

3452/108 

2SC48A 

3124/289 

2SC54G 

3122 

2SC19F 

3024/128 

2SC26J 

3122 

2SC320R 

3024/128 

2SC39A 

3452/108 

2SC48B 

3124/289 

2SC54GN 

3122 

2SC19G 

3024/128 

2SC26K 

3122 

2SC32R 

3024/128 

2SC39B 

3039/316 

2SC48C 

3444/123A 

2SC54H 

3122 

2SC19GN 

3024/128 

2SC26L 

3122 

2SC32X 

3024/128 

2SC39C 

3039/316 

2SC48D 

3124/289 

2SC54J 

3122 

2SC19H 

3024/128 

2SC26M 

3122 

2SC32Y 

3024/128 

2SC39D 

3039/316 

2SC48E 

3124/289 

2SC54K 

3122 

2SC19J 

3024/128 

2SC260R 

3122 

2SC33 

3122 

2SC39E 

3039/316 

2SC48F 

3124/289 

2SC54L 

3122 

2SC19K 

3024/128 

2SC26R 

3122 

2SC33A 

3122 

2SC39F 

3039/316 

2SC48G 

3124/289 

2SC54M 

3122 

2SC19L 

3024/128 

2SC26X 

3122 

2SC33B 

3122 

2SC39G 

3039/316 

2SC48GN 

3124/289 

2SC540R 

3122 

2SC19M 

3024/128 

2SC26Y 

3122 

2SC33C 

3122 

2SC39GN 

3039/316 

2SC48H 

3124/289 

2SC54X 

3122 

2SC190R 

3024/128 

2SC27 

3024/128 

2SC33D 

3122 

2SC39H 

3039/316 

2SC48J 

3124/289 

2SC54Y 

3122 

2SC19R 

3024/128 

2SC27A 

3024/128 

2SC33E 

3122 

2SC39J 

3039/316 

2SC48K 

3124/289 

2SC55 

3444/123A 

2SC19X 

3024/128 

2SC27B 

3024/128 

2SC33F 

3122 

2SC39K 

3039/316 

2SC48L 

3124/289 

2SC55A 

3018 

2SC19Y 

3024/128 

2SC270 

3024/128 

2SC33G 

3122 

2SC39L 

3039/316 

2SC48M 

3124/289 

2SC55B 

3018 

2SC20 

3024/128 

2SC27E 

3024/128 

2SC33GN 

3122 

2SC39M 

3039/316 

2SC480R 

3124/289 

2SC55C 

3018 

2SC20 OR 

3024/128 

2SC27F 

3024/128 

2SC33H 

3122 

2SC390R 

3039/316 

2SC48R 

3124/289 

2SC55D 

3018 

2SC20A 

3024/128 

2SC27G 

3024/128 

2SC33J 

3122 

2SC39R 

3039/316 

2SC48X 

3124/289 

2SC55E 

3018 

2SC20B 

3024/128 

2SC27GN 

3024/128 

2SC33K 

3122 

2SC39X 

3039/316 

2SC48Y 

3124/289 

2SC55F 

3018 

2SC20C 

3024/128 

2SC27H 

3024/128 

2SC33L 

3122 

2SC39Y 

3039/316 

2SC49 

3024/128 

2SC55G 

3018 

2SC20D 

3024/128 

2SC27J 

3024/128 

2SC33M 

3122 

2SC40 

3452/108 

2SC49A 

3024/128 

2SC55GN 

3018 

2SC20E 

3024/128 

2SC27K 

3024/128 

2SC330R 

3122 

2SC40 OR 

3039/316 

2SC49B 

3024/128 

2SC55H 

3018 

2SC20F 

3024/128 

2SC27L 

3024/128 

2SC33R 

3122 

2SC40A 

3039/316 

2SC49C 

3024/128 

2SC55J 

3018 

2SC20G 

3024/128 

2SC27M 

3024/128 

2SC33X 

3122 

2SC40B 

3039/316 

2SC49D 

3024/128 

2SC55K 

3018 

2SC20GN 

3024/128 

2SC270R 

3024/128 

2SC33Y 

3122 

2SC40C 

3039/316 

2SC49E 

3024/128 

2SC55L 

3018 

2SC20H 

3024/128 

2SC27R 

3024/128 

2SC34 

3835/103A 

2SC40D 

3039/316 

2SC49F 

3024/128 

2SC55M 

3018 

2SC20J 

3024/128 

2SC27X 

3024/128 

2SC34A 

3835/103A 

2SC40E 

3039/316 

2SC49G 

3024/128 

2SC550R 

3018 

2SC20K 

3024/128 

2SC27Y 

3024/128 

2SC34C 

3835/103A 

2SC40F 

3039/316 

2SC49GN 

3024/128 

2SC55R 

3018 

2SC20L 

3024/128 

2SC28 

3124/289 

2SC34D 

3835/103A 

2SC40G 

3039/316 

2SC49H 

3024/128 

2SC55X 

3018 

2SC20M 

3024/128 

2SC28A 

3124/289 

2SC34E 

3835/103A 

2SC40GN 

3039/316 

2SC49J 

3024/128 

2SC55Y 

3018 

2SC20R 

3024/128 

2SC28B 

3124/289 

2SC34F 

3835/103A 

2SC40H 

3039/316 

2SC49K 

3024/128 

2SC56 

3018 

2SC20X 

3024/128 

2SC28C 

3124/289 

2SC34G 

3835/103A 

2SC40J 

3039/316 

2SC49L 

3024/128 

2SC56A 

3124/289 

2SC20Y 

3024/128 

2SC28D 

3124/289 

2SC34GN 

3835/103A 

2SC40K 

3039/316 

2SC49M 

3024/128 

2SC56B 

3124/289 

2SC21 

3027/130 

2SC28E 

3124/289 

2SC34H 

3835/103A 

2SC40L 

3039/316 

2SC490R 

3024/128 

2SC56C 

3124/289 

2SC21A 

3027/130 

2SC28F 

3124/289 

2SC34J 

3835/103A 

2SC40R 

3039/316 

2SC49X 

3024/128 

2SC56D 

3124/289 

2SC21B 

3027/130 

2SC28G 

3124/289 

2SC34K 

3835/103A 

2SC40X 

3039/316 

2SC49Y 

3027/130 

2SC56E 

3124/289 

2SC21C 

3027/130 

2SC28GN 

3124/289 

2SC34L 

3835/103A 

2SC40Y 

3039/316 

2SC50 

3011 

2SC56F 

3124/289 

2SC21D 

3027/130 

2SC28H 

3124/289 

2SC34M 

3835/103A 

2SC41 

3439/163A 

2SC50A 

3011 

2SC56G 

3124/289 

2SC21E 

3027/130 

2SC28J 

3124/289 

2SC340R 

3835/103A 

2SC41-TV 

3439/163A 

2SC50B 

3011 

2SC56GN 

3124/289 

2SC21F 

3027/130 

2SC28K 

3124/289 

2SC34R 

3835/103A 

2SC41A 

3439/163A 

2SC50C 

3011 

2SC56H 

3124/289 

2SC21G 

3027/130 

2SC28L 

3124/289 

2SC34X 

3835/103A 

2SC41B 

3439/163A 

2SC50D 

3011 

2SC56J 

3124/289 

2SC21GN 

3027/130 

2SC28M 

3124/289 

2SC34Y 

3835/103A 

2SC41C 

3439/163A 

2SC50E 

3011 

2SC56K 

3124/289 

2SC21H 

3027/130 

2SC280R 

3124/289 

2SC35 

3835/103A 

2SC41D 

3439/163A 

2SC50F 

3011 

2SC56L 

3124/289 

2SC21J 

3027/130 

2SC28R 

3124/289 

2SC35A 

3835/103A 

2SC41E 

3439/163A 

2SC50G 

3011 

2SC56M 

3124/289 

2SC21K 

3027/130 

2SC28X 

3124/289 

2SC35B 

3835/103A 

2SC41F 

3439/163A 

2SC50GN 

3011 

2SC560R 

3124/289 

2SC21L 

3027/130 

2SC28Y 

3124/289 

2SC35C 

3835/103A 

2SC41G 

3439/163A 

2SC50H 

3011 

2SC56R 

3124/289 

2SC21M 

3027/130 

2SC29 

3019 

2SC35D 

3835/103A 

2SC41GN 

3439/163A 

2SC50J 

3011 

2SC56X 

3124/289 

2SC210R 

3027/130 

2SC29A 

3039/316 

2SC35E 

3835/103A 

2SC41H 

3439/163A 

2SC50K 

3011 

2SC56Y 

3124/289 

2SC21R 

3027/130 

2SC29B 

3039/316 

2SC35F 

3835/103A 

2SC41J 

3439/163A 

2SC50L 

3011 

2SC58 

3040 

2SC21X 

3027/130 

2SC29C 

3039/316 

2SC35G 

3835/103A 

2SC41K 

3439/163A 

2SC50M 

3011 

2SC58A 

3040 

2SC21Y 

3027/130 

2SC29D 

3039/316 

2SC35GN 

3835/103A 

2SC41L 

3439/163A 

2SC500R 

3011 

2SC58B 

3040 

2SC22 

3024/128 

2SC29E 

3039/316 

2SC35H 

3835/103A 

2SC41M 

3439/163A 

2SC50R 

3011 

2SC58D 

3040 

2SC22A 

3024/128 

2SC29F 

3039/316 

2SC35J 

3835/103A 

2SC410R 

3439/163A 

2SC50X 

3011 

2SC58E 

3040 

2SC22B 

3024/128 

2SC29G 

3039/316 

2SC35K 

3835/103A 

2SC41R 

3439/163A 

2SC50Y 

3011 

2SC58F 

3040 

2SC22D 

3024/128 

2SC29GN 

3039/316 

2SC35L 

3835/103A 

2SC41TV 

3439/163A 

2SC51 

3024/128 

2SC58G 

3040 

2SC22E 

3024/128 

2SC29H 

3039/316 

2SC35M 

3835/103A 

2SC41TY 

3439/163A 

2SC51A 

3024/128 

2SC58GN 

3040 
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SK 
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To be 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

2SC58H 

3040 

2SC64R 

3045/225 

2SC700R 

3044/154 

2SC77A 

3861/101 

2SC88C 

3045/225 

2SC98E 

3039/316 

2SC58J 

3040 

2SC64X 

3045/225 

2SC70R 

3044/154 

2SC77B 

3861/101 

2SC88D 

3045/225 

2SC98F 

3039/316 

2SC58K 

3040 

2SC64Y 

3045/225 

2SC70X 

3044/154 

2SC77C 

3861/101 

2SC88E 

3045/225 

2SC98G 

3039/316 

2SC58L 

3040 

2SC65 

3024/128 

2SC70Y 

3044/154 

2SC77D 

3861/101 

2SC88F 

3045/225 

2SC98GN 

3039/316 

2SC58M 

3040 

2SC65A 

3044/154 

2SC71 

3861/101 

2SC77F 

3861/101 

2SC88G 

3045/225 

2SC98H 

3039/316 

2SC580R 

3040 

2SC65B 

3044/154 

2SC71A 

3861/101 

2SC77G 

3861/101 

2SC88GN 

3045/225 

2SC98J 

3039/316 

2SC58R 

3040 

2SC65C 

3044/154 

2SC71B 

3861/101 

2SC77GN 

3861/101 

2SC88H 

3045/225 

2SC98K 

3122 

2SC58X 

3040 

2SC65D 

3044/154 

2SC71C 

3861/101 

2SC77H 

3861/101 

2SC88J 

3045/225 

2SC98L 

3039/316 

2SC58Y 

3040 

2SC65E 

3044/154 

2SC71D 

3861/101 

2SC77J 

3861/101 

2SC88K 

3045/225 

2SC98M 

3039/316 

2SC59 

3024/128 

2SC65F 

3044/154 

2SC71E 

3861/101 

2SC77K 

3861/101 

2SC88L 

3045/225 

2SC980R 

3039/316 

2SC59A 

3024/128 

2SC65G 

3044/154 

2SC71F 

3861/101 

2SC77L 

3861/101 

2SC88M 

3045/225 

2SC98R 

3039/316 

2SC59B 

3024/128 

2SC65GN 

3044/154 

2SC71G 

3861/101 

2SC77M 

3861/101 

2SC880R 

3045/225 

2SC98X 

3039/316 

2SC59C 

3024/128 

2SC65H 

3044/154 

2SC71GN 

3861/101 

2SC770R 

3861/101 

2SC88R 

3045/225 

2SC98Y 

3039/316 

2SC59D 

3024/128 

2SC65K 

3044/154 

2SC71H 

3861/101 

2SC77R 

3861/101 

2SC88X 

3045/225 

2SC99 

3452/108 

2SC59E 

3024/128 

2SC65L 

3044/154 

2SC71J 

3861/101 

2SC77X 

3861/101 

2SC88Y 

3045/225 

2SC99A 

3039/316 

2SC59F 

3024/128 

2SC65M 

3044/154 

2SC71M 

3861/101 

2SC77Y 

3861/101 

2SC89 

3861/101 

2SC99B 

3039/316 

2SC59G 

3024/128 

2SC650R 

3044/154 

2SC710R 

3861/101 

2SC77Z 

3861/101 

2SC89A 

3861/101 

2SC99C 

3039/316 

2SC59GN 

3024/128 

2SC65R 

3044/154 

2SC71R 

3861/101 

2SC77Z2 

3861/101 

2SC89B 

3861/101 

2SC99D 

3039/316 

2SC59H 

3024/128 

2SC65X 

3044/154 

2SC71X 

3861/101 

2SC77ZC 

3018 

2SC89C 

3861/101 

2SC99E 

3039/316 

2SC59J 

3024/128 

2SC65Y 

3044/154 

2SC72 

3861/101 

2SC78 

3861/101 

2SC89D 

3861/101 

2SC99F 

3039/316 

2SC59K 

3024/128 

2SC65YA 

3044/154 

2SC72A 

3861/101 

2SC78A 

3861/101 

2SC89E 

3861/101 

2SC99G 

3039/316 

2SC59L 

3024/128 

2SC65YTV 

3045/225 

2SC72B 

3861/101 

2SC78B 

38614101 

2SC89F 

3861/101 

2SC99GN 

3039/316 

2SC59M 

3024/128 

2SC65YTV1 

3045/225 

2SC72C 

3861/101 

2SC78C 

3861/101 

2SC89G 

3861/101 

2SC99H 

3039/316 

2SC590R 

3024/128 

2SC66 

3045/225 

2SC72D 

3861/101 

2SC78D 

3861/101 

2SC89GN 

3861/101 

2SC99J 

3039/316 

2SC59R 

3024/128 

2SC66A 

3045/225 

2SC72E 

3861/101 

2SC78E 

3861/101 

2SC89H 

3861/101 

2SC99K 

3039/316 

2SC59X 

3024/128 

2SC66B 

3045/225 

2SC72F 

3861/101 

2SC78F 

3861/101 

2SC89J 

3861/101 

2SC99L 

3039/316 

2SC59Y 

3024/128 

2SC66C 

3045/225 

2SC72G 

3861/101 

2SC78G 

3861/101 

2SC89K 

3861/101 

2SC99M 

3039/316 

2SC60 

3011 

2SC66D 

3045/225 

2SC72GN 

3861/101 

2SC78GN 

3861/101 

2SC89L 

3861/101 

2SC990R 

3039/316 

2SC60 OR 

3011 

2SC66E 

3045/225 

2SC72H 

3861/101 

2SC78H 

3861/101 

2SC89M 

3861/101 

2SC99R 

3039/316 

2SC60A 

3011 

2SC66F 

3045/225 

2SC72J 

3861/101 

2SC78J 

3861/101 

2SC890R 

3861/101 

2SC99X 

3039/316 

2SC60B 

3011 

2SC66G 

3045/225 

2SC72K 

3861/101 

2SC78K 

3861/101 

2SC89R 

3861/101 

2SC99Y 

3039/316 

2SC60C 

3011 

2SC66GN 

3045/225 

2SC72L 

3861/101 

2SC78L 

3861/101 

2SC89X 

3861/101 

2SC100 

3444/123A 

2SC60D 

3011 

2SC66H 

3045/225 

2SC72M 

3861/101 

2SC78M 

3861/101 

2SC89Y 

3861/101 

2SC100 OR 

3122 

2SC60E 

3011 

2SC66J 

3045/225 

2SC720R 

3861/101 

2SC780R 

3861/101 

2SC90 

3861/101 

2SC100-0Y 

3444/123A 

2SC60F 

3011 

2SC66K 

3045/225 

2SC72R 

3861/101 

2SC78R 

3861/101 

2SC90 0R 

3861/101 

2SC100A 

3122 

2SC60G 

3011 

2SC66L 

3045/225 

2SC72X 

3861/101 

2SC78X 

3861/101 

2SC90A 

3861/101 

2SC100B 

3122 

2SC60GN 

3011 

2SC66M 

3045/225 

2SC72Y 

3861/101 

2SC78Y 

3861/101 

2SC90B 

3861/101 

2SC100BL 

3122 

2SC60H 

3011 

2SC660R 

3045/225 

2SC73 

3861/101 

2SC79 

3452/108 

2SC90C 

3861/101 

2SC100C 

3122 

2SC60J 

3011 

2SC66R 

3045/225 

2SC73A 

3861/101 

2SC79A 

3039/316 

2SC90D 

3861/101 

2SC100D 

3122 

2SC60K 

3011 

2SC66X 

3045/225 

2SC73B 

3861/101 

2SC79B 

3039/316 

2SC90E 

3861/101 

2SC100E 

3122 

2SC60L 

3011 

2SC66Y 

3045/225 

2SC73C 

3861/101 

2SC79C 

3039/316 

2SC90F 

3861/101 

2SC100F 

3122 

2SC60M 

3011 

2SC67 

3444/123A 

2SC73D 

3861/101 

2SC79D 

3039/316 

2SC90G 

3861/101 

2SC100G 

3122 

2SC60R 

3011 

2SC67A 

3122 

2SC73E 

3861/101 

2SC79E 

3039/316 

2SC90GN 

3861/101 

2SC100GN 

3122 

2SC60X 

3011 

2SC67B 

3122 

2SC73F 

3861/101 

2SC79F 

3039/316 

2SC90H 

3861/101 

2SC100J 

3122 

2SC60Y 

3011 

2SC67C 

3122 

2SC73G 

3861/101 

2SC79G 

3039/316 

2SC90J 

3861/101 

2SC100L 

3122 

2SC61 

3024/128 

2SC67D 

3122 

2SC73GN 

3861/101 

2SC79GN 

3039/316 

2SC90K 

3861/101 

2SC100M 

3122 

2SC61A 

3024/128 

2SC67E 

3122 

2SC73H 

3861/101 

2SC79H 

3039/316 

2SC90L 

3861/101 

2SC100R 

3122 

2SC61B 

3024/128 

2SC67F 

3122 

2SC73J 

3861/101 

2SC79J 

3039/316 

2SC90M 

3861/101 

2SC100X 

3122 

2SC61C 

3024/128 

2SC67G 

3122 

2SC73K 

3861/101 

2SC79K 

3039/316 

2SC90R 

3861/101 

2SC100Y 

3122 

2SC61D 

3024/128 

2SC67GN 

3122 

2SC73L 

3861/101 

2SC79L 

3039/316 

2SC90X 

3861/101 

2SC101 

3021/124 

2SC61E 

3024/128 

2SC67H 

3122 

2SC73M 

3861/101 

2SC79M 

3039/316 

2SC90Y 

3861/101 

2SC101A 

3021/124 

2SC61F 

3024/128 

2SC67J 

3122 

2SC730R 

3861/101 

2SC790R 

3039/316 

2SC91 

3861/101 

2SC101B 

3021/124 

2SC61G 

3024/128 

2SC67K 

3122 

2SC73R 

3861/101 

2SC79R 

3039/316 

2SC91A 

3861/101 

2SC101C 

3021/124 

2SC61GN 

3024/128 

2SC67L 

3122 

2SC73X 

3861/101 

2SC79X 

3039/316 

2SC91B 

3861/101 

2SC101D 

3021/124 

2SC61H 

3024/128 

2SC67M 

3122 

2SC73Y 

3861/101 

2SC79Y 

3039/316 

2SC91C 

3861/101 

2SC101E 

3021/124 

2SC61J 

3024/128 

2SC670R 

3122 

2SC74 

3452/108 

2SC80 

3452/108 

2SC91D 

3861/101 

2SC101F 

3021/124 

2SC61K 

3024/128 

2SC67R 

3122 

2SC74 OR 

3018 

2SC80A 

3039/316 

2SC91E 

3861/101 

2SC101G 

3021/124 

2SC61L 

3024/128 

2SC67X 

3122 

2SC74A 

3018 

2SC80B 

3039/316 

2SC91F 

3861/101 

2SC101GN 

3021/124 

2SC61M 

3024/128 

2SC67Y 

3122 

2SC74B 

3018 

2SC80C 

3039/316 

2SC91G 

3861/101 

2SC101H 

3021/124 

2SC610R 

3024/128 

2SC68 

3444/123A 

2SC74C 

3018 

2SC80D 

3039/316 

2SC91GN 

3861/101 

2SC101J 

3021/124 

2SC61R 

3024/128 

2SC68A 

3122 

2SC74D 

3018 

2SC80E 

3039/316 

2SC91H 

3861/101 

2SC101K 

3021/124 

2SC61Y 

3024/128 

2SC68B 

3122 

2SC74E 

3018 

2SC80F 

3039/316 

2SC91J 

3861/101 

2SC101L 

3021/124 

2SC62 

3444/123A 

2SC68C 

3122 

2SC74F 

3018 

2SC80G 

3039/316 

2SC91K 

3861/101 

2SC101M 

3021/124 

2SC62A 

3122 

2SC68D 

3122 

2SC74G 

3018 

2SC80GN 

3039/316 

2SC91L 

3861/101 

2SC1010R 

3021/124 

2SC62B 

3122 

2SC68E 

3122 

2SC74GN 

3018 

2SC80H 

3039/316 

2SC91M 

3861/101 

2SC101R 

3021/124 

2SC62C 

3122 

2SC68F 

3122 

2SC74H 

3018 

2SC80J 

3039/316 

2SC910R 

3861/101 

2SC101X 

3021/124 

2SC62D 

3122 

2SC68G 

3122 

2SC74J 

3018 

2SC80K 

3039/316 

2SC91R 

3861/101 

2SC101XL 

3006/160 

2SC62E 

3122 

2SC68GN 

3122 

2SC74K 

3018 

2SC80L 

3039/316 

2SC91X 

3861/101 

2SC101Y 

3021/124 

2SC62F 

3122 

2SC68H 

3122 

2SC74L 

3018 

2SC80M 

3039/316 

2SC91Y 

3861/101 

2SC103 

3444/123A 

2SC62G 

3122 

2SC68J 

3122 

2SC74M 

3018 

2SC800R 

3039/316 

2SC95 

3045/225 

2SC103A 

3444/123A 

2SC62GN 

3122 

2SC68K 

3122 

2SC74R 

3018 

2SC80R 

3039/316 

2SC95A 

3045/225 

2SC103B 

3039/316 

2SC62H 

3122 

2SC68L 

3122 

2SC74X 

3018 

2SC80X 

3039/316 

2SC95B 

3045/225 

2SC103C 

3039/316 

2SC62J 

3122 

2SC68M 

3122 

2SC74Y 

3018 

2SC80Y 

3039/316 

2SC95C 

3045/225 

2SC103D 

3039/316 

2SC62L 

3122 

2SC680R 

3122 

2SC75 

3861/101 

2SC81 

3124/289 

2SC95D 

3045/225 

2SC103E 

3039/316 

2SC62M 

3122 

2SC68R 

3122 

2SC75A 

3861/101 

2SC81A 

3124/289 

2SC95E 

3045/225 

2SC103F 

3039/316 

2SC620R 

3122 

2SC68X 

3122 

2SC75B 

3861/101 

2SC81B 

3124/289 

2SC95F 

3045/225 

2SC103G 

3039/316 

2SC62R 

3122 

2SC68Y 

3122 

2SC75B-1 

3861/101 

2SC81C 

3124/289 

2SC95G 

3045/225 

2SC103GN 

3039/316 

2SC62X 

3122 

2SC69 

3024/128 

2SC75C 

3861/101 

2SC81D 

3124/289 

2SC95GN 

3045/225 

2SC103H 

3039/316 

2SC62Y 

3122 

2SC69A 

,3024/128 

2SC75E 

3861/101 

2SC81E 

3124/289 

2SC95H 

3045/225 

2SC103J 

3039/316 

2SC63 

3452/108 

2SC69B 

3024/128 

2SC75F 

3861/101 

2SC81F 

3124/289 

2SC95J 

3045/225 

2SC103K 

3039/316 

2SC63A 

3039/316 

2SC69C 

3024/128 

2SC75G 

3861/101 

2SC81G 

3124/289 

2SC95K 

3045/225 

2SC103L 

3039/316 

2SC63B 

3039/316 

2SC69D 

3024/128 

2SC75GN 

3861/101 

2SC81GN 

3124/289 

2SC95L 

3045/225 

2SC103M 

3039/316 

2SC63D 

3039/316 

2SC69E 

3024/128 

2SC75H 

3861/101 

2SC81H 

3124/289 

2SC95M 

3045/225 

2SC103X 

3039/316 

2SC63E 

3039/316 

2SC69F 

3024/128 

2SC75J 

3861/101 

2SC81J 

3124/289 

2SC950R 

3045/225 

2SC103Y 

3039/316 

2SC63F 

3039/316 

2SC69G 

3024/128 

2SC75K 

3861/101 

2SC81K 

3124/289 

2SC95R 

3045/225 

2SC104 

3444/123A 

2SC63G 

3039/316 

2SC69GN 

3024/128 

2SC75L 

3861/101 

2SC81L 

3124/289 

2SC95X 

3045/225 

2SC104A 

3444/123A 

2SC63GN 

3039/316 

2SC69H 

3024/128 

2SC75M 

3861/101 

2SC81M 

3124/289 

2SC95Y 

3045/225 

2SC104B 

3122 

2SC63H 

3039/316 

2SC69J 

3024/128 

2SC750R 

3861/101 

2SC810R 

3124/289 

2SC97 

3024/128 

2SC104C 

3122 

2SC63J 

3039/316 

2SC69K 

3024/128 

2SC75R 

3861/101 

2SC81R 

3124/289 

2SC97A 

3024/128 

2SC104D 

3122 

2SC63K 

3039/316 

2SC69L 

3024/128 

2SC75X 

3861/101 

2SC87 

3444/123A 

2SC97B 

3024/128 

2SC104E 

3122 

2SC63L 

3039/316 

2SC69M 

3024/128 

2SC75Y 

3861/101 

2SC87A 

3122 

2SC97C 

3024/128 

2SC104F 

3122 

2SC63M 

3039/316 

2SC690R 

3024/128 

2SC76 

3861/101 

2SC87B 

3122 

2SC97D 

3024/128 

2SC104G 

3122 

2SC630R 

3039/316 

2SC69R 

3024/128 

2SC76A 

3861/101 

2SC87C 

3122 

2SC97E 

3024/128 

2SC104GN 

3122 

2SC63R 

3039/316 

2SC69X 

3024/128 

2SC76B 

3861/101 

2SC87D 

3122 

2SC97F 

3024/128 

2SC104H 

3122 

2SC63X 

3039/316 

2SC69Y 

3024/128 

2SC76C 

3861/101 

2SC87E 

3122 

2SC97G 

3024/128 

2SC104J 

3122 

2SC63Y 

3039/316 

2SC70 

3018 

2SC76D 

3861/101 

2SC87F 

3122 

2SC97GN 

3024/128 

2SC104K 

3122 

2SC64 

3045/225 

2SC70 OR 

3044/154 

2SC76E 

3861/101 

2SC87G 

3122 

2SC97H 

3024/128 

2SC104L 

3122 

2SC64A 

3045/225 

2SC70A 

3044/154 

2SC76F 

3861/101 

2SC87GN 

3122 

2SC97J 

3024/128 

2SC104M 

3122 

2SC64B 

3045/225 

2SC70B 

3044/154 

2SC76G 

3861/101 

2SC87H 

3122 

2SC97K 

3024/128 

2SC1040R 

3122 

2SC64C 

3045/225 

2SC70C 

3044/154 

2SC76GN 

3861/101 

2SC87J 

3122 

2SC97L 

3024/128 

2SC104R 

3122 

2SC64D 

3045/225 

2SC70D 

3044/154 

2SC76H 

3861/101 

2SC87K 

3122 

2SC97M 

3024/128 

2SC104X 

3122 

2SC64E 

3045/225 

2SC70E 

3044/154 

2SC76J 

3861/101 

2SC87L 

3T22 

2SC970R 

3024/128 

2SC104Y 

3122 

2SC64F 

3045/225 

2SC70F 

3044/154 

2SC76K 

3861/101 

2SC87M 

3122 

2SC97R 

3024/128 

2SC105 

3444/123A 

2SC64G 

3045/225 

2SC70G 

3044/154 

2SC76L 

3861/101 

2SC870R 

3122 

2SC97X 

3024/128 

2SC106 

3048/329 

2SC64GN 

3045/225 

2SC70GN 

3044/154 

2SC76M 

3861/101 

2SC87R 

3122 

2SC97Y 

3024/128 

2SC106A 

3048/329 

2SC64H 

3045/225 

2SC70H 

3044/154 

2SC760R 

3861/101 

2SC87X 

3122 

2SC98 

3452/108 

2SC106B 

3048/329 

2SC64K 

3045/225 

2SC70J 

3044/154 

2SC76R 

3861/101 

2SC87Y 

3122 

2SC98A 

3039/316 

2SC106C 

3048/329 

2SC64L 

3045/225 

2SC70K 

3044/154 

2SC76X 

3861/101 

2SC88 

3045/225 

2SC98B 

3039/316 

2SC106G 

3048/329 

2SC64M 

3045/225 

2SC70L 

3044/154 

2SC76Y 

3861/101 

2SC88A 

3045/225 

2SC98C 

3039/316 

2SC106GN 

3048/329 

2SC640R 

3045/225 

2SC70M 

3044/154 

2SC77 

3861/101 

2SC88B 

3045/225 

2SC98D 

3039/316 

2SC106H 

3048/329 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC106J 

3048/329 

2SC1130R 

3024/128 

2SC120 

3024/128 

2SC128F 

3862/103 

2SC134L 

3018 

2SC147M 

3048/329 

2SC106K 

3048/329 

2SC113R 

3024/128 

2SC120A 

3024/128 

2SC128G 

3862/103 

2SC134M 

3018 

2SC147R 

3048/329 

2SC106L 

3048/329 

2SC113X 

3024/128 

2SC120B 

3024/128 

2SC128GN 

3862/103 

2SC1340R 

3018 

2SC147X 

3048/329 

2SC106M 

3048/329 

2SC113Y 

3024/128 

2SC120C 

3024/128 

2SC128H 

3862/103 

2SC134R 

3018 

2SC147Y 

3048/329 

2SC1060R 

3048/329 

2SC114 

3024/128 

2SC1200 

3024/128 

2SC128J 

3862/103 

2SC134X 

3018 

2SC148 

3452/108 

2SC106R 

3048/329 

2SC114A 

3024/128 

2SC120E 

3024/128 

2SC128K 

3862/103 

2SC134Y 

3018 

2SC148 OR 

3018 

2SC106X 

3048/329 

2SC114B 

3024/128 

2SC120F 

3024/128 

2SC128L 

3862/103 

2SC135 

3444/123A 

2SC148A 

3018 

2SC106Y 

3048/329 

2SC114C 

3024/128 

2SC120G 

3024/128 

2SC128M 

3862/103 

2SC135A 

3018 

2SC148B 

3018 

2SC108 

3024/128 

2SC114D 

3024/128 

2SC120GN 

3024/128 

2SC1280R 

3862/103 • 

2SC135B 

3018 

2SC148D 

3018 

2SC108A 

3024/128 

2SC114E 

3024/128 

2SC120H 

3024/128 

2SC128R 

3862/103 

2SC135C 

3018 

2SC148E 

3018 

2SC108B 

3024/128 

2SC114F 

3024/128 

2SC120J 

3024/128 

2SC128X 

3862/103 

2SC135D 

3018 

2SC148F 

3018 

2SC108C 

3024/128 

2SC114G 

3024/128 

2SC120K 

3024/128 

2SC128Y 

3862/103 

2SC135E 

3018 

2SC148G 

3018 

2SC108D 

3024/128 

2SC114GN 

3024/128 

2SC120M 

3024/128 

2SC129 

3861/101 

2SC135F 

3018 

2SC148GN 

3018 

2SC108E 

3024/128 

2SC114H 

3024/128 

2SC120R 

3024/128 

2SC129A 

3861/101 

2SC135G 

3018 

2SC148H 

3018 

2SC108F 

3024/128 

2SC114J 

3024/128 

2SC120Y 

3024/128 

2SC129B 

3861/101 

2SC135GN 

3018 

2SC148J 

3018 

2SC108G 

3024/128 

2SC114K 

3024/128 

2SC121 

3024/128 

2SC129C 

3861/101 

2SC135H 

3018 

2SC148K 

3018 

2SC108GN 

3024/128 

2SC114L 

3024/128 

2SC121A 

3024/128 

2SC129D 

3861/101 

2SC135J 

3018 

2SC148L 

3018 

2SC108H 

3024/128 

2SC114M 

3024/128 

2SC121B 

3024/128 

2SC129E 

3861/101 

2SC135L 

3018 

2SC148M 

3018 

2SC108J 

3024/128 

2SC1140R 

3024/128 

2SC121C 

3024/128 

2SC129F 

3861/101 

2SC135M 

3018 

2SC148R 

3018 

2SC108K 

3024/128 

2SC114R 

3024/128 

2SC121D 

3024/128 

2SC129G 

3861/101 

2SC1350R 

3018 

2SC148X 

3018 

2SC108L 

3024/128 

2SC114X 

3024/128 

2SC121E 

3024/128 

2SC129GN 

3861/101 

2SC135R 

3018 

2SC148Y 

3018 

2SC108M 

3024/128 

2SC114Y 

3024/128 

2SC121F 

3024/128 

2SC129H 

3861/101 

2SC135X 

3018 

2SC150 

3047 

2SC1080R 

3024/128 

2SC115 

3024/128 

2SC121G 

3024/128 

2SC129J 

3861/101 

2SC135Y 

3018 

2SC150A 

3047 

2SC108R 

3024/128 

2SC115A 

3024/128 

2SC121GN 

3024/128 

2SC129K 

3861/101 

2SC136 

3444/123A 

2SC150B 

3047 

2SC108X 

3024/128 

2SC115.B 

3024/128 

2SC121H 

3024/128 

2SC129L 

3861/101 

2SC137 

3444/123A 

2SC150C 

3047 

2SC108Y 

3024/128 

2SC115C 

3024/128 

2SC121J 

3024/128 

2SC129M 

3861/101 

2SC137A 

3018 

2SC150D 

3047 

2SC109 

3024/128 

2SC115D 

3024/128 

2SC121L 

3024/128 

2SC1290R 

3861/101 

2SC137B 

3018 

2SC150E 

3047 

2SC109A 

3024/128 

2SC115E 

3024/128 

2SC121M 

3024/128 

2SC129R 

3861/101 

2SC137C 

3018 

2SC150F 

3047 

2SC109B 

3024/128 

2SC115F 

3024/128 

2SC1210R 

3024/128 

2SC129X 

3861/101 

2SC137D 

3018 

2SC150G 

3047 

2SC109C 

3024/128 

2SC115G 

3024/128 

2SC121R 

3024/128 

2SC129Y 

3861/101 

2SC137E 

3018 

2SC150GN 

3047 

2SC109D 

3024/128 

2SC115GN 

3024/128 

2SC121X 

3024/128 

2SC130 

3024/128 

2SC137F 

3018 

2SC150H 

3047 

2SC109E 

3024/128 

2SC115H 

3024/128 

2SC121Y 

3024/128 

2SC130A 

3024/128 

2SC137G 

3018 

2SC150J 

3047 

2SC109F 

3024/128 

2SC115J 

3024/128 

2SC122 

3024/128 

2SC130B 

3024/128 

2SC13 7 GN 

3018 

2SC150K 

3047 

2SC109G 

3024/128 

2SC115K 

3024/128 

2SC122A 

3024/128 

2SC130C 

3024/128 

2SC137H 

3018 

2SC150L 

3047 

2SC109GN 

3024/128 

2SC115L 

3024/128 

2SC122B 

3024/128 

2SC130D 

3024/128 

2SC137J 

3018 

2SC150M 

3047 

2SC109J 

3024/128 

2SC115M 

3024/128 

2SC122C 

3024/128 

2SC130E 

3024/128 

2SC137K 

3018 

2SC1500R 

3047 

2SC109K 

3024/128 

2SC1150R 

3024/128 

2SC122D 

3024/128 

2SC130F 

3024/128 

2SC137L 

3018 

2SC150R 

3047 

2SC109L 

3024/128 

2SC115R 

3024/128 

2SC122E 

3024/128 

2SC130GN 

3024/128 

2SC137M 

3018 

2SC150T 

3047 

2SC1090R 

3024/128 

2SC115X 

3024/128 

2SC122F 

3024/128 

2SC130H 

3024/128 

2SC1370R 

3018 

2SC150Y 

3047 

2SC109R 

3024/128 

2SC115Y 

3024/128 

2SC122G 

3024/128 

2SC130J 

3024/128 

2SC137R 

3018 

2SC151 

3265 

2SC109X 

3024/128 

2SC116 

3047 

2SC122GN 

3024/128 

2SC130K 

3024/128 

2SC137X 

3018 

2SC151A 

3265 

2SC109Y 

3024/128 

2SC116A 

3047 

2SC122H 

3024/128 

2SC130L 

3197/235 

2SC137Y 

3018 

2SC151B 

3265 

2SC110 

3444/123A 

2SC116B 

3047 

2SC122J 

3024/128 

2SC130M 

3024/128 

2SC138 

3444/123A 

2SC151C 

3265 

2SC110 0R 

3122 

2SC116C 

3047 

2SC122K 

3024/128 

2SC1300R 

3024/128 

2SC138A 

3444/123A 

2SC151D 

3265 

2SC110A 

3122 

2SC116D 

3047 

2SC122L 

3024/128 

2SC130R 

3024/128 

2SC138B 

3122 

2SC151E 

3265 

2SC110B 

3122 

2SC116E 

3047 

2SC122M 

3024/128 

2SC130X 

3024/128 

2SC138C 

3122 

2SC151F 

3265 

2SC110C 

3122 

2SC116F 

3047 

2SC1220R 

3024/128 

2SC130Y 

3024/128 

2SC138D 

3122 

2SC151G 

3265 

2SC110D 

3122 

2SC116G 

3047 

2SC122R 

3024/128 

2SC131 

3444/123A 

2SC138E 

3122 

2SC151GN 

3265 

2SC110E 

3122 

2SC116GN 

3047 

2SC122X 

3024/128 

2SC131A 

3122 

2SC138F 

3122 

2SC151H 

3265 

2SC110F 

3122 

2SC116H 

3047 

2SC122Y 

3024/128 

2SC131B 

3122 

2SC138G 

3122 

2SC151J 

3265 

2SC110G 

3122 

2SC116J 

3047 

2SC123 

3024/128 

2SC131C 

3122 

2SC138GN 

3122 

2SC151K 

3265 

2SC110GN 

3122 

2SC116K 

3047 

2SC123A 

3024/128 

2SC131D 

3122 

2SC138H 

3122 

2SC151L 

3265 

2SC110H 

3122 

2SC116L 

3047 

2SC123B 

3024/128 

2SC131E 

3122 

2SC138J 

3122 

2SC151M 

3265 

2SC110J 

3122 

2SC116M 

3047 

2SC123C 

3024/128 

2SC131F 

3122 

2SC138L 

3122 

2SC1510R 

3265 

2SC110K 

3122 

2SC1160R 

3047 

2SC123D 

3024/128 

2SC131G 

3122 

2SC138M 

3122 

2SC151R 

3265 

2SC110L 

3122 

2SC116R 

3047 

2SC123E 

3024/128 

2SC131GN 

3122 

2SC1380R 

3122 

2SC151Y 

3265 

2SC110M 

3122 

2SC116T 

3047 

2SC123F 

3024/128 

2SC131H 

3122 

2SC138R 

3122 

2SC152 

3265 

2SC110R 

3122 

2SC116Y 

3047 

2SC123G 

3024/128 

2SC131J 

3122 

2SC138S 

3444/123A 

2SC152A 

3265 

2SC110X 

3122 

2SC117 

3024/128 

2SC123GN 

3024/128 

2SC131L 

3122 

2SC138X 

3122 

2SC152B 

3265 

2SC110Y 

3122 

2SC117A 

3024/128 

2SC123H 

3024/128 

2SC131M 

3122 

2SC139 

3444/123A 

2SC152C 

3265 

2SC111 

3444/123A 

2SC117B 

3024/128 

2SC123J 

3024/128 

2SC1310R 

3122 

2SC139A 

3122 

2SC152D 

3265 

2SC111A 

3048/329 

2SC117C 

3024/128 

2SC123K 

3024/128 

2SC131R 

3122 

2SC139B 

3122 

2SC152E 

3265 

2SC111B 

3048/329 

2SC117D 

3024/128 

2SC123L 

3024/128 

2SC131T 

3122 

2SC139C 

3122 

2SC152F 

3265 

2SC111C 

3048/329 

2SC117F 

3024/128 

2SC123M 

3024/128 

2SC131Y 

3122 

2SC139D 

3122 

2SC152G 

3265 

2SC111D 

3048/329 

2SC117G 

3024/128 

2SC1230R 

3024/128 

2SC132 

3444/123A 

2SC139E 

3122 

2SC152GN 

3265 

2SC111E 

3048/329 

2SC117GN 

3024/128 

2SC123R 

3024/128 

2SC132A 

3122 

2SC139F 

3122 

2SC152H 

3265 

2SC111F 

3048/329 

2SC117H 

3024/128 

2SC123X 

3024/128 

2SC132B 

3122 

2SC139G 

3122 

2SC152J 

3265 

2SC111G 

3048/329 

2SC117J 

3024/128 

2SC123Y 

3024/128 

2SC132C 

3122 

2SC139GN 

3122 

2SC152K 

3265 

2SC111GN 

3048/329 

2SC117K 

3024/128 

2SC124 

3024/128 

2SC132D 

3122 

2SC139H 

3122 

2SC152L 

3265 

2SC111H 

3048/329 

2SC117L 

3024/128 

2SC124A 

3024/128 

2SC132E 

3122 

2SC139J 

3122 

2SC152M 

3265 

2SC111J 

3048/329 

2SC117M 

3024/128 

2SC124B 

3024/128 

2SC132F 

3122 

2SC139K 

3122 

2SC1520R 

3265 

2SC111K 

3048/329 

2SC1170R 

3024/128 

2SC124C 

3024/128 

2SC132G 

3122 

2SC139M 

3122 

2SC152R 

3024/128 

2SC111L 

3048/329 

2SC117R 

3024/128 

2SC124D 

3024/128 

2SC132GN 

3122 

2SC1390R 

3122 

2SC152Y 

3265 

2SC111M 

3048/329 

2SC117X 

3024/128 

2SC124E 

3024/128 

2SC132H 

3122 

2SC139R 

3122 

2SC154 

3040 

2SC1110R 

3048/329 

2SC117Y 

3024/128 

2SC124F 

3024/128 

2SC132J 

3122 

2SC139X 

3122 

2SC154A 

3040 

2SC111R 

3048/329 

2SC118 

3024/128 

2SC124G 

3024/128 

2SC132K 

3122 

2SC139Y 

3122 

2SC154B 

3040 

2SC111X 

3048/329 

2SC118A 

3024/128 

2SC124GN 

3024/128 

2SC132L 

3122 

2SC140 

3024/128 

2SC154C 

3040 

2SC111Y 

3048/329 

2SC118B 

3024/128 

2SC124H 

3024/128 

2SC132M 

3122 

2SC140A 

3024/128 

2SC154H 

3040 

2SC112 

3024/128 

2SC118C 

3024/128 

2SC124J 

3024/128 

2SC1320R 

3122 

2SC140C 

3024/128 

2SC155 

3452/108 

2SC112A 

3024/128 

2SC118D 

3024/128 

2SC124K 

3024/128 

2SC132R 

3122 

2SC140D 

3024/128 

2SC155A 

3039/316 

2SC112B 

3024/128 

2SC118E 

3024/128 

2SC124L 

3024/128 

2SC132X 

3122 

2SC140E 

3024/128 

2SC155B 

3039/316 

2SC112C 

3024/128 

2SC118F 

3024/128 

2SC124M 

3024/128 

2SC132Y 

3122 

2SC140F 

3024/128 

2SC155C 

3039/316 

2SC112D 

3024/128 

2SC118G 

3024/128 

2SC1240R 

3024/128 

2SC133 

3444/123A 

2SC140G 

3024/128 

2SC155D 

3039/316 

2SC112E 

3024/128 

2SC118GN 

3024/128 

2SC124R 

3024/128 

2SC133A 

3122 

2SC140GN 

3024/128 

2SC155E 

3039/316 

2SC112F 

3024/128 

2SC118H 

3024/128 

2SC124X 

3024/128 

2SC133C 

3122 

2SC140H 

3024/128 

2SC155F 

3039/316 

2SC112G 

3024/128 

2SC118J 

3024/128 

2SC124Y 

3024/128 

2SC133D 

3122 

2SC140J 

3024/128 

2SC155GN 

3039/316 

2SC112GN 

3024/128 

2SC118L 

3024/128 

2SC127 

3452/108 

2SC133E 

3122 

2SC140K 

3024/128 

2SC155H 

3039/316 

2SC112H 

3024/128 

2SC118M 

3024/128 

2SC127A 

3039/316 

2SC133F 

3122 

2SC140L 

3024/128 

2SC155J 

3039/316 

2SC112J 

3024/128 

2SC1180R 

3024/128 

2SC127B 

3039/316 

2SC133G 

3122 

2SC140M 

3024/128 

2SC155K 

3039/316 

2SC112K 

3024/128 

2SC118R 

3024/128 

2SC127C 

3039/316 

2SC133GN 

3122 

2SC1400R 

3024/128 

2SC155L 

3039/316 

2SC112L 

3024/128 

2SC118X 

3024/128 

2SC127D 

3039/316 

2SC133H 

3122 

2SC140R 

3024/128 

2SC155M 

3039/316 

2SC112M 

3024/128 

2SC118Y 

3024/128 

2SC127E 

3039/316 

2SC133J 

3122 

2SC140X 

3024/128 

2SC1550R 

3039/316 

2SC1120R 

3024/128 

2SC119 

3024/128 

2SC127F 

3039/316 

2SC133K 

3122 

2SC140Y 

3024/128 

2SC155R 

3039/316 

2SC112R 

3024/128 

2SC119A 

3024/128 

2SC127G 

3039/316 

2SC133L 

3122 

2SC142M 

3026 

2SC155X 

3039/316 

2SC112X 

3024/128 

2SC119B 

3024/128 

2SC127GN 

3039/316 

2SC133M 

3122 

2SC145A 

3124/289 

2SC155Y 

3039/316 

2SC112Y 

3024/128 

2SC119C 

3024/128 

2SC127H 

3039/316 

2SC1330R 

3122 

2SC147 

3048/329 

2SC156 

3452/108 

2SC113 

3024/128 

2SC119D 

3024/128 

2SC127J 

3039/316 

2SCT33X 

3122 

2SC147-3 

3048/329 

2SC156A 

3039/316 

2SC113A 

3024/128 

2SC119E 

3024/128 

2SC127K 

3039/316 

2SC133Y 

3122 

2SC147-4 

3048/329 

2SC156B 

3039/316 

2SC113B 

3024/128 

2SC119F 

3024/128 

2SC127L 

3039/316 

2SC134 

3444/123A 

2SC147A 

3048/329 

2SC156C 

3039/316 

2SC113C 

3024/128 

2SC119G 

3024/128 

2SC127M 

3039/316 

2SC134A 

3018 

2SC147B 

3048/329 

2SC156D 

3039/316 

2SC113D 

3024/128 

2SC119GN 

3024/128 

2SC1270R 

3039/316 

2SC134B 

3444/123A 

2SC147C 

3048/329 

2SC156E 

3039/316 

2SC113E 

3024/128 

2SC119H 

3024/128 

2SC127R 

3039/316 

2SC134C 

3018 

2SC147D 

3048/329 

2SC156F 

3039/316 

2SC113F 

3024/128 

2SC119J 

3024/128 

2SC127X 

3039/316 

2SC134D 

3018 

2SC147E 

3048/329 

2SC156G 

3039/316 

2SC113G 

3024/128 

2SC119K 

3024/128 

2SC127Y 

3039/316 

2SC134E 

3018 

2SC147F 

3048/329 

2SC156GN 

3039/316 

2SC113GN 

3024/128 

2SC119L 

3024/128 

2SC128 

3862/103 

2SC134F 

3018 

2SC147G 

3048/329 

2SC156H 

3039/316 

2SC113H 

3024/128 

2SC119M 

3024/128 

2SC128A 

3862/103 

2SC134G 

3018 

2SC147GN 

3048/329 

2SC156J 

3039/316 

2SC113J 

3024/128 

2SC1190R 

3024/128 

2SC128B 

3862/103 

2SC134GN 

3018 

2SC147H 

3048/329 

2SC156K 

3039/316 

2SC113K 

3024/128 

2SC119R 

3024/128 

2SC128C 

3862/103 

2SC134H 

3018 

2SC147J 

3048/329 

2SC156L 

3039/316 

2SC113L 

3024/128 

2SC119X 

3024/128 

2SC128D 

3862/103 

2SC134J 

3018 

2SC147K 

3048/329 

2SC156M 

3039/316 

2SC113M 

3024/128 

2SC119Y 

3024/128 

2SC128E 

3862/103 

2SC134K 

3018 

2SC147L 

3048/329 

2SC1560R 

3039/316 
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To be 
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SK 
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SK 

Type 

2SC156R 

3039/316 

2SC166C 

3122 

2SC174G 

3039/316 

2SC180J 

3835/103A 

2SC188L 

3024/128 

2SC194Y 

3122 

2SC156X 

3039/316 

2SC166D 

3122 

2SC174GN 

3039/316 

2SG180K 

3835/103A 

2SC188M 

3024/128 

2SC195 

3444/123A 

2SC156Y 

3039/316 

2SC166E 

3122 

2SC174H 

3039/316 

2SC180L 

3835/103A 

2SC1880R 

3024/128 

2SC195A 

3018 

2SC157 

3124/289 

2SC166F 

3122 

2SC174J 

3039/316 

2SC180M 

3835/103A 

2SC188R 

3024/128 

2SC195B 

3018 

2SC157A 

3124/289 

2SC166G 

3122 

2SC174K 

3039/316 

2SC180R 

3835/103A 

2SC188X 

3024/128 

2SC195C 

3018 

2SC157B 

3124/289 

2SC166GN 

3122 

2SC174L 

3039/316 

2SC180X 

3835/103A 

2SC188Y 

3024/128 

2SC195D 

3018 

2SC157C 

3124/289 

2SC166H 

3122 

2SC174M 

3039/316 

2SC180Y 

3835/103A 

2SC189 

3024/128 

2SC195E 

3018 

2SC157D 

3124/289 

2SC166J 

3122 

2SC174R 

3039/316 

2SC181 

3835/103A 

2SC189A 

3024/128 

2SC195F 

3018 

2SC157E 

3124/289 

2SC166K 

3122 

2SC174X 

3039/316 

2SC181A 

. 3835/103A 

2SC189B 

3024/128 

2SC195G 

3018 

2SC157F 

3124/289 

2SC166L 

3122 

2SC174Y 

3039/316 

2SC181B 

3835/103A 

2SC189C 

3024/128 

2SC195GN 

3018 

2SC157G 

3124/289 

2SC166M 

3122 

2SC175 

3861/101 

2SC181C 

3835/103A 

2SC189D 

3024/128 

2SC195H 

3018 

2SC157GN 

3124/289 

2SC1660R 

3122 

2SC175A 

3861/101 

2SC181D 

3835/103A 

2SC189E 

3024/128 

2SC195J 

3018 

2SC157J 

3124/289 

2SC166R 

3122 

2SC175B 

3861/101 

2SC181E 

3835/103A 

2SC189F 

3024/128 

2SC195K 

3018 

2SC157K 

3124/289 

2SC166X 

3122 

2SC175BL 

3861/101 

2SC181F 

3835/103A 

2SC189G 

3024/128 

2SC195L 

3018 

2SC157L 

3124/289 

2SC166Y 

3122 

2SC175C 

3861/101 

2SC181G 

3835/103A 

2SC189GN 

3024/128 

2SC195M 

3018 

2SC157M 

3124/289 

2SC167 

3444/123A 

2SC175D 

3861/101 

2SC181GN 

3835/103A 

2SC189H 

3024/128 

2SC1950R 

3018 

2SC1570R 

3124/289 

2SC167A 

3122 

2SC175E 

3861/101 

2SC181H 

3835/103A 

2SC189J 

3024/128 

2SC195R 

3018 

2SC157R 

3124/289 

2SC167B 

3122 

2SC175F 

3861/101 

2SC181J 

3835/103A 

2SC189K 

3024/128 

2SC195X 

3018 

2SC157Y 

3124/289 

2SC167C 

3122 

2SC175G 

3861/101 

2SC181L 

3835/103A 

2SC189L 

3024/128 

2SC195Y 

3018 

2SC158 

3124/289 

2SC167D 

3122 

2SC175GN 

3861/101 

2SC181M 

3835/103A 

2SC189M 

3024/128 

2SC196 

3444/123A 

2SC158A 

3124/289 

2SC167E 

3122 

2SC175H 

3861/101 

2SC1810R 

3835/103A 

2SC1890R 

3024/128 

2SC196A 

3018 

2SC158B 

3124/289 

2SC167F 

3122 

2SC175J 

3861/101 

2SC181R 

3835/103A 

2SC189R 

3024/128 

2SC196B 

3018 

2SC158C 

3124/289 

2SC167G 

3122 

2SC175K 

3861/101 

2SC181X 

3835/103A 

2SC189X 

3024/128 

2SC196C 

3018 

2SC158D 

3124/289 

2SC167GN 

3122 

2SC175L 

3861/101 

2SC181Y 

3835/103A 

2SC189Y 

3024/128 

2SC196D 

3018 

2SC158E 

3124/289 

2SC167H 

3122 

2SC175M 

3861/101 

2SC182 

3020/123 

2SC190 

3024/128 

2SC196E 

3018 

2SC158F 

3124/289 

2SC167K 

3122 

2SC1750R 

3861/101 

2SC182A 

3124/289 

2SC190 OR 

3024/128 

2SC196F 

3018 

2SC158G 

3124/289 

2SC167L 

3122 

2SC175R 

3861/101 

2SC182B 

3124/289 

2SC190A 

3024/128 

2SC196G 

3018 

2SC158GN 

3124/289 

2SC167M 

3122 

2SC175X 

3861/101 

2SC182C 

3124/289 

2SC190B 

3024/128 

2SC196GN 

3018 

2SC158H 

3124/289 

2SC1670R 

3122 

2SC175Y 

3861/101 

2SC182D 

3124/289 

2SC190C 

3024/128 

2SC196H 

3018 

2SC158J 

3124/289 

2SC167X 

3122 

2SC176 

3861/101 

2SC182E 

3124/289 

2SC190D 

3024/128 

2SC196J 

3018 

2SC158K 

3124/289 

2SC167Y 

3122 

2SC176A 

3861/101 

2S£l82F 

3124/289 

2SC190E 

3024/128 

2SC196K 

3018 

2SC158L 

3124/289 

2SC168B 

3245/199 

2SC176B 

3861/101 

2SC182G 

3124/289 

2SC190F 

3024/128 

2SC196L 

3018 

2SC158M 

3124/289 

2SC170 

3444/123A 

2SC176C 

3861/101 

2SC182GN 

3124/289 

2SC190GN 

3024/128 

2SC196M 

3018 

2SC1580R 

3124/289 

2SC170 OR 

3444/123A 

2SC176D 

3861/101 

2SC182H 

3124/289 

2SC190H 

3024/128 

2SC1960R 

3018 

2SC158R 

3124/289 

2SC170R 

3444/123A 

2SC176E 

3861/fOI 

2SC182J 

3124/289 

2SC190J 

3024/128 

2SC196R 

3018 

2SC158X 

3124/289 

2SC170A 

3444/123A 

2SC176F 

3861/101 

2SC182K 

3124/289 

2SC190K 

3024/128 

2SC196X 

3018 

2SC158Y 

3124/289 

2SC170B 

3444/123A 

2SC176G 

3861/101 

2SC182L 

3124/289 

2SC190L 

3024/128 

2SC196Y 

3018 

2SC159 

3444/123A 

2SC170C 

3444/123A 

2SC176GN 

3861/101 

2SC182M 

3124/289 

2SC190M 

3024/128 

2SC197 

3444/123A 

2SC159A 

3018 

2SC170D 

3444/123A 

2SC176H 

3861/101 

2SC182Q 

3124/289 

2SC190R 

3024/128 

2SC197A 

3018 

2SC159B 

3018 

2SC170E 

3444/123A 

2SC176J 

3861/101 

2SC182R 

3124/289 

2SC190X 

3024/128 

2SC197B 

3018 

2SC159C 

3018 

2SC170F 

3444/123A 

2SC176K 

. 3861/101 

2SC182X 

3124/289 

2SC190Y 

3024/128 

2SC197C 

3018 

2SC159D 

3018 

2SC170G 

3444/123A 

2SC176L 

3861/101 

2SC182Y 

3124/289 

2SC191 

3444/123A 

2SC197D 

3018 

2SC159E 

3018 

2SC170GN 

3444/123A 

2SC1760R 

3861/101 

2SC-183P 

3018 

2SC191A 

3122 

2SC197E 

3018 

2SC159F 

3018 

2SC170H 

3444/123A 

2SC176R 

3861/101 

2SC185 

3018 

2SC191B 

3122 

2SC197F 

3018 

2SC159GN 

3018 

2SC170J 

3444/123A 

2SC176X 

3861/101 

2SC185 OR 

3039/316 

2SC191C 

3122 

2SC197G 

3018 

2SC159H 

3018 

2SC170K 

3444/123A 

2SC176Y 

3861/101 

2SC185A 

3039/316 

2SC191D 

3122 

2SC197GN 

3018 

2SC159J 

3018 

2SC170L 

3444/123A 

2SC177 

3861/101 

2SC185B 

3039/316 

2SC191E 

3122 

2SC197H 

3018 

2SC159K 

3018 

2SC170M 

3444/123A 

2SC177A 

3861/101 

2SC185C 

3039/316 

2SC191F 

3122 

2SC197J 

3018 

2SC159L 

3018 

2SC170X 

3444/123A 

2SC177B 

3861/101 

2SC185E 

3039/316 

2SC191G 

3122 

2SC197K 

3018 

2SC159M 

3018 

2SC170Y 

3444/123A 

2SC177C 

3861/101 

2SC185F 

3039/316 

2SC191GN 

3122 

2SC197L 

3018 

2SC1590R 

3018 

2SC171 

3019 

2SC177D 

3861/101 

2SC185G 

3039/316 

2SC191H 

3122 

2SC197M 

3018 

2SC159R 

3018 

2SC171A 

3039/316 

2SC177E 

3861/101 

2SC185GN 

3039/316 

2SC191J 

3122 

2SC1970R 

3018 

2SC159X 

3018 

2SC171B 

3039/316 

2SC177F 

3861/101 

2SC185H 

3039/316 

2SC191K 

3122 

2SC197R 

3018 

2SC159Y 

3018 

2SC171C 

3039/316 

2SC177G 

3861/101 

2SC185J 

3039/316 

2SC191L 

3122 

2SC197X 

3018 

2SC160 

3444/123A 

2SC171D 

3039/316 

2SC177GN 

3861/101 

2SC185K 

3039/316 

2SC191M 

3122 

2SC197Y 

3018 

2SC160 OR 

3018 

2SC171E 

3039/316 

2SC177H 

3861/101 

2SC185L 

3039/316 

2SC1910R 

3122 

2SC199 

3452/108 

2SC160R 

3018 

2SC171F 

3039/316 

2SC177J 

3861/101 

2SC185M 

3018 

2SC191R 

3122 

2SC199A 

3039/316 

2SC160A 

3018 

2SC171G 

3039/316 

2SC177K 

3861/101 

2SC185Q 

3018 

2SC191X 

3122 

2SC199B 

3039/316 

2SC160B 

3018 

2SC171GN 

3039/316 

2SC177L 

3861/101 

2SC185R 

3018 

2SC191Y 

3122 

2SC199C 

3039/316 

2SC160C 

3018 

2SC171H 

3039/316 

2SC177M 

3861/101 

2SC185V 

3018 

2SC192 

3444/123A 

2SC199D 

3039/316 

2SC160D 

3018 

2SC171J 

3039/316 

2SC1770R 

3861/101 

2SC185X 

3039/316 

2SC192A 

3122 

2SC199E 

3039/316 

2SC160E 

3018 

2SC171K 

3039/316 

2SC177R 

3861/101 

2SC185Y 

3039/316 

2SC192B 

3122 

2SC199F 

3039/316 

2SC160F 

3018 

2SC171L 

3039/316 

2SC177X 

3861/101 

2SC186 

3019 

2SC192C 

3122 

2SC199G 

3039/316 

2SC160G 

3018 

2SC171M 

3039/316 

2SC177Y 

3861/101 

2SC186A 

3039/316 

2SC192D 

3122 

2SC199GN 

3039/316 

2SC160GN 

3018 

2SC1710R 

3039/316 

2SC178 

3861/101 

2SC186B 

3039/316 

2SC192E 

3122 

2SC199H 

3039/316 

2SC160H 

3018 

2SC171R 

3039/316 

2SC178A 

3861/101 

2SC186C 

3039/316 

2SC192F 

3122 

2SC199J 

3039/316 

2SC160J 

3018 

'2SC171X 

3039/316 

2SC178B 

3861/101 

2SC186D 

3039/316 

2SC192G 

3122 

2SC199K 

3039/316 

2SC160K 

3018 

2SC171Y 

3039/316 

2SC178C 

3861/101 

2SC186E 

3039/316 

2SC192GN 

3122 

2SC199L 

3039/316 

2SC160L 

3018 

2SC172 

3452/108 

2SC178D 

3861/101 

2SC186F 

3039/316 

2SC192H 

3122 

2SC199M 

3039/316 

2SC160M 

3018 

2SC172A 

34.52/108 

2SC178E 

3861/101 

2SC186G 

3039/316 

2SC192J 

3122 

2SC1990R 

3039/316 

2SC160X 

3018 

2SC172B 

3039/316 

2SC178F 

3861/101 

2SC186GN 

3039/316 

2SC192K 

3122 

2SC199R 

3039/316 

2SC160Y 

3018 

2SC172C 

3039/316 

2SC178G 

3861/101 

2SC186H 

3039/316 

2SC192L 

3122 

2SC199X 

3039/316 

2SC163 

3047 

2SC172D 

3039/316 

2SC178H 

3861/101 

2SC186J 

3039/316 

2SC192M 

3122 

2SC199Y 

3039/316 

2SC163A 

3024/128 

2SC172E 

3039/316 

2SC178J 

3861/101 

2SC186K 

3039/316 

2SC1920R • 

3122 

2SC200 

3444/123A 

2SC163B 

3024/128 

2SC172F 

3039/316 

2SC178K 

3861/101 

2SC186L 

3039/316 

2SC192R 

3122 

2SC200 OR 

3122 

2SC163C 

3024/128 

2SC172G 

3039/316 

2SC178L 

3861/101 

2SC186M 

3039/316 

2SC192X 

3122 

2SC200A 

3122 

2SC163D 

3024/128 

2SC172GN 

3039/316 

2SC178M 

3861/101 

2SC1860R 

3039/316 

2SC192Y 

3122 

2SC200B 

3122 

2SC163E 

3024/128 

2SC172H 

3039/316 

2SC1780R 

3861/101 

2SC186R 

3039/316 

2SC193 

3444/123A 

2SC200C 

3122 

2SC163F 

3024/128 

2SC172J 

3039/316 

2SC178R 

3861/101 

2SC186X 

3039/316 

2SC193A 

3122 

2SC200D 

3122 

2SC163G 

3024/128 

2SC172K 

3039/316 

2SC178X 

3861/101 

2SC186Y 

3039/316 

2SC193B 

3122 

2SC200E 

3122 

2SC163GN 

3024/128 

2SC172L 

3039/316 

2SC178Y 

3861/101 

2SC187 

3019 

2SC193C 

3122 

2SC200F 

3122 

2SC163H 

3024/128 

2SC172M 

3039/316 

2SC179 

3011A 

2SC187 1 

3004/102A 

2SC193D 

3122 

2SC200G 

3122 

2SC163J 

3024/128 

2SC1720R 

3039/316 

2SC179A 

3011A 

2SC187A 

3039/316 

2SC193E 

3122 

2SC200GN 

3122 

2SC163K 

3024/128 

2SC172R 

3039/316 

2SC179B 

3011A 

2SC187B 

3039/316 

2SC193F 

3122 

2SC200H 

3122 

2SC163L 

3024/128 

2SC172Y 

3039/316 

2SC179C 

3011A 

2SC187C 

3039/316 

2SC193G 

3122 

2SC200J 

3122 

2SC163M 

3024/128 

2SC173 

3861/101 

2SC179D 

3011A 

2SC187D 

3039/316 

2SC193GN 

3122 

2SC200K 

3122 

2SC1630R 

3024/128 

2SC173A 

3861/101 

2SC179E 

3011A 

2SC187E 

3039/316 

2SC193H 

3122 

2SC200L 

3122 

2SC163R 

3024/128 

2SC173B 

3861/101 

2SC179F 

3011A 

2SC187F 

3039/316 

2SC193J 

3122 

2SC200M 

3122 

2SC163X 

3024/128 

2SC173C 

3861/101 

2SC179G 

3011A 

2SC187G 

3039/316 

2SC193K 

3122 

2SC200R 

3122 

2SC163Y 

3024/128 

2SC173D 

3861/101 

2SC179GN 

3011A 

2SC187H 

3039/316 

2SC193L 

3122 

2SC200X 

3122 

2SC164E 

3047 

2SC173E 

3861/101 

2SC179H 

3011A 

2SC187J 

3039/316 

2SC193M 

3122 

2SC200Y 

3122 

2SC164A 

3047 

2SC173F 

3861/101 

2SC179J 

3011A 

2SC187K 

3039/316 

2SC1930R 

3122 

2SC201 

3444/123A 

2SC164B 

3047 

2SC173G 

3861/101 

2SC179K 

3011A 

2SC187L 

3039/316 

2SC193R 

3122 

2SC201A 

3122 

2SC164C 

3047 

2SC173GN 

3861/101 

2SC179L 

3011A 

2SC187M 

3039/316 

2SC193X 

3122 

2SC201B 

3122 

2SC164D 

3047 

2SC173H 

3861/101 

2SC179M 

• 3011A 

2SC1870R 

3039/316 

2SC194 

3444/123A 

2SC201C 

3122 

2SC164E 

3047 

2SC173J 

3861/101 

2SC1790R 

3011A 

2SC187R 

3039/316 

2SC194A 

3122 

2SC201D 

3122 

2SC164F 

3047 

2SC173K 

3861/101 

2SC179R 

3011A 

2SC187X 

3039/316 

2SC194B 

3122 

2SC201E 

3122 

2SC164G 

3047 

2SC173L 

3861/101 

2SC179X 

3011A 

2SC187Y 

3039/316 

2SC194C 

3122 

2SC201F 

3122 

2SC164GN 

3047 

2SC173M 

3861/101 

2SC179Y 

3011A 

2SC1B8 

3024/128 

2SC194D 

3122 

2SC201G 

3122 

2SC164H 

3047 

2SC1730R 

3861/101 

2SC180 

3835/103A 

2SC188A 

3024/128 

2SC194E 

3122 

2SC201GN 

3122 

2SC164J 

3047 

2SC173R 

3861/101 

2SC180 OR 

3835/103A 

2SC188AB 

3024/128 

2SC194F 

3122 

2SC201H 

3122 

2SC164K 

3047 

2SC173X 

3861/101 

2SC180A 

3835/103A 

2SC188B 

3024/128 

2SC194G 

3122 

2SC201J 

3122 

2SC164L 

3047 

2SC173Y 

3861/101 

2SC180B 

3835/103A 

2SC188C 

3024/128 

2SC194GN 

3122 

2SC201K 

3122 

2SC1640R 

3047 

2SC174 

3019 

2SC180C 

3835/103A 

2SC188D 

3024/128 

2SC194H 

3122 

2SC201L 

3122 

2SC164R 

3122 

2SC174A 

3019 

2SC180D 

3835/103A 

2SC188E 

3024/128 

2SC194J 

3122 

2SC201M 

3122 

2SC164X 

3047 

2SC174B 

3039/316 

2SC180E 

3835/103A 

2SC188F 

3024/128 

2SC194K 

3122 

2SC201R 

3122 

2SC164Y 

3047 

2SC174C 

3039/316 

2SC180F 

3835/103A 

2SC188G 

3024/128 

2SC194L 

3122 

2SC201X 

3122 

2SC166 

3444/123A 

2SC174D 

3039/316 

2SC180G 

3835/103A 

2SC188GN 

3024/128 

2SC194M 

3122 

2SC201Y 

3122 

2SC166A 

3122 

2SC174E 

3039/316 

2SC180GN 

3835/103A 

2SC188J 

3024/128 

2SC1940R 

3122 

2SC202 

3444/123A 

2SC166B 

3122 

2SC174F 

3039/316 

2SC180H 

3835/103A 

2SC188K 

3024/128 

2SC194X 

3122 

2SC202A 

3122 
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SK 
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SK 
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SK 
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Replaced 

SK 

Type 

2SC202B 

3122 

2SC210E 

3024/128 

2SC216K 

3024/128 

2SC223Y 

3024/128 

2SC230A 

3122 

2SC236C 

3024/128 

2SC202C 

3122 

2SC210F 

3024/128 

2SC216L 

3024/128 

2SC224 

3024/128 

2SC230B 

3122 

2SC236D 

3024/128 

2SC202D 

3122 

2SC210G 

3024/128 

2SC216M 

3024/128 

2SC224A 

3024/128 

2SC230C 

3122 

2SC236E 

3024/128 

2SC202E 

3122 

2SC210GN 

3024/128 

2SC2160R 

3024/128 

2SC224B 

3024/128 

2SC230D 

3122 

2SC236F 

3024/128 

2SC202F 

3122 

2SC210H 

3024/128 

2SC216R 

3024/128 

2SC224C 

3024/128 

2SC230E 

3122 

2SC236G 

3024/128 

2SC202G 

3122 

2SC210J 

3024/128 

2SC216X 

3024/128 

2SC224D 

3024/128 

2SC230F 

3122 

2SC236GN 

3024/128 

2SC202GN 

3122 

2SC210K 

3024/128 

2SC216Y 

3024/128 

2SC224E 

3024/128 

2SC230G 

3122 

2SC236H 

3024/128 

2SC202H 

3122 

2SC210L 

3024/128 

2SC217 

3024/128 

2SC224F 

3024/128 

2SC230GN 

3122 

2SC236J 

3024/128 

2SC202J 

3122 

2SC210M 

3024/128 

2SC217A 

3024/128 

2SC224G 

3024/128 

2SC230H 

3122 

2SC236K 

3024/128 

2SC202K 

3122 

2SC210R 

3024/128 

2SC217B 

3024/128 

2SC224GN 

3024/128 

2SC230J 

3122 

2SC236L 

3024/128 

2SC202L 

3122 

2SC210X 

3024/128 

2SC217C 

3024/128 

2SC224H 

3024/128 

2SC230K 

3122 

2SC236M 

3024/128 

2SC202M 

3122 

2SC210Y 

3024/128 

2SC217D 

3024/128 

2SC224J 

3024/128 

2SC230L 

3122 

2SC2360R 

3024/128 

2SC2020R 

3122 

2SC211 

3024/128 

2SC217E 

3024/128 

2SC224K 

3024/128 

2SC230M 

3122 

2SC236R 

3024/128 

2SC202R 

3122 

2SC211A 

3024/128 

2SC217F 

3024/128 

2SC224L 

3024/128 

2SC2300R 

3122 

2SC236X 

3024/128 

2SC202X 

3122 

2SC211B 

3024/128 

2SC217G 

3024/128 

2SC224M 

3024/128 

2SC230R 

3122 

2SC236Y 

3024/128 

2SC202Y 

3122 

2SC211C 

3024/128 

2SC217GN 

3024/128 

2SC2240R 

3024/128 

2SC230X 

3122 

2SC237 

3444/123A 

2SC203 

3444/123A 

2SC211D 

3024/128 

2SC217H 

3024/128 

2SC224R 

3024/128 

2SC230Y 

3122 

2SC237A 

3122 

2SC203A 

3122 

2SC211F 

3024/128 

2SC217J 

3024/128 

2SC224X 

3024/128 

2SC231 

3024/128 

2SC237B 

3122 

2SC203B 

3122 

2SC211G 

3024/128 

2SC217K 

3024/128 

2SC224Y 

3024/128 

2SC231A 

3024/128 

2SC237C 

3122 

2SC203C 

3122 

2SC211GN 

3024/128 

2SC217L 

3024/128 

2SC225 

3024/128 

2SC231B 

3024/128 

2SC237D 

3122 

2SC203D 

3122 

2SC211H 

3024/128 

2SC217M 

3024/128 

2SC225A 

3024/128 

2SC231C 

3024/128 

2SC237E 

3122 

2SC203E 

3122 

2SC211J 

3024/128 

2SC2170R 

3024/128 

2SC225B 

3024/128 

2SC231D 

3024/128 

2SC237F 

3122 

2SC203F 

3122 

2SC211K 

3024/128 

2SC217R 

3024/128 

2SC225C 

3024/128 

2SC231E 

3024/128 

2SC237G 

3122 

2SC203G 

3122 

2SC211L 

3024/128 

2SC217X 

3024/128 

2SC225D 

3024/128 

2SC231F 

3024/128 

2SC237GN 

3122 

2SC203GN 

3122 

2SC211M 

3024/128 

2SC217Y 

3024/128 

2SC225E 

3024/128 

2SC231G 

3024/128 

2SC237H 

3122 

2SC203H 

3122 

2SC2110R 

3024/128 

2SC218 

3444/123A 

2SC225F 

3024/128 

2SC231GN 

3024/128 

2SC237J 

3122 

2SC203J 

3122 

2SC211R 

3024/128 

2SC218A 

3444/123A 

2SC225G 

3024/128 

2SC231H 

3024/128 

2SC237K 

3122 

2SC203K 

3122 

2SC211X 

3024/128 

2SC218B 

3124/289 

2SC225GN 

3024/128 

2SC231J 

3024/128 

2SC237L 

3122 

2SC203L 

3122 

2SC211Y 

3024/128 

2SC218C 

3024/128 

2SC225H 

3024/128 

2SC231K 

3024/128 

2SC237M 

3122 

2SC203M 

3122 

2SC212 

3275/194 

2SC218D 

3024/128 

2SC225J 

3024/128 

2SC231L 

3024/128 

2SC2370R 

3122 

2SC2030R 

3122 

2SC212A 

3024/128 

2SC218E 

3024/128 

2SC225K 

3024/128 

2SC231M 

3024/128 

2SC237R 

3122 

2SC203R 

3122 

2SC212B 

3024/128 

2SC218F 

3024/128 

2SC225L 

3024/128 

2SC2310R 

3024/128 

2SC237X 

3122 

2SC203X 

3122 

2SC212C 

3024/128 

2SC218G 

3024/128 

2SC225M 

3024/128 

2SC231R 

3024/128 

2SC237Y 

3122 

2SC203Y 

3122 

2SC212D 

3024/128 

2SC218GN 

3024/128 

2SC2250R 

3024/128 

2SC231X 

3024/128 

2SC238 

3024/128 

2SC204 

3444/123A 

2SC212E 

3024/128 

2SC218H 

3024/128 

2SC225R 

3024/128 

2SC231Y 

3024/128 

2SC238A 

3024/128 

2SC204A 

3122 

2SC212F 

3024/128 

2SC218J 

3024/128 

2SC225X 

3024/128 

2SC232 

3024/128 

2SC238B 

3024/128 

2SC204B 

3122 

2SC212G 

3024/128 

2SC218L 

3024/128 

2SC225Y 

3024/128 

2SC232A 

3024/128 

2SC238C 

3024/128 

2SC204C 

3122 

2SC212GN 

3024/128 

2SC218M 

3024/128 

2SC226 

3024/128 

2SC232B 

3024/128 

2SC238D 

3024/128 

2SC204D 

3122 

2SC212H 

3024/128 

2SC2180R 

3024/128 

2SC226A 

3024/128 

2SC232C 

3024/128 

2SC238E 

3024/128 

2SC204E 

3122 

2SC212J 

3024/128 

2SC218R 

3024/128 

2SC226B 

3024/128 

2SC232D 

3024/128 

2SC238F 

3024/128 

2SC204F 

3122 

2SC212K 

3024/128 

2SC218X 

3024/128 

2SC226C 

3024/128 

2SC232E 

3024/128 

2SC238G 

3024/128 

2SC204G 

3122 

2SC212L 

3024/128 

2SC218Y 

3024/128 

2SC226D 

3024/128 

2SC232F 

3024/128 

2SC238GN 

3024/128 

2SC204GN 

3122 

2SC212M 

3024/128 

2SC220 

3024/128 

2SC226E 

3024/128 

2SC232G 

3024/128 

2SC238H 

3024/128 

2SC204H 

3122 

2SC2120R 

3024/128 

2SC220 OR 

3024/128 

2SC226F 

3024/128 

2SC232GN 

3024/128 

2SC238J 

3024/128 

2SC204J 

3122 

2SC212R 

3024/128 

2SC220 R 

3024/128 

2SC226G 

3024/128 

2SC232H 

3024/128 

2SC238K 

3024/128 

2SC204K 

3122 

2SC212X 

3024/128 

2SC220A 

3024/128 

2SC226GN 

3024/128 

2SC232J 

3024/128 

2SC238L 

3024/128 

2SC204L 

3122 

2SC212Y 

3024/128 

2SC220B 

3024/128 

2SC226H 

3024/128 

2SC232K 

3024/128 

2SC238M 

3024/128 

2SC204M 

3122 

2SC213 

3024/128 

2SC220C 

3024/128 

2SC226J 

3024/128 

2SC232L 

3024/128 

2SC2380R 

3024/128 

2SC2040R 

3122 

2SC213A 

3024/128 

2SC220D 

3024/128 

2SC226K 

3024/128 

2SC232M 

3024/128 

2SC238R 

3024/128 

2SC204R 

3122 

2SC213B 

3024/128 

2SC220E 

3024/128 

2SC226L 

3024/128 

2SC2320R 

3024/128 

2SC238X 

3024/128 

2SC204X 

3122 

2SC213C 

3024/128 

2SC220F 

3024/128 

2SC226M 

3024/128 

2SC232R 

3024/128 

2SC238Y 

3024/128 

2SC204Y 

3122 

2SC213D 

3024/128 

2SC220G 

3024/128 

2SC2260R 

3024/128 

2SC232X 

3024/128 

2SC239 

3444/123A 

2SC205 

3444/123A 

2SC213E 

3024/128 

2SC220GN 

3024/128 

2SC226R 

3024/128 

2SC232Y 

3024/128 

2SC239A 

3122 

2SC205A 

3122 

2SC213F 

3024/128 

2SC220H 

3024/128 

2SC226X 

3024/128 

2SC233 

3024/128 

2SC239B 

3122 

2SC205B 

3122 

2SC213G 

3024/128 

2SC220K 

3024/128 

2SC226Y 

3024/128 

2SC233A 

3024/128 

2SC239C 

3122 

2SC205C 

3122 

2SC213GN 

3024/128 

2SC220L 

3024/128 

2SC227 

3024/128 

2SC233B 

3024/128 

2SC239D 

3122 

2SC205D 

3122 

2SC213H 

3024/128 

2SC220M 

3024/128 

2SC227A 

3024/128 

2SC233C 

3024/128 

2SC239E 

3122 

2SC205F 

3122 

2SC213J 

3024/128 

2SC220X 

3024/128 

2SC227B 

3024/128 

2SC233D 

3024/128 

2SC239F 

3122 

2SC205G 

3122 

2SC213K 

3024/128 

2SC220Y 

3024/128 

2SC227C 

3024/128 

2SC233F 

3024/128 

2SC239G 

3122 

2SC205GN 

3122 

2SC213L 

3024/128 

2SC221 

3024/128 

2SC227D 

3024/128 

2SC233G 

3024/128 

2SC239GN 

3122 

2SC205H 

3122 

2SC213M 

3024/128 

2SC221A 

3024/128 

2SC227E 

3024/128 

2SC233GN 

3024/128 

2SC239H 

3122 

2SC205J 

3122 

2SC2130R 

3024/128 

2SC221B 

3024/128 

2SC227F 

3024/128 

2SC233H 

3024/128 

2SC239J 

3122 

2SC205K 

3122 

2SC213R 

3024/128 

2SC221C 

3024/128 

2SC227G 

3024/128 

2SC233J 

3024/128 

2SC239K 

3122 

2SC205L 

3122 

2SC213X 

3024/128 

2SC221D 

3024/128 

2SC227GN 

3024/128 

2SC233L 

3024/128 

2SC239L 

3122 

2SC205M 

3122 

2SC213Y 

3024/128 

2SC221E 

3024/128 

2SC227H 

3024/128 

2SC233M 

3024/128 

2SC239M 

3122 

2SC2050R 

3122 

2SC214 

3024/128 

2SC221F 

3024/128 

2SC227J 

3024/128 

2SC2330R 

3024/128 

2SC2390R 

3122 

2SC205R 

3122 

2SC214A 

3024/128 

2SC221G 

3024/128 

2SC227K 

3024/128 

2SC233R 

3024/128 

2SC239R 

3122 

2SC205X 

3122 

2SC214B 

3024/128 

2SC221GN 

3024/128 

2SC227L 

3024/128 

2SC233X 

3024/128 

2SC239X 

3122 

2SC205Y 

3122 

2SC214C 

3024/128 

2SC221H 

3024/128 

2SC227M 

3024/128 

2SC233Y 

3024/128 

2SC239Y 

3122 

2SC206 

3018 

2SC214D 

3024/128 

2SC221J 

3024/128 

2SC2270R 

3024/128 

2SC234 

3024/128 

2SC240 

3438 

2SC206A 

3018 

2SC214E 

3024/128 

2SC221K 

3024/128 

2SC227R 

3024/128 

2SC234A 

3024/128 

2SC240A 

3027/130 

2SC206B 

3018 

2SC214F 

3024/128 

2SC221L 

3024/128 

2SC227X 

3024/128 

2SC234B 

3024/128 

2SC240B 

3027/130 

2SC206C 

3018 

2SC214G 

3024/128 

2SC221M 

3024/128 

2SC227Y 

3024/128 

2SC234C 

3024/128 

2SC240C 

3027/130 

2SC206D 

3018 

2SC214GN 

3024/128 

2SC2210R 

3024/128 

2SC228 

3024/128 

2SC234D 

3024/128 

2SC240D 

3027/130 

2SC206E 

3018 

2SC214H 

3024/128 

2SC221R 

3024/128 

2SC228A 

3024/128 

2SC234E 

3024/128 

2SC240E 

3027/130 

2SC206G 

3018 

2SC214J 

3024/128 

2SC221X 

3024/128 

2SC228B 

3024/128 

2SC234F 

3024/128 

2SC240F 

3027/130 

2SC206GN 

3018 

2SC214K 

3024/128 

2SC221Y 

3024/128 

2SC228C 

3024/128 

2SC234G 

3024/128 

2SC240G 

3027/130 

2SC206H 

3018 

2SC214L 

3024/128 

2SC222 

3024/128 

2SC228D 

3024/128 

2SC234GN 

3024/128 

2SC240GN 

3027/130 

2SC206J 

3018 

2SC214M 

3024/128 

2SC222A 

3024/128 

2SC228E 

3024/128 

2SC234H 

3024/128 

2SC240H 

3027/130 

2SC206K 

3018 

2SC2140R 

3024/128 

2SC222B 

3024/128 

2SC228F 

3024/128 

2SC234J 

3024/128 

2SC240J 

3027/130 

2SC206L 

3018 

2SC214X 

3024/128 

2SC222C 

3024/128 

2SC228G 

3024/128 

2SC234K 

3024/128 

2SC240K 

3027/130 

2SC206M 

3018 

2SC214Y 

3024/128 

2SC222D 

3024/128 

2SC228GN 

3024/128 

2SC234L 

3024/128 

2SC240L 

3027/130 

2SC2060R 

3018 

2SC215 

3024/128 

2SC222E 

3024/128 

2SC228H 

3024/128 

2SC234M 

3024/128 

2SC240M 

3027/130 

2SC206R 

3018 

2SC215A 

3024/128 

2SC222F 

3024/128 

2SC228J 

3024/128 

2SC2340R 

3024/128 

2SC2400R 

3027/130 

2SC206X 

3018 

2SC215B 

3024/128 

2SC222G 

3024/128 

2SC228K 

3024/128 

2SC234R 

3024/128 

2SC240R 

3027/130 

2SC206Y 

3018 

2SC215C 

3024/128 

2SC222GN 

3024/128 

2SC228L 

3024/128 

2SC234X 

3024/128 

2SC240X 

3027/130 

2SC208 

3024/128 

2SC215E 

3024/128 

2SC222H 

3024/128 

2SC228M 

3024/128 

2SC234Y 

3024/128 

2SC240Y 

3027/130 

2SC208A 

3024/128 

2SC215F 

3024/128 

2SC222J 

3024/128 

2SC2280R 

3024/128 

2SC235 

3512 

2SC241 

3438 

2SC208B 

3024/128 

2SC215G 

3024/128 

2SC222L 

3024/128 

2SC228R 

3024/128 

2SC235 AUDIO 

3530 

2SC241A 

3027/130 

2SC208C 

3024/128 

2SC215GN 

3024/128 

2SC222M 

3024/128 

2SC228X 

3024/128 

2SC235-0 

3512 

2SC241B 

3027/130 

2SC208D 

3024/128 

2SC215H 

3024/128 

2SC2220R 

3024/128 

2SC228Y 

3024/128 

2SC235A 

3512 

2SC241C 

3027/130 

2SC208E 

3024/128 

2SC215J 

3024/128 

2SC222R 

3024/128 

2SC229 

3024/128 

2SC235B 

3512 

2SC241D 

3027/130 

2SC208F 

3024/128 

2SC215K 

3024/128 

2SC222X 

3024/128 

2SC229A 

3024/128 

2SC235C 

3512 

2SC241E 

3027/130 

2SC208G 

3024/128 

2SC215L 

3024/128 

2SC222Y 

3024/128 

2SC229B 

3024/128 

2SC235D 

3512 

2SC241F 

3027/130 

2SC208GN 

3024/128 

2SC215M 

3024/128 

2SC223 

3024/128 

2SC229C 

3024/128 

2SC235E 

3512 

2SC241G 

3027/130 

2SC208H 

3024/128 

2SC2150R 

3024/128 

2SC223A 

3024/128 

2SC229D 

3024/128 

2SC235F 

3512 

2SC241GN 

3027/130 

2SC208J 

3024/128 

2SC215R 

3024/128 

2SC223B 

3024/128 

2SC229E 

3024/128 

2SC235G 

3512 

2SC241H 

3027/130 

2SC208K 

3024/128 

2SC215X 

3024/128 

2SC223C 

3024/128 

2SC229F 

3024/128 

2SC235GN 

3512 

2SC241K 

3027/130 

2SC208L 

3024/128 

2SC215Y 

3024/128 

2SC223D 

3024/128 

2SC229G 

3024/128 

2SC235H 

3512 

2SC241L 

3027/130 

2SC208M 

3024/128 

2SC216 

3024/128 

2SC223E 

3024/128 

2SC229GN 

3024/128 

2SC235J 

3512 

2SC241M 

3027/130 

2SC2080R 

3024/128 

2SC216A 

3024/128 

2SC223F 

3024/128 

2SC229H 

3024/128 

2SC235K 

3512 

2SC2410R 

3027/130 

2SC208R 

3024/128 

2SC216B 

3024/128 

2SC223G 

3024/128 

2SC229J 

3024/128 

2SC235L 

3512 

2SC241R 

3027/130 

2SC208X 

3024/128 

2SC216C 

3024/128 

2SC223GN 

3024/128 

2SC229K 

3024/128 

2SC235M 

3512 

2SC241X 

3027/130 

2SC208Y 

3024/128 

2SC216D 

3024/128 

2SC223H 

3024/128 

2SC229L 

3024/128 

2SC2350R 

3512 

2SC241Y 

3027/130 

^SC 210 

3024/128 

2SC216E 

3024/128 

2SC223J 

3024/128 

2SC229M 

3024/128 

2SC235R 

3512 

2SC242 

3438 

2SC210 OR 

3024/128 

2SC216F 

3024/128 

2SC223L 

3024/128 

2SC2290R 

3024/128 

2SC235X 

3512 

2SC242A 

3027/130 

2SC210A 

3024/128 

2SC216G 

3024/128 

2SC223M 

3024/128 

2SC229R 

3024/128 

2SC235Y 

3512 

2SC242B 

3027/130 

2SC210B 

3024/128 

2SC216GN 

3024/128 

2SC2230R 

3024/128 

2SC229X 

3024/128 

2SC236 

3024/128 

2SC242C 

3027/130 

2SC210C 

3024/128 

2SC216H 

3024/128 

2SC223R 

3024/128 

2SC229Y 

3024/128 

2SC236A 

3024/128 

2SC242D 

3027/130 

2SC210D 

3024/128 

2SC216J 

3024/128 

2SC223X 

3024/128 

2SC230 

3444/123A 

2SC236B 

3024/128 

2SC242E 

3027/130 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC242F 

3027/130 

2SC263J 

3039/316 

2SC272L 

3039/316 

2SC286 

3452/108 

2SC293 

3048/329 

2SC306 

3024/128 

2SC242G 

3027/130 

2SC263K 

3039/316 

2SC272M 

3039/316 

2SC286A 

3039/316 

2SC293A 

3024/128 

2SC306A 

3024/128 

2SC242GN 

3027/130 

2SC263L 

3039/316 

2SC2720R 

3039/316 

2SC286B 

3039/316 

2SC293B 

3024/128 

2SC306B 

3024/128 

2SC242H 

3027/130 

2SC263M 

3039/316 

2SC272R 

3039/316 

2SC286C 

3039/316 

2SC293C 

3024/128 

2SC306C 

3024/128 

2SC242J 

3027/130 

2SC2630R 

3039/316 

2SC272X 

3039/316 

2SC286D 

3039/316 

2SC293D 

3024/128 

2SC306D 

3024/128 

2SC242K 

3027/130 

2SC263R 

3039/316 

2SC272Y 

3039/316 

2SC286E 

3039/316 

2SC293E 

3024/128 

2SC306E 

3024/128 

2SC242L 

3027/130 

2SC263X 

3039/316 

2SC277 

3835/103A 

2SC286F 

3039/316 

2SC293F 

3024/128 

2SC306F 

3024/128 

2SC242M 

3027/130 

2SC263Y 

3039/316 

2SC277C 

3835/103A 

2SC286G 

3039/316 

2SC293G 

3024/128 

2SC306G 

3024/128 

2SC2420R 

3027/130 

2SC266 

3019 

2SC281 

3444/123A 

2SC286GN 

3039/316 

2SC293GN 

3024/128 

2SC306GN 

3024/128 

2SC242R 

3027/130 

2SC266A 

3039/316 

2SC281A 

3444/123A 

2SC286H 

3039/316 

2SC293H 

3024/128 

2SC306H 

3024/128 

2SC242X 

3027/130 

2SC266B 

3039/316 

2SC281B 

3444/123A 

2SC286J 

3039/316 

2SC293J 

3024/128 

2SC306J 

3024/128 

2SC242Y 

3027/130 

2SC266C 

3039/316 

2SC281BL 

3124/289 

2SC286K 

3039/316 

2SC293K 

3024/128 

2SC306K 

3024/128 

2SC243 

3438 

2SC266D 

3039/316 

2SC281C 

3444/123A 

2SC286L 

3039/316 

2SC293L 

3024/128 

2SC306L 

3024/128 

2SC244 

3027/130 

2SC266E 

3039/316 

2SC281C-EP 

3444/123A 

2SC286M 

3039/316 

2SC293M 

3024/128 

2SC306M 

3024/128 

2SC244A 

3027/130 

2SC266F 

3039/316 

2SC281D 

3444/123A 

2SC2860R 

3039/316 

2SC2930R 

3024/128 

2SC3060R 

3024/128 

2SC244B 

3027/130 

2SC266G 

3039/316 

2SC281E 

3124/289 

2SC286R 

3039/316 

2SC293R 

3024/128 

2SC306R 

3024/128 

2SC244C 

3027/130 

2SC266GN 

3039/316 

2SC281EP 

3444/123A 

2SC286X 

3039/316 

2SC293X 

3024/128 

2SC306X 

3024/128 

2SC244D 

3027/130 

2SC266H 

3039/316 

2SC281F 

3124/289 

2SC286Y 

3039/316 

2SC293Y 

3024/128 

2SC306Y 

3024/128 

2SC244E 

3027/130 

2SC266J 

3039/316 

2SC281G 

3124/289 

2SC287 

3019 

2SC296 

3452/108 

2SC307 

3024/128 

2SC244F 

3027/130 

2SC266K 

3039/316 

2SC281GN 

3124/289 

2SC287A 

3018 

2SC298-4 

3024/128 

2SC307 CB FINAL 3765/195A 

2SC244G 

3027/130 

2SC266L 

3039/316 

2SC281H 

3444/123A 

2SC287B 

3039/316 

2SC299 

3124/289 

2SC307A 

3024/128 

2SC244GN 

3027/130 

2SC266M 

3039/316 

2SC281HA 

3444/123A 

2SC287C 

, 3039/316 

2SC299A 

3124/289 

2SC307B 

3024/128 

2SC244J 

3027/130 

2SC2660R 

3039/316 

2SC281HB 

3444/123A 

2SC287D 

3039/316 

2SC299B 

3124/289 

2SC307C 

3024/128 

2SC244K 

3027/130 

2SC266R 

3039/316 

2SC281HC 

3444/123A 

2SC287E 

3039/316 

2SC299C 

3124/289 

2SC307D 

3024/128 

2SC244L 

3027/130 

2SC266X 

3039/316 

2SC281J 

3124/289 

2SC287F 

3039/316 

2SC299D 

3124/289 

2SC307E 

3024/128 

2SC244M 

3027/130 

2SC266Y 

3039/316 

2SC281K 

3124/289 

2SC287G 

3039/316 

2SC299E 

3124/289 

2SC307F 

3024/128 

2SC2440R 

3027/130 

2SC267 

3444/123A 

2SC281L 

3124/289 

2SC287GN 

3039/316 

2SC299F 

3124/289 

2SC307G 

3024/128 

2SC244R 

3027/130 

2SC267A 

3444/123A 

2SC281M 

3124/289 

2SC287H 

3039/316 

2SC299G 

3124/289 

2SC307GN 

3024/128 

2SC244X 

3027/130 

2SC267B 

3122 

2SC2810R 

3124/289 

2SC287J 

3039/316 

2SC299GN 

3124/289 

2SC307H 

3024/128 

2SC244Y 

3027/130 

2SC267C 

3122 

2SC281R 

3124/289 

2SC287K 

3039/316 

2SC299H 

3124/289 

2SC307J 

3024/128 

2SC245 

3438 

2SC267D 

3122 

2SC281X 

3124/289 

2SC287L 

3039/316 

2SC299J 

3124/289 

2SC307K 

3024/128 

2SC245A 

3561 

2SC267E 

3122 

2SC281Y 

3124/289 

2SC287M 

3039/316 

2SC299K 

3124/289 

2SC307L 

3024/128 

2SC245B 

3561 

2SC267F 

3122 

2SC282 

3444/123A 

2SC2870R 

3039/316 

2SC299L 

3124/289 

2SC307M 

3024/128 

2SC245C 

3561 

2SC267G 

3122 

2SC282A 

3039/316 

2SC287R 

3039/316 

2SC299M 

3124/289 

2SC3070R 

3024/128 

2SC245D 

3561 

2SC267GN 

3122 

2SC282B 

3039/316 

2SC287X 

3039/316 

2SC2990R 

3124/289 

2SC307R 

3024/128 

2SC245E 

3561 

2SC267H 

3122 

2SC282C 

3039/316 

2SC287Y 

3039/316 

2SC299R 

3124/289 

2SC307T 

3048/329 

2SC245GN 

3561 

2SC267J 

3122 

2SC282D 

3039/316 

2SC288 

3019 

2SC299X 

3124/289 

2SC307X 

3024/128 

2SC245J 

3561 

2SC267K 

3122 

2SC282E 

3039/316 

2SC288A 

3444/123A 

2SC299Y 

3124/289 

2SC307Y 

3024/128 

2SC245L 

3561 

2SC267L 

3122 

2SC282F 

3039/316 

2SC288AB 

3019 

2SC300 

3444/123A 

2SC308 

3024/128 

2SC245M 

3561 

2SC267M 

3122 

2SC282G 

3039/316 

2SC288B 

3039/316 

2SC300A 

3444/123A 

2SC308A 

3024/128 

2SC245R 

3561 

2SC2670R 

3122 

2SC282GN 

3039/316 

2SC288C 

3039/316 

2SC300B 

3444/123A 

2SC308B 

3024/128 

2SC245X 

3561 

2SC267R 

3122 

2SC282H 

3444/123A 

2SC288D 

3039/316 

2SC300C 

3444/123A 

2SC308C 

3024/128 

2SC245Y 

3561 

2SC267X 

3122 

2SC282HA 

3444/123A 

2SC288E 

3039/316 

2SC300D 

3444/123A 

2SC308D 

3024/128 

2SC246 

3438 

2SC267Y 

3122 

2SC282HB 

3444/123A 

2SC288F 

3039/316 

2SC300E 

3444/123A 

2SC308E 

3024/128 

2SC247 

3024/128 

2SC268 

3019 

2SC282HC 

3444/123A 

2SC288G 

3039/316 

2SC300F 

3444/123A 

2SC308F 

3024/128 

2SC247A 

3024/128 

2SC268A 

3024/128 

2SC282J 

3039/316 

2SC288GN 

3039/3t6 

2SC300G 

3444/123A 

2SC308G 

3024/128 

2SC247B 

3024/128 

2SC268B 

3039/316 

2SC282K 

3039/316 

2SC288H 

3039/316 

2SC300GN 

3444/123A 

2SC308GN 

3024/128 

2SC247C 

3024/128 

2SC268C 

3039/316 

2SC282L 

3039/316 

2SC288J 

3039/316 

2SC300H 

3444/123A 

2SC308H 

3024/128 

2SC247D 

3024/128 

2SC268D 

3039/316 

2SC282M 

3039/316 

2SC288K 

3039/316 

2SC300J 

3444/123A 

2SC308J 

3024/128 

2SC247E 

3024/128 

2SC268E 

3039/316 

2SC2820R 

3039/316 

2SC288L 

3039/316 

2SC300K 

3444/123A 

2SC308K 

3024/128 

2SC247F 

3024/128 

2SC268F 

3039/316 

2SC282R 

3039/316 

2SC288M 

3039/316 

2SC300L 

3444/123A 

2SC308L 

3024/128 

2SC247G 

3024/128 

2SC268G 

3039/316 

2SC282X 

3039/316 

2SC2880R 

3039/316 

2SC300M 

3444/123A 

2SC308M 

3024/128 

2SC247GN 

3024/128 

2SC268GN 

3039/316 

2SC282Y 

3039/316 

2SC288R 

3039/316 

2SC3000R 

3444/123A 

2SC3080R 

3024/128 

2SC247H 

3024/128 

2SC268H 

3039/316 

2SC283 

3444/123A 

2SC288X 

3039/316 

2SC300R 

3444/123A 

2SC308R 

3024/128 

2SC247J 

3024/128 

2SC268J 

3039/316 

2SC283A 

3122 

2SC288Y 

3039/316 

2SC300X 

3444/123A 

2SC308X 

3024/128 

2SC247L 

3024/128 

2SC268K 

3039/316 

2SC283B 

3122 

2SC289 

3452/108 

2SC300Y 

3444/123A 

2SC308Y 

3024/128 

2SC247M 

3024/128 

2SC268L 

3039/316 

2SC283C 

3122 

2SC289A 

3039/316 

2SC301 

3444/123A 

2SC309 

3024/128 

2SC2470R 

3024/128 

2SC268M 

3039/316 

2SC283D 

3122 

2SC289B 

3039/316 

2SC301A 

3122 

2SC309A 

3024/128 

2SC247R 

3024/128 

2SC2680R 

3039/316 

2SC283E 

3122 

2SC289C 

3039/316 

2SC301B 

3122 

2SC309B 

3024/128 

2SC247X 

3024/128 

2SC268R 

3039/316 

2SC283F 

3122 

2SC289D 

3039/316 

2SC301C 

3122 

2SC309C 

3024/128 

2SC247Y 

3024/128 

2SC268X 

3039/316 

2SC283G 

3122 

2SC289E 

3039/316 

2SC301D 

3122 

2SC309D 

3024/128 

2SC248 

3024/128 

2SC268Y 

3039/316 

2SC283GN 

3122 

2SC289F 

3039/316 

2SC301E 

3122 

2SC309E 

3024/128 

2SC248A 

3024/128 

2SC269 

3452/108 

2SC283H 

3122 

2SC289G 

3039/316 

2SC301F 

3122 

2SC309F 

3024/128 

2SC248B 

3024/128 

2SC269A 

3039/316 

2SC283J 

3122 

2SC289GN 

3039/316 

2SC301G 

3122 

2SC309G 

3024/128 

2SC248C 

3024/128 

2SC269B 

3039/316 

2SC283K 

3122 

2SC289H 

3039/316 

2SC301GN 

3122 

2SC309GN 

3024/128 

2SC248D 

3024/128 

2SC269C 

3039/316 

2SC283L 

3122 

2SC289J 

3039/316 

2SC301H 

3122 

2SC309H 

3024/128 

2SC248E 

3024/128 

2SC269D 

3039/316 

2SC283M 

3122 

2SC289K 

3039/316 

2SC301J 

3122 

2SC309J 

3024/128 

2SC248F 

3024/128 

2SC269E 

3039/316 

2SC2830R 

3122 

2SC289L 

3039/316 

2SC301K 

3122 

2SC309K 

3024/128 

2SC248G 

3024/128 

2SC269F 

3039/316 

2SC283R 

3122 

2SC289M 

3039/316 

2SC301L 

3122 

2SC309L 

3024/128 

2SC248J 

3024/128 

2SC269G 

3039/316 

2SC283X 

3122 

2SC2890R 

3039/316 

2SC301M 

3122 

2SC309M 

3024/128 

2SC248K 

3024/128 

2SC269GN 

3039/316 

2SC283Y 

3122 

2SC289R 

3039/316 

2SC3010R 

3122 

2SC3090R 

3024/128 

2SC248L 

3024/128 

2SC269H 

3039/316 

2SC284 

3444/123A 

2SC289X 

3039/316 

2SC301R 

3122 

2SC309R 

3024/128 

2SC248M 

3024/128 

2SC269J 

3039/316 

2SC284A 

3122 

2SC289Y 

3039/316 

2SC301X 

3122 

2SC309X 

3024/128 

2SC2480R 

3024/128 

2SC269K 

3039/316 

2SC284B 

3122 

2SC290 

3765/195A 

2SC301Y 

3122 

2SC309Y 

3024/128 

2SC248R 

3024/128 

2SC269L 

3039/316 

2SC284C 

3122 

2SC291 

3024/128 

2SC302 

3444/123A 

2SC310 

3024/128 

2SC248X 

3024/128 

2SC269M 

3039/316 

2SC284D 

3122 

2SC291A 

3024/128 

2SC302A 

3122 

2SC310A 

3024/128 

2SC248Y 

3024/128 

2SC2690R 

3039/316 

2SC284E 

3122 

2SC291B 

3024/128 

2SC302B 

3122 

2SC310B 

3024/128 

2SC249 . 

3024/128 

2SC269R 

3039/316 

2SC284F 

3122 

2SC291C 

3024/128 

2SC302C 

3122 

2SC310C 

3024/128 

2SC249A 

3024/128 

2SC269X 

3039/316 

2SC284G 

3122 

2SC291D 

3024/128 

2SC302D 

3122 

2SC310D 

3024/128 

2SC249B 

3024/128 

2SC269Y 

3039/316 

2SC284GN 

3122 

2SC291E 

3024/128 

2SC302E 

3122 

2SC310E 

3024/128 

2SC249C 

3024/128 

2SC271 

3452/108 

2SC284H 

3444/123A 

2SC291F 

3024/128 

2SC302F 

3122 

2SC310F 

3024/128 

2SC249D 

3024/128 

2SC271A 

3039/316 

2SC284HA 

3444/123A 

2SC291G 

3024/128 

2SC302G 

3122 

2SC310G 

3024/128 

2SC249E 

3024/128 

2SC271B 

3039/316 

2SC284HB 

3444/123A 

2SC291GN 

3024/128 

2SC302GN 

3122 

2SC310GN 

3024/128 

2SC249F 

3024/128 

2SC271C 

3039/316 

2SC284HC 

3444/123A 

2SC291H 

3024/128 

2SC302H 

3122 

2SC310H 

3024/128 

2SC249G 

3024/128 

2SC271D 

3039/316 

2SC284J 

3122 

2SC291J 

3024/128 

2SC302J 

3122 

2SC310J 

3024/128 

2SC249GN 

3024/128 

2SC271E 

3039/316 

2SC284K 

3122 

2SC291K 

3024/128 

2SC302K 

3122 

2SC310K 

3024/128 

2SC249H 

3024/128 

2SC271F 

3039/316 

2SC284L 

3122 

2SC291L 

3024/128 

2SC302L 

3122 

2SC310L 

3024/128 

2SC249J 

3024/128 

2SC271G 

3039/316 

2SC284M 

3122 

2SC291M 

3024/128 

2SC302M 

3122 

2SC310M 

3024/128 

2SC249K 

3024/128 

2SC271GN 

3039/316 

2SC2840R 

3122 

2SC2910R 

3024/128 

2SC3020R 

3122 

2SC3100R 

3024/128 

2SC249L 

3024/128 

2SC271H 

3039/316 

2SC284R 

3122 

2SC291R 

3024/128 

2SC302R 

3122 

2SC310R 

3024/128 

2SC249M 

3024/128 

2SC271J 

3039/316 

2SC284X 

3122 

2SC291X 

3024/128 

2SC302X 

3122 

2SC310X 

3024/128 

2SC2490R 

3024/128 

2SC271K 

3039/316 

2SC284Y 

3122 

2SC291Y 

3024/128 

2SC302Y 

3122 

2SC310Y 

3024/128 

2SC249R 

3024/128 

2SC271L 

3039/316 

2SC285 

3444/123A 

2SC292 

3024/128 

2SC305 

3104A 

2SC311 

3048/329 

2SC249X 

3024/128 

2SC271M 

3039/316 

2SC285A 

3444/123A 

2SC292A 

3024/128 

2SC305A 

3104A 

2SC311A 

3047 

2SC249Y 

3024/128 

2SC2710R 

3039/316 

2SC285B 

3122 

2SC292B 

3024/128 

2SC305B 

3104 A 

2SC311B 

3047 

2SC250 

3246/229 

2SC271R 

3039/316 

2SC285C 

3122 

2SC292C 

3024/128 

2SC305C 

3104A 

2SC311C 

3047 

2SC251 

3716/161 

2SC271X 

3039/316 

2SC285D 

3122 

2SC292D 

3024/128 

2SC3050 

3104A 

2SC311D 

3047 

2SC251A 

3716/161 

2SC271Y 

3039/316 

2SC285E 

3122 

2SC292E 

3024/128 

2SC305E 

3104 A 

2SC311E 

3047 

2SC252 

3716/161 

2SC272 

3452/108 

2SC285F 

3122 

2SC292F 

3024/128 

2SC305F 

3104A 

2SC311F 

3047 

2SC253 

3716/161 

2SC272A 

3039/316 

2SC285G 

3122 

2SC292G 

3024/128 

2SC305G 

3104A 

2SC311G 

3047 

2SC263 

3452/108 

2SC272B 

3039/316 

2SC285GN 

3122 

2SC292GN 

3024/128 

2SC305GN 

3104A 

2SC311GN 

3047 

2SC263A 

3039/316 

2SC272C 

3039/316 

2SC285H 

3122 

2SC292H 

3024/128 

2SC305H 

3104A 

2SC311H 

3047 

2SC263B 

3039/316 

2SC272D 

3039/316 

2SC285J 

3122 

2SC292J 

3024/128 

2SC305J 

3104A 

2SC311J 

3047 

2SC263C 

3039/316 

2SC272E 

3039/316 

2SC285K 

3122 

2SC292K 

3024/128 

2SC305K 

3104A 

2SC311K 

3047 

2SC263D 

3039/316 

2SG272F 

3039/316 

2SC285L 

3122 

2SC292L 

3024/128 

2SC305L 

3104A 

2SC311L 

3047 

2SC263E 

3039/316 

2SC272G 

3039/316 

2SC285M 

3122 

2SC292M 

3024/128 

2SC305M 

3104A 

2SC311M 

3047 

2SC263F 

3039/316 

2SC272GN 

3039/316 

2SC2850R 

3122 

2SC2920R 

3024/128 

2SC3050R 

3104A 

2SC3110R 

3047 

2SC263G 

3039/316 

2SC272H 

3039/316 

2SC285R 

3122 

2SC292R 

3024/128 

2SC305R 

3104A 

2SC311R 

3047 

2SC263GN 

3039/316 

2SC272J 

3039/316 

2SC285X 

3122 

2SC292X 

3024/128 

2SC305X 

3104 A 

2SC311X 

3047 

2SC263H 

3039/316 

2SC272K 

3039/316 

2SC285Y 

3122 

2SC292Y 

3024/128 

2SC305Y 

3104A 

2SC311Y 

3047 
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2SC312—2SC377C 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC312 

3049/224 

2SC319A 

3122 

2SC337LN 

3018 

2SC356X 

3039/316 

2SC367M 

3124/289 

2SC372C 

3245/199 

2SC312A 

3048/329 

2SC319B 

3122 

2SC337T 

3018 

2SC356Y 

3039/316 

2SC3670R 

3124/289 

2SC372D 

3245/199 

2SC312B 

3048/329 

2SC319C 

3122 

2SC337X 

3018 

2SC360 

3444/123A 

2SC367R 

3124/289 

2SC372E 

3245/199 

2SC312C 

3048/329 

2SC319D 

3122 

2SC341V 

3764/127 

2SC360A 

3039/316 

2SC367X 

3124/289 

2SC372F 

3245/199 

2SC312D 

3048/329 

2SC319E 

3122 

2SC348 

3117 

2SC360B 

3039/316 

2SC367Y 

3124/289 

2SC372G 

3245/199 

2SC312E 

3048/329 

2SC319F 

3122 

2SC348A 

3117 

2SC360C 

3039/316 

2SC368 

3122 

2SC372GN 

3245/199 

2SC312F 

3048/329 

2SC319G 

3122 

2SC348B 

3117 

2SC360D 

3444/123A 

2SC368A 

3122 

2SC372GR 

3245/199 

2SC312G 

3048/329 

2SC319GN 

3122 

2SC348C 

3117 

2SC360E 

3039/316 

2SC368B 

3122 

2SC372H 

3245/199 

2SC312GN 

3048/329 

2SC319H 

3122 

2SC348D 

3117 

2SC360F 

3039/316 

2SC368C 

3122 

2SC372J 

3245/199 

2SC312H 

3048/329 

2SC319J 

3122 

2SC348E 

3117 

2SC360G 

3039/316 

2SC368D 

3122 

2SC372K 

3245/199 

2SC312J 

3048/329 

2SC319K 

3122 

2SC348F 

3117 

2SC360GN 

3039/316 

2SC368E 

3122 

2SC372L 

3245/199 

2SC312K 

3048/329 

2SC319L 

3122 

2SC348G 

3117 

2SC360H 

3039/316 

2SC368F 

3122 

2SC372M 

3245/199 

2SC312L 

3048/329 

2SC319M 

3122 

2SC348GN 

3117 

2SC360J 

3039/316 

2SC368G 

3122 

2SC3720 

3245/199 

2SC312M 

3048/329 

2SC3190R 

3122 

2SC348H 

3117 

2SC360K 

3039/316 

2SC368GN 

3122 

2SC3720R 

3245/199 

2SC3120R 

3048/329 

2SC319R 

3122 

2SC348J 

3117 

2SC360L 

3039/316 

2SC368H 

3122 

2SC372R 

3245/199 

2SC312R 

3048/329 

2SC319X 

3122 

2SC348K 

3117 

2SC360M 

3039/316 

2SC368J 

3122 

2SC372X 

3245/199 

2SC312X 

3048/329 

2SC319Y 

3122 

2SC348L 

3117 

2SC3600R 

3039/316 

2SC368K 

3122 

2SC372Y 

3245/199 

2SC312Y 

3048/329 

2SC320 

3444/123A 

2SC348M 

3117 

2SC360R 

3039/316 

2SC368L 

3122 

2SC372Y1 

3245/199 

2SC313 

3019 

2SC320A 

3122 

2SC3480R 

3117 

2SC360X 

3039/316 

2SC368M 

3122 

2SC372/4454C 

3245/199 

2SC313A 

3039/316 

2SC320B 

3122 

2SC348X 

3117 

2SC360Y 

3039/316 

2SC3680R 

3122 

2SC373 

3245/199 

2SC313B 

3039/316 

2SC320C 

3122 

2SC348Y 

3117 

2SC361 

3018 

2SC368R 

3122 

2SC373-14 

3245/199 

2SC313C 

3117 

2SC320D 

3122 

2SC349R 

3018 

2SC361A 

3018 

2SC368X 

3122 

2SC373A 

3245/199 

2SC313D 

3039/316 

2SC320E 

3122 

2SC350 

3444/123A 

2SC361B 

3018 

2SC368Y 

3122 

2SC373AL 

3245/199 

2SC313E 

3039/316 

2SC320F 

3122 

2SC350A 

3122 

2SC361C 

3018 

2SC369 

3250/315 

2SC373B 

3245/199 

2SC313F 

3039/316 

2SC320G 

3122 

2SC350B 

3122 

2SC361D 

3018 

2SC369-BLU-G 

3250/315 

2SC373BL 

3245/199 

2SC313G 

3039/316 

2SC320GN 

3122 

2SC350C 

3122 

2SC361E 

3018 

2SC369-GRN-G 

3250/315 

2SC373C 

3245/199 

2SC313GN 

3039/316 

2SC320H 

3122 

2SC350D 

3122 

2SC361F 

3018 

2SC369A 

3250/315 

2SC373D 

3245/199 

2SC313H 

3117 

2SC320J 

3122 

2SC350E 

3122 

2SC361G 

3018 

2SC369B 

3250/315 

2SC373E 

3245/199 

2SC313J 

3039/316 

2SC320K 

3122 

2SC350F 

3122 

2SC361GN 

3018 

2SC369BL 

3250/315 

2SC373F 

3245/199 

2SC313K 

3039/316 

2SC320L 

3122 

2SC350G 

3122 

2SC361H 

3018 

2SC369C 

3250/315 

2SC373G 

3245/199 

2SC313L 

3039/316 

2SC320M 

3122 

2SC350GN 

3122 

2SC361J 

3018 

2SC369D 

3250/315 

2SC373GN 

3245/199 

2SC313M 

3039/316 

2SC3200R 

3122 

2SC350H 

3444/123A 

2SC361K 

3018 

2SC369E 

3250/315 

2SC373GR 

3245/199 

2SC3130R 

3039/316 

2SC320R 

3122 

2SC350J 

3122 

2SC361L 

3018 

2SC369F 

3250/315 

2SC373H 

3245/199 

2SC313R 

3039/316 

2SC320X 

3122 

2SC350K 

3122 

2SC361M 

3018 

2SC369G 

3250/315 

2SC373J 

3245/199 

2SC313X 

3039/316 

2SC320Y 

3122 

2SC350L 

3122 

2SC3610R 

3018 

2SC369GR 

3250/315 

2SC373K 

3245/199 

2SC313Y 

3039/316 

2SC321 

3444/123A 

2SC350M 

3122 

2SC361R 

3018 

2SC369G/BL 

3250/315 

2SC373L 

3245/199 

2SC315 

3444/123A 

2SC321A 

3122 

2SC3500R 

3122 

2SC361X 

3018 

2SC369G/GR 

3250/315 

2SC373M 

3245/199 

2SC315A 

3047 

2SC321B 

3122 

2SC350R 

3122 

2SC361Y 

3018 

2SC369H 

3250/315 

2SC3730R 

3245/199 

2SC315B 

3047 

2SC321C 

3122 

2SC350X 

3122 

2SC362 

3124/289 

2SC369J 

3250/315 

2SC373R 

3245/199 

2SC315C 

3047 

2SC321D 

3122 

2SC350Y 

3122 

2SC362A 

3124/289 

2SC369K 

3250/315 

2SC373W 

3245/199 

2SC315D 

3047 

2SC321E 

3122 

2SC351 

3293/107 

2SC362B 

3124/289 

2SC369L 

3250/315 

2SC373X 

3245/199 

2SC315E 

3047 

2SC321F 

3122 

2SC351A 

3293/107 

2SC362C 

3124/289 

2SC369M 

3250/315 

2SC373Y 

3245/199 

2SC315F 

3047 

2SC321G 

3122 

2SC351B 

3293/107 

2SC362D 

3124/289 

2SC3690R 

3250/315 

2SC374 

3444/123A 

2SC315G 

3047 

2SC321GN 

3122 

2SC351C 

3293/107 

2SC362E 

3124/289 

2SC369R 

3250/315 

2SC374A 

3444/123A 

2SC315GN 

3047 

2SC321H 

3444/123A 

2SC351D 

3293/107 

2SC362F 

. 3124/289 

2SC369V 

3250/315 

2SC374B 

3444/123A 

2SC315H 

3047 

2SC321HA 

3444/123A 

2SC351E 

3293/107 

2SC362G 

3124/289 

2SC369Y 

3250/315 

2SC374BL 

3444/123A 

2SC315J 

3047 

2SC321HB 

3444/123A 

2SC351F 

3293/107 

2SC362GN 

3124/289 

2SC370 

3452/108 

2SC374BLK 

3444/123A 

2SC315K 

3047 

2SC321HC 

3444/123A 

2SC351G 

3293/107 

2SC362H 

3124/289 

2SC370-0 

3018 

2SC374C 

3444/123A 

2SG315L 

3047 

2SC321J 

3122 

2SC351GN 

3293/107 

2SC362J 

3124/289 

2SC370-G 

3245/199 

2SC374D 

3444/123A 

2SC315M 

3047 

2SC321K 

3122 

2SC351H 

3293/107 

2SC362K 

3124/289 

2SC370-T 

3245/199 

2SC374E 

3444/123A 

2SC3150R 

3047 

2SC321L 

3122 

2SC351J 

3293/107 

2SC362L 

3124/289 

2SC370A 

3018 

2SC374F 

3444/123A 

2SC315R 

3047 

2SC321M 

3122 

2SC351K 

3293/107 

2SC362M 

3124/289 

2SC370B 

3018 

2SC374G 

3444/123A 

2SC315X 

3047 

2SC3210R 

3122 

2SC351L 

3293/107 

2SC3620R 

3124/289 

2SC370C 

3018 

2SC374GN 

3444/123A 

2SC315Y 

3047 

2SC321R 

3122 

2SC351M 

3293/107 

2SC362R 

3124/289 

2SC370D 

3018 

2SC374H 

3444/123A 

2SC316 

3452/108 

2SC321X 

3122 

2SC3510R 

3293/107 

2SC362X 

3124/289 

2SC370E 

3018 

2SC374J 

3444/123A 

2SC316A 

3039/316 

2SC321Y 

3122 

2SC351R 

3293/107 

2SC362Y 

3124/289 

2SC370F 

3452/108 

2SC374K 

3444/123A 

2SC316B 

3039/316 

2SC323 

3444/123A 

2SC351Y 

3293/107 

2SC363 

3444/123A 

2SC370G 

3452/108 

2SC374L 

3444/123A 

2SC316C 

3039/316 

2SC323A 

3122 

2SC352 

3024/128 

2SC363A 

3039/316 

2SC370GN 

3018 

2SC374M 

3444/123A 

2SC316D 

3039/316 

2SC323B 

3122 

2SC352A 

3024/128 

2SC363B 

3039/316 

2SC370H 

3452/108 

2SC3740R 

3444/123A 

2SC316E 

3039/316 

2SC323C 

3122 

2SC352B 

3024/128 

2SC363C 

3039/316 

2SC370J 

3452/108 

2SC374R 

3444/123A 

2SC316F 

3039/316 

2SC323D 

3122 

2SC352C 

3024/128 

2SC363D 

3039/316 

2SC370K 

3452/108 

2SC374V 

3444/123A 

2SC316G 

3039/316 

2SC323E 

3122 

2SC352D 

3024/128 

2SC363E 

3039/316 

2SC370L 

3018 

2SC374X 

3444/123A 

2SC316GN 

3039/316 

2SC323F 

3122 

2SC352E 

3024/128 

2SC363F 

3039/316 

2SC370M 

3018 

2SC374Y 

3444/123A 

-2SC316H 

3039/316 

2SC323G 

3122 

2SC352F 

3024/128 

2SC363G 

3039/316 

2SC3700R 

3018 

2SC375 

3132 

2SC316J 

3039/316 

2SC323GN 

3122 

2SC352G 

3024/128 

2SC363GN 

3039/316 

2SC370R 

3018 

2SC375(AUDIO) 

3356 

2SC316K 

3039/316 

2SC323H 

3122 

2SC352GN 

3024/128 

2SC363H 

3039/316 

2SC370T 

3018 

2SC375-0 

3132 

2SC316L 

3039/316 

2SC323J 

3122 

2SC352H 

3024/128 

2SC363J 

3039/316 

2SC370X 

3018 

2SC375-Y 

3132 

2SC316M 

3039/316 

2SC323K 

3122 

2SC352J 

3024/128 

2SC363K 

3039/316 

2SC370Y 

3018 

2SC375A 

3132 

2SC3160R 

3039/316 

2SC323L 

3122 

2SC352K 

3024/128 

2SC363L 

3039/316 

2SC371 

3122 

2SC375A-2B 

3132 

2SC316R 

3039/316 

2SC323M 

3122 

2SC352L 

3024/128 

2SC363M 

3039/316 

2SC371 (0) 

3122 

2SC375A-5B 

3132 

2SC316X 

3039/316 

2SC3230R 

3122 

2SC352M 

3024/128 

2SC3630R 

3039/316 

2SC371-0 

3122 

2SC375A-NB 

3132 

2SC316Y 

3039/316 

2SC323R 

3122 

2SC3520R 

3024/128 

2SC363R 

3039/316 

2SC371-0 

3122 

2SC375AL 

3132 

2SC317 

3444/123A 

2SC323X 

3122 

2SC352R 

3024/128 

2SC363X 

3039/316 

2SC371-ORG-G 

3122 

2SC375B 

3132 

2SC317A 

3444/123A 

2SC323Y 

3122 

2SC352X 

3024/128 

2SC363Y 

3039/316 

2SC371-R 

3122 

2SC375C 

3132 

2SC317B 

3444/123A 

2SC324 

3444/123A 

2SC352Y 

3024/128 

2SC366 

3444/123A 

2SC371-R-1 

3122 

2SC375D 

3132 

2SC317C 

3444/123A 

2SC324A 

3444/123A 

2SC353 

3024/128 

2SC366-ORG-G 

3244 

2SC371-RED-G 

3122 

2SC375E 

3132 

2SC317D 

3444/123A 

2SC324B 

3018 

2SC353A 

3024/128 

2SC366-RED-G 

3244 

2SC371-T 

3122 

2SC375F 

3132 

2SC317E 

3444/123A 

2SC324C 

3018 

2SC353B 

3024/128 

2SC366A 

3122 

2SC371A 

3122 

2SC375G 

3132 

2SC317F 

3444/123A 

2SC324D 

3018 

2SC353C 

3024/128 

2SC366B 

3122 

2SC371B 

3122 

2SC375GN 

3132 

2SC317G 

3444/123A 

2SC324E 

3018 

2SC353D 

3024/128 

2SC366C 

3122 

2SC371C 

3122 

2SC375H 

3132 

2SC317GN 

3444/123A 

2SC324F 

3018 

2SC353E 

3024/128 

2SC366D 

3122 

2SC371D 

3122 

2SC375J 

3132 

2SC317H 

3444/123A 

2SC324G 

3018 

2SC353F 

3024/128 

2SC366E 

3122 

2SC371E 

3122 

2SC375K 

3132 

2SC317J 

3444/123A 

2SC324GN 

3018 

2SC353G 

3024/128 

2SC366F 

3122 

2SC371F 

3122 

2SC375L 

3132 

2SC317K 

3444/123A 

2SC324H 

3444/123A 

2SC353GN 

3024/128 

2SC366G 

3122 

2SC371G 

3122 

2SC375M 

3132 

2SC317L 

3444/123A 

2SC324HA 

3444/123A 

2SC353H 

3024/128 

2SC366GN 

3122 

2SC371GN 

3122 

2SC3750R 

3132 

2SC317M 

3444/123A 

2SC324J 

3018 

2SC353J 

3024/128 

2SC366H 

3122 

2SC371H 

3122 

2SC375R 

3132 

2SC3170R 

3444/123A 

2SC324K 

3018 

2SC353K 

3024/128 

2SC366J 

3122 

2SC371J 

3122 

2SC375X 

3132 

2SC317R 

3444/123A 

2SC324L 

3018 

2SC353L 

3024/128 

2SC366K 

3122 

2SC371K 

3122 

2SC375Y 

3132 

2SC317X 

3444/123A 

2SC324M 

3018 

2SC353M 

3024/128 

2SC366L 

3122 

2SC371L 

3122 

2SC376 

3024/128 

2SC317Y 

3444/123A 

2SC3240R 

3018 

2SC3530R 

3024/128 

2SC366M 

3122 

2SC371M 

3122 

2SC376A 

3024/128 

2SC318 

3444/123A 

2SC324R 

3018 

2SC353R 

3024/128 

2SC3660R 

3122 

2SC3710 

3122 

2SC376B 

3024/128 

2SC318A 

3444/123A 

2SC324TH 

3018 

2SC353X 

3024/128 

2SC366R 

3122 

2SC3710R 

3122 

2SC376C 

3024/128 

2SC318AB 

3124/289 

2SC324X 

3018 

2SC353Y 

3024/128 

2SC366X 

3122 

2SC371R 

3122 

2SC376D 

3024/128 

2SC318B 

3122 

2SC324Y 

3018 

2SC354 

3197/235 

2SC366Y 

3122 

2SC371T 

3122 

2SC376E 

3024/128 

2SC318C 

3122 

2SC325 

3893/152 

2SC356 

3444/123A 

2SC367 

3444/123A 

2SC371X 

3122 

2SC376F 

3024/128 

2SC3180 

3122 

2SC325A 

3893/152 

2SC356A 

3039/316 

2SC367-ORG-G 

3244 

2SC371Y 

3122 

2SC376G 

3024/128 

2SC318E 

3122 

2SC325C 

3893/152 

2SC356B 

3039/316 

2SC367-RED-G 

3244 

2SC372 

3245/199 

2SC376GN 

3024/128 

2SC318F 

3122 

2SC325E 

3893/152 

2SC356C 

3039/316 

2SC367-YEL-G 

3244 

2SC372 BL 

3245/199 

2SC376H 

3024/128 

2SC318G 

3122 

2SC328A 

3444/123A 

2SC356D 

3039/316 

2SC367A 

3124/289 

2SC372(0) 

3245/199 

2SC376J 

3024/128 

2SC318GN 

3122 

2SC335 

3018 

2SC356E 

3039/316 

2SC367B 

3124/289 

2SC372(0) 

3245/199 

2SC376K 

3024/128 

2SC318H 

3122 

2SC337 

3018 

2SC356F 

3039/316 

2SC367C 

3124/289 

2SC372-0 

3245/199 

2SC376L 

3024/128 

2SC318J 

3122 

2SC337A 

3018 

2SC356G 

3039/316 

2SC367D 

3124/289 

2SC372-1 

3245/199 

2SC376M 

3024/128 

2SC318K 

3122 

2SC337B 

3018 

2SC356GN 

3039/316 

2SC367E 

3124/289 

2SC372-2 

3245/199 

2SC3760R 

3024/128 

2SC318L 

3122 

2SC337C 

3018 

2SC356H 

3039/316 

2SC367F 

3124/289 

2SC372-0 

3245/199 

2SC376R 

3024/128 

2SC318M 

3122 

2SC337D 

3018 

2SC356J 

3039/316 

2SC367G 

3124/289 

2SC372-R 

3245/199 

2SC376X 

3024/128 

2SC3180R 

3122 

2SC337E 

3018 

2SC356K 

3039/316 

2SC367GN 

3124/289 

2SC372-Y 

3245/199 

2SC376Y 

3024/128 

2SC318R 

3122 

2SC337F 

3018 

2SC356L 

3039/316 

2SC367H 

3124/289 

2SC372-Z 

3245/199 

2SC377 

3854/123AP 

2SC318X 

3122 

2SC337GN 

3018 

2SC356M 

3039/316 

2SC367J 

3124/289 

2SC372A 

3245/199 

2SC377A 

3854/123AP 

2SC318Y 

3122 

2SC337L 

3018 

2SC3560R 

3039/316 

2SC367K 

3124/289 

2SC372B 

3245/199 

2SC377B 

3854/123AP 

2SC319 

3122 

2SC337LG 

301 & 

2SC356R 

3039/316 

2SC367L 

3124/289 

2SC372BL 

3245/199 

2SC377C 

3854/123AP 
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2SC377D 

3854/123AP 

2SC382 

3132 

2SC387H 

3293/107 

2SC394D 

3124/289 

2SC400-0 

3444/123A 

2SC405GN 

3039/316 

2SC377E 

3854/123AP 

2SC382-V 

3132 

2SC387J 

3293/107 

2SC394E 

3124/289 

2SC400-R 

3444/123A 

2SC405H 

3039/316 

2SC377F 

3854/123AP 

2SC382A 

3132 

2SC387K 

3293/107 

2SC394F 

3124/289 

2SC400-Y , 

3444/123A 

2SC405J 

3039/316 

2SC377G 

3854/123AP 

2SC382B 

3132 

2SC387L 

3293/107 

2SC394G 

3124/289 

2SC400A 

3122 

2SC405K 

3039/316 

2SC377GN 

3854/123AP 

2SC382BK 

3132 

2SC387M 

3293/107 

2SC394GN 

3124/289 

2SC400B 

3122 

2SC405L 

3039/316 

2SC377H 

3854/123AP 

2SC382BL 

3132 

2SC3870R 

3293/107 

2SC394GR 

3124/289 

2SC400C 

3122 

2SC405M 

3039/316 

2SC377J 

3854/123AP 

2SC382BN 

3132 

2SC387R 

3293/107 

2SC394H. 

3124/289 

2SC400D 

3122 

2SC4050R 

3039/316 

2SC377K 

3854/123AP 

2SC382BR 

3132 

2SC387X 

3293/107 

2SC394J 

3124/289 

2SC400E 

3122 

2SC405R 

3039/316 

2SC377L 

3854/123AP 

2SC382C 

3132 

2SC387Y 

3293/107 

2SC394K 

3124/289 

2SC400F 

3122 

2SC405X 

3039/316 

2SC377M 

3854/123AP 

2SC382D 

3132 

2SC388 

3132 

2SC394L 

3124/289 

2SC400G 

3122 

2SC405Y 

3039/316 

2SC3770R 

3854/123AP 

2SC382E 

3132 

2SC388A 

3132 

2SC394M 

3124/289 

2SC400GN 

3122 

2SC406 

3011A 

2SC377R 

3854/123AP 

2SC382F 

3132 

2SC388ATV 

3132 

2SC3940 

3124/289 

2SC400H 

3122 

2SC406A 

3011A 

2SC377X 

3854/123AP 

2SC382G 

3132 

2SC388B 

3132 

2SC3940R 

3124/289 

2SC400J 

3122 

2SC406B 

3011A 

2SC377Y 

3854/123AP 

2SC382GN 

3132 

2SC388C 

3132 

2SC394R 

3124/289 

2SC400K 

3122 

2SC406C 

3011A 

2SC378 

3444/123A 

2SC382GR 

3132 

2SC388D 

3132 

2SC394W 

3124/289 

2SC400L 

3122 

2SC406D 

3011A 

2SC378-YEL 

3246/229 

2SC382H 

3132 

2SC388E 

3132 

2SC394X 

3124/289 

2SC400M 

3122 

2SC406E 

3011A 

2SC378A 

3018 

2SC382J 

3132 

2SC388F 

3132 

2SC394Y 

3124/289 

2SC4000R 

3122 

2SC406F 

3011A 

2SC378B 

3018 

2SC382K 

3132 

2SC388G 

3132 

2SC395 

3444/123A 

2SC400R 

3122 

2SC406G 

3011A 

2SC378C 

3018 

2SC382L 

3132 

2SC388GN 

3132 

2SC395A 

3444/123A 

2SC400X 

3122 

2SC406GN 

3011A 

2SC378D 

3018 

2SC382M 

3132 

2SC388H 

3132 

2SC395B 

3122 

2SC400Y 

3122 

2SC406H 

3011A 

2SC378E 

3018 

2SC3820R 

3132 

2SC388J 

3132 

2SC395C 

3122 

2SC401 

3124/289 

2SC406J 

3011A 

2SC378F 

3018 

2SC382R 

3132 

2SC388K 

3132 

2SC395D 

3122 

2SC401A 

3124/289 

2SC406K 

3011A 

2SC378G 

3018 

2SC382V 

3132 

2SC388L 

3132 

2SC395E 

3122 

2SC401B 

3124/289 

2SC406L 

3011A 

2SC378GN 

3018 

2SC382W 

3132 

2SC388M 

3132 

2SC395F 

3122 

2SC401C 

3124/289 

2SC406M 

3011A 

2SC378H 

3018 

2SC382X 

3132 

2SC3880R 

3132 

2SC395G 

3122 

2SC401D 

3124/289 

2SC4060R 

3011A 

2SC378J 

3018 

2SC382Y 

3132 

2SC388R 

3132 

2SC395GN 

3122 

2SC401E 

3124/289 

2SC406R 

3011A 

2SC378K 

3018 

2SC383 

3124/289 

2SC388X 

3132 

2SC395H 

3122 

2SC401F 

3124/289 

2SC406X 

3011A 

2SC378L 

3018 

2SC383A 

3124/289 

2SC388Y 

3132 

2SC395J 

3122 

2SC401G 

3124/289 

2SC406Y 

3011A 

2SC378M 

3018 

2SC383B 

3124/289 

2SC389 

3019 

2SC395K 

3122 

2SC401GN 

3124/289 

2SC407 

3438 

2SC3780R 

3018 

2SC383C 

3124/289 

2SC389-0 

3019 

2SC395L 

3122 

2SC401H 

3124/289 

2SC408 

3439/163A 

2SC378R 

3018 

2SC3830 

3124/289 

2SC389A 

3019 

2SC395M 

3122 

2SC401J 

3124/289 

2SC408A 

3111 

2SC378X 

3018 

2SC383E 

3124/289 

2SC389B 

3019 

2SC3950R 

3122 

2SC401K 

3124/289 

2SC408B 

3111 

2SC378Y 

3018 

2SC383F 

3124/289 

2SC389C 

3019 

2SC395R 

3444/123A 

2SC401L 

3124/289 

2SC408C 

3111 

2SC379 

3444/123A 

2SC383G 

3124/289 

2SC389D 

3019 

2SC395X 

3122 

2SC401M 

3124/289 

2SC408D 

3111 

2SC379A 

3122 

2SC383GN 

3124/289 

2SC389E 

3019 

2SC395Y 

3122 

2SC4010R 

3124/289 

2SC408E 

3111 

2SC379B 

3122 

2SC383H 

3124/289 

2SC389F 

3019 

2SC396 

3444/123A 

2SC401R 

3124/289 

2SC408F 

3111 

2SC379C 

3122 

2SC383J 

3124/289 

2SC389G 

3019 

2SC396A 

3122 

2SC401Y 

3124/289 

2SC408G 

3111 

2SC379D 

3122 

2SC383K 

3124/289 

2SC389GN 

3019 

2SC396B 

3122 

2SC402 

3444/123A 

2SC408GN 

3111 

2SC379E 

3122 

2SC383L 

3124/289 

2SC389H 

3019 

2SC396C 

3122 

2SC402A 

3444/123A 

2SC408H 

3111 

2SC379F 

3122 

2SC383M 

3124/289 

2SC389J 

3019 

2SC396D 

3122 

2SC402B 

3124/289 

2SC408J 

3111 

2SC379G 

3122 

2SC3830R 

3124/289 

2SC389K 

3019 

2SC396E 

3122 

2SC402C 

3124/289 

2SC408K 

3111 

2SC379GN 

3122 

2SC383R 

3124/289 

2SC389L 

3019 

2SC396F 

3122 

2SC402D 

3124/289 

2SC408L 

3111 

2SC379H 

3122 

2SC383W 

3124/289 

2SC389M 

3019 

2SC396G 

3122 

2SC402E 

3124/289 

2SC408M 

3111 

2SC379J 

3122 

2SC383X 

3124/289 

2SC3890R 

3019 

2SC396G-GR 

3444/123A 

2SC402F 

3124/289 

2SC4080R 

3111 

2SC379K 

3122 

2SC383Y 

3124/289 

2SC389R 

3019 

2SC396GN 

3122 

2SC402G 

3124/289 

2SC408R 

3111 

2SC379L 

3122 

2SC384 

3132 

2SC389Y 

3019 

2SC396H 

3122 

2SC402GN 

3124/289 

2SC408X 

3111 

2SC379M 

3122 

2SC3840 

3132 

2SC390 

3039/316 

2SC396J 

3122 

2SC402H 

3124/289 

2SC408Y 

3111 

2SC3790R 

3122 

2SC384-0 

3132 

2SC390A 

3039/316 

2SC396K 

3122 

2SC402J 

3124/289 

2SC409 

3439/163A 

2SC379R 

3122 

2SC384A 

3132 

2SC390B 

3117 

2SC396L 

3122 

2SC402K 

3124/289 

2SC409A 

3111 

2SC379X 

3122 

2SC384B 

3132 

2SC390C 

3117 

2SC396M 

3122 

2SC402L 

3124/289 

2SC409B 

3111 

2SC379Y 

3122 

2SC384C 

3132 

2SC390D 

3117 

2SC3960R 

3122 

2SC402M 

3124/289 

2SC409C 

3111 

2SC380 

3245/199 

2SC384D 

3132 

2SC390E 

3117 

2SC396R 

3122 

2SC4020R 

3124/289 

2SC409D 

3111 

2SC380 OR 

3245/199 

2SC384E 

3132 

2SC390F 

3117 

2SC396X 

3122 

2SC402R 

3124/289 

2SC409E 

3111 

2SC380(0) 

3245/199 

2SC384F 

3132 

2SC390G 

3117 

2SC396Y 

3122 

2SC402X 

3124/289 

2SC409F 

3111 

2SC380-0 

3245/199 

2SC384G 

3132 

2SC390GN 

3117 

2SC397 

3452/108 

2SC402Y 

3124/289 

2SC409G 

3111 

2SC380-R 

3245/199 

2SC384GN 

3132 

2SC390H 

3117 

2SC397A 

3039/316 

2SC403 

3124/289 

2SC409GN 

3111 

2SC380A0 

3245/199 

2SC384H 

3132 

2SC390J 

3117 

2SC397B 

3039/316 

2SC403(C) 

3124/289 

2SC409H 

3111 

2SC380A 

3245/199 

2SC384J 

3132 

2SC390K 

3117 

2SC397C 

3039/316 

2SC403-2 

3124/289 

2SC409J 

3111 

2SC380A Y 

3245/199 

2SC384K 

3132 

2SC390L 

3117 

2SC397D 

3039/316 

2SC403-3 

3124/289 

2SC409K 

3111 

2SC380A-0 

3245/199 

2SC384L 

3132 

2SC390M 

3117 

2SC397E 

3039/316 

2SC403-4 

3124/289 

2SC409L 

3111 

2SC380A-R 

3245/199 

2SC384M 

3132 

2SC3900R 

3117 

2SC397F 

3039/316 

2SC403-5 

3124/289 

2SC409M 

3111 

2SC380AR 

3245/199 

2SC3840R 

3132 

2SC390R 

3117 

2SC397G 

3039/316 

2SC403A 

3124/289 

2SC4090R 

3111 

2SC380ATV 

3245/199 

2SC384R 

3132 

2SC390X 

3117 

2SC397GN 

3039/316 

2SC403AL 

3124/289 

2SC409R 

3111 

2SC380AY 

3245/199 

2SC384X 

3132 

2SC390Y 

3117 

2SC397H 

3039/316 

2SC403B 

3124/289 

2SC409X 

3111 

2SC380B 

3245/199 

2SC384Y 

3132 

2SC391 

3039/316 

2SC397J 

3039/316 

2SC403C 

3124/289 

2SC409Y 

3111' 

2SC380B-Y 

3245/199 

2SC385 

3293/107 

2SC391A 

3039/316 

2SC397K 

3039/316 

2SC403C-2 

3124/289 

2SC410 

3439/163A 

2SC380C 

3245/199 

2SC385A 

3293/107 

2SC391B 

3039/316 

2SC397L 

3039/316 

2SC403C-3 

3124/289 

2SC410A 

3111 

2SC380C-Y 

3245/199 

2SC385B 

3293/107 

2SC391C 

3039/316 

2SC397M 

3039/316 

2SC403C-4 

3124/289 

2SC410B 

3111 

2SC380D 

3245/199 

2SC385C 

3293/107 

2SC391D 

3039/316 

2SC3970R 

3039/316 

2SC403C-5 

3124/289 

2SC410C 

3111 

2SC380D-Y 

3245/199 

2SC385D 

3293/107 

2SC391E 

3039/316 

2SC397R 

3039/316 

2SC403CG 

3124/289 

2SC410D 

3111 

2SC380E 

3245/199 

2SC385E 

3293/107 

2SC391F 

3039/316 

2SC397X 

3039/316 

2SC403D 

3124/289 

2SC410E 

3111 

2SC380E-Y 

3245/199 

2SC385F 

3293/107 

2SC391G 

3039/316 

2SC397Y 

3039/316 

2SC403E 

3124/289 

2SC410F 

3111 

2SC380F 

3245/199 

2SC385G 

3293/107 

2SC391GN 

3039/316 

2SC398 

3018 

2SC403F 

3124/289 

2SC410G 

3111 

2SC380F-Y 

3245/199 

2SC385GN 

3293/107 

2SC391H 

3039/316 

2SC398(FA-1) 

3018 

2SC403G 

3124/289 

2SC410GN 

3111 

2SC380G 

3245/199 

2SC385H 

3293/107 

2SC391J 

3039/316 

2SC398A 

3018 

2SC403GN 

3124/289 

2SC410H 

3111 

2SC380GN 

3245/199 

2SC385J 

3293/107 

2SC391K 

3039/316 

2SC398B 

3018 

2SC403H 

3124/289 

2SC410J 

3111 

2SC380H 

3245/199 

2SC385K 

3293/107 

2SC391L 

3039/316 

2SC398C 

3018 

2SC403J 

3124/289 

2SC410K 

3111 

2SC380J 

3245/199 

2SC385L 

3293/107 

2SC391M 

3039/316 

2SC398D 

3018 

2SC403K 

3124/289 

2SC410L 

3111 

2SC380K 

3245/199 

2SC385M 

3293/107 

2SC3910R 

3039/316 

2SC398E 

3018 

2SC403L 

3124/289 

2SC410M 

3111 

2SC380L 

3245/199 

2SC3850R 

3293/107 

2SC391R 

3039/316 

2SC398F 

3018 

2SC403M 

3124/289 

2SC4100R 

3111 

2SC380M 

3245/199 

2SC385R 

3293/107 

2SC391X 

3039/316 

2SC398G 

3018 

2SC4030R 

3124/289 

2SC410R 

3111 

2SC3800 

3245/199 

2SC385Y 

3293/107 

2SC391Y 

3039/316 

2SC398GN 

3018 

2SC403R 

3124/289 

2SC410X 

3111 

2SC3800R 

3245/199 

2SC386 

3452/108 

2SC392 

3452/108 

2SC398H 

3018 

2SC403X 

3124/289 

2SC410Y 

3111 

2SC380R 

3245/199 

2SC386A 

3039/316 

2SC392A 

3039/316 

2SC398J 

3018 

2SC403Y 

3124/289 

2SC411 

3439/163A 

2SC380X 

3245/199 

2SC386A-0(TV) 

3452/108 

2SC392B 

3039/316 

2SC398K 

3018 

2SC404 

3444/123A 

2SC411A 

3111 

2SC380Y 

3245/199 

2SC386B 

3039/316 

2SC392C 

3039/316 

2SC398L 

3018 

2SC404A 

3018 

2SC411B 

3111 

2SC381 

3122 

2SC386C 

3039/316 

2SC392D 

3039/316 

2SC398M 

3018 

2SC404B 

3018 

2SC411C 

3111 

2SC381 0 

3122 

2SC386D 

3039/316 

2SC392E 

3039/316 

2SC3980R 

3018 

2SC404C 

3018 

2SC411D 

3111 

2SC381-0 

3122 

2SC386E 

3039/316 

2SC392F 

3039/316 

2SC398R 

3018 

2SC404D 

3018 

2SC411E 

3111 

2SC381-0 

3122 

2SC386F 

3039/316 

2SC392G 

3039/316 

2SC398X 

3018 

2SC404E 

3018 

2SC411F 

3111 

2SC381A 

3122 

2SC386G 

3039/316 

2SC392GN 

3039/316 

2SC398Y 

3018 

2SC404F 

3018 

2SC411G 

3111 

2SC381B 

3122 

2SC386GN 

3039/316 

2SC392H 

3039/316 

2SC399 

3018 

2SC404G 

3018 

2SC411GN 

3111 

2SC381BN 

3122 

2SC386H 

3039/316 

2SC392J 

3039/316 

2SC399A 

3018 

2SC404GN 

3018 

2SC411H 

3111 

2SC381BN-1 

3122 

2SC386J 

3039/316 

2SC392K 

3039/316 

2SC399B 

3018 

2SC404H 

3018 

2SC411J 

3111 

2SC381C 

3122 

2SC386K 

3039/316 

2SC392L 

3039/316 

2SC399C 

3018 

2SC404J 

3018 

2SC411K 

3111 

2SC381D 

3122 

2SC386L 

3039/316 

2SC392M 

3039/316 

2SC3990 

3018 

2SC404K 

3018 

2SC411L 

3111 

2SC381E 

3122 

2SC386M 

3039/316 

2SC3920R 

3039/316 

2SC399E 

3018 

2SC404L 

3018 

2SC411M 

3111 

2SC381F 

3122 

2SC3860R 

3039/316 

2SC392R 

3039/316 

2SC399F 

3018 

2SC404M 

3018 

2SC4110R 

3111 

2SC381G 

3122 

2SC386R 

3039/316 

2SC392X 

3039/316 

2SC399G 

3018 

2SC4040R 

3018 

2SC411R 

3111 

2SC381GN 

3122 

2SC386X 

3039/316 

2SC392Y 

3039/316 

2SC399GN 

3018 

2SC404R 

3018 

2SC411X 

3111 

2SC381H 

3122 

2SC386Y 

3039/316 

2SC394 

3124/289 

2SC399H 

3018 

2SC404X 

3018 

2SC411Y 

3111 

2SC381J 

3122 

2SC387 

3293/107 

2SC394(0) 

3124/289 

2SC399J 

3018 

2SC404Y 

3018 

2SC412 

3439/163A 

2SC381K 

3122 

2SC387A 

3293/107 

2SC394(0) 

3124/289 

2SC399K 

3018 

2SC405 

3452/108 

2SC412A 

3111 

2SC381L 

3122 

2SC387B 

3293/107 

2SC394-0 

3124/289 

2SC399L 

3018 

2SC405A 

3039/316 

2SC412B 

3111 

2SC381M 

3122 

2SC387C 

3293/107 

2SC394-0 

3124/289 

2SC399M 

3018 

2SC405B 

3039/316 

2SC412C 

3111 

2SC3810R 

3122 

2SC387D 

3293/107 

2SC394-Y 

3124/289 

2SC3990R 

3018 

2SC405C 

3039/316 

2SC412D 

3111 

2SC381R 

3122 

2SC387E 

3293/107 

2SC394A 

3124/289 

2SC399R 

3018 

2SC405D 

3039/316 

2SC412E 

3111 

2SC381RL 

3122 

2SC387F 

3293/107 

2SC394AP 

3124/289 

2SC399X 

3018 

2SC405E 

3039/316 

2SC412F 

3111 

2SC381X 

3122 

2SC387G 

3293/107 

2SC394B 

3124/289 

2SC399Y 

3018 

2SC405F 

3039/316 

2SC412G 

3111 

2SC381Y 

3122 

2SC387GN 

3293/107 

2SC394C 

3124/289 

2SC400 

3444/123A 

2SC405G 

3039/316 

2SC412GN 

3111 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

2SC412H 

3111 

2SC442GN 

3124/289 

2SC456Y 

3048/329 

2SC463R 

3039/316 

2SC472L 

3018 

2SC481J 

3765/195A 

2SC412J 

3111 

2SC442H 

3124/289 

2SC458 

3124/289 

2SC463X 

3039/316 

2SC472M 

3018 

2SC481K 

3765/195A 

2SC412K 

3111 

2SC442J 

3124/289 

2SC458(1G)D 

3124/289 

2SC463Y 

3039/316 

2SC4720R 

3018 

2SC481L 

3765/195A 

2SC412L 

3111 

2SC442K 

3124/289 

2SC458(C) 

3124/289 

2SC464 

3018 

2SC472R 

3018 

2SC481M 

3765/195A 

2SC412M 

3111 

2SC442L 

3124/289 

2SC458-4 

3124/289 

2SC464A 

3018 

2SC472X 

3018 

2SC4810R 

3765/195A 

2SC4120R 

3111 

2SC442M 

3124/289 

2SC458-5 

3124/289 

2SC464B 

3018 

2SC472Y 

3018 

2SC481R 

3765/195A 

2SC412R 

3111 

2SC4420R 

3124/289 

2SC458-A 

3124/289 

2SC464C 

3137/192A 

2SC474 

3444/123A 

2SC481X 

3765/195A 

2SC412X 

3111 

2SC442R 

3124/289 

2SC458-B 

3124/289 

2SC464D 

3018 

2SC475 

3444/123A 

2SC481Y 

3765/195A 

2SC412Y 

3111 

2SC442X 

3124/289 

2SC458A 

3124/289 

2SC464E 

3018 

2SC475A 

3124/289 

2SC482 

3512 

2SC423 

3444/123A 

2SC442Y 

3124/289 

2SC458AD 

3124/289 

2SC464F 

3018 

2SC475B 

3124/289 

2SC482-GR 

3512 

2SC423A 

3024/128 

2SC443 

3024/128 

2SC458B 

3124/289 

2SC464G 

3018 

2SC475C 

3124/289 

2SC482A 

3512 

2SC423B 

3444/123A 

2SC443A 

3024/128 

2SC458B-D 

3124/289 

2SC464GN 

3018 

2SC475D 

3124/289 

2SC482B 

3512 

2SC423C 

3444/123A 

2SC443B 

3024/128 

2SC458BC 

3124/289 

2SC464H 

3018 

2SC475E 

3124/289 

2SC482C 

3512 

2SC423D 

3444/123A 

2SC443C 

3024/128 

2SC458BK 

3124/289 

2SC464J 

3018 

2SC475F 

3124/289 

2SC482D 

3512 

2SC423E 

3444/123A 

2SC443D 

3024/128 

2SC458BL 

3124/289 

2SC464K 

3018 

2SC475G 

3124/289 

2SC482E 

3512 

2SC423F 

3444/123A 

2SC443E 

3024/128 

2SC458BLG 

3137/192A 

2SC464L 

3018 

2SC475GN 

3124/289 

2SC482F 

3512 

2SC423G 

3024/128 

2SC443F 

3024/128 

2SC458C 

3124/289 

2SC464M 

3018 

2SC475H 

3124/289 

2SC482G 

3512 

2SC423GN 

3024/128 

2SC443G 

3024/128 

2SC458CLG 

3124/289 

2SC4640R 

3018 

2SC475J 

3124/289 

2SC482GN 

3512 

2SC423H 

3024/128 

2SC443GN 

3024/128 

2SC458CM 

3124/289 

2SC464R 

3018 

2SC475K 

3444/123A 

2SC482GR 

3512 

2SC423J 

3024/128 

2SC443H 

3024/128 

2SC458D 

3124/289 

2SC464X 

3018 

2SC475L 

3124/289 

2SC482GRY 

3512 

2SC423K 

3024/128 

2SC443J 

3024/128 

2SC458G 

3124/289 

2SC464Y 

3018 

2SC475M 

3124/289 

2SC482H 

3512 

2SC423L 

3024/128 

2SC443K 

3024/128 

2SC458GLB 

3124/289 

2SC465 

3018 

2SC4750R 

3124/289 

2SC482J 

3512 

2SC423M 

3024/128 

2SC443L 

3024/128 

2SC458K 

3124/289 

2SC465A 

3018 

2SC475R 

3124/289 

2SC482K 

3512 

2SC4230R 

3024/128 

2SC443M 

3024/128 

2SC458L 

3124/289 

2SC465B 

3018 

2SC475X 

3124/289 

2SC482L 

3512 

2SC423R 

3024/128 

2SC4430R 

3024/128 

2SC458LB 

3124/289 

2SC465C 

3018 

2SC475Y 

3124/289 

2SC482M 

3512 

2SC423X 

3024/128 

2SC443R 

3024/128 

2SC458LC 

3124/289 

2SC465D 

3018 

2SC476 

3444/123A 

2SC4820R 

3512 

2SC423Y 

3024/128 

2SC443X 

3024/128 

2SC458LG 

3124/289 

2SC465E 

3018 

2SC476A 

3122 

2SC482R 

3512 

2SC424 

3444/123A 

2SC443Y 

3024/128 

2SC458LG(B) 

3124/289 

2SC465F 

3018 

2SC476B 

3122 

2SC482X 

3512 

2SC424D 

3444/123A 

2SC445 

3104A 

2SC458LGB 

3124/289 

2SC465G 

3018 

2SC476C 

3122 

2SC482Y 

3512 

2SC425 

3444/123A 

2SC445A 

3104 A 

2SC458LGC 

3124/289 

2SC465GN 

3018 

2SC476D 

3122 

2SC484 

3024/128 

2SC425A 

3024/128 

2SC445B 

3104A 

2SC458LGC-6 

3124/289 

2SC465H 

3018 

2SC476E 

3122 

2SC484A 

3024/128 

2SC425B 

3444/123A 

2SC445C 

3104A 

2SC458LGC,LGD 

3124/289 

2SC465J 

3018 

2SC476F 

3122 

2SC484B 

3024/128 

2SC425C 

3444/123A 

2SC445D 

3104A 

2SC458LGD 

3124/289 

2SC465K 

3018 

2SC476G 

3122 

2SC484BL 

3748/282 

2SC425D 

3444/123A 

2SC445E 

3104A 

2SC458LGO 

3124/289 

2SC465L 

3018 

2SC476GN 

3122 

2SC484C 

3024/128 

2SC425E 

3444/123A 

2SC445F 

3104A 

2SC458LGR 

3124/289 

2SC465M 

3018 

2SC476H 

3122 

2SC484D 

3024/128 

2SC425F 

3444/123A 

2SC445G 

3104A 

2SC458M 

3124/289 

2SC4650R 

3018 

2SC476J 

3122 

2SC484E 

3024/128 

2SC425G 

3024/128 

2SC445GN 

3104A 

2SC458P 

3124/289 

2SC465R 

3018 

2SC476K 

3122 

2SC484F 

3024/128 

2SC425GN 

3024/128 

2SC445H 

3104A 

2SC458R 

3124/289 

2SC465X 

3018 

2SC476L 

3122 

2SC484G 

3024/128 

2SC425H 

3024/128 

2SC445J 

3104A 

2SC459 

3122 

2SC465Y 

3018 

2SC476M 

3122 

2SC484GN 

3024/128 

2SC425K 

3024/128 

2SC445K 

3104A 

2SC459A 

3122 

2SC466 

3018 

2SC4760R 

3122 

2SC484H 

3024/128 

2SC425L 

3024/128 

2SC445L 

3104A 

2SC459C 

3122 

2SC466A 

3018 

2SC476R 

3122 

2SC484J 

3024/128 

2SC425M 

3024/128 

2SC445M 

3104A 

2SC459D 

3122 

2SC466B 

3018 

2SC476X 

3122 

2SC484K 

3024/128 

2SC4250R 

3024/128 

2SC4450R 

3104 A 

2SC459E 

3122 

2SC466C 

3018 

2SC476Y 

3122 

2SC484L 

3024/128 

2SC425R 

3024/128 

2SC445R 

3104A 

2SC459F 

3122 

2SC466D 

3018 

2SC477 

3452/108 

2SC484M 

3024/128 

2SC425X 

3024/128 

2SC445X 

3104A 

2SC459G 

3122 

2SC466E 

3018 

2SC477A 

3039/316 

2SC4840R 

3024/128 

2SC425Y 

3024/128 

2SC445Y 

3104A 

2SC459GN 

3122 

2SC466F 

3018 

2SC477B 

3039/316 

2SC484R 

3024/128 

2SC429 

3452/108 

2SC454 

3124/289 

2SC459H 

3122 

2SC466G 

3018 

2SC477C 

3039/316 

2SC484X 

3024/128 

2SC429A 

3018 

2SC454B 

3124/289 

2SC459J 

3122 

2SC466GN 

3018 

2SC477D 

3039/316 

2SC484Y 

3024/128 

2SC429B 

3018 

2SC454(A) 

3124/289 

2SC459K 

3122 

2SC466H 

3117 

2SC477E 

3039/316 

2SC485 

3748/282 

2SC429C 

3018 

2SC454(B) 

3124/289 

2SC459L 

3122 

2SC466J 

3018 

2SC477F 

3039/316 

2SC485A 

3748/282 

2SC429D 

3018 

2SC454-3 

3124/289 

2SC459M 

3122 

2SC466K 

3018 

2SC477G 

3039/316 

2SC485B 

3748/282 

2SC429E 

3018 

2SC454-5 

3124/289 

2SC4590R 

3122 

2SC466L 

3018 

2SC477GN 

3039/316 

2SC485BL 

3748/282 

2SC429F 

3018 

2SC454A 

3124/289 

2SC459R 

3122 

2SC466M 

3018 

2SC477H 

3039/316 

2SC485C 

3748/282 

2SC429G 

3018 

2SC454B 

3124/289 

2SC459X 

3122 

2SC4660R 

3018 

2SC477J 

3039/316 

2SC485D 

3748/282 

2SC429GN 

3018 

2SC454B-6 

3124/289 

2SC459Y 

3122 

2SC466R 

3018 

2SC477K 

3039/316 

2SC485E 

3748/282 

2SC429H 

3018 

2SC454BL 

3124/289 

2SC460 

3122 

2SC466X 

3018 

2SC477L 

3039/316 

2SC485F 

3748/282 

2SC429J 

3452/108 

2SC454C 

3124/289 

2SC460(A) 

3122 

2SC466Y 

3018 

2SC477M 

3039/316 

2SC485G 

3748/282 

2SC429K 

3018 

2SC454D 

3124/289 

2SC460(B) 

3122 

2SC468 

3444/123A 

2SC4770R 

3039/316 

2SC485GN 

3748/282 

2SC429L 

3018 

2SC454E 

3124/289 

2SC460-5 

3122 

2SC468(LGR) 

3137/192A 

2SC477R 

3039/316 

2SC485H 

3748/282 

2SC429M 

3018 

2SC454F 

3124/289 

2SC460-B 

3122 

2SC468A 

3444/123A 

2SC477X 

3039/316 

2SC485J 

3748/282 

2SC4290R 

3018 

2SC454G 

3124/289 

2SC460-C 

3122 

2SC468B 

3137/192A 

2SC477Y 

3039/316 

2SC485K 

3748/282 

2SC429R 

3018 

2SC454GN 

3124/289 

2SC460A 

3122 

2SC469 

3018 

2SC478 

3018 

2SC485L 

3748/282 

2SC429X 

3452/108 

2SC454H 

3124/289 

2SC460A2302-17 

3122 

2SC469A 

3018 

2SC478(D) 

3048/329 

2SC485M 

3748/282 

2SC429Y 

3018 

2SC454J 

3124/289 

2SC460AB 

3122 

2SC469B 

3018 

2SC478-4 

3047 

2SC4850R 

3748/282 

2SC430 

3452/108 

2SC454K 

3124/289 

2SC460B 

3122 

2SC469C 

3018 

2SC478A 

3047 

2SC485R 

3748/282 

2SC430A 

3018 

2SC454L 

3124/289 

2SC460BL 

3122 

2SC469D 

3018 

2SC478B 

3047 

2SC485X 

3748/282 

2SC430B 

3018 

2SC454LA 

3124/289 

2SC460C 

3122 

2SC469E 

3018 

2SC478C 

3047 

2SC485Y 

3748/282 

2SC430C 

3018 

2SC454M 

3124/289 

2SC460D 

3122 

2SC469F 

3452/108 

2SC478D 

3047 

2SC486 

3748/282 

2SC430D 

3018 

2SC4540 

3124/289 

2SC460E 

3122 

2SC469G 

3018 

2SC478E 

3047 

2SC486A 

3748/282 

2SC430E 

3018 

2SC4540R 

3124/289 

2SC460F 

3122 

2SC469GN 

3018 

2SC478F 

3047 

2SC486B 

3748/282 

2SC430F 

3018 

2SC454R 

3124/289 

2SC460G 

3122 

2SC469H 

3018 

2SC478G 

3047 

2SC486BL 

3748/282 

2SC430G 

3018 

2SC454X 

3124/289 

2SC460GN 

3122 

2SC469J 

3018 

2SC478GN 

3047 

2SC486C 

3748/282 

2SC430GN 

3018 

2SC454Y 

3124/289 

2SC460H 

3122 

2SC469K 

3018 

2SC478H 

3047 

2SC486D 

3748/282 

2SC430H 

3452/108 

2SC455 

3018 

2SC460J 

3122 

2SC469L 

3018 

2SC478J 

3047 

2SC486E 

3748/282 

2SC430J 

3018 

2SC455A 

3018 

2SC460K 

3122 

2SC469M 

3018 

2SC478K 

3047 

2SC486F 

3748/282 

2SC430K 

3018 

2SC455B 

3018 

2SC460L 

3122 

2SC4690R 

3018 

2SC478L 

3047 

2SC486G 

3748/282 

2SC430L 

3018 

2SC455C 

3018 

2SC460M 

3122 

2SC469Q 

3018 

2SC478M 

3047 

2SC486GN 

3748/282 

2SC430M 

3018 

2SC455D 

3018 

2SC4600R 

3122 

2SC469R 

3018 

2SC4780R 

3047 

2SC486H 

3748/282 

2SC4300R 

3018 

2SC455E 

3018 

2SC460R 

3122 

2SC469X 

3018 

2SC478R 

3047 

2SC486J 

3748/282 

2SC430R 

3018 

2SC455F 

3018 

2SC460X 

3122 

2SC469Y 

3018 

2SC478X 

3047 

2SC486K 

3748/282 

2SC430W 

3452/108 

2SC455G 

3018 

2SC460Y 

3122 

2SC470 

3045/225 

2SC478Y 

3047 

2SC486L 

3748/282 

2SC430X 

3018 

2SC455GN 

3018 

2SC461 

3122 

2SC470A 

3045/225 

2SC479 

3024/128 

2SC486M 

3748/282 

2SC430Y 

3018 

2SC455H 

3018 

2SC461 A 

3122 

2SC470B 

3045/225 

2SC479A 

3024/128 

2SC4860R 

3748/282 

2SC433 

3444/123A 

2SC455J 

3018 

2SC461 B 

3122 

2SC470C 

3045/225 

2SC479B 

3024/128 

2SC486R 

3748/282 

2SC441 

3124/289 

2SC455K 

3018 

2SC461-A 

3122 

2SC470D 

3045/225 

2SC479C 

3024/128 

2SC486X 

3748/282 

2SC441A 

3124/289 

2SC455L 

3018 

2SC461-B 

3122 

2SC470E 

3045/225 

2SC479D 

3024/128 

2SC486Y 

3748/282 

2SC441B 

3124/289 

2SC455M 

3018 

2SC461A 

3122 

2SC470F 

3045/225 

2SC479E 

3024/128 

2SC487 

3131 A/369 

2SC441C 

3124/289 

2SC4550R 

3018 

2SC461AL 

3122 

2SC470G 

3045/225 

2SC479F 

3024/128 

2SC488 

3131 A/369 

2SC441D 

3124/289 

2SC455R 

3018 

2SC461B 

. 3122 

2SC470GN 

3045/225 

2SC479G 

3024/128 

2SC489 

3026 

2SC441E 

3124/289 

2SC455X 

3018 

2SC461BK 

3122 

2SC470H 

3045/225 

2SC479GN 

3024/128 

2SC489A 

3026 

2SC441F 

3124/289 

2SC455Y 

3018 

•2SC461BL 

3122 

2SC470J 

3045/225 

2SC479H 

3024/128 

2SC489B 

3026 

2SC441G 

3124/289 

2SC456 

3048/329 

2SC461C 

3122 

2SC470K 

3045/225 

2SC479J 

3024/128 

2SC489C 

3026 

2SC441GN 

3124/289 

2SC456-0 

3048/329 

2SC461EP 

3122 

2SC470L 

3045/225 

2SC479K 

3024/128 

2SC489D 

3026 

2SC441H 

3124/289 

2SC456A 

3048/329 

2SC461F 

3122 

2SC470M 

3045/225 

2SC479L 

3024/128 

2SC489E 

3026 

2SC441J 

3124/289 

2SC456B 

3048/329 

2SC461L 

3122 

2SC4700R 

3045/225 

2SC479M 

3024/128 

2SC489F 

3026 

2SC441K 

3124/289 

2SC456C 

3048/329 

2SC463 

3019 

2SC470R 

3045/225 

2SC4790R 

3024/128 

2SC489G 

3026 

2SC441L 

3124/289 

2SC456D 

3024/128 

2SC463A 

3039/316 

2SC470X 

3045/225 

2SC479R 

3024/128 

2SC489GN 

3026 

2SC441M 

3124/289 

2SC456E 

3048/329 

2SC463B 

3039/316 

2SC470Y 

3045/225 

2SC479X 

3024/128 

2SC489H 

3026 

2SC4410R 

3124/289 

2SC456F 

3048/329 

2SC463C 

3039/316 

2SC472 

3018 

2SC479Y 

3024/128 

2SC489J 

3026 

2SC441R 

3124/289 

2SC456G 

3048/329 

2SC463D 

3039/316 

2SC472A 

3018 

2SC480 

3124/289 

2SC489K 

3026 

2SC441X 

3124/289 

2SC456GN 

3048/329 

2SC463E 

3039/316 

2SC472B 

3018 

2SC481 

3765/195A 

2SC489L 

3026 

2SC441Y 

3124/289 

2SC456H 

3048/329 

2SC463F 

3039/316 

2SC472C 

3018 

2SC481A 

3765/195A 

2SC489M 

3026 

2SC442 

3124/289 

2SC456J 

3048/329 

2SC463G 

3039/316 

2SC472D 

3018 

2SC481B 

3765/195A 

2SC4890R 

3026 

2SC442A 

3124/289 

2SC456K 

3048/329 

2SC463GN 

3039/316 

2SC472E 

3018 

2SC481C 

3765/195A 

2SC489R 

3026 

2SC442B 

3124/289 

2SC456L 

3048/329 

2SC463H 

3117 

2SC472F 

3018 

2SC481D 

3765/195A 

2SC489X 

3026 

2SC442C 

3124/289 

2SC456M 

3048/329 

2SC463J 

3039/316 

2SC472G 

3018 

2SC481E 

3765/195A 

2SC489Y 

3026 

2SC442D 

3124/289 

2SC4560 

3047 

2SC463K 

3039/316 

2SC472GN 

3018 

2SC481F 

3765/195A 

2SC490 

3271 

2SC442E 

3124/289 

2SC4560R 

3048/329 

2SC463L 

3039/316 

2SC472H 

3018 

2SC481G 

3765/195A 

2SC490-RED 

3271 

2SC442F 

3124/289 

2SC456R 

3048/329 

2SC463M 

3039/316 

2SC472J 

3018 

2SC481GN 

3765/195A 

2SC490-YEL 

3271 

2SC442G 

3124/289 

2SC456X 

3048/329 

2SC4630R 

3039/316 

2SC472K 

3018 

2SC481H 

3765/195A 

2SC491 

3271 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

’ Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC491A 

3271 

2SC499-R 

3244 

2SC504GR 

3024/128 

2SC510M 

3024/128 

2SC516R 

3024/128 

2SC524Y 

3045/225 

2SC491B 

3271 

2SC499-R(FA-1) 

3244 

2SC504H 

3024/128 

2SC5100R 

3024/128 

2SC516X 

3024/128 

2SC525 

3045/225 

2SC491BL 

3271 

2SC499-RED 

3244 

2SC504J 

3024/128 

2SC510R 

3024/128 

2SC516Y 

3024/128 

2SC526 

3040 

2SC491C 

3271 

2SC499-RY 

3244 

2SC504K 

3024/128 

2SC510X 

3024/128 

2SC517 

3049/224 

2SC526A 

3040 

2SC491D 

3271 

2SC499-Y(FA-1) 

3244 

2SC504L 

3024/128 

2SC510Y 

3024/128 

2SC517A 

3049/224 

2SC526B 

3040 

2SC491E 

3271 

2SC499-YEL 

3244 

2SC504M 

3024/128 

2SC511 

3104A 

2SC517B 

3049/224 

2SC526C 

3040 

2SC491F 

3271 

2SC499A 

3244 

2SC5040R 

3024/128 

2SC511A 

3104A 

2SC517C 

3049/224 

2SC526D 

3040 

2SC491G 

3271 

2SC499B 

3244 

2SC504R 

3024/128 

2SC511B 

3104A 

2SC517D 

3049/224 

2SC526E 

3040 

2SC491GN 

3271 

2SC499C 

3244 

2SC504X 

3024/128 

2SC511C 

3104 A 

2SC517E 

3049/224 

2SC526F 

3040 

2SC491H 

3271 

2SC499D 

3244 

2SC505 

3044/154 

2SC511D 

3104A 

2SC517F 

3049/224 

2SC526G 

3040 

2SC491J 

3271 

2SC499E 

3244 

2SC505A 

3044/154 

2SC511E 

3104A 

2SC517G 

3049/224 

2SC526GN 

3040 

2SC491K 

3271 

2SC499F 

3244 

2SC505B 

3044/154 

2SC511F 

3104A 

2SC517GN 

3049/224 

2SC526H 

3040 

2SC491L 

3271 

2SC499G 

3244 

2SC505C 

3044/154 

2SC511G 

3104A 

2SC517H 

3049/224 

2SC526J 

3040 

2SC491M 

3271 

2SC499GN 

3244 

2SC505D 

3044/154 

2SC511GN 

3104A 

2SC517J 

3049/224 

2SC526K 

3040 

2SC4910R 

3271 

2SC499H 

3244 

2SC505E 

3044/154 

2SC511H 

3104A 

2SC517K 

3049/224 

2SC526L 

3040 

2SC491R 

3271 

2SC499J 

3244 

2SC505F 

3044/154 

2SC511J 

3104A 

2SC517L 

3049/224 

2SC526M 

3040 

2SC491X 

3271 

2SC499K 

3244 

2SC505G 

3044/154 

2SC511K 

3104A 

2SC517M 

3049/224 

2SC5260R 

3040 

2SC491Y 

3271 

2SC499L 

3244 

2SC505GN 

3044/154 

2SC511L 

3104 A 

2SC5170R 

3049/224 

2SC526R 

3040 

2SC492 

3569/162 

2SC499M 

3244 

2SC505H 

3044/154 

2SC511M 

3104A 

2SC517R 

3049/224 

2SC526Y 

3040 

2SC492B 

3559/162 

2SC4990R 

3244 

2SC505J 

3044/154 

2SC5110R 

3104A 

2SC517X 

3049/224 

2SC528 

3245/199 

2SC493 

3027/130 

2SC499R 

3244 

2SC505K 

3044/154 

2SC511R 

3104A 

2SC517Y 

3049/224 

2SC529 

3444/123A 

2SC493A 

3027/130 

2SC499X 

3244 

2SC505L 

3044/154 

2SC511X 

3104A 

2SC519 

3438 

2SC529A 

3444/123A 

2SC493B 

3027/130 

2SC499Y 

3244 

2SC505M 

3044/154 

2SC511Y 

3104A 

2SC519A 

3438 

2SC529B 

3018 

2SC493C 

3027/130 

2SC500 

3040 

2SC5050 

3044/154 

2SC512 

3024/128 

2SC519B 

3079 

2SC529C 

3018 

2SC493D 

3027/130 

2SC500A 

3040 

2SC5050R 

3044/154 

2SC512-0 

3024/128 

2SC519C 

3079 

2SC529D 

3018 

2SC493E 

3027/130 

2SC500B 

3040 

2SC505R 

3044/154 

2SC512A 

3024/128 

2SC519D 

3079 

2SC529E 

3018 

2SC493F 

3027/130 

2SC500C 

3040 

2SC505X 

3044/154 

2SC512B 

3024/128 

2SC519E 

3079 

2SC529F 

3018 

2SC493G 

3027/130 

2SC500D 

3040 

2SC505Y 

3044/154 

2SC512C 

3024/128 

2SC519F 

3079 

2SC529G 

3018 

2SC493GN 

3027/130 

2SC500E 

3040 

2SC506 

3044/154 

2SC512D 

3024/128 

2SC519G 

3079 

2SC529GN 

3018 

2SC493H 

3027/130 

2SC500F 

3040 

2SC506-0 

3045/225 

2SC512E 

3024/128 

2SC519GN 

3079 

2SC529H 

3018 

2SC493J 

3027/130 

2SC500G 

3040 

2SC506-R 

3044/154 

2SC512F 

3024/128 

2SC519GR 

3079 

2SC529J 

3018 

2SC493K 

3027/130 

2SC500GN 

3040 

2SC506A 

3044/154 

2SC512G 

3024/128 

2SC519J 

3079 

2SC529K 

3018 

2SC493L 

3027/130 

2SC500H 

3040 

2SC506B 

3044/154 

2SC512GN 

3024/128 

2SC519K 

3079 

2SC529L 

3018 

2SC493M 

3027/130 

2SC500J 

3040 

2SC506C 

3044/154 

2SC512H 

3024/128 

2SC519L 

3079 

2SC529M 

3018 

2SC4930R 

3027/130 

2SC500K 

3040 

2SC506D 

3044/154 

2SC512J 

3024/128 

2SC519LA 

3079 

2SC5290R 

3018 

2SC493R 

3027/130 

2SC500L 

3040 

2SC506E 

3044/154 

2SC512K 

3024/128 

2SC519M 

3079 

2SC529R 

3018 

2SC493X 

3027/130 

2SC500M 

3040 

2SC506F 

3044/154 

2SC512L 

3025/129 

2SC5190 

3079 

2SC529X 

3018 

2SC493Y 

3027/130 

2SC5000R 

3040 

2SC506G 

3044/154 

2SC512M 

3024/128 

2SC5190R 

3079 

2SC529Y 

3018 

2SC494 

3122 

2SC500R 

3040 

2SC506GN 

3044/154 

2SC5120 

3104A 

2SC519R 

3079 

2SC531 

3122 

2SC494A 

3029/130MP 

2SC500X 

3040 

2SC506H 

3044/154 

2SC5120R 

3024/128 

2SC519X 

3079 

2SC531F 

3122 

2SC494B 

3029/130MP 

2SC500Y 

3045/225 

2SC506J 

3044/154 

2SC512R 

3024/128 

2SC519Y 

3079 

2SC535 

3293/107 

2SC494BL 

3027/130 

2SC501 

3024/128 

2SC506K 

3044/154 

2SC512X 

3024/128 

2SC520 

3510 

2SC535 A 

3293/107 

2SC494C 

3029/130MP 

2SC501A 

3024/128 

2SC506L 

3044/154 

2SC512Y 

3024/128 

2SC520A 

3510 

2SC535(B) 

3293/107 

2SC494D 

3029/130MP 

2SC501B 

3024/128 

2SC506M 

3044/154 

2SC513 

3024/128 

2SC520B 

3510 

2SC535A 

3293/107 

2SC494E 

. 3029/130MP 

2SC501C 

3024/128 

2SC5060R 

3045/225 

2SC513-0 

3024/128 

2SC520C 

3510 

2SC535AL 

3293/107 

2SC494F 

3029/130MP 

2SC501D 

3024/128 

2SC506X 

3044/154 

2SC513A 

3024/128 

2SC520D 

3510 

2SC535B 

3293/107 

2SC494G 

3029/130MP 

2SC501E 

3024/128 

2SC506Y 

3044/154 

2SC513B 

3024/128 

2SC520E 

3510 

2SC535C 

3293/107 

2SC494GN 

3029/130MP 

2SC501F 

3024/128 

2SC507 

3044/154 

2SC513C 

3024/128 

2SC520F 

3510 

2SC535D 

3293/107 

2SC494H 

3029/130MP 

2SC501G 

3024/128 

2SC507A 

3044/154 

2SC513D 

3024/128 

2SC520G 

3510 

2SC535E 

3293/107 

2SC494J 

3029/130MP 

2SC501GN 

3024/128 

2SC507B 

3044/154 

2SC513E 

3024/128 

2SC520GN 

3510 

2SC535F . 

3293/107 

2SC494K 

3029/130MP 

2SC501H 

3024/128 

2SC507C 

3044/154 

2SC513F 

3024/128 

2SC520GR 

3510 

2SC535G 

3293/107 

2SC494L 

3029/130MP 

2SC501J 

3024/128 

2SC507D 

3044/154 

2SC513G 

3024/128 

2SC520J 

3510 

2SC535GN 

3293/107 

2SC494M 

3029/130MP 

2SC501K 

3024/128 

2SC507E 

3044/154 

2SC513GN 

3024/128 

2SC520K 

3510 

2SC535H 

3293/107 

2SC4940R 

3029/130MP 

2SC501L 

3024/128 

2SC507F 

3044/154 

2SC513H 

3024/128 

2SC520L 

3510 

2SC535J 

3293/107 

2SC494R 

3029/130MP 

2SC501M 

3024/128 

2SC507G 

3044/164 

2SC513J 

3024/128 

2SC520LA 

3510 

2SC535K 

3293/107 

2SC494X 

3029/130MP 

2SC5010R 

3024/128 

2SC507GN 

3044/154 

2SC513K 

3024/128 

2SC520M 

3510 

2SC535L 

3293/107 

2SC494Y 

3029/130MP 

2SC501R 

3024/128 

2SC507H 

3044/154 

2SC513L 

3024/128 

2SC5200 

3510 

2SC535M 

3293/107 

2SC495 

3253/295 

2SC501X 

3024/128 

2SC507J 

3044/154 

2SC513M 

3024/128 

2SC5200R 

3510 

2SC5350R 

3293/107 

2SC495-0 

3253/295 

2SC501Y 

3024/128 

2SC507K 

3044/154 

2SC5130 

3104A 

2SC520R 

3510 

2SC535R 

3293/107 

2SC495-R 

9041/373 

2SC502 

3048/329 

2SC507L 

3044/154 

2SC5130R 

3024/128 

2SC520X 

3510 

2SC535X 

3293/107 

2SC495-Y 

9041/373 

2SC502A 

3024/128 

2SC507M 

3044/154 

2SC513R 

3104 A 

2SC520Y 

3510 

2SC535Y 

3293/107 

2SC495A 

9041/373 

2SC502B 

3024/128 

2SC5070R 

3044/154 

2SC513X 

3024/128 

2SC521 

3027/130 

2SC536 

3122 

2SC495B 

9041/373 

2SC502C 

3024/128 

2SC507R 

3044/154 

2SC513Y 

3024/128 

2SC521A 

3027/130 

2SC536A 

3122 

2SC495C 

9041/373 

2SC502D 

3024/128 

2SC507X 

3044/154 

2SC514 

3021/124 

2SC521B 

3027/130 

2SC536AG 

3122 

2SC495D 

9041/373 

2SC502E 

3024/128 

2SC507Y 

3044/154 

2SC514A 

3021/124 

2SC521C 

3027/130 

2SC536B 

3122 

2SC495T 

9041/373 

2SC502F 

3024/128 

2SC508 

3261/175 

2SC514B 

3021/124 

2SC521D 

3027/130 

2SC536C 

3122 

2SC496 

9041/373 

2SC502G 

3024/128 

2SC508A 

3261/175 

2SC514C 

3021/124 

2SC521E 

3027/130 

2SC536D 

3122 

2SC496-0 

9041/373 

2SC502GN 

3024/128 

2SC508B 

3261/175 

2SC514D 

3021/124 

2SC521F 

3027/130 

2SC536DK 

3122 

2SC496-R 

9041/373 

2SC502H 

3024/128 

2SC508C 

3261/175 

2SC514E 

3021/124 

2SC521G 

3027/130 

2SC536E 

3122 

2SC496-Y 

9041/373 

2SC502J 

3024/128 

2SC508D 

3261/175 

2SC514F 

3021/124 

2SC521GN 

3027/130 

2SC536E2 

3122 

2SC496A 

9041/373 

2SC502K 

3024/128 

2SC508E 

3261/175 

2SC514G 

3021/124 

2SC521GR 

3027/130 

2SC536EH 

3122 

2SC496B 

9041/373 

2SC502L 

3024/128 

2SC508F 

3261/175 

2SC514GN 

3021/124 

2SC521J 

3027/130 

2SC536EJ 

3122 

2SC496C 

9041/373 

2SC502M 

3024/128 

2SC508G 

3261/175 

2SC514H 

3021/124 

2SC521K 

3027/130 

2SC536EN 

3122 

2SC497 

3024/128 

2SC5020R 

3024/128 

2SC508GN 

3261/175 

2SC514J 

3021/124 

2SC521L 

3027/130 

2SC536EP 

3122 

2SC497A 

3024/128 

2SC502R 

3024/128 

2SC5080R 

3261/175 

2SC514K 

3021/124 

2SC521LA 

3027/130 

2SC536ER 

3122 

2SC497B 

3024/128 

2SC502X 

3024/128 

2SC508X 

3261/175 

2SC514L 

3021/124 

2SC521M 

3027/130 

2SC536ET 

3122 

2SC497C 

3024/128 

2SC502Y 

3024/128 

2SC508Y 

3261/175 

2SC514M 

3021/124 

2SC5210 

3027/130 

2SC536F 

3122 

2SC497D 

3024/128 

2SC503 

3024/128 

2SC509 

3124/289 

2SC5140R 

3021/124 

2SC5210R 

3027/130 

2SC536F1 

3122 

2SC497E 

3024/128 

2SC503-0 

3024/128 

2SC509-0 

3124/289 

2SC514R 

3021/124 

2SC521R 

3027/130 

2SC536F2 

3122 

2SC497F 

3024/128 

2SC503-0 

3024/128 

2SC509A 

3124/289 

2SC514X 

3021/124 

2SC521X 

3027/130 

2SC536FC 

3122 

2SC497G 

3024/128 

2SC503-Y 

3024/128 

2SC509B 

3124/289 

2SC514Y 

3021/124 

2SC521Y 

3027/130 

2SC536FS6 

3122 

2SC497GN 

3024/128 

2SC503A 

3024/128 

2SC509C 

3124/289 

2SC515 

3021/124 

2SC522 

3045/225 

2SC536FZ 

3122 

2SC497H 

3024/128 

2SC503B 

3024/128 

2SC509D 

3124/289 

2SC515A 

3021/124 

2SC522-0 

3045/225 

2SC536G 

3122 

2SC497J 

3024/128 

2SC503C 

3024/128 

2SC509E 

3124/289 

2SC515A (BK) 

3021/124 

2SC522-OY 

3045/225 

2SC536GK 

3122 

2SC497K 

3024/128 

2SC503D 

3024/128 

2SC509F 

3124/289 

2SC515AM 

3021/124 

2SC522A 

3045/225 

2SC536GL 

3122 

2SC497L 

3024/128 

2SC503E 

3024/128 

2SC509G 

3124/289 

2SC515AX 

3021/124 

2SC522B 

3045/225 

2SC536GP 

3122 

2SC497M 

3024/128 

2SC503F 

3024/128 

2SC509GN 

3124/289 

2SC515B 

3021/124 

2SC522C 

3045/225 

2SC536GT 

3122 

2SC4970R 

3024/128 

2SC503G 

3024/128 

2SC509GR 

3124/289 

2SC515BK 

3021/124 

2SC522D 

3045/225 

2SC536GV 

3122 

2SC497R 

3024/128 

2SC503GN 

3024/128 

2SC509J 

3124/289 

2SC515C 

3021/124 

2SC522E 

3045/225 

2SC536GY 

3122 

2SC497X 

3024/128 

2SC503GR 

3024/128 

2SC509K 

3124/289 

2SC515D 

3021/124 

2SC522F 

3045/225 

2SC536GZ 

3122 

2SC497Y 

3024/128 

2SC503H 

3024/128 

2SC509L 

3124/289 

2SC515E 

3021/124 

2SC522G 

3045/225 

2SC536H 

3122 

2SC498 

3024/128 

2SC503J 

3024/128 

2SC509LA 

3124/289 

2SC515J 

3021/124 

2SC522GN 

3045/225 

2SC536K 

3122 

2SC498A 

3024/128 

2SC503K 

3024/128 

2SC509M 

3124/289 

2SC515M 

3021/124 

2SC522L 

3045/225 

2SC536SP 

3245/199 

2SC498B 

3024/128 

2SC503L 

3024/128 

2SC5090R 

3124/289 

2SC515X 

3021/124 

2SC522M 

3045/225 

2SC536W 

3122 

2SC498C 

3024/128 

2SC503M 

3024/128 

2SC509R 

3124/289 

2SC515Y 

3021/124 

2SC522R 

3045/225 

2SC536X 

3122 

2SC498D 

3024/128 

2SC5030R 

3024/128 

2SC509X 

3124/289 

2SC516 

3024/128 

2SC522X 

3045/225 

2SC536YE 

3122 

2SC498E 

3024/128 

2SC503R 

3024/128 

2SC509Y 

3124/289 

2SC516A 

3024/128 

2SC522Y 

3045/225 

2SC536YF 

3122 

2SC498F 

3024/128 

2SC503X 

3024/128 

2SC510 

3024/128 

2SC516B 

3024/128 

2SC524 

3045/225 

2SC536YG 

3122 

2SC498G 

3024/128 

2SC504 

. 3024/128 

2SC510A 

3024/128 

2SC516C 

3024/128 

2SC524A 

3045/225 

2SC537 

3122 

2SC498GN 

3024/128 

2SC504-0 

3024/128 

2SC510B 

3024/128 

2SC516D 

3024/128 

2SC524B 

3045/225 

2SC537 D1 

3122 

2SC498H 

3024/128 

2SC504-0 

3024/128 

2SC510C 

3024/128 

2SC516E 

3024/128 

2SC524C 

3045/225 

2SC537 D2 

3122 

2SC498J 

3024/128 

2SC504-Y 

3024/128 

2SC510D 

3024/128 

2SC516F 

3024/128 

2SC524D 

3045/225 

2SC537(F) 

3122 

2SC498K 

3024/128 

2SC504A 

3024/128 

2SC510E 

3024/128 

2SC516G 

3024/128 

2SC524E 

3045/225 

2SC537(G) 

3122 

2SC498L 

3024/128 

2SC504B 

3024/128 

2SC510F 

3024/128 

2SC516GN 

3024/128 

2SC524F 

3045/225 

2SC537-01 

3122 

2SC498M 

3024/128 

2SC504C 

3024/128 

2SC510G . 

3024/128 

2SC516H 

3024/128 

2SC524G 

3045/225 

2SC537-EV 

3122 

2SC4980R 

3024/128 

2SC504D 

3024/128 

2SC510GN 

3024/128 

2SC516J 

3024/128 

2SC524GN 

3045/225 

2SC537BK 

3122 

2SC498R 

3024/128 

2SC504E 

3024/128 

2SC510H 

3024/128 

2SC516K 

3024/128 

2SC524L 

3045/225 

2SC537C 

3122 

2SC498X 

3024/128 

2SC504F 

3024/128 

2SC510J 

3024/128 

2SC516L 

3024/128 

2SC524M 

3045/225 

2SC537D 

3122 

2SC498Y 

3024/128 

2SC504G 

* 3024/128 

2SC510K 

3024/128 

2SC516M 

3024/128 

2SC524R 

3045/225 

2SC537D2 

3122 

2SC499 

3244 

2SC504GN 

3024/128 

2SC510L 

3024/128 

2SC5160R 

3024/128 

2SC524X 

3045/225 

2SC537E 

3122 
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2SC537EF—2SC620M 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC537EF 

3122 

2SC558C 

3111 

2SC566E 

3529 

2SC589 

3044/154 

2SC605L 

3117 

2SC611R 

3039/316 

2SC537EH 

3122 

2SC558D 

3111 

2SC566F 

3529 

2SC589A 

3044/154 

2SC605A 

3018 

2SC611X 

3039/316 

2SC537EJ 

3122 

2SC558E 

3111 

2SC566G 

3529 

2SC589B 

3044/154 

2SC605B 

3018 

2SC611Y 

3039/316 

2SC537EK 

3122 

2SC558L 

3111 

2SC566GN 

3529 

2SC589C 

3044/154 

2SC605C 

3018 

2SC612 

3452/108 

2SC537F 

3122 

2SC5580R 

3111 

2SC566H 

3529 

2SC589D 

3044/154 

2SC605D 

3018 

2SC612A 

3039/316 

2SC537F1 

3122 

2SC558R 

3111 

2SC566J 

3529 

2SC589E 

3044/154 

2SC605E 

3018 

2SC612B 

3039/316 

2SC537F2 

3122 

2SC558X 

3111 

2SC566K 

3529 

2SC589F 

3044/154 

2SC605F 

3018 

2SC612C 

3039/316 

2SC537F-C7 

3122 

2SC558Y 

3111 

2SC566L 

3529 

2SC589G 

3044/154 

2SC605G 

3018 

2SC612D 

3039/316 

2SC537FC 

3122 

2SC560 

3104A 

2SC566M 

3529 

2SC589GN 

3044/154 

2SC605GN 

3018 

2SC612E 

3039/316 

2SC537FJ 

3122 

2SC560A 

3104A 

2SC5660R 

3529 

2SC589H 

3044/154 

2SC605H 

3018 

2SC612F 

3039/316 

2SC537FK 

3122 

2SC560B 

3104A 

2SC566R 

3529 

2SC589J 

3044/154 

2SC605J 

3018 

2SC612G 

3039/316 

2SC537FV 

3122 

2SC560C 

3104A 

2SC566X 

3529 

2SC589K 

3044/154 

2SC605K 

3018 

2SC612GN 

3039/316 

2SC537G 

3122 

2SC560D 

3104A 

2SC566Y 

3529 

2SC589L 

3044/154 

2SC605L 

3018 

2SC612H 

3039/316 

2SC537G1 

3122 

2SC560E 

3104A 

2SC567 

3039/316 

2SC589M 

3044/154 

2SC605M 

3018 

2SC612J 

3039/316 

2SC537G2 

3122 

2SC560F 

3104A 

2SC567A 

3039/316 

2SC5890R 

3044/154 

2SC6050R 

3018 

2SC612K 

3039/316 

2SC537GF 

3122 

2SC560G 

3104A 

2SC567B 

3039/316 

2SC589R 

3044/154 

2SC605Q 

3018 

2SC612L 

3039/316 

2SC537GFL 

3122 

2SC560GN 

3104A 

2SC567C 

3039/316 

2SC589X 

3044/154 

2SC605R 

3018 

2SC612M 

3039/316 

2SC537GI 

3122 

2SC560H 

3104A 

2SC567D 

3039/316 

2SC589Y 

3044/154 

2SC605TW 

3039/316 

2SC6120R 

3039/316 

2SC537H 

3122 

2SC560J 

3104A 

2SC567E 

3039/316 

2SC590 

3024/128 

2SC605X 

3018 

2SC612R 

3039/316 

2SC537HT 

3122 

2SC560K 

3104A 

2SC567F 

3039/316 

2SC590A 

3024/128 

2SC605Y 

3018 

2SC612X 

3039/316 

2SC537W 

3122 

2SC560L 

3104A 

2SC567G 

3039/316 

2SC590B 

3024/128 

2SC606 

3018 

2SC612Y 

3039/316 

2SC537WF 

3122 

2SC560M 

3104A 

2SC567GN 

3039/316 

2SC590C 

3024/128 

2SC606A 

3018 

2SC613 

3452/108 

2SC537/0103-93 

3122 

2SC5600R 

3104A 

2SC567H 

3039/316 

2SC590D 

3024/128 

2SC606B 

3018 

2SC613A 

3039/316 

2SC538 

3444/123A 

2SC560R 

3104A 

2SC567J 

3039/316 

2SC590E 

3024/128 

2SC606C 

3018 

2SC613B 

3039/316 

2SC538A 

3444/123A 

2SC560X 

3104A 

2SC567K 

3039/316 

2SC590F 

3024/128 

2SC606D 

3018 

2SC613C 

3039/316 

2SC538AQ 

3444/123A 

2SC560Y 

3104A 

2SC567L 

3039/316 

2SC590G 

3024/128 

2SC606E 

3018 

2SC613D 

3039/316 

2SC538P 

3444/123A 

2SC561 

3452/108 

2SC567M 

3039/316 

2SC590GN 

3024/128 

2SC606F 

3018 

2SC613E 

3039/316 

2SC538Q 

3444/123A 

2SC561A 

3018 

2SC5670R 

3039/316 

2SC590H 

3024/128 

2SC606G 

3018 

2SC613F 

3039/316 

2SC538R 

3444/123A 

2SC561B 

3018 

2SC567R 

3039/316 

2SC590J 

3024/128 

2SC606GN 

3018 

2SC613G 

3039/316 

2SC538S 

3444/123A 

2SC561C 

3018 

2SC567X 

3039/316 

2SC590K 

3024/128 

2SC606H 

3018 

2SC613GN 

3039/316 

2SC538T 

3444/123A 

2SC561D 

3018 

2SC567Y 

3039/316 

2SC590L 

3024/128 

2SC606J 

3018 

2SC613H 

3039/316 

2SC539 

3444/123A 

2SC561E 

3018 

2SC568 

3716/161 

2SC590M 

3024/128 

2SC606K 

3018 

2SC613J 

3039/316 

2SC539K 

3444/123A 

2SC561F 

3018 

2SC571 

3765/195A 

2SC5900R 

3024/128 

2SC606L 

3018 

2SC613K 

3039/316 

2SC539L 

3444/123A 

2SC561G 

3018 

2SC580 

3765/195A 

2SC590X 

3024/128 

2SC606M 

3018 

2SC613L 

3039/316 

2SC539R 

3444/123A 

2SC561GN 

3018 

2SC580A 

3047 

2SC590Y 

3024/128 

2SC6060R 

3018 

2SC613M 

3039/316 

2SC539S 

3444/123A 

2SC561H 

3018 

2SC580B 

3047 

2SC591 

3104 A 

2SC606R 

3018 

2SC6130R 

3039/316 

2SC539T 

3444/123A 

2SC561J 

3018 

2SC580C 

3047 

2SC591A 

3104A 

2SC606X 

3018 

2SC613R 

3039/316 

2SC540 

3444/123A 

2SC561K 

3018 

2SC580D 

3047 

2SC591B 

3104A 

2SC606Y 

3018 

2SC613X 

3039/316 

2SC540A 

3122 

2SC561L 

3018 

2SC580E 

3047 

2SC591C 

3104A 

2SC608 

3765/195A 

2SC613Y 

3039/316 

2SC540B 

3122 

2SC561M 

3018 

2SC580F 

3047 

2SC591D 

3104A 

2SC608A 

3765/195A 

2SC614 

3048/329 

2SC540C 

3122 

2SC5610R 

3018 

2SC580G 

3047 

2SC591E 

3104A 

2SC608AA 

3765/195A 

2SC614A 

3024/128 

2SC540D 

3122 

2SC561R 

3018 

2SC580GN 

3047 

2SC591F 

3104A 

2SC608B 

3765/195A 

2SC614B 

3024/128 

2SC540E 

3122 

2SC561X 

3018 

2SC580H 

3047 

2SC591G 

3104A 

2SC608C 

3765/195A 

2SC614C 

3024/128 

2SC540F 

3122 

2SC561Y 

3018 

2SC580J 

3047 

2SC591GN 

3104A 

2SC608D 

3765/195A 

2SC614D 

3047 

2SC540G 

3122 

2SC562 

3018 

2SC580K 

3047 

2SC591H 

3104A 

2SC608E 

3765/195A 

2SC614E 

3048/329 

2SC540GN 

3122 

2SC562-0 

3018 

2SC580L 

3047 

2SC591J 

3104A 

2SC608F 

3765/195A 

2SC614F 

3024/128 

2SC540H 

3122 

2SC562A 

3018 

2SC580M 

3047 

2SC591K 

3104A 

2SC608G 

3765/195A 

2SC614G 

3024/128 

2SC540J 

3122 

2SC562B 

3018 

2SC5800R 

3047 

2SC591L 

3104A 

2SC608GN 

3765/195A 

2SC614GN 

3024/128 

2SC540K 

3122 

2SC562C 

3018 

2SC580R 

3047 

2SC591M 

3104A 

2SC608H 

3765/195A 

2SC614H 

3024/128 

2SC540L 

3122 

2SC562D 

3018 

2SC580T 

3047 

2SC5910R 

3104 A 

2SC608J 

3765/195A 

2SC614J 

3024/128 

2SC540M 

3122 

2SC562E 

3018 

2SC580X 

3047 

2SC591R 

3104 A 

2SC608K 

3765/195A 

2SC614K 

3024/128 

2SC5400R 

3122 

2SC562F 

3018 

2SC580Y 

3047 

2SC591X 

3104A 

2SC608L 

3765/195A 

2SC614L 

3024/128 

2SC540R 

3122 

2SC562G 

3018 

2SC582 

3021/124 

2SC591Y 

3104A 

2SC608M 

3765/195A 

2SC614M 

3024/128 

2SC540X 

3122 

2SC562GN 

3018 

2SC582 BX 

3021/124 

2SC593 

3444/123A 

2SC6080R 

3765/195A 

2SC6140R 

3024/128 

2SC540Y 

3122 

2SC562H 

3018 

2SC582 BY 

3021/124 

2SC594 

3024/128 

2SC608R 

3765/195A 

2SC614R 

3024/128 

2SC543 

3018 

2SC562J 

3018 

2SC582A 

3021/124 

2SC594A 

3024/128 

2SC608T 

3765/195A 

2SC614X 

3024/128 

2SC543A 

3018 

2SC562K 

3018 

2SC582B 

3021/124 

2SC594B 

.3024/128 

2SC608X 

3765/195A 

2SC614Y 

3024/128 

2SC543B 

3018 

2SC562L 

3018 

2SC582BC 

3021/124 

2SC594C 

3024/128 

2SC608Y 

3765/195A 

2SC615 

3024/128 

2SC543C 

3018 

2SC562M 

3018 

2SC582C 

3021/124 

2SC594D 

3024/128 

2SC609 

3765/195A 

2SC615A 

3024/128 

2SC543D 

3018 

2SC5620R 

3018 

2SC582D 

3021/124 

2SC594E 

3024/128 

2SC609A 

3765/195A 

2SC615B 

3024/128 

2SC543E 

3018 

2SC562R 

3018 

2SC582E 

3021/124 

2SC594F 

3024/128 

2SC609B 

3765/195A 

2SC615C 

3024/128 

2SC543F 

3018 

2SC562X 

3018 

2SC582F 

3021/124 

2SC594G 

3024/128 

2SC609C 

3765/195A 

2SC615D 

3024/128 

2SC543G 

3018 

2SC562Y 

3018 

2SC582G 

3021/124 

2SC594GN 

3024/128 

2SC609D 

3765/195A 

2SC615E 

3024/128 

2SC543GN 

3018 

2SC563 

3018 

2SC582GN 

3021/124 

2SC594H 

3024/128 

2SC609E 

3765/195A 

2SC615F 

3048/329 

2SC543H 

3018 

2SC563A 

3018 

2SC582H 

3021/124 

2SC594J 

3024/128 

2SC609F 

3765/195A 

2SC615G 

3024/128 

2SC543J 

3018 

2SC563B 

3018 

2SC582J 

3021/124 

2SC594K 

3024/128 

2SC609G 

3765/195A 

2SC615GN 

3024/128 

2SC543K 

3018 

2SC563C 

3018 

2SC582K 

3021/124 

2SC594L 

3024/128 

2SC609GN 

3765/195A 

2SC615H 

3024/128 

2SC543L 

3018 

2SC563D 

3018 

2SC582L 

3021/124 

2SC594M 

3024/128 

2SC609H 

3765/195A 

2SC615J 

3024/128 

2SC543M 

3018 

2SC563E 

3018 

2SC582M 

3021/124 

2SC5940R 

3024/128 

2SC609J 

3765/195A 

2SC615K 

3024/128 

2SC5430R 

3018 

2SC563F 

3018 

2SC5820R 

3021/124 

2SC594R 

3024/128 

2SC609K 

3765/195A 

2SC615L 

3024/128 

2SC543R 

3018 

2SC563G 

3018 

2SC582R 

3021/124 

2SC594X 

3024/128 

2SC609L 

3765/195A 

2SC615M 

3024/128 

2SC543X 

3018 

2SC563GN 

3018 

2SC582X 

3021/124 

2SC594Y 

3024/128 

2SC609M 

3765/195A 

2SC6150R 

3024/128 

2SC543Y 

3018 

2SC563H 

3018 

2SC582Y 

3021/124 

2SC595 

3444/123A 

2SC6090R 

3765/195A 

2SC615R 

3024/128 

2SC544 

3452/108 

2SC563J 

3018 

2SC586 

3438 

2SC595A 

3122 

2SC609R 

3765/195A 

2SC615X 

3024/128 

2SC544A 

3018 

2SC563K 

3018 

2SC587 

3444/123A 

2SC595B 

3122 

2SC609T 

3765/195A 

2SC615Y 

3024/128 

2SC544AG 

3018 

2SC563L 

3018 

2SC587A 

3444/123A 

2SC595C 

3122 

2SC609X 

3765/195A 

2SC619 

3444/123A 

2SC544B 

3018 

2SC563M 

3018 

2SC587B 

3122 

2SC595D 

3122 

2SC609Y 

3765/195A 

2SC619A 

3122 

2SC544C 

3452/108 

2SC5630R 

3018 

2SC587C 

3122 

2SC595E 

3122 

2SC610 

3024/128 

2SC619B 

3444/123A 

2SC544D 

3452/108 

2SC563R 

3018 

2SC587D 

3122 

2SC595F 

3122 

2SC610A 

3024/128 

2SC619C 

3444/123A 

2SC544E 

3452/108 

2SC563X 

3018 

2SC587E 

3122 

2SC595G 

3122 

2SC610B 

3024/128 

2SC619CB 

3124/289 

2SC544F 

3018 

2SC563Y 

3018 

2SC587F 

3122 

2SC595GN 

3122 

2SC610C 

3024/128 

2SC619D 

3444/123A 

2SC544G 

3018 

2SC564A 

3024/128 

2SC587G 

3122 

2SC595H 

3122 

2SC610D 

3024/128 

2SC619E 

3122 

2SC544GN 

3018 

2SC564AQ 

3114/290 

2SC587GN 

3122 

2SC595J 

3122 

2SC610E 

3024/128 

2SC619F 

3122 

2SC544H 

3018 

2SC564AS 

3114/290 

2SC587H 

3122 

2SC595K 

3122 

2SC610F 

3024/128 

2SC619G 

3122 

2SC544J 

3018 

2SC564B 

3024/128 

2SC587J 

3122 

2SC595L 

3122 

2SC610G 

3024/128 

2SC619GN 

3122 

2SC544K 

3018 

2SC564C 

3024/128 

2SC587K 

3122 

2SC595M 

3122 

2SC610GN 

3024/128 

2SC619H 

3122 

2SC544L 

3018 

2SC564D 

3024/128 

2SC587L 

3122 

2SC5950R 

3122 

2SC610H 

3024/128 

2SC619J 

3122 

2SC544M 

3018 

2SC564E 

3024/128 

2SC587M 

3122 

2SC595R 

3122 

2SC610J 

3024/128 

2SC619K 

3122 

2SC5440R 

3018 

2SC564F 

3024/128 

2SC5870R 

3122 

2SC595X 

3122 

2SC610K 

3024/128 

2SC619L 

3122 

2SC544R 

3018 

2SC564G 

3024/128 

2SC587R 

3122 

2SC595Y 

3122 

2SC610L 

3024/128 

2SC619M 

3122 

2SC544X 

3018 

2SC564GN 

3024/128 

2SC587X 

3122 

2SC596 

3444/123A 

2SC610M 

3024/128 

2SC6190R 

3122 

2SC544Y 

3018 

2SC564H 

3024/128 

2SC587Y 

3122 

2SC596A 

3122 

2SC6100R 

3024/128 

2SC619R 

3122 

2SC545 

3018 

2SC564J 

3024/128 

2SC588 

3444/123A 

2SC596B 

3122 

2SC610R 

3024/128 

2SC619X 

3122 

2SC545A 

3018 

2SC564K 

3024/128 

2SC588A 

3122 

2SC596C 

3122 

2SC610X 

3024/128 

2SC619Y 

3122 

2SC545B 

3018 

2SC564L 

3024/128 

2SC588B 

3122 

2SC596D 

3122 

2SC610Y 

3024/128 

2SC620 

3124/289 

2SC545C 

3018 

2SC564M 

3024/128 

2SC588C 

3122 

2SC596E 

3122 

2SC611 

3452/108 

2SC620A 

3124/289 

2SC545D 

3018 

2SC5640R 

3024/128 

2SC588D 

3122 

2SC596F 

3122 

2SC611A 

3039/316 

2SC620B 

3124/289 

2SC545E 

3018 

2SC564P 

3024/128 

2SC588E 

3122 

2SC596G 

3122 

2SC611B 

3039/316 

2SC620C 

3124/289 

2SC548 

3218/278 

2SC564PL 

3024/128 

2SC588F 

3122 

2SC596GN 

3122 

2SC611C 

3039/316 

2SC620CD 

3124/289 

2SC555 

3195/311 

2SC564Q 

3024/128 

2SC588G 

3122 

2SC596H 

3122 

2SC611D 

3039/316 

2SC620D 

3124/289 

2SC555A 

3195/311 

2SC564QC 

3024/128 

2SC588GN 

3122 

2SC596J 

3122 

2SC611E 

3039/316 

2SC620DE 

3124/289 

2SC555B 

3195/311 

2SC564R 

3024/128 

2SC588H 

3122 

2SC596K 

3122 

2SC611F 

3039/316 

2SC620E 

3124/289 

2SC555C 

3195/311 

2SC564T 

3114/290 

2SC588J 

3122 

2SC596L 

3122 

2SC611G 

3039/316 

2SC620F 

3124/289 

2SC555D 

3195/311 

2SC564X 

3024/128 

2SC588K 

3122 

2SC596M 

3122 

2SC611GN 

3039/316 

2SC620G 

3124/289 

2SC555E 

3195/311 

2SC564Y 

3024/128 

2SC588L 

3122 

2SC5960R 

3122 

2SC611H 

3039/316 

2SC620GN 

3124/289 

2SC555F 

3195/311 

2SC566 

3529 

2SC588M 

3122 

2SC596R 

3122 

2SC611J 

3039/316 

2SC620H 

3124/289 

2SC555X 

3195/311 

2SC566A 

3529 

2SC5880R 

3122 

2SC596X 

3122 

2SC611K 

3039/316 

2SC620J 

3124/289 

2SC558 

3439/163A 

2SC566B 

3529 

2SC588R 

3122 

2SC596Y 

3122 

2SC611L 

3039/316 

2SC620K 

3124/289 

2SC558A 

3111 

2SC566C 

3529 

2SC588X 

3122 

2SC597 

3197/235 

2SC611M 

3039/316 

2SC620L 

3124/289 

2SC558B 

3111 

2SC566D 

3529 

2SC588Y 

3122 

2SC605 

3018 

2SC6110R 

3039/316 

2SC620M 

3124/289 
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SK 
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2SC6200R 

3124/289 

2SC633-6 

3124/289 

2SC643K 

3710/238 

2SC654K 

3122 

2SC662M 

3039/316 

2SC680F 

3194/286 

2SC620R 

3124/289 

2SC633-7 

3124/289 

2SC643L 

3710/238 

2SC654L 

3122 

2SC6620R 

3039/316 

2SC680G 

3194/286 

2SC620X 

3124/289 

2SC633A 

3124/289 

2SC643M 

3710/238 

2SC654M 

3122 

2SC662R 

3039/316 

2SC680GN 

3194/286 

2SC620Y 

3124/289 

2SC633A-5 

3124/289 

2SC644 

3245/199. 

2SC6540R 

3122 

2SC662X 

3039/316 

2SC680H 

3194/286 

2SC621 

3444/123A 

2SC633A-6 

3124/289 

2SC644C 

3245/199 

2SC654R 

3122 

2SC662Y 

3039/316 

2SC680J 

3194/286 

2SC621A 

3122 

2SC633A-7 

3124/289 

2SC644F 

3245/199 

2SC654X 

3122 

2SC663 

3117 

2SC680K 

3194/286 

2SC621B 

3122 

2SC633B 

3124/289 

2SC644FR 

3245/199 

2SC654Y 

3122 

2SC663A 

3117 

2SC680L 

3194/286 

2SC621C 

3122 

2SC633C 

3124/289 

2SC644FS 

3245/199 

2SC655 

3444/123A 

2SC663B 

3117 

2SC680M 

3194/286 

2SC621D 

3122 

2SC633D 

3124/289 

2SC644G 

3245/199 

2SC655A 

3122 

2SC663C 

3117 

2SC6800R 

3194/286 

2SC621E 

3122 

2SC633E 

3124/289 

2SC644H 

3245/199 

2SC655B 

3122 

2SC663D 

3117 

2SC680R 

3194/286 

2SC621F 

3122 

2SC633F 

3124/289 

2SC644HR 

3245/199 

2SC655C 

3122 

2SC663E 

3117 

2SC680X 

3194/286 

2SC621G 

3122 

2SC633G 

3124/289 

2SC644HS 

3245/199 

2SC655D 

3122 

2SC663F 

3117 

2SC680Y 

3194/286 

2SC621GN 

3122 

2SC633GN 

3124/289 

2SC644P 

3245/199 

2SC655E 

3122 

2SC663G 

3117 

2SC681 

3439/163A 

2SC621H 

3122 

2SC633H 

3124/289 

2SC644PJ 

3245/199 

2SC655F 

3122 

2SC663GN 

3117 

2SC681A 

3439/163A 

2SC621J 

3122 

2SC633J 

3124/289 

2SC644Q 

3245/199 

2SC655G 

3122 

2SC663GW 

3246/229 

2SC681ARD 

3439/163A 

2SC621K 

3122 

2SC633K 

3124/289 

2SG644R 

3245/199 

2SC655GN 

3122 

2SC663H 

3117 

2SC681AYL 

3439/163A 

2SC621L 

3122 

2SC633L 

3124/289 

2SC644RF 

3245/199 

2SC655H 

3122 

2SC663J 

3117 

2SC681B 

3439/163A 

2SC621M 

3122 

2SC633M 

3124/289 

2SC644S 

3245/199 

2SC655J 

3122 

2SC663K 

3117 

2SC681C 

3439/163A 

2SC6210R 

3122 

2SC6330R 

3124/289 

2SC644T 

3245/199 

2SC655K 

3122 

2SC663L 

3117 

2SC681D 

3439/163A 

2SC621R 

3122 

2SC633R 

3124/289 

2SC645 

3444/123A 

2SC655L 

3122 

2SC663M 

3117 

2SC681E 

3439/163A 

2SC621X 

3122 

2SC633X 

3124/289 

2SC645A 

3444/123A 

2SC655M 

3122 

2SC6630R 

3117 

2SC681F 

3439/163A 

2SC621Y 

3122 

2SC633Y 

3124/289 

2SC645B 

3444/123A 

2SC6550R 

3122 

2SC663R 

3117 

2SC681G 

3439/163A 

2SC622 

3444/123A 

2SC634 

3124/289 

2SC645B-1 

3018 

2SC655R 

3122 

2SC663X 

3117 

2SC681GN 

3439/163A 

2SC622A 

3122 

2SC634(2) 

3124/289 

2SC645C 

3018 

2SC655X 

3122 

2SC663Y 

3117 

2SC681H 

3439/163A 

2SC622B 

3122 

2SC634-5 

3124/289 

2SC645D 

3018 

2SC655Y 

3122 

2SC664 

3027/130 

2SC681J 

3439/163A 

2SC622C 

3122 

2SC634-6 

3124/289 

2SC645E 

3018 

2SC656 

3039/316 

2SC664A 

3027/130 

2SC681K 

3439/163A 

2SC622D 

3122 

2SC634-7 

3124/289 

2SC645F 

3018 

2SC656A 

3039/316 

2SC664B 

3027/130 

2SC681L 

3439/163A 

2SC622E 

3122 

2SC634A 

3124/289 

2SC645G 

3018 

.2SC656B 

3039/316 

2SC664C 

3027/130 

2SC681M 

3439/163A 

2SC622F 

3122 

2SC634A-5 

3124/289 

2SC645GN 

3018 

2SC656C 

3039/316 

2SC664D 

3027/130 

2SC6810R 

3439/163A 

2SC622G 

3122 

2SC634A-6 

3124/289 

2SC645GR 

3018 

2SC656D 

3039/316 

2SC664E 

3027/130 

2SC681R 

3439/163A 

2SC622GN 

3122 

2SC634A-7 

3124/289 

2SC645H 

3018 

2SC656E 

3039/316 

2SC664F 

3027/130 

2SC681X 

3439/163A 

2SC622H 

3122 

2SC634AK 

3124/289 

2SC645J 

3018 

2SC656F 

3039/316 

2SC664L 

3027/130 

2SC681Y 

3439/163A 

2SC622J 

3122 

2SC634AL 

3124/289 

2SC645K 

3018 

2SC656G 

3039/316 

2SC6640R 

3027/130 

2SC681YL 

3439/163A 

2SC622K 

3122 

2SC634AXL 

3124/289 

2SC645L 

3018 

2SC656GN 

3039/316 

2SC664R 

3027/130 

2SC682 

3117 

2SC622L 

3122 

2SC634B 

3124/289 

2SC645M 

3018 

2SC656H 

3039/316 

2SC664Y 

3027/130 

2SC682A 

3117 

2SC622M 

3122 

2SC634C 

3124/289 

2SC645N 

3018 

2SC656J 

3039/316 

2SC665 

3297/280 

2SC682B 

3117 

2SC6220R 

3122 

2SC634D 

3124/289 

2SC6450R 

3018 

2SC656K 

3039/316 

2SC665A 

3111 

2SC682C 

3117 

2SC622R 

3122 

2SC634E 

3124/289 

2SC645R 

3018 

2SC656L 

3039/316 

2SC665B 

3111 

2SC682D 

3117 

2SC622X 

3122 

2SC634F 

3124/289 

2SC645X 

3018 

2SC656M 

3039/316 

2SC665C 

3111 

2SC682E 

3117 

2SC622Y 

3122 

2SC634G 

3124/289 

2SC645Y 

3018 

2SC6560R 

3039/316 

2SC665D 

3111 

2SC682F 

3117 

2SC626 

3444/123A 

2SC634GN ■ 

3124/289 

2SC646 

3563 

2SC656R 

3039/316 

2SC665E 

3111 

2SC682G 

3117 

2SC629 

3018 

2SC634H 

3124/289 

2SC647 

3561 

2SC656X 

3039/316 

2SC665F 

3111 

2SC682GN 

3117 

2SC629-31 

3039/316 

2SC634J 

3124/289 

2SC647P 

3561 

2SC656Y 

3039/316 

2SC665G 

3111 

2SC682H 

3117 

2SC629 41 

3039/316 

2SC634K 

3124/289 

2SC647Q 

3561 

2SC657 

3018 

2SC665GN 

3111 

2SC682J 

3117 

2SC629A 

3018 

2SC634L 

3124/289 

2SC647R 

3561 

2SC657A 

3018 

2SC665H 

3297/280 

2SC682K 

3117 

2SC629B 

3018 

2SC634M 

3124/289 

2SC648 

3124/289 

2SC657B 

3018 

2SC665HA 

3297/280 

2SC682L 

3117 

2SC629C 

3018 

2SC6340R 

3124/289 

2SC648A 

3124/289 

2SC657C 

3018 

2SC665HB 

3111 

2SC682M 

3117 

2SC629D 

3018 

2SC634R 

3124/289 

2SC648B 

3124/289 

2SC657D 

3018 

2SC665J 

3111 

2SC6820R 

3117 

2SC629E 

3018 

2SC634X 

3124/289 

2SC648C 

3124/289 

2SC657E 

3018 

2SC665K 

3111 

2SC682R 

3117 

2SC629F 

3018 

2SC634Y 

3124/289 

2SC648D 

3124/289 

2SC657F 

3018 

2SC665L 

3111 

2SC682X 

3117 

2SC629G 

3018 

2SC636 

3083/197 

2SC648E 

3124/289 

2SC657G 

3018 

2SC665M 

3111 

2SC682Y 

3117 

2SC629GN 

3018 

2SC638C 

3018 

2SC648F 

3124/289 

2SC657GN 

3018 

2SC6650R 

3111 

2SC683 

3018 

2SC629H 

3018 

2SC639 

3444/123A 

2SC648G 

3124/289 

2SC657H 

3018 

2SC665R 

3111 

2SC683A 

3018 

2SC629J 

3018 

2SC640 

3444/123A 

2SC648H 

3124/289 

2SC657J 

3018 

2SC665X 

3111 

2SC683B 

3018 

2SC629K 

3018 

2SC640A 

3122 

2SC648J 

3124/289 

2SC657K 

3018 

2SC665Y 

3111 

2SC683C 

3018 

2SC629L 

3018 

2SC640B 

3444/123A 

2SC648K 

3124/289 

2SC657L 

3018 

2SC668 

3293/107 

2SC683D 

3018 

2SC629M 

3018 

2SC640C 

3122 

2SC648L 

3124/289 

2SC657M 

3018 

2SC668(AUDIO) 

3122 

2SC683E 

3018 

2SC6290R 

3018 

2SC640D 

3122 

2SC648M 

3124/289 

2SC6570R 

3018 

2SC668A 

3293/107 

2SC683F 

3018 

2SC629R 

3018 

2SC640E 

3122 

2SC6480R 

3124/289 

2SC657R 

3018 

2SC668B 

3293/107 

2SC683G 

3018 

2SC629X 

3018 

2SC640F 

3122 

2SC648R 

3124/289 

2SC657X 

3018 

2SC668C 

3293/107 

2SC683GN 

3018 

2SC629Y 

3018 

2SC640G 

3122 

2SC648X 

3124/289 

2SC657Y 

3018 

2SC668C1 

3293/107 

2SC683H 

3018 

2SC631 

.3124/289 

2SC640GN 

3122 

2SC648Y 

3124/289 

2SC658 

3452/108 

2SC668CD 

3293/107 

2SC683J 

3018 

2SC631-6 

3124/289 

2SC640J 

3122 

2SC649 

3039/316 

2SC658A 

3452/108 

2SC668D 

3293/107 

2SC683K 

3018 

2SC631-7 

3124/289 

2SC640K 

3122 

2SC649A 

3039/316 

2SC658B 

3039/316 

2SC668D1 

3293/107 

2SC683L 

3018 

2SC631-8 

3124/289 

2SC640L 

3122 

2SC649B 

3039/316 

2SC658C 

3039/316 

2SC668DO 

3293/107 

2SC683M 

3018 

2SC631A 

3124/289 

2SC640M 

3122 

2SC649C 

3039/316 

2SC658D 

3039/316 

2SC668DV 

3293/107 

2SC6830R 

3018 

2SC631AS 

3124/289 

2SC640R 

3122 

2SC649D 

3039/316 

2SC658E 

3039/316 

2SC668DX 

3293/107 

2SC683R 

3018 

2SC631B 

3124/289 

2SC640X 

3122 

2SC649E 

3039/316 

2SC658F 

3039/316 

2SC668DZ 

3293/107 

2SC683V 

3018 

2SC631C 

3124/289 

2SC641 

3452/108 

2SC649F 

3039/316 

2SC658G 

3039/316 

2SC668E 

3293/107 

2SC683V B 

3018 

2SC631D 

3124/289 

2SC641A 

3039/316 

2SC649G 

3039/316 

2SC658GN 

3039/316 

2SC668E1 

3293/107 

2SC683V/B 

3018 

2SC631E 

3124/289 

2SC641B 

3452/108 

2SC649GN 

3039/316 

2SC658H 

3039/316 

2SC668E2 

3293/107 

2SC683X 

3018 

2SC631F 

3124/289 

2SC641C 

3039/316 

2SC649H 

3039/316 

2SC658J 

3039/316 

2SC668EP 

3293/107 

2SC683Y 

3018 

2SC631G 

3124/289 

2SC641D 

3039/316 

2SC649J 

3039/316 

2SC658K 

3039/316 

2SC668EV 

3293/107 

2SC684 

3293/107 

2SC631GN 

3124/289 

2SC641E 

3039/316 

2SC649K 

3039/316 

2SC658L 

3039/316 

2SC668F 

3293/107 

2SC684A 

3293/107 

2SC631H 

3124/289 

2SC641F 

3039/316 

2SC649L 

3039/316 

2SC658M 

3039/316 

2SC668G 

3293/107 

2SC684B 

3293/107 

2SC631J 

3124/289 

2SC641G 

3039/316 

2SC649M 

3039/316 

2SC6580R 

3039/316 

2SC668GN 

3293/107 

2SC684BK 

3293/107 

2SC631K 

3124/289 

2SC641GN 

3039/316 

2SC6490R 

3039/316 

2SC658R 

3039/316 

2SC668H 

3293/107 

2SC684C 

3293/107 

2SC631L 

3124/289 

2SC641H 

3039/316 

2SC649R 

3039/316 

2SC658X 

3039/316 

2SC668K 

3293/107 

2SC684D 

3293/107 

2SC631M 

3124/289 

2SC641J 

3039/316 

2SC649X 

3039/316 

2SC658Y 

3039/316 

2SC668L 

3293/107 

2SC684E 

3293/107 

2SC6310R 

3124/289 

2SC641K 

3039/316 

2SC649Y 

3039/316 

2SC659 

3452/108 

2SC668M 

3293/107 

2SC684F 

3293/107 

2SC631R 

3124/289 

2SC641L 

3039/316 

2SC650 

3122 

2SC659A 

3039/316 

2SC6680R 

3293/107 

2SC684G 

3293/107 

2SC631S 

3124/289 

2SC641M 

3039/316 

2SC650 OR 

3124/289 

2SC659B 

3039/316 

2SC668R 

3293/107 

2SC684GN 

3293/107 

2SC631X 

3124/289 

2SC6410R 

3039/316 

2SC650A 

3124/289 

2SC659C 

3039/316 

2SC668SP 

3293/107 

2SC684H 

3293/107 

2SC631Y 

3124/289 

2SC641R 

3039/316 

2SC650B 

3122 

2SC659D 

3039/316 

2SC668X 

3293/107 

2SC684J 

3293/107 

2SC632 

3124/289 

2SC641X 

3039/316 

2SC650C 

3124/289 

2SC659E 

3039/316 

2SC668Y 

3293/107 

2SC684K 

3293/107 

2SC632(1) 

3124/289 

2SC641Y 

3039/316 

2SC650D 

3124/289 

2SC659F 

3039/316 

2SC671 

3765/195A 

2SC684L 

3293/107 

2SC632-6 

3124/289 

2SC642 

3133/164 

2SC650E 

3124/289 

2SC659G 

3039/316 

2SC673B 

3114/290 

2SC684M 

3293/107 

2SC632-7 

3124/289 

2SC642A 

3710/238 

2SC650F 

3124/289 

2SC659GN 

3039/316 

2SC673C 

3715 

2SC6840R 

3293/107 

2SC632-8 

3124/289 

2SC642B 

3133/164 

2SC650G 

3124/289 

2SC659H 

3039/316 

2SC674 

3018 

2SC684R 

3293/107 

2SC632A 

3124/289 

2SC642C 

3133/164 

2SC650GN 

3124/289 

2SC659J 

3039/316 

2SC674B 

3117 

2SC684X 

3293/107 

2SC632AS 

3124/289 

2SC642D 

3133/164 

2SC650H 

3124/289 

2SC659K 

3039/316 

2SC674C 

3117 

2SC684Y 

3293/107 

2SC632B 

3124/289 

2SC642E 

3133/164 

2SC650J 

3124/289 

2SC659L 

3039/316 

2SC674CK 

3117 

2SC685 

3021/124 

2SC632C 

3124/289 

2SC642F 

3133/164 

2SC650K 

3124/289 

2SC659M 

3039/316 

2SC674CL 

3117 

2SC685-0 

3021/124 

2SC632D 

3124/289 

2SC642G 

3133/164 

2SC650L 

3124/289 , 

2SC6590R 

3039/316 

2SC674CV 

3716/161 

2SC685A 

3021/124 

2SC632E 

3124/289 

2SC642GN 

3133/164 

2SC650M 

3124/289 

2SC659R 

3039/316 

2SC674CZ 

3716/161 

2SC685B 

3021/124 

2SC632F 

3124/289 

2SC642J 

3133/164 

2SC650R 

3124/289 

2SC659X 

3039/316 

2SC674D 

3117 

2SC685BK 

3021/124 

2SC632G 

3124/289 

2SC642K 

3133/164 

2SC650X 

3124/289 

2SC659Y 

3039/316 

2SC674E 

3132 

2SC685GN 

3021/124 

2SC632GN 

3124/289 

2SC642L 

3133/164 

2SC650Y 

3124/289 

2SC662 

3452/108 

2SC674F 

3117 

2SC685GU 

3021/124 

2SC632H 

3124/289 

2SC642M 

3133/164 

2SC653 

3716/161 

2SC662A 

3018 

2SC674G 

3716/161 

2SC685P 

3021/124 

2SC632J 

3124/289 

2SC643 

3710/238 

2SC654 

3444/123A 

2SC662B 

3039/316 

2SC674V 

3018 

2SC685S 

3021/124 

2SC632K 

3124/289 

2SC643A 

3710/238 

2SC654A 

3122 

2SC662C 

3039/316 

2SC675 

3467/283 

2SC685Y 

3021/124 

2SC632L 

3124/289 

2SC643B 

3710/238 

2SC6546 

3122 

2SG662D 

3039/316 

2SC678 

3268 

2SC686 

3045/225 

2SC632M 

3124/289 

2SC643C 

3710/238 

2SC654C 

3122 

2SC662E 

3039/316 

2SC680 

3194/286 

2SC686A 

3045/225 

2SC6320R 

3124/289 

2SC643D 

3710/238 

2SC654D 

3122 

2SC662F 

3039/316 

2SC680A 

3194/286 

2SC686B 

3045/225 

2SC632R 

3124/289 

2SC643E 

3710/238 

2SC654E 

3122 

2SC662G 

3039/316 

2SC680AR 

3194/286 

2SC686C 

3045/225 

2SC632S 

3124/289 

2SC643F 

3710/238 

2SC654F 

3122 

2SG662GN 

3039/316 

2SC680B 

3194/286 

2SC686D 

3045/225 

2SC632X 

3124/289 

2SC643G 

3710/238 

2SC654G 

. 3122 

2SC662H 

3039/316 

2SC680BL 

3194/286 

2SC686E 

3045/225 

2SC632Y 

3124/289 

2SC643GN 

3710/238 

2SC654GN 

3122 

2SC662J 

3039/316 

2SC680C 

3194/286 

2SC686F 

3045/225 

2SC633 

3124/289 

2SC643H 

3710/238 

2SC654H 

3122 

2SC662K 

3039/316 

2SC680D 

3194/286 

2SC686G 

3045/225 

2SC633-5 

3124/289 

2SC643J 

3710/238 

2SC654J 

3122 

2SC662L 

3039/316 

2SC680E 

3194/286 

2SC686GN 

3045/225 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC686H 

3045/225 

2SC696(D) 

3048/329 

2SC707M 

3039/316" 

2SC713C 

3122 

2SC727X 

3024/128 

2SC734R 

3245/199 

2SC686J 

3045/225 

2SC696-4 

3047 

2SC7070R 

3039/316 

2SC713D 

3122 

2SC727Y 

3024/128 

2SC734X 

3245/199 

2SC686K 

3045/225 

2SC696A 

3124/289 

2SC707R 

3039/316 

2SC713E 

3122 

2SC728 

3045/225 

2SC734Y 

3245/199 

2SC686L 

3045/225 

2SC696B 

3024/128 

2SC707X 

3039/316 

2SC713F 

3122 

2SC728A 

3045/225 

2SC735 

3122 

2SC686M 

3045/225 

2SC696BL 

3024/128 

2SC707Y 

3039/316 

2SC713G 

3122 

2SC728B 

3045/225 

2SC735(0) 

3122 

2SC6860R 

3045/225 

2SC696C 

3024/128 

2SC708 

3024/128 

2SC713GN 

3122 

2SC728C 

3045/225 

2SC735-0 

3122 

2SC686R 

3045/225 

2SC696D 

3048/329 

2SC708A 

3024/128 

2SC713H 

3122 

2SC728D 

3045/225 

2SC735-1 

3122 

2SC686X 

3045/225 

2SC696E 

3048/329 

2SC708AB 

3024/128 

2SC713J 

3122 

2SC728E 

3045/225 

2SC735-GRN 

3122 

2SC686Y 

3045/225 

2SC696F 

3048/329 

2SC708AC 

3024/128 

2SC713K 

3122 

2SC728F 

3045/225 

2SC735-0 

3122 

2SC687 

3079 

2SC696G 

3047 

2SC708AH 

3024/128 

2SC713L 

3122 

2SC728G 

3045/225 

2SC735-ORG 

3122 

2SC687A 

3079 

2SC696GN 

3047 

2SC708B 

3024/128 

2SC713M 

3122 

2SC728GN 

3045/225 

2SC735-RED 

3122 

2SC687B 

3079 1 

2SC696H 

3024/128 

2SC708C 

3024/128 

2SC7130R 

3122 

2SC728H 

3045/225 

2SC735-Y 

3122 

2SC687C 

3079 

2SC696I 

3048/329 

2SC708D 

3024/128 

2SC713R 

3122 

2SC728J 

3045/225 

2SC735-YEL 

3122 

2SC687D 

3079 

2SC696J 

3047 

2SC708E 

3024/128 

2SC713X 

3122 

2SC728K 

3045/225 

2SC735A 

3122 

2SC687E 

3079 

2SC696K 

3047 

2SC708F 

3024/128 

2SC713Y 

3122 

2SC728L 

3045/225 

2SC735B 

3122 

2SC687F 

3079 

2SC696L 

3047 

2SC708G 

3024/128 

2SC714 

3122 

2SC728M 

3045/225 

2SC735C 

3122 

2SC687G 

3079 

2SC696M 

3047 

2SC708GN 

3024/128 

2SC714A 

3122 

2SC7280R 

3045/225 

2SC735D 

3122 

2SC687GN 

3079 

2SC6960R 

3047 

2SC708H 

3024/128 

2SC714B 

3122 

2SC728R 

3045/225 

2SC735E 

3122 

2SC687H 

3079 

2SC696R 

3024/128 

2SC708L 

3024/128 

2SC714C 

3122 

2SC728X 

3045/225 

2SC735F 

3122 

2SC687J 

3079 

2SC696X 

3047 

2SC708M 

3024/128 

2SC714D 

3122 

2SC728Y 

3045/225 

2SC735G 

3122 

2SC687K 

3079 

2SC696Y 

3047 

2SC7080R 

3024/128 

2SC714E 

3122 

2SC730 

3218/278 

2SC735GN 

3122 

2SC687L 

3079 

2SC697 

3299/237 

2SC708R 

3024/128 

2SC714F 

3122 

2SC731 

3195/311 

2SC735GR 

3122 

2SC687M 

3079 

2SC697A 

3299/237 

2SC708X 

3024/128 

2SC714G 

3122 

2SC731A 

3195/311 

2SC735H 

3122 

2SC6870R 

3079 

2SC697AA 

3299/237 

2SC708Y 

3024/128 

2SC714GN 

3122 

2SC731B 

3195/311 

2SC735J 

3122 

2SC687R 

3079 

2SC697AB 

3299/237 

2SC709 

3122 

2SC714H 

3122 

2SC731C 

3195/311 

2SC735K 

3122 

2SC687X 

3079 

2SC697AD 

3299/237 

2SC709A 

3122 

2SC714J 

3122 

2SC731D 

3195/311 

2SC735L 

3122 

2SC687Y 

3079 

2SC697AE 

3299/237 

2SC709B 

3122 

2SC714K 

3122 

2SC731E 

3195/311 

2SC735M 

3122 

2SC688 

3018 

2SC697AF 

3299/237 

2SC709C 

3122 

2SC714L 

3122 

2SC731F 

3195/311 

2SC7350 

3122 

2SC688A 

3018 

2SC697AH 

3299/237 

2SC709CD 

3122 

2SC714M 

3122 

2SC731G 

3195/311 

2SC7350R 

3122 

2SC688B 

3018 

2SC697AI 

3299/237 

2SC709D 

3122 

2SC7140R 

3122 

2SC731GN 

3195/311 

2SC735R 

3122 

2SC688C 

3018 

2SC697AJ 

3299/237 

2SC709E 

3122 

2SC714R 

3122 

2SC731R 

3195/311 

2SC735X 

3122 

2SC688D 

3018 

2SC697B 

3299/237 

2SC709F 

3122 

2SC714X 

3122 

2SC731X 

3195/311 

2SC735Y 

3122 

2SC688E 

3018 

2SC697D 

3299/237 

2SC709G 

3122 

2SC714Y 

3122 

2SC731Y 

3195/311 

2SC736 . 

3027/130 

2SC688F 

3018 

2SC697E 

3299/237 

2SC709GN 

3122 

2SC715 

3124/289 

2SC732 

3245/199 

2SC736A 

3027/130 

2SC688G 

3018 

2SC697F 

3299/237 

2SC709H 

3122 

2SC715A 

3124/289 

2SC732A 

3245/199 

2SC736B 

3027/130 

2SC688GN 

3018 

2SC697H 

3299/237 

2SC709J 

3122 

2SC715B 

3124/289 

2SC732B 

3245/199 

2SC736C 

3027/130 

2SC688H 

3018 

2SC697I 

3299/237 

2SC709L 

3122 

2SC715C 

3124/289 

2SC732BL 

3245/199 

2SC736D 

3027/130 

2SC688J 

3018 

2SC697J 

3299/237 

2SC709M 

3122 

2SC715D 

3124/289 

2SC732BL-1 

3245/199 

2SC736E 

3027/130 

2SC688K 

3018 

2SC701 

3124/289 

2SC7090R 

3122 

2SC715E 

3124/289 

2SC732C 

3245/199 

2SC736F 

3027/130 

2SC688L 

3018 

2SC701A 

3124/289 

2SC709X 

3122 

2SC715EJ 

3124/289 

2SC732D 

3245/199 

2SC736G 

3027/130 

2SC688M 

3018 

2SC701B 

3122 

2SC709Y 

3122 

2SC715EV 

3124/289 

2SC732E 

3245/199 

2SC736GN 

3027/130 

2SC6880R 

3018 

2SC701C 

3124/289 

2SC710 

3356 

2SC715F 

3124/289 

2SC732F 

3245/199 

2SC736H 

3027/130 

2SC688R 

3018 

2SC701D 

3124/289 

2SC710 0R 

3356 

2SC715G 

3124/289 

2SC732G 

3245/199 

2SC736J 

3027/130 

2SC688X 

3018 

2SC701E 

3124/289 

2SC710R 

3356 

2SC715J 

3124/289 

2SC732GN 

3245/199 

2SC736K 

3027/130 

2SC688Y 

3018 

2SC701F 

3124/289 

2SC710(B) 

3356 

2SC715K 

3124/289 

2SC732GR 

3245/199 

2SC736L 

3027/130 

2SC689 

3122 

2SC701F0 

3114/290 

2SC710(C) 

3356 

2SC715L 

3124/289 

2SC732GR/4454C 3245/199 

2SC736M 

3027/130 

2SC689A 

3122 

2SC701FJ 

3114/290 

2SC710(D) 

3356 

2SC715M 

3124/289 

2SC732H 

3245/199 

2SC7360R 

3027/130 

2SC689B 

3122 

2SC701G 

3124/289 

2SC710-1 

3356 

2SC715R 

3124/289 

2SC732J 

3245/199 

2SC736R 

3018 

2SC689C 

3122 

2SC701GN 

3124/289 

2SC710-2 

3356 

2SC715XL 

3124/289 

2SC732L 

3245/199 

2SC736X 

3027/130 

2SC689D 

3122 

2SC701H 

3124/289 

2SC710-4 

3356 

2SC715Y 

3124/289 

2SC732M 

3245/199 

2SC736Y 

3027/130 

2SC689E 

3122 

2SC701J 

3124/289 

2SC710-OR 

3356 

2SC716 

3122 

2SC7320R 

3245/199 

2SC737 

3444/123A 

2SC689G 

3122 

2SC701K 

3124/289 

2SC710AL 

3356 

2SC716A 

3122 

2SC732R 

3245/199 

2SC737Y 

3444/123A 

2SC689GN 

3122 

2SC701L 

3124/289 

2SC710B 

3356 

2SC716B 

3122 

2SC732S 

3245/199 

2SC738 

3122 

2SC689H 

3122 

2SC701M 

3124/289 

2SC710BC 

3356 

2SC716C 

3122 

2SC732V 

3245/199 

2SC738A 

3122 

2SC689J 

3122 

2SC7010R 

3124/289 

2SC710C 

3356 

2SC716D 

3122 

2SC732X 

3245/199 

2SC738B 

3122 

2SC689K 

3122 

2SC701R 

3124/289 

2SC710CD 

3356 

2SC716E 

3122 

2SC732Y 

3245/199 

2SC738C 

3122 

2SC689L 

3122 

2SC701X 

3124/289 

2SC710D 

3356 

2SC716F 

3122 

2SC733 

3245/199 

2SC738D 

3122 

2SC689M 

3122 

2SC701Y 

3124/289 

2SC710E 

3356 

2SC716G 

3122 

2SC733-0 

3245/199 

2SC738E 

3122 

2SC6890R 

3122 

2SC702 

3124/289 

2SC710F 

3356 

2SC716J 

3122 

2SC733-0 

3245/199 

2SC738F 

3018 

2SC689R 

3122 

2SC702 OR 

3124/289 

2SC710G 

3356 

2SC716K 

3122 

2SC733-ORG 

3245/199 

2SC739 

3018 

2SC689X 

3122 

2SC702A 

3124/289 

2SC710GN 

3356 

2SC716L 

3122 

2SC733-YEL 

3245/199 

2SC739A 

3018 

2SC689Y 

3122 

2SC702B 

3124/289 

2SC710H 

3356 

2SC716M 

3122 

2SC733A 

3245/199 

2SC739B 

3018 

2SC693 

3124/289 

2SC702C 

3124/289 

2SC710K 

3356 

2SC716R 

3122 

2SC733B 

3245/199 

2SC739C 

3122 

2SC693-G4 

3124/289 

2SC702D 

3124/289 

2SC710L 

3356 

2SC716Y 

3122 

2SC733BL 

3245/199 

2SC739D 

3018 

2SC693A 

3124/289 

2SC702E 

3124/289 

2SC710M 

3356 

2SC717 

3132 

2SC733BLK 

3245/199 

2SC739E 

3018 

2SC693B 

3124/289 

2SC702F 

3124/289 

2SC710X 

3356 

2SC717A 

3132 

2SC733C 

3245/199 

2SC739F 

3018 

2SC693C 

3124/289 

2SC702G 

3124/289 

2SC710XL 

3356 

2SC717B 

3132 

2SC733D 

3245/199 

2SC739G 

3018 

2SC693D 

3124/289 

2SC702GN 

3124/289 

2SC710Y 

3356 

2SC717BK 

3132 

2SC733E 

3245/199 

2SC739GN 

3018 

2SC693E 

3124/289 

2SC702H 

3124/289 

2SC711 

3899 

2SC717BL 

3132 

2SC733F 

3245/199 

2SC739H 

3018 

2SC693EB 

3124/289 

2SC702J 

3124/289 

2SC711(E) 

3899 

2SC717BLK 

3132 

2SC733G 

3245/199 

2SC739K 

3018 

2SC693ET 

3124/289 

2SC702K 

3124/289 

2SC711A 

3899 

2SC717C 

3132 

2SC733GN 

3245/199 

2SC739L 

3018 

2SC693F 

3124/289 

2SC702L 

3124/289 

2SC711AA 

3899 

2SC717D 

3132 

2SC733GR 

3245/199 

2SC739M 

3018 

2SC693FC 

3124/289 

2SC702M 

3124/289 

2SC711AB 

3899 

2SC717E 

3132 

2SC733H 

3245/199 

2SC7390R 

3018 

2SC693FL 

3124/289 

2SC702R 

3124/289 

2SC711AC 

3899 

2SC717F 

3132 

2SC733J 

3245/199 

2SC739R 

3018 

2SC693FU 

3124/289 

2SC702X 

3124/289 

2SC711AD 

3899 

2SC717H 

3132 

2SC733K 

3245/199 

2SC739Y 

3018 

2SC693G 

3124/289 

2SC702Y 

3124/289 

2SC711AE 

3899 

2SC717K 

3132 

2SC733L 

3245/199 

2SC740 

3039/316 

2SC693GL 

3124/289 

2SC705 

3039/316 

2SC711AF 

3899 

2SC717L 

3132 

2SC733M 

3245/199 

2SC740 OR 

3039/316 

2SC693GN 

3124/289 

2SC705A 

3039/316 

2SC711AG 

3899 

2SC717M 

3132 

2SC7330R 

3245/199 

2SC740R 

3039/316 

2SC693GS 

3124/289 

2SC705B 

3039/316 

2SC711AH 

3899 

2SC717R 

3132 

2SC733Q 

3245/199 

2SC740A 

3039/316 

2SC693GU 

3124/289 

2SC705C 

3039/316 

2SC711B 

3899 

2SC719 

3124/289 

2SC733R 

3245/199 

2SC740B 

3039/316 

2SC693GZ 

3124/289 

2SC705D 

3039/316 

2SC711C 

3899 

2SC719-0 

3124/289 

2SC733S-BL 

3245/199 

2SC740C 

3039/316 

2SC693H 

3124/289 

2SC705E 

3039/316 

2SC711D 

3899 

2SC719A 

3124/289 

2SC733V 

3245/199 

2SC740D 

3039/316 

2SC693J 

3124/289 

2SC705F 

3039/316 

2SC711E 

3899 

2SC719B 

3124/289 

2SC733X 

3245/199 

2SC740E 

3039/316 

2SC693K 

3124/289 

2SC705G 

3039/316 

2SC711F 

3899 

2SC719BL 

3124/289 

2SC733Y 

3245/199 

2SC740F 

3039/316 

2SC693L 

3124/289 

2SC705GN 

3039/316 

2SC711FG 

3899 

2SC719C 

3124/289 

2SC734 

3245/199 

2SC740G 

3039/316 

2SC693M 

3124/289 

2SC705J 

3039/316 

2SC711G 

3899 

2SC719D 

3124/289 

2SC734(R) 

3245/199 

2SC740GN 

3039/316 

2SC6930R 

3124/289 

2SC705K 

3039/316 

2SC711H 

3899 

2SC719E 

3124/289 

2SC734-0 

3245/199 

2SC740H 

3039/316 

2SC693R 

3124/289 

2SC705L 

3039/316 

2SC712 

3124/289 

2SC719G 

3124/289 

2SC734-GRN 

3245/199 

2SC740J 

3039/316 

2SC693X 

3124/289 

2SC705M 

3039/316 

2SC712-CD 

3124/289 

2SC719GN 

3124/289 

2SC734-0 

3245/199 

2SC740K 

3039/316 

2SC693Y 

3124/289 

2SC7050R 

3039/316 

2SC712A 

3124/289 

2SC719L 

3124/289 

2SC734-ORG 

3245/199 

2SC740L 

3039/316 

2SC694 

3124/289 

2SC705R 

3039/316 

2SC712B 

3124/289 

2SC719X 

3124/289 

2SC734-R 

3245/199 

2SC740M 

3039/316 

2SC694A 

3124/289 

2SC705X 

3039/316 

2SC712C 

3124/289 

2SC719Y 

3124/289 

2SC734-RED 

3245/199 

2SC740X 

3039/316 

2SC694B 

3124/289 

2SC705Y 

3039/316 

2SC712CD 

3124/289 

2SC722 

3849/293 

2SC734-YEL 

3245/199 

2SC740Y 

3039/316 

2SC694C 

3124/289 

2SC706-1 

3200/189 

2SC712D 

3124/289 

2SC725 

3444/123A 

2SC734A 

3245/199 

2SC741 

3122 

2SC694D 

3124/289 

2SC706-2 

3200/189 

2SC712E 

3124/289 

2SC725-0 

3444/123A 

2SC734B 

3245/199 

2SC741B 

3122 

2SC694E 

3124/289 

2SC706-3 

3200/189 

2SC712F 

3124/289 

2SC727 

3024/128 

2SC734C 

3245/199 

2SC741C 

3122 

2SC694F 

3122 

2SC706-4 

3200/189 

2SC712G 

3124/289 

2SC727A 

3024/128 

2SC734D 

3245/199 

2SC741D 

3122 

2SC694G 

3122 

2SC706R 

3027/130 

2SC712GN 

3124/289 

2SC727B 

3024/128 

2SC734E 

3245/199 

2SC741E 

3122 

2SC694GN 

3124/289 

2SC707 

3039/316 

2SC712H 

3124/289 

2SC727C 

3024/128 

2SC734F 

3245/199 

2SC741F 

3122 

2SC694H 

3124/289 

2SC707A 

3039/316 

2SC712J 

3124/289 

2SC727D 

3024/128 

2SC734G 

3245/199 

2SC741GN 

3122 

2SC694J 

3124/289 

2SC707B 

3039/316 

2SC712K 

3124/289 

2SC727E 

3024/128 

2SC734GN 

3245/199 

2SC741H 

3122 

2SC694K 

3124/289 

2SC707C 

3039/316 

2SC712L 

3124/289 

2SC727F 

3024/128 

2SC734GR 

3245/199 

2SC741J 

3122 

2SC694L 

3124/289 

2SC707D 

3039/316 

2SC712M 

3124/289 

2SC727G 

3024/128 

2SC734H 

3245/199 

2SC741K 

3122 

2SC694M 

3124/289 

2SC707E 

3039/316 

2SC7120R 

3124/289 

2SC727GN 

3024/128 

2SC734J 

3245/199 

2SC741L 

3122 

2SC6940R 

3124/289 

2SC707F 

3039/316 

2SC712R 

3124/289 

2SC727H 

3024/128 

2SC734K 

3245/199 

2SC741M 

3122 

2SC694R 

3124/289 

2SC707G 

3039/316 

2SC712W 

3124/289 

2SC727J 

3024/128 

2SC734K/GR 

3245/199 

2SC7410R 

3122 

2SC694X 

3124/289 

2SC707GN 

3039/316 

2SC712Y 

3124/289 

2SC727K 

3024/128 

2SC734L 

3245/199 

2SC741R 

3122 

2SC694Y 

3124/289 

2SC707H 

3039/316 

2SC713 

3122 

2SC727L 

3024/128 

2SC734M 

3245/199 

2SC741X 

3122 

2SC694Z 

3039/316 

2SC707K 

3039/316 

2SC713A 

3122 

2SC727M 

3024/128 

2SC7340 

3245/199 

2SC741Y 

3122 

2SC696 

3048/329 

2SC707L 

3039/316 

2SC713B 

3122 

2SC727R 

3024/128 

2SC7340R 

3245/199 

2SC743A 

3045/225 
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To be 
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SK 

Type 

2SC744A 

3024/128 

2SC761H 

3039/316 

2SC772CL 

3132 

2SC777L 

3299/237 

2SC784-BN 

3246/229 

2SC789GN 

3054/196 

2SC746A 

3045/225 

2SC761J 

3039/316 

2SC772CS 

3132 

2SC777M 

3299/237 

2SC784-0 

3246/229 

2SC789H 

3054/196 

2SC746B 

3045/225 

2SC761K 

3039/316 

2SC772CU 

3132 

2SC7770R 

3299/237 

2SC784-R 

3246/229 

2SC789J 

3054/196 

2SC746C 

3045/225 

2SC761L 

3039/316 

2SC772CV 

3132 

2SC777R 

3299/237 

2SC784A 

3246/229 

2SC789K 

3054/196 

2SC746D 

3045/225 

2SC761M 

3039/316 

2SC772CX 

3132 

2SC777X 

3299/237 

2SC784B 

3246/229 

2SC789L 

3054/196 

2SC746E 

'3045/225 

2SC7610R 

3039/316 

2SC772D 

3132 

2SC777Y 

3299/237 

2SC784BN 

3246/229 

2SC789M 

3054/196 

2SC746F 

3045/225 

2SC761R 

3039/316 

2SC772DJ 

3132 

2SC778 

3299/237 

2SC784BN-1 

3246/229 

2SC7890R 

3054/196 

2SC746GN 

3045/225 

2SC761X 

3039/316 

2SC772DU 

3132 

2SC778A 

3299/237 

2SC784C 

3246/229 

2SC789R 

3054/196 

2SC746H 

3045/225 

2SC761Y 

3039/316 

2SC772DX 

3132 

2SC778B 

3299/237 

2SC784D 

3246/229 

2SC789X 

3054/196 

2SC746J 

3045/225 

2SC761Z 

3039/316 

2SC772DY 

3132 

2SC778C 

3299/237 

2SC784E 

3246/229 

2SC789Y 

3054/196 

2SC746K 

3045/225 

2SC762 

3039/316 

2SC772E 

3132 

2SC778D 

3299/237 

2SC784F 

3246/229 

2SC790 

3054/196 

2SC746L 

3045/225 

2SC762B 

3039/316 

2SC772F 

3132 

2SC778E 

3299/237 

2SC784G 

3246/229 

2SC790-0 

3440/291 

2SC746M 

3045/225 

2SC762C 

3039/316 

2SC772G 

3132 

2SC778F 

3299/237 

2SC784GN 

3246/229 

2SC790A 

3054/196 

2SC7460R 

3045/225 

2SC762D 

3039/316 

2SC772GN 

3132 

2SC778G 

3299/237 

2SC784H 

3246/229 

2SC790B 

3054/196 

2SC746R 

3045/225 

2SC762E 

3039/316 

2SC772H 

3132 

2SC778GN 

3299/237 

2SC784J 

3246/229 

2SC790C 

3054/196 

2SC746X 

3045/225 

2SC762F 

3039/316 

2SC772J 

3132 

2SC778H 

3299/237 

2SC784K 

3246/229 

2SC790D 

3054/196 

2SC746Y 

3045/225 

2SC762G 

3039/316 

2SC772K 

3132 

2SC778J 

3299/237 

2SC784L 

3246/229 

2SC790E 

3054/196 

2SC748 

3039/316 

2SC762GN 

3039/316 

2SC772KB 

3132 

2SC778K 

3299/237 

2SC784M 

3246/229 

2SC790F 

3054/196 

2SC748A 

3039/316 

2SC762H 

3039/316 

2SC772KD 

3132 

2SC778L 

3299/237 

2SC7840 

3246/229 

2SC790G 

3054/196 

2SC748C 

3039/316 

2SC762J 

3039/316 

2SC772KD1 

3132 

2SC778M 

3299/237 

2SC7840R 

3246/229 

2SC790GN 

3054/196 

2SC748D 

3039/316 

2SC762K 

3039/316 

2SC772KD2 

3132 

2SC7780R 

3299/237 

2SC784R 

3246/229 

2SC790GR 

3054/196 

2SC748E 

3039/316 

2SC762L 

3039/316 

2SC772L 

3132 

2SC778R 

3299/237 

2SC784RA 

3246/229 

2SC790J 

3054/196 

2SC748F 

3039/316 

2SC762M 

3039/316 

2SC772M 

3132 

2SC778X 

3299/237 

2SC784X 

3246/229 

2SC790K 

3054/196 

2SC748G 

3039/316 

2SC762R 

3039/316 

2SC7720R 

3132 

2SC778Y 

3299/237 

2SC784Y 

3246/229 

2SC790L 

3054/196 

2SC748GN 

3039/316 

2SC762X 

3039/316 

2SC772R 

3132 

2SC779 

3194/286 

2SC785 

3246/229 

2SC790M 

3054/196 

2SC748H 

3039/316 

2SC762Y 

3039/316 

2SC772RB-D 

3132 

2SC779R 

3194/286 

2SC785-0 

3246/229 

2SC7900 

3054/196 

2SC748J 

3039/316 

2SC763 

3122 

2SC772RD 

3132 

2SC780 

3045/225 

2SC785A 

3246/229 

2SC7900R 

3054/196 

2SC748K 

3039/316 

2SC763(C) 

3122 

2SC772X 

3132 

2SC780 OR 

3045/225 

2SC785B 

3246/229 

2SC790X 

3054/196 

2SC748L 

3039/316 

2SC763A 

3122 

2SC772Y 

3132 

2SC780-RED-G 

3244 

2SC785BL 

3246/229 

2SC7S0Y 

3054/196 

2SC748M 

3039/316 

2SC763B 

3122 

2SC773 

3132 

2SC780-YEL-G 

3244 

2SC785BN 

3246/229 

2SC791 

3562 

2SC7480R 

3039/316 

2SC763C 

3122 

2SC773A 

3132 

2SC780A 

3045/225 

2SC785BR 

3246/229 

2SC791A 

3562 

2SC748R 

3039/316 

2SC763D 

3122 

2SC773B 

3132 

2SC780AG 

3433/287 

2SC785C 

3246/229 

2SC791B 

3562 

2SC748X 

3039/316 

2SC763E 

3122 

2SC773C 

3132 

2SC780AG-0 

3433/287 

2SC785D 

3246/229 

2SC791C 

3562 

2SC748Y 

3039/316 

2SC763F 

3122 

2SC773D 

3132 

2SC780AG-R 

3433/287 

2SC785E 

3246/229 

2SC791D 

3562 

2SC752 

3122 

2SC763G 

3122 

2SC773E 

3132 

2SC780AG-Y 

3433/287 

2SC785F 

3246/229 

2SC791E 

3562 

2SC752A 

3122 

2SC763GN 

3122 

2SC773F 

3132 

2SC780A/G 

3045/225 

2SC785G 

3246/229 

2SC791F 

3562 

2SC752B 

3122 

2SC763H 

3122 

2SC773J 

3132 

2SC780B 

3045/225 

2SC785GN 

3246/229 

2SC791G 

3562 

2SC752C 

3122 

2SC763J 

3122 

2SC773K 

3132 

2SC780C 

3045/225 

2SC785GR 

3246/229 

2SC791GN 

3562 

2SC752D 

3122 

2SC763K 

3122 

2SC773L 

3132 

2SC780D 

3045/225 

2SC785H 

3246/229 

2SC791H 

3562 

2SC752E 

3122 

2SC763L 

3122 

2SC773M 

3132 

2SC780E 

3045/225 

2SC785K 

3246/229 

2SC791J 

3562 

2SC752F 

3122 

2SC763M 

3122 

2SC773R 

3132 

2SC780F 

3045/225 

2SC785L 

3246/229 

2SC791K 

3562 

2SC752G 

3122 

2SC7630R 

3122 

2SC773Y 

3132 

2SC780G 

3045/225 

2SC785M 

3246/229 

2SC791M 

3562 

2SC752GA 

3122 

2SC763X 

3122 

2SC774 

3047 

2SC780GA 

3045/225 

2SC785R 

3246/229 

2SC7910R 

3562 

2SC752GN 

3122 

2SC763Y 

3122 

2SC774A 

3047 

2SC780GN 

3045/225 

2SC785RA 

^ 3246/229 

2SC791R 

3562 

2SC752H 

3122 

2SC765 

3027/130 

2SC774B 

3047 

2SC780H 

3045/225 

2SC785V 

3246/229 

2SC791X 

3562 

2SC752J 

3122 

2SC765A 

3027/130 

2SC774C 

3047 

2SC780J 

3045/225 

2SC785X 

3246/229 

2SC791Y 

3562 

2SC752K 

3122 

2SC765B 

3027/130 

2SC774D 

3047 

2SC780K 

3045/225 

2SC785Y 

3246/229 

2SC792 

3438 

2SC752L 

3122 

2SC765C 

3027/130 

2SC774E 

3047 

2SC780L 

3045/225 

2SC786 

3018 

2SC792A 

3111 

2SC752M 

3122 

2SC765D 

3027/130 

2SC774F 

3047 

2SC780M 

3045/225 

2SC786-0 

3018 

2SC792B 

3111 

2SC7520R 

3122 

2SC765E 

3027/130 

2SC774G 

3047 

2SC780R 

3045/225 

2SC786-0 

3018 

2SC792C 

3111 

2SC752R 

3122 

2SC765F 

3027/130 

2SC774GN 

3047 

2SC780X 

3045/225 

2SC786A 

3018 

2SC792D 

3111 

2SC752X 

3122 

2SC765G 

3027/130 

2SC774H 

3047 

2SC780Y 

3045/225 

2SC786B 

3018 

2SC792E 

3111 

2SC752Y 

3122 

2SC765GN 

3027/130 

2SC774J 

3047 

2SC781 

3765/195A 

2SC786C 

3018 

2SC792F 

31T1 

2SC756 

3748/282 

2SC765H 

3027/130 

2SC774K 

3047 

2SC781 OR 

3765/195A 

2SC786D 

3018 

2SC792G 

3111 

2SC756-1 

3748/282 

2SC765J 

3027/130 

2SC774L 

3047 

2SC781A 

3765/195A 

2SC786E 

3018 

2SC792GN 

3111 

2SC756-1-1 

3748/282 

2SC765K 

3027/130 

2SC774M 

3047 

2SC781AK 

3765/195A 

2SC786F 

3018 

2SC792GR 

3111 

2SC756-1-2 

3748/282 

2SC765L 

3027/130 

2SC7740R 

3047 

2SC781B 

3765/195A 

2SC786G 

3018 

2SC792H 

3111 

2SC756-1-3 

3748/282 

2SC765M 

3027/130 

2SC774R 

3047 

2SC781C 

3765/195A 

2SC786GN 

3018 

2SC792J 

3111 

2SC756-1-4 

3748/282 

2SC7650R 

3027/130 

2SC774X 

3047 

2SC781D 

3765/195A 

2SC786H 

3018 

2SC792K 

3111 

2SC756-2 

3748/282 

2SC765R 

3027/130 

2SC774Y 

3047 

2SC781E 

3765/195A 

2SC786J 

3018 

2SC792L 

3111 

2SC756-2-1 

3748/282 

2SC765X 

3027/130 

2SC775 

3047 

2SC781F 

3765/195A 

2SC786K 

3018 

2SC792M 

3111 

2SC756-2-2 

3748/282 

2SC765Y 

3027/130 

2SC775A 

3047 

2SC781G 

3765/195A 

2SC786L 

3018 

2SC7920 

3111 

2SC7 56-2-3 

3748/282 

2SC768 

3027/130 

2SC775B 

3047 

2SC781H 

3765/195A 

2SC786M 

3018 

2SC7920R 

3111 

2SC756-2-4 

3748/282 

2SC768A 

3027/130 

2SC775C 

3047 

2SC781J 

3765/195A 

2SC7860R 

3018 

2SC792R 

' 3111 

2SC756-2-4186-0 

3748/282 

2SC768B 

3027/130 

2SC775D 

3047 

2SC781K 

3765/195A 

2SC786R 

3018 

2SC792X 

3111 

2SC756-2-5 

3748/282 

2SC768C 

3027/130 

2SC775E 

3047 

2SC781M 

3765/195A 

2SC786X 

3018 

2SC792Y 

3111 

2SC756-3 

3748/282 

2SC768D 

3027/130 

2SC775F 

3047 

2SC781R 

3765/195A 

2SC786Y 

3018 

2SC793 

3027/130 

2SC756-3-1 

3748/282 

2SC768E 

3027/130 

2SC775G 

3047 

2SC781X 

3765/195A 

2SC787 

3039/316 

2SC793A 

3027/130 

2SC756-3-2 

3748/282 

2SC768F 

3027/130 

2SC775GN 

3047 

2SC781Y 

3765/195A 

2SC787A 

3039/316 

2SC793B 

3027/130 

2SC756-3-3 

3748/282 

2SC768G 

3027/130 

2SC775H 

3047 

2SC782 

3131 A/369 

2SC787B 

3039/316 

2SC793C 

3027/130 

2SC756-3-4 

3748/282 

2SC768GN 

3027/130 

2SC775J 

3047 

2SC782A 

3131 A/369 

2SC787C 

3039/316 

2SC793E 

3027/130 

2SC756-4 

3748/282 

2SC768H 

3027/130 

2SC775K 

3047 

2SC782B 

3131 A/369 

2SC787D 

3039/316 

2SC793F 

3027/130 

2SC756-4-1 

3748/282 

2SC768J 

3027/130 

2SC775L 

3047 

2SC782C 

3131 A/369 

2SC787E 

3039/316 

2SC793G 

3027/130 

2SC756-4-2 

3748/282 

2SC768K 

3027/130 

2SC775M 

3047 

2SC782D 

3131 A/369 

2SC787F 

3039/316 

2SC793GN 

3027/130 

2SC756-4-3 

3748/282 

2SC768L 

3027/130 

2SC7750R 

3047 

2SC782E 

3131 A/369 

2SC787G 

3039/316 

2SC793H 

3027/130 

2SC756-4-4 

3748/282 

2SC768M 

3027/130 

2SC775R 

3047 

2SC782F 

3131 A/369 

2SC787GN 

3039/316 

2SC793J 

3027/130 

2SC756-5 

3748/282 

2SC7680R 

3027/130 

2SC775X 

3047 

2SC782FA6 

3131 A/369 

2SC787H 

3039/316 

2SC793K 

3027/130 

2SC756A 

3765/195A 

2SC768R 

3027/130 

2SC775Y 

3047 

2SC782G 

3131 A/369 

2SC787K 

3039/316 

2SC793L 

3027/130 

2SC756A-1 

3765/195A 

2SC768X 

3027/130 

2SC776 

3024/128 

2SC782GN 

3131 A/369 

2SC787L 

3039/316 

2SC793M 

3027/130 

2SC756A-2 

3765/195A 

2SC768Y 

3027/130 

2SC776(Y) 

3024/128 

2SC782H 

3131 A/369 

2SC787M 

3039/316 

2SC7930R 

3027/130 

2SC756A-3 

3765/195A 

2SC771 

3018 

2SC776A 

3024/128 

2SC782J 

3131 A/369 

2SC7870R 

3039/316 

2SC793R 

3027/130 

2SC756A-4 

3765/195A 

2SC771A 

3018 

2SC776B 

3024/128 

2SC782K 

3131 A/369 

2SC787R 

3039/316 

2SC793Y 

3027/130 

2SC756B 

3765/195A 

2SC771B 

3018 

2SC776C 

3024/128 

2SC782L 

3131 A/369 

2SC787X 

3039/316 

2SC794 

3027/130 

2SC756C 

3765/195A 

2SC771BX 

3018 

2SC776D 

3024/128 

2SC7820R 

3131 A/369 

2SC787Y 

3039/316 

2SC794A 

3027/130 

2SC756D 

3765/195A 

2SC771C 

3018 

2SC776E 

3024/128 

2SC782R 

3131 A/369 

2SC788 

3044/154 

2SC794B 

3027/130 

2SC756E 

3765/195A 

2SC771D 

3018 

2SC776F 

3024/128 

2SC782X 

3131 A/369 

2SC788A 

3044/154 

2SC794C 

3027/130 

2SC756F 

3765/195A 

2SC771E 

3018 

2SC776G 

3024/128 

2SC782Y 

3131 A/369 

2SC788B 

3044/154 

2SC794D 

3027/130 

2SC756G 

3765/195A 

2SC771F 

3018 

2SC776GN 

3024/128 

2SC783 

3194/286 

2SC788C 

3044/154 

2SC794E 

3027/130 

2SC756GN 

3765/195A 

2SC771G 

3018 

2SC776H 

3024/128 

2SC783A 

3194/286 

2SC788D 

3044/154 

2SC794F 

3027/130 

2SC756H 

3765/195A 

2SC771GN 

3018 

2SC776J 

3024/128 

2SC783B 

3194/286 

2SC788E 

3044/154 

2SC794G 

3027/130 

2SC756J 

3765/195A 

2SC771H 

3018 

2SC776K 

3024/128 

2SC783C 

3194/286 

2SC788F 

3044/154 

2SC794GN 

3027/130 

2SC756K 

3765/195A 

2SC771J 

3018 

2SC776L 

3024/128 

2SC783D 

3194/286 

2SC788G 

3044/154 

2SC794H 

3027/130 

2SC756L 

3765/195A 

2SC771K 

3018 

2SC776M 

3024/128 

2SC783E 

3194/286 

2SC788GN 

3044/154 

2SC794J 

3027/130 

2SC756M 

3765/195A 

2SC771L 

3018 

2SC7760R 

3024/128 

2SC783F 

3194/286 

2SC788J 

3044/154 

2SC794K 

3027/130 

2SC7560R 

3765/195A 

2SC771M 

3018 

2SC776R 

3024/128 

2SC783G 

3194/286 

2SC788K 

3044/154 

2SC794L 

3027/130 

2SC756R 

3765/195A 

2SC7710R 

3018 

2SC776X 

3024/128 

2SC783GN 

3194/286 

2SC788L 

3044/154 

2SC794M 

3027/130 

2SC756X 

3765/195A 

2SC771R 

3018 

2SC776Y 

3024/128 

2SC783GR 

3194/286 

2SC788M 

3044/154 

2SC7940R 

3027/130 

2SC756Y 

3765/195A 

2SC771X 

3018 

2SC777 

3299/237 

2SC783J 

3194/286 

2SC7880R 

3044/154 

2SC794R 

3027/130 

2SC757 

3444/123A 

2SC771Y 

3018 

2SC777A 

3299/237 

2SC783K 

3194/286 

2SC788R 

3044/154 

2SC794RA 

3027/130 

2SC7580R 

3018 

2SC772 

3132 

2SC777AP 

3299/237 

2SC783L 

3194/286 

2SC788X 

3044/154 

2SC794X 

3027/130 

2SC761 

3039/316 

2SC772A 

3132 

2SC777B 

3299/237 

2SC783M 

3194/286 

2SC788Y 

3044/154 

2SC794Y 

3027/130 

2SC761Y 

3039/316 

2SC772B 

3132 

2SC777C 

3299/237 

2SC7830 

3194/286 

2SC789 

3054/196 

2SC795 

3021/124 

2SC761A 

3039/316 

2SC772BG 

3132 

2SC777D 

3299/237 

2SC7830R 

3194/286 

2SC789-0 

3054/196 

2SC795A 

3021/124 

2SC761B 

3039/316 

2SC772BH 

3132 

2SC777E 

3299/237 

2SC783R 

3194/286 

2SC789A 

3054/196 

2SC795B 

3021/124 

2SC761C 

3039/316 

2SC772BX 

3132 

2SC777F 

3299/237 

2SC783X 

3194/286 

2SC789B 

3054/196 

2SC795C 

3021/124 

2SC761D 

3039/316 

2SC772BY 

3132 

2SC777G 

3299/237 

2SC783Y 

3194/286 

2SC789C 

3054/196 

2SC795D 

3021/124 

2SC761E 

3039/316 

2SC772C 

3132 

2SC777GN 

3299/237 

2SC784 

3246/229 

2SC789D 

3054/196 

2SC795F 

3021/124 

2SC761F 

3039/316 

2SC772C1 

3132 

2SC777H 

3299/237 

2SC784(BN) 

3246/229 

2SC789E 

3054/196 

2SC795G 

3021/124 

2SC761G 

3039/316 

2SC772C2 

3132 

2SC777J 

3299/237 

2SC784-0 

3246/229 

2SC789F 

3054/196 

2SC795GN 

3021/124 

2SC761GN 

3039/316 

2SC772CK 

3132 

2SC777K 

3299/237 

2SC784-6 

3246/229 

2SC789G 

3054/196 

2SC795H 

3021/124 
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2SC795J—2SC859H 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC795J 

3021/124 

2SC803M 

3024/128 

2SC815E 

3124/289 

2SC828AQ 

3866 

2SC839D 

3124/289 

2SC850X 

3122 

2SC795L 

3021/124 

2SC8030R 

3024/128 

2SC815F 

3124/289 

2SC828AR 

3866 

2SC839E 

3124/289 

2SC850Y 

3122 

2SC795M 

3021/124 

2SC803R 

3024/128 

2SC815G 

3124/289 

2SC828AS 

3866 

2SC839F 

3124/289 

2SC851 

3027/130 

2SC7950R 

3021/124 

2SC803X 

3024/128 

2SC815GN 

3124/289 

2SC828AT 

3866 

2SC839G 

3124/289 

2SC851A 

3027/130 

2SC795R 

3021/124 

2SC803Y 

3024/128 

2SC815H 

3124/289 

2SC828FR 

3866 

2SC839GN 

3124/289 

2SC851B 

3027/130 

2SC795X 

3021/124 

2SC805 

3040 

2SC815J 

3124/289 

2SC828HR 

3866 

2SC839H 

3124/289 

2SC851C 

3027/130 

2SC795Y 

3021/124 

2SC805A 

3040 

2SC815K 

3124/289 

2SC828LR 

3866 

2SC839H2320-17 

3124/289 

2SC851D 

3027/130 

2SC796 

3444/123A 

2SC805B 

3040 

2SC815K232M7 3124/289 

2SC828LS 

3866 

2SC839H,L 

3124/289 

2SC851E 

3027/130 

2SC796A 

3122 

2SC805C 

3040 

2SC815K.L 

3124/289 

2SC828P 

3866 

2SC839J 

3124/289 

2SC851F 

3027/130 

2SC796B 

3122 

2SC805D 

3040 

2SC815L 

3124/289 

2SC828PQ 

3866 

2SC839J1 

3124/289 

2SC851G 

3027/130 

2SC796C 

3122 

2SC805E 

3040 

2SC815LJ 

3124/289 

2SC828Q 

3866 

2SC839J,M 

3124/289 

2SC851GN 

3027/130 

2SC796D 

3122 

2SC805F 

3040 

2SC815M 

3124/289 

2SC828Q-6 

3866 

2SC839JI 

3124/289 

2SC851H 

3027/130 

2SC796E 

3122 

2SC805G 

3040 

2SC8150R 

3124/289 

2SC828R 

3866 

2SC839K 

3124/289 

2SC851K 

3027/130 

2SC796F 

3122 

2SC805GN 

3040 

2SC815R 

3124/289 

2SC828R-1 

3866 

2SC839L 

3124/289 

2SC851L 

3027/130 

2SC796G 

3122 

2SC805H 

3040 

2SC815S 

3124/289 

2SC828S 

3866 

2SC839M 

3124/289 

2SC851M 

3027/130 

2SC796GN 

3122 

2SC805J 

3040 

2SC815SA 

3124/289 

2SC828T 

3866 

2SC839N 

3124/289 

2SC8510R 

3027/130 

2SC796H 

3122 

2SC805L 

3040 

2SC815SC 

3124/289 

2SC829 

3122 

2SC8390R 

3124/289 

2SC851R 

3027/130 

2SC796J 

3122 

2SC8050R 

3040 

2SC815X 

3124/289 

2SC829 X 

3122 

2SC839R 

3124/289 

2SC851X 

3027/130 

2SC796K 

3122 

2SC805R 

3040 

2SC815Y 

3124/289 

2SC829A 

3122 

2SC839S 

3124/289 

2SC851Y 

3027/130 

2SC796L 

3122 

2SC805X 

3040 

2SC816 

3024/128 

2SC829AK 

3122 

2SC839X 

3124/289 

2SC853 

3122 

2SC796M 

3122 

2SC805Y 

3040 

2SC816A 

3024/128 

2SC829B 

3122 

2SC839Y 

3124/289 

2SC853A 

3122 

2SC7960R 

3122 

2SC806 

3439/163A 

2SC816B 

3024/128 

2SC829BC 

3122 

2SC840 

3538 

2SC853B 

3122 

2SC796R 

3122 

2SC806A 

3439/163A 

2SC816C 

3024/128 

2SC829BJ 

3122 

2SC840 OR 

3538 

2SC853C 

3122 

2SC796X 

3122 

2SC806B 

3439/163A 

2SC816D 

3024/128 

2SC829BK 

3122 

2SC840A 

3538 

2SC853D 

3122 

2SC796Y 

3122 

2SC806C 

3439/163A 

2SC816E 

3024/128 

2SC829BY 

3122 

2SC840B 

3538 

2SC853E 

3122 

2SC797 

3024/128 

2SC806D 

3439/163A 

2SC816F 

3024/128 

2SC829B/4454C 

3122 

2SC840C 

3538 

2SC853F 

3122 

2SC797A 

3024/128 

2SC806E 

3439/163A 

2SC816G 

3024/128 

2SC829C 

3122 

2SC840D 

3538 

2SC853G 

3122 

2SC797B 

3024/128 

2SC806F 

3439/163A 

2SC816GN 

3024/128 

2SC829CL 

3122 

2SC840E 

3538 

2SC853GN 

3122 

2SC797C 

3024/128 

2SC806G 

3439/163A 

2SC816H 

3024/128 

2SC829D 

3122 

2SC840F 

3538 

2SC853H 

3122 

2SC797D 

3024/128 

2SC806J 

3439/163A 

2SC816K 

3024/128 

2SC829E 

3122 

2SC840G 

3538 

2SC853J 

3122 

2SC797E 

3024/128 

2SC806L 

3439/163A 

2SC816L 

3024/128 

2SC829G 

3122 

2SC840GN 

3538 

2SC853K 

3122 

2SC797F 

3024/128 

2SC806M 

3439/163A 

2SC816M 

3024/128 

2SC829GN 

3122 

2SC840H 

3538 

2SC853KLM 

3020/123 

2SC797G 

3024/128 

2SC8060R 

3439/163A 

2SC8160R 

3024/128 

2SC829H 

3122 

2SC840J 

3538 

2SC853L 

3122 

2SC797GN 

3024/128 

2SC806R 

3439/163A 

2SC816R 

3024/128* 

2SC829K 

3122 

2SC840K 

3538 

2SC853M 

3122 

2SC797H 

3024/128 

2SC806X 

3439/163A 

2SC816X 

3024/128 

2SC829L 

3122 

2SC840L 

3538 

2SC8530R 

3122 

2SC797J 

3024/128 

2SC806Y 

3439/163A 

2SC816Y 

3024/128 

2SC829M 

3122 

2SC840M 

3538 

2SC853R 

3122 

2SC797K 

3024/128 

2SC807 

3439/163A 

2SC818 

3045/225 

2SC8290R 

3122 

2SC840P 

3538 

2SC853X 

3122 

2SC797L 

3024/128 

2SC807A 

3439/163A 

2SC818A 

3045/225 

2SC829R 

3122 

2SC840R 

3538 

2SC853Y 

3122 

2SC797M 

3024/128 

2SC807AK 

3079 

2SC818B 

3045/225 

2SC829X 

3122 

2SC840X 

3538 

2SC856 

3040 

2SC7970R 

3024/128 

2SC807B 

3111 

2SC818C 

3045/225 

2SC829Y 

3122 

2SC840Y 

3538 

2SC856-02 

3040 

2SC797R 

3024/128 

2SC807C 

3111 

2SC818D 

3045/225 

2SC830 

3562 

2SC844 

3444/123A 

2SC856A 

3040 

2SC797X 

3024/128 

2SC807D 

3111 

2SC818E 

3045/225 

2SC830 OR 

3562 

2SC847 

3444/123A 

2SC856B 

3040 

2SC797Y 

3024/128 

2SC807E 

3111 

2SC818F 

3045/225 

2SC830A 

3562 

2SC847A 

3122 

2SC856C 

3040 

2SC798 

3024/128 

2SC807F 

3111 

2SC818G 

3045/225 

2SC830B 

3562 

2SC847B 

3122 

2SC856D 

3040 

2SC798A 

3024/128 

2SC807G 

3111 

2SC818GN 

3045/225 

2SC830BKB 

3026 

2SC847C 

3122 

2SC856E 

3040 

2SC798B 

3024/128 

2SC807GN 

3111 

2SC818H 

3045/225 

2SC830BKP 

3562 

2SC847D 

3122 

2SC856F 

3040 

2SC798C 

3024/128 

2SC807H 

3111 

2SC818J 

3045/225 

2SC830BP 

3562 

2SC847E 

3122 

2SC856G 

3040 

2SC798D 

3024/128 

2SC807J 

3111 

2SC818K 

3045/225 

2SC830C 

3562 

2SC847F 

3122 

2SC856GN 

3040 

2SC798E 

3024/128 

2SC807K 

3111 

2SC818L 

3045/225 

2SC830D 

3562 

2SC847G 

3122 

2SC856J 

3040 

2SC798G 

3024/128 

2SC807L 

3111 

2SC818M 

3045/225 

2SC830E 

3562 

2SC847GN 

3122 

2SC856K 

3040 

2SC798GN 

3024/128 

2SC807M 

3111 

2SC8180R 

3045/225 

2SC830F 

3562 

2SC847H 

3122 

2SC856L 

3040 

2SC798H 

3024/128 

2SC8070R 

3111 

2SC818R 

3045/225 

2SC830G 

3562 

2SC847J 

3122 

2SC856M 

3040 

2SC798J 

3024/128 

2SC807R 

3111 

2SC818X 

3045/225 

2SC830GN 

3562 

2SC847K 

3122 

2SC8560R 

3040 

2SC798K 

3024/128 

2SC807X 

3111 

2SC818Y 

3045/225 

2SC830H 

3562 

2SC847L 

3122 

2SC856R 

3040 

2SC798L 

3024/128 

2SC807Y 

3111 

2SC825 

3021/124 

2SC830J 

3562 

2SC847M 

3122 

2SC856X 

3040 

2SC798M 

3024/128 

2SC808-1 

3173/219 

2SC825A 

3021/124 

2SC830K 

3562 

2SC8470R 

3122 

2SC856Y 

3040 

2SC7980R 

3024/128 

2SC808-2 

3173/219 

2SC825B 

3021/124 

2SC830L 

3562 

2SC847R 

3122 

2SC857 

3040 

2SC798R 

3024/128 

2SC808E 

3173/219 

2SC825C 

3021/124 

2SC830M 

3562 

2SC847X 

3122 

2SC857A 

3040 

2SC798X 

3024/128 

2SC808F 

3173/219 

2SC825D 

3021/124 

2SC830R 

3562 

2SC848 

3444/123A 

2SC857B 

3040 

2SC798Y 

3024/128 

2SC808G 

3173/219 

2SC825E 

3021/124 

2SC830Y 

3562 

2SC848A 

3122 

2SC857BL 

3040 

2SC799 

3299/237 

2SC808GN 

3173/219 

2SC825F 

3021/124 

2SC833BL 

3124/289 

2SC848B 

3122 

2SC857C 

3040 

2SC799-4 

3299/237 

2SC808GR 

3173/219 

2SC825G 

3021/124 

2SC835 

3122 

2SC848C 

3122 

2SC857D 

3040 

2SC799A 

3299/237 

2SC808J 

3173/219 

2SC825GN 

3021/124 

2SC836M 

3444/123A 

2SC848D 

3122 

2SC857E 

3040 

2SC799AP 

3299/237 

2SC808L 

3173/219 

2SC825H 

3021/124 

2SC837 

3018 

2SC848E 

3122 

2SC857F 

3040 

2SC799B 

3299/237 

2SC808LG 

3173/219 

2SC825J 

3021/124 

2SC837A 

3018 

2SC848F 

3122 

2SC857G 

3040 

2SC799C 

3299/237 

2SC808M 

3173/219 

2SC825K 

3021/124 

2SC837B 

3018 

2SC848G 

3122 

2SC857GN 

3040 

2SC799D 

3299/237 

2SC808X 

3173/219 

2SC825L 

3021/124 

2SC837C 

3018 

2SC848GN 

3122 

2SC857GR 

3040 

2SC799E 

3299/237 

2SC808Y 

3173/219 

2SC825M 

3021/124 

2SC837D 

3018 

2SC848H 

3122 

2SC857H 

3040 

2SC799F 

3299/237 

2SC812A 

3049/224 

2SC8250R 

3021/124 

2SC837E 

3018 

2SC848J 

3122 

2SC857J 

3040 

2SC799G 

3299/237 

2SC812B 

3049/224 

2SC825R 

3021/124 

2SC837F 

3018 

2SC848K 

3122 

2SC857K 

3040 

2SC799GN 

3299/237 

2SC812C 

3049/224 

2SC825X 

3021/124 

2SC837G 

3018 

2SC848L 

3122 

2SC857L 

3040 

2SC799H 

3299/237 

2SC812D 

3049/224 

2SC825Y 

3021/124 

2SC837GN 

3018 

2SC848M 

3122 

2SC857M 

3040 

2SC799J 

3299/237 

2SC812E 

3049/224 

2SC826 

3024/128 

2SC837H 

3018 

2SC8480R 

3122 

2SC8570 

3040 

2SC799K 

3299/237 

2SC812F 

3049/224 

2SC826A 

3024/128 

2SC837J 

3018 

2SC848R 

3122 

2SC8570R 

3040 

2SC799L 

3299/237 

2SC812G 

3049/224 

2SC826B 

3024/128 

2SC837K 

3018 

2SC848X 

3122 

2SC857R 

3040 

2SC799M 

3299/237 

2SC812GN 

3049/224 

2SC826C 

3024/128 

2SC837L 

3018 

2SC848Y 

3122 

2SC857X 

3040 

2SC7990R 

3299/237 

2SC812H 

3049/224 

2SC826D 

3024/128 

2SC837M 

3018 

2SC849 

3444/123A 

2SC857Y 

3040 

2SC799R 

3299/237 

2SC812J 

3049/224 

2SC826E 

3024/128 

2SC8370R 

3018 

2SC849A 

3122 

2SC858 

3245/199 

2SC799X 

3299/237 

2SC812K 

3049/224 

2SC826F 

3024/128 

2SC837R 

3018 

2SC849B 

3122 

2SC858A 

3124/289 

2SC799Y 

3299/237 

2SC812L 

3049/224 

2SC826G 

3024/128 

2SC837X 

3018 

2SC849C 

3122 

2SC858B 

,3124/289 

2SC800 

3039/316 

2SC812M 

3049/224 

2SC826H 

3024/128 

2SC837Y 

3018 

2SC849D 

3122 

2SC858C 

3124/289 

2SC800A 

3039/316 

2SC8120R 

3049/224 

2SC826J 

3024/128 

2SC838 

3122 

2SC849E 

3122 

2SC858D 

3124/289 

2SC800B 

3039/316 

2SC812R 

3049/224 

2SC826K 

3024/128 

2SC838(H) 

3122 

2SC849F 

3122 

2SC858E 

3245/199 

2SC800C 

3039/316 

2SC812Y 

3049/224 

2SC826L 

3024/128 

2SC838(J) 

3122 

2SC849G 

3122 

2SC858F 

3245/199 

2SC800D 

3039/316 

2SC814 

3124/289 

2SC826M 

3024/128 

2SC838(K) 

3122 

2SC849GN 

3122 

2SC858FG 

3245/199 

2SC800E 

3039/316 

2SC814A 

3124/289 

2SC8260R 

3024/128 

2SC838(L) 

3122 

2SC849H 

3122 

2SC858G 

3245/199 

2SC800F 

3039/316 

2SC814B 

3124/289 

2SC826R 

3024/128 

2SC838(M) 

3122 

2SC849J 

3122 

2SC858GA 

3124/289 

2SC800G 

3039/316 

2SC814C 

3124/289 

2SC826X 

3024/128 

2SC838-2 

3122 

2SC849K 

3122 

2SC858GN 

3124/289 

2SC800GN 

3039/316 

2SC814D 

3124/289 

2SC826Y 

3024/128 

2SC838A 

3122 

2SC849L 

3122 

2SC858H 

3124/289 

2SC800H 

3039/316 

2SC814E 

3124/289 

2SC827 

3024/128 

2SC838B 

3122 

2SC849M 

3122 

2SC858J 

3124/289 

2SC800J 

3039/316 

2SC814F 

3124/289 

2SC827A 

3024/128 

2SC838C 

3122 

2SC8490R 

3122 

2SC858K 

3124/289 

2SC800K 

3039/316 

2SC814G 

3124/289 

2SC827B 

3024/128 

2SC838D 

3122 

2SC849R 

3122 

2SC858L 

3124/289 

2SC800L 

3039/316 

2SC814GN 

3124/289 

2SC827C 

3024/128 

2SC838E 

3122 

2SC849X 

3122 

2SC858M 

3124/289 

2SC800M 

3039/316 

2SC814H 

3124/289 

2SC827D 

3024/128 

2SC838F 

3122 

2SC849Y 

3122 

2SC8580R 

3124/289 

2SC8000R 

3039/316 

2SC814J 

3124/289 

2SC827E 

3024/128 

2SC838H 

3122 

2SC850 

3444/123A 

2SC858R 

3124/289 

2SC800R 

3039/316 

2SC814K 

3124/289 

2SC827F 

3024/128 

2SC838J 

3122 

2SC850 OR 

3122 

2SC858X 

3124/289 

2SC800X 

3039/316 

2SC814L 

3124/289 

2SC827G 

3024/128 

2SC838K 

3122 

2SC850A 

3122 

2SC858Y 

3124/289 

2SC800Y 

3039/316 

2SC814M 

3124/289 

2SC827GN 

3024/128 

2SC838L 

3122 

2SC850B 

3122 

2SC859 

3124/289 

2SC803 

3024/128 

2SC8140R 

3124/289 

2SC827H 

3024/128 

2SC838M 

3122 

2SC850C 

3122 

2SC859A 

3124/289 

2SC803A 

3024/128 

2SC814R 

3124/289 

2SC827J 

3024/128 

2SC838N 

3122 

2SC850D 

3122 

2SC859B 

3124/289 

2SC803B 

3024/128 

2SC814X 

3124/289 

2SC827K 

3024/128 

2SC838P 

3122 

2SC850E 

3122 

2SC859D 

3124/289 

2SC803C 

3024/128 

2SC814Y 

3124/289 

2SC827M 

3024/128 

2SC838S 

3122 

2SC850F 

3122 

2SC859E 

3124/289 

2SC803D 

3024/128 

2SC815 

3124/289 

2SC8270R 

3024/128 

2SC839 

3124/289 

2SC850G 

3122 

2SC859F 

3124/289 

2SC803E 

3024/128 

2SC815(M) 

3124/289 

2SC827R 

3024/128 

2SC839(H) 

3124/289 

2SC850GN 

3122 

2SC859FG 

3124/289 

2SC803F 

3024/128 

2SC815-1 

3124/289 

2SC827X 

3024/128 

2SC839(J) 

3124/289 

2SC850H 

3122 

2SC859G 

3124/289 

2SC803G 

3024/128 

2SC815A 

3124/289 

2SC827Y 

3024/128 

2SC839(L) 

3124/289 

2SC850J 

3122 

2SC859GK 

3124/289 

2SC803H 

3024/128 

2SC815B 

3124/289 

2SC828 

3866 

2SC839(M) 

3124/289 

2SC850K 

3122 

2SC859GL 

3124/289 

2SC803J 

3024/128 

2SC815BK 

3124/289 

2SC828A 

3866 

2SC839A 

3124/289 

2SC850L 

3122 

2SC859GM 

3124/289 

2SC803K 

3024/128 

2SC815C 

3124/289 

2SC828AO 

3866 

2SC839B 

3124/289 

2SC850M 

3122 

2SC859GN 

3124/289 

2SC803L 

3024/128 

2SC815D 

3124/289 

2SC828AP 

3866 

2SC839C 

3124/289 

2SC850R 

3122 

2SC859H 

3124/289 
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SK 

Type 

2SC859J 

3124/289 

2SC869J 

3045/225 

2SC894C 

3122 

2SC900A 

3899 

2SC918XL 

3039/316 

2SC926H 

3244 

2SC859K 

3124/289 

2SC869K 

3045/225 

2SC8940 

3122 

2SC900AF 

3899 

2SC918Y 

3018 

2SC926J 

3244 

2SC859L 

3124/289 

2SC869L 

3045/225 

2SC894E 

3122 

2SC900B 

3899 

2SC920 

3018 

2SC926K 

3244 

2SC859M 

3124/289 

2SC869M 

3045/225 

2SC894F 

3122 

2SC900C 

3899 

2SC920 OR 

3018 

2SC926L 

3244 

2SC8590R 

3124/289 

2SC8690R 

3045/225 

2SC894G 

3122 

2SC900D 

3899 

2SC920-0Q 

3018 

2SC926M 

3244 

2SC859R 

3124/289 

2SC869R 

3045/225 

2SC894GN 

3122 

2SC900E 

3899 

2SC920A 

3018 

2SC9260R 

3244 

2SC859X 

3124/289 

2SC869X 

3045/225 

2SC894H 

3122 

2SC900EF 

3899 

2SC920B 

3018 

2SC926R 

3244 

2SC859Y 

3124/289 

2SC869Y 

3045/225 

2SC894J 

3122 

2SC900EU 

3899 

2SC920C 

3018 

2SC926X 

3244 

2SC859/0103-93 

3124/289 

2SC870 

3124/289 

2SC894K 

3122 

2SC900F 

3899 

2SC920CL 

3018 

2SC926Y 

3244 

2SC860 

3117 

2SC870A 

3124/289 

2SC894L 

3122 

2SC900L 

3899 

2SC920D 

3018 

2SC927 

3246/229 

2SC860 OR 

3117 

2SC870B 

3124/289 

2SC894M 

3122 

2SC900M 

3899 

2SC920E 

3018 

2SC927A 

3246/229 

2SC860 R 

3117 

2SC870BL 

3124/289 

2SC8940R 

3122 

2SC900U 

3899 

2SC920F 

3018 

2SC927B 

3246/229 

2SC860A 

3117 

2SC870C 

3124/289 

2SC894R 

3122 

2SC900UE 

3899 

2SC920G 

3018 

2SC927C 

3246/229 

2SC860B 

3117 

2SC870D 

3124/289 

2SC894X 

3122 

2SC900U/E 

3899 

2SC920GN 

3018 

2SC927CJ 

3246/229 

2SC860C 

3117 

2SC870E 

3124/289 

2SC894Y 

3122 

2SC900V 

3899 

2SC920H 

3018 

2SC927CT 

3246/229 

2SC860D 

3117 

2SC870F 

3124/289 

2SC895 TO-3 

3559/162 

2SC900VE 

3899 

2SC920L 

3018 

2SC927CU 

3246/229 

2SC860E 

3117 

2SC870H 

3124/289 

2SC895 TO-66 

3261/175 

2SC901 

3836/284 

2SC920M 

3018 

2SC927D 

3246/229 

2SC860F 

3117 

2SC871 

3124/289 

2SC895-0 TO-3 

3559/162 

2SC901A 

3836/284 

2SC9200R 

3018 

2SC927DD 

3716/161 

2SC860G 

3117 

2SC871A 

3124/289 

2SC895-2 T0-3 

3559/162 

2SC901B 

3836/284 

2SC920Q 

3122 

2SC927E 

3246/229 

2SC860GN 

3117 

2SC871AM 

3124/289 

2SC895-3 TO-3 

3559/162 

2SC901C 

3836/284 

2SC920R 

3122 

2SC927F 

3246/229 

2SC860H 

3117 

2SC871B 

3124/289 

2SC895-4 T0-3 

3559/162 

2SC901F 

3836/284 

2SC920X 

3018 

2SC927G 

3246/229 

2SC860J 

3117 

2SC871BL 

3124/289 

2SC895-5 TO-3 

3559/162 

2SC901J 

3836/284 

2SC920Y 

3018 

2SC927GN 

3246/229 

2SC860K 

3117 

2SC871C 

3124/289 

2SC895A T0-3 

3559/162 

2SC901K 

3836/284 

2SC921 

3018 

2SC927H 

3246/229 

2SC860L 

3117 

2SC871D 

3124/289 

2SC895A T0-66 

3261/175 

2SC901L 

3836/284 

2SC921 L 

3018 

2SC927J 

3246/229 

2SC860M 

3117 

2SC871E 

3124/289 

2SC895AG T0-3 

3559/162 

2SC901M 

3836/284 

2SC921A 

3018 

2SC927K 

3246/229 

2SC8600R 

3246/229 

2SC871EF 

3124/289 

2SC895AG TO-66 

3261/175 

2SC901R 

3836/284 

2SC921B 

3018 

2SC927L 

3246/229 

2SC860R 

3246/229 

2SC871F 

3124/289 

2SC895AR T0-3 

3559/162 

2SC901Y 

3836/284 

2SC921C 

3018 

2SC927M 

3246/229 

2SC860X 

3117 

2SC871G 

3124/289 

2SC895AR TO-66 

3261/175 

2SC903 

3244 

2SC921CL 

3018 

2SC9270R 

3246/229 

2SC860Y 

3117 

2SC871GN 

3124/289 

2SC895BL T0-3 

3559/162 

2SC904 

3124/289 

2SC921D 

3018 

2SC927R 

3246/229 

2SC863 

3117 

2SC871H 

3124/289 

2SC895BL TO-66 

3261/175 

2SC905 

3244 

2SC921E 

3018 

2SC927X 

3246/229 

2SC863A 

3117 

2SC871J 

3124/289 

2SC895GN T0-3 

3559/162 

2SC906 

3444/123A 

2SC921F 

3018 

2SC927XL 

3246/229 

2SC863B 

3117 

2SC871K 

3124/289 

2SC895GN TO-66 

3261/175 

2SC906F 

3444/123A 

2SC921G 

3018 

2SC927Y 

3246/229 

2SC863C 

3117 

2SC871L 

3124/289 

2SC8950R TO-3 

3559/162 

2SC907 

3122 

2SC921GN 

3018 

2SC928 

3117 

2SC863D 

3117 

2SC871M 

3124/289 

2SC8950R TO-66 

3261/175 

2SC907A 

3122 

2SC921H 

3018 

2SC928A 

3117 

2SC863E 

3117 

2SC8710R 

3124/289 

2SC896 

3444/123A 

2SC907AC 

3245/199 

2SC921J 

3018 

2SC928B 

3117 

2SC863F 

3117 

2SC871R 

3124/289 

2SC896A 

3122 

2SC907AD 

3245/199 

2SC921K 

3018 

2SC928C 

3117 

2SC863G 

3117 

2SC871X 

3124/289 

2SC896B 

3122 

2SC907AH 

3122 

2SC921L 

3018 

2SC928D 

3117 

2SC863GN 

3117 

2SC871Y 

3124/289 

2SC896C 

3122 

2SC907B 

3122 

2SC921M 

3018 

2SC928E 

3117 

2SC863H 

3117 

2SC875 

3024/128 

2SC8960 

3122 

2SC907C 

3122 

2SC9210R 

3018 

2SC928F 

3117 

2SC863J 

3117 

2SC875-1 

3024/128 

2SC896E 

3122 

2SC907D 

3122 

2SC921R 

3018 

2SC928G 

3117 

2SC863K 

3117 

2SC875-1C 

3024/128 

2SC896F 

3122 

2SC907E 

3122 

2SC921W 

3018 

2SC928GN 

3117 

2SC863L 

3117 

2SC875-1D 

3024/128 

2SC896G 

3122 

2SC907F 

3122 

2SG921X 

3018 

2SC928H 

3117 

2SC863M 

3117 

2SC875-1E 

3024/128 

2SC896GN 

3122 

2SC907G 

3122 

2SC921Y 

3018 

2SC928J 

3117 

2SC8630R 

3117 

2SC875-2 

3024/128 

2SC896J 

3122 

2SC907GN 

3122 

2SC922 

3018 

2SC928K 

3117 

2SC863R 

3117 

2SC875-2C 

3024/128 

2SC896K 

3122 

2SC907H 

3122 

2SC922L 

3018 

2SC928L 

3117 

2SC863X 

3117 

2SC875-2D 

3024/128 

2SC896L 

3122 

2SC907HA 

3122 

2SC922M 

3018 

2SC928M 

3117 

2SC863Y 

3117 

2SC875-2E 

3024/128 

2SC896M 

3122 

2SC907J 

3122 

2SC923 

3124/289 

2SC9280R 

3117 

2SC864 

3132 

2SC875-3 

3024/128 

2SC8960R 

3122 

2SC907K 

3122 

2SC923E 

3124/289 

2SC928R 

3117 

2SC864A 

3132 

2SC875-3C 

3024/128 

2SC896R 

3122 

2SC907L 

3122 

2SC923F 

3124/289 

2SC928X 

3117 

2SC864B 

3132 

2SC875-3D 

3024/128 

2SC896X 

3122 

2SC907M 

3122 

2SC923A 

3124/289 

2SC928Y 

3117 

2SC864C 

3132 

2SC875-3E 

3024/128 

2SC896Y 

3122 

2SC9070R 

3122 

2SC923B 

3124/289 

2SC929 

3132 

2SC864D 

3132 

2SC875B 

3024/128 

2SC897 

3535/181 

2SC907R 

3122 

2SC923C 

3124/289 

2SC929 Cl 

3132 

2SC864E 

3132 

2SC875C 

3024/128 

2SC897A 

3535/181 

2SC907X 

3122 

2SC923D 

3124/289 

2SC929A 

3132 

2SC864F 

3132 

2SC875D 

3024/128 

2SC897B 

3535/181 

2SC907Y 

3122 

2SC923E 

3124/289 

2SC929B 

3132 

2SC864G 

3132 

2SC875DL 

3024/128 

2SC897BL 

3535/181 

2SC913 

3444/123A 

2SC923F 

3124/289 

2SC929C 

3132 

2SC864GN 

3132 

2SC875E 

3024/128 

2SC897C 

3297/280 

2SC913A 

3122 

2SC923G 

3124/289 

2SC929C1 

3132 

2SC864H 

3132 

2SC875EL 

3024/128 

2SC897D 

3535/181 

2SC913B 

3122 

2SC923GN 

3124/289 

2SC929D 

3132 

2SC864J 

3132 

2SC875F 

3024/128 

2SC897E 

3535/181 

2SC913C 

3122 

2SC923H 

3124/289 

2SC929D1 

3132 

2SC864K 

3132 

2SC875G 

3024/128 

2SC897F 

3535/181 

2SC913D 

3122 

2SC923K 

3124/289 

2SC929DE 

3132 

2SC864L 

3132 

2SC875GN 

3024/128 

2SC897G 

3535/181 

2SC913E 

3122 

2SC923L 

3124/289 

2SC929DP 

3132 

2SC864M 

3132 

2SC875J 

3024/128 

2SC897GN 

3535/181 

2SC913F 

3122 

2SC923M 

3124/289 

2SC929DU 

3132 

2SC8640R 

3132 

2SC875K 

3024/128 

2SC897GR 

3535/181 

2SC913G 

3122 

2SC9230R 

3124/289 

2SC929DV 

3132 

2SC864R 

3132 

2SC875L 

3024/128 

2SC897H 

3535/181 

2SC913GN 

3122 

2SC923R 

3124/289 

2SC929E 

3132 

2SC864X 

3132 

2SC875M 

3024/128 

2SC897J 

3535/181 

2SC913H 

3122 

2SC923X 

3124/289 

2SC929ED 

3132 

2SC864Y 

3132 

2SC8750R 

3024/128 

2SC897K 

3535/181 

2SC913J 

3122 

2SC923Y 

3124/289 

2SC929F 

3132 

2SC866 

3299/237 

2SC875X 

3024/128 

2SC897L 

3535/181 

2SC913K 

3122 

2SC924 

3452/108 

2SC929FK 

3132 

2SC866A 

3299/237 

2SC875Y 

3024/128 

2SC897M 

3535/181 

2SC913L 

3122 

2SC924A 

3124/289 

2SC929G 

3132 

2SC866B 

3299/237 

2SC876 

3024/128 

2SC8970 

3535/181 

2SC913M 

3122 

2SC924B 

3124/289 

2SC929GN 

3132 

2SC866C 

3299/237 

2SC876A 

3024/128 

2SC8970R 

3535/181 

2SC9130R 

3122 

2SC924C 

3124/289 

2SC929H 

3132 

2SC866D 

3299/237 

2SC876B 

3024/128 

2SC897R 

3535/181 

2SC913R 

3122 

2SC924D 

3124/289 

2SC929J 

3132 

2SC866E 

3299/237 

2SC876C 

3024/128 

2SC897X 

3535/181 

2SC913X 

3122 

2SC924E 

3452/108 

2SC929K 

3132 

2SC866F 

3299/237 

2SC876D 

3024/128 

2SC897Y 

3535/181 

2SC913Y 

3122 

2SC924F 

3452/1.08 

2SC929L 

3132 

2SC866G 

3299/237 

2SC876E 

3024/128 

2SC898 

3297/280 

2SC914 

3244 

2SC924G 

3124/289 

2SC929M 

3132 

2SC866GN 

3299/237 

2SC876F 

3024/128 

2SC898A 

3535/181 

2SC915 

3244 

2SC924GN 

3124/289 

2SC9290R 

3132 

2SC866H 

3299/237 

2SC876G 

3024/128 

2SC898B 

3535/181 

2SC917 

3444/123A 

2SC924H 

3124/289 

2SC929R 

3132 

2SC866J 

3299/237 

2SC876GN 

3024/128 

2SC898C 

3297/280 

2SC917A 

3444/123A 

2SC924J 

3124/289 

2SC929X 

3132 

2SC866K 

3299/237 

2SC876H 

3024/128 

2SC898D 

3535/181 

2SC917B 

3444/123A 

2SC924K 

3124/289 

2SC929Y 

3132 

2SC866L 

3299/237 

2SC876J 

3024/128 

2SC898E 

3535/181 

2SC917C 

3444/123A 

2SC924L 

3124/289 

2SC930 

3356 

2SC866M 

3299/237 

2SC876K 

3024/128 

2SC898F 

3535/181 

2SC917D 

3444/123A 

2SC924M 

3452/108 

2SC930 OR 

3356 

2SC8660R 

3299/237 

2SC876L 

3024/128 

2SC898G 

3535/181 

2SC917E 

3444/123A 

2SC9240R 

3124/289 

2SC930A 

3356 

2SC866R 

3299/237 

2SC876M 

3024/128 

2SC898GN 

3535/181 

2SC917F 

3444/123A 

2SC924R 

3124/289 

2SC930B 

3356 

2SC866X 

3299/237 

2SC8760R 

3024/128 

2SC898H 

3535/181 

2SC917G 

3444/123A 

2SC924X 

3124/289 

2SC930BB 

3356 

2SC866Y 

3299/237 

2SC876R 

3024/128 

2SC898J 

3535/181 

2SC917GN 

3444/123A 

2SC924Y 

3124/289 

2SC930BK 

3356 

2SC868 

3045/225 

2SC876TV 

3044/154 

2SC898K 

3535/181 

2SC917H 

3444/123A 

2SC925 

3444/123A 

2SC930BV 

3356 

2SC868A 

3045/225 

2SC876TV D 

3024/128 

2SC898L 

3535/181 

2SC917J 

3444/123A 

2SC925A 

3124/289 

2SC930C 

3356 

2SC868B 

3045/225 

2SC876TVE 

3024/128 

2SC898M 

3535/181 

2SC917K 

3444/123A 

2SC925B 

3124/289 

2SC930CK 

3356 

2SC868C 

3045/225 

2SC876TVF 

3024/128 

2SC8980R 

3535/181 

2SC917L 

3444/123A 

2SC925C 

3124/289 

2SC930CL 

3356 

2SC868D 

3045/225 

2SC876X 

3024/128 

2SC898X 

3535/181 

2SC917M 

3444/123A 

2SC925D 

3124/289 

2SC930CS 

3356 

2SC868E 

3045/225 

2SC876Y 

3024/128 

2SC898Y 

3535/181 

2SC9170R 

3444/123A 

2SC925E 

3124/289 

2SC930D 

3356 

2SC868F 

3045/225 

2SC881 

3137/192A 

2SC899 

3444/123A 

2SC917R 

3444/123A 

2SC925F 

3124/289 

2SC930DB 

3356 

2SC868G 

3045/225 

2SC881A 

3137/192A 

2SC899A 

3122 

2SC917Y 

3444/123A 

2SC925G 

3124/289 

2SC930DC 

3356 

2SC868GN 

3045/225 

2SC881B 

3137/192A 

2SC899B 

3122 

2SC918 

3018 

2SC925GN 

3124/289 

2SC930DH 

3356 

2SC868H 

3045/225 

2SC881C 

3137/192A 

2SC899C 

3122 

2SC918A 

3018 

2SC925H 

3124/289 

2SC930DS 

3356 

2SC868J 

3045/225 

2SC881D 

3137/192A 

2SC899D 

3122 

2SC918AL 

3039/316 

2SC925J 

3124/289 

2SC930DT 

3356 

2SC868K 

3045/225 

2SC881E 

3137/192A 

2SC899E 

3122 

2SC918B 

3018 

2SC925K 

3124/289 

2SC930DT-2 

3356 

2SC868L 

3045/225 

2SC881F 

3137/192A 

2SC899F 

3122 

2SC918C 

3018 

2SC925L 

3124/289 

2SC930DX 

3356 

2SC868M 

3045/225 

2SC881G 

3137/192A 

2SC899G 

3122 

2SC918D 

3018 

2SC925M 

3124/289 

2SC930DZ 

3356 

2SC8680R 

3045/225 

2SC881GN 

3137/192A 

2SC899GN 

3122 

2SC918E 

3018 

2SC9250R 

3124/289 

2SC930E 

3356 

2SC868R 

3045/225 

2SC881H 

3137/192A 

2SC899H 

3122 

2SC918F 

3018 

2SC925R 

3124/289 

2SC930EP 

3356 

2SC868X 

3045/225 

2SC881K 

3137/192A 

2SC899J 

3122 

2SC918G 

3018 

2SC925X 

3124/289 

2SC930ET 

3356 

2SC868Y 

3045/225 

2SC881L 

3137/192A 

2SC899K 

3444/123A 

2SC918GN 

3018 

2SC925Y 

3124/289 

2SC930EV 

3356 

2SC869 

3045/225 

2SC881M 

3137/192A 

2SC899L 

3122 

2SC918H 

3018 

2SC926 

3244 

2SC930EX 

3356 

2SC869A 

3045/225 

2SC8810R 

3137/192A 

2SC899M 

3122 

2SC918J 

3018 

2SC926A 

3244 

2SC930F 

3356 

2SC869B 

3045/225 

2SC881R 

3137/192A 

2SC8990R 

3122 

2SC918K 

3018 

2SC926B 

3244 

2SC930G 

3356 

2SC869C 

3045/225 

2SC881X 

3137/192A 

2SC899R 

3122 

2SC918L 

3018 

2SC926C 

3244 

2SC930GN 

3356 

2SC869D 

3045/225 

2SC881Y 

3137/192A 

2SC899X 

3122 

2SC918LF 

3039/3T6 

2SC926D 

3244 

2SC930H 

3356 

2SC869E 

3045/225 

2SC889 

3438 

2SC899Y 

3122 

2SC918M 

3018 

2SC926E 

3244 

2SC930J 

3356 

2SC869F 

3045/225 

2SC894 

3444/123A 

2SC900 

3899 

2SC9180R 

3018 

2SC926F 

3244 

2SC930K 

3356 

2SC869G 

3045/225 

2SC894A 

3122 

2SC900(F) 

3899 

2SC918R 

3018 

2SC926G 

3244 

2SC930L 

3356 

2SC869GN 

3045/225 

2SC894B 

3122 

2SC900(L) 

3250/315 

2SC918X 

3018 

2SC926GN 

3244 

2SC930M 

3356 


192 



To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC9300R 

3356 

2SC937B 

3710/238 

2SC930R 

3356 

2SC937BK 

3710/238 

2SC930X 

3356 

2SC937C 

3710/238 

2SC930Y 

3356 

2SC937D 

3710/238 

2SC931 

3357/186A 

2SC937E 

3710/238 

2SC931C 

3357/186A 

2SC937F 

3710/238 

2SC931D 

3357/186A 

2SC937G 

3710/238 

2SC931E 

3357/186A 

2SC937GN 

3710/238 

2SC932 

3192/186 

2SC937H 

3710/238 

2SC932A 

3192/186 

2SC937J 

3710/238 

2SC932B 

3192/186 

2SC937K 

3710/238 

2SC932BK 

3192/186 

2SC937L 

3710/238 

2SC932C 

3192/186 

2SC937M 

3710/238 

2SC932D 

3192/186 

2SC9370R 

3710/238 

2SC932E 

3192/186 

2SC937R 

3710/238 

2SC932F 

3192/186 

2SC937X 

3710/238 

2SC932G 

3192/186 

2SC937Y 

3710/238 

2SC932GN 

3192/186 

2SC937YL 

3710/238 

2SC932H 

3192/186 

2SC938 

3444/123A 

2SC932J 

3192/186 

2SC938A 

3444/123A 

2SC932K 

3192/186 

2SC938B 

3444/123A 

2SC932L 

3192/186 

2SC938C 

3444/123A 

2SC932M 

3192/186 

2SC938D 

3124/289 

2SC9320R 

3054/196 

2SC938E 

3124/289 

2SC932R 

3192/186 

2SC938F 

3124/289 

2SC932X 

3192/186 

2SC938G 

3124/289 

2SC932Y 

3192/186 

2SC938GN 

3124/289 

2SC933 

3122 

2SC938H 

3124/289 

2SC933A 

3122 

2SC938J 

3124/289 

2SC933B 

3122 

2SC938K 

3124/289 

2SC933BB 

3122 

2SC938L 

3124/289 

2SC933C 

3122 

2SC938M 

3124/289 

2SC933D 

3122 

2SC9380R 

3124/289 

2SC933E 

3122 

2SC938R 

3124/289 

2SC933F 

3122 

2SC938X 

3124/289 

2SC933FP 

3122 

2SC938Y 

3124/289 

2SC933FPC 

3122 

2SC939 

3619 

2SC933FPD 

3122 

2SC939A 

3619 

2SC933FPE 

3122 

2SC939B 

3619 

2SC933FPF 

3122 

2SC939BL 

3619 

2SC933FPG 

3122 

2SC939C 

3619 

2SC933G 

3122 

2SC939D 

3619 

2SC933GN 

3122 

2SC939E 

3619 

2SC933H 

3122 

2SC939F 

3619 

2SC933J 

3122 

2SC939G 

3619 

2SC933K 

3122 

2SC939GN 

3619 

2SC933L 

3122 

2SC939GR 

3619 

2SC933M 

3122 

2SC939H 

3619 

2SC9330R 

3122 

2SC939J 

3619 

2SC933R 

3122 

2SC939K 

3619 

2SC933X 

3122 

2SC939L 

3619 

2SC933Y 

3122 

2SC939M 

3619 

2SC934 

3444/123A 

2SC9390R 

3619 

2SC934A 

3024/128 

2SC939R 

3619 

2SC934B 

3024/128 

2SC939RA 

3619 

2SC934C 

3444/123A 

2SC939X 

3619 

2SC9340 

3444/123A 

2SC939Y 

3619 

2SC934E 

3444/123A 

2SC940 

3439/163A 

2SC934F 

3444/123A 

2SC940 OR 

3439/163A 

2SC934G 

3444/123A 

2SC940A 

3439/163A 

2SC934GN 

3024/128 

2SC940B 

3439/163A 

2SC934H 

3024/128 

2SC940C 

3439/163A 

2SC934J 

3024/128 

2SC940D 

3439/163A 

2SC934K 

3024/128 

2SC940E 

3439/163A 

2SC934L 

3024/128 

2SC940F 

3439/163A 

2SC934M 

3024/128 

2SC940G 

3439/163A 

2SC9340R 

3024/128 

2SC940GN 

3439/163A 

2SC934P 

3444/123A 

2SC940H 

3439/163A 

2SC934R 

3024/128 

2SC940J 

3439/163A 

2SC934X 

3024/128 

2SC940K 

3439/163A 

2SC934Y 

3024/128 

2SC940L 

3439/163A 

2SC935 

3560 

2SC940M 

3439/163A 

2SC935A 

3560 

2SC940P 

3439/163A 

2SC935B 

3560 

2SC940Q 

3439/163A 

2SC935C 

3560 

2SC940R 

3439/163A 

2SC935D 

3560 

2SC940X 

3439/163A 

2SC935E 

3560 

2SC940Y 

3439/163A 

2SC935F 

3560 

2SC941 

3124/289 

2SC935G 

3560 

2SC941-0 

3124/289 

2SC935GN 

3560 

2SC941-0 

3124/289 

2SC935H 

3560 

2SC941-R 

3124/289 

2SC935J 

3560 

2SC941-Y 

3124/289 

2SC935K 

3560 

2SC941R 

3124/289 

2SC935M 

3560 

2SC941Y 

3124/289 

2SC9350R 

3560 

2SC943 

3444/123A 

2SC935R 

3560 

2SC943A 

3444/123A 

2SC935X 

3560 

2SC943B 

3444/123A 

2SC935Y 

3560 

2SC943C 

3444/123A 

2SC936 

3133/164 

2SC943D 

3122 

2SC936A 

3133/164 

2SC943E 

3122 

2SC936B 

3133/164 

2SC943F 

3122 

2SC936BK 

3133/164 

2SC943G 

3122 

2SC936C 

3133/164 

2SC943GN 

3122 

2SC936D 

3133/164 

2SC943H 

3122 

2SC936E 

3133/164 

2SC943J 

3122 

2SC936F 

3133/164 

2SC943K 

3122 

2SC936G 

3133/164 

2SC943L 

3122 

2SC936GN 

3133/164 

2SC943M 

3122 

2SC936H 

3133/164 

2SC9430R 

3122 

2SC936J 

3133/164 

2SC943R 

3122 

2SC936K 

3133/164 

2SC943X 

3122 

2SC936L 

3133/164 

2SC943Y 

3122 

2SC936M 

3133/164 

2SC944 

3124/289 

2SC9360R 

3133/164 

2SC944K 

3124/289 

2SC936R 

3133/164 

2SC944S 

3124/289 

2SC936X 

3133/164 

2SC944SK 

3124/289 

2SC936Y 

3133/164 

2SC944SP 

3124/289 

2SC937 

3710/238 

2SC-945 

3124/289 

2SC937-01 OEFLE 3710/238 

2SC945 

3124/289 

2SC937A 

3710/238 1 

2SC945(R) 

3124/289 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC945A 

3124/289 

2SC959L 

3104 A 

2SC945AK 

3124/289 

2SC959M 

3104 A 

2SC945AP 

3124/289 

2SC9590R 

3104A 

2SC945AQ 

3124/289 

2SC959R 

3104A 

2SC945AR 

3124/289 

2SC959X 

3104A 

2SC945B 

3124/289 

2SC959Y 

3104A 

2SC945C 

3124/289 

2SC960 

3024/128 

2SC945CK 

3124/289 

2SC960 OR 

3024/128 

2SC945D 

3124/289 

2SC960A 

3024/128 

2SC945E 

3124/289 

2SC960B 

3024/128 

2SC945F 

3124/289 

2SC960D 

3024/128 

2SC945G 

3124/289 

2SC960E 

3024/128 

2SC945GN 

3124/289 

2SC960F 

3024/128 

2SC945H 

3124/289 

2SC960G 

3024/128 

2SC945J 

3124/289 

2SC960GN 

3024/128 

2SC945K 

3124/289 

2SC960H 

3024/128 

2SC945L 

3124/289 

2SC960J 

3024/128 

2SC945LA 

3124/289 

2SC960K 

3024/128 

2SC945LB 

3124/289 

2SC960L 

3024/128 

2SC945LP 

3124/289 

2SC960LN 

3024/128 

2SC945LQ 

3124/289 

2SC960M 

3024/128 

2SC945M 

3124/289 

2SC960R 

3024/128 

2SC9450 

3124/289 

2SC960S 

3024/128 

2SC9450R 

3124/289 

2SC960X 

3024/128 

2SC945P 

3124/289 

2SC960XL 

3024/128 

2SC945PJ 

3124/289 

2SC960Y 

3024/128 

2SC945Q 

3124/289 

2SC963F 

3124/289 

2SC945Q,R 

3124/289 

2SC966 

3444/123A 

2SC945QL 

3124/289 

2SC966A 

3122 

2SC945QP 

3124/289 

2SC966B 

3122 

2SC945R 

3124/289 

2SC966C 

3122 

2SC945RA 

3124/289 

2SC966D 

3122 

2SC945RN 

3124/289 

2SC966E 

3122 

2SC945S 

3124/289 

2SC966F 

3122 

2SC945T 

3124/289 

2SC966G 

3122 

2SC945TK 

3124/289 

2SC966GN 

3122 

2SC945TP 

3124/289 

2SC966H 

3122 

2SC945TQ 

3124/289 

2SC966J 

3122 

2SC945TR 

3124/289 

2SC966K 

3122 

2SC945U 

3124/289 

2SC966L 

3122 

2SC945X 

3124/289 

2SC966M 

3122 

2SC945Y 

3124/289 

2SC9660R 

3122 

2SC945YT 

3124/289 

2SC966R 

3122 

2SC947 

3039/316 

2SC966X 

3122 

2SC947A 

3039/316 

2SC966Y 

3122 

2SC947B 

3039/316 

2SC967 

3444/123A 

2SC947C 

3039/316 

2SC967A 

3122 

2SC947D 

3039/316 

2SC967B 

3122 

2SC947E 

3039/316 

2SC967C 

3122 

2SC947F 

3039/316 

2SC967D 

3122 

2SC947G 

3039/316 

2SC967E 

3122 

2SC947GN 

3039/316 

2SC967F 

3122 

2SC947H 

3039/316 

2SC967G 

3122 

2SC947J 

3039/316 

2SC967GN 

3122 

2SC947K 

3039/316 

2SC967H 

3122 

2SC947L 

3039/316 

2SC967J 

3122 

2SC947M 

3039/316 

2SC967K 

3122 

2SC9470R 

3039/316 

2SC967L 

3122 

2SC947R 

3039/316 

2SC967M 

3122 

2SC947X 

3039/316 

2SC9670R 

3122 

2SC947Y 

3039/316 

2SC967R 

3122 

2SC948 

3019 

2SC967X 

3122 

2SC948A 

3039/316 

2SC967Y 

3122 

2SC948B 

3039/316 

2SC968 

3124/289 

2SC948D 

3039/316 

2SC968P 

3124/289 

2SC948E 

3039/316 

2SC971 

3018 

2SC948F 

3039/316 

2SC971A 

3018 

2SC948G 

3039/316 

2SC971B 

3018 

2SC948GN 

3039/316 

2SC971BK 

3124/289 

2SC948H 

3039/316 

2SC971C 

3018 

2SC948J 

3039/316 

2SC971D 

3018 

2SC948K 

3039/316 

2SC971E 

3018 

2SC948L 

3039/316 

2SC971F 

3018 

2SC948M 

3039/316 

2SC971G 

3018 

2SC9480R 

3039/316 

2SC971GN 

3018 

2SC948R 

3039/316 

2SC971H 

3018 

2SC948X 

3039/316 

2SC971J 

3018 

2SC948Y 

3039/316 

2SC971K 

3018 

2SC957 

3039/316 

2SC971L 

3018 

2SC957A 

3039/316 

2SC971M 

3018 

2SC957AL 

3039/316 

2SC9710R 

3018 

2SC957B 

3039/316 

2SC971R 

3018 

2SC957C 

3039/316 

2SC971X 

3018 

2SC957D 

3039/316 

2SC971Y 

3018 

2SC957E 

3039/316 

2SC972 

3024/128 

2SC957F 

3039/316 

2SC972A 

3024/128 

2SC957G 

3039/316 

2SC972B 

3024/128 

2SC957GN 

3039/316 

2SC972C 

3024/128 

2SC957H 

3039/316 

2SC972D 

3024/128 

2SC957J 

3039/316 

2SC972E 

3024/128 

2SC957K 

3039/316 

2SC972F 

3024/128 

2SC957L 

3039/316 

2SC972G 

3024/128 

2SC957M 

3039/316 

2SC972GN 

3024/128 

2SC9570R 

3039/316 

2SC972H 

3024/128 

2SC957R 

3039/316 

2SC972J 

3024/128 

2SC957X 

3039/316 

2SC972K 

3024/128 

2SC957XL 

3039/316 

2SC972L 

3024/128 

2SC957Y 

3039/316 

2SC972M 

3024/128 

2SC959 

3104A 

2SC9720R 

3024/128 

2SC959A 

3104A 

2SC972R 

3024/128 

2SC959B 

3104A 

2SC972X 

3024/128 

2SC959C 

3104A 

2SC972Y 

3024/128 

2SC959D 

3104A 

2SC979 

3122 

2SC959E 

3104A 

2SC979B 

3122 

2SC959F 

3104A 

2SC979C 

3122 

2SC959G 

3104A 

2SC979D 

3122 

2SC959GN 

3104A 

2SC979E 

3122 

2SC959H 

3104A 

2SC979F 

3122 

2SC959J 

3104A 

2SC979G 

3122 

2SC959K 

3104A 

2SC979GN 

3122 


2SC9300R—2SC999G 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC979GR 

3122 

2SC992 

3444/123A 

2SC979H 

3122 

2SC992A 

3122 

2SC979J 

3122 

2SC992B 

3122 

2SC979K 

3122 

2SC992C 

3122 

2SC979L 

3122 

2SC992D 

3122 

2SC979M 

3122 

2SC992E 

3122 

2SC9790 

3122 

2SC992F 

3122 

2SC9790R 

3122 

2SC992G 

3122 

2SC979R 

3122 

2SC992GN 

3122 

2SC979X 

3122 

2SC9.92H 

3122 

2SC979Y 

3122 

2SC992J 

3122 

2SC980 

3122 

2SC992K 

3122 

2SC980A 

3122 

2SC992L 

3122 

2SC980B 

3122 

2SC992M 

3122 

2SC980C 

3122 

2SC9920R 

3122 

2SC980D 

3122 

2SC992R 

3122 

2SC980E 

3122 

2SC992X 

3122 

2SC980F 

3122 

2SC992Y 

3122 

2SC980G 

3122 

2SC994 

3195/311 

2SC980GN 

3122 

2SC994-0 

3195/311 

2SC980GR 

3122 

2SC994A 

3195/311 

2SC980H 

3122 

2SC994B 

3195/311 

2SC980J 

3122 

2SC994C 

3195/311 

2SC980K 

3122 

2SC994D 

3195/311 

2SC980L 

3122 

2SC994E 

3195/311 

2SC980M 

3122 

2SC994F 

3195/311 

2SC9800 

3122 

2SC994G 

3195/311 

2SC9800R 

3122 

2SC994GN 

3195/311 

2SC980R 

3122 

2SC994L 

3195/311 

2SC980X 

3122 

2SC994M 

3195/311 

2SC980Y 

3122 

2SC994R 

3195/311 

2SC982 

3156/172A 

2SC994X 

3195/311 

2SC982A 

3156/172A 

2SC994Y 

3195/311 

2SC982B 

3156/172A 

2SC995 

3044/154 

2SC982C 

3156/172A 

2SC995A 

3044/154 

2SC982D 

3156/172A 

2SC995B 

3044/154 

2SC982E 

3156/172A 

2SC995C 

3044/154 

2SC982F 

3156/172A 

2SC995D 

3044/154 

2SC982G 

3156/172A 

2SC995E 

3044/154 

2SC982GN 

3156/172A 

2SC995F 

3044/154 

2SC982GR 

3156/172A 

2SC995G 

3044/154 

2SC982H 

3156/172A 

2SC995GN 

3044/154 

2SC982J 

3156/172A 

2SC995H 

3044/154 

2SC982K 

3156/172A 

2SC995J 

3044/154 

2SC982L 

3156/172A 

2SC995K 

3044/154 

2SC982M 

3156/172A 

2SC995L 

3044/154 

2SC9820 

3156/172A 

2SC995M 

3044/154 

2SC9820R 

3156/172A 

2SC9950R 

3044/154 

2SC982R 

3156/172A 

2SC995R 

3044/154 

2SC982X 

3156/172A 

2SC995X 

3044/154 

2SC982Y 

3156/172A 

2SC995Y 

3044/154 

2SC983 

3244 

2SC996 

3045/225 

2SC983-0 

3244 

2SC996A 

3045/225 

2SC983-0 

3244 

2SC996B 

3045/225 

2SC983-OR 

3244 

2SC996C 

3045/225 

2SC983-R 

3244 

2SC996D 

3045/225 

2SC983-Y 

3244 

2SC996E 

3045/225 

2SC983A 

3244 

2SC996F 

3045/225 

2SC983B 

3244 

2SC996G 

3045/225 

2SC983C 

3244 

2SC996GN 

3045/225 

2SC983D 

3244 

2SC996GR 

3045/225 

2SC983E 

3244 

2SC996H 

3045/225 

2SC983F 

3244 

2SC996J 

3045/225 

2SC983G 

3244 

2SC996K 

3045/225 

2SC983GN 

3244 

2SC996L 

3045/225 

2SC983GR 

3244 

2SC996M 

3045/225 

2SC983H 

3244 

2SC9960 

3045/225 

2SC983J 

3244 

2SC9960R 

3045/225 

2SC983K 

3244 

2SC996R 

3045/225 

2SC983L 

3244 

2SC996X 

3045/225 

2SC983LA 

3244 

2SC996Y 

3045/225 

2SC983M 

3244 

2SC997 

3018 

2SC983R 

3244 

2SC997A 

3018 

2SC983S 

3244 

2SC997B 

3018 

2SC983X 

3244 

2SC997C 

3018 

2SC983Y 

3244 

2SC997D 

3018 

2SC984 

3444/123A 

2SC997E 

3018 

2SC984A 

3444/123A 

2SC997F 

3018 

2SC984B 

3444/123A 

2SC997G 

3018 

2SC984C 

3444/123A 

2SC997GN 

3018 

2SC984D 

3444/123A 

2SC997H 

3018 

2SC984E 

3444/123A 

2SC997J 

3018 

2SC984F 

3444/123A 

2SC997K 

3018 

2SC984G 

3444/123A 

2SC997L 

3018 

2SC984GN 

3444/123A 

2SC997M 

3018 

2SC984H 

3444/123A 

2SC9970R 

3018 

2SC984J 

3444/123A 

2SC997R 

3018 

2SC984L 

3444/123A 

2SC997X 

3018 

2SC984M 

3444/123A 

2SC997Y 

3018 

2SC9840R 

3444/123A 

2SC998 

3195/311 

2SC984R 

3444/123A 

2SC998A 

3195/311 

2SC984Y 

3444/123A 

2SC998B 

3195/311 

2SC991 

3444/123A 

2SC998C 

3195/311 

2SC991A 

3122 

2SC998D 

3195/311 

2SC991B 

3122 

2SC998E 

3195/311 

2SC991C 

3122 

2SC998F 

3195/311 

2SC991D 

3122 

2SC998G 

3195/311 

2SC991E 

3122 

2SC998GN 

3195/311 

2SC991F 

3122 

2SC998M 

3195/311 

2SC991G 

3122 

2SC998R 

3195/311 

2SC991GN 

3122 

2SC998X 

3195/311 

2SC991H 

3122 

2SC998Y 

3195/311 

2SC991J 

3122 

2SC999 

3115/165 

2SC991K 

3122 

2SC999A 

3115/165 

2SC991L 

3122 

2SC999B 

3115/165 

2SC991M 

3122 

2SC999C 

3115/165 

2SC9910R 

3122 

2SC999D 

3115/165 

2SC991R 

3122 1 

2SC999E 

3115/165 

2SC991X 

3122 ! 

2SC999F 

3115/165 

2SC991Y 

3122 

2SC999G 

3115/165 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC999GN 

3115/165 

2SC1013M 

3464/300 

2SC1027A 

3111 

2SC1045GN 

3115/165 

2SC1059R 

3021/124 

2SC1096K 

3248 

2SC999H 

3115/165 

2SC10130R 

3464/300 

2SC1027B 

3111 

2SC1045H 

3115/165 

2SC1059Y 

3021/124 

2SC1096L 

3248 

2SC999J 

3115/165 

2SC1013PJ 

3464/300 

2SC1027C 

3111 

2SC1045J 

3115/165 

2SC1060 

3893/152 

2SC1096M 

3248 

2SC999K 

3115/165 

2SC1013R 

3464/300 

2SC1027D 

3111 

2SC1045K 

3115/165 

2SC1060 OR 

3054/196 

2SC1096N 

3248 

2SC999L 

3115/165 

2SC1013X 

3464/300 

2SC1027E 

3111 

2SC1045L 

3115/165 

2SC1060A 

3893/152 

2SC1096W 

3248 

2SC999M 

3115/165 

2SC1013Y 

3464/300 

2SC1027F 

3111 

2SC1045M 

3115/165 

2SC1060B 

3893/152 

2SC1098 

3357/186A 

2SC9990R 

3115/165 

2SC1014 

3464/300 

2SC1027G 

3111 

2SC10450R 

3115/165 

2SC1060BM 

3893/152 

2SC1098(4)K 

3357/186A 

2SC999R 

3115/165 

2SC1014-1 

3464/300 

2SC1027GN 

3111 

2SC1045R 

3115/165 

2SC1060C 

3893/152 

2SC 1098(4)1 

3357/186A 

2SC999X 

3115/165 

2SC1014-2 

3464/300 

2SC1027H 

3111 

2SC1045X 

3115/165 

2SC1060D 

3893/152 

2SC1098A 

3357/186A 

2SC999Y 

3115/165 

2SC1014-D1 

3464/300 

2SC1027J 

3111 

2SC1045Y 

3115/165 

2SC1061 

3893/152 

2SC1098AK 

3357/186A 

2SC1000 

3122 

2SC1014A 

3464/300 

2SC1027K 

3111 

2SC1046 

3115/165 

2SC1061A 

3893/152 

2SC1098AL 

3357/186A 

2SC1000 OR 

3122 

2SC1014B 

3464/300 

2SC1027L 

3111 

2SC1046A 

3115/165 

2SC1061B 

3893/152 

2SC1098AM 

3357/186A 

2SC1000 R 

3122 

2SC1014BY 

3464/300 

2SC1027M 

3111 

2SC1046B 

3115/165 

2SC1061BT 

3893/152 

2SC1098AN 

3357/186A 

2SC1000-BL 

3122 

2SC1014C 

3464/300 

2SC10270R 

3111 

2SC1046C 

3115/165 

2SC1061C 

3893/152 

2SC1098C 

3357/186A 

2SC1000-GR 

3122 

2SC1014CD 

3464/300 

2SC1027R 

3111 

2SC1046D 

3115/165 

2SC1061D 

3893/152 

2SC1098D 

3357/186A 

2SC1000-Y 

3122 

2SC1014D 

3464/300 

2SC1027X 

3111 

2SC1046E 

3115/165 

2SC1061T 

3893/152 

2SC1098K 

3357/186A 

2SC1000A 

3122 

2SC1014D1 

3464/300 

2SC1027Y 

3111 

2SC1046F 

3115/165 

2SC1061TB 

3893/152 

2SC1098L 

3357/186A 

2SC1000B 

3122 

2SC1014E 

3464/300 

2SC1030 

3619 

2SC1046G 

3115/165 

2SC1069 

3024/128 

2SC1098M 

3357/186A 

2SC1000BL 

3122 

2SC1014F 

3464/300 

2SC1030 OR 

3027/130 

2SC1046GN 

3115/165 

2SC1070 

3018 

2SC1098N 

3357/186A 

2SC1000C 

3122 

2SC1014G 

3464/300 

2SC1030A 

3619 

2SC1046H 

3115/165 

2SC1071 

3444/123A 

2SC1099 K 

3111 

2SC1000D 

3122 

2SC1014GA 

3464/300 

2SC1030B 

3619 

2SC1046J 

3115/165 

2SC1072 

3024/128 

2SC1100 

3115/165 

2SC1000E 

3122 

2SC1014GN 

3464/300 

2SC1030C 

3619 

2SC1046K 

3115/165 

2SC1072A 

3024/128 

2SC1100 OR 

3115/165 

2SC1000F 

3122 

2SC1014H 

3464/300 

2SC1030D 

3619 

2SC1046L 

3115/165 

2SC1072B 

3024/128 

2SC1100R 

3115/165 

2SC1000G 

3122 

2SC1014J 

3464/300 

2SC1030E 

3619 

2SC1046M 

3115/165 

2SC1072C 

3024/128 

2SC1100A 

3115/165 

2SC1000GN 

3122 

2SC1014K 

3464/300 

2SC1030F 

3619 

2SC1046N 

3115/165 

2SC1072D 

3024/128 

2SC1100B 

3115/165 

2SC1000GR 

3122 

2SC1014L 

3464/300 

2SC1030G 

3619 

2SC10460R 

3115/165 

2SC1072E 

3024/128 

2SC1100C 

3115/165 

2SC1000H 

3122 

2SC1014LG 

3464/300 

2SC1030J 

3619 

2SC1046R 

3115/165 

2SC1072F 

3024/128 

2SC1100D 

3115/165 

2SC1000J 

3122 

2SC1014LR 

3464/300 

2SC1030K 

3619 

2SC1046X 

3115/165 

2SC1072G 

3024/128 

2SC1100E 

3115/165 

2SC1000K 

3122 

2SC1014M 

3464/300 

2SC1030L 

3619 

2SC1046Y 

3115/165 

2SC1072GN 

3024/128 

2SC1100F 

3115/165 

2SC1000L 

3122 

2SC10140R 

3464/300 

2SC1030M 

3619 

2SC1047 

3132 

2SC1072H 

3024/128 

2SC1100G 

3115/165 

2SC1000M 

3122 

2SC1014R 

3464/300 

2SC1032 

3018 

2SC1047A 

3132 

2SC1072J 

3024/128 

2SC1100GN 

3115/165 

2SC1000SR 

3122 

2SC1014W 

3464/300 

2SC1032A 

3018 

2SC1047B 

3132 

2SC1072K 

3024/128 

2SC1100H 

3115/165 

2SC1000X 

3122 

2SC1014X 

3464/300 

2SC1032B 

3018 

2SC1047BCD 

3132 

2SC1072L 

3024/128 

2SC1100J 

3115/165 

2SC1000Y 

3122 

2SC1014Y 

3464/300 

2SC1032BL 

3018 

2SC1047C 

3132 

2SC1072M 

3024/128 

2SC1100K 

3115/165 

2SC1004 

3133/164 

2SC1017 

3298/299 

2SC1032C 

3018 

2SC1047D 

3132 

2SC10720R 

3024/128 

2SC1100L 

3115/165 

2SC1004A 

3710/238 

2SC1018 

3298/299 

2SC1032D 

3018 

2SC1047Q 

3132 

2SC1072R 

3024/128 

2SC1100M 

3115/165 

2SC1004R 

3133/164 

2SC1018A 

3298/299 

2SC1032E 

3018 

2SC1047R 

3132 

2SC1072X 

3024/128 

2SC1100X 

3115/165 

2SC1005 

3115/165 

2SC1018B 

3298/299 

2SC1032F 

3018 

2SC1048 

3040 

2SC1072Y 

3024/128 

2SC1100Y 

3115/165 

2SC1005A 

3115/165 

2SC1018C 

3298/299 

2SC1032G 

3018 

2SC1048B 

3040 

2SC1078 

3131 A/369 

2SC1101 

3115/165 

2SC1005B 

3115/165 

2SC1018D 

3298/299 

2SC1032GN 

3018 

2SC1048C 

3040 

2SC1079 

3297/280 

2SC1101A 

3115/165 

2SC1005C 

3115/165 

2SC1018E 

3298/299 

2SC1032H 

3018 

2SC1048.D 

3040 

2SC1079A 

3079 

2SC1101B 

3115/165 

2SC1005D 

3115/165 

2SC1018F 

3298/299 

2SC1032J 

3018 

2SC104$E 

3040 

2SC1079B 

3079 

2SC1101C 

3115/165 

2SC1005E 

3115/165 

2SC1018G 

3298/299 

2SC1032K 

3018 

2SC1048F 

3040 

2SC1079C 

3079 

2SC1101D 

3115/165 

2SC1005F 

3115/165 

2SC1018GN 

3298/299 

2SC1032L 

3018 

2SC1050 

3559/162 

2SC1079D 

3079 

2SC1101E 

3115/165 

2SC1005G 

3115/165 

2SC1018H 

3298/299 

2SC1032M 

3018 

2SC1050C 

3559/162 

2SC1079E 

3079 

2SC1101F 

3115/165 

2SC1005GN 

3115/165 

2SC1018J 

3298/299 

2SC10320R 

3018 

2SC1050D 

3559/162 

2SC1079F 

3079 

2SC1101G 

3115/165 

2SC1005H 

3115/165 

2SC1018K 

3298/299 

2SC1032R 

3018 

2SC1050E 

3559/162 

2SC1079G 

3079 

2SC1101GN 

3115/165 

2SC1005J 

3115/165 

2SC1018L 

3298/299 

2SC1032X 

3018 

2SC1050F 

3559/162 

2SC1079GN 

3079 

2SC1101H 

3115/165 

2SC1005K 

3115/165 

2SC1018M 

3298/299 

2SC1032Y 

3018 

2SC1051 

3559/162 

2SC1079L 

3079 

2SC1101J 

3115/165 

2SC1005L 

3115/165 

2SC1018R 

3298/299 

2SC1033 

3444/123A 

2SC1051C 

3559/162 

2SC1079M 

3079 

2SC1101K 

3115/165 

2SC1005M 

3115/165 

2SC1018X 

3298/299 

2SC1033A 

3444/123A 

2SC1051D 

3559/162 

2SC1079R 

3297/280 

2SC1101L 

3115/165 

2SC10050R 

3115/165 

2SC1018Y 

3298/299 

2SC1033B 

3044/154 

2SC1051E 

3559/162 

2SC1079X 

3079 

2SC1101M 

3115/165 

2SC1005R 

3115/165 

2SC1023 

3018 

2SC1033C 

3044/154 

2SC1051F 

3559/162 

2SC1079Y 

3079 

2SC11010R 

3115/165 

2SC1005X 

3115/165 

2SC1023-0 

3039/316 

2SC1033D 

3044/154 

2SC1051LC 

3559/162 

2SC1080 

3027/130 

2SC1101R 

3115/165 

2SC1005Y 

3115/165 

2SC1023-Y 

3039/316 

2SC1033E 

3044/154 

2SC1051LD 

3559/162 

2SC1080A 

3027/130 

2SC1101X 

3115/165 

2SC1006 

3245/199 

2SC1023A 

3018 

2SC1033F 

3044/154 

2SC1051LE 

3559/162 

2SC1080B 

3027/130 

2SC1101Y 

3115/165 

2SC1006A 

3245/199 

2SC1023B 

3018 

2SC1033G 

3044/154 

2SC1051LF 

3559/162 

2SC1080C 

3027/130 

2SC1102K 

3021/124 

2SC1006B 

3438 

2SC1023C 

3018 

2SC1033GN 

3044/154 

2SC1055 

3538 

2SC1080D 

3027/130 

2SC1102L 

3021/124 

2SC1006C 

3245/199 

2SC1023D 

3018 

2SC1033H 

3044/154 

2SC1055A 

3538 

2SC1080E 

3027/130 

2SC1102 M 

3021/124 

2SC1007 

3444/123A 

2SC1023E 

3018 

2SC1033J 

3044/154 

2SC1055B 

3538 

2SC1080F 

3027/130 

2SC1103 

3044/154 

2SC1010 

3122 

2SC1023F 

3018 

2SC1033K 

3044/154 

2SC1055BL 

3538 

2SC1080G 

3027/130 

2SC1103A 

3044/154 

2SC1010 OR 

3122 

2SC1023G 

3018 

2SC1033L 

3044/154 

2SC1055C 

3538 

2SC1080GN 

3027/130 

2SC1103L 

3044/154 

2SC1010A 

3122 

2SC1023GN 

3018 

2SC10330R 

3044/154 

2SC1055D 

3538 

2SC1080GR 

3027/130 

2SC1104 

3079 

2SC1010B 

3122 

2SC1023H 

3018 

2SC1033R 

3044/154 

2SC1055E 

3538 

2SC1080H 

3027/130 

2SC1105 

3021/124 

2SC1010C 

3122 

2SC1023J 

3018 

2SC1033X 

3044/154 

2SC1055F 

3538 

2SC1080J 

3027/130 

2SC1105 K 

3021/124 

2SC1010D 

3122 

2SC1023K 

3018 

2SC1033Y 

3044/154 

2SC1055G 

3538 

2SC1080K 

3027/130 

2SC1105 L 

3021/124 

2SC1010E 

3122 

2SC1023L 

3018 

2SC1035 

3117 

2SC1055GN 

3538 

2SC1080L 

3027/130 

2SC1105 M 

3021/124 

2SC1010F 

3122 

2SC1023M 

3018 

2SC1035A 

3117 

2SC1055GR 

3538 

2SC1080M 

3027/130 

2SC1105A 

3021/124 

2SC1010G 

3122 

2SC10230R 

3018 

2SC1035B 

3117 

J2SC1055H 

3538 

2SC10800 

3027/130 

2SC1105B 

3021/124 

2SC1010GN 

3122 

2SC1023R 

3018 

2SC1035C 

3117 

2SC1055J 

3538 

2SC10800R 

3027/130 

2SC1105C 

3021/124 

2SC1010H 

3122 

2SC1023X 

3018 

2SC1035D 

3117 

2SC1055K 

3538 

2SC1080R 

3027/130 

2SC1105D 

3021/124 

2SC1010J 

3122 

2SC1023Y 

3018 

2SC1035E 

3117 

2SC1055L 

3538 

2SC1080X 

3027/130 

2SC1105E 

3021/124 

2SC1010K 

3122 

2SC1024 

3026 

2SC1035F 

3117 

2SC1055M 

3538 

2SC1080Y 

3027/130 

2SC1105F 

3021/124 

2SC1010L 

3122 

2SC1024-E 

3026 

2SC1035G 

3117 

2SC10550 

3538 

2SC1086 

3710/238 

2SC1105G 

3021/124 

2SC1010M 

3122 

2SC1024A 

3026 

2SC1035GN 

3117 

2SC10550R 

3538 

2SC1086A 

3710/238 

2SC1105GN 

3021/124 

2SC1010R 

3122 

2SC1024B 

3026 

2SC1035H 

3117 

2SC1055R 

3538 

2SC1086B 

3710/238 

2SC1105H 

3021/124 

2SC1010X 

3122 

2SC1024C 

3026 

2SC1035J 

3117 

2SC1055X 

3538 

2SC1086C 

3710/238 

2SC1105J 

3021/124 

2SC1010Y 

3122 

2SC1024D 

3026 

2SC1035L 

3117 

2SC1055Y 

3538 

2SC1086D 

3710/238 

2SC1105K 

3021/124 

2SC1012 

3044/154 

2SC1024E 

3026 

2SC1035M 

3117 

2SC1056 

3044/154 

2SC1086E 

3710/238 

2SC1105L 

3021/124 

2SC1012 OR 

3045/225 

2SC1024F 

3026 

2SC10350R 

3117 

2SC1056A 

. 3044/154 

2SC1086F 

3710/238 

2SC1105M 

3021/124 

2SC1012A 

3045/225 

2SC1024G 

3026 

2SC1035R 

3117 

2SC1056B 

3044/154 

2SC1086G 

3710/238 

2SC11050R 

3021/124 

2SC1012B 

3045/225 

2SC1024L 

3026 

2SC1035X 

3117 

2SC1056C 

3044/154 

2SC1086GN 

3710/238 

2SC1105R 

3021/124 

2SC1012C 

3045/225 

2SC1024Y 

3026 

2SC1035Y 

3117 

2SC1056D 

3044/154 

2SC1086H 

3710/238 

2SC1105X 

3021/124 

2SC1012D 

3045/225 

2SC1025 

3626 

2SC1036 

3117 

2SC1056E 

3044/154 

2SC1086J 

3710/238 

2SC1105Y 

3021/124 

2SC1012E 

3045/225 

2SC1025CTV 

3626 

2SC1036A 

3117 

2SC1056F 

3044/154 

2SC1086K 

3710/238 

2SC1106 

3559/162 

2SC1012F 

3045/225 

2SC1025D 

3626 

2SC1036B 

3117 

2SC1056G 

3044/154 

2SC1086L 

3710/238 

2SC1106K 

3559/162 

2SC1012G 

3045/225 

2SC1025E 

3626 

2SC1036C 

3117 

2SC1056GN 

3044/154 

2SC1086M 

3710/238 

2SC1106L 

3559/162 

2SC1012GN 

3045/225 

2SC1025MT 

3626 

2SC1036D 

3117 

2SC1056H 

3044/154 

2SC10860R 

3710/238 

2SC1106 M 

3559/162 

2SC1012H 

3045/225 

2SC1026 

3018 

2SC1036E 

3117 

2SC1056J 

3044/154 

2SC1086R 

3710/238 

2SC1106A 

3559/162 

2SC1012J 

3045/225 

2SC1026-0 

3039/316 

2SC1036F 

3117 

2SC1056K 

3044/154 

2SC1086X 

3710/238 

2SC1106C 

3559/162 

2SC1012K 

3045/225 

2SC1026-R 

3039/316 

2SC1036G 

3117 

2SC1056L 

3044/154 

2SC1086Y 

3710/238 

2SC1106K 

3559/162 

2SC1012L 

3045/225 

2SC1026A 

3039/316 

2SC1036GN 

3117 

2SC1056M 

3044/154 

2SC1089 

3104A 

2SC1106L 

3559/162 

2SC1012M 

3045/225 

2SC1026B 

3039/316 

2SC1036H 

3117 

2SC10560R 

3044/154 

2SC1089B 

3040 

2SC1106M 

3559/162 

2SC1012R 

3045/225 

2SC1026BL 

3039/316 

2SC1036J 

3117 

2SC1056R 

3044/154 

2SC1089BD 

3104A 

2SC1106Q 

3559/162 

2SC1012X 

3045/225 

2SC1026C 

3039/316 

2SC1036K 

3117 

2SC1056Y 

3044/154 

2SC1089C 

3104A 

2SC1106R 

3559/162 

2SC1012Y 

3045/225 

2SC1026D 

3018 

2SC1036L 

3117 

2SC1059 

3021/124 

2SC1089D 

3040 

2SC1107 

3357/186A 

2SC1013 

3464/300 

2SC1026E 

3018 

2SC1036M 

3117 

2SC1059A 

3021/124 

2SC1095 

3357/186A 

2SC1107Q 

3357/186A 

2SC1013A 

3464/300 

2SC1026F 

3018 

2SC10360R 

3117 

2SC1059B 

3021/124 

2SC 1095(6) 

3357/186A 

2SC1111 

3297/280 

2SC1013B 

3464/300 

2SC1026G 

3018 

2SC1036R 

3117 

2SC1059C 

3021/124 

2SC1095L 

3357/186A 

2SC1112 

3836/284 ■ 

2SC1013C 

3464/300 

2SC1026GN 

3018 

2SC1036X 

3117 

2SC1059D 

3021/124 

2SC1095M 

3357/186A 

2SC1114 

3438 

2SC1013D 

3464/300 

2SC1026GR 

3039/316 

2SC1036Y 

3117 

2SC1059E 

3021/124 

2SC1096 

3248 

2SC1115 

3836/284 

2SC1013E 

3464/300 

2SC1026H 

3018 

2SC1044 

3716/161 

2SC1059F 

3021/124 

2SC1096-3ZL 

3248 

2SC1116 

3836/284 

2SC1013F 

3464/300 

2SC1026J 

3018 

2SC1045 

3115/165 

2SC1059G 

3021/124 

2SC1096-3ZM 

3248 

2SC1116-0 

3836/284 

2SC1013G 

3464/300 

2SC1026K 

3018 

2SC1045A 

3133/164 

2SC1059GN 

3021/124 

2SC1096-4ZL 

3248 

2SC1116A 

3836/284 

2SC1013GN 

3464/300 

2SC1026L 

3018 

2SC1045B 

3115/165 

2SC1059H 

3021/124 

2SC1096-47L 

3248 

2SC1117 

3039/316 

2SC1013H 

3464/300 

2SC1026M 

3018 

2SC1045C 

3115/165 

2SC1059J 

3021/124 

2SC1096A 

3248 

2SC1117A 

3039/316 

2SC1013J • 

3464/300 

2SC10260R 

3018 

2SC1045D 

3115/165 

2SC1059K 

3021/124 

2SC1096B 

3248 

2SC1117B 

3039/316 

2SC1013K 

3464/300 

2SC1026X 

3018 

2SC1045E 

3115/165 

2SC1059L 

3021/124 

2SC1096C 

3248 

2SC1117C 

3039/316 

2SC1013L 

3464/300 

2SC1026Y 

3039/316 

2SC1045F 

3115/165 

2SC1059M- 

3021/124 

2SC1096D 

3248 

2SC1117D 

3039/316 

2SC1013LJ 

3464/300 

2SC1027 

3439/163A 

2SC1045G 

3115/165 

2SC10590R 

3021/124 

2SC1096E 

, 3248 

2SC1117E 

3039/316 
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2SC1117F—2SC1318A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC1117F 

3039/316 

2SC1156B 

3104A 

2SC1168D 

3271 

2SC1185L 

3438 

2SC1213L 

3122 

2SC1243C2 

3464/300 

2SC1117G 

3039/316 

2SC1156C 

3104A 

2SC1168E 

3271 

2SC1185M 

3438 

2SC1213M 

3122 

2SC1243D 

3464/300 

2SC1117GN 

3039/316 

2SC1156D 

3104A 

2SC1168F 

3271 

2SC1187 

3246/229 

2SC12130R 

3122 

2SC1243D1 

3464/300 

2SC1117H 

3039/316 

2SC1156E 

3104A 

2SC1168G 

3271 

2SC1189K 

3857/231 

2SC1213Y 

3122 

2SC1243D2 

3464/300 

2SC1117J 

3039/316 

2SC1156F 

3104A 

2SC1168GN 

3271 

2SC1189L 

3857/231 

2SC1214 

3124/289 

2SC1243E 

3464/300 

2SC1117K 

3039/316 

2SC1156G 

3104A 

2SC1168GR 

3271 

2SC1189M 

3857/231 

2SC1214A 

3124/289 

2SC1244 

3444/123A 

2SC1117L 

3039/316 

2SC1156GN 

3104A 

2SC1168H 

3271 

2SC1195 

3836/284 

2SC1214B 

3124/289 

2SC1247 

3842 

2SC1117M 

3039/316 

2SC1156H 

3104A 

2SC1168J 

3271 

2SC1195A 

3836/284 

2SC1214BL 

3124/289 

2SC1247A 

3842 

2SC11170R 

3039/316 

2SC1156K 

3104A 

2SC1168K 

3271 

2SC1195B 

3836/284 

2SC1214C 

3124/289 

2SC1247AF 

3842 

2SC1117R 

3039/316 

2SC1156L 

3104A 

2SC1168L 

3271 

2SC1195C 

3836/284 

2SC1214D 

3124/289 

2SC1254 

3716/161 

2SC1117X 

3039/316 

2SC1156M 

3104A 

2SC1168M 

3271 

2SC1195D 

3836/284 

2SC1214E 

3124/289 

2SC1256 

3195/311 

2SC1117Y 

3039/316 

2SC11560R 

3104A 

2SC11680 

3271 

2SC1195E 

3836/284 

2SC1214F 

3124/289 

2SC1278 

3866 

2SC1123 

3018 

2SC1156R 

3104A 

2SC11680R 

3271 

2SC1195F 

3836/284 

2SC1214G 

3124/289 

2SC1278S 

3866 

2SC1123A 

3018 

2SC1156X 

3104A 

2SC1168R 

3271 

2SC1195G 

3836/284 

2SC1214GN 

3124/289 

2SC1279 

3244 

2SC1123B 

3018 

2SC1156Y 

3104A 

2SC1168X 

3271 

2SC1195GN 

3836/284 

2SC1214GR 

3124/289 

2SC1279S 

3244 

2SCI123C 

3018 

2SC1157 

3104A 

2SC1168Y 

3271 

2SC1195GR 

3836/284 

2SC1214H 

3124/289 

2SC1280 

3156/172A 

2SC1123D 

3018 

2SC1157A 

3104A 

2SC1170 

3115/165 

2SC1195H 

3836/284 

2SC1214J 

3124/289 

2SC1280A 

3156/172A 

2SC1123E 

3018 

2SC1157B 

3104A 

2SC1170A 

3710/238 

2SC1195J 

3836/284 

2SC1214K 

3124/289 

2SC1280AS 

3156/172A 

2SC1123F 

3018 

2SC1157C 

3104A 

2SC1170B 

3710/238 

2SC1195K 

3836/284 

2SC1214L 

3124/289 

2SC1280S 

3156/172A 

2SC1123GN 

3018 

2SC1157E 

3104A 

2SC1170B/FA-2 

3710/238 

2SC1195L 

3836/284 

2SC1214M 

3124/289 

2SC1293 

3132 

2SC1123H 

3018 

2SC1157F 

3104A 

2SC1171 

3133/164 

2SC1195M 

3836/284 

2SC12140 

3124/289 

2SC1293A 

3132 

2SC1123J 

3018 

2SC1157G 

3104A 

2SC1171A 

3133/164 

2SC11950 

3836/284 

2SC12140R 

3124/289 

2SC1293B 

3132 

2SC1123K 

3018 

2SC1157GN 

3104A 

2SC1171B 

3133/164 

2SC11950R 

3836/284 

2SC1214R 

3124/289 

2SC1295 

3115/165 

2SC1123L 

3018 

2SC1157H 

3104A 

2SC1171C 

3133/164 

2SC1195R 

3836/284 

2SC1214Y 

3124/289 

2SC1296 

3439/163A 

2SC1123M 

3018 

2SC1157J 

3104A 

2SC1171D 

3133/164 

2SC1195X 

3836/284 

2SC1215 

3293/107 

2SC1303 

3529 

2SC11230R 

3018 

2SC1157K 

3104A 

2SC1171E 

3133/164 

2SC1195Y 

3836/284 

2SC1215C 

3293/107 

2SC1304 

3261/175 

2SC1123R 

3018 

2SC1157j_ 

3104A 

2SC1171F 

3133/164 

2SC1204 

3124/289 

2SC1215D 

3293/107 

2SC1304A 

3021/124 

2SC1123X 

3018 

2SC1157M 

3104A 

2SC1171G 

3133/164 

2SC1204A 

3124/289 

2SC1215E 

3293/107 

2SC1304B 

3021/124 

2SC1123Y 

3018 

2SC11570R 

3104 A 

2SC1171GN 

3133/164 

2SC1204B 

3124/289 

2SC1215F 

3293/107 

2SC1304BK 

3021/124 

2SC1124 

3865 

2SC1157R 

3104A 

2SC1171GR 

3133/164 

2SC1204BL 

3124/289 

2SC1215G 

3293/107 

2SC1304BL 

3021/124 

2SC1124-1 

3929 

2SC1157X 

3104A 

2SC1171H 

3133/164 

2SC1204C 

3124/289 

2SC1215GN 

3293/107 

2SC1304C 

3021/124 

2SC1124-2 

3929 

2SC1157Y 

3104A 

2SC1171J 

3133/164 

2SC1204D 

3124/289 

2SC1215H 

3293/107 

2SC1304D 

3021/124 

2SC1124-3 

3929 

2SC1158 

3452/108 

2SC1171K 

3133/164 

2SC1204E 

3124/289 

2SC1215J 

3293/107 

2SC1304E 

3021/124 

2SC1124E 

3865 

2SC1161 

3021/124 

2SC1171L 

3133/164 

2SC1204F 

3124/289 

2SC1215K 

3293/107 

2SC1304F 

3021/124 

2SC1124JA 

3929 

2SC1162 

9041/373 

2SC1171M 

3133/164 

2SC1204G 

3124/289 

2SC1215L 

3293/107 

2SC1304G 

3021/124 

2SC1124JD 

3929 

2SC1162 RF PWR 

3253/295 

2SC11710 

3133/164 

2SC1204GN 

3124/289 

2SC1215M 

3293/107 

2SC1304GN 

3021/124 

2SC1126 

3018 

2SC1162-0 

3190/184 

2SC11710R 

3133/164 

2SC1204GR 

3124/289 

2SC12150R 

3293/107 

2SC1304GR 

3021/124 

2SC1126A 

3018 

2SC1162A 

9041/373 

2SC1171R 

3133/164 

2SC1204H 

3124/289 

2SC1215R 

3293/107 

2SC1304H 

3021/124 

2SC1126B 

3018 

2SC1162B 

9041/373 

2SC1172 

3710/238 

2SC1204J 

3124/289 

2SC1215Y 

3293/107 

2SC1304J 

3021/124 

2SC1126E 

3018 

2SC1162C 

9041/373 

2SC1172 0R 

3710/238 

2SC1204K 

3124/289 

2SC1217 

3201/171 

2SC1304K 

3021/124 

2SC1126F 

3018 

2SC1162C(RF PWR 

3253/295 

2SC1172A 

3710/238 

2SC1204L 

3124/289 

2SC1220-003 

3122 

2SC1304L 

3021/124 

2SC1126GN 

3018 

2SC1162CP 

9041/373 

2SC1172B 

3710/238 

2SC1204M 

3124/289 

2SC1220E 

3024/128 

2SC1304M 

3021/124 

2SC1126J 

3018 

2SC1162D 

9041/373 

2SC1172C 

3710/238 

2SC12040 

3124/289 

2SC1222 

3122 

2SC13040 

3021/124 

2SC1126K 

3018 

2SC1162MP 

3190/184 

2SC1172D 

3710/238 

2SC12040R 

3124/289 

2SC1222A 

3245/199 

2SC13040R 

3021/124 

2SC1126L 

3018 

2SC1162WB 

9041/373 

2SC1172E 

3710/238 

2SC1204R 

3124/289 

2SC1222B 

3245/199 

2SC1304R 

3021/124 

2SC1126M 

3018 

2SC1162WPB 

9041/373 

2SC1172F 

3710/238 

2SC1204X 

3124/289 

2SC1222C 

3245/199 

2SC1304T 

3021/124 

2SC11260R 

3018 

2SC1162WT 

9041/373 

2SC1172G 

3710/238 

2SC1204Y 

3124/289 

2SC1222D 

3245/199 

2SC1304X 

3021/124 

2SC1126R 

3018 

2SC1162WTA 

9041/373 

2SC1172GN 

3710/238 

2SC1205 

3452/108 

2SC1222E 

3122 

2SC1304Y 

3021/124 

2SC1126X 

3018 

2SC1162WTB 

9041/373 

2SC1172H 

3710/238 

2SC1205A 

3452/108 

2SC1222U 

3122 

2SC1306 

3239/236 

2SC1126Y 

3018 

2SC1162WTC 

9041/373 

2SC1172J 

3710/238 

2SC1205B 

3452/108 

2SC1226 

3357/186A 

2SC1306-1 

3239/236 

2SC1127 

3865 

2SC1162WTD 

9041/373 

2SC1172K 

3710/238 

2SC1205BL 

3122 

2SC1226-0 

3357/186A 

2SC1306A 

3239/236 

2SC1127-0 

3865 

2SC1165 

3195/311 

2SC1172L 

3710/238 

2SC1205C 

3452/108 

2SC1226A 

3357/186A 

2SC1307 

3239/236 

2SC1127-1 

3865 

2SC1165A 

3195/311 

2SC1172M 

3710/238 

2SC1205D 

3122 

2SC1226AC 

3357/186A 

2SC1307-1 

3239/236 

2SC1127-2 

3865 

2SC1165B 

3195/311 

2SC1172R 

3710/238 

2SC1205E 

3122 

2SC1226A0 

3357/186A 

2SC1307A 

3239/236 

2SC1127A 

3865 

2SC1165C 

3195/311 

2SC1172X 

3710/238 

2SC1205F 

3122 

2SC1226AP 

3357/186A 

2SC1307B 

3239/236 

2SC1127B 

3865 

2SC1165D 

3195/311 

2SC1172Y 

3710/238 

2SC1205G 

3122 

2SC1226AQ 

3357/186A 

2SC1307C 

3239/236 

2SC1127C 

3865 

2SC1165E 

3195/311 

2SC1173 AUDIO 

3054/196 

2SC1205GN 

3122 

2SC1226AR 

3357/186A 

2SC1307D 

3239/236 

2SC1127D 

3865 

2SC1165F 

3195/311 

2SC1173RF PWR 

3197/235 

2SC1205GR 

3122 

2SC1226B 

3357/186A 

2SC1307K 

3239/236 

2SC1127E 

3865 

2SC1165G 

3195/311 

2SC1173 RF/CB 

3197/235 

2SC1205H 

3122 

2SC1226C 

3357/186A 

2SC1308 

3710/238 

2SC1127F 

3865 

2SC1165GN 

3195/311 

2SC1173-2 

3054/196 

2SC1205J 

3122 

2SC1226CF 

3357/186A 

2SC1308K 

3710/238 

2SC1127G 

3865 

2SC1165L 

3195/311 

2SC1173-3 

3054/196 

2SC1205K 

3122 

2SC1226F 

3357/186A 

2SC1308N 

3710/238 

2SC1127GA 

3865 

2SC1165R 

3195/311 

2SC1173-0 

3054/196 

2SC1205L 

3122 

2SC1226P 

3357/186A 

2SC1309 

3115/165 

2SC1127GN 

3865 

2SC1165X 

3195/311 

2SC1173-Y 

3054/196 

2SC1205M 

3122 

2SC1226Q 

3357/186A 

2SC1312 

3899 

2SC1127H 

3865 

2SC1165Y 

3195/311 

2SC1173A 

3054/196 

2SC12050 

3122 

2SC1226QR 

3357/186A 

2SC1312A 

3899 

2SC1127HE 

3865 

2SC1166 

3449/297 

2SC1173B 

3054/196 

2SC12050R 

3122 

2SC1226R 

3357/186A 

2SC1312B 

3899 

2SC1127J 

3865 

2SC1166-0 

3449/297 

2SC1173C 

3054/196 

2SC1205R 

3122 

2SC1226SC 

3357/186A 

2SC1312C 

3899 

2SC1127JR 

3865 

2SC1166-0 

3449/297 

2SC1173D 

3054/196 

2SC1205X 

3122 

2SC1231C 

3122 

2SC1312D 

3899 

2SC1127K 

3865 

2SC1166-R 

3449/297 

2SC1173E 

3054/196 

2SC1205Y 

3122 

2SC1235AL 

3021/124 

2SC1312E 

3899 

2SC1127L 

3865 

2SC1166A 

3449/297 

2SC1173F 

3054/196 

2SC1206 

3024/128 

2SC1235AM 

3021/124 

2SC1312F 

3899 

2SC1127M 

3865 

2SC1166B 

3449/297 

2SC1173G 

3054/196 

2SC1209 

3124/289 

2SC1237 

3197/235 

2SC1312G 

3899 

2SC11270R 

3865 

2SC1166C 

3449/297 

2SC1173GN 

3054/196 

2SC1209C 

3124/289 

2SC1237-1 

3197/235 

2SC1312H 

3899 

2SC1127R 

3865 

2SC1166D 

3449/297 

2SC1173H 

3054/196 

2SC1209D 

3124/289 

2SC1237-0 

3197/235 

2SC1312R 

3899 

2SC1127Y 

3865 

2SC1166E 

3449/297 

2SC1173LN 

3054/196 

2SC1209E 

3124/289 

2SC1237A 

3197/235 

2SC1312Y 

3899 

2SC1128 

3246/229 

2SC1166F 

3449/297 

2SC1173M 

3054/196 

2SC1210 

3842 

2SC1237B 

3197/235 

2SC1312YF 

3899 

2SC1128(M) 

3246/229 

2SC1166G 

3449/297 

2SC1173R 

3054/196 

2SC1210C 

3842 

2SC1237C 

3197/235 

2SC1312YG 

3899 

2SC1128(S) 

3246/229 

2SC1166GN 

3449/297 

2SC1173X0 

3197/235 

2SC1210D 

3842 

2SC1237D 

3197/235 

2SC1312YH 

3899 

2SC1128-0 

3246/229 

2SC1166GR 

3449/297 

2SC1173X(RF PWR 

3197/235 

2SC1210E 

3842 

2SC1237E 

3197/235 

2SC1313 

3250/315 

2SC1128A 

3246/229 

2SC1166H 

3449/297 

2SC1173Y AUDIO 

3054/196 

2SC1211 

3020/123 

2SC1237F 

3197/235 

2SC1313A 

3250/315 

2SC1128B 

3246/229 

2SC1166J 

3449/297 

2SC1174 

3710/238 

2SC1211E 

3020/123 

2SC1237G 

3197/235 

2SC1313B 

3250/315 

2SC1128BL 

3246/229 

2SC1166K 

3449/297 

2SC1174A 

3710/238 

2SC1212 

9041/373 

2SC1237GN 

3197/235 

2SC1313C 

3250/315 

2SC1128C 

3246/229 

2SC1166L 

3449/297 

2SC1174B 

3710/238 

2SC1212A 

9041/373 

2SC1237L 

3197/235 

2SC1313D 

3250/315 

2SC1128D 

3246/229 

2SC1166M 

3449/297 

2SC1174C 

3710/238 

2SC1212AA 

9041/373 

2SC1237R 

3197/235 

2SC1313E 

3250/315 

2SC1128G 

3246/229 

2SC11660 

3449/297 

2SC1174D 

3710/238 

2SC1212AB 

9041/373 

2SC1237X 

3197/235 

2SC1313F 

3250/315 

2SC1128H 

3246/229 

2SC11660R 

3449/297 

2SC1174E 

3710/238 

2SC1212AC 

9041/373 

2SC1237Y 

3197/235 

2SC1313G 

3250/315 

2SC1128M 

3246/229 

2SC1166X 

3449/297 

2SC1174F 

3710/238 

2SC1212AD 

9041/373 

2SC1239 

3299/237 

2SC1313H 

3250/315 

2SC1128R 

3246/229 

2SC1166Y 

3449/297 

2SC1174G 

3710/238 

2SC1212AWT 

9041/373 

2SC1239-1 

3299/237 

2SC1313Y 

3250/315 

2SC1128S 

3246/229 

2SC1167 

3710/238 

2SC1174GN 

3710/238 

2SC1212B 

9041/373 

2SC1239-2 

3299/237 

2SC1313YE 

3250/315 

2SC1128Y 

3246/229 

2SC1167-0 

3710/238 

2SC1174H 

3710/238 

2SC1212BWT 

9041/373 

2SC1239-3 

3299/237 

2SC1313YG 

3250/315 

2SC1129 

3246/229 

2SC1167A 

3710/238 

2SC1174J 

3710/238 

2SC1212C 

9041/373 

2SC1239,2SC756 

3299/237 

2SC13-13YH 

3250/315 

2SC1129(M) 

3246/229 

2SC1167B 

3710/238 

2SC1174K 

3710/238 

2SC1212CWT 

9041/373 

2SC1239A 

3299/237 

2SC1317 

3124/289 

2SC1129(R) 

3246/229 

2SC1167C 

3710/238 

2SC1174L 

3710/238 

2SC1212D 

9041/373 

2SC1239B 

3299/237 

2SC1317R 

3124/289 

2SC1129-0 

3246/229 

2SC1167D 

3710/238 

2SC1174M 

3710/238 

2SC1212WT 

9041/373 

2SC1239BL 

3299/237 

2SC1317A 

3124/289 

2SC1129A 

3246/229 

2SC1167E 

3710/238 

2SC11740R 

3710/238 

2SC1212WTA 

9041/373 

2SC1239C 

3299/237 

2SC1317B 

3124/289 

2SC1129B 

3246/229 

2SC1167F 

3710/238 

2SC1174R 

3710/238 

2SC1213 

3122 

2SC1239D 

3299/237 

2SC1317BC 

3124/289 

2SC1129BL 

3246/229 

2SC1167G 

3710/238 

2SC1174X 

3710/238 

2SC1213A 

3122 

2SC1239E 

3299/237 

2SC1317C 

3124/289 

2SC1129C 

3246/229 

2SC1167GN 

3710/238 

2SC1174Y 

3710/238 

2SC1213AB 

3122 

2SC1239F 

3299/237 

2SC1317D 

3124/289 

2SC1129G 

3246/229 

2SC1167GR 

3710/238 

2SC1175 

3122 

2SC1213AC 

3122 

2SC1239G 

3299/237 

2SC1317E 

3124/289 

2SC1129M 

3246/229 

2SC1167H 

3710/238 

2SC1175C 

3122 

2SC1213B 

3122 

2SC1239GN 

3299/237 

2SC1317G 

3124/289 

2SC1129R 

3246/229 

2SC1167J 

3710/238 

2SC1175D 

3122 

2SC1213BC 

3122 

2SC1239L 

3299/237 

2SC1317GR 

3124/289 

2SC1129Y 

3246/22.9 

2SC1167K 

3710/238 

2SC1175E 

3122 

2SC1213C 

3122 

2SC1239M 

3299/237 

2SC1317L 

3124/289 

2SC1147 

3467/283 

2SC1167L 

3710/238 

2SC1175F 

3122 

2SC1213C: 

3122 

2SC1239R 

3299/237 

2SC13170R 

3124/289 

2SC1151 

3133/164 

2SC1167M 

3710/238 

2SC1182B 

3018 

2SC1213D 

3122 

2SC1239X 

3299/237 

2SC1317P 

3124/289 

2SC1151A 

3133/164 

2SC11670R 

3710/238 

2SC1182C 

3018 

2SC1213D-24 

3122 

2SC1239Y 

3299/237 

2SC1317Q 

3124/289 

2SC1152 

3995 

2SC1167R 

3710/238 

2SC1182D 

3018 

2SC1213E 

3122 

2SC1241 

3836/284 

2SC1317R 

3124/289 

2SC1152F 

3995 

2SC1167X 

3710/238 

2SC1185 

3438 

2SC1213F 

3122 

2SC1241A 

3836/284 

2SC1317S 

3124/289 

2SC1152G 

3995 

2SC1167Y 

3710/238 

2SC1185,K 

3079 

2SC1213G 

3122 

2SC124 

3464/300 

2SC1317V 

3124/289 

2SC1153 

3115/165 

2SC1168 

3271 

2SC1185A 

3438 

2SC1213GN 

3122 

2SC1243 

3464/300 

2SC1317Y 

3124/289 

2SC1154 

3439/163A 

2SC1168A 

3271 

2SC1185B 

3438 

2SC1213H 

3122 

2SC1243-24 

3464/300 

2SC1318 

3124/289 

2SC1156 

3104A 

2SC1168B 

3271 

2SC1185C 

3438 

2SC1213J 

3122 

2SC1243C 

3464/300 

2SC1318(QR) 

3124/289 

2SC1156A 

3104A 

2SC1168C 

3271 

2SC1185K 

3438 

2SC1213K 

3122 

2SC1243C1 

3464/300 

2SC1318A 

3124/289 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC1318B 

3124/289 

2SC1345C 

3899 

2SC1372 

3444/123A 

2SC1385K 

3024/128 

2SC1418A 

3054/196 

2SC1449-0 

3253/295 

2SC1318C 

3124/289 

2SC1345D 

3899 

2SC1372Y 

3122 

2SC1385L 

3024/128 

2SC1418B 

3054/196 

2SC1449A 

3253/295 

2SC1318E 

3124/289 

2SC1345E 

3899 

2SC1376 

3024/128 

2SC1385M 

3024/128 

2SC1418BL 

3054/196 

2SC1449B 

3253/295 

2SC1318F 

3124/289 

2SC1345F 

3899 

2SC1376A 

3024/128 

2SC13850 

3024/128 

2SC1418C 

3054/196 

2SC1449BL 

3253/295 

2SC1318G 

3124/289 

2SC1346 

3137/192A 

2SC1376B 

3024/128 

2SC13850R 

3024/128 

2SC1418D 

3054/196 

2SC1449C 

3253/295 

2SC1318GN 

3124/289 

2SC1346 R 

3137/192A 

2SC1376BL 

3024/128 

2SC1385R 

3024/128 

2SC1418E 

3054/196 

2SC1449D 

3253/295 

2SC1318H 

3124/289 

2SC1347 

3137/192A 

2SC1376C 

3024/128 

2SC1385X 

3024/128 

2SC1418F 

3054/196 

2SC1449E 

3253/295 

2SC1318J 

3124/289 

2SC1347A 

3137/T92A 

2SC1376D 

3024/128 

2SC1385Y 

3024/128 

2SC1418G 

3054/196 

2SC1449F 

3253/295 

2SC1318K 

3124/289 

2SC1347B 

3137/192A 

2SC1376E 

3024/128 

2SC1386 

3024/128 

2SC1418GN 

3054/196 

2SC1449G 

3253/295 

2SC1318L 

3124/289 

2SC1347C 

3137/192A 

2SC1376F 

3024/128 

2SC1386A 

3024/128 

2SC1418GR 

3054/196 

2SC1449GN 

3253/295 

2SC1318M 

3124/289 

2SC1347D 

3137/192A 

2SC1376G 

3024/128 

2SC1386B 

3024/128 

2SC1418H 

3054/196 

2SC1449L 

3253/295 

2SC1318P 

3124/289 

2SC1347F 

3137/192A 

2SC1376GN 

3024/128 

2SC1386BL 

3024/128 

2SC1418J 

3054/196 

2SC1449M 

3253/295 

2SC1318Q 

3124/289 

2SC1347G 

3137/192A 

2SC1376GR 

3024/128 

2SC1386C 

3024/128 

2SC1418K 

3054/196 

2SC1449R 

3253/295 

2SC1318R 

3124/289 

2SC1347L 

3137/192A 

2SC1376H 

3024/128 

2SC1386D 

3024/128 

2SC1418L 

3054/196 

2SC1449X 

3253/295 

2SC1318S 

3124/289 

2SC1347R 

3137/192A 

2SC1376J 

3024/128 

2SC1386E 

3024/128 

2SC1418M 

3054/196 

2SC1449Y 

3253/295 

2SC1318X 

3124/289 

2SC1347X 

3137/192A 

2SC1376K 

3024/128 

2SC1386F 

3024/128 

2SC14180 

3054/196 

2SC1450 

3194/286 

2SC1318Y 

3124/289 

2SC1347Y 

3137/192A 

2SC1376L 

3024/128 

2SC1386G 

3024/128 

2SC14180R 

3054/196 

2SC1450S 

3194/286 

2SC1320 

3018 

2SC1348 

3439/163A 

2SC1376M 

3024/128 

2SC1386GN 

3024/128 

2SC1418R 

3054/196 

2SC1451 

3275/194 

2SC1320 OR 

3018 

2SC1349B 

3018 

2SC13760 

3024/128 

2SC1386GR 

3024/128 

2SC1418X 

3054/196 

2SC1454 

3560 

2SC1320A 

3018 

2SC1358 

3710/238 

2SC13760R 

3024/128 

2SC1386H 

3024/128 

2SC1418Y 

3054/196 

2SC1456L 

3021/124 

2SC1320B 

3018 

2SC1358A 

3710/238 

2SC1376X 

3024/128 

2SC1386J 

3024/128 

2SC1419 

3197/235 

2SC1456M 

3021/124 

2SC1320C 

3018 

2SC1358K 

3710/238 

2SC1376Y 

3024/128 

2SC1386K 

3024/128 

2SC1419A 

3197/235 

2SC1472 

3156/172A 

2SC1320D 

3018 

2SC1358K1 

3710/238 

2SC1377 

3197/235 

2SC1386L 

3024/128 

2SC1419B 

3197/235 

2SC1472K 

3156/172A 

2SC1320E 

3018 

2SC1358K2 

3710/238 

2SC1380 

3444/123A 

2SC1386M 

3024/128 

2SC1419BL 

3197/235 

2SC1473 

3244 

2SC1320F 

3018 

2SC1358K3 

3710/238 

2SC1380A 

3444/123A 

2SC13860 

3024/128 

2SC1419C 

3197/235 

2SC1473NC 

3244 

2SC1320G 

3018 

2SC1358L 

3710/238 

2SC1380A-BL 

3444/123A 

2SC13860R 

3024/128 

2SC1419D 

3197/235 

2SC1473Q 

3244 

2SC1320GN 

3018 

2SC1358M 

3710/238 

2SC1380A-GR 

3444/123A 

2SC1386R 

3024/128 

2SC1419E 

3197/235 

2SC1473R 

3244 

2SC1320H 

3018 

2SC1358P 

3710/238 

2SC1380B 

3444/123A 

2SC1386T 

3024/128 

2SC1419F 

3197/235 

2SC1474 

3849/293 

2SC1320J 

3018 

2SC1358Q 

3710/238 

2SC1380BL 

3444/123A 

2SC1386X 

3024/128 

2SC1419G 

3197/235 

2SC1474-3 

3849/293 

2SC1320K 

3018 

2SC1358R 

3710/238 

2SC1380C 

3444/123A 

2SC1386Y 

3024/128 

2SC1419GN 

3197/235 

2SC1474-3-2 

3849/293 

2SC1320L 

3018 

2SC1359 

3122 

2SC1380D 

3444/123A 

2SC1390 

3444/123A 

2SC1419GR 

3197/235 

2SC1474-3-3 

3849/293 

2SC1320M 

3018 

2SC 1359(A) 

3122 

2SC1380E 

3444/123A 

2SC13901 

3018 

2SC1419H 

3197/235 

2SC1474-3-4 

3849/293 

2SC1320R 

3018 

2SC1359(B) 

3122 

2SC1380F 

3444/123A 

2SC1390J 

3444/123A 

2SC1419J 

3197/235 

2SC1474-4 

3849/293 

2SC1320X 

3018 

2SC1359(C,B) 

3122 

2SC1380G 

3444/123A 

2SC1390K 

3444/123A 

2SC1419K 

3197/235 

2SC1474-4-2 

3849/293 

2SC1320Y 

3018 

2SG1359A 

3122 

2SC1380GN 

3444/123A 

2SC1390L 

3444/123A 

2SC1419L 

3197/235 

2SC1474-4-3 

3849/293 

2SC1325 

3710/238 

2SC1359B 

3122 

2SC1380GR 

3444/123A 

2SC1390V 

3444/123A 

2SC1419M 

3197/235 

2SC1474-4-4 

3849/293 

2SC1325A 

3710/238 

2SC1359C 

3122 

2SC1380H 

3444/123A 

2SC1390W 

3444/123A 

2SC14190 

3197/235 

2SC1474J 

3849/293 

2SC1325AK 

3710/238 

2SC1359D 

3122 

2SC1380J 

3444/123A 

2SC1390W1 

3444/123A 

2SC14190R 

3197/235 

2SC1474S 

3849/293 

2SC1325AL 

3710/238 

2SC1359E 

3122 

2SC1380K 

3444/123A 

2SC1390WH 

3444/123A 

2SC1419R 

3197/235 

2SC1475 

3250/315 

2SC1327 

3899 

2SC1359F 

3122 

2SC1380L 

3444/123A 

2SC1390WI 

3018 

2SC1419X 

3197/235 

2SC1475-1 

3250/315 

2SC1327FS 

3899 

2SC1359G 

3122 

2SC1380M 

3444/123A 

2SC1390WX 

3444/123A 

2SC1419Y 

3054/196 

2SC1475-3 

3250/315 

2SC1327R 

3899 

2SC1359GN 

3122 

2SC13800 

3444/123A 

2SC1390X 

3444/123A 

2SC1424 

3018 

2SC1475-4 

3250/315 

2SC1327S 

3245/199 

2SC1359H 

3122 

2SC13800R 

3444/123A 

2SC1390XJ 

3444/123A 

2SC1429 

3199/188 

2SC1475A 

3250/315 

2SC1327T 

3899 

2SC1359K 

3122 

2SC1380R 

3444/123A 

2SC1390XK 

3444/123A 

2SC1429-1 

3199/188 

2SC1475D 

3250/315 

2SC1327TU 

3899 

2SC1359L 

3122 

2SC1380X 

3444/123A 

2SC1390Y 

3444/123A 

2SC1429-1-1 

3199/188 

2SC1475E 

3250/315 

2SC1327U 

3899 

2SC1359M 

3122 

2SC1380Y 

3444/123A 

2SC1390YM 

3444/123A 

2SC1429-1-2 

3199/188 

2SC1475HE 

3250/315 

2SC1328 

3899 

2SC13590 

3122 

2SC1382 

3253/295 

2SC1391 

3021/124 

2SC1429-1-3 

3199/188 

2SC1493NC 

3244 

2SC1328R 

3899 

2SC13590R 

3122 

2SC1382-0 

3253/295 

2SC1391VL 

3021/124 

2SC1429-2 

3199/188 

2SC1501 

3747/157 

2SC1328S 

3899 

2SC1359X 

3122 

2SC1382-0 

3253/295 

2SC1393 

3246/229 

2SC1429-2-1 

3199/188 

2SC1501P 

3747/157 

2SC1328T 

3899 

2SC1359Y 

3122 

.2SC1382A 

3253/295 

2SC1393K 

3246/229 

2SC1429-2-2 

3199/188 

2SC1501Q 

3747/157 

2SC1328U 

3899 

2SC1359Z 

3122 

2SC1382B 

3253/295 

2SC1393L 

3246/229 

2SC1429-2-3 

3199/188 

2SC1501R 

3747/157 

2SC1330 

3137/192A 

2SC1360 

3132 

2SC1382C 

3253/295 

2SC1393M 

3246/229 

2SC1433 

3111 

2SC1505 

3219 

2SC1330L 

3137/192A 

2SC1361 

3124/289 

2SC1382D 

3253/295 

2SC1394 

3246/229 

2SC1433A 

3111 

2SC1505-1 

3219 

2SC1330R 

3137/192A 

2SC1361-5 

3124/289 

2SC1382E 

3253/295 

2SC1394K 

3246/229 

2SC1433B 

3111 

2SC1505K 

3219 

2SC1335 

3899 

2SC1361-6 

3124/289 

2SC1382F 

3253/295 

2SC1394L 

3246/229 

2SC1433C 

3111 

2SC1505L 

3219 

2SC1335A 

3899 

2SC1361-7 

3124/289 

2SC1382G 

3253/295 

2SC1394M 

3246/229 

2SC1433D 

3111 

2SC1505LA 

3219 

2SC1335B 

3899 

2SC1361-8 

3124/289 

2SC1382GN 

3253/295 

2SC1395 

3293/107 

2SC1433E 

3111 

2SC1505M 

3219 

2SC1335C 

3899 

2SC1362 

3124/289 

2SC1382GR 

3253/295 

2SC1395C 

3293/107 

2SC1433F 

3111 

2SC1506 

3219 

2SC1335D 

3899 

2SC1362-5 

3124/289 

2SC1382H 

3253/295 

2SC1398 

3197/235 

2SC1433G 

3111 

2SC1507 

3219 

2SC1335E 

3899 

2SC1362-6 

3124/289 

2SC1382J 

3253/295 

2SC1398-0 

3197/235 

2SC1433GN 

3111 

2SC1507A 

3219 

2SC1335F 

3899 

2SC1362-7 

3124/289 

2SC1382K 

3253/295 

2SC1398P 

3197/235 

2SC1433GR 

3111 

2SC1507B 

3219 

2SC1336 

3357/186A 

2SC1362-8 

3124/289 

2SC1382L 

3253/295 

2SC1398Q 

3197/235 

2SC1433H 

3111 

2SC1507C 

3219 

2SC1342 

3124/289 

2SC1363 

3124/289 

2SC1382M 

3253/295 

2SC1398R 

3197/235 

2SC1433J 

3111 

2SC1507D 

3219 

2SC1342A 

3124/289 

2SC1363-5 

3124/289 

2SC13820 

3253/295 

2SC1399E 

3024/128 

2SC1433K 

3111 

2SC1507H 

3219 

2SC1342B 

3124/289 

2SC1363-6 

3124/289 

2SC13820R 

3253/295 

2SC1402 

3297/280 

2SC1433L 

3111 

2SC1507J 

3219 

2SC1342C 

3124/289 

2SC1363-7 

3124/289 

2SC1382R 

3253/295 

2SC1403 

3836/284 

2SC1433M 

3111 

2SC1507K 

3219 

2SC1342D 

3124/289 

2SC1363-8 

3124/289 

2SC1382X 

3253/295 

2SC1403A 

3836/284 

2SC14330 

3111 

2SC1507L 

3219 

2SC1342E 

3124/289 

2SC1364 

3124/289 

2SC1382Y 

3253/295 

2SC1406 

3137/192A 

2SC14330R 

3111 

2SC1507LK 

3219 

2SC1342F 

3124/289 

2SC1364-5 

3124/289 

2SC1383 

3849/293 

2SC1406Q 

3137/192A 

2SC1433R 

3111 

2SC1507LM 

3219 

2SC1342G 

3124/289 

2SC1364-6 

3124/289 

2SC1383,RS 

3849/293 

2SC1407 

3137/192A 

2SC1433X 

3111 

2SC1507M 

3219 

2SC1342GN 

3124/289 

2SC1364-7 

3124/289 

2SC1383P 

3849/293 

2SC1409 

3440/291 

2SC1433Y 

3111 

2SC1507Q 

3219 

2SC1342H 

3124/289 

2SC1364A 

3124/289 

2SC1383Q 

3849/293 

2SC1409A 

3440/291 

2SC1446 

3219 

2SC1507R 

3219 

2SC1342J 

3124/289 

2SC1364B 

3124/289 

2SC1383R 

3849/293 

2SC1409AA 

3440/291 

2SC1446B 

3219 

2SC1507RD 

3219 

2SC1342K 

3124/289 

2SC1364C 

3124/289 

2SC1383RS 

3849/293 

2SC1409AB 

3440/291 

2SC1446C 

3219 

2SC1509 

3449/297 

2SC1342L 

3124/289 

2SC1364D 

3124/289 

2SC1383S 

3849/293 

2SC1409AC 

3440/291 

2SC1446L 

3219 

2SC1509P 

3449/297 

2SC1342M 

3124/289 

2SC1364E 

3124/289 

2SC1383X 

3849/293 

2SC1409B 

3440/291 

2SC1446LB 

3219 

2SC1509Q 

3449/297 

2SC13420R 

3124/289 

2SC1364H 

3124/289 

2SC1384 

3849/293 

2SC1409C 

3440/291 

2SC1446P 

3219 

2SC1509R 

3449/297 

2SC1342R 

3124/289 

2SC1364K 

3124/289 

2SC1384A 

3849/293 

2SC1410 

3440/291 

2SC1446PQ 

3219 

2SC1509S 

3449/297 

2SC1342X 

3124/289 

2SC1364L 

3124/289 

2SC1384B 

3849/293 

2SC1410A 

3440/291 

2SC1446Q 

3219 

2SC1514 

3219 

2SC1342Y 

3124/289 

2SC1364M 

3124/289 

2SC1384C 

3849/293 

2SC1410AA 

3440/291 

2SC1446R 

3219 

2SC1514B5 

3219 

2SC1343 

3619 

2SC13640R 

3124/289 

2SC1384D 

3849/293 

2SC1410AB 

3440/291 

2SC1447 

3219 

2SC1514BK 

3219 

2SC1343A 

3619 

2SC1364R 

3124/289 

2SC1384E 

3849/293 

2SC1410AC 

3440/291 

2SC1447-0 

3219 

2SC1514BVC 

3219 

2SC1343B 

3619 

2SC1364X 

3124/289 

2SC1384F 

3849/293 

2SC1410B 

3440/291 

2SC1447A 

3219 

2SC1514CVC 

3219 

2SC1343BL 

3619 

2SC1364Y 

3124/289 

2SC1384G 

3849/293 

2SC1410C 

3440/291 

2SC1447B 

3219 

2SC1515 

3244 

2SC1343C 

3619 

2SC1365 

3218/278 

2SC1384GN 

3849/293 

2SC1413 

3710/238 

2SC1447C 

3219 

2SC1515K 

3244 

2SC1343D 

3619 

2SC1367 

3115/165 

2SC1384H 

3849/293 

2SC1413A 

3710/238 

2SC1447D 

3219 

2SC1518 

3849/293 

2SC1343E 

3619 

2SC1367A 

3131 A/369 

2SC1384J 

3849/293 

2SC1413B 

3710/238 

2SC1447E 

3219 

2SC1518P 

3849/293 

2SC1343F 

3619 

2SC1367B 

3131 A/369 

2SC1384K 

3849/293 

2SC1413C 

3710/238 

2SC1447F 

3219 

2SC1518Q 

3849/293 

2SC1343G 

3619 

2SC1367BL 

3131A/369 

2SC1384L 

3849/293 

2SC1413D 

3710/238 

2SC1447G 

3219 

2SC1518R 

3849/293 

2SC1343GN 

3619 

2SC1367C 

3131 A/369 

2SC1384M 

3849/293 

2SC1413E 

3710/238 

2SC1447GN 

3219 

2SC1518S 

3849/293 

2SC1343GR 

3619 

2SC1367D 

3131A/369 

2SC13840R 

3849/293 

2SC1413F 

3710/238 

2SC1447GR 

3219 

2SC1519 

3219 

2SC1343H 

3619 

2SC1367E 

3131 A/369 

2SC1384P 

3849/293 

2SC1413G 

3710/238 

2SC1447H 

3219 

2SC1520 

3220/198 

2SC1343HA 

3619 

2SC1367F 

3131 A/369 

2SC1384Q 

3849/293 

2SC1413GN 

3710/238 

2SC1447J 

3219 

2SC1520-1A 

3220/198 

2SC1343HB 

3619 

2SC1367G 

3131 A/369 

2SCT384R 

3849/293 

2SC1413K 

3710/238 

2SC1447K 

3219 

2SC1520-3A 

3220/198 

2SC1343J 

3619 

2SC1367GN 

3131 A/369 

2SC1384S 

3849/293 

2SC1413L 

3710/238 

2SC1447L 

3219 

2SC1520E 

3220/198 

2SC1343K 

3619 

2SC1367GR 

3131 A/369 

2SC1384X 

3849/293 

2SC1413R 

3710/238. 

2SC1447LB 

3220/198 

2SC1520EK 

3220/198 

2SC1343L 

3619 

2SC1367H 

3131 A/369 

2SC1384Y 

3849/293 

2SC1413X 

3710/238 

2SC1447M 

3219 

2SC1520EX 

3220/198 

2SC1343M 

3619 

2SC1367J 

3131 A/369 

2SC1385 

3024/128 

2SC1413Y 

3710/238 

2SC14470 

3219 

2SC1520I 

3220/198 

2SC13430 

3619 

2SC1367K 

3131 A/369 

2SC1385A 

3024/128 

2SC1416A 

3244 

2SC14470R 

3219 

2SC1520K 

3220/198 

2SC13430R 

3619 

2SC1367L 

3131 A/369 

2SC1385B 

3024/128 

2SC1417 

3293/107 

2SC1447R 

3219 

2SC1520KL 

3220/198 

2SC1343R 

3619 

2SC1367M 

3131 A/369 

2SC1385BL 

3024/128 

2SC1417D 

3293/107 

2SC1447X 

3219 

2SC1520L 

3220/198 

2SC1343X 

3619 

2SC13670 

3131 A/369 

2SC1385C 

3024/128 

2SC1417F 

3293/107 

2SC1447Y 

3219 

2SC1520M 

3220/198 

2SC1343Y 

3619 

2SC13670R 

3131A/369 

2SC1385D 

3024/128 

2SC1417G 

3293/107 

2SC1448 

3929 

2SC.1521K 

3103 A/396 

2SC1344 

3899 

2SC1367R 

3131 A/369 

2SC1385E 

3024/128 

2SC1417H 

3293/107 

2SC1448A 

3929 

2SC1521L 

3103A/396 

2SC1344A 

3124/289 

2SC1367X 

3131 A/369 

2SC1385F 

3024/128 

2SC1417U 

3293/107 

2SC1448P 

3929 

2SC1521M 

3103 A/396 

2SC1344C 

3899 

2SC1367Y 

3131 A/369 

2SC1385G 

3024/128 

2SC1417V. 

3293/107 

2SC1448Q 

3929 

2SC1537 

3245/199 

2SC1344D 

3899 

2SC1368 

9041/373 

2SC1385GN 

3024/128 

2SC1417VF 

3018 

2SC1448R 

3929 

2SC1537S 

3122 

2SC1344E 

3899 

2SC1368B 

9041/373 

2SC1385GR 

3024/128 

2SC1417VW 

3293/107 

2SC1448S 

3929 

2SC1537-0 

3122 

2SC1344F 

3899 

2SC1368C 

9041/373 

2SC1385H 

3024/128 

2SC1417W 

3293/107 

2SC1449 

3253/295 

2SC1537B 

3122 

2SC1345 

3899 

2SC13680 

9041/373 

2SC1385J 

3024/128 

2SC1418 

3054/196 

2SC1449-0 

3253/295 

2SC1537S 

3122 
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SK 
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2SC1538 

3122 

2SC1625YLBGL1 

3119/113 

2SC1681B 

3931 

2SC1741 

3124/289 

2SC1846Q 

3253/295 

2SC1959-0 

3124/289 

2SC1538A 

3245/199 

2SC1626 

3054/196 

2SC1681B6 

3931 

2SC1741P 

3124/289 

2SC1846R 

3253/295 

2SC1959C 

3124/289 

2SC1538S 

3245/199 

2SC1626A 

3054/196 

2SC1681BL 

3931 

2SC1741Q 

3124/289 

2SC1846S 

3253/295 

2SC1959Y 

3124/289 

2SC1538S A 

3122 

2SC1626B 

3054/196 

2SC1681GR 

3931 

2SC1749 

3219 

2SC1846T 

3253/295 

2SC1962 

3865 

2SC1538SA 

3245/199 

2SC1626C 

3054/196 

2SC1681V 

3931 

2SC1755 

3219 

2SC1846Y 

3253/295 

2SC1962-0 

3865 

2SC1542 

3444/123A 

2SC1626D 

3054/196 

2SC1682 

3124/289 

2SC1755A 

3219 

2SC1847 

9041/373 

2SC1962H 

3865 

2SC1547 

3716/161 

2SC1626E 

3054/196 

2SC1682A 

3124/289 

2SC1755C 

3219 

2SC1847-0 

9041/373 

2SC1964 

3197/235 

2SC1550 

3747/157 

2SC1626F 

3054/196 

2SC1682B 

3124/289 

2SC1755D 

3219 

2SC1847P 

9041/373 

2SC1969 

3239/236 

2SC1556 

3765/195A 

2SC1626G 

3054/196 

2SC1682C 

3124/289 

2SC1755E 

3219 

2SC1847Q 

9041/373 

2SC1969B 

3239/236 

2SC1566 

3747/157 

2SC1626GN 

3054/196 

2SC1682D 

3124/289 

2SC1756 

3219 

2SQ1847R 

9041/373 

2SC1973 

3849/293 

2SC1566F 

3747/157 

2SC1626GR 

3054/196 

2SC1682E 

3124/289 

2SC1756-0 

3219 

2SC1847VQ 

9041/373 

2SC1973A 

3849/293 

2SC1567 

9041/373 

2SC1626H 

3054/196 

2SC1682F 

3124/289 

2SC1756A 

3219 

2SC1847VR 

9041/373 

2SC1973B 

3849/293 

2SC1567A 

9041/373 

2SC1626J 

3054/196 

2SC1682G 

3124/289 

2SC1756B 

3219 

2SC1848 

3239/236 

2SC1973C 

3849/293 

2SC1567AP 

9041/373 

2SC1626K 

3054/196 

2SC1682GN 

3124/289 

2SC1756C 

3219 

2SC1848-0 

3239/236 

2SC1973D 

3849/293 

2SC1567AQ 

9041/373 

2SC1626L 

3054/196 

2SC1682GR 

3124/289 

2SC1756D 

3219 

2SC1848P 

3239/236 

2SC1973E 

3849/293 

2SC1567AR 

9041/373 

2SC1626M 

3054/196 

2SC1682H 

3124/289 

2SC1756E 

3219 

2SC1848Q 

3239/236 

2SC1973F 

3849/293 

2SC1567AS 

9041/373 

2SC16260 

3054/196 

2SC1682J 

3124/289 

2SC1756K 

3220/198 

2SC1848R 

3239/236 

2SC1973GN 

3849/293 

2SC1567P 

9041/373 

2SC16260R 

3054/196 

2SC1682K 

3124/289 

2SC1756M 

3219 

2SC1848V 

3239/236 

2SC1973GR 

3849/293 

2SC1567Q 

9041/373 

2SC1626R 

3054/196 

2SC1682L 

3124/289 

2SC1756MC 

3219 

2SC1854 

3122 

2SC1973GR-1 

3849/293 

2SC1567R 

9041/373 

2SC1626X 

3054/196 

2SC1682M 

3124/289 

2SC1756N 

3219 

2SC1854C 

3122 

2SC1973GR-2 

3849/293 

2SC1567S 

9041/373 

2SC1626Y 

3054/196 

2SC16820 

3124/289 

2SC1757 

3219 

2SC1854C,S 

3122 

2SC1973GR-3 

3849/293 

2SC1668 

3190/184 

2SC1627 

3449/297 

2SC16820R 

3124/289 

2SC1757C 

3219 

2SC1854S 

3122 

2SC1973LG 

3849/293 

2SC1568R 

3054/196 

2SC1627-0 

3449/297 

2SC1682R 

3124/289 

2SC1757D 

3219 

2SC1855 

3246/229 

2SC1974 

3239/236 

2SC1569 

3219 

2SC1627-Y 

3449/297 

2SC1682V 

3124/289 

2SC1757E 

3219 

2SC1856 

3132 

2SC1975 

3197/235 

2SC1569-0 

3219 

2SC1627AY 

3449/297 

2SC1682X 

3124/289 

2SC1758 

3201/171 

2SC1856M 

3132 

2SC1980 

3866 

2SC1569-0 

3219 

2SC1627Y 

3024/128 

2SC1682Y 

3124/289 

2SC1758L 

3201/171 

2SC1859 

3849/293 

2SC1980S 

3866 

2SC1569A 

3219 

2SC1629 

3563 

2SC1683 

3220/198 

2SC1758M 

3201/171 

2SC1859-1 

3849/293 

2SC1980T 

3866 

2SC1569B 

3219 

2SC1629A 

3563 

2SC1683LA 

3220/198 

2SC1758N 

3201/171 

2SC1859-1-1 

3849/293 

2SC1983 

3041 

2SC1569BK 

3219 

2SC1629AO 

3563 

2SC1683P 

3220/198 

2SC1760 

3251/306 

2SC1859-1-2 

3849/293 

2SC1990B 

3018 

2SC1569C 

3219 

2SC1629M 

3563 

2SC1683R 

3220/198 

2SC1760-1 

3251/306 

2SC1859-1-3 

3849/293 

2SC2000 

3124/289 

2SC1569D 

3219 

2SC1632 

3124/289 

2SC1684 

3124/289 

2SC1760-2 

3251/306 

2SC1859-2 

3849/293 

2SC2000K 

3124/289 

2SC1569E 

3219 

2SC1632-5 

3124/289 

2SC1684(0) 

3124/289 

2SC1760-3 

3251/306 

2SC1859-2-1 

3849/293 

2SC2000L 

3124/289 

2SC1569F 

3219 

2SC1632-6 

3124/289 

2SC1684BL 

3124/289 

2SC1761 

3251/306 

2SC1859-2-2 

3849/293 

2SC2000M 

3124/289 

2SC1569G 

3219 

2SC1632-7 

3124/289 

2SC1684P 

3124/289 

2SC1761-2 

3251/306 

2SC1859-2-3 

3849/293 

2SC2001 

3849/293 

2SC1569GN 

3219 

2SC1632-8 

3124/289 

2SC1684Q 

3124/289 

2SC1761-3 

3251/306 

2SC1860 

3104A 

2SC2002 

3449/297 

2SC1569GR 

3219 

2SC1633 

3124/289 

2SC1684R 

3124/289 

2SC1761-4 

3251/306 

2SC1860K 

3104A 

2SC2002K 

3449/297 

2SC1569H 

3219 

2SC1633-5 

3124/289 

2SC1684S 

3124/289 

2SC1766C 

3122 

2SC1860L 

3104A 

2SC2002L 

3449/297 

2SC1569J 

3219 

2SC1633-6 

3124/289 

2SC1684T 

3124/289 

2SC1768 

3269 

2SC1860M 

3104A 

2SC2002M 

3449/297 

2SC1569K 

3219 

2SC1633-7 

3124/289 

2SC1685 

3124/289 

2SC1775 

3931 

2SC1861 

3104A 

2SC2003 

3449/297 

2SC1569L 

3219 

2SC1633-8 

3124/289 

2SC1685(0) 

3124/289 

2SC1775A 

3931 

2SC1861K 

3104A 

2SC2003K 

3449/297 

2SC1569LB0 

3219 

2SC1634 

3124/289 

2SC1685P 

3124/289 

2SC1775AE 

3931 

2SC1861L 

3104A 

2SC2003L 

3449/297 

2SC1569LBQ 

3219 

2SC1634-5 

3124/289 

2SC1685Q 

3124/289 

2SC1775AF 

3931 

2SC1861M 

3104A 

2SC2003M 

3449/297 

2SC1569LBR 

3219 

2SC1634-6 

3124/289 

2SC1685R 

3124/289 

2SC1775AG 

3931 

2SC1861N 

3104A 

2SC2009 

3246/229 

2SC1569LBY 

3219 

2SC1634-7 

3124/289 

2SC1685S 

3124/289 

2SC1775E 

3931 

2SC1862 

3103 A/396 

2SC2012 

3124/289 

2SC1569M 

3219 

2SC1634-8 

3124/289 

2SC1686 

3246/229 

2SC1775F 

3931 

2SC1862L 

3103A/396 

2SC2020 

3239/236 

2SC15690R 

3219 

2SC1636 

3039/316 

2SC1686LL 

3246/229 

2SC1775G 

3931 

2SC1862M 

3103 A/396 

2SC2021 

3449/297 

2SC1569R 

3219 

2SC1639 

3444/123A 

2SC1687 

3246/229 

2SC1777 

3027/130 

2SC1862N 

3103A/396 

2SC2021L 

3449/297 

2SC1569X 

3219 

2SC1641 

3122 

2SC1687A 

3246/229 

2SC1788 

3124/289 

2SC1863 

3538 

2SC2021Q 

3449/297 

2SC1569Y 

3219 

2SC1641Q 

3122 

2SC1687B 

3246/229 

2SC1788P 

3124/289 

2SC1864 

3131 A/369 

2SC2021S 

3449/297 

2SC1570 

3124/289 

2SC1641R 

3020/123 

2SC1687C 

3246/229 

2SC1788Q 

3124/289 

2SC1866 

3946/385 

2SC2023 

3219 

2SC1570LH 

3124/289 

2SC1646 

3124/289 

2SC1687D 

3246/229 

2SC1788R 

3124/289 

2SC1867 

3946/385 

2SC2028 

3253/295 

2SC1571 

3124/289 

2SC1646B 

3124/289 

2SC1687E 

3246/229 

2SC1789 

3293/107 

2SC1868 

3946/385 

2SC2028-B/20 

3253/295 

2SC1571G 

3124/289 

2SC1647 

3245/199 

2SC1687H 

3246/229 

2SC1790 

3716/161 

2SC1869 

3836/284 

2SC2028/2 

3253/295 

2SC1573 

3433/287 

2SC1647Q 

3245/199 

2SC1687LG 

3246/229 

2SC1811 

3244 

2SC1870 

3946/385 

2SC2029 

3197/235 

2SC1573P 

3433/287 

2SC1647RY 

3245/199 

2SC1687LL 

3246/229 

2SC1811-1 

3244 

2SC1871 

3946/385 

2SC2029-1 

3197/235 

2SC1573Q 

3433/287 

2SC1648 

3245/199 

2SC16870R 

3246/229 

2SC1811-1-1 

3244 

2SC1871A 

3946/385 

2SC2029-B/10 

3197/235 

2SC1584 

3260 

2SC1648E 

3245/199 

2SC1687R 

3246/229 

2SC1811-1-2 

3244 

2SC1875 

3710/238 

2SC2029A 

3197/235 

2SC1585 

3836/284 

2SC1648EY 

3245/199 

2SC1688 

3246/229 

2SC1811-2 

3244 

2SC1875K 

3710/238 

2SC2029B 

3197/235 

2SC1585F 

3836/284 

2SC1648S 

3245/199 

2SC1717 

3049/224 

2SC1811-2-1 

3244 

2SC1875L 

3710/238 

2SC2029C 

3197/235 

2SC1585H 

3836/284 

2SC1648SH 

3245/199 

2SC1717A 

3049/224 

2SC1811-2-2 

3244 

2SC1885 

3244 

2SC2029D 

3197/235 

2SC1617 

3439/163A 

2SC1658Q 

3275/194 

2SC1717B 

3049/224 

2SC1811KC 

3244 

2SC1885P 

3244 

2SC2029E 

3197/235 

2SC1617-0 

3439/163A 

2SC1663 

3865 

2SC1717C 

3049/224 

2SC1815 

3245/199 

2SC1885Q 

3244 

2SC2029T 

3197/235 

2SC1617A 

3439/163A 

2SC1663A 

3865 

2SC1717D 

3049/224 

2SC1815-GR 

3245/199 

2SC1885R 

3244 

2SC2029X 

3197/235 

2SC1617B 

3439/163A 

2SC1663H 

3865 

2SC1717E 

3049/224 

2SC1815-0 

3245/199 

2SC1885S 

3244 

2SC2029/1 

3197/235 

2SC1617C 

3439/163A 

2SC1664 

3913 

2SC1717F 

3049/224 

2SC1815-Y 

3245/199 

2SC1890 

3931 

2SC2029/3 

3197/235 

2SC1617D 

3439/163A 

2SC1664A 

3913 

2SC1717G 

3049/224 

2SC1815Y 

3245/199 

2SC1890A 

3931 

2SC2034 

3847 

2SC1617E 

3439/163A 

2SC1664AOR 

3913 

2SC1717GN 

3049/224 

2SC1816 

3197/235 

2SC1890AD 

3931 

2SC2036 

3253/295 

2SC1617F 

3439/163A 

2SC1664AR 

3913 

2SC1717GR 

3049/224 

2SC1816-1 

3197/235 

2SC1890AE 

3931 

2SC2043 

3239/236 

2SC1617G 

3439/163A 

2SC16640R 

3913 

2SC1717H 

3049/224 

2SC1816-2 

3197/235 

2SC1890AF 

3931 

2SC2043A 

3239/236 

2SC1617GN 

3439/163A 

2SC1664R 

3913 

2SC1717J 

3049/224 

2SC1816-3 

3197/235 

2SC1890AG 

3931 

2SC2043B 

3239/236 

2SC1617GR 

3439/163A 

2SC1667 

3836/284 

2SC1717K 

3049/224 

2SC1816E 

3239/236 

2SC1890E 

3931 

2SC2043C 

3239/236 

2SC1617H 

3439/163A 

2SC1667P 

3836/284 

2SC1717L 

3049/224 

2SC1816HL 

3197/235 

2SC1890F 

3931 

2SC2043D 

3239/236 

2SC1617J 

3439/163A 

2SC1667Q 

3836/284 

2SC1717M 

3049/224 

2SC1819 

3219 

2SC1890G 

3931 

2SC2043E 

3239/236 

2SC1617K 

3439/163A 

2SC1667R 

3836/284 

2SC17170 

3049/224 

2SC1819M 

3219 

2SC1891 

3115/165 

2SC2043F 

3239/236 

2SC1617L 

3439/163A 

2SC1670 

3433/287 

2SC17170R 

3049/224 

2SC1819MIS 

3219 

2SC1892 

3710/238 

2SC2043G 

3239/236 

2SC1617LA 

3439/163A 

2SC1670J 

3433/287 

2SC1717R 

3049/224 

2SC1826 

3054/196 

2SC1893 

3710/238 

2SC2043P 

3239/236 

2SC1617M 

3439/163A 

2SC1670JW 

3433/287 

2SC1717X 

3049/224 

2SC1826G 

3054/196 

2SC1894 

3111 

2SC2043R 

3239/236 

2SC16170R 

3439/163A 

2SC1674 

3132 

2SC1717Y 

3049/224 

2SC1826P 

3054/196 

2SC1895 

3710/238 

2SC2043X 

3239/236 

2SC1617R 

3439/163A 

2SC1674K 

3132 

2SC1722 

3219 

2SC1827 

3188A/182 

2SC1896 

3710/238 

2SC2043Y 

3239/236 

2SC1617X 

3439/163A 

2SC1674L 

3132 

2SC1722S 

3219 

2SC1828 

3131 A/369 

2SC1905 

3219 

2SC2050 

3197/235 

2SC1617Y 

3439/163A 

2SC1674M 

3132 

2SC1723 

3219 

2SC1829 

3836/284 

2SC1906 

3293/107 

2SC2057 

3246/229 

2SC1618 

3027/130 

2SC1675 

3124/289 

2SC1727 

3246/229 

2SC1836 

3197/235 

2SC1907 

3293/107 

2SC2057D 

3246/229 

2SC1618B 

3027/130 

2SC1675B 

3124/289 

2SC1728 

3252/302 

2SC1838S 

3512 

2SC1908 

3124/289 

2SC2060 

3024/128 

2SC1619 

3027/130 

2SC1675K 

3124/289 

2SC1728-1 

3252/302 

2SC1840 

3866 

2SC1908E 

3124/289 

2SC2060Q 

3024/128 

2SC1619-1 

3027/130 

2SC1675K2 

3124/289 

2SC1728-2 

3252/302 

2SC1840E 

3866 

2SC1909 

3197/235 

2SC2068 

3201/171 

2SC1619-2 

3027/130 

2SC1675KZ 

3124/289 

2SC1728-3 

3252/302 

2SC1840F 

3866 

2SC1909K 

3197/235 

2SC2068LB 

3201/171 

2SC1619-3 

3027/130 

2SC1675L 

3124/289 

2SC1728A 

3252/302 

2SC1840P 

3866 

2SC1921 

3433/287 

2SC2073 

3929 

2SC1619-4 

3027/130 

2SC1675M 

3124/289 

2SC1728B 

3252/302 

2SC1841 

3931 

2SC1922 

3710/238 

2SC2073D 

3929 

2SC1619-0 

3027/130 

2SC1675Z 

3124/289 

2SC1728C 

3252/302 

2SC1841E 

3931 

2SC1923 

3132 

2SC2073E 

3929 

2SC1619B 

3027/130 

2SC1678 

3197/235 

2SC1728D 

3252/302 

2SC1841F 

3931 

2SC1923-0 

3132 

2SC2073GL2 

3929 

2SC1619C 

3027/130 

2SC1678A 

3197/235 

2SC1728E 

3252/302 

2SC1841P 

3931 

2SC1923BN 

3132 

2SC2073J 

3929 

2SC1619D 

3027/130 

2SC1678B 

3197/235 

2SC1728F 

3252/302 

2SC1841U 

3931 

2SC1929 

3219 

2SC2073LB 

3929 

2SC1619E 

3027/130 

2SC1678C 

3197/235 

2SC1728GN 

3252/302 

2SC1844 

3866 

2SC1929Q 

3219 

2SC2074 

3252/302 

2SC1619F 

3027/130 

2SC1678D 

3197/235 

2SC1728GN-3 

3252/302 

2SC1844E 

3866 

2SC1929R 

3219 

2SC2074C 

3252/302 

2SC1619G 

3027/130 

2SC1678E 

3197/235 

2SC1728GR 

3252/302 

2SC1844F 

3866 

2SC1929S 

3219 

2SC2074Y 

3252/302 

2SC1619GR 

3027/130 

2SC1678F 

3197/235 

2SC1728GR-1 

3252/302 

2SC1844P 

3866 

2SC1931VL 

3021/124 

2SC2075 

3197/235 

2SC1619H 

3027/130 

2SC1678GN 

3197/235 

2SC1728GR-2 

3252/302 

2SC1845 

3931 

2SC1940 

3866 

2SC2075B 

3197/235 

2SC1619J 

3027/130 

2SC1678L 

3197/235 

2SC1728GR-3 

3252/302 

2SC1845E 

3931 

2SC1940L 

3866 

2SC2075C 

3197/235 

2SC1619L 

3027/130 

2SC16780 

3197/235 

2SC1728LG 

3252/302 

2SC1845F 

3931 

2SC1941 

3866 

2SC2075D 

3197/235 

2SC1619LG 

3027/130 

2SC16780R 

3197/235 

2SC1730 

3293/107 

2SC1845P 

3931 

2SC1941K 

3866 

2SC2075E 

3197/235 

2SC1619LN 

3027/130 

2SC1678R 

3197/235 

2SC1730L 

3293/107 

2SC1845Q 

3931 

2SC1941L 

3866 

2SC2076 

3122 

2SC1619M 

3027/130 

2SC1678T 

3197/235 

2SC1739 

3122 

2SC1845R 

3931 

2SC1941M 

3866 

2SC2076C 

3122 

2SC1619X 

3027/130 

2SC1678X 

3197/235 

2SC1740 

3122 

2SC1845S 

3931 

2SC1942 

3710/238 

2SC2076CB 

3122 

2SC1619Y 

3027/130 

2SC1678Y 

3197/235 

2SC1740P 

3122 

2SC1845U 

3931 

2SC1944 

3239/236 

2SC2076CD 

3122 

2SC1624 

3219 

2SC1679 

3197/235 

2SC1740Q 

3122 

2SC1846 

3253/295 

2SC1957 

3197/235 

2SC2076D 

3122 

2SC1624-0 

3219 

2SC1679A 

3197/235 

2SC1740QH 

3122 

2SC1846A 

3253/295 

2SC1957A 

3197/235 

2SC2078 

3197/235 

2SC1624-Y 

3219 

2SC1679B 

3197/235 

2SC1740QJ 

3122 

2SC1846B 

3253/295 

2SC1957B 

3197/235 

2SC2078B 

3197/235 

2SC1625 

3219 

2SC1679C 

3197/235 

2SC1740R 

3122 

2SC1846C 

3253/295 

2SC1957C 

3197/235 

2SC2078C 

3197/235 

2SC1625-0 

3219 

2SC1679D 

3197/235 

2SC1740RH 

3122 

2SC1846D 

3253/295 

2SC1957D 

3197/235 

2SC2078D 

3197/235 

2SC1625-Y 

3219 

2SC1681 

3931 

2SC1740S 

3122 

2SC1846P 

3253/295 

2SC1959 

3124/289 

2SC2078E 

3197/235 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SC2079 

3253/295 

2SC2271E 

3433/287 

2SC3940C 

3018 

2SC5370F 

3124/289 

2SCF2X 

3018 

2SCS183GN 

3124/289 

2SC2085 

3219 

2SC2271N 

3433/287 

2SC3940D 

3018 

2SC5370G 

3124/289 

2SCF2Y 

3018 

2SCS183H 

3124/289 

2SC2086 

3842 

2SC2278 

3201/171 

2SC3940E 

3018 

2SC5370GN 

3124/289 

2SCF3 

3048/329 

2SCS183J 

3124/289 

2SC2088 

3866 

2SC2308 

3124/289 

2SC3940F 

3018 

2SC5370H 

3124/289 

2SCF3A 

3048/329 

2SCS183K 

3124/289 

2SC2088BL 

3866 

2SC2308B 

3124/289 

2SC3940G 

3018 

2SC5370J 

3124/289 

2SCF3B 

3048/329 

2SCS183L 

3124/289 

2SC2091 

3253/295 

2SC2308C 

3124/289 

2SC3940GN 

3018 

2SC5370K 

3124/289 

2SCF3C 

3048/329 

2SCS183M 

3124/289 

2SC2092 

3197/235 

2SC2312 

3197/235 

2SC3940H 

3018 

2SC5370L 

3124/289 

2SCF3D 

3048/329 

2SCS1830R 

3124/289 

2SC2098 

3239/236 

2SC2314 

3253/295 

2SC3940J 

3018 

2SC5370M 

3124/289 

2SCF3E 

3048/329 

2SCS183R 

3124/289 

2SC2098A 

3239/236 

2SC2314D 

3253/295 

2SC3940K 

3018 

2SC5370R 

3124/289 

2SCF3F 

3048/329 

2SCS183Y 

3124/289 

2SC2098B 

3239/236 

2SC2315 

3620 

2SC3940L 

3018 

2SC5370X 

3124/289 

2SCF3G 

3048/329 

2SCS184 

3124/289 

2SC2098C 

3239/236 

2SC2317 

3054/196 

2SC3940M 

3018 

2SC5370Y 

3124/289 

2SCF3GN 

3048/329 

2SCS184A 

3124/289 

2SC2098D 

3239/236 

2SC2337 

3836/284 

2SC3940R 

3018 

2SC7108B 

3122 

2SCF3H 

3048/329 

2SCS184B 

3124/289 

2SC2098E 

3239/236 

2SC2337A 

3836/284 

2SC3940X 

3018 

2SC7250 

3020/123 

2SCF3J 

3048/329 

2SCS184C 

3124/289 

2SC2098F 

3239/236 

2SC2337AQ 

3836/284 

2SC3940Y 

3018 

2SC7335-BL 

3444/123A 

2SCF3K 

3048/329 

2SCS184D 

3124/289 

2SC2098G 

3239/236 

2SC2337AR 

3836/284 

2SC3941 

3018 

2SC7340 

3024/128 

2SCF3L 

3048/329 

2SCS184E 

3124/289 

2SC2098GN 

3239/236 

2SC2337AS 

3836/284 

2SC-4012 

3124/289 

2SC7346 

3245/199 

2SCF3M 

3048/329 

2SCS184F 

3124/289 

2SC2098K 

3239/236 

2SC2337Q 

3836/284 

2SC4012A 

3124/289 

2SC7350 

3124/289 

2SCF30R 

3048/329 

2SCS184G 

3124/289 

2SC2098L 

3239/236 

2SC2337R 

3836/284 

2SC4012B 

3124/289 

2SC7351 

3122 

2SCF3R 

3048/329 

2SCS184GN 

3124/289 

2SC2098R 

3239/236 

2SC2337S 

3836/284 

2SC4012C 

3124/289 

2SC7354 

3444/123A 

2SCF3X 

3048/329 

2SCS184H 

3124/289 

2SC2098X 

3239/236 

2SC2354 

3131 A/369 

2SC4012D 

3124/289 

2SC7840 

3018 

2SCF3Y 

3048/329 

2SCS184J 

3452/108 

2SC2098Y 

3239/236 

2SC2363 

3866 

2SC4012E 

3124/289 

2SC7841 

3018 

2SCF5 

3122 

2SCS184K 

3124/289 

2SC2109 

3854/123AP 

2SC2363E 

3866 

2SC4012F 

3124/289 

2SC7850 

3018 

2SCF5A 

3047 

2SCS184L 

3124/289 

2SC2120 

3124/289 

2SC2363F 

3866 

2SC4012G 

3124/289 

2SC7851 

3018 

2SCF5B 

3047 

2SCS184M 

3124/289 

2SC2120-0 

3124/289 

2SC2363G 

3866 

2SC4012GN 

3124/289 

2SC7890 

3054/196 

2SCF5C 

3047 

2SCS1840R 

3124/289 

2SC2120Y 

3124/289 

2SC2371 

3244 

2SC4012H 

3124/289 

2SC8380 

3452/108 

2SCF5D 

3047 

2SCS184R 

3124/289 

2SC2122 

3467/283 

2SC2373 

3439/163A 

2SC4012J 

3124/289 

2SC9290 

3018 

2SCF5E 

3047 

2SCS184X 

3124/289 

2SC2122A 

3115/165 

2SC2373K 

3440/291 

2SC4012L 

3124/289 

2SC10005 

3122 

2SCF5F 

3047 

2SCS184Y 

3124/289 

2SC2123 

3115/165 

2SC2373L 

3440/291 

2SC4012M 

3124/289 

2SC10962 

3202/210 

2SCF5G 

3047 

2SCS429 

3018 

2SC2123C 

3115/165 

2SC2373M 

3440/291 

2SC4012X 

3124/289 

2SC10963ZM 

3202/210 

2SCF5GN 

3047 

2SCS429A 

3018 

2SC2124 

3957 

2SC2375 

3866 

2SC4012Y 

3 T24/289 

2SC10964ZL 

3202/210 

2SCF5H 

3047 

2SCS429B 

3018 

2SC2125 

3957 

2SC2375E 

3866 

2SC-4033 

3018 

2SC13901 

3444/123A 

2SCF5J 

3047 

2SCS429C 

3018 

2SC2141 

3929 

2SC2375F 

3866 

2SC4033A 

3018 

2SC15201 

3220/198 

2SCF5K 

3047 

2SCS429D 

3018 

2SC2141-10 

3929 

2SC2375G 

3866 

2SC4033B 

3018 

2SC15201K 

3220/198 

2SCF5L 

3047 

2SCS429E 

3018 

2SC2141KC 

3929 

2SC2377 

3293/107 

2SC4033C 

3018 

2SC15201L 

3220/198 

2SCF5M 

3047 

2SCS429F 

3018 

2SC2141KD 

3929 

2SC2377C 

3293/107 

2SC4033D 

3018 

2SC15201LM 

3220/198 

2SCF50R 

3047 

2SCS429G 

3018 

2SC2146 

3239/236 

2SC2377Q 

3293/107 

2SC4033E 

3018 

2SC16746 

3018 

2SCF5R 

3046 

2SCS429GN 

3018 

2SC2166 

3197/235 

2SC2377R 

3293/107 

2SC4033F 

3018 

2SC9452063-17 

3124/289 

2SCF5X 

3047 

2SCS429H 

3018 

2SC2166A 

3197/235 

2SC2383 

3275/194 

2SC4033G 

3018 

2SC10962081-17 

3202/210 

2SCF5Y 

3047 

2SCS429J 

3452/108 

2SC2166B 

3197/235 

2SC2383-0 

3275/194 

2SC4033GN 

3018 

2SC14752322-17 

3048/329 

2SCF6 

3047 

2SCS429K 

3018 

2SC2166C 

3197/235 

2SC2383R 

3275/194 

2SC4033H 

3018 

2SC-F8 

3299/237 

2SCF6A 

3047 

2SCS429L 

3018 

2SC2166D 

3197/235 

2SC2383Y 

3275/194 

2SC4033J 

3018 

2SC-F11 

3018 

2SCF6B 

3047 

2SCS429M 

3018 

2SC2166E 

3197/235 

2SC2393 

3197/235 

2SC4033K 

3018 

2SC-F11A 

3018 

2SCF6C 

3047 

2SCS4290R 

3018 

2SC2166F 

3197/235 

2SC2393D 

3197/235 

2SC4033L 

3018 

2SC-F11B 

3018 

2SCF6D 

3047 

2SCS429R 

3018 

2SC2166GN 

3197/235 

2SC2456 

3190/184 

2SC4033M 

3018 

2SC-F11C 

3018 

2SCF6E 

3047 

2SCS429X 

3018 

2SC2166L 

3197/235 

2SC2471 

3246/229 

2SC40330R 

3018 

2SC-F1 ID 

3018 

2SCF6F 

3047 

2SCS429Y 

3018 

2SC2166LG 

3197/235 

2SC2481 

9041/373 

2SC4033R 

3018 

2SC-F11E 

3018 

2SCF6G 

3047 

2SCS430 

3018 

2SC2166R 

3197/235 

2SC2481-0 

9041/373 

2SC4033X 

3018 

2SC-F1 IF 

3018 

2SCF6GN 

3047 

2SCS430 OR 

3018 

2SC2166X 

3197/235 

2SC2481R 

9041/373 

2SC4033Y 

3018 

2SC-F11G 

3018 

2SCF6H 

3047 

2SCS430A 

3018 

2SC2166Y 

3197/235 

2SC2481Y 

9041/373 

2SC4116 

3026 

2SC-F11GN 

3018 

2SCF6J 

3047 

2SCS430B 

3018 

2SC2167 

3929 

2SC2482 

3244 

2SC4116A 

3026 

2SC-F11H 

3018 

2SCF6K 

3047 

2SCS430C 

3018 

2SC2168 

3929 

2SC2497 

3253/295 

2SC4116B 

3026 

2SC-F11J 

3018 

2SCF6L 

3047 

2SCS430D 

3018 

2SC2184 

3239/236 

2SC2497Q 

3253/295 

2SC4116C 

3026 

2SC-F11K 

3018 

2SCF6M 

3047 

2SCS430E 

3018 

2SC2198 

3913 

2SC2497R 

3253/295 

2SC4116D 

3026 

2SC-F11L 

3018 

2SCF60R 

3047 

2SCS430F 

3018 

2SC2199 

3563 

2SC2568 

3190/184 

2SC4116E 

3026 

2SC-F11M 

3018 

2SCF6R 

3047 

2SCS430GN 

3018 

2SC2206 

3293/107 

2SC2568K 

3190/184 

2SC4116F 

3026 

2SC-F11 t)R 

3018 

2SCF6X 

3047 

2SCS430H 

3452/108 

2SC2206B 

3293/107 

2SC2568L 

3190/184 

2SC4116G 

3026 

2SC-F11R 

3018 

2SCF6Y 

3047 

2SCS430J 

3018 

2SC2209 

9041/373 

2SC2568M 

3190/184 

2SC4116GN 

3026 

2SC-F11X 

3018 

2SCF8 

3049/224 

2SCS430K 

3018 

2SC2209R 

9041/373 

2SC2606 

3201/171 

2SC4116H 

3026 

2SC-F11Y 

3018 

2SCF-8 

3048/329 

2SCS430L 

3018 

2SC2210 

3124/289 

2SC2610 

3244 

2SC4116J 

3026 

2SC-F14 

3018 

2SCF8A 

3048/329 

2SCS430M 

3018 

2SC2216 

3132 

2SC2610BK 

3244 

2SC4116K 

3026 

2SC-F14A 

3018 

2SCF8B 

3048/329 

2SCS430R 

3018 

2SC2228 

3866 

2SC2610K 

3244 

2SC4116L 

3026 

2SC-F14B 

3018 

2SCF8C 

3048/329 

2SCS430X 

3018 

2SC2228C 

3866 

2SC2637 

3220/198 

2SC4116M 

3026 

2SC-F14C 

3018 

2SCF8D 

3048/329 

2SCS430Y 

3018 

2SC2228D 

3866 

2SC2688 

3747/157 

2SC41160R 

3026 

2SC-F14D 

3018 

2SCF8E 

3048/329 

2SCS461 

3018 

2SC2228E 

3866 

2SC2688K 

3747/157 

2SC4116R 

3026 

2SC-F14E 

3018 

2SCF8F 

3048/329 

2SCS461A 

3018 

2SC2228F 

3866 

2SC3117 

3039/316 

2SC4116X 

3026 

2SC-F14F 

3018 

2SCF8G 

3048/329 

2SCS461B 

3018 

2SC2228M 

3866 

2SC3677 

3444/123A 

2SC4116Y 

3026 

2SC-F14G 

3018 

2SCF8GN 

3048/329 

2SCS461C 

3018 

2SC2229 

3244 

2SC3710 

3018 

2SC4950R 

3188A/182 

2SC-F14GN 

3018 

2SCF8H 

3048/329 

2SCS461D 

3018 

2SC2229-0 

3244 

2SC3720 

3122 

2SC5100 

3104A 

2SC-F14H 

3018 

2SCF8J 

3048/329 

2SCS461E 

3018 

2SC2229M 

3244 

2SC3720 OR 

3018 

2SC5100 OR 

3104A 

2SC-F14J 

3018 

2SCF8K 

3048/329 

2SCS461F 

3018 

2SC2229Y 

3244 

2SC3720 R 

3018 

2SC5100A 

3104A 

2SC-F14K 

3018 

2SCF8L 

3048/329 

2SCS461G 

3018 

2SC2230 

3866 

2SC3720A 

3018 

2SC5100B 

3104A 

2SC-F14L 

3018 

2SCF80R 

3048/329 

2SCS461GN 

3018 

2SC2230A 

3866 

2SC3720B 

3018 

2SC5100C 

3104A 

2SC-F14M 

3018 

2SCF8R 

3048/329 

2SCS461H 

3018 

2SC2230AG 

3866 

2SC3720C 

3018 

2SC5100D 

3104A 

2SC-F140R 

3018 

2SCF8X 

3048/329 

2SCS461J 

3018 

2SC2230AGR 

3866 

2SC3720D 

3018 

2SC5100E 

3104A 

2SC-F14R 

3018 

2SCF8Y 

3048/329 

2SCS461K 

3018 

2SC2230AY 

3866 

2SC3720F 

3018 

2SC5100F 

3104A 

2SC-F14X 

3018 

2SCF11 

3122 

2SCS461L 

3018 

2SC2230G 

3866 

2SC3720G 

3018 

2SC5100G 

3104A 

2SC-F14Y 

3018 

2SCF12A 

3049/224 

2SCS461M 

3018 

2SC2230GR 

3866 

2SC3720GN 

3018 

2SC5100GN 

3104A 

2SCB28AS 

3045/225 

2SCF12B 

3049/224 

2SCS4610R 

3018 

2SC2230Y 

3866 

2SC3720H 

3018 

2SC5100H 

3104A 

2SCF1 

3452/108 

2SCF12C 

3049/224 

2SCS461R 

3018 

2SC2231 

3219 

2SC3720J 

3018 

2SC5100J 

3104A 

2SCF1A 

3018 

2SCF12D 

3049/224 

2SCS461X 

3018 

2SC2231A 

3219 

2SC3720K 

3018 

2SC5100K 

3104 A 

2SCF1B 

3018 

2SCF12E 

3049/224 

2SCS461Y 

3018 

2SC2231Y 

3219 

2SC3720L 

3018 

2SC5100L 

3104A 

2SCF1C 

3018 

2SCF12F 

3049/224 

2SCS469 

3018 

2SC2233 

3929 

2SC3720X 

3018 

2SC5100M 

3104A 

2SCF1D 

3018 

2SCF12G 

3049/224 

2SCS469A 

3018 

2SC2235 

3275/194 

2SC3720Y 

3018 

2SC5100R 

3104A 

2SCF1E 

3018 

2SCF12GN 

3049/224 

2SCS469B 

3018 

2SC2235-0 

3275/194 

2SC3721 

3018 

2SC5100Y 

3104A 

2SCF1F 

3018 

2SCF12H 

3049/224 

2SCS469C 

3018 

2SC2235Y 

3275/194 

2SC3721GR 

3245/199 

2SC5110 

3104A 

2SCF1G 

3018 

2SCF12J 

3049/224 

2SCS469D 

3018 

2SC2236 

3849/293 

2SC3724 

3444/123A 

2SC5110 OR 

3104A 

2SCF1GN 

3018 

2SCF12K 

3049/224 

2SCS469E 

3018 

2SC2236-0 

3849/293 

2SC3750 

3124/289 

2SC5110A 

3104A 

2SCF1H 

3018 

2SCF12L 

3049/224 

2SCS469F 

3018 

2SC2236Y 

3849/293 

2SC3800 

3018 

2SC5110B 

3104A 

2SCF1J 

3018 

2SCF12M 

3049/224 

2SCS469G 

3018 

2SC2238 

3929 

2SC3800 OR 

3018 

2SC5110C 

3104A 

2SCF1K 

3018 

2SCFT20R 

3049/224 

2SCS469GN 

3018 

2SC2238-0 

3929 

2SC3800 R 

3018 

2SC5110D 

3104A 

2SCF1L 

3018 

2SCF12R 

3049/224 

2SCS469H 

3018 

2SC2238A 

3929 

2SC3800A 

3018 

2SC5110E 

3104A 

2SCF1M 

3018 

2SCF12X 

3049/224 

2SCS469J 

3018 

2SC2238AO 

3929 

2SC3800B 

3018 

2SC5110F 

3104A 

2SCF10R 

3018 

2SCF12Y 

3049/224 

2SCS469K 

3018 

2SC2238AY 

3929 

2SC3800C 

3018 

2SC5110G 

3104A 

2SCF1R 

3018 

2SCF812 

3049/224 

2SCS469L 

3018 

2SC2238B 

3929 

2SC3800D 

3018 

2SC5110GN 

3104A 

2SCF1X 

3018 

2SCF1188 

3042/230 

2SCS469M 

3018 

2SC2238BO 

3929 

2SC3800E 

3018 

2SC5110H 

3104A 

2SCF1Y 

3018 

2SCF1189 

3857/231 

2SCS469R 

3018 

2SC2238BY 

3929 

2SC3800F 

3018 

2SC5110J 

3104A 

2SCF-2 

3444/123A 

2SCF81068-17 

3048/329 

2SCS469X 

3018 

2SC2238Y 

3929 

2SC3800G 

3018 

2SC5110K 

3104A 

2SCF2 

3444/123A 

2SCM39J 

3018 

2SCS469Y 

3018 

2SC2239 

3194/286 

2SC3800GN 

3018 

2SC5110L 

3104A 

2SCF2A 

3018 

2SCM39X 

3018 

2SCU64M 

3047 

2SC2239-0 

3194/286 

2SC3800H 

3018 

2SC5110M 

3104 A 

2SCF2B 

3018 

2SCM93D 

3036 

2SCV089D 

3104A 

2SC2239Y 

3194/286 

2SC3800J 

3018 

2SC5110R 

3104A 

2SCF2C 

3018 

2SCM95K 

3021/124 

2SD11 

3010 

2SC2240 

3244 

2SC3800K 

3018 

2SC5110X 

3104A 

2SCF2D 

3018 

2SCM98F 

3024/128 

2SD11A 

3010 

2SC2242 

3219 

2SC3800L 

3018 

2SC5110Y 

3104A 

2SCF2E 

3018 

2SCNJ100 

3122 

2SD11B 

3010 

2SC2242BK 

3219 

2SC3800M 

3018 

2SC5359 

3452/108 

2SCF2G 

3018 

2SCNJ107 

3020/123 

2SD11C 

3010 

2SC2242GL2 

3219 

2SC3800X 

3018 

2SC5370 

3124/289 

2SCF2GN 

3018 

2SCS183A , 

3124/289 

2SD11D 

3010 

2SC2242LB 

3219 

2SC3800Y 

3018 

2SC5370 OR 

3124/289 

2SCF2H 

3018 

2SCS183B 

3124/289 

2SD11E 

3010 

2SC2256 

3836/284 

2SC3801 

3018 

2SC5370A 

3124/289 

2SCF2J 

3018 

2SCS183C 

3124/289 

2SD11F 

3010 

2SC2258 

3747/157 

2SC3940 

3018 

2SC5370B 

3124/289 

2SCF2K 

3018 

2SCS183D 

3124/289 

2SD11G 

3010 

2SC2271 

3433/287 

2SC3940 OR 

3018 

2SC5370C 

3124/289 

2SCF2L 

3018 

2SCS183E 

3124/289 

2SD11GN 

3010 

2SC2271C 

3433/287 

2SC3940A 

3018 

2SC5370D 

3124/289 

2SCF2M 

3018 

2SCS183F 

3124/289 

2SD11H 

3010 

2SC2271D 

3433/287 

2SC3940B 

3018 

2SC5370E 

3124/289 

2SCF2R 

3018 

2SCS183G 

3124/289 

2SD11J 

3010 
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2SD11K—2SD66D 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SD11K 

3010 

2SD21A 

3862/103 

2SD26F 

3027/130 

2SD33J 

3011A 

2SD430R 

3011A 

2SD56E 

3026 

2SD11L 

3010 

2SD21B 

3862/103 

2SD26G 

3027/130 

2SD33K 

3011A 

2SD43R 

3011A 

2SD56F 

3026 

2SD11M 

3010 

2SD21C 

3862/103 

2SD26GN 

3027/130 

2SD33L 

3011A 

2SD43X 

3011A 

2SD56G 

3026 

2SD110R 

3010 

2SD21D 

3862/103 

2SD26H 

3027/130 

2SD330R 

3011A 

2SD43Y 

3011A 

2SD56GN 

3026 

2SD11R 

3010 

2SD21E 

3862/103 

2SD26J 

3027/130 

2SD33X 

3011A 

2SD44 

3011A 

2SD56H 

3026 

2SD11X 

3010 

2SD21F 

3862/103 

2SD26K 

3027/130 

2SD33Y 

3011A 

2SD44A 

3011A 

2SD56J 

3026 

2SD11Y 

3010 

2SD21G 

3862/103 

2SD26L 

3027/130 

2SD34 

3835/103A 

2SD44B 

3011A 

2SD56K 

3026 

2SD12 

3027/130 

2SD21GN 

3862/103 

2SD26M 

3027/130 

2SD34A 

3835/103A 

2SD44C 

3011A 

2SD56L 

3026 

2SD12A 

3027/130 

2SD21H 

3862/103 

2SD260R 

3027/130 

2SD34B 

3835/103A 

2SD44D 

3011A 

2SD56M 

3026 

2SD12B 

3027/130 

2SD21J 

3862/103 

2SD26R 

3027/130 

2SD34C 

3835/103A 

2SD44E 

3011A 

2SD560R 

3026 

2SD12C 

3027/130 

2SD21K 

3862/103 

2SD26X 

3027/130 

2SD34D 

3835/103A 

2SD44F 

3011A 

2SD56R 

3026 

2SD12E 

3027/130 

2SD21L 

3862/103 

2SD26Y 

3027/130 

2SD34E 

3835/103A 

2SD44G 

3011A 

2SD56X 

3026 

2SD12F 

3027/130 

2SD21M 

3862/103 

2SD28 

3026 

2SD34F 

3835/103A 

2SD44GN 

3011A 

2SD56Y 

3026 

2SD12G 

3027/130 

2SD210R 

3862/103 

2SD28A 

3026 

2SD34G 

3835/103A 

2SD44H 

3011A 

2SD57 

3131 A/369 

2SD12GN 

3027/130 

2SD21R 

3862/103 

2SD28B 

3026 

2SD34GN 

3835/103A 

2SD44J 

3011A 

2SD58 

3131 A/369 

2SD12H 

3027/130 

2SD21X 

3862/103 

2SD28C 

3026 

2SD34H 

3835/103A 

2SD44K 

3011A 

2SD59 

3438 

2SD12J 

3027/130 

2SD21Y 

3862/103 

2SD28D 

3026 

2SD34J 

3835/103A 

2SD44L 

3011A 

2SD60 

3438 

2SD12K 

3027/130 

2SD22 

3862/103 

2SD28E 

3026 

2SD34K 

3835/103A 

2SD44M 

3011A 

2SD61 

3010 

2SD12L 

3027/130 

2SD22A 

3862/103 

2SD28F 

3026 

2SD34L 

3835/103A 

2SD44R 

3011A 

2SD61A 

3010 

2SD12M 

3027/130 

2SD22B 

3862/103 

2SD28G 

3026 

2SD34M 

3835/103A 

2SD44X 

3011A 

2SD61B 

3010 

2SD120R 

3027/130 

2SD22C 

3862/103 

2SD28GN 

3026 

2SD340R 

3835/103A 

2SD44Y 

3011A 

2SD61C 

3010 

2SD12R 

3027/130 

2SD22D 

3862/103 

2SD28H 

3026 

2SD34R 

3835/103A 

2SD45 

3438 

2SD61D 

3010 

2SD12X 

3027/130 

2SD22E 

3862/103 

2SD28J 

3026 

2SD34X 

3835/103A 

2SD46 

3438 

2SD61E 

3010 

2SD12Y 

3027/130 

2SD22F 

3862/103 

2SD28K 

3026 

2SD34Y 

3835/103A 

2SD46A 

3079 

2SD61F 

3010 

2SD13 

3012/105 

2SD22G 

3862/103 

2SD28L 

3026 

2SD35 

3835/103A 

2SD46B 

3079 

2SD61G 

3010 

2SD15 

3027/130 

2SD22GN 

3862/103 

2SD28M 

3026 

2SD36 

3835/103A 

2SD46BL 

3079 

2SD61GN 

3010 

2SD15A 

3027/130 

2SD22H 

3862/103 

2SD280R 

3026 

2SD36A 

3835/103A 

2SD46C 

3079 

2SD61H 

3010 

2SD15B 

3027/130 

2SD22J 

3862/103 

2SD28R 

3026 

2S036B 

3835/103A 

2SD46D 

3079 

2SD61J 

3010 

2SD15C 

3027/130 

2SD22K 

3862/103 

2SD28X 

3026 

2SD36C 

3835/103A 

2SD46E 

3079 

2SD61K 

3010 

2SD15D 

3027/130 

2SD22L 

3862/103 

2SD28Y 

3026 

2SD36D 

3835/103A 

2SD46F 

3079 

2SD61L 

3010 

2SD15E 

3027/130 

2SD22M 

3862/103 

2SD29 

3026 

2SD36E 

3835/103A 

2SD46G 

3079 

2SD61M 

3010 

2SD15F 

3027/130 

2SD220R 

3862/103 

2SD29A 

3026 

2SD36F 

3835/103A 

2SD46GR 

3079 

2SD610R 

3010 

2SD15G 

3027/130 

2SD22R 

3862/103 

2SD29B 

3026 

2SD36G 

3835/103A 

2SD46L 

3079 

2SD61R 

3010 

2SD15GN 

3027/130 

2SD22X 

3862/103 

2SD29E 

3026 

2SD36GN 

3835/103A 

2SD46X 

3079 

2SD61X 

3010 

2SD15H 

3027/130 

2SD22Y 

3862/103 

2SD29F 

3026 

2SD36H 

3835/103A 

2SD47 

3438 

2SD61Y 

3010 

2SD15J 

3027/130 

2SD23 

3862/103 

2SD29GN 

3026 

2SD36J 

3835/103A 

2SD49 

3026 

2SD62 

3010 

2SD15K 

3027/130 

2SD23A 

3862/103 

2SD29J 

3026 

2SD36K 

3835/103A 

2SD49A 

3026 

2SD62A 

3010 

2SD15L 

3027/130 

2SD23B 

3862/103 

2SD29K 

3026 

2SD36L 

3835/103A 

2SD49B 

3026 

2SD62B 

3010 

2SD15M 

3027/130 

2SD23C 

3862/103 

2SD29L 

3026 

2SD36M 

3835/103A 

2SD49C 

3026 

2SD62C 

3010 

2SD150R 

3027/130 

2SD23D 

3862/103 

2SD29M 

3026 

2SD360R 

3835/103A 

2SD49D 

3026 

2SD62D 

3010 

2SD15R 

3027/130 

2SD23E 

3862/103 

2SD290R 

3026 

2SD36R 

3835/103A 

2SD49E 

3026 

2SD62E 

3010 

2SD15X 

3027/130 

2SD23F 

3862/103 

2SD29R 

3026 

2SD36X 

3835/103A 

2SD49F 

3026 

2SD62G 

3010 

2SD15Y 

3027/130 

2SD23G 

3862/103 

2SD29X 

3026 

2SD36Y 

3835/103A 

2SD49G 

3026 

2SD62GN 

3010 

2SD16 

3027/130 

2SD23GN 

3862/103 

2SD29Y 

3026 

2SD37 

3010 

2SD49GN 

3026 

2SD62H 

3010 

2SD16A 

3027/130 

2SD23H 

3862/103 

2SD30 

3835/103A 

2SD37A 

3010 

2SD49J 

3026 

2SD62J 

3010 

2SD16B 

3027/130 

2SD23J 

3862/103 

2SD30 OR 

3835/103A 

2SD37B 

3010 

2SD49K 

3026 

2SD62K 

3010 

2SD16C 

3027/130 

2SD23K 

3862/103 

2SD30-N 

3835/103A 

2SD37C 

3010 

2S049L 

3026 

2SD62L 

3010 

2SD16D 

3027/130 

2SD23L 

3862/103 

2SD30-0 

3835/103A 

2SD37D 

3010 

2SD49M 

3026 

2SD62M 

3010 

2SD16E 

3027/130 

2SD23M 

3862/103 

2SD30A 

3835/103A 

2SD37E 

3010 

2SD490R 

3026 

2SD62R 

3010 

2SD16F 

3027/130 

2SD230R 

3862/103 

2SD30B 

3835/103A 

2SD37F 

3010 

2SD49R 

3026 

2SD62X 

3010 

2SD16G 

3027/130 

2SD23R 

3862/103 

2SD30C 

3835/103A 

2SD37G 

3010 

2SD49X 

3026 

2SD62Y 

3010 

2SD16GN 

3027/130 

2SD23X 

3862/103 

2SD30D 

3835/103A 

2SD37GN 

3010 

2SD49Y 

3026 

2SD63 

3011A 

2SD16H 

3027/130 

2SD23Y 

3862/103 

2SD30E 

3835/103A 

2SD37H 

3010 

2SD50 

3027/130 

2SD63A 

3011A 

2SD16J 

3027/130 

2SD24 

3021/124 

2SD30F 

3835/103A 

2SD37K 

3010 

2SD50 OR 

3027/130 

2SD63B 

3011A 

2SD16K 

3027/130 

2SD24F 

3021/124 

2SD30G 

3835/103A 

2SD37L 

3010 

2SD50A 

3027/130 

2SD63C 

3011A 

2SD16L 

3027/130 

2SD24A 

3021/124 

2SD30GN 

3835/103A 

2SD37M 

3010 

2SD50B 

3027/130 

.2SD63D 

3011A 

2SD16M 

3027/130 

2SD24B 

3021/124 

2SD30H 

3835/103A 

2SD370R 

3010 

2SD50C 

3027/130 

2SD63E 

3011A 

2SD160R 

3027/130 

2SD24C 

3021/124 

2SD30J 

3835/103A 

2SD37R 

3010 

2SD50D 

3027/130 

2SD63F 

3011A 

2SD16R 

3027/130 

2SD24CK 

3021/124 

2SD30K 

3835/103A 

2SD37X 

3010 

2SD50E 

3027/130 

2SD63G 

3011A 

2SD16X 

3027/130 

2SD24D 

3021/124 

2SD30L 

3835/103A 

2SD37Y 

3010 

2SD50F 

3027/130 

2SD63GN 

3011A 

2SD16Y 

3027/130 

2SD24E 

3021/124 

2SD30M 

3835/103A 

2SD38 

3835/103A 

2SD50G 

3027/130 

2SD63H 

3011A 

2SD17 

3027/130 

2SD24F 

3021/124 

2SD30P 

3835/103A 

2SD38A 

3835/103A 

2SD50GN 

3027/130 

2SD63J 

3011A 

2SD17A 

3027/130 

2SD24G 

3021/124 

2SD30R 

3835/103A 

2SD38B 

3835/103A 

2SD50H 

3027/130 

2SD63K 

3011A 

2SD17C 

3027/130 

2SD24GN 

3021/124 

2SD30X 

3835/103A 

2SD38C 

3835/103A 

2SD50J 

3027/130 

2SD63L 

3010 

2SD17D 

3027/130 

2SD24H 

3021/124 

2SD30Y 

3835/103A 

2SD38D 

3835/103A 

2S050K 

3027/130 

2SD63M 

30 VIA 

2SD17E 

3027/130 

2SD24J 

3021/124 

2SD31 

3835/103A 

2SD38E 

3835/103A 

2SD50L 

3027/130 

2SD630R 

3011A 

2SD17F 

3027/130 

2SD24K 

3021/124 

2SD31B 

3835/103A 

2SD38F 

3835/103A 

2SD50M 

3027/130 

2SD63R 

3011A 

2SD17GN 

3027/130 

2SD24KC 

3021/124 

2SD31C 

3835/103A 

2SD38G 

3835/103A 

2SD50R 

3027/130 

2SD63X 

3011A 

2SD17H 

3027/130 

2SD24KD 

3021/124 

2SD31D 

3835/103A 

2SD38GN 

3835/103A 

2SD50X 

3027/130 

2SD63Y 

3011A 

2SD17J 

3027/130 

2SD24L 

3021/124 

2SD31E 

3835/103A 

2SD38H 

3835/103A 

2SD50Y 

3027/130 

2SD64 

3011A 

2SD17K 

3027/130 

2SD24M 

3021/124 

2SD31F 

3835/103A 

2SD38J 

3835/103A 

2SD51 

3027/130 

2SD64A 

3011A 

2SD17L 

3027/130 

2SD240R 

3021/124 

2SD31G 

3835/103A 

2SD38K 

3835/103A 

2SD51A 

3027/130 

2SD64B 

3011A 

2SD17M 

3027/130 

2SD24R 

3021/124 

2SD31GN 

3835/103A 

2SD38L 

3835/103A 

2SD51B 

3027/130 

2SD64C 

3011A 

2SD17R 

3027/130 

2SD24X 

3021/124 

2SD31H 

3835/103A 

2SD38M 

3835/103A 

2SD51C 

3027/130 

2SD64D 

3011A 

2SD17X 

3027/130 

2SD24Y 

3021/124 

2SD31J 

3835/103A 

2SD380R 

3835/103A 

2SD51D 

3027/130 

2SD64E 

3011A 

2SD17Y 

3027/130 

2SD24YB 

3021/124 

2SD31K 

3835/103A 

2SD38R 

3835/103A 

2SD51E 

3027/130 

2SD64F 

3011A 

2SD18 

3438 

2SD24YC 

3021/124 

2SD31L 

3835/103A 

2SD38X 

3835/103A 

2SD51F 

3027/130 

2SD64G 

3011A 

2SD19 

3862/103 

2SD24YD 

3021/124 

2SD31M 

3835/103A 

2SD38Y 

3835/103A 

2SD51G 

3027/130 

2SD64GN 

3011A 

2SD19A 

3862/103 

2SD24YE 

3021/124 

2SD310R 

3835/103A 

2SD41 

3027/130 

2SD51GN 

3027/130 

2SD64H 

3011A 

2SD19B 

3862/103 

2SD24YK 

3021/124 

2SD31R 

3835/103A 

2SD41A 

3027/130 

2SD51H 

3027/130 

2SD64J 

3011A 

2SD19C 

3862/103 

2SD24YLC 

3021/124 

2SD31X 

3835/103A 

2SD41B 

3027/130 

2SD51J 

3027/130 

2SD64K 

3011A 

2SD19D 

3862/103 

2SD24YLD 

3021/124 

2SD31Y 

3835/103A 

2SD41C 

3027/130 

2SD51K 

3027/130 

2SD64M 

3011A 

2SD19E 

3862/103 

2SD24YLE 

3021/124 

2SD32 

3835/103A 

2SD41D 

3027/130 

2SD51L 

3027/130 

2SD640R 

3011A 

2SD19F 

3862/103 

2SD24YM 

3021/124 

2SD32A 

3835/103A 

2SD41E 

3027/130 

2SD51M 

3027/130 

2SD64R 

3011A 

2SD19G 

3862/103 

2SD24YM C 

3021/124 

2SD32B 

3835/103A 

2SD41F 

3027/130 

2SD510R 

3027/130 

2SD64X 

3011A 

2SD19GN 

3862/103 

2SD24YM E 

3021/124 

2SD32C 

3835/103A 

2SD41G 

3027/130 

2SD51R 

3027/130 

2SD64Y 

3011A 

2SD19H 

3862/103 

2SD24YS 

3021/124 

2SD32D 

3835/103A 

2SD41GN 

3027/130 

2SD51X 

3027/130 

2SD65 

3011A 

2SD19J 

3862/103 

2SD25 

3010 

2SD32E 

3835/103A 

2SD41H 

3027/130 

2SD51Y 

3027/130 

2SD65-1 

3011A 

2SD19K 

3862/103 

2SD25A 

3010 

2SD32F 

3835/103A 

2SD41J 

3027/130 

2SD53 

3027/130 

2SD65A 

3011A 

2SD19M 

3862/103 

2SD25B 

3010 

2SD32G 

3835/103A 

2SD41K 

3027/130 

2SD53A 

3027/130 

2SD65B 

3011A 

2SD19Y 

3862/103 

2SD25C 

3010 

2SD32GN 

3835/103A 

2SD41L 

3027/130 

2SD53B 

3027/130 

2SD65C 

3011A 

2SD20 

3862/103 

2SD25D 

3010 

2SD32H 

3835/103A 

2SD41M 

3027/130 

2SD53C 

3027/130 

2SD65D 

3011A 

2SD20 OR 

3862/103 

2SD25E 

3010 

2SD32J 

3835/103A 

2SD410R 

3027/130 

2SD53E 

3027/130 

2SD65E 

3011A 

2SD20A 

3862/103 

2SD25G 

3010 

2SD32K 

3835/103A 

2SD41R 

3027/130 

2SD53F 

3027/130 

2SD65F 

3011A 

2SD20B 

3862/103 

2SD25GN 

3010 

2SD32L 

3835/103A 

2SD41X 

3027/130 

2SD53G 

3027/130 

2SD65G 

3011A 

2SD20C 

3010 

2SD25H 

3010 

2SD32M 

3835/103A 

2SD41Y 

3027/130 

2SD53GN 

3027/130 

2SD65GN 

3011A 

2SD20D 

3862/103 

2SD25J 

3010 

2SD320R 

3835/103A 

2SD43 

3011A 

2SD53H 

3027/130 

2SD65H 

3011A 

2SD20E 

3862/103 

2SD25K 

3010 

2SD32R 

3835/103A 

2SD43A 

3011A 

2SD53J 

3027/130 

2SD65J 

3011A 

2SD20F 

3862/103 

2SD25L 

3010 

2SD32X 

3835/103A 

2SD43B 

3011A 

2SD53K 

3027/130 

2SD65K 

3011A 

2SD20G 

3862/103 

2SD25M 

3010 

2SD32Y 

3835/103A 

2SD43C 

3011A 

2SD53L 

3027/130 

2SD65L 

3011A 

2SD20GN 

3862/103 

2SD250R 

3010 

2SD33 

3011A 

2SD43D 

3011A 

2SD53M 

3027/130 

2SD65M 

3011A 

2SD20H 

3862/103 

2SD25R 

3010 

2SD33A 

3011A 

2SD43E 

3011A 

2SD530R 

3027/130 

2SD650R 

3011A 

2SD20J 

3862/103 

2SD25X 

3010 

2SD33B 

3011A 

2SD43F 

3011A 

2SD53R 

3027/130 

2SD65R 

3011A 

2SD20K 

3862/103 

2SD25Y 

3010 

2SD33C 

3011A 

2SD43G 

3011A 

2SD53X 

3027/130 

2SD65X 

3011A 

2SD20L 

3862/103 

2SD26 

3027/130 

2SD33D 

3011A 

2SD43GN 

3011A 

2SD53Y 

3027/130 

2SD65Y 

3011A 

2SD20M 

3862/103 

2SD26A 

3027/130 

2SD33E 

3011A 

2SD43H 

3011A 

2SD56 

3026 

2SD66 

3011A 

2SD20R 

3862/103 

2SD26B 

3027/130 

2SD33F 

3011A 

2SD43J 

3011A 

2SD56A 

3026 

2SD66A 

3011A 

2SD20X 

3862/103 

2SD26C 

3027/130 

2SD33G 

3011A 

2SD43K 

3011A 

2SD56B 

3026 

2SD66B 

3011A 

2SD20Y 

3862/103 

2SD26D 

3027/130 

2SD33GN 

3011A 

2SD43L 

3011A 

2SD56C 

3026 

2SD66C 

3011A 

2SD21 

3862/103 

2SD26E 

3027/130 

2SD33H 

3011A 

2SD43M 

3011A 

2SD56D 

3026 

2SD66D 

3011A 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SD66E 

3011A 

2SD75AH 

3835/103A 

2SD91 

3026 

2SD104M 

3835/103A 

2SD118A 

3036 

2SD127C 

3835/103A 

2SD66F 

3011A 

2SD75B 

3011A 

2SD91A . 

3026 

2SD1040R 

3835/103A 

2SD118B 

■ 3036 

2SD127D 

3835/103A 

2SD66G 

3011A 

2SD75C 

3011A 

2SD91B 

3026 

2SD104R 

3835/103A 

2SD118BL 

3036 

2SD127E 

3835/103A 

2SD66GN 

3011A 

2SD75D 

3011A 

2SD91C 

3026 

2SD104X 

3835/103A 

2SD118C 

3036 

2SD127F 

3835/103A 

2SD66H 

3011A 

2SD75E 

3011A 

2SD91D 

3026 

2SD104Y 

3835/103A 

2SD118D 

3036 

2SD127G 

3835/103A 

2SD66J 

3011A 

,2SD75F 

3011A 

2SD91E 

3026 

2SD105 

3835/103A 

2SD118R 

3036 

2SD127GN 

3835/103A 

2SD66K 

3011A 

1 2SD75G 

3011A 

2SD91F 

3026 

2SD105A 

3835/103A 

2SD118Y 

3036 

2SD127H 

3835/103A 

2SD66L 

3011A 

2SD75GN 

3011A 

2SD91GN 

3026 

2SD105B 

3835/103A 

2SD119 

3036 

2SD127J 

3835/103A 

2SD66M 

3011A 

2SD75H 

3011A 

2SD91J 

3026 

2SD105C 

3835/103A 

2SD119A 

3036 

2SD127K 

3835/103A 

2SD660R 

3011A 

2SD75J 

3011A 

2SD91L 

3026 

2SD105D 

3835/103A 

2SD119B 

3036 

2SD127L 

3835/103A 

2SD66R 

3011A 

2SD75K 

3011A 

2SD91M 

3026 

2SD105E 

3835/103A 

2SD119BL 

3036 

2SD127M 

3835/103A 

2SD66X 

3011A 

2SD75L 

3011A 

2SD910R 

3026 

2SD105F 

3835/103A 

2SD119C 

3036 

2SD1270R 

3835/103A 

2SD66Y 

3011A 

2SD75M 

3011A 

2SD91R 

3026 

2SD105G 

3835/103A 

2SD119D 

3036 

2SD127R 

3835/103A 

2SD67 

3438 

2SD750R 

3011A 

2SD91Y 

3026 

2SD105GN 

3835/103A 

2SD119R 

3036 

2SD127X 

3835/103A 

2SD67B 

3438 

2SD77 

3011 

2SD92 

3562 

2SD105H 

3835/103A 

2SD119Y 

3036 

2SD127Y 

3835/103A 

2SD67C 

3438 

2SD77 AUDIO 

3011 

2SD92D 

3562 

2SD105J 

3835/103A 

2SD120 

3024/128 

2SD128 

3835/103A 

2SD67D 

3438 

2SD77 RF STAGE 

3011A 

2SD93 

3268 

2SD105K 

3835/103A 

2SD120 OR 

3024/128 

2SD128A 

3835/103A 

2SD67E 

3438 

2SD77(APB) 

3011 

2SD96 

3010 

2SD105L 

3835/103A 

2SD120A 

3024/128 

2SD128AA 

3835/103A 

2SD68 

3027/130 

2SD77-A 

3011 

2SD96A 

3010 

2SD105M 

3835/103A 

2SD120B 

3024/128 

2SD128AGN 

3835/103A 

2SD68A 

3027/130 

2SD77A 

3011 

2SD96B 

3010 

2SD1050R 

3835/103A 

2SD120C 

3024/128 

2SD128AOR 

3835/103A 

2SD68B 

3027/130 

2SD77B 

3011 

2SD96C 

3010 

2SD105R 

3835/103A 

2SD120D 

3024/128 

2SD128B 

3835/103A 

2SD68C 

3027/130 

2SD77B,P 

3011 

2SD96D 

3010 

2SD105X 

3835/103A 

2SD120E 

3024/128 

2SD128C 

3835/103A 

2S068D 

3027/130 

2SD77C 

3011 

2SD96E 

3010 

2SD105Y 

3835/103A 

2SD120F 

3024/128 

2SD128D 

3835/103A 

2SD68E 

3027/130 

2SD77D 

3011 

2SD96F 

3010 

2SD110 

3438 

2SD120G 

3024/128 

2SD128E 

3835/103A 

2SD68F 

3027/130 

2SD77E 

3011 

2SD96G 

3010 

2SD110-0 

3438 

2SD120GN 

3024/128 

2SD128F 

3835/103A 

2SD68G 

3027/130 

2SD77F 

3011 

2SD96GN 

3010 

2SD110-R 

3438 

2SD120H 

3024/128 

2SD128G 

3835/103A 

2SD68GN 

3027/130 

2SD77G 

3011 

2SD96H 

3010 

2SD110-Y 

3438 

2SD120HA 

3202/210 

2SD128GN 

3835/103A 

2SD68H 

3027/130 

2SD77GN 

3011 

2SD96J 

3010 

2SD110A 

3535/181 

2SD120HB 

3202/210 

2SD128H 

3835/103A 

2SD68J 

3027/130 

2SD77H 

3011 

2SD96K 

3010 

2SD110B 

3535/181 

2SD120HC 

3202/210 

2SD128J 

3835/103A 

2SD68L 

3027/130 

2SD77J 

3011 

2SD96L 

3010 

2SD110C 

3535/181 

2SD120J 

3024/128 

2SD128K 

3835/103A 

2SD68M 

3027/130 

2SD77K 

3011 

2SD960R 

3010 

2SD110D 

3535/181 

2SD120K 

3024/128 

2SD128L 

3835/103A 

2SD680R 

3027/130 

2SD77L • 

3011 

2SD96R 

3010 

2SD110E 

3535/181 

2SD120L 

3024/128 

2SD128M 

3835/103A 

2SD68R 

3027/130 

2SD77M 

3011 

2SD96X 

3010 

2SD110F 

3535/181 

2SD120M 

3024/128 

2SD1280R 

3835/103A 

2SD68X 

3027/130 

2SD770R 

3011 

2SD96Y 

3010 

2SD110G 

3535/181 

2SD120R 

3024/128 

2SD128R 

3835/103A 

2SD68Y 

3027/130 

2SD77P 

3011 

2SD100 

3835/103A 

2SD110GN 

3535/181 

2SD120X 

3024/128 

2SD128X 

3835/103A 

2SD69 

3111 

2SD77R 

3011 

2SD100 OR 

3835/103A 

2SD110GR 

3535/181 

2SD120Y 

3024/128 

2SD128Y 

3835/103A 

2SD69A 

3111 

2SD77X 

3011 

2SD100A 

3835/103A 

2SD110H 

3535/181 

2SD121 

3024/128 

2SD129 

3026 

2SD69B 

3111 

2SD77Y 

3011 

2SD100B 

3835/103A 

2SD110J 

3535/181 

2SD121A 

3024/128 

2SD129A 

3026 

2SD69C 

3111 

2SD78 

3748/282 

2SD100C 

3835/103A 

2SD110K 

3535/181 

2SD121B 

3024/128 

2SD129B 

3026 

2SD69D 

3111 

2S078B 

3748/282 

2SD100D 

3835/103A 

2SD110L 

3535/181 

2SD121C 

3024/128 

2SD129C 

3026 

2SD69E 

3111 

2SD80 

3027/130 

2SD100E 

3835/103A 

2SD110M 

3535/181 

2SD121D 

3024/128 

2SD129D 

3026 

2SD69F 

3111 

2SD80 0R 

3027/130 

2SD100F 

3835/103A 

2SD1100 

3535/181 

2SD121E 

3024/128 

2SD129E 

3026 

2SD69G 

3111 

2SD80A 

3027/130 

2SD100G 

3835/103A 

2SD1100R 

3535/181 

2SD121F 

3024/128 

2SD129F 

3026 

2SD69GN 

3111 

2SD80B 

3027/130 

2SD100GN 

3835/103A 

2SD110R 

3535/181 

2SD121G 

3024/128 

2SD129G 

3026 

2SD69H 

3111 

2SD80C 

3027/130 

2SD100H 

3835/103A 

2SD110X 

3535/181 

2SD121GN 

3024/128 

2SD129GN 

3026 

2SD69J 

3111 

2SD80D 

3027/130 

2SD100J 

3835/103A 

2SD110Y 

3535/181 

2SD121H 

3024/128 

2SD129GR 

3026 

2SD69K 

3111 

2SD80E 

3027/130 

2SD100K 

3835/103A 

2SD111 

3438 

2SD121HA 

3202/210 

2SD129H 

3026 

2SD69L 

3111 

2SD80F 

3027/130 

2SD100L 

3835/103A 

2SD111-0 

3438 

2SD121HB 

3202/210 

2SD129J 

3026 

2SD69M 

3111 

2SD80G 

3027/130 

2SD100M 

3835/103A 

2SD111-R 

3438 

2SD121J 

3024/128 

2SD129K 

3026 

2SD690R 

3111 

2SD80GN 

3027/130 

2SD100R 

3835/103A 

2SD111-Y 

3438 

2SD121K 

3024/128 

2SD129L 

3026 

2SD69R 

3111 

2SD80H 

3027/130 

2SD100X 

3835/103A 

2SD111A 

3510 

2SD121L 

3024/128 

2SD129M 

3026 

2SD69X 

3111 

2SD80J 

3027/130 

2SD100Y 

3835/103A 

2SD111B 

3510 

2SD121M 

3024/128 

2SD1290 

3026 

2SD69Y 

3111 

2SD80K 

3027/130 

2SD101 

3862/103 

2SD111C 

3510 

2SD1210R 

3024/128 

2SD1290R 

3026 

2SD70 

3027/130 

2SD80L 

3027/130 

2SD102 

3538 

2SD111D 

3510 

2SD121R 

3024/128 

2SD129R 

3026 

2SD70 OR 

3027/130 

2SD80R 

3027/130 

2SD102-0 

3538 

2SD111E 

3510 

2SD121X 

3024/128 

2SD129X 

3026 

2SD70A 

3027/130 

2SD80X 

3027/130 

2SD102-R 

3538 

2SD111F 

3510 

2SD121Y 

3024/128 

2SD129Y 

3026 

2SD70B 

3027/130 

2SD80Y 

3027/130 

2SD102-Y 

3538 

2SD111G 

3510 

2SD124 

3027/130 

2SD130 

3562 

2SD70C 

3027/130 

2SD81 

3027/130 

2SD102A 

3538 

2SD111GN 

3510 

2SD124A 

3297/280 

2SD130 OR 

3562 

2SD70D 

3027/130 

2SD81A 

3027/130 

2SD102B 

3538 

2SD111GR 

3510 

2SD124AH 

3297/280 

2SD130R 

3562 

2SD70E 

3027/130 

2SD81B 

3027/130 

2SD102C 

3538 

2SD111H 

3510 

2SD124AHA 

3297/280 

2SD130-YEL 

3562 

2SD70F 

3027/130 

2SD81C 

3027/130 

2SD102D 

3538 

2SD111J 

3510 

2SD124AHB 

3297/280 

2SD130A 

3562 

2SD70G 

3027/130 

2SD81E 

3027/130 

2SD102E 

3538 

2SD111K 

3510 

2SD124B 

3027/130 

2SD130B 

3562 

2SD70GN 

3027/130 

2SD81F 

3027/130 

2SD102F 

3538 

2SD111L 

3510 

2SD124C 

3027/130 

2SD130BL 

3562 

2SD70H 

3027/130 

2SD81G 

3027/130 

2SD102G 

3538 

2SD111M 

3510 

2SD124E 

3027/130 

2SD130C 

3562 

2SD70J 

3027/130 

2SD81GN 

3027/130 

2SD102GN 

3538 

2SD1110 

3510 

2SD124F 

3027/130 

2SD130D 

3562 

2SD70K 

3027/130 

2SD81H 

3027/130 

2SD102H 

3538 

2SD1110R 

3510 

2SD124G 

3027/130 

2SD130E 

3562 

2SD70L 

3027/130 

2SD81J 

3027/130 

2SD102J 

3538 

2SD111R 

3510 

2SD124GN 

3027/130 

2SD130F 

3562 

2SD70M 

3027/130 

2SD81K 

3027/130 

2SD102K 

3538 

2SD111X 

3510 

2SD124H 

3027/130 

2SD130G 

3562 

2SD70R 

3027/130 

2SD81L 

3027/130 

2SD102L 

3538 

2SD111Y 

3510 

2SD124J 

3027/130 

2SD130GN 

3562 

2SD70X 

3027/130 

2SD81M 

3027/130 

2SD102M 

3538 

2SD113 

3535/181 

2SD124K 

3027/130 

2SD130H 

3562 

2SD70Y 

3027/130 

2SD810R 

3027/130 

2SD1020R 

3538 

2SD113A 

3535/181 

2SD124L 

3027/130 

2SD130J 

3562 

2SD72 

3010 

2SD81R 

3027/130 

2SD102R 

3538 

2SD113B 

3535/181 

2SD124M 

3027/130 

2SD130K 

3562 

2SD72G 

3010 

2SD81X 

3027/130 

2SD102X 

3538 

2SD113C 

3535/181 

2SD1240R 

3027/130 

2SD130Y 

3562 

2SD72P 

3010 

2SD81Y 

3027/130 

2SD102Y 

3538 

2SD113D 

3535/181 

2SD124R 

3027/130 

2SD134 

3124/289 

2SD72-2C 

3010 

2SD82 

3027/130 

2SD103 

3026 

2SD113E 

3535/181 

2SD124X 

3027/130 

2SD134A 

3124/289 

2SD72-3C 

3010 

2SD82A 

3027/130 

2SD103-0 

3026 

2SD113F 

3535/181 

2SD124Y 

3027/130 

2SD134C 

3124/289 

2SD72-4C 

3010 

2SD82B ' 

3027/130 

2SD103-R 

3131A/369 

2SD113G 

3535/181 

2SD125 

3297/280 

2SD134D 

3124/289 

2SD72-6 

3010 

2SD82C 

3027/130 

2SD103-Y 

3026 

2SD113GN 

3535/181 

2SD125A 

3297/280 

2SD134F 

3124/289 

2SD72A 

3010 

2SD82D 

3027/130 

2SD103A 

3026 

2SD113GR 

3535/181 

2SD125AH 

3297/280 

2SD134G 

3124/289 

2SD72B 

3010 

2SD82E 

3027/130 

2SD103B 

3026 

2SD113H 

3535/181 

2SD125AHA 

3297/280 

2SD134GN 

3124/289 

2SD72C 

3010 

2SD82F 

3027/130 

2SD103C 

3026 

2SD113J 

3535/181 

2SD125AHB 

3297/280 

2SD134H 

3124/289 

2SD72D 

3010 

2SD82G 

3027/130 

2SD103D 

3026 

2SD113K 

3535/181 

2SD125B 

3027/130 

2SD134J 

3124/289 

2SD72E 

3010 

2SD82GN 

3027/130 

2SD103E 

3026 

2SD113L 

3535/181 

2SD125C 

3027/130 

2SD134K 

3124/289 

2SD72EJ 

3010 

2SD82H 

3027/130 

2SD103F 

3026 

2SD113M 

3535/181 

2SD125E 

3027/130 

2SD134L 

3124/289 

2SD72F 

3010 

2SD82J 

3027/130 

2SD103G 

3026 

2SD1130 

3535/181 

2SD125F 

3027/130 

2SD134M 

3124/289 

2SD72GA 

3010 

2SD82K 

3027/130 

2SD103GN 

3026 

2SD1130R 

3535/181 

2SD125G 

3027/130 

2SD1340R 

3124/289 

2SD72H 

3010 

2SD82L 

3027/130 

2SD103GR 

3026 

2SD113R 

3535/181 

2SD125GN 

3027/130 

2SD134R 

3124/289 

2SD72J 

3010 

2SD82M 

3027/130 

2SD103H 

3026 

2SD113X 

3535/181 

2SD125H 

3027/130 

2SD134X 

3124/289 

2SD72K 

3010 

2SD820R 

■ 3027/130 

2SD103J 

3026 

2SD113Y 

3535/181 

2SD125J 

3027/130 

2SD134Y 

3124/289 

2SD72L 

3010 

2SD82R 

3027/130 

2SD103K 

3026 

2SD114 

3535/181 

2SD125K 

3027/130 

2SD136 

3021/124 

2SD72M 

3010 

2SD82X 

3027/130 

2SD103L 

3026 

2SD114A 

3535/181 

2SD125L 

3027/130 

2SD136D 

3021/124 

2SD720R 

3010 

2SD82Y 

3027/130 

2SD103M 

3026 

2SD114B 

3535/181 

2SD125M 

3027/130 

2SD136E 

3021/124 

2SD72R 

3010 

2SD83 

3438 

2SD1030 

3026 

2SD114C 

3535/181 

2SD1250R 

3027/130 

2SD136F 

3021/124 

2SD72X 

3010 

2SD84 

3438 

2SD1030R 

3026 

2SD114D 

3535/181 

2SD125R 

3027/130 

2SD136G 

3021/124 

2SD72Y 

3010 

2SD88 

3438 

2SD103R 

3026 

2SD114E 

3535/181 

2SD125X 

3027/130 

2SD136GN 

3021/124 

2SD73 

3836/284 

2SD88A 

3438 

2SD103X 

3026 

2SD114F 

3535/181 

2SD125Y 

3027/130 

2SD136J 

3021/124 

2SD73A 

3836/284 

2SD90 

3026 

2SD103Y 

3026 

2SD114G 

3535/181 

2SD126 

3297/280 

2SD136K 

3021/124 

2SD73B 

3836/284 

2SD90 OR 

3026 

2SD104 

3835/103A 

2SD114GN 

3535/181 

2SD126A 

3297/280 

2SD136L 

3021/124 

2SD73C 

3836/284 

2SD90A 

3026 

2SD104A 

3835/103A 

2SD114GR 

3535/181 

2SD126AH 

3297/280 

2SD136M 

3021/124 

2SD73E 

3836/284 

2SD90B 

3026 

2SD104B 

3835/103A 

2SD114H 

3535/181 

2SD126AHA 

3297/280 

2SD1360R 

3021/124 

2SD74 

3836/284 

2SD90C 

3026 

2SD104C 

3835/103A 

2SD114J 

3535/181 

2SD126AHB 

3297/280 

2SD136R 

3021/124 

2SD74A 

3836/284 

2SD90D 

3026 

2SD104D 

3835/103A 

2SD114K 

3535/181 

•2SD126H 

3297/280 

2SD136X 

3021/124 

2SD74B 

3836/284 

2SD90E 

3026 

2SD104E 

3835/103A 

2SD114L 

3535/181 

2SD126HA 

3297/280 

2SD136Y 

3021/124 

2SD74C 

3836/284 

2SD90F 

3026 

2SD104F 

3835/103A 

2SD114M 

3535/181 

2SD126HB 

3297/280 

2SD137 

3021/124 

2SD74D 

3836/284 

2SD90GN 

3026 1 

2SD104G 

3835/103A 

2SD1140 

3535/181 

2SD127 

3835/103A 

2SD137A 

3021/124 

2SD74E 

3836/284 

2SD90J 

3026 

2SD104GN 

3835/103A 

2SD1140R 

3535/181 

2SD127A 

3835/103A 

2SD137B 

3021/124 

2SD75 

3011A 

2SD90K 

. 3026 

2SD104H 

3835/103A 

2SD114R 

3535/181 

2SD127AA 

3835/103A 

2SD137C 

3021/124 

2SD75A 

3011A 

2SD90L 

3026 

2SD104J 

3835/103A 

2SD114X 

3535/181 

2SD127AGN 

3835/103A 

2SD137D 

3021/124 

2SD75AB 

3835/103A 

2SD90M 

3026 

2SD104K 

3835/103A 

2SD114Y 

3535/181 

2SD127AOR 

3835/103A 

2SD137F 

3021/124 

2SD75AC 

3835/103A 

2SD90Y 

3026 

2SD104L 

3835/103A 

2SD118 

3036 

2SD127B 

3835/103A 

2SD137G 

3021/124 


200 



To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SD137H 

3021/124 

2SD152B 

3026 

2SD137J 

3021/124 

2SD152C 

3026 

2SD137K 

3021/124 

2SD152D 

3026 

2SD137L 

3021/124 

2SD152E 

3026 

2SD137M 

3021/124 

2SD152F 

3026 

2SD1370R 

3021/124 

2SD152G 

3026 

2SD137R 

3021/124 

2SD152GN 

3026 

2SD137X 

3021/124 

2SD152H 

3026 

2SD137Y 

3021/124 

2SD152J 

3026 

2SD141 

3893/152 

2SD152K 

3026 

2SD141A 

3893/152 

2SD152L 

3026 

2SD141B 

3893/152 

2SD152M 

3026 

2SD141C 

3893/152 

2SD1520R 

3026 

2SD141D 

3893/152 

2SD152R 

3026 

2SD141E 

3893/152 

2SD152X 

3026 

2SD141H 

3893/152 

2SD152Y 

3026 

2SD141H01 

3893/152 

2SD154 

3054/196 

2SD141H9Z 

3893/152 

2SD154A 

3054/196 

2SD141J 

3893/152 

2SD154B 

3054/196 

2SD142 

3562 

2SD154C 

3054/196 

2SD142A 

3562 

2SD154GN 

3054/196 

2SD142B 

3562 

2SD154H 

3054/196 

2SD142C 

3562 

2SD154J 

3054/196 

2SD142D 

3562 

2SD154K 

3054/196 

2SD142E 

3562 

2SD154L 

3054/196 

2SD142F 

3562 

2SD154M 

3054/196 

2SD142G 

3562 

2SD154R 

3054/196 

2SD142GN 

3562 

2SD154Y 

3054/196 

2SD142H 

3562 

2SD155 

3026 

2SD142J 

3562 

2SD155-H 

3026 

2SD142K 

3562 

2SD155-K 

3026 

2SD142L 

3562 

2SD155L 

3026 

2SD142M 

3562 

2S0156 

3021/124 

2SD1420R 

3562 

2SD156B 

3021/124 

2SD142R 

3562 

2S0156C 

3021/124 

2SD142X 

3024/128 

2SD156D 

3021/124 

2SD142Y 

3562 

2SD156E 

3021/124 

2SD143 

3026 

2SD156F 

3021/124 

2SD144 

3131 A/369 

2SD156G 

3021/124 

2SD145 

3131 A/369 

2SD156GN 

3021/124 

2SD146 

3026 

2SD156H 

3021/124 

2SD146A 

3027/130 

2SD156K 

3021/124 

2SD146B 

3027/130 

2SD156L 

3021/124 

2SD146C 

3027/130 

2SD156M 

3021/124 

2SD146D 

3027/130 

2S01560R 

3021/124 

2SD146E 

3027/130 

2SD156R 

3021/124 

2SD146F 

3027/130 

2SD156X 

3021/124 

2SD146G 

3027/130 

2SD156Y 

3021/124 

2SD146GN 

3027/130 

2SD157 

3261/175 

2SD146H 

3027/130 

2SD157-2 

3261/175 

2SD146J 

3027/130 

2SD157A 

3261/175 

2SD146K 

3027/130 

2SD157B 

3261/175 

2SD146L 

3027/130 

2SD157C 

3261/175 

2SD1460R 

3027/130 

2SD157D 

3261/175 

2SD146R 

3027/130 

2SD157G 

3261/175 

2SD146UK 

3026 

2SD157GN 

3261/175 

2SD146X 

3027/130 

2SD157H 

3261/175 

2SD146Y 

3027/130 

2SD157J 

3261/175 

2SD147 

3027/130 

2SD157K 

3261/175 

2SD147A 

3027/130 

2SD157L 

3261/175 

2SD147B 

3027/130 

2SD1570R 

3261/175 

2SD147C 

3027/130 

2SD157R 

3261/175 

2SD147D 

3027/130 

2SD157Y 

3261/175 

2SD147E 

3027/130 

2SD158 

3021/124 

2SD147F 

3027/130 

2SD158A 

3021/124 

2SD147GN 

3027/130 

2SD158B 

3021/124 

2SD147H 

3027/130 

2SD158C 

3021/124 

2SD147J 

3027/130 

2SD158D 

3021/124 

2SD147K 

3027/130 

2SD158E 

3021/124 

2SD147L 

3027/130 

2SD158F 

3021/124 

2SD147M 

3027/130 

2SD158GN 

3021/124 

2SD1470R 

3027/130 

2SD158H 

3021/124 

2SD147R 

3027/130 

2SD158J 

3021/124 

2SD147X 

3027/130 

2SD158K 

3021/124 

2SD147Y 

3027/130 

2SD158L 

3021/124 

2SD150 

3562 

2SD158M 

3021/124 

2SD150 OR 

3562 

2SD1580R 

3021/124 

2SD150R 

3562 

2SD158R 

3021/124 

2SD150A 

3562 

2SD158X 

3021/124 

2SD150B 

3562 

2SD158Y 

3021/124 

2SD150C 

3562 

2SD159 

3021/124 

2SD150D 

3562 

2SD159A 

3021/124 

2SD150E 

3562 

2SD159B 

3021/124 

2SD150F 

3562 

2SD159C 

3021/124 

2SD150G 

3562 

2S0159D 

3021/124 

2SD150GN 

3562 

2SD159E 

3021/124 

2SD150H 

3562 

2SD159F 

3021/124 

2SD150J 

3562 

2SD159G 

3021/124 

2SD150K 

3562 

2SD159GN 

3021/124 

2SD150L 

3562 

2SD159H 

3021/124 

2SD150M 

3562 

2SD159J 

3021/124 

2SD150Y 

3562 

2SD159K 

3021/124 

2SD151 

3036 

2SD159L 

3021/124 

2SD151A 

3036 

2SD159M 

3021/124 

2SD151B 

3036 

2SD1590R 

3021/124 

2SD151C 

3036 

2SD159R 

3021/124 

2SD151E 

3036 

2SD159X 

3021/124 

2SD151F 

3036 

2SD159Y 

3021/124 

2SD151G 

3036 

2SD161 

3079 

2SD151GN 

3036 

2SD161A 

3079 

2SD151H 

3036 

2SD161B 

3079 

2SD151J 

3036 

2SD161C 

3079 

2SD151K 

3036 

2SD161D 

3079 

2SD151L 

3036 

2SD161E 

3079 

2SD151M 

3036 

2SD161F 

3079 

2SD1510R 

3036 

2SD161G 

3079 

2SD151R 

3036 

2SD161GN 

3079 

2SD151Y 

3036 

2SD161H 

3079 

2SD152 

3026 

2SD161J 

3079 

2SD152A 

3026 

2SD161K 

3079 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SD161L 

3079 

2SD173G 

3027/130 

2SD161M 

3079 

2SD173GN 

3027/130 

2SD1610R 

3079 

2SD173H 

3027/130 

2SD161R 

3079 

2SD173J 

3027/130 

2SD161X 

3079 

2SD173K 

3027/130 

2SD161Y 

3079 

2SD173M 

3027/130 

2SD162 

3011A 

2SD1730R 

3027/130 

2SD162A 

3011A 

2SD173X 

3027/130 

2SD162B 

3011A 

2SD173Y 

3027/130 

2SD162C 

3011A 

2SD174 

3027/130 

2S0162D 

3011A 

2SD174A 

3027/130 

2SD162E 

3011A 

2SD174B 

3027/130 

2SD162F 

3011A 

2SD174C 

3027/130 

2SD162G 

3011A 

2SD174D 

3021/130 

2SD162GN 

3011A 

2SD174E 

3027/130 

2SD162H 

3011A 

2SD174F 

3027/130 

2SD162J 

3011A 

2SD174G 

3027/130 

2SD162K 

3011A 

2SD174GN 

3027/130 

2SD162L 

3011A 

2SD174H 

3027/130 

2SD162M 

3011A 

2SD174J 

3027/130 

2SD1620R 

3011A 

2SD174K 

3027/130 

2SD162R 

3011A 

2SD174L 

3027/130 

2SD162X 

3011A 

2SD174M 

3027/130 

2SD162Y 

3011A 

2SD174R 

3027/130 

2SD163 

3027/130 

2SD174X 

3027/130 

2SD163A 

3027/130 

2SD174Y 

3027/130 

2SD163B 

3027/130 

2SD175 

3027/130 

2SD163C 

3027/130 

2SD175A 

3027/130 

2SD163D 

3027/130 

2SD175B 

3027/130 

2SD163E 

3027/130 

2SD175C 

3027/130 

2SD163F 

3027/130 

2SD175D 

3027/130 

2SD163G 

3027/130 

2SD175E 

3027/130 

2SD163GN 

3027/130 

2SD175F 

3027/130 

2SD163H 

3027/130 

2SD175G 

3027/130 

2SD163J 

3027/130 

2SD175GN 

3027/130 

2SD163K 

3027/130 

2SD175H 

3027/130 

2SD163L 

3027/130 

2SD175J 

3027/130 

2SD163M 

3027/130 

2SD175K 

3027/130 

2SD1630R 

3027/130 

2SD175L 

3027/130 

2SD163R 

3027/130 

2SD175M 

3027/130 

2SD163X 

3027/130 

2S01750R 

3027/130 

2SD163Y 

3027/130 

2SD175R 

3027/130 

2SD164 

3027/130 

2SD175X 

3027/130 

2SD164A 

3027/130 

2SD175Y 

3027/130 

2SD164B 

3027/130 

2SD176 

3027/130 

2SD164C 

3027/130 

2SD176A 

3027/130 

2S0164D 

3027/130 

2SD176B 

3027/130 

2SD164E 

3027/130 

2SD176C 

3027/130 

2SD164F 

3027/130 

2SD176D 

3027/130 

2SD164G 

3027/130 

2SD176E 

3027/130 

2SD164GN 

3027/130 

2SD176F 

3027/130 

2SD164H 

3027/130 

2SD176G 

3027/130 

2SD164J 

' 3027/130 

2SD176GN 

3027/130 

2SD164K 

3027/130 

2SD176H 

3027/130 

2SD164L 

3027/130 

2SD176J 

3027/130 

2SD164M 

3027/130 

2SD176K 

3027/130 

2SD1640R 

3027/130 

2SD176L 

3027/130 

2SD164R 

3027/130 

2SD176M 

3027/130 

2SD164X 

3027/130 

2SD1760R 

3027/130 

2S0164Y 

3027/130 

2SD176X 

3027/130 

2SD165 

3438 

2SD176Y 

3027/130 

2SD166 

3438 

2SD177 

3438 

2SD167 

3011A 

2SD178 

3835/103A 

2SD167A 

3011A 

2SD178A 

3835/103A 

2SD167B 

3011A 

2SD178B 

3835/103A 

2SD167C 

3011A 

2SD178C 

3835/103A 

2SD167E 

3011A 

2SD178D 

3835/103A 

2S0167F 

3011A 

2SD178E 

3835/103A 

2SD167G 

3011A 

2SD178F 

3835/103A 

2SD167GN 

3011A 

2SD178G 

3835/103A 

2SD167H 

3011A 

2SD178GN 

3835/103A 

2SD167J 

3011A 

2SD178H 

3835/103A 

2SD167K 

3011A 

2SD178J 

3835/103A 

2SD167L 

3011A 

2SD178K 

3835/103A 

2SD167M 

3011A 

2SD178L 

3835/103A 

2SD1670R 

3011A 

2SD178M 

3835/103A 

2SD167R 

3011A 

2SD178X 

3835/103A 

2S0167X 

3011A 

2SD178Y 

3835/103A 

2SD167Y 

3011A 

2SD180 

3297/280 

2SD170 

3835/103A 

2SD180 OR 

3297/280 

2SD170 A 

3835/103A 

2SD180A 

3297/280 

2SD170 B 

3835/103A 

2SD180B 

3297/280 

2SD170A/PB 

3835/103A 

2SD180C 

3297/280 

2SD170BC 

3010 

2SD180D 

3297/280 

2SD170C 

3835/103A 

2SD180E 

3297/280 

2SD172 

3027/130 

2SD180F 

3297/280 

2SD172A 

3027/130 

2SD180G 

3297/280 

2SD172B 

3027/130 

2SD180GN 

3297/280 

2SD172C 

3027/130 

2SD180H 

3297/280 

2SD172D 

3027/130 

2SD180J 

3297/280 

2SD172E 

3027/130 

2SD180K 

3297/280 

2SD172F 

3027/130 

2SD180L 

3297/280 

2SD172G 

3027/130 

2SD180M 

3297/280 

2SD172GN 

3027/130 

2SD180N 

3297/280 

2SD172H^ 

3027/130 

2SD180R 

3297/280 

2SD172J 

3027/130 

2SD180X 

3297/280 

2SD172K 

3027/130 

2SD180Y 

3297/280 

2SD172L 

3027/130 

2SD181 

3438 

2SD172M 

3024/128 

2SD182 

3024/128 

2SD1720R 

3027/130 

2SD182A 

3024/128 

2SD172R 

3027/130 

2SD182B 

3024/128 

2SD172X 

3027/130 

2SD182C 

3024/128 

2SD172Y 

3027/130 

2SD182D 

3024/128 

2SD173 

3027/130 

2SD182E 

3024/128 

2SD173A 

3027/130 

2SD182F 

3024/128 

2S0173B 

3027/130 

2SD182G 

3024/128 

2SD173C 

3027/130 

2SD182GN 

3024/128 

2SD173D 

3027/130 

2SD182H 

3024/128 

2SD173E 

3027/130 

2SD182J 

3024/128 

2SD173F 

3027/130 

2SD182K 

3024/128 
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2SD182L 

3024/128 

2SD190E 

3021/124 

2SD1820R 

3024/128 

2SD190F 

3021/124 

2SD182R 

3024/128 

2SD190GN 

3021/124 

2SD182X 

3024/128 

2SD190H 

3021/124 

2SD182Y 

3024/128 

2SD190J 

3021/124 

2SD183 

3024/128 

2SD190K 

3021/124 

2SD183A 

3024/128 

2SD190L 

3021/124 

2SD183B 

3024/128 

2SD190M 

3021/124 

2SD183C 

3024/128 

2SD1900R 

3021/124 

2SD183D 

3024/128 

2SD190R 

3021/124 

2SD183E 

3024/128 

2SD190X 

3021/124 

2SD183F 

3024/128 

2SD190Y 

3021/124 

2SD183GN 

3024/128 

2SD191 

3835/103A 

2SD183H 

3024/128 

2SD192 

3835/103A 

2SD183J 

3024/128 

2SD194 

3835/103A 

2SD183K 

3024/128 

2SD195 

3011A 

2SD183L 

3024/128 

2SD195A 

3011A 

2SD183M 

3024/128 

2SD195B 

3011A 

2SD1830R 

3024/128 

2SD195C 

3011A 

2SD183R 

3024/128 

2SD195D 

3011A 

2SD183X 

3024/128 

2SD195E 

3011A 

2SD183Y 

3024/128 

2SD195F 

3011A 

2SD184 

3530 

2SD195G 

3011A 

2SD184A 

3530 

2SD195GN 

3011A 

2SD184B 

3530 

2SD195H 

3011A 

2SD184C 

3530 

2SD195J 

3011A 

2SD184D 

3530 

2SD195K 

3011A 

2SD184E 

3530 

2SD195L 

3011A 

2SD184J 

3530 

2SD195M 

3011A 

2SD184K 

3530 

2SD1950R 

3011A 

2SD184L 

3530 

2SD195R 

3011A 

2SD184M 

3530 

2SD195X 

3011A 

2SD1840R 

3530 

2SD195Y 

3011A 

2SD184Y 

3530 

2SD198 

3559/162 

2SD186 

3835/103A 

2SD198A 

3559/162 

2SD186A 

3835/103A 

2SD198AP 

3559/162 

2SD186B 

3835/103A 

2SD198AQ 

3559/162 

2SD186C 

3835/103A 

2SD198AR 

3559/162 

2SD186D 

3835/103A 

2SD198B 

3559/162 

2SD186E 

3835/103A 

2SD198BL 

3559/162 

2SD186F 

3835/103A 

2SD198C 

3559/162 

2SD186G 

3835/103A 

2SD198D 

3559/162 

2SD186GN 

3835/103A 

2SD198F 

3559/162 

2SD186H 

3835/103A 

2SD198G 

3559/162 

2SD186J 

3835/103A 

2SD198H 

3559/162 

2SD186K 

3835/103A 

2SD198HQ 

3559/162 

2SD186L 

3835/103A 

2SD198HR 

3559/162 

2SD186M 

3835/103A 

2SD198J 

3559/162 

2SD1860R 

3835/103A 

2SD198K 

3559/162 

2SD186R 

3835/103A 

2SD198L 

3559/162 

2SD186X 

3835/103A 

2SD1980R 

3559/162 

2SD186Y 

3835/103A 

2SD198P 

3559/162 

2SD187 

3835/103A 

2SD198Q 

3559/162 

2SD187A 

3835/103A 

2SD198R 

3559/162 

2SD187B 

3835/103A 

2SD198S 

3559/162 

2SD187C 

3835/103A 

2SD198V 

3559/162 

2SD187D 

3835/103A 

2SD198X 

3559/162 

2SD187E 

3835/103A 

2SD198Y 

3559/162 

2SD187F 

3835/103A 

2SD199 

3439/163A 

2SD187G 

3835/103A 

2SD200 

3115/-165 

2SD187GN 

3835/103A 

2SD200A 

3115/165 

2SD187H 

3835/103A 

2SD200B 

3115/165 

2SD187J 

3835/103A 

2SD200C 

3115/165 

2SD187K 

3835/103A 

2SD200D 

3115/165 

2SD187L 

3835/103A 

2SD200E 

3115/165 

2SD187M 

3835/103A 

2SD200F 

3115/165 

2SD1870R 

3835/103A 

2SQ200G 

3115/165 

2SD187R 

3835/103A 

2SD200GN 

3115/165 

2SD187X 

3835/103A 

2SD200H 

3115/165 

2SD187Y 

3835/103A 

2SD200J 

3115/165 

2SD188 

3297/280 

2SD200K 

3115/165 

2SD188A 

3297/280 

2SD200L 

3115/165 

2SD188B 

3297/280 

2SD200M 

3115/165 

2SD188C 

3297/280 

2SD2000R 

3115/165 

2SD188D 

3297/280 

2SD200X 

3115/165 

2SD188E 

3297/280 

2SD200Y 

3115/165 

2SD188F 

3297/280 

2SD201 

3027/130 

2SD188G 

3297/280 

2SD201 0 

3027/130 

2SD188GN 

3297/280 

2SD201A 

3027/130 

2SD188H 

3297/280 

2SD201B 

3027/130 

2SD188J 

3297/280 

2SD201C 

3027/130 

2SD188L 

3297/280 

2SD201F 

3027/130 

2SD188M 

3297/280 

2SD201G 

3027/130 

2SD188N 

3297/280 

2SD201GN 

3027/130 

2SD1880R 

3297/280 

2SD201H 

3027/130 

2SD188R 

3297/280 

2SD201J 

3027/130 

2SD188X 

3297/280 

2SD201K 

3027/130 

2SD188Y 

3297/280 

2SD201L 

3027/130 

2SD189 

3438 

2SD201M 

3027/130 

2SD189A 

3438 

2SD201X 

3027/130 

2SD189B 

3027/130 

2SD201Y 

3027/130 

2SD189C 

3027/130 

2SD202 

3438 

2SD189D 

3027/130 

2SD203 

3438 

2SD189E 

3027/130 

2SD204 

3024/128 

2SD189F 

3027/130 

2SD204A 

3024/128 

2SD189G 

3027/130 

2SD204B 

3024/128 

2SD189GN 

3027/130 

2SD204BL 

3024/128 

2SD189H 

3027/130 

2SD204C 

3024/128 

2SD189J 

3027/130 

2SD204D 

3024/128 

2SD189K 

3027/130 

2SD204E 

3024/128 

2SD189L 

3027/130 

2SD204F 

3024/128 

2SD189M 

3027/130 

2SD204G 

3024/128 

2SD1890R 

3027/130 

2SD204GA 

3024/128 

2SD189R 

3027/130 

2S0204GN 

3024/128 

2SD189X 

3027/130 

2SD204H 

3024/128 

2SD189Y 

3027/130 

2SD204J 

3024/128 

2SD190 

3021/124 

2SD204K 

3024/128 

2SD190B 

3021/124 

2SD204L 

3024/128 

2SD190C 

3021/124 

2SD204M 

3024/128 

2SD190D 

3021/124 

2SD204R 

3024/128 
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SK 
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To be 

Replaced 
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Type 

To be 
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SK 

Type 

2SD204Y 

3024/128 

2SD220R 

3024/128 

2SD234F 

3054/196 

2SD261R 

3137/192A 

2SD313E 

3620 

2SD350A 

3710/238 

2SD205 

3024/128 

2SD220X 

3024/128 

2SD234G 

3054/196 

2SD261S 

3137/192A 

2SD313F 

3620 

2SD350AQ 

3710/238 

2SD20SA 

3024/128 

2SD220Y 

3024/128 

2SD234GA 

3054/196 

2SD261U 

3137/192A 

2SD313G 

3620 

2SD350AT 

3710/238 

2SD205B 

3024/128 

2SD221 

3024/128 

2SD234GN 

3054/196 

2SD261V 

3137/192A 

2SD313GN 

3620 

2SD350Q 

3710/238 

2SD205C 

3024/128 

2SD222 

3024/128 

2SD234GR 

3054/196 

2SD261W 

3137/192A 

2SD313H 

3620 

2SD350T 

3710/238 

2S0205D 

3024/128 

2SD222A 

3024/128 

2SD234H 

3054/196 

2SD261X 

3137/192A 

2SD313L 

3620 

2S0352 

3010 

2SD205E 

3024/128 

2SD222B 

3024/128 

2S0234J 

3054/196 

2SD261Y 

3137/192A 

2SD313M 

3620 

2SD352A 

3010 

2SD205F 

3024/128 

2SD222C 

3024/128 

2SD234K 

3054/196 

2SD262 

3835/103A 

2SD313N 

3620 

2S0352B 

3010 

2SD205G 

3024/128 

2SD222D 

3024/128 

2SD234L 

3054/196 

2SD283 

3438 

2SD313R 

3620 

2SD352C 

3010 

2SD205GN 

3024/128 

2SD222E 

3024/128 

2SD234M 

3054/196 

2SD284 

3438 

2SD313Y 

3620 

2S0352D 

3010 

2SD205H 

3024/128 

2SD222F 

3024/128 

2SD234N 

3054/196 

2SD285 

3438 

2SD314 

3054/196 

2SD352E 

3010 

2SD205J 

3024/128 

2SD222G 

3024/128 

2SD2340 

3054/196 

2SD287 

3836/284 

2SD314A 

3054/196 

2SD352F 

3010 

2SD205L 

3024/128 

2SD222GN 

3024/128 

2SD2340R 

• 3054/196 

2SD287A 

3836/284 

2SD314B 

3054/196 

2S0352S 

3010 

2SD205M 

3024/128 

2SD222H 

3024/128 

2SD234R 

3054/196 

2SD287AQ 

3836/284 

2SD314C 

3054/196 

2S0353 

3133/164 

2SD2050R 

3024/128 

2SD222J 

3024/128 

2SD234X 

3054/196 

2SD287AR 

3836/284 

2SD314D 

3054/196 

2SD355 

3849/293 

2SD205R 

3024/128 

2SD222K 

3024/128 

2SD234Y 

3054/196 

2SD287AS 

3836/284 

2SD314E 

3054/196 

2SD355D 

3849/293 

2SD205X 

3024/128 

2SD222L 

3024/128 

2SD235 

3054/196 

2SD287B 

3836/284 

2SD314F 

3054/196 

2SD355E 

3849/293 

2SD205Y 

3024/128 

2SD222M 

3024/128 

2SD235-0 

3054/196 

2SD287BQ 

3836/284 

2S0314GN 

3054/196 

2SD356 

3188A/182 

2SD211 

3027/WO 

2SD2220R 

3024/128 

2SD235-0 

3054/196 

2SD287BR 

3836/284 

2SD314H 

3054/196 

2S0356A 

3188A/182 

2SD211A 

3027/130 

2SD222R 

3024/128 

2SD235A 

3054/196 

2SD287BS 

3836/284 

2SD314L 

3054/196 

2SD356B 

3188A/182 

2SD211B 

3027/130 

2SD222X 

3024/128 

2S0235B 

3054/196 

2SD287C 

3836/284 

2SD314M 

3054/196 

2SD356C 

3188A/182 

2SD211C 

3027/130 

2SD222Y 

3024/128 

2SD235C 

3054/196 

2SD287CQ 

3836/284 

2SD314N 

3054/196 

2SD356D 

3188A/182 

2SD211D 

3027/130 

2S0223 

3049/224 

2S0235D 

3054/196 

2SD287CR 

3836/284 

2SD314R 

3054/196 

2SD356E 

3188A/182 

2SD211E 

3027/130 

2SD223A 

3045/225 

2SD235E 

3054/196 

2SD287CS 

3836/284 

2SD314Y 

3054/196 

2SD358 

3440/291 

2SD211F 

3027/130 

2SD223B 

3045/225 

2SD235F 

3054/196 

2SD288 

3197/235 

2SD315 

3026 

2SD358A 

3440/291 

2SD211G 

3027/130 

2SD223C • 

3045/225 

2SD235G 

3054/196 

2SD288K 

3197/235 

2SD315 PAIR 

3028 

2SD358B 

3440/291 

2SD211GN 

3027/130 

2SD223D 

3045/225 

2SD235GN 

3054/196 

2SD288L 

3197/235 

2SD315D 

3026 

2SD358C 

3440/291 

2SD211H 

3027/130 

2SD223E 

3045/225 

2SD235GR 

3054/196 

2SD288M 

3197/235 

2SD315E 

3026 

2S03580 

3440/291 

2SD211J 

3027/130 

2SD223F 

3045/225 

2SD235H 

3054/196 

2SD289 

3197/235 

2SD316 

3836/284 

2SD358E 

3440/291 

2SD211K 

3027/130 

2S0223G 

3045/225 

2S0235J 

3054/196 

2SD289K 

3197/235 

2SD316-1 

3836/284 

2SD359 

3239/236 

2SD211L 

3027/130 

2SD223GN 

3045/225 

2SD235K 

3054/196 

2SD289L 

3197/235 

2SD316-2 

3836/284 

2SD359A 

3239/236 

2SD211M 

3027/130 

2SD223H 

3045/225 

2SD235L 

3054/196 

2SD289M 

3197/235 

2SD316A 

3836/284 

2SD359B 

3239/236 

2SD2110R 

3027/130 

2SD223J 

3045/225 

2SD235M 

3054/196 

2SD291 

3026 

2SD316A-1 

3836/284 

2S0359C 

3239/236 

2SD211R 

3027/130 

2SD223K 

3045/225 

2SD2350R 

3054/196 

2SD291-0 

3026 

2SD316A-2 

3836/284 

2SD359D 

3239/236 

2SD211X 

3027/130 

2SD223L 

3045/225 

2SD235R 

3054/196 

2SD291A 

3026 

2SD316B 

3836/284 

2SD359E 

3239/236 

2SD211Y 

3027/130 

2SD223M 

3045/225 

2SD235X 

3054/196 

2SD291B 

3026 

2SD316B-1 

3836/284 

2SD360 

3893/152 

2SD212 

3027/130 

2SD2230R 

3045/225 

2SD235Y 

3054/196 

2SD291BL 

3026 

2SD316B-2 

3836/284 

2SD360A 

3239/236 

2SD212A 

3027/130 

2SD223R 

3045/225 

2SD236 

3026 

2SD291C 

3026 

2SD317 

3054/196 

2SD360B 

3239/236 

2SD212B 

3027/130 

2SD223X 

3045/225 

2SD236A 

3026 

2SD291D 

3026 

2SD317A 

3054/196 

2SD360C 

3893/152 

2SD212C 

3027/130 

2SD223Y 

3045/225 

2SD236B 

3026 

2SD291E 

3026 

2SD317F 

3054/196 

2SD360D 

3893/152 

2SD212D 

3027/130 

2SD226 

3562 

2SD236C 

3026 

2SD291F 

3026 

2SD317P 

3054/196 

2SD360E 

3893/152 

2SD212E 

3027/130 

2SD226A 

3562 

2SD236D 

3026 

2SD291G 

3026 

2SD318Q 

3054/196 

2SD365 

3054/196 

2SD212F 

3027/130 

2SD226AP 

3562 

2SD236E 

3026 

2SD291H 

3026 

2SD320 

3438 

2SD365-0 

3054/196 

2SD212G 

3027/130 

2SD226B 

3562 

2SD236F 

3026 

2SD291J 

3026 

2SD321 

3467/283 

2SD365A 

3054/196 

2SD212GN 

3027/130 

2SD226BP 

3562 

2SD236G 

3026 

2SD291K 

3026 

2SD322 

3297/280 

2SD365A-0 

3188A/182 

2SD212H 

3027/130 

2SD226C 

.3562 

2SD236GN 

3026 

2SD291L 

3026 

2SD322A 

3297/280 

2SD365AP 

3188A/182 

2SD212J 

3027/130 

2SD226E 

3562 

2SD236H 

3026 

2SD291M 

3026 

2SD322B 

3297/280 

2SD365AQ 

3188A/182 

2SD212K 

3027/130 

2SD226F 

3562 

2SD236J 

3026 

2SD2910R 

3026 

2SD322C 

3297/280 

2SD365B 

3054/196 

2SD212L 

3027/130 

2SD226G 

3562 

2SD236K 

3026 

2SD292 

3026 

2SD323 

3297/280 

2SD365H 

3054/196 

2SD212M 

3027/130 

2SD226GN 

3562 

2SD236L 

3026 

2SD292-0 

3026 

2SD323A 

3297/280 

2SD365P 

3054/196 

2SD2120R 

3027/130 

2SD226H 

3562 

2SD236M 

3026 

2SD292A 

3026 

2SD323B 

3297/280 

2SD365Q 

3054/196 

2SD212R 

3027/130 

2SD226J 

3562 

2SD236R 

3026 

2SD292B 

3026 

2S0323C 

3297/280 

2SD366 

. 3054/196 

2SD212X 

3027/130 

2SD226K 

3562 

2SD236X 

3026 

2SD292BL 

3026 

2SD323E 

3297/280 

2SD366-0 

3054/196 

2SD212Y 

3027/130 

2SD226L 

3562 

2SD236Y 

3026 

2SD292C 

3026 

2SD325 

3197/235 

2SD366A-0 

3188A/182 

2SD213 

3836/284 

2SD226M 

3562 

2SD238 

3562 

2SD292D 

3026 

2SD325A 

3197/235 

2SD366AP 

3188A/182 

2SD214 

3836/284 

2SD2260 

3562 

2SD238A 

3562 

2SD292E 

3026 

2SD325B 

3197/235 

2SD366AQ 

3188A/182 

2SD215 

3263 

2SD2260R 

3562 

2SD238B 

3562 

2SD292F 

3026 

2SD325C 

3197/235 

2SD366P 

3054/196 

2SD215A 

3263 

2SD226P 

3562 

2SD238BL 

3562 

2SD292G 

3026 

2SD325D 

3197/235 

2SD366Q 

3054/196 

2SD215B 

3263 

2SD226Q 

3562 

2SD238C 

3562 

2SD292H 

3026 

2SD325E 

3197/235 

2SD367 

3835/103A 

2SD215C 

3263 

2SD226R 

3562 

2SD238D 

3562 

2SD292J 

3026 

2SD325F 

3197/235 

2SD367A 

3835/103A 

2SD215D 

3263 

2SD226X 

3562 

2SD238E 

3562 

2SD292K 

3026 

2SD325G 

3197/235 

2SD367B 

3835/103A 

2SD215GN 

3263 

2SD226Y 

3562 

2SD238F 

3562 

2SD292L 

3026 

2SD325GN 

3197/235 

2SD367C 

3835/103A 

2SD215LG 

3263 

2SD227 

3124/289 

2SD238GR 

3562 

2SD292M 

3026 

2SD325H 

3197/235 

2SD367D 

3835/103A 

2SD215LN 

3263 

2SD227A 

3124/289 

2SD238L 

3562 

2SD2920R 

3026 

2SD325J 

3197/235 

2SD367E 

3835/103A 

2SD215P 

3263 

2SD227B 

3124/289 

2SD238R 

3562 

2SD299 

3710/238 

2SD325K 

3197/235 

2SD367F 

3835/103A 

2SD215X 

3263 

2SD227C 

3124/289 

2SD238V 

3562 

2SD299A 

3710/238 

2SD325L 

3197/235 

2SD367H 

3835/103A 

2SD215Y 

3263 

2SD227D 

3124/289 

2SD238Y 

3562 

2SD299B 

3710/238 

2SD325M 

3197/235 

2SD367J 

3835/103A 

2SD216 

3216 

2SD227E 

3124/289 

2SD246 

3115/165 

2SD299C 

3710/238 

2SD3250R 

3197/235 

2SD367K 

3835/103A 

2SD217 

3297/280 

2SD227F 

3124/289 

2SD246A 

3115/165 

2SD299E 

3710/238 

2SD325R 

3197/235 

2SD367L 

3835/103A 

2SD217E 

3297/280 

2SD227G 

3124/289 

2SD246B 

3115/165 

2SD299F 

3710/238 

2SD325X 

3197/235 

2SD367M 

3835/103A 

2SD217K 

3297/280 

2SD227GN 

3124/289 

2SD246C 

3115/165 

2SD299G 

3710/238 

2SD325Y 

3197/235 

2SD3670R 

3835/103A 

2SD217L 

3297/280 

2SD227H 

3124/289 

2SD246D 

3115/165 

2SD299GN 

3710/238 

2SD326 

3021/124 

2SD367P 

3835/103A 

2SD217M 

3297/280 

2SD227J 

3124/289 

2SD246E 

3115/165 

2SD299H 

3710/238 

2SD326A 

3021/124 

2SD367R 

3835/103A 

2SD218 

3619 

2SD227K 

3124/289 

2SD246F 

3115/165 

2SD299J 

3710/238 

2SD326B 

3021/124 

2SD367X 

3835/103A 

2SD218K 

3619 

2SD227L 

3124/289 

2SD246G 

3115/165 

2SD299K 

3710/238 

2SD326C 

3021/124 

2SD367Y 

3835/103A 

2SD218L 

3619 

2SD227LF 

3124/289 

2SD246GN 

3115/165 

2SD299M 

3710/238 

2SD326D 

3021/124 

2SD371 

3027/130 

2SD218M 

3619 

2SD227M 

3124/289 

2SD246H 

3115/165 

2SD2990R 

3710/238 

2SD326E 

3021/124 

2SD371A 

3027/130 

2SD219 

3024/128 

2SD2270R 

3124/289 

2SD246J 

3115/165 

2SD299R 

3710/238 

2SD326L 

3021/124 

2SD371B 

3027/130 

2SD219A 

3024/128 

2SD227R 

3124/289 

2SD246K 

3115/165 

2SD299V 

3710/238 

2SD326M 

3021/124 

2SD371C 

3027/130 

2SD219B 

3024/128 

2SD227S 

3124/289 

2S0246L 

3115/165 

2SD299X 

3710/238 

2SD3260R 

3021/124 

2SD371D 

3027/130 

2SD219C 

3024/128 

2SD227V 

3124/289 

2SD246M 

3115/165 

2SD299Y 

3710/238 

2SD326X 

3021/124 

2SD371E 

3027/130 

2SD219D 

3024/128 

2SD227W 

3124/289 

2SD2460R 

3115/165 

2SD300 

3710/238 

2SD326Y 

' 3021/124 

2SD371F 

3027/130 

2SD219E 

3024/128 

2SD227X 

3124/289 

2SD246R 

3115/165 

2SD300A 

3710/238 

2SD327 

3444/123A 

2SD371G 

3027/130 

2SD219F 

3024/128 

2SD227Y 

3124/289 

2S0246X 

3115/165 

2SD300B 

3710/238 

2SD327A 

3444/123A 

2SD371GN 

3027/130 

2SD219G 

3024/128 

2SD228 

3122 

2SD246Y 

3115/165 

2SD300C 

3710/238 

2SD327B 

3444/123A 

2SD371GR 

3027/130 

2SD219GN 

3024/128 

2SD228A 

3122 

2SD254 

3026 

2SD300D 

3710/238 

2SD327C 

3444/123A 

2SD371H 

3027/130 

2SD219H 

3024/128 

2SD228B 

3122 

2SD255 

3026 

2SD300G 

3710/238 

2SD327D 

3444/123A 

2SD371J 

3027/130 

2SD219J 

3024/128 

2SD228C 

3122 

2SD256 

3239/236 

2SD300H 

3710/238 

2SD327E 

3444/123A 

2SD371K 

3027/130 

2SD219K 

3024/128 

2SD228D 

3122 

2SD-258 

3026 

2SD300J 

3710/238 

2SD327F 

3444/123A 

2SD371L 

3027/130 

2SD219L 

3024/128 

2SD228E 

3122 

2SD259 

3021/124 

2SD312 

3079 

2SD327L 

3122 

2SD371M 

3027/130 

2SD219M 

3024/128 

2SD228F 

3122 

2SD260 

3559/162 

2SD312A 

3079 

2SD3270R 

3122 

2SD3710 

3027/130 

2SD2190R 

3024/128 

2SD228G 

3122 

2SD261 

3137/192A 

2SD312B 

3079 

2SD327R 

3122 

2SD3710R 

3027/130 

2S0219R 

3024/128 

2SD228GN 

3122 

2SD261 L 

3137/192A 

2SD312C 

3079 

2SD327Y 

3122 

2SD371R 

3027/130 

2SD219X 

3024/128 

2SD228H 

3122 

2SD261-0 

3137/192A 

2SD312D 

3079 

2SD330 

3239/236 

2SD371X 

3027/130 

2SD219Y 

3024/128 

2SD228J 

3122 

2SD261A 

3137/192A 

2SD312E 

3079 

2SD330E 

3239/236 

2SD371Y 

3027/130 

2SD220 

3024/128 

2SD228K 

3122 

2SD261B 

3137/192A 

2SD312F 

3079 

2SD334 

3438 

2SD375 

3895/328 

2SD220A 

3024/128 

2SD228L 

3122 

2SD261C 

3137/192A 

2SD312G 

3079 

2SD334A 

3438 

2SD379 

3836/284 

2SD220B 

3024/128 

2SD228M 

3122 

2SD261D 

3137/192A 

2SD312GN 

3079 

2SD334R 

3438 

2SD379P 

3836/284 

2SD220C 

3024/128 

2SD2280R 

3122 

2SD261E 

3137/192A 

2SD312H 

3079 

2SD336 

3122 

2SD379Q 

3836/284 

2SD220D 

3024/128 

2SD228R 

3122 

2SD261F 

3137/192A 

2SD312J 

3079 

2SD336A 

3021/124 

2SD379R 

3836/284 

2SD220E 

3024/128 

2SD228X 

3122 

2SD261G 

3137/192A 

2SD312K 

3079 

2SD343 

3054/196 

2S0379S 

3836/284 

2SD220F 

3024/128 

2SD228Y 

3122 

2SD261GN 

3137/192A 

2S0312L 

3079 

2SD343A 

3054/196 

2SD380 

3710/238 

2SD220G 

3024/128 

2SD234 

3054/196 

2SD261H 

3137/192A 

2SD312M 

3079 

2SD343B 

3054/196 

2SD380A 

3710/238 

2SD220GN 

3024/128 

2SD234-0 

3054/196 

2SD261J 

3137/192A 

2SD312X 

3079 

2SD343C 

3054/196 

2SD381 

3440/291 

2SD220H 

3024/128 

2SD234-0 

3054/196 

2SD261K 

3137/192A 

2SD312Y 

3079 

2SD343D 

3054/196 

2SD381K 

3440/291 

2SD220J 

3024/128 

2SD234A 

3054/196 

2SD261L 

3137/192A 

2SD313 

3620 

2SD343H 

3054/196 

2SD381L 

3440/291 

2SD220K 

3024/128 

2SD234B 

3054/196 

2SD261M 

3137/192A 

2SD313A 

3620 

2SD343J 

3054/196 

2SD381M 

3440/291 

2SD220L 

3024/128 

2SD234C 

3054/196 

2SD2610R 

3137/192A 

2SD313B 

3620 

2SD343K 

3054/196 

2SD381N 

3440/291 

2SD220M 

3024/128 

2SD234D 

3054/196 

2SD261P 

3137/192A 

2SD313C 

3620 

2SD348 

3710/238 

2SD382 

3440/291 

2SD2200R 

3024/128 

2SD234E 

3054/196 

2SD261Q 

3137/192A 

2SD313D 

3620 

2SD350 

3710/238 

2S0382L 

3440/291 
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2SD382L7—2SF948 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SD382L7 

3440/291 

2SD425H 

3297/280 

2SD526-R 

3054/196 

2SD668AD 

9041/373 

2SD929 

3559/162 

2SF201 

3944/5487 

2SD382M 

3440/291 

2SD425J 

3297/280 

2SD526-Y 

3054/196 

2SD668B 

9041/373 

2SD954 

3115/165 

2SF206 

6629/5529 

2SD382N 

3440/291 

2SD425K 

3297/280 

2S0531 

3440/291 

2SD668C 

9041/373 

2SD1025D 

3131 A/369 

2SF208 

6631/5531 

2SD383 

3467/283 

2SD425L 

3297/280 

2SD545 

3849/293 

2SD668D 

9041/373 

2SD-1283 

3010 

2SF215 

6629/5529 

2SD386 

3929 

2SD425M 

3297/280 

2SD545E 

3849/293 

2SD669 

3219 

2SD1347 

3124/289 

2SF216 

6629/5529 

2SD386A 

3929 

2SD4250R 

3297/280 

2SD545F 

3849/293 

2SD669A 

3219 

2SD2350 

3054/196 

2SF224 

3942/5483 

2SD386AC 

3929 

2SD425R 

3297/280 

2SD546 

3131 A/369 

2SD669AB 

3219 

2SD3601 

3197/235 

2SF225 

3942/5483 

2SD386AD 

3929 

2SD425X 

3297/280 

2SD551 

3836/284 

2SD669AC 

3219 

2SD3890 

3054/196 

2SF226 

3943/5485 

2SD386AE 

3929 

2SD425Y 

3297/280 

2SD551-0 

3836/284 

2SD669AD 

3219 

2SD4011 

3440/291 

2SF227 

3943/5485 

2SD386AF 

3929 

2SD426 

3535/181 

2SD551R 

3836/284 

2SD669B 

3219 

2SD4250 

3297/280 

2SF228 

3944/5487 

2SD386C 

3929 

2SD426A 

3535/181 

2SD562 

3452/108 

2SD669C 

3219 

2SD-F1 

3010 

2SF229 

3627/5404 

2SD386D 

3929 

2SD426B 

3535/181 

2SD562A 

3039/316 

2SD669D 

3219 

2SD-F1A 

3010 

2SF230 

6621/5521 

2SD386E 

3929 

2SD426C 

3535/181 

2SD562B 

3039/316 

2SD673 

3297/280 

2SD-F1B 

3010 

2SF231 

6621/5521 

2SD386F 

3929 

2SD426D 

3535/181 

2SD562C 

3039/316 

2SD673A 

3297/280 

2SD-F1C 

3010 

2SF232 

6622/5522 

2SD386Y 

3929 

2SD426E 

3535/181 

2SD562D 

3039/316 

2SD673AB 

3297/280 

2SD-F1D 

3010 

2SF233 

6624/5524 

2SD387 

3929 

2SD426F 

3535/181 

2SD562E 

3039/316 

2SD673AC 

3297/280 

2SD-F1E 

3010 

2SF234 

6624/5524 

2SD387A 

3929 

2SD426G 

3535/181 

2SD562K 

3039/316 

2SD673C 

3114/290 

2SD-F1F 

3010 

2SF235 

6627/5527 

2SD387AC 

3929 

2SD426GN 

3535/181 

2SD562L 

3039/316 

2SD673D 

3114/290 

2SD-F1G 

3010 

2SF236 

6627/5527 

2SD387AO 

3929 

2SD426GR 

3535/181 

2SD5620R 

3039/316 

2SD674 

3297/280 

2SD-F1GN 

3010 

2SF238 

6615/5515 

2SD387AE 

3929 

2SD426H 

3535/181 

2SD562R 

3039/316 

2SD674A 

3297/280 

2SD-F1H 

3010 

2SF238A 

3943/5485 

2SD387AF 

3929 

2SD426J 

3535/181 

2SD562X 

3039/316 

2SD674AB 

3297/280 

2SD-F1J 

3010 

2SF239 

6642/5542 

2SD387C 

3929 

2SD426K 

3535/181 

2SD562Y 

3039/316 

2SD674AC 

3297/280 

2SD-F1K 

3010 

2SF248 

3898/314 

2SD387D 

3929 

2SD426L 

3535/181 

2SD570 

3054/196 

2SD675 

3836/284 

2SD-F1L 

3010 

2SF248A 

3898/314 

2SD387E 

3929 

2SD426M 

3535/181 

2SD571 

3124/289 

2SD675A 

3836/284 

2SD-F1M 

3010 

2SF253 

3942/5483 

2SD387F 

3929 

2SD4260 

3535/181 

2SD571K 

3124/289 

2SD675AA 

3836/284 

2SD-F10R 

3010 

2SF254 

3942/5483 

2SD388 

3269 

2SD4260R 

3535/181 

2SD571L 

3124/289 

2SD675AB 

3836/284 

2SD-F1R 

3010 

2SF255 

3943/5485 

2SD389 

3054/196 

2SD426R 

3535/181 

2SD571M 

3124/289 

2SD675AC 

3836/284 

2SD-F1X 

3010 

2SF256 

3943/5485 

2SD389 LP 

3054/196 

2SD426X 

3535/181 

2SD575 

3111 

2SD676 

3836/284 

2SD-F1Y 

3010 

2SF257 

3943/5485 

2SD389 0 

3054/196 

2SD426Y 

3535/181 

2SD577 

3115/165 

2SD676A 

3836/284 

2SDF1 

3861/101 

2SF258 

3943/5485 

2SD389 P 

3054/196 

2SD427 

3297/280 

2SD582 

3182/243 

2SD676AA 

3836/284 

2SDF1A 

3011 

2SF259 

3944/5487 

2SD389-BLB 

3054/196 

2SD427A 

3297/280 

2SD582A 

3182/243 

2SD676AB 

3836/284 

2SDF2A 

3027/130 

2SF263 

3942/5483 

2SD389A 

3054/196 

2SD427B 

3297/280 

2SD586 

3933/380 

2SD676AC 

3836/284 

2SDF2B 

3027/130 

2SF264 

3942/5483 

2SD389A-0 

3054/196 

2SD427C 

3297/280 

2SD586Q 

3933/380 

2SD678 

3180/263 

2SDF2C 

3027/130 

2SF265 

3943/5485 

2SD389AF0 

3054/196 

2SD427D 

3297/280 

2SD586R 

3933/380 

2SD678A 

3180/263 

2SDF2D 

3027/130 

2SF266 

3943/5485 

2SD389AF 

3054/196 

2SD427E 

3297/280 

2SD586S 

3933/380 

2SD679 

3180/263 

2SDF2E 

3027/130 

2SF267 

3943/5485 

2SD389AFP 

3054/196 

2SD427F 

3297/280 

2SD587 

3933/380 

2SD679A 

3180/263 

2SDF2F 

3027/130 

2SF268 

3943/5485 

2SD389AP 

3054/196 

2SD427J 

3297/280 

2SD587A 

3933/380 

2SD692 

3182/243 

2SDF2G 

3027/130 

2SF269 

3944/5487 

2SD389AQ 

3054/196 

2S0427K 

3297/280 

2SD587AQ 

3933/380 

2SD704 

3620 

2SDF2GN 

3027/130 

2SF280 

6621/5521 

2SD389B 

3054/196 

2SD427L 

3297/280 

2SD587AR 

3933/380 

2SD712 

3188A/182 

2SDF2H 

3027/130 

2SF281 

6621/5521 

2SD389BLB 

3054/196 

2SD427M 

3297/280 

2SD587AS 

3933/380 

2SD712B 

3188A/182 

2SDF2J 

3027/130 

2SF282 

6622/5522 

2SD389BLB-0 

3054/196 

2SD427R 

3297/280 

2SD587Q 

3933/380 

2SD712C 

3188A/182 

2SDF2K 

3027/130 

2SF283 

6624/5524 

2SD389BLB-P 

3054/196 

2SD427Y 

3297/280 

2SD587R 

3933/380 

2SD712D 

3188A/182 

2SDF2L 

3027/130 

2SF284 

6624/5524 

2SD389BP 

3054/196 

2SD428 

3027/130 

2SD587S 

3933/380 

2SD712E 

3188A/182 

2SDF2M 

3027/130 

2SF285 

6627/5527 

2SD389LP 

3054/196 

2SD428A 

3027/130 

2SD588 

3933/380 

2SD720PJ 

3010 

2SDF20R 

3027/130 

2SF286 

6627/5527 

2SD389P 

3054/196 

2SD428B 

3027/130 

2S0588A 

3933/380 

2SD724 

3929 

2SDF2R 

3027/130 

2SF287 

6627/5527 

2SD389Q 

3054/196 

2SD428C 

3027/130 

2S0588AQ 

3933/380 

2SD725 

3111 

2SDF2X 

3027/130 

2SF288 

6627/5527 

2SD390 

3054/196 

2SD428D 

3027/130 

2SD588AR 

3933/380 

2SD743 

3440/291 

2SDF2Y 

3027/130 

2SF289 

6629/5529 

2SD390-0 

3054/196 

2SD428E 

3027/130 

2SD588AS 

3933/380 

2SD743A 

3440/291 

2SDI05K 

3024/128 

2SF290 

6642/5542 

2SD390A 

3054/196 

2SD428F 

3027/130 

2SD588Q 

3933/380 

2SD748 

3559/162 

2SDL2F 

3010 

2SF291 

6642/5542 

2SD390A-0 

3054/196 

2SD428G 

3027/130 

2SD588R 

3933/380 

2SD748A 

3559/162 

2SDU90R 

3010 

2SF292 

6642/5542 

2SD390P 

3054/196 

2SD428GN 

3027/130 

2SD588S 

3933/380 

2SD748A-01 

3559/162 

2SDU36C 

3021/124 

2SF324A 

3942/5483 

2SD390Q 

3054/196 

2SD428GR 

3027/130 

2SD591R 

3124/289 

2SD753 

3836/284 

2SDU37E 

3021/124 

2SF325A 

3942/5483 

2SD392 

3244 

2SD428H 

3027/130 

2SD592 

3849/293 

2SD753A 

3836/284 

2SDU47X 

3027/130 

2SF326A 

3943/5485 

2SD400 

3137/192A 

2SD428J 

3027/130 

2SD592ANC 

3849/293 

2SD753B 

3836/284 

2SDU57M 

3021/124 

2SF327A 

3943/5485 

2SD400D 

3849/293 

2SD428K 

3027/130 

2SD592NC 

3849/293 

2SD754 

3854/123AP 

2SDU780R 

3124/289 

2SF329A 

3944/5487 

2SD400D FLANGE 3137/192A 

2SD428L 

3027/130 

2SD592R 

3849/293 

2SD754B 

3854/123AP 

2SDU84GN 

3024/128 

2SF330A 

3943/5485 

2SD400E 

3849/293 

2SD428M 

3027/130 

2SD599 

3245/199 

2SD754C 

3854/123AP 

2SE629 

3452/108 

2SF380 

6791/5491 

2SD400E FLANGE 3137/192A 

2SD4280 

3027/130 

2SD604 

3560 

2SD755 

3866 

2SE4002 

3011 

2SF381 

6791/5491 

2SD400F 

3849/293 

2SD4280R 

3027/130 

2S0608 

3929 

2SD755D 

3866 

2SE4002-1 

3011 

2SF382 

6792/5492 

2SD400F FLANGE 3137/192A 

2SD428R 

3027/130 

2SD608Q 

3929 

2SD755E 

3866 

2SF8 

3748/282 

2SF382A 

6792/5492 

2SD400P1 

3849/293 

2SD428X 

3027/130 

2SD608R 

3929 

2SD755F 

3866 

2SF14 

3942/5483 

2SF383 

6794/5494 

2SD400P1D 

3849/293 

2SD428Y 

3027/130 

2SD608S 

3929 

2SD756 

3866 

2SF16 

3943/5485 

2SF383A 

6794/5494 

2SD400P1E 

3849/293 

2SD438 

3250/315 

2SD612 

3253/295 

2SD756A 

3866 

2SF17 

3943/5485 

2SF384 

6794/5494 

2SD400P1F 

3849/293 

2SD438E 

3250/315 

2SD612E 

3253/295 

2SD756AD 

3866 

2SF18 

3943/5485 

2SF384A 

6794/5494 

2SD401 

3929 

2SD458 

3439/163A 

2SD612K 

3253/295 

2SD756D 

3866 

2SF19 

3944/5487 

2SF385 

6796/5496 

2SD401A 

3929 

2SD467 

3449/297 

2SD617 

3948/247 

2SD756E 

3866 

2SF31 

6642/5542 

2SF385A 

6796/5496 

2SD401AK 

3929 

2SD467A 

3449/297 

2SD621 

3957 

2SD758 

3929 

2SF31A 

6642/5542 

2SF386 

6796/5496 

2SD401AL 

3929 

2SD467B 

3449/297 

2SD625 

3103A/396 

2SD758C 

3929 

2SF32 

6642/5542 

2SF431 

6629/5529 

2SD401AM 

3929 

2SD467C 

3449/297 

2SD627 

3710/238 

2SD762 

3239/236 

2SF32A 

6642/5542 

2SF432 

6629/5529 

2SD401E 

3929 

2S0468 

3849/293 

2SD632 

3559/162 

2SD764 

3710/238 

2SF40 

6642/5542 

2SF434 

6631/5531 

2SD401E5 

3929 

2SD468A 

3849/293 

2SD632P 

3559/162 

2SD764C 

3710/238 

2SF40A 

6642/5542 

2SF439 

6631/5531 

2SD401EK 

3929 

2SD468AC 

3849/293 

2SD632Q 

3559/162 

2SD765 

3710/238 

2SF55 

6621/5521 

2SF521 

3638/5402 

2SD401EX 

3929 

2SD468B 

3849/293 

2SD636 

3911 

2SD766 

3131 A/369 

2SF56 

6621/5521 

2SF522 

3638/5402 

2SD401K 

3929 

2SD468C 

3849/293 

2SD636-0 

3122 

2SD766P 

3131 A/369 

2SF57 

6622/5522 

2SF523 

3627/5404 

2SD401L 

3929 

2SD468D 

3849/293 

2SD636P 

3911 

2SD766Q 

3131 A/369 

2SF58 

6624/5524 

2SF524 

3951/5405 

2SD401M 

3929 

2SD468E 

3849/293 

2SD636Q 

3911 

2SD766R 

3131 A/369 

2SF59 

6624/5524 

2SF525 

3951/5405 

2SD402 

3929 

2SD468F 

3849/293 

2SD636R 

3911 

2SD773 

3849/293 

2SF60 

6627/5527 

2SF526 

3952/5406 

2SD402A 

3929 

2SD468G 

3849/293 

2SD636S 

3911 

2SD773K 

3849/293 

2SF61 

6627/5527 

2SF527 

3952/5406 

2SD402AK 

3929 

2SD468GN 

3849/293 

2SD637 

3911 

2SD774 

3250/315 

2SF62 

6627/5527 

2SF546 

3942/5483 

2SD402AL 

3929 

2SD468L 

3849/293 

2SD637P 

3911 

2SD774K 

3250/315 

2SF71 

6621/5521 

2SF547 

3944/5487 

2SD402AM 

3929 

2SD468LN 

3849/293 

2SD637Q 

3911 

2SD778 

3250/315 

2SF72 

6621/5521 

2SF567 

6792/5492 

2SD402K 

3929 

2SD468Y 

3849/293 

2SD637R 

3911 

2SD778R 

3250/315 

2SF73 

6622/5522 

2SF572 

3627/5404 

2SD402L 

3929 

2SD470 

3844/321 

2SD637S 

3911 

2SD781 

9041/373 

2SF74 

6624/5524 

2SF609 

3613/5514 

2SD402M 

3929 

2SD470A 

3844/321 

2SD637T 

3124/289 

2SD789 

3250/315 

2SF75 

6624/5524 

2SF610 

6615/5515 

2SD414 

9041/373 

2SD470B 

3844/321 

2SD638 

3911 

2SD789E 

3250/315 

2SF76 

6627/5527 

2SF611 

6615/5515 

2SD414P 

9041/373 

2SD471 

3849/293 

2SD638P 

3911 

2SD792 

3710/238 

2SF77 

6627/5527 

2SF623 

3615/5517 

2SD414Q 

9041/373 

2SD471K 

3849/293 

2SD638Q 

3911 

2SD792S 

3710/238 

2SF84 

6642/5542 

2SF624 

3653/5518 

2SD414R 

9041/373 

2SD471L 

3849/293 

2SD638R 

3911 

2SD792T 

3710/238 

2SF84A 

6642/5542 

2SF625 

3653/5518 

2SD414S 

9041/373 

2SD471M 

3849/293 

2SD638S 

3911 

2SD794 

3190/184 

2SF85 

6642/5542 

2SF656 

3638/5402 

2SD415 

9041/373 

2SD471S 

3849/293 

2SD639 

3911 

2SD794A 

3190/184 

2SF85A 

6642/5542 

2SF657 

3638/5402 

2SD415-0 

9041/373 

2SD476 

3054/196 

2SD639P 

3911 

2SD794AP 

3190/184 

2SF98 

6624/5524 

2SF658 

3627/5404 

2SD415P 

9041/373 

2SD476A 

3054/196 

2SD639Q 

3911 

2SD794AQ 

3190/184 

2SF99 

6627/5527 

2SF659(GAK) 

3951/5405 

2SD415Q 

9041/373 

2SD476AB 

3054/196 

2SD639R 

3911 

2SD794AR 

3190/184 

2SF100 

3942/5483 

2SF664S 

3638/5402 

2SD415R 

9041/373 

2SD476AC 

3054/196 

2SD639S 

3911 

2SD794D 

3190/184 

2SF101 

3638/5402 

2SF667 

3942/5483 

2SD415S 

9041/373 

2SD476AD 

3054/196 

2SD640 

3439/163A 

2SD794P 

3190/184 

2SF102 

3638/5402 

2SF668 

3943/5485 

2SD424 

3836/284 

2S0476B 

3054/196 

2SD641 

3995 

2SD794Q 

3190/184 

2SF102A 

3638/5402 

2SF674S 

3638/5402 

2SD424-0 

3836/284 

2SD476C 

3054/196 

2SD649 

3115/165 

2SD794R 

3190/184 

2SF103 

3627/5404 

2SF676S 

3638/5402 

2SD424R 

3836/284 

2SD476D 

3054/196 

2SD656 

3538 

2SD803 

3948/247 

2SF104 

3627/5404 

2SF753 

6627/5527 

2SD425 

3297/280 

2S0477 

3054/196 

2SD661 

3250/315 

2SD804 

3893/152 

2SF105 

3951/5405 

2SF754 

6627/5527 

2SD425 PAIR 

3360/280MP 

2SD478 

3929 

2SD661S 

3250/315 

2SD804HP 

3893/152 

2SF106 

3951/5405 

2SF755 

6629/5529 

2SD425-0 

3297/280 

2SD478B 

3929 

2SD661T 

3250/315 

2SD838 

3957 

2SF107 

3951/5405 

2SF756 

6629/5529 

2SD425A 

3297/280 

2SD478C 

3929 

2SD665 

3836/284 

2SD870 

3710/238 

2SF108 

3951/5405 

2SF941 

6754/5454 

2SD425B 

3297/280 

2SD478D 

3929 

2SD665-0 

3836/284 

2SD876 

3054/196 

2SF110 

3952/5406 

2SF942 

3597/5455 

2SD425C 

3297/280 

2SD517 

3710/238 

2SD665R 

3836/284 

2SD880 

3440/291 

2SF131 

6615/5515 

2SF944(GAK) 

3638/5402 

2SD425D 

3297/280 

2SD525 

3440/291 

2SD666 

3275/194 

2SD880-0 

3440/291 

2SF132 

6642/5542 

2SF945(GAK) 

3627/5404 

2SD425E 

3297/280 

2SD525-0 

3440/291 

2SD666C 

3275/194 

2SD880GR 

3440/291 

2SF133 

6642/5542 

2SF946 

3638/5402 

2SD425F 

3297/280 

2SD525R 

3440/291 

2SD668 

9041/373 

2SD880Y 

3440/291 

2SF139 

6629/5529 

2SF946(KAG) 

3638/5402 

2SD425G 

■3297/280 

2SD525Y 

3440/291 

2SD668A 

9041/373 

2SD903 

3710/238 

2SF140 

6642/5542 

2SF947 

3627/5404 

2SD425GN 

3297/280 

2SD526 

3054/196 

2SD668AB 

9041/373 

2SD918 

3933/380 

2SF149 

6629/5529 

2SF947(KAG) 

3627/5404 

2SD425GR 

3297/280 

2SD526-0 

3054/196 

2SD668AC 

9041/373 

2SD919 

3124/289 

2SF200 

3944/5487 

2SF948 

3951/5405 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2SF948(KAG) 

3951/5405 

2SK15-0 

3112 

2SK40 

3112 

2SK196R 

3116 

2T505 

3017B/117 

2VR22 

3402/5136A 

2SF949 

3951/5405 

2SK15-R 

3112 

2SK40A 

3112 

2SK304 

3448 

2T506 

3017B/117 

2VR22A 

3402/5136A 

2SF949(KAG) 

3951/5405 

2SK15-Y 

3112 

2SK40B 

3112 

2SK1033B 

3116 

2T507 

3032A 

2VR22B 

3402/5136A 

2SF1089 

3942/5483 

2SK15A 

3112 

2SK40C 

3112 

2SK1521A 

3834/132 

2T508 

3032A 

2VR24 

3403/5137A 

2SF1090 

3943/5485 

2SK15B 

3112 

2SK40D 

3112 

2SM100 

3521/5686 

2T509 

3033 

2VR24A 

3403/5137A 

2SF1091 

3943/5485 

2SK15C 

3112 

2SK41 

3834/132 

2SM106 

3521/5686 

2T510 

v ' 3033 

2VR24B 

3403/5137A 

2SF1092 

3944/5487 

2SK15D 

3112 

2SK41C 

3834/132 

2SM116 

3521/5686 

2T513 

3861/101 

2VR27 

3405/5139A 

2SF1099 

6754/5454 

2SK15E 

3112 

2SK41D 

3834/132 

2SM117 

3521/5686 

2T520 

3861/101 

2VR27A 

3405/5139A 

2SF1100 

3597/5455 

2SK15F 

3112 

2SK41E 

3834/132 

2SM610B 

3025/129 

2T521 

3861/101 

2VR27B 

3405/5139A 

2SF1110 

3638/5402 

2SK15G 

3112 

2SK41E1 

3834/132 

2SQ371 

3452/108 

2T522 

3862/103 

2VR28 

3406/5140A 

2SF1111 

3638/5402 

2SK15GN 

3112 

2SK41F 

3834/132 

2SR1K 

3311 

2T523 

3862/103 

2VR28A 

3406/5140A 

2SF1111(GAK) 

3638/5402 

2SK15GR 

3112 

2SK42 

3834/132 

2SSC1515K 

3244 

2T524 

3861/101 

2VR28B 

3406/5140A 

2SF1112 

3627/5404 

2SK15H 

3112 

2SK42-CM1 

3834/132 

2SSS184G 

3124/289 

2T551 

3011 

2VR30 

3407/5141A 

2SF1113 

3951/5405 

2SK15J 

3112 

2SK42CM1 

3834/132 

2SV341V 

3035 

2T552 

3862/103 

2VR30A 

3407/5141A 

2SF1113(GAK) 

3951/5405 

2SK15K 

3112 

2SK43 

3112 

2SX193Y 

3122 

2T650 

3861/101 

2VR30B 

3407/5141A 

2SF1114 

3951/5405 

2SK15L 

3112 

2SK43A 

3112 

2T3 

3004/102A 

2T650A 

3861/101 

2VR33 

3408/5142A 

2SF1114(GAK) 

3951/5405 

2SK15M 

3112 

2SK43B 

3112 

2T3R 

3011 

2T681 

3862/103 

2VR33A 

3408/5142A 

2SF1168 

3042/230 

2SK150R 

3112 

2SK43C 

3112 

2T11 

3004/102A 

2T682 

3862/103 

2VR33B 

3408/5142A 

2SF1169 

3638/5402 

2SK15R 

3116 

2SK43D 

3112 

2T12 

3004/102A 

2T918 

3444/123A 

2VR36 

3409/5143A 

2SF1170 

3627/5404 

2SK15Y 

3112 

2SK43E 

3112 

2T13 

3004/102A 

2T919 

3039/316 

2VR36A 

3409/5143A 

2SF1171 

3951/5405 

2SK17 

3448 

2SK43F 

3112 

2T14 

3004/102A 

2T2001 

3004/102A 

2VR36B 

3409/5143A 

2SF1172 

3951/5405 

2SK17-0 

3448 

2SK43GN 

3112 

2T15 

3004/102A 

2T2708 

3444/123A 

2VR39 

3410/5144A 

2SF1177 

3638/5402 

2SK17-OR 

3112 

2SK43H 

3112 

2T16 

3004/102A 

2T2785 

3444/123A 

2VR39A 

3410/5144A 

2SF1178 

3627/5404 

2SK17A 

3448 

2SK43J 

3112 

2T17 

3004/102A 

2T2857 

3444/123A 

2VR39B 

3410/5144A 

2SF1180 

6631/5531 

2SK17B 

3448 

2SK43K 

3112 

2T20 

3004/102A 

2T3011 

3009 

2VR43 

3411/5145A 

2SF1188 

3042/230 

2SK17BL 

3448 

2SK43L 

3112 

2T21 

3004/102A 

2T3021 

3009 

2VR43A 

3411/5145A 

2SF1188A 

3042/230 

2SK17GR 

3977/456 

2SK43M 

3112 

2T22 

3004/102A 

2T3022 

3009 

2VR43B 

3411/5145A 

2SF1188B 

3042/230 

2SK17R 

3448 

2SK430R 

3112 

2T23 

3004/102A 

2T3030 

3009 

2VR47 

3412/5146A 

2SF1188C 

3042/230 

2SK17Y 

3448 

2SK43R 

3112 

2T24 

3004/102A 

2T3031 

3009 

2VR47A 

3412/5146A 

2SF1188D 

3042/230 

2SK19 

3834/132 

2SK43X 

3112 

2T26 

3004/102A 

2T3032 

3009 

2VR47B 

3412/5146A 

2SF1188E 

3042/230’ 

2SK19(GR) 

3834/132 

2SK43Y 

3112 

2T40 

3444/123A 

2T3033 

3009 

2VR51 

3413/5147A 

2SF1188F 

3042/230 

2SK19-14 

3834/132 

2SK44C 

3112 

2T41 

3444/123A 

2T3041 

3009 

2VR51A 

3413/5147A 

2SF1188G 

3042/230 

2SK19-GR 

3834/132 

2SK44D 

3112 

2T42 

3444/123A 

2T3042 

3009 

2VR51B 

3413/5147A 

2SF1188H 

3042/230 

2SK19-Y 

3834/132 

2SK45B 

3990/220 

2T43 

3444/123A 

2T3043 

3009 

2VR56 

3414/5148A 

2SF1188K 

3042/230 

2SK19A 

3834/132 

2SK47 

3834/132 

2T44 

3444/123A 

2TN15 

3005 

2VR56A 

3414/5148A 

2SF1188L 

3042/230 

2SK19B 

3834/132 

2SK47-4 

3834/132 

2T51 

3862/103 

2TN32 

3005 

2VR56B 

3414/5148A 

2SF1188M 

3042/230 

2SK19BB 

3834/132 

2SK47A 

3834/132 

2T52 

3861/101 

2TN45A 

3004/102A 

2VR62 

3416/5150A 

2SF1188N 

3042/230 

2SK19BL 

3834/132 

2SK47B 

3834/132 

2T53 

3861/101 

2TN48 

3005 

2VR62A 

3416/5150A 

2SF1188R 

3042/230 

2SK19GC 

3834/132 

2SK47C 

3834/132 

2T54 

3011 

2TN49 

3005 

2VR62B 

3416/5150A 

2SF1188Y 

3042/230 

2SK19GE 

3834/132 

2SK47D 

3834/132 

2T54A 

3011 

2TN52 

3005 

2VR67 

3417/5151A 

2SF1189 

3857/231 

2SK19GR 

3834/132 

2SK47E 

3834/132 

2T55 

3011 

2TN53 

3005 

2VR67A 

3417/5151A 

2SF1189A 

3857/231 

2SK19H 

3834/132 

2SK47GN 

3834/132 

2T55A 

3011 

2TN56 

3004/102A 

2VR67B 

3417/5151A 

2SF1189C 

3857/231 

2SK19Y 

3834/132 

2SK47GR 

3834/132 

2T56 

3011 

2TN95 

3004/102A 

2VR68 

3417/5151A 

2SF1189D 

3857/231 

2SK22 

3116 

2SK47M 

3834/132 

2T56A 

3011 

2TN95A 

3004/102A 

2VR68A 

3417/5151A 

2SF1189E 

3857/231 

2SK22GR 

3116 

2SK47X 

. 3834/132 

2T57 

3011 

2TX531C 

3114/290 

2VR68B 

3417/5151A 

2SF1189F 

3857/231 

2SK22Y 

3116 

2SK47Y 

3834/132 

2T57A 

3011 

2TX531D 

3114/290 

2VR75 

3418/5152A 

2SF1189G 

3857/231 

2SK23 

3448 

2SK48 

3112 

2T58 

3011 

2V362 

3004/102A 

2VR75A 

3418/5152A 

2SF1189H 

3857/231 

2SK23A 

3448 

2SK48A 

3116 

2T58A 

3011 

2V363 

3004/102A 

2VR75B 

3418/5152A 

2SF1189K 

3857/231 

2SK23A-8-2 

3448 

2SK48B 

3116 

2T61 

3862/103 

2V464 

3005 

2VR80 

3419/5153A 

2SF1189L 

3857/231 

2SK23A-8-3 

3448 

2SK48C 

3116 

2T62 

3862/103 

2V465 

3005 

2VR80A 

3419/5153A 

2SF1189M 

3857/231 

2SK24 

3112 

2SK48D 

3116 

2T63 

3862/103 

2V466 

3005 

2VR80B 

3419/5153A 

2SF1189N 

3857/231 

2SK24DR 

3112 

2SK48E 

3116 

2T64 

3862/103 

2V467 

3005 

2VR90 

3421/5155A 

2SF1189R 

3857/231 

2SK24E 

3112 

2SK48F 

3116 

2T64R 

3862/103 

2V482 

3005 

2VR90A 

3421/5155A 

2SF1189Y 

3857/231 

2SK25 

3448 

2SK48G 

3116 

2T65 

3862/103 

2V483 

3005 

2VR90B 

3421/5155A 

2SF1271 

3950/5400 

2SK25C 

3448 

2SK48GN 

3116 

2T65R 

3862/103 

2V484 

3005 

2VR91 

3421/5155A 

2SF1422 

3042/230 

2SK25D 

3448 

2SK48GR 

3116 

2T66 

3862/103 

2V486 

3005 

2VR91A 

3421/5155A 

2SFT212 

3009 

2SK25E 

3448 

2SK48H 

3116 

2T66R 

3862/103 

2V631 

3005 

2VR91B 

3421/5155A 

2SG536GN 

3124/289 

2SK25ET 

3448 

2SK48J 

3116 

2T67 

3011 

2V632 

3005 

2VR100 

3422/5156A 

2SH203 

3005 

2SK25F 

3448 

2SK48K 

3116 

2T67A 

3011 

2V633 

3005 

2VR100A 

3422/5156A 

2SJ2A 

3017B/117 

2SK25G 

3448 

2SK48L 

3116 

2T69 

3862/103 

2VR5.6 

3383/5117A 

2VR100B 

3422/5156A 

2SJ4A 

3017B/117 

2SK30 

3112 

2SK48M 

3116 

2T71 

3861/101 

2VR5.6A 

3383/5117A 

2VR110 

3423/5157A 

2SJ8A 

3033 

2SK30(Y) 

3112 

2SK480 

3116 

2T72 

3861/101 

2VR5.6B 

3383/5117A 

2VR110A 

3423/5157A 

2SJ11 

3112 

2SK30-0 

3112 

2SK480R 

3116 

2T73 

3861/101 

2VR6 

3384/5118A 

2VR110B 

3423/5157A 

2SJ12 

3112 

2SK30-3 

3112 

2SK48R 

3116 

2T73R 

3861/101 

2VR6.2 

3385/5119A 

2VR120 

3424/5158A 

2SJ60A 

3017B/117 

2SK30-0 

3112 

2SK48X 

3116 

2T73RD 

3011 

2VR6.2A 

3385/5119A 

2VR120A 

3424/5158A 

2SK11 

3112 

2SK30-R 

3112 

2SK48Y 

3116 

2T74 

3861/101 

2VR6.2B 

3385/5119A 

2VR120B 

3424/5158A 

2SK11-0 

3112 

2SK30-Y 

3112 

2SK49 

3834/132 

2T75 

3861/101 

2VR6.8 

3386/5120A 

2VR130 

3425/5159A 

2SK11-R 

3112 

2SK30A 

3112 

2SK49E 

3834/132 

2T75R 

3861/101 

2VR6.8A 

3386/5120A 

2VR130A 

3425/5159A 

2SK11-Y 

3112 

2SK30A-Y 

3112 

2SK49F 

3834/132 

2T76 

3861/101 

2VR6.8B 

3386/5120A 

2VR130B 

3425/5159A 

2SK11A 

3112 

2SK30AD 

3112 

2SK49H 

3834/132 

2T76R 

3861/101 

2VR6A 

3384/5118A 

2VR150 

3427/5161A 

2SK11B 

3112 

2SK30AGR 

3112 

2SK49H1 

3834/132 

2T76RD 

3011 

2VR6B 

3384/5118A 

2VR150A 

3427/5161A 

2SK11C 

3112 

2SK30AY 

3112 

2SK49HK 

3834/132 

2T77 

3861/101 

2VR7.5 

3387/5121A 

2VR150B 

3427/5161A 

2SK11D 

3112 

2SK30D 

3112 

2SK49I 

3834/132 

2T77R 

3861/101 

2VR7.5A 

3387/5121A 

2VR160 

3428/5162A 

2SK11E 

3112 

2SK30GR 

3112 

2SK49M 

3834/132 

2T78 

3011 

2VR7.5B 

3387/5121A 

2VR160A 

3428/5162A 

2SK11F 

3112 

2SK30Y 

3112 

2SK54 

3116 

2T78A 

3011 

2VR8.2 

3388/5122A 

2VR160B 

3428/5162A 

2SK11G 

3112 

2SK31 

3448 

2SK54B 

3834/132 

2T78R 

3011 

2VR8.2A 

3388/5122A 

2VR180 

3430/5164A 

2SK11GN 

3112 

2SK31C 

3448 

2SK54J 

3834/132 

2T82 

3861/101 

2VR8.2B 

3388/5122A 

2VR180A 

3430/5164A 

2SK11GR 

3112 

2SK32B 

3834/132 

2SK55 

3834/132 

2T83 

3861/101 

2VR8.5 

3389/5123A 

2VR180B 

3430/5164A 

2SK11H 

3112 

2SK33 

3834/132 

2SK55C 

3834/132 

2T84 

3862/103 

2VR8.5A 

3389/5123A 

2VR200 

3432/5166A 

2SK11J 

3112 

2SK33(E) 

3834/132 

2SK55D 

3834/132 

2T85 

3862/103 

2VR8.5B 

3389/5123A 

2VR200A 

3432/5166A 

2SK11K 

3112 

2SK33E 

3834/132 

2SK55DE 

3834/132 

2T85A 

3862/103 

2VR9.1 

3390/5124A 

2VR200B 

3432/5166A 

2SK11L 

3112 

2SK33F 

3834/132 

2SK55E 

3834/132 

2T86 

3862/103 

2VR9.1A 

3390/5124A 

2W3A 

3017B/117 

2SK11M 

3112 

2SK33GR 

3834/132 

2SK55R 

3834/132 

2T89 

3862/103 

2VR9.1B 

3390/5124A 

2W4A 

3016 

2SK110R 

3112 

2SK33H 

3834/132 

2SK61 

3834/132 

2T172 

3444/123A 

2VR10 

3391/5125A 

2W5A 

3017B/117 

2SK11R 

3112 

2SK33SR 

3834/132 

2SK61-0 

3834/132 

2T201 

3006/160 

2VR10A 

3391/5125A 

2W6A 

3032A 

2SK11Y 

3112 

2SK34 

3448 

2SK61-GR 

3834/132 

2T202 

3444/123A 

2VR10B 

3391/5125A 

2W7A 

3032A 

2SK12 

3112 

2SK34JE) 

3448 

2SK61-0 

3834/132 

2T203 

3006/160 

2VR11 

3392/5126A 

2W9A 

3033 

2SK12-0 

3112 

2SK34A 

3448 

2SK61-Y 

3834/132 

2T204 

3007 

2VR11A 

3392/5126A 

2WMT6 

3501/5994 

2SK12-R 

3112 

2SK34B 

3448 

2SK68 

3448 

2T204A 

3007 

2VR11B 

3392/5126A 

2WMT10 

7202/6002 

2SK12-Y 

3112 

2SK34C 

3448 

2SK68-L 

3448 

2T205 

3007 

2VR12 

3393/5127A 

2X9A116 

3016 

2SK12A 

3112 

2SK34D 

3448 

2SK68A 

3448 

2T205A 

3007 

2VR12A 

3393/5127A 

2XAA112 

3087 

2SK12B 

3112 

2SK34E 

3448 

2SK68AL 

3448 

2T230 

3004/102A 

2VR12B 

3393/5127A 

2XAA113 

3087 

2SK12BL 

3112 

2SK34GR 

3448 

2SK68AM 

3448 

2T231 

3004/102A 

2VR13 

3394/5128A 

2ZS3.9B 

3379/5113A 

2SK12C 

3112 

2SK35 

3112 

2SK68L 

3448 

2T311 

3004/102A 

2VR13A 

3394/5128A 

2/SA210 

3721/100 

2SK12D 

3112 

2SK35-0 

3112 

2SK68M 

3448 

2T312 

3004/102A 

2VR13B 

3394/5128A 

3-19 

3021/124 

2SK12E 

3112 

2SK35-1 

3112 

2SK68Q 

3448 

2T313 

3004/102A 

2VR14 

3395/5129A 

3-20 

3764/127 

2SK12F 

3112 

2SK35-2 

3112 

2SK68Y 

3448 

2T314 

3004/102A 

2VR14A 

3395/5129A 

3-0033 

3444/123A 

2SK12G 

3112 

2SK35A 

3112 

2SK83 

3116 

2T315 

3004/102A 

2VR14B 

3395/5129A 

3-1477 

9007/5804 

2SK12GN 

3112 

2SK35BL 

3112 

2SK84 . 

3116 

2T321 

3123 

2VR15 

3396/5130A 

3-12104733 

3006/160 

2SK12GR 

3112 

2SK35C 

3112 

2SK104 

3834/132 

2T322 

3004/102A 

2VR15A 

3396/5130A 

3-121004900 

3006/160 

2SK12H 

3112 

2SK35GN 

3112 

2SK104F 

3834/132 

2T323 

3004/102A 

2VR15B 

3396/5130A 

3-121007744 

3006/160 

2SK12J 

3112 

2SK35R 

3112 

2SK104H 

3834/132 

2T324 

3004/102A 

2VR16 

3397/5131A 

3-121024033 

3006/160 

2SK12K 

3112 

2SK35Y 

3112 

2SK104J 

3834/132 

2T383 

3123 

2VR16A 

3397/5131A 

3-121024044 

3006/160 

2SK12L 

3112 

2SK37 

3448 

2SK107 

3112 

2T402 

3124/289 

2VR16B 

3397/5131A 

3-121047111 

3006/160 

2SK12M 

3112 

2SK37H 

3448 

2SK107-4 

3112 

2T403 

3444/123A 

2VR18 

3399/5133A 

3-121050611 

3006/160 

2SK120R 

3112 

2SK37K 

3448 

2SK107HA 

3112 

2T404 

3444/123A 

2VR18A 

3399/5133A 

3-121050622 

3006/160 

2SK12R 

3112 

2SK37L 

3448 

2SK136 

3448 

2T501 

3017B/117 

2VR18B 

3399/5133A 

3-122005400 

3004/102A 

2SK12Y 

3112 

2SK39 

3834/132 

2SK170 

3448 

2T502 

3016 

2VR20 

3401/5135A 

3-539306001 

3124/289 

2SK13 

3448 

2SK39P 

3834/132 

2SK170R 

3448 

2T503 

3016 

2VR20A 

3401/5135A 

3-539306002 

3124/289 

2SK15 

3112 

2SK39R 

3834/132 

2SK191 

3116 

2T504 

3016 

2VR20B 

3401/5135A 

3-539306003 

3124/289 
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3A3—3SK49 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3A3 

3756/508 

3F100D RECT 

7048/5848 

314-6007-20 

3018 

3N31 

3011 

3R24A 

3403/5137A 

3SK28B 

3116 

3A15 

9003/5800 

3F150(SCR) 

3627/5404 

314-6007-21 

3018 

3N31-14 

3011 

3R24B 

3403/5137A 

3SK28C 

3116 

3A30 

9003/5800 

3F200(SCR) 

3627/5404 

3L4-6007-22 

3018 

3N35 

3444/123A 

3R27 

3405/5139A 

3SK28D 

3116 

3A152 

3016 

3FC13 

3500/5882 

3L4-6007-23 

3018 

3N36 

3011 

3R27A 

3405/5139A 

3SK28E 

3116 

3A154 

3017B/117 

3FD13 

3517/5883 

3L4-6007-3 

3444/123A 

3N36-14 

3011 

3R27B 

3405/5139A 

3SK28F 

3116 

3A156 

3017B/117 

3FR5 

3517/5883 

3L4-6007-35 

3018 

3N37 

3011 

3R30 

3407/5141A 

3SK28G 

3116 

3A158 

3033 

3FR10 

3517/5883 

3L4-6007-37 

3444/123A 

3N37-14 

3011 

3R30A 

3407/5141A 

3SK28GN 

3116 

3A200 

3016 

3FR20 

3517/5883 

3L4-6007-38 

3444/123A 

3N49 

3012/105 

3R30B 

3407/5141A 

3SK28GR 

3116 

3A252 

3016 

3FR30 

3517/5883 

3L4-6007-4 

3024/128 

3N50 

3012/105 

3R33 

3408/5142A 

3SK28H 

3116 

3A254 

3031A 

3FR40 

3517/5883 

3L4-6007-41 

3024/128 

3N51 

3012/105 

3R33A 

3408/5142A 

3SK28J 

3116 

3A256 

3017B/117 

3FR50 

3517/5883 

3L4-6007-51 

3452/108 

3N52 

3012/105 

3R33B 

3408/5142A 

3SK28K 

3116 

3A258 

3032A 

3FR60 

3517/5883 

3L4-6010-03 

3444/123A 

3N71 

3039/316 

3R35 

3409/5143A 

3SK28L 

3116 

3A300 

9006/5803 

3FR100 

7049/5849 

3L4-6010-3 

3122 

3N72 

3039/316 

3R35A 

3409/5143A 

3SK28M 

3116 

3A400 

3051/156 

3FS1 

3016 

3L4-6010-4 

3025/129 

3N73 

3039/316 

3R35B 

3409/5143A 

3SK280 

3116 

3A500 

9008/5805 

3FS2 

3016 

3L4-6010-6 

3444/123A 

3N74 

3245/199 

3R36 

3409/5143A 

3SK280R 

3116 

3A600 

3051/156 

3G2 

3834/132 

3L4-6010-8 

3025/129 

3N75 

3245/199 

3R36A 

3409/5143A 

3SK28R 

3065/222 

3A800 

3051/156 

3G8 

3016 

3L4-6011 

3083/197 

3N76 

3245/199 

3R36B 

3409/5143A 

3SK28X 

3065/222 

3A1510 

3033 

3G152 

3016 

3L4-6011-1 

3054/196 

3N77 

3245/199 

3R39 

3410/5144A 

3SK28Y 

3065/222 

3A2510 

3033 

3G154 

3017B/117 

3L4-6011-11 

3084 

3N78 

3245/199 

3R39A 

3410/5144A 

3SK29 

3990/220 

3AF4 

9006/5803 

3G156 

3017B/117 

3L4-6011-14 

3084 

3N79 

3245/199 

3R39B 

3410/5144A 

3SK30 

3065/222 

3AF6 

3848/5806 

3G158 

3033 

3L4-6011-2 

3084 

3N90 

3114/290 

3R43 

341 1/5145A 

3SK30A 

3065/222 

3AF8 

9009/5808 

3G252 

3016 

3L4-6011-3 

3084 

3N90A 

3114/290 

3R43A 

3411/5145A 

3SK30B 

3065/222 

3AS1 

3016 

3G254 

3031A 

3L4-6011-52 

3084 

3N91 

3114/290 

3R43B 

3411/5145A 

3SK30C 

3065/222 

3AS2 

3016 

3G256 

3017B/117 

3L4-6011-53 

3084 

3N91A 

3114/290 

3R47 

3412/5146A 

3SK32B 

3050/221 

3AT2 

3757/509 

3G258 

3033 

3L4-6011-9 

3084 

3N92 

3114/290 

3R47A 

3412/5146A 

3SK32B-6 

3050/221 

3AW2 

3757/509 

3G1510 

3033 

3L4-6012 

3054/196 

3N92A 

3114/290 

3R47B 

3412/5146A 

3SK32E 

3050/221 

3AW3 

3756/508 

3G2510 

3033 

3L4-6012-02 

3893/152 

3N93 

3114/290 

3R51 

3413/5147A 

3SK32E-4 

3050/221 

3B2 

3756/508 

3GA 

3031A 

3L4-6012-2 

3893/152 

3N93A 

3114/290 

3R51A 

3413/5147A 

3SK33 

3990/220 

3B-15 

3004/102A 

3GC12 

3051/156 

3L4-6012-3 

3893/152 

3N94 

3114/290 

3R51B 

3413/5147A 

3SK34 

3116 

3B15 

3722/102 

3GS1 

3016 

3L4-6012-4 

3041 

3N94A 

3114/290 

3R56 

3414/5148A 

3SK35 

3050/221 

3B-15-1 

3004/102A 

3GS2 

3017B/117 

3L4-6012-5 

3041 

3N95 

3114/290 

3R56A 

3414/5148A 

3SK35A 

3050/221 

3B15-1 

3722/102 

3GZ61 

3051/156 

3L4-6012-52 

3054/196 

3N95A 

3114/290 

3R56B 

3414/5148A 

3SK35B 

3050/221 

3BB-20B01 

9075/166 

3GZ61-A 

3051/156 

3L4-6012-55 

3041 

3N112 

3984/106 

3R62 

3416/5150A 

3SK35BL 

3050/221 

3BL2 

3757/509 

3GZ61-B 

3051/156 

3L4-6012-56 

3054/196 

3N113 

3984/106 

3R62A 

3416/5150A 

3SK35C 

3050/221 

3BM2 

3757/509 

3GZ61-C 

3051/156 

3L4-6012-58 

3041 

3N128 

3990/220 

3R62B 

3416/5150A 

3SK35D 

3050/221 

3BN2 

3757/509 

3GZ61-D 

3051/156 

3L4-6012-6 

3041 

3N138 

3531 

3R68 

3417/5151A 

3SK35E 

3050/221 

3BS1 

3016 

3GZ61-K 

3051/156 

3L4-6012-8 

3041 

3N139 

3531 

3R68A 

3417/5151A 

3SK35F 

3050/221 

3BS2 

3016 

3GZ61-L 

3051/156 

3L4-6013 

3083/197 

3N140 

3065/222 

3R68B 

3417/5151A 

3SK35G 

3050/221 

3BZ61 

3051/156 

3GZ61-OR 

3051/156 

3L4-6013-15 

3084 

3N141 

3065/222 

3R75 

3418/5152A 

3SK35GR 

3050/221 

3BZ61-A 

3051/156 

3GZ61-Y 

3051/156 

3L4-6013-2 

3084 

3N142 

3990/220 

3R75A 

3418/5152A 

3SK35J 

3050/221 

3BZ61-B 

3051/156 

3HS1 

3017B/117 

3L4-6013-3 

3084 

3N143 

3990/220 

3R75B 

3418/5152A 

3SK35K 

3050/221 

3BZ61-C 

3051/156 

3HS2 

3017B/117 

3L4-6013-4 

3084 

3N152 

3990/220 

3R82 

3419/5153A 

3SK35L 

3050/221 

3BZ61-D 

3051/156 

3J15 

3950/5400 

314-6013-5 

3084 

3N153 

3990/220 

3R82A 

3419/5153A 

3SK35M 

3050/221 

3BZ61-K 

3051/156 

3J16E 

3016 

3L4-6013-52 

3083/197 

3N154 

3990/220 

3R82B 

3419/5153A 

3SK350R 

3050/221 

3BZ61-L 

3051/156 

3J30 

3950/5400 

3L4-6013-55 

3084 

3N159 

3991/454 

3R91 

3421/5155A 

3SK35R 

3050/221 

3BZ61-OR 

3051/156 

3J60 

3638/5402 

3L4-6013-56 

3083/197 

3N187 

3065/222 

3R91A 

3421/5155A 

3SK35Y 

3050/221 

3BZ61-Y 

3051/156 

3J100 

3638/5402 

3L4-6013-58 

3084 

3N200 

3991/454 

3R91B 

3421/5155A 

3SK37 

3050/221 

3C1 

3609/5986 

3JC12 

7042/5842 

3L4-6013-6 

3084 

3N201 

3991/454 

3R100 

3422/5156A 

3SK37H 

3050/221 

3C2 

3609/5986 

3JZ61 

3051/156 

3L4-6013-8 

3084 

3N201A 

3991/454 

3R100A 

3422/5156A 

3SK37L 

3050/221 

3C4 

3608/5990 

3JZ61-A 

3051/156 

3L4-6015-01 

3444/123A 

3N202 

3991/454 

3R100B 

3422/5156A 

3SK38 

3531 

3C6 

3501/5994 

3JZ61-B 

3051/156 

3L4-6017-01 

3466/159 

3N203 

3991/454 

3R110 

3423/5157A 

3SK38A 

3531 

3C10 

7202/6002 

3JZ61-C 

3051/156 

3L4-6020-01 

3710/238 

3N204 

3991/454 

3R110A 

3423/5157A 

3SK38B 

3531 

3C38 (TRANS) 

3452/108 

3JZ61-D 

3051/156 

3L4-6021-01 

3948/247 

3N205 

3991/454 

3R110B 

3423/5157A 

3SK38C 

3531 

3C50 

3584/5862 

3JZ61-K 

3051/156 

3L4-6503-1 

3050/221 

3N206 

3991/454 

3R120 

3424/5158A 

3SK38D 

3531 

3C50R 

3517/5883 

3JZ61-L 

3051/156 

3L4-6503-2 

3050/221 

3N211 

3187 

3R120A 

3424/5158A 

3SK38E 

3531 

3C60 

7042/5842 

3JZ61-OR 

3051/156 

3L4-7004-1 

3628/6402 

3N212 

3187 

3R120B 

3424/5158A 

3SK38F 

3531 

3C60R 

3517/5883 

3JZ61-Y 

3051/156 

3L4-9002-01 

3140/786 

3N213 

3187 

3R130 

3425/5159A 

3SK38G 

3531 

3C70 

3516/5846 

3K15 

3950/5400 

3L4-9002-1 

3140/786 

3N246 

3105 

3R130A 

3425/5159A 

3SK38GN 

3531 

3C80 

3516/5846 

3K021 

3012/105 

3L4-9004-05 

9029 

3N247 

3105 

3R130B 

3425/5159A 

3SK38GR 

3531 

3C90 

7048/5848 

3L4-2001-1 

3088 

3L4-9004-4 

3172/743 

3N248 

3105 

3R140 

3426/5160A 

3SK38H 

3531 

3C90R 

7049/5849 

3L4-2001-1A 

3088 

3L4-9006-51 

3129/726 

3N249 

3106/5304 

3R140A 

3426/5160A 

3SK38J 

3531 

3C100 

7048/5848 

3L4-2001-3 

3100/519 

3L4-9007 

3375/737 

3N250 

3676/5305 

3R140B 

3426/5160A 

3SK38K 

3531 

3C100R 

7049/5849 

3L4-2001-4 

3100/519 

3L4-9007-01 

3375/737 

3N251 

3677/5306 

3R150 

3427/5161A 

3SK38L 

3531 

3C-410 

3721/100 

3L4-2003-1 

3088 

3L4-9007-1 

3375/737 

3N252 

3107/5307 

3R150A 

3427/5161A 

3SK38M 

3531 

3C6030 

3950/5400 

3L4-2003-3 

3100/519 

3L4-9007-51 

3375/737 

3N253 

3647/167 

3R150B 

3427/5161A 

3SK380 

3531 

3C6100 

6754/5454 

3L4-2003-4 

3088 

3L4-9020 

3852/1232 

3N254 

3647/167 

3R160 

3428/5162A 

3SK380R 

3531 

3CA3 

3756/508 

3L4-2203-3 

3100/519 

3L4-9020-1 

3852/1232 

3N255 

3647/167 

3R160A 

3428/5162A 

3SK38R 

3531 

3CC13 

3500/5882 

3L4-3001-1 

3100/519 

3L1030 

3950/5400 

3N256 

3648/168 

3R160B 

3428/5162A 

3SK38X 

3531 

3CD13 

3517/5883 

3L4-3001-5 

3031A 

3L2015 

3950/5400 

3N257 

3678/169 

3R180 

3430/5164A 

3SK38Y 

3531 

3CN3 

3756/508 

3L4-3001-7 

3100/519 

3L46012-8 

3041 

3N258 

3649/170 

3R180A 

3430/5164A 

3SK39 

3065/222 

3CS1 

3016 

3L4-3001-8 

3031A 

3L49007-51 

3375/737 

3N259 

3649/170 

3R180B 

3430/5164A 

3SK39E 

3050/221 

3CS2 

3016 

3L4-3002-10 

3100/519 

3LB-0650 TRANS 

3893/152 

3NC12 

7048/5848 

3R200 

3432/5166A 

3SK39(P) 

3050/221 

3CU3 

3756/508 

3L4-3002-25 

3100/519 

3LC12 

3516/5846 

3NV15 

3925/525 

3R200A 

3432/5166A 

3SK39A 

3050/221 

3CY3 

3758/510 

3L4-3002-31 

3100/519 

3LF11 

3517/5883 

3R7.5 

3387/5121A 

3R200B 

3432/5166A 

3SK39B 

3050/221 

3CZ3 

3756/508 

3L4-3002-32 

3100/519 

3LF11A 

3517/5883 

3R7.5A 

3387/5121A 

3RC3/A 

3943/5485 

3SK390 

3065/222 

3DB3 

3758/510 

3L4-3002-7 

3088 

3LF11B 

3517/5883 

3R7.5B 

3387/5121A 

3S1E 

9004/5801 

3SK39Q 

3065/222 

3DC3 

3758/510 

3L4-3503-1 

3126 

3LF11C 

3517/5883 

3R8.2 

3388/5122A 

3S2E 

9005/5802 

3SK39R 

3065/222 

30J3 

3758/510 

3L4-3503-5 

3126 

3LF11D 

3517/5883 

3R8.2A 

3388/5122A 

3S3E 

9006/5803 

3SK40 

3050/221 

3DR3 

3761/514 

3L4-3503-6 

3327/614 

3LZ61 

3051/156 

3R8.2B 

3388/5122A 

3S004 

3019 

3SK40L 

3050/221 

3DS1 

3016 

3L4-3503-7 

3327/614 

3LZ61-A 

3051/156 

3R9.1 

3390/5124A 

3S5E 

9008/5805 

3SK40M 

3050/221 

3DS2 

3016 

3L4-3505-2 

3059/138A 

3LZ61-B 

3051/156 

3R9.1A 

3390/5124A 

3S05E 

9003/5800 

3SK40ML 

3050/221 

3DS3 

3761/514 

3L4-3505-3 

3059/138A 

3LZ61-C 

3051/156 

3R9.1B 

3390/5124A 

3S6E 

3848/5806 

3SK41 

3834/132 

30Z61 

3051/156 

3L4-3506-12 

3334/5071A 

3LZ61-D 

3051/156 

3R10 

3391/5125A 

3S30B 

3448 

3SK41 C 

3834/132 

3DZ61-A 

3051/156 

3L4-3506-2 

3058/137A 

3LZ61-K 

3051/156 

3R10A 

3391/5125A 

3SA968A 

3930 

3SK41L 

3834/132 

3DZ61-B 

3051/156 

3L4-3506-21 

3057/136A 

3LZ61-L 

3051/156 

3R10B 

3391/5125A 

3SB50 

3985/5312 

3SK41M 

3834/132 

3DZ61-C 

3051/156 

3L4-3506-29 

3063/145A 

3LZ61-OR 

3051/156 

3R11 

3392/5126A 

3SB100 

3985/5312 

3SK44 

3448 

3DZ61-D 

3051/156 

3L4-3506-31 

3056/135A 

3LZ61-Y 

3051/156 

3R11A 

3392/5126A 

3SB200 

3986/5313 

3SK44-BL 

3448 

30Z61-K 

3051/156 

3L4-3506-40 

3751/5075A 

3M320T5.0 

3671/961 

3R11B 

3392/5126A 

3SB346K 

3004/102A 

3SK44-R 

3448 

3DZ61-L 

3051/156 

3L4-3506-7 

3136/5072A 

3MA 

3066/118 

3R12 

3393/5127A 

3SB395L 

3004/102A 

3SK44-W 

3448 

3DZ61-OR 

3051/156 

3L4-6001-01 

3027/130 

3MC 

3007 

3R12A 

3393/5127A 

3SB400 

3987/5314 

3SK44A 

3448 

3DZ61-Y 

3051/156 

3L4-6005-01 

3054/196 

3MS5 

3016 

3R12B 

3393/5127A 

3SB600 

3988/5315 

3SK44B 

3448 

3E-2 

3444/123A 

3L4-6005-1 

3893/152 

3MS10 

3016 

3R13 

3394/5128A 

3SB629 

3016 

3SK44C 

3448 

3E2(RECTIFIER) 

9005/5802 

3L4-6005-2 

3190/184 

3MS20 

3016 

3R13A 

3394/5128A 

3SB800 

3989/5316 

3SK44D 

3448 

3E-3 

3444/123A 

3L4-6005-3 

3190/184 

3MS30 

3016 

3R13B 

3394/5128A 

3SK14 

3990/220 

3SK44G 

3448 

3E05 

9003/5800 

3L4-6005-5 

3893/152 

3MS40 

3016 

3R15 

3396/5130A 

3SK20H 

3112 

3SK44GR 

3448 

3E6 

3848/5806 

3L4-6005-55 

3893/152 

3MS50 

3016 

3R15A 

3396/5130A 

3SK21H 

3112 

3SK44J 

3448 

3E8 

9009/5808 

3L4-6006-1 

3021/124 

3N21 

3123 

3R15B 

3396/5130A 

3SK22 

3116 

3SK44K 

3448 

3E10 

9010/5809 

3L4-6007-02 

3444/123A 

3N22 

3011 

3R16 

3397/5131A 

3SK22-Y 

3116 

3SK44L 

3448 

3ES1 

3016 

3L4-6007-03 

3444/123A 

3N22A 

3011 

3R16A 

3397/5131A 

3SK22A 

3116 

3SK44M 

3448 

3ES2 

3016 

3L4-6007-04 

3444/123A 

3N23 

3011 

3R16B 

3397/5131A 

3SK22B 

3116 

3SK440R 

3448 

3F20D-C 

3051/156 

3L4-6007-08 

3444/123A 

3N23A 

3011 

3R18 

3399/5133A 

3SK22BL 

3116 

3SK44R 

3448 

3F30(SCR) 

3950/5400 

3L4-6007-09 

3444/123A 

3N23A-14 

3011 

3R18A 

3399/5133A 

3SK22C 

3116 

3SK44W 

3448 

3F50 

3500/5882 

3L4-6007-1 

3444/123A 

3N23B 

3011 

3R18B 

3399/5133A 

3SK22D 

3116 

3SK44Y 

3448 

3F50D 

3584/5862 

3L4-6007-10 

3018 

3N23B-14 

3011 

3R20 

3401/5135A 

3SK22GN 

3116 

3SK45 

3065/222 

3F60 RECT 

7042/5842 

3L4-6007-11 

3018 

3N23C 

3011 

3R20A 

3401/5135A 

3SK22GR 

3116 

3SK45-B 

3065/22: 

3F60(SCR) 

3638/5402 

3L4-600M2 

3018 

3N23C-14 

3011 

3R20B 

3401/5135A 

3SK22R 

3116 

3SK45-B-09 

3065/22: 

3F600 RECT 

7042/5842 

3L4-6007-13 

3018 

3N29 

3011 

3R22 

3402/5136A 

3SK22Y 

3116 

3SK45B 

3065/22: 

3F80 

3516/5846 

3L4-6007-14 

3018 

3N29-14 

3011 

3R22A 

3402/5136A 

3SK23 

3116 

3SK45B09 

3065/22: 

3F100 RECT 

7048/5848 

314-6007-19 

3018 

3N30 

3011 

3R22B 

3402/5136A 

3SK28 

3116 

3SK48 

3050/22' 

3F lOO(SCR) 

3638/5402 

3L4-6007-2 

3444/123A 

3N30-14 

3011 

3R24 

3403/5137A 

3SK28A 

3116 

3SK49 

3050/22' 


20 




3SK49Q—4-686232-3 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3SK49Q 

3065/222 

3TZ16B 

3397/5131A 

3TZ110 

3423/5157A 

3VR43B 

3411/5145A 

4-65C17-1 

3009 

4-2021 

3113/516 

3SK59 

3050/221 

3TZ16C 

3397/5131A 

3TZ110A 

3423/5157A 

3VR47 

3412/5146A 

4-66-1A7-1 

3003 

4-2021-04170 

9075/166 

3SK59BL 

3050/221 

3TZ17 

3398/5132A 

3TZ110B 

3423/5157A 

3VR47A 

3412/5146A 

4-66-2A7-1 

3004/102A 

4-2021-04570 

3043 

3SK59GR 

3050/221 

3TZ17A 

3398/5132A 

3TZ110C 

3423/5157A 

3VR47B 

3412/5146A 

4-66-3 A7-1 

3004/102A 

4-2021-04870 

3043 

3SK59Y 

3050/221 

3TZ17B 

3398/5132A 

3TZ110D 

3423/5157A 

3VR51 

3413/5147A 

4-74-3A7-1 

3005 

4-2021-04970 

3017B/117 

3SK73 

3065/222 

3TZ17C 

3398/5132A 

3TZ120 

3424/5158A 

3VR51A 

3413/5147A 

4-77A17-1 

3012/105 

4-2021-05000 

3100/519 

3SK390 

3065/222 

3TZ17D 

3398/5132A 

3TZ120A 

3424/5158A 

3VR51B 

3413/5147A 

4-77B17-1 

3013 

4-202.1-05070 

3113/516 

3SK490 

3116 

3TZ18 

3399/5133A 

3TZ120B 

3424/5158A 

3VR56 

3414/5 MSA 

4-77C17-1 

3014 

4-2021-05470 

3059/138A 

3SM4 

9007/5804 

3TZ18A 

3399/5133A 

3TZ120C 

3424/5158A 

3VR56A 

3414/5148A 

4-082-664-0001 

3023/704 

4-2021-05870 

3087 

3T201 

3861/101 

3TZ18B 

3399/5133A 

3TZ120D 

3424/5158A 

3VR56B 

3414/5148A 

4-84A17-1 

3009 

4-2021-06970 

3043 

3T202 

3861/101 

3TZ18C 

3399/5133A 

3TZ130 

3425/5159A 

3VR62 

3416/5150A 

4-88A17-1 

3717/121 

4-2021-07370 

3068/503 

3T203 

3861/101 

3TZ18D 

3399/5133A 

3TZ130A 

3425/5159A 

3VR62A 

3416/5150A 

4-88B17-1 

3006/160 

4-2021-07470 

3100/519 

3T501 

3016 

3TZ19 

3400/5134A 

3TZ130B 

3425/5159A 

3VR62B 

3416/5150A 

4-88C17-1 

3005 

4-2021-07570 

3067/502 

3T502 

3017B/117 

3TZ19A 

3400/5134A 

3TZ130C 

3425/5159A 

3VR67 

3417/5151A 

4-92-1A7-1 

3012/105 

4-2021-07670 

3100/519 

3T503 

3016 

3TZ19B 

3400/5134A 

3TZ130D 

3425/5159A 

3VR67A 

3417/5151A 

4-142 

. 3052 

4-2021-07970 

3843 

3T504 

3016 

3TZ19C 

3400/5134A 

3TZ140 

3426/5160A 

3VR67B 

3417/5151A 

4-142-1 SEARS 

3845/176 

4-2021-08070 

3108/505 

3T505 

3017B/117 

3TZ19D 

3400/5134A 

3TZ140A 

3426/5160A 

3VR68 

3417/5151A 

4-202A16 

3088 

4-2021-08570 

3336/5080A 

3T506 

3017B/117 

3TZ20 

3401/5135A 

3TZ140B 

3426/5160A 

3VR68A 

3417/5151A 

4-202R101 

3031A 

4-2021-09370 

3017B/117 

3T507 

3032A 

3TZ20A 

3401/5135A 

3TZ140C 

3426/5160A 

3VR68B 

3417/5151A 

4-279 

3008 

4-2021-10270 

3311 

3T508 

3032A 

3TZ20B 

3401/5135A 

3TZ140D 

3426/5160A 

3VR75 

3418/5152A 

4-280 

3008 

4-2021-10470 

3843 

3T509 

3033 

3TZ20C 

3401/5135A 

3TZ150 

3427/5161A 

3VR75A 

3418/5152A 

4-282 

3088 

4-2021-14970 

3843 

3T510 

3033 

3TZ20D 

3401/5135A 

3TZ150A 

3427/5161A 

3VR75B 

3418/515 2A 

4-397 

3024/128 

4-2021-15770 

3843 

3TE120 

3036 

3TZ22 

3402/5136A 

3TZ150B 

3427/5161A 

3VR82 

3419/5153A 

4-398 

3024/128 

4-2021/04770 

3088 

3TE140 

3027/130 

3TZ22A 

3402/5136A 

3TZ150C 

3427/5161A 

3VR82A 

3419/5153A 

4-399 

3452/108 

4-2060-02300 

3102/710. 

3TE230 

3027/130 

3TZ22B 

3402/5136A 

3TZ150D 

3427/5161A 

3VR82B 

3419/5153A 

4-400 

3452/108 

4-2060-02400 

3102/710 

3TE240 

3027/130 

3TZ22C 

3402/5136A 

3TZ160 

3428/5162A 

3VR90 

3421/5155A 

4-432 

3006/160 

4-2060-02600 

3284/1080 

3TX003 

3027/130 

3TZ22D 

3402/5136A 

3TZ160A 

3428/5162A 

3VR90A 

3421/5155A 

4-433 

3452/108 

4-2060-02900 

3284/1080 

3TX004 

3027/130 

3TZ24 

3403/5137A 

3TZ160B 

3428/5162A 

3VR90B 

3421/5155A 

4-434 

3452/108 

4-2060-03900 

3284/1080 

3TZ3.6 

3378/5112A 

3TZ24A 

3403/5137A 

3TZ160C 

3428/5162A 

3VR91 

3421/515 5A 

4-435 

3009 

4-2060-04000 

3072/712 

3TZ3.6A 

3378/5112A 

3TZ24B 

3403/5137A 

3TZ160D 

3428/5162A 

3VR91A 

3421/5155A 

4-436 

3057/136A 

4-2060-04600 

3072/712 

3TZ3.6B 

3378/5112A 

3TZ24C 

3403/5137A 

3TZ180 

3430/5164A 

3VR91B 

3421/5155A 

4-437 

3126 

4-2060-05200 

3290/1159 

3TZ3.6C 

3378/5112A 

3TZ24D 

3403/5137A 

3TZ180A 

3430/5164A 

3VR100 

3422/5156A 

4-443 

3452/108 

4-2060-07500 

3289/1158 

3TZ3.6D 

3378/5112A 

3TZ27 

3405/5139A 

3TZ180B 

. 3430/5164A 

3VR100A 

3422/5156A 

4-464 

3893/152 

4-2060-09100 

3475/1050 

3TZ3.9 

3379/51 13A 

3TZ27A 

3405/5139A 

3TZ180C 

3430/5164A 

3VR100B 

3422/5156A 

4-0485 

3452/108 

4-2060-09200 

3167/738 

3TZ3.9A 

3379/51 13A 

3TZ27B 

3405/5139A 

3TZ1800 

3430/5164A 

3VR110 

3423/5157A 

4-00535-06 

3018 

4-2060-09700 

3167/738 

3TZ3.9B 

3379/51 13A 

3TZ27C 

3405/5139A 

3TZ200 

3432/5166A 

3VR110A 

3423/5157A 

4-850 

3018 

4-2060-09800 

3480/1178 

3TZ3.9C 

3379/5113A 

3TZ27D 

3405/5139A 

3TZ200A 

3432/5166A 

3VR110B 

3423/5157A 

4-851 

3124/289 

4-2061-05370 

3711/1109 

3TZ3.9D 

3379/5113A 

3TZ30 

3407/5141A 

3TZ200B 

3432/5166A 

3VR120 

3424/5158A 

4-852 

3088 

4-2073 

3008 

3TZ4.3 

3380/51 14A 

3TZ30A 

3407/5141A 

3TZ200C 

3432/5166A 

3VR120A 

3424/5158A 

4-853 

3088 

4-3033 

3100/519 

3TZ4.3A 

3380/51 14A 

3TZ30B 

3407/5141A 

3TZ200D 

3432/5166A 

3VR120B 

3424/5158A 

4-854 

3088 

4-3034 

3100/519 

3TZ4.3B 

3380/5114A 

3TZ30C 

3407/5141A 

3VR5.6 

3383/5117A 

3VR130 

3425/5159A 

4-855 

3088 

4-5145 

3444/123A 

3TZ4.3C 

3380/5114A 

3TZ30D 

3407/5141A 

3VR5.6A 

3383/5117A 

3VR130A 

3425/5159A 

4-857 

3088 

4-05737 

3039/316 

3TZ4.3D 

3380/5114A 

3TZ33 

3408/5142A 

3VR5.6B 

3383/5117A 

3VR130B 

3425/5159A 

4-1520-00150 

3153/1027 

4-06141-001 

3122 

3TZ4.7A 

3381/5115A 

3TZ33A 

3408/5142A 

3VR6 

3384/5118A 

3VR150 

3427/5161A 

4-1540-1 1510 

3707/1237 

4-18341 

3126 

3TZ4.7B 

3381/5115A 

3TZ33B 

3408/5142A 

3VR6.2 

3385/5119A 

3VR150A 

3427/5161A 

4-1544 

3124/289 

4-68681-2 

3004/102A 

3TZ4.7C 

3381/5115A 

3TZ33C 

3408/5142A 

3VR6.2A 

3385/5119A 

3VR150B 

3427/5161A 

4-1545 

3444/123A 

4-68681-3 

3004/102A 

3TZ4.7D 

3381/5115A 

3TZ33D 

3408/5142A 

3VR6.2B 

3385/5119A 

3VR160 

3428/5162A 

4-1546 

3123 

4-68682-3 

3444/123A 

3TZ4.M 

3381/5115A 

3TZ36 

3409/5143A 

3VR6.8 

3386/5120A 

3VR160A 

3428/5162A 

4-1724 

3100/519 

4-68687-3 

3017B/117 

3TZ5.1 

3382/5116A 

3TZ36A 

3409/5143A 

3VR6.8A 

3386/5120A 

3VR160B 

3428/5162A 

4-1726 

3100/519 

4-68689-3 

3031A 

3TZ5.1A 

3382/5116A 

3TZ36B 

3409/5143A 

3VR6.8B 

3386/5120A 

3VR180 

3430/5164A 

4-1790 

3444/123A 

4-68695-3 

3452/108 

3TZ5.1B 

3382/5116A 

3TZ36C 

3409/5143A 

3VR6A 

3384/5118A 

3VR180A 

3430/5164A 

4-1791 

3245/199 

4-68697-3 

3032A 

3TZ5.1C 

3382/5116A 

3TZ36D 

3409/5143A 

3VR6B 

3384/5118A 

3VR180B 

3430/5164A 

4-1792 

3137/192A 

4-86130-3 

3194/286 

3TZ5.1D 

3382/5116A 

3TZ39 

3410/5144A 

3VR7.5 

3387/5121A 

3VR200 

3432/5166A 

4-1807 

3311 

4-684120-3 

3452/108 

3TZ5.6 

3383/5117A 

3TZ39A 

3410/5144A 

3VR7.5B 

3387/5121A 

3VR200A 

3432/5166A 

4-1848 

3840/131MP 

4-685285-3 

3452/108 

3TZ5.6A 

3383/5117A 

3TZ39B 

3410/5144A 

3VR8.2 

3388/5122A 

3VR200B 

3432/5166A 

4-2020 

3087 

4-686105-3 

3031A 

3TZ5.6B 

3383/5117A 

3TZ39C 

3410/5144A 

3VR8.2A 

3388/5122A 

3VR715A 

3387/5121A 

4-2020-0500 

3098/150A 

4-686106-3 

3032A 

3TZ5.6C 

3383/5117A 

3TZ43 

341 1/5145A 

3VR8.2B 

‘ 3388/5122A 

3Z6.8 

3386/5120A 

4-2020-0600 

3788/5022A 

4-686107-3 

3452/108 

3TZ5.6D 

3383/5117A 

3TZ43A 

341 1/5145A 

3VR8.5 

3389/5123A 

3Z6.8A 

3386/5120A 

4-2020-03173 

3311 

4-686108-3 

3452/108 

3TZ6.2C 

3385/5119A 

3TZ43B 

341 1/5145A 

3VR8.5A 

3389/5123A 

3Z6.8B 

3386/5120A 

4-2020-03200 

3032A 

4-686112-3 

3452/108 

3TZ6.2D 

3385/5119A 

3TZ43C 

3411/5145A 

3VR8.5B 

3389/5123A 

3Z9.0 

3390/5124A 

4-2020-03500 

3087 

4-686114-3 

3452/108 

3TZ6.8 

3386/5120A 

3TZ43D 

341 1/5145A 

3VR9.1 

3390/5124A 

3Z9.0A 

3390/5124A 

4-2020-03600 

3087 

4-686116-3 

3017B/117 

3TZ6.8A 

3386/5120A 

3TZ47 

3412/5146A 

3VR9.1A 

3390/5124A 

3Z9.0B 

3390/5124A 

4-2020-03700 

3043 

4-686118-3 

3452/108 

3TZ6.8B 

3386/5120A 

3TZ47A 

3412/5146A 

3VR9.1B 

3390/5124A 

3Z12 

3393/5127A 

4-2020-03800 

3043 

4-686119-3 

3452/108 

3TZ6.8C 

3386/5120A 

3TZ47B 

3412/5146A 

3VR10 

3391/5125A 

3Z12A 

3393/5127A 

4-2020-03900 

3032A 

4-686120-3 

3452/108 

3TZ6.8D 

3386/5120A 

3TZ47C 

3412/5146A 

3VR10A 

3391/5125A 

3Z12B 

3393/5127A 

4-2020-05000 

3119/113 

4-686126-3 

3452/108 

3TZ7.5 

3387/5121A 

3TZ47D 

3412/5146A 

3VR10B 

3391/5125A 

3Z15 

3396/5130A 

4-2020-05200 

3032A 

4-686127-3 

3452/108 

3TZ7.5A 

3387/5121A 

3TZ50 

3413/5147A 

3VR11 

3392/5126A 

3Z15A 

3396/5130A 

4-2020-05400 

3119/113 

4-686130-3 

3026 

3TZ7.5B 

3387/5121A 

3TZ50A 

3413/5147A 

3VR11A 

3392/5126A 

3Z15B 

3396/5130A 

4-2020-05600 

3087 

4-686131-3 

3452/108 

3TZ7.5C 

3387/5121A 

3TZ50B 

3413/5147A 

3VR11B 

3392/5126A 

3Z18 

3399/5133A 

4-2020-05800 

3100/519 

4-686132-3 

3444/123A 

3TZ7.5D 

3387/5121A 

3TZ50C 

3413/5147A 

3VR12 

3393/5127A 

3Z18A 

3399/5133A 

4-2020-06100 

3100/519 

4-686139-3 

3032A 

3TZ8.2 

3388/5122A 

3TZ50D 

3413/5147A 

3VR12A 

3393/5127A 

3Z18B 

3399/5133A 

4-2020-06200 

3100/519 

4-686140-3 

3452/108 

3TZ8.2A 

3388/5122A 

3TZ51 

3413/5147A 

3VR12B 

3393/5127A 

3Z21 

3401/5135A 

4-2020-06300 

3109/119 

4-686143-3 

3444/123A 

3TZ8.2B 

3388/5122A 

3TZ51A 

3413/5147A 

3VR13 

3394/5128A 

3Z21A 

3401/5135A 

4-2020-06400 

3100/519 

4-686144-3 

3444/123A 

3TZ8.2C 

3388/5122A 

3TZ51B 

3413/5147A 

3VR13A 

3394/5128A 

3Z21B 

3401/5135A 

4-2020-06500 

3130 

4-686145-3 

3040 

3TZ8.2D 

3388/5122A 

3TZ51C 

3413/5147A 

3VR13B 

3394/5128A 

3Z24 

3403/5137A 

4-2020-06600 

3093 

4-686147-3 

3017B/117 

3TZ9.1 

3390/5124A 

3TZ51D 

3413/5147A 

3VR15 

3396/5130A 

3Z24A 

3403/5137A 

4-2020-06700 

3032A 

4-686148-3 

3017B/117 

3TZ9.1A 

3390/5124A 

3TZ56 

3414/5148A 

3VR15A 

3396/5130A 

3Z24B 

3403/5137A 

4-2020-07300 

3016 

4-686149-3 

3016 

3TZ9.1B 

3390/5124A 

3TZ56A 

3414/5148A 

3VR15B 

3396/5130A 

3Z27 

3405/5139A 

4-2020-07500 

3058/137A 

4-686150-3 

3017B/117 

3TZ9.1C 

3390/5124A 

3TZ56B 

3414/5148A 

3VR16 

3397/5131A 

3Z27A 

3405/5139A 

4-2020-07600 

3031A 

4-686151-3 

3017B/117 

3TZ9.1D 

3390/5124A 

3TZ56C 

3414/5148A 

3VR16A 

3397/5131A 

3Z27B 

3405/5139A 

4-2020-07601 

3016 

4-686163-3 

3004/102A 

3TZ10 

3391/5125A 

3TZ56D 

3414/5148A 

3VR16B 

3397/5131A 

3Z30 

3407/5141A 

4-2020-07700 

3016 

4-686169-3 

3452/108 

3TZ10A 

3391/5125A 

3TZ62 

3416/5150A 

3VR18 

3399/5133A 

3Z30A 

3407/5141A 

4-2020-07800 

3130 

4-686170-3 

3025/129 

3TZ10B 

3391/5125A 

3TZ62A 

3416/5150A 

3VR18A 

3399/5133A 

3Z30B 

3407/5141A 

4-2020-07801 

3130 

4-686171-3 

3452/108 

3TZ10C 

3391/5125A 

3TZ62B 

3416/5150A 

3VR18B 

3399/5133A 

3Z33 

3408/5142A 

4-2020-07900 

3119/113 

4-686172-3 

3452/108 

3TZ10D 

3391/5125A 

3TZ62C 

3416/5150A 

3VR20 

3401/5135A 

3Z33A 

3408/5142A 

4-2020-08000 

3033 

4-686173-3 

' 3444/123A 

3TZ11 

3392/5126A 

3TZ62D 

3416/5150A 

3VR20A 

3401/5135A 

3Z33B 

3408/5142A 

4-2020-08001 

3016 

4-686177-3 

3017B/117 

3TZ11A 

3392/5126A 

3TZ68 

3417/5151A 

3VR20B 

3401/5135A 

3Z36 

3409/5143A 

4-2020-08500 

3032A 

4-686179-3 

3032A 

3TZ11B 

3392/5126A 

3TZ68A 

3417/5151A 

3VR22 

3402/5136A 

3Z36A 

3409/5143A 

4-2020-08600 

3088 

4-686182-3 

3024/128 

3TZ11C 

3392/5126A 

3TZ68B 

3417/5151A 

3VR22A 

3402/5136A 

3Z36B 

3409/5143A 

4-2020-09200 

3752/5077A 

4-686183-3 

3444/123A 

3TZ12 

3393/5127A 

3TZ68C 

3417/5151A 

3VR22B 

3402/5136A 

3/4Z12D10 

3062/142A 

4-2020-09400 

3109/119 

4-686184-3 

3311 

3TZ12A 

3393/5127A 

, 3TZ68D 

3417/5151A 

3VR24 

3403/5137A 

3/4Z12D5 

3062/142A 

4-2020-10100 

3100/519 

4-686186-3 

3311 

3TZ12B 

3393/5127A 

3TZ75 

34.18/5152A 

3VR24A 

3403/5137A 

3/S 4 

9007/5804 

4-2020-11300 

3334/5071A 

4-686189-3 

3031A 

3TZ12C 

3393/5127A 

3TZ75A 

3418/5152A 

3VR24B 

3403/5137A 

4-4A-1A7-1 

3009 

4-2020-11900 

3752/5077A 

4-686195-3 

3004/102A 

3TZ12D 

3393/5127A 

3TZ75B 

3418/5152A 

3VR27 

3405/5139A 

4-6B-3A7-1 

3015 

4-2020-12000 

3752/5077A 

4-686196-3 

3004/102A 

3TZ13 

3394/5128A 

3TZ75C 

3418/5152A 

3VR27A 

3405/5139A 

4-007 

3157/703A 

4-2020-12300 

3092/141A 

4-686199-3 

3031A 

3TZ13A 

3394/5128A 

3TZ75D 

3418/5152A 

3VR27B 

3405/5139A 

4-008 

3157/703A 

4-2020-12400 

3062/142A 

4-686201-3 

3311 

3TZ13B 

3394/5128A 

3TZ82 

3419/5153A 

3VR30 

3407/5141A 

4-8P-2A7-1 

3004/102A 

4-2020-13300 

3337/5085A 

4-686207-3 

3452/108 

3TZ13C 

3394/5128A 

3TZ82A 

3419/5153A 

3VR30A 

3407/5141A 

4-009 

9014/720 

4-2020-13600 

3017B/117 

4-686208-3 

3452/108 

3TZ13D 

3394/5128A 

3TZ82B 

3419/5153A 

3VR30B 

3407/5141A 

4-9L-4A7-1 

3003 

4-2020-14000 

3099/151A 

4-686209-3 

3452/108 

3TZ14 

3395/5129A 

3TZ82C 

3419/5153A 

3VR33 

3408/5142A 

4-12-1A7-1 

3124/289 

4-2020-14100 

3346/5096A 

4-686210-3 

3045/225 

3TZ14A 

3395/5129A 

3TZ82D 

3419/5153A 

3VR33A 

3408/5142A 

4-14A17-1 

3009 

4-2020-14400 

3130 

4-686212-3 

3031A 

3TZ14B 

3395/5129A 

3TZ91 

3421/5155A 

3VR33B 

3408/5142A 

4-46 

3122 

4-2020-14500 

3017B/117 

4-686213-3 

3009 

3TZ14C 

3395/5129A 

3TZ91A 

3421/5155A 

3VR36 

3409/5143A 

4-47 

3122 

4-2020-14600 

3130 

4-686224-3 

3452/108 

3TZ15 

3396/5130A 

3TZ91B 

3421/5155A 

3VR36A 

3409/5143A 

4-48 

3052 

4-2020-15100 

3130 

4-686226-3 

3026 

3TZ15A 

3396/5130A 

3TZ91C 

3421/5155A 

3VR36B 

3409/5143A 

4-48(SEARS) 

3086/226MP 

4-2020-15600 

3100/519 

4-686227-3 

3067/502 

3TZ15B 

3396/5130A 

3TZ100 

3422/5156A 

3VR39 

3410/5144A 

4-65-1A7-1 

3006/160 

4-2020-20900 

’3843 

4-686228-3 

3452/108 

3TZ15C 

3396/5130A 

3TZ100A 

3422/5156A 

3VR39A 

3410/5144A 

4-65-2A7-1 

3010 

4-2020-22900 

3925/525 

4-686229-3 

3025/129 

3TZ15D 

3396/5130A 

3TZ100B 

3422/5156A 

3VR39B 

3410/5144A 

4-65-4A7-1 

3011 

4-2020-23000 

3843 

4-686230-3 

3025/129 

3TZ16 

3397/5131A 

3TZ100C 

3422/5156A 

3VR43 

3411/5145A 

4-65A17-1 

3007 

4-2020-23200 

3843 

4-686231-3 

3444/123A 

3TZ16A 

3397/5131A 

3TZ100D 

3422/5156A 

3VR43A 

3411/5145A 

4-65B17-1 

3008 

4-2020-23300 

3925/525 

4-686232-3 

3040 
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4-686234-3—6D122R 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

4-686234-3 

3041 

4JA6MR700 

3017B/117 

5-30099.4 

3016 

5RC20 

3942/5483 

5ZS39B 

3410/514 4A 

6-9029-15E 

3444/123A 

4-686235-3 

3025/129 

4JA10DX3 

3016 

5-30106 1 

3016 

5RC25 

3943/5485 

5ZS43 

3411/5145A 

6-59010 

3016 

4-686238-3 

3025/129 

4JA10DX32 

3016 

5-30106 1001 

3033 

5RC30 

3943/5485 

5ZS43A 

3411/5145A 

6-1260039 

3008 

4-686244-3 

3452/108 

4JA10EX3 

3016 

5-30109 1 

3016 

5RC40 

3943/5485 

5ZS43B 

341 1/5145A 

6-1260039A 

3008 

4-686251-3 

3452/108 

4JA16MR700M 

3017B/117 

5-301 111 

3017B/117 

5RC40A 

3943/5485 

5ZS47 

3412/5146A 

6-6450036 

3444/123A 

4-686252-3 

3044/154 

4JA70MR700 

7356/6156 

5-30111.1001 

3031A 

5RC50 

3944/5487 

5ZS47A 

3412/5146A 

6-6666155A 

3722/102 

4-686256-1 

3008 

4JA211A 

3016 

5-30113 1 

3016 

5RC50A 

3944/5487 

5ZS47B 

3412/5146A 

6-6666158 

3717/121 

4-686256-2 

3008 

4JB2C6 

3089/112 

5-30119.1 

3068/503 

5RC50B 

3944/5487 

5ZS51 

3413/5147A 

6.2SR1 

3058/137A 

4-686256-3 

3008 

4JBC12 

3089/112 

5-30120.1 

3016 

5RC60 

3944/5487 

5ZS51A 

3413/5147A 

6.2SR1A 

3058/137A 

4-686257-3 

3444/123A 

4JD1A17 

3005 

5-30122.1 

3017B/117 

5RC60A 

3944/5487 

5ZS51B 

3413/5147A 

6.2SR2 

3058/137A 

4-3022861 

3452/108 

4JD1A73 

3004/102A 

5-30132.1 

3066/118 

5RCL15 

3942/5483 

5ZS60 

3809/5043A 

6.2SR2A 

3058/137A 

4-3023190 

3036 

4JD3B1 

3861/101 

5-30136.T 

3032A 

5RCL20 

3942/5483 

5ZS60A 

3809/5043A 

6.2SR3 

3058/137A 

4-3023212 

3444/123A 

4JX1A520 

3004/102A 

5-30307-07 

3841/294 

5TB2 

3942/5483 

5ZS60B 

3809/5043A 

6.2SR3A 

3058/137A 

4-3023221 

3444/123A 

4JX1A520B 

3004/102A 

5-70004503 

3020/123 

5TB3 

3943/5485 

5ZS68 

3417/5151A 

6.2SR4 

3058/137A 

4-3023222 

3025/129 

4JX1A520C 

3004/102A 

5-70005452 

3124/289 

5TB4 

3943/5485 

5ZS68A 

3417/5151A 

6.2SR4A 

3058/137A 

4-3023223 

3024/128 

4JX1A520D 

3005 

5-70005503 

3124/289 

5TB5 

3944/5487 

5ZS68B 

3417/5151A 

6A8-1 A 5L 

3007 

4-3023843 

3027/130 

4JX1A520E 

3005 

5-7000901504 

3124/289 

5TB6 

3944/5487 

5ZS75 

3418/5152A 

6A900 

7068/5868 

4-3023844 

3024/128 

4JX1A813 

3011 

5A1 

3016 

5ZS3.3 

3377/5111A 

5ZS75A 

3418/5152A 

6A1000 

7068/5868 

4-3025763 

3452/108 

4JX1C850 

3004/102A 

5A2 

3016 

5ZS3.3A 

3377/5111A 

5ZS75B 

3418/5152A 

6A10227 

3444/123A 

4-3025764 

3452/108 

4JX1C850A 

3005 

5 A3 

3016 

5ZS3.3B 

3377/5111A 

5ZS82 

3419/5153A 

6A10228 

3122 

4-3025765 

3452/108 

4JX1C1224 

3722/102 

5A4 

3016 

5ZS3.6A 

3378/5112A 

5ZS82A 

3419/5153A 

6A10422 

3444/123A 

4 3025766 

3444/123A 

4JX1E596 

3444/123A 

5A4D 

3016 

5ZS3.6B 

3378/5112A 

5ZS82B 

3419/5153A 

6A10423 

3444/123A 

4-3025767 

3452/108 

4JX1E821 

3004/102A 

5A4D-C 

3016 

5ZS3.9 

3379/5113A 

5ZS87 

3420/5154A 

6A10520 

3444/123A 

4-3025834 

3052 

4JX1E850 

3862/103 

5A5 

3017B/117 

5ZS39A 

3379/5113A 

5ZS87A 

3420/5154A 

6A10624 

3123 

4-3540012 

3016 

4JX2A60 

3005 

5A5D 

3017B/117 

5ZS4.3 

3380/5114A 

5ZS87B 

3420/5154A 

6A10851 

3444/123A 

4-8134842 

3044/154 

4JX2A601 

3862/103 

5A6 

3017B/117 

5ZS4.3A 

3380/5114A 

5ZS91 

3421/5155A 

6A10855 

3444/123A 

4-30203845 

3025/129 

4JX2A616 

3835/103A 

5A6D 

3017B/117 

5ZS4.3B 

3380/5114A 

5ZS91A 

3421/5155A 

6A11180 

3444/123A 

4-202104570 

3843 

4JX2A801 

3861/101 

5A6D-C 

3017B/117 

5ZS5.1 

3382/5116A 

5ZS91B 

3421 /5155A 

6A11223 

3338/5086A 

4-202104870 

3843 

4JX2A816 

3862/103 

5A8 

3032A 

5ZS5.1A 

3382/5116A 

5ZS100 

3422/5156A 

6A11301 

3008 

4A-1 

3009 

4JX2A822 

3862/103 

5A8D 

3032A 

5ZS5.1B 

3382/5116A 

5ZS100A 

3422/5156A 

6A11665 

3123 

4A-1 A 4-7B 

3009 

4JX7A972 

3444/123A 

5A8D-C 

3032A 

5ZS5.6 

3383/5117A 

5ZS100B 

3422/5156A 

6A11668 

3123 

4A-1-70 

3009 

4JX8D404 

3009 

5A10 

3033 

5ZS5.6A 

3383/5117A 

6-02 

3335/5079A 

6A12516 

3123 

4A-1-70-12 

3009 

4JX8P404 

3009 

5A10D 

3081/125 

5ZS5.6B 

3383/5117A 

6-04 

3335/5079A 

6A12677 

3452/108 

4 A-1-70-12-7 

3009 

4JX8P409 

3009 

5A10D-C 

3033 

5ZS6.0 

3384/5118A 

6-4 

3335/5079A 

6A12678 

3721/100 

4A-1-A-7B 

3717/121 

4JX16A567 

3444/123A 

5A15 

3950/5400 

5ZS6.0A 

3384/5118A 

6-04GRN 

3335/5079A 

6A12679 

3452/108 

4A-1A 

3009 

4JX16A667 

3444/123A 

5A-D 

3017B/117 

5ZS6.0B 

3384/51 18A 

6-04S1 

3335/5079A 

6A12681 

3444/123A 

4A-1A0 

3009 

4JX16A667-G 

3122 

5AA5-1 

3012/105 

5ZS6.2 

3385/5119A 

6-04S2 

3335/5079A 

6A12682 

3444/123A 

4A-1A0R 

3009 

4JX16A667G 

3444/123A 

5AD8 

3033 

5ZS6.2A 

3385/5119A 

6-05 

3335/5079A 

6A12683 

3444/123A 

4A-1A1 

3009 

4JX16A667R 

3444/123A 

5AD8DC 

3033 

5ZS6.2B 

3385/5119A 

6-05 F 

3335/5079A 

6A12725 

3444/123A 

4A-1A2 

3009 

4JX16A667Y 

3444/123A 

5AD10 

3033 

5ZS7.5 

3387/5121A 

6-05YEL 

3335/5079A 

6A12788 

3444/123A 

4A-1A3 

3009 

4JX16A667/0 

3122 

5AD10C 

3033 

5ZS7.5A 

3387/5121A 

6-11 

3335/5079A 

6A12789 

3444/123A 

4A-1A3P 

3009 

4JX16A667/R 

3122 

5AD10D 

3033 

5ZS7.5B 

3387/5121A 

6-13 

3004/102A 

6A12988 

3024/128 

4A-1A4 

3009 

4JX16A667/Y 

3122 

5B-1 

3311 

5ZS8.2 

3388/5122A 

6-19 

3335/5079A 

6A12989 

3004/102A 

4A-1A4-7 

3009 

4JX16A668 

3444/123A 

5B1 

3311 

5ZS8.2A 

3388/5122A 

6-30 

3335/5079A 

6A12990 

3004/102A 

4A-1A5 

3009 

4JX16A668G 

3444/123A 

5B2 

3051/156 

5ZS8.2B 

3388/5122A 

6-31 

3466/159 

6A12992 

3010 

4A-1A5L 

3009 

4JX16A668Y 

3444/123A 

5B-2-H5W SHARP 

3843 

5ZS8.7 

3389/5123A 

6-31A 

3466/159 

6A12993 

3862/103 

4A-1A6 

3009 

4JX16A668/G 

3122 

5B3 

3017B/117 

5ZS8.7A 

3389/5123A 

6-38 

3466/159 

6A16399 

3444/123A 

4A-1A6-4 

3009 

4JX16A668/0 

3122 

5B4 

3678/169 

5ZS8.7B 

3389/5123A 

6-38A 

3466/159 

6B-3 

3015 

4A-1A7 

3009 

4JX16A668/Y 

3122 

5B4 FW BRIDGE 

3678/169 

5ZS9.1 

3390/5124A 

6-040RNN 

3335/5079A 

6B-3 A 4-7B 

3015 

4A-1A7-1 

3009 

4JX16A669 

3444/123A 

5B-15H SHARP 

3843 

5ZS9.1A 

3390/5124A 

6-49 

3118 

6B-3-70 

3015 

4A-1A8 

3009 

4JX16A669G 

3444/123A 

5C004 

3591/960 

5ZS9.1B 

3390/5124A 

6-50 

3006/160 

6B-3-70-12 

3015 

4A-1A9 

3009 

4JX16A669Y 

3444/123A 

5C009 

3891/829 

5ZS10 

3391/5125A 

6-53 

3004/102A 

6B-3-70-12-7 

3015 

4A-1A9G 

3009 

4JX16A669/G 

3122 

5C010 

3147 

5ZS10A 

3391/5125A 

6-53A 

3004/102A 

6B-3A0 

3015 

4 A-1A19 

3009 

4JX16A669/Y 

3122 

5D1 

3016 

5ZS10B 

3391/5125A 

6-5 3 B 

3004/102A 

6B-3A 

3015 

4A-1A21 

3009 

4JX16A670 

3444/123A 

5D-5A-L 

3332/5068A 

5ZS11 

3392/5126A 

6-53 H 

3004/102A 

6B-3A0R 

3015 

4A-1A82 

3009 

4JX16A670B 

3444/123A 

5D46 

3087 

5ZS11A 

3392/5126A 

6-60 

3008 

6B-3A1 

3015 

4A-1AOR 

3717/121 

4JX16A670G 

3444/123A 

5E1 

3016 

5ZS11B 

3392/5126A 

6-60A 

3008 

6B-3A2 

3015 

4A8-1 A 5 

3007 

4JX16A670/G 

3122 

5E2 

3016 

5ZS12 

3393/5127A 

6-60B 

3008 

6B-3A3 

3015 

4-A8-1A7-1 

3007 

4JX16A6670 

3444/123A 

5E4 

3016 

5ZS12A 

3393/5127A 

6-60C 

3008 

6B-3A3P 

3015 

4A009 

3296/276 

4JX16A6680 

3444/123A 

5E5 

3017B/117 

5ZS12B 

3393/5127A 

6-60D 

3008 

6B-3A4 

3015 

4 A-10 

3009 

4JX16B670G 

3444/123A 

5E6 

3017B/117 

5ZS13 

3394/5128A 

6-60E 

3008 

6B-3A4-7 

3015 

4A-11 

3009 

4JX16B670R 

3444/123A 

5E8 

3033 

5ZS13A 

3394/5128A 

6-60F 

3008 

6B-3A4-7B 

3718/121MP 

4 A-12 

3009 

4JX16B670Y 

3444/123A 

5F15 

3501/5994 

5ZS13B 

3394/5128A 

6-60 P 

3008 

6B-3A5 

3015 

4 A-13 

3009 

4JX16B670/B 

3122 

5F20 

3501/5994 

5ZS14 

3395/5129A 

6-60X 

3123 

6B-3A5L 

3015 

4 A-14 

3009 

4JX16B670/G 

3122 

5G2 

3116 

5ZS14A 

3395/5129A 

6-61 

.3008 

6B3A5L 

3718/121MP 

4 A-15 

3009 

4JX16B670/R 

3122 

5G8 

3033 

5ZS14B 

3395/5129A 

6-61A 

3008 

6B-3A6 

3015 

4A-16 

3009 

4JX16B670/Y 

3122 

5G-D 

3311 

5ZS15 

3396/5130A 

6-6 IB 

3008 

6B-3A6-5 

3015 

4 A-17 

3009 

4JX16E3860 

3444/123A 

5GA 

3017B/117 

5ZS15A 

3396/5130A 

6-61C 

3008 

6B-3A7 

3015 

4 A-18 

3009 

4JX16E3890 

3444/123A 

5GB 

3100/519 

5ZS15B 

3396/5130A 

6-6 ID 

3008 

6B3A7 

3718/121 MP 

4 A-19 

3009 

4JX16E3960 

3444/123A 

5GD 

3016 

5ZS16 

3397/5131A 

6-6 IE 

3008 

6B-3A7-1 

3015 

4A162 

3501/5994 

4JX29A529 

3466/159 

5GF 

3031A 

5ZS16A 

3397/5131A 

6-6 IF 

3008 

6B3A8 

3718/121 MP 

4A232 

3501/5994 

4JX29A826 

3466/159 

5GFH 

3016 

5ZS16B 

3397/5131A 

6-6 IP 

3008 

6B-3A8 

3015 

4A262 

3501/5994 

4JX2816 

3862/103 

5GJ 

3032A 

5ZS17 

3398/5132A 

6-6 IT 

3008 

6B3A9 

3718/121MP 

4A1122 

9024/5094A 

4JX2825 

3862/103 

5GJ/FR1N 

3016 

5ZS17A 

3398/5132A 

6-6IX 

3123 

6B-3A9 

3015 

4A2122 

9024/5094A 

4K30 

3950/5400 

5GL 

3017B/117 

5ZS17B 

3398/5132A 

6-62 

3008 

6B-3A9G 

3015 

4AJ4DX52D 

3017B/117 

4K60 

3638/5402 

5H 

3311 

5ZS18 

3399/5133A 

6-6 2 A 

3008 

6B3A9G 

3718/121MP 

4AJ4DX520 

3016 

4K100 

3638/5402 

5H4D1 

3016 

5ZS18A 

3399/5133A 

6-6 2 B 

3008 

6B-3A19 

3015 

4C1 

3609/5986 

4L30 

3950/5400 

5H750M 

3016 

5ZS18B 

3399/5133A 

6-62C 

3008 

6B-3A21 

3015 

4C2 

3609/5986 

4L100 

3638/5402 

5J-F1 

3016 

5ZS19 

3400/5134A 

6-6 2D 

3008 

6B-3A82 

3015 

4C4 

3608/5990 

4RCM30 

3943/5485 

5L15 

3925/525 

5ZS19A 

3400/5134A 

6-6 2 E 

3008 

6B-3AO 

3718/121MP 

4C6 

3501/5994 

4SB89B 

3004/102A 

5L159 

3925/525 

5ZS19B 

3400/5134A 

6-6 2 F 

3008 

6B03A0R 

3718/121MP 

4C10 

7202/6002 

4T501 

3016 

5L1626 

7447 

5ZS20 

3401/5135A 

6-6 2 P 

3008 

6B-30 

3015 

4C28 

3444/123A 

4T502 

3016 

5M40 

3608/5990 

5ZS20A 

3401/5135A 

6-62X 

3006/160 

6B-31 

3015 

4C29 

3444/123A 

4T503 

3016 

5M60 

7104/5904 

5ZS20B 

3401/5135A 

6-63 

3004/102A 

6B-32 

3015 

4C30 

3444/123A 

4T504 

3016 

5MA2 

3016 

5ZS22 

3402/5136A 

6-63A 

3004/102A 

6B-33 

3015 

4C31 

3444/123A 

4T505 

3017B/117 

5MA4 

3017B/117 

5ZS22A 

3402/5136A 

6-69 

3006/160 

6B-34 

3015 

4D4 

3031A 

4T506 

3017B/117 

5MA5 

3017B/117 

5ZS22B 

3402/5136A 

6-69X 

3006/160 

6B-35 

3015 

4D6 

3017B/117 

. 4T507 

3032A 

5MA6 

3017B/117 

5ZS24 

3403/5137A 

6-70 

3006/160 

6B-36 

3015 

4D8 

3017B/117 

4T508 

3032A 

5MA8 

3032A 

5ZS24A 

3403/5137A 

6-71 

3006/160 

6B-37 

3015 

4D20 

3444/123A 

4T509 

3033 

5MA10 

3033 

5ZS24B 

3403/5137A 

6-72 

3006/160 

6B-38 

3015 

4D21 

3444/123A 

4T510 

3033 

5MA-729690 

3850 

5ZS25 

3404/5138A 

6-88 

3009 

6B-39 

3015 

4022 

3444/123A 

4W01-13 

3062/142A 

5MF1 

3016 

5ZS25A 

3404/5138A 

6-89 

3006/160 

6B-3421 

3718/121MP 

4024 

3444/123A 

4Z6 

3357/186A 

5MS5 

3016 

5ZS25B 

3404/5138A 

6-89X 

3861/101 

6BA3 

3760/512 

4025 

3444/123A 

4ZL 

3202/210 

5 MS 10 

3016 

5ZS27 

3405/5139A 

6-90 

3444/123A 

6BB-3A4 

3718/121 MP 

4026 

3444/123A 

5-8 

3444/123A 

5MS20 

3016 

5ZS27A 

3405/5139A 

6-93 

3444/123A 

6BS3 

3760/512 

4G2 

3116 

5-30082.3 

3032A 

5MS30 

3016 

5ZS27B 

3405/5139A 

6-000105 

3722/102 

6C90 

7068/5868 

4G8 

3031A 

5-30082.4 

3032A 

5MS40 

3016 

5ZS28 

3406/5140A 

6-137 

3510 

6C90R 

7069/5869 

4G132 

3501/5994 

5-30082.1003 

3017B/117 

5MS50 

3016 

5ZS28A 

3406/5140A 

6-0000137 

3510 

6C100 

7068/5868 

4G162 

3501/5994 

5-30086.1 

3016 

5N1 

3016 

5ZS28B 

3406/5140A 

6-138 

3511 

6C100R 

7069/5869 

4G232 

3501/5994 

5-30088.1 

3016 

5N001-4 

3336/5080A 

5ZS30 

3407/5141A 

6-138 R 

3511 

6CC13 

3500/5882 

4G262 

3501/5994 

5-30088.2 

3017B/117 

5P1M 

3686/5462 

5ZS30A 

3407/5141A 

6-155 

3722/102 

6CD13 

3517/5883 

4G1122 

3501/5994 

5-30088.3 

3032A 

5P2M 

3572/5463 

5ZS30B 

3407/5141A 

6-158 

3717/121 

6CH3 

3760/512 

4G2122 

3501/5994 

5-30088.1002 

3032A 

5P4M 

3687/5465 

5ZS33 

3408/5142A 

6-0451 

3335/5079A 

6CJ3 

3760/512 

4G9261 

3024/128 

5-30088.1003 

3032A 

5P05M 

3685/5461 

5ZS33A 

3408/5142A 

6-0452 

3335/5079A 

6CK3 

3760/512 

4GA 

3031A 

5-30088.1004 

3032A 

5PM4 

3573/5466 

5ZS33B 

3408/5142A 

6-2708 

3122 

6CL3 

3760/512 

4H20910001 

3966 

5-30094.1 

3016 

5Q3 

3698/5987 

5ZS36 

3409/5143A 

6-4799 

3533/5635 

6CM3 

3760/512 

4JA2FX355 

3016 

5-30095.1 

3016 

5RC1KA 

3942/5483 

5ZS36A 

3409/5143A 

6-0004799 

3533/5635 

6D1X0226-0666 

3093 

4JA2X355 

3016 

5-30098.1 

3016 

5RC1/G 

3942/5483 

5ZS36B 

3409/5143A 

6-5193 

3893/152 

6D0000105 

3722/102 

4JA4DR700 

3017B/117 

5-30099.1 

3016 

5RC2/A 

3942/5483 

5ZS39 

3410/5144A 

6-0005193 

3893/152 

6D122 

3004/102A 

4JA4DX520 

3016 

5-30099.3 

3016 

5RC15 

3942/5483 

5ZS39A 

3410/5144A 

6-9029-15D 

3444/123A 

6D122R 

3004/102A 
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To be 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

6D122V 

3123 

6X97047A01 

3444/123A 

7B-34B1 

3678/169 

8-729-309-06 

3244 

8-905-605-016 

3004/102A 

8-905-613-710 

3004/102A 

6DC11 

3501/5994 

6X97174A01 

3100/519 

7B381 

3678/169 

8-729-309-36 

3865 

8-905-605-030 

3004/102A 

8-905-613-955 

3004/102A 

6DM 

3136/5072A 

6X97174XA08 

3100/519 

7B404 

7440 

8-729-316-12 

3893/152 

8-905-605-032 

3004/102A 

8-905-615-156 

3004/102A 

6DW4 

3760/512 

7-1(SARKES) 

3444/123A 

7BE3-2 

3024/128 

8-729-322-78 

3201/171 

8-905-605-050 

3004/102A 

8-905-705-112 

3444/123A 

6E4850/56-0001 

3444/123A 

7-1(STANDEL) 

3717/121 

7C1 

3021/124 

8-729-331-53 

3219 

8-905-605-051 

3004/102A 

8-905-705-403 

3444/123A 

6F50 

3500/5882 

7-0002 

3017B/117 

7C2 

3021/124 

8-729-341-34 

3710/238 

8-905-605-075 

3004/102A 

8-905-705-405 

3444/123A 

6F60 

3500/5882 

7-2 

3013 

7C3 

3021/124 

8-729-345-42 

3115/165 

8-905-605-090 

3004/102A 

8-905-705-410 

3024/128 

6F90 

7068/5868 

7-2(SARKES) 

3444/123A 

7CR3918-6 

6627/5527 

8-729-372-31 

3219 

8-905-605-091 

3004/102A 

8-905-706-010 

3103A/396 

6F90A 

7068/5868 

7-2(STANDEL) 

3720/104MP 

70 

3017B/117 

8-729-372-52 

3710/238 

8-905-605-105 

3010 

8-905-706-044 

3132 

6F90B 

7068/5868 

7-0003 

9075/166 

7D1 

3021/124 

8-729 375-01 

3124/289 

8-905-605-108 

3010 

8-905-706-055 

3132 

6F100 

7068/5868 

7-3(SARKES) 

3444/123A 

702 

3021/124 

8-729-447-53 

3035 

8-905-605-109 

3010 

8-905-706-060 

3132 

6F100-D 

7068/5868 

7-0004 

3017B/117 

7D3 

3021/124 

8-729-468-43 

3841/294 

8-905-605-110 

3010 

8-905-706-067 

3103A/396 

6F100A 

7068/5868 

7-4 

3452/108 

7D210 

3033 

8-729-633-47 

3124/289 

8-905-605-111 

3010 

8-905-706-068 

3103 A/396 

6F100B 

7068/5868 

7-4(SARKES) 

3444/123A 

7D210A 

3033 

8-729-663-47 

3124/289 

8-905-605-112 

3010 

8-905-706-070 

3132 

6FC13 

3500/5882 

7-5 

3444/123A 

7E1 

3021/124 

8-729-665-47 

3124/289 

8-905-605-113 

3010 

8-905-706-071 

3132 

6FD13 

3517/5883 

7-0005 

3087 

7E2 

3021/124 

8-729-671-14 

3356 

8-905-605-120 . 

3004/102A 

8-905-706-075 

3132 

6FR5 

3517/5883 

7-0005 TRANS 

3984/106 

7E3 

3021/124 

8-729-803-04 

3356 

8-905-605-123 

3004/102A 

8-905-706-080 

3132 

6FR5-D 

3517/5883 

7-5(SARKES) 

3444/123A 

7G1 

3021/124 

8-750-105-11 

3709/110MP 

8-905-605-124 

3004/102A 

8-905-706-101 

3132 

6FR5A 

3517/5883 

7-0006 

3087 

7G2 

3021/124 

8-759-100-07 

9015 

8-905-605-125 

3004/102A 

8-905-706-104 

3444/123A 

6FR5B 

3517/5883 

7-6 

3452/108 

7G3 

3021/124 

8-759-101-60 

3072/712 

8-905-605-126 

3004/102A 

8-905-706-110 

3132 

6FR10 

3517/5883 

7-0006 TRANS 

3984/106 

7G4 

3021/124 

8-759-105-56 

9016 

8-905-605-127 

3004/102A 

8-905-706-201 

3444/123A 

6FR10-D 

3517/5883 

7-6(SARKES) 

3444/123A 

7K705M 

3119/113 

8-759-105-57 

9015 

8-905-605-128 

3004/102A 

8-905-706-202 

3444/123A 

6FR10A 

3517/5883 

7-7 

3452/108 

7MA60 

3017B/117 

8-759-1 10-31 

3878/1245 

8-905-605-129 

3004/102A 

8-905-706-203 

3444/123A 

6FR10B 

3517/5883 

7-7(SARKES) 

3444/123A 

7TB1 

6791/5491 

8-759-1 13-53 

3879/1246 

8-905-605-230 

3004/102A 

8-905-706-206 

3444/123A 

6FR15 

3517/5883 

7-8 

3018 

7TB2 

3942/5483 

8-759-140-01 

4001 

8-905-605-232 

3004/102A 

8-905-706-208 

3444/123A 

6FR15A 

3517/5883 

7-0008 

3017B/117 

7TB3 

3943/5485 

8-759-157-40 

3468/1185 

8-905-605-234 

3004/102A 

8-905-706-211 

3444/123A 

6FR15B 

3517/5883 

7-8 STANDEL 

3648/168 

7TB4 

3943/5485 

8-759-240-11 

4011 

8-905-605-250 

3004/102A 

8-905-706-215 

3444/123A 

6FR20 

3517/5883 

7-8(SARKES) 

3444/123A 

7TB5 

6629/5529 

8-759-240-13 

4013 

8-905-605-255 

3004/102A 

8-905-706-235 

3444/123A 

6FR20-D 

3517/5883 

7-0009 

3017B/117 

7TB6 

6796/5496 

8-759-240-27 

4027 

8-905-605-260 

3004/102A 

8-905-706-236 

3444/123A 

6FR20A 

3517/5883 

7-9 

3039/316 

7TB8 

6631/5531 

8-759-600-95 

3833/1308 

8-905-605-264 

3004/102A 

8-905-706-238 

3444/123A 

6FR20B 

3517/5883 

7-9(SARKES) 

3716/161 

7VM705M 

3119/113 

8-759-651-34 

3709/110MP 

8-905-605-266 

3004/102A 

8-905-706-239 

3444/123A 

6FR30 

3517/5883 

7-10 

3039/316 

7Z92.7 

3768/5002A 

8-759-651-35 

3365/1004 

8-905-605-268 

3004/102A 

8-905-706-240 

3444/123A 

6FR30A 

3517/5883 

7-10(SARKES) 

3716/161 

8-4(BENDIX) 

3444/123A 

8-759-812-01 

3288/1003 

8-905-605-269 

3004/102A 

8-905-706-242 

3444/123A 

6FR30B 

3517/5883 

7-11 (SARKES) 

3716/161 

8-9V 

3136/5072A 

8-759-904-69 

4069 

8-905-605-292 

3004/102A 

8-905-706-244 

3444/123A 

6FR40 

3517/5883 

7-12 

3027/130 

8-22 

3016 

8-759-953-87 

3966 

8-905-605-305 

3004/102A 

8-905-706-245 

3444/123A 

6FR40-D 

3517/5883 

7-13 

3027/130 

8-0024-1 

3452/108 

8-760-335-10 

3849/293 

8-905-605-320 

3006/160 

8-905-706-246 

3444/123A 

6FR40A 

3517/5883 

7-0013 

3100/519 

8-0024-2 

3452/108 

8-760-343-10 

3021/124 

8-905-605-365 

3010 

8-905-706-247 

3466/159 

6FR40B 

3517/5883 

■ 7-14 

3025/129 

8-0024-3 

3124/289 

8-760-413-10 

3250/315 

8-905-605-384 

3010 

8-905-706-250 

3444/123A 

6FR90 

7069/5869 

7-0014 

3466/159 

8-25 

3016 

8-760-514-10 

3841/294 

8-905-605-390 

3010 

8-905-706-251 

3466/159 

6FR90A 

7069/5869 

7-14A 

3025/129 

8-028-044 

74145 

8-760-523-10 

3841/294 

8-905-605-624 

3009 

8-905-706-253 

3466/159 

6FR90B 

7069/5869 

7-0015 

3444/123A 

8-28-045 

3463/601 

8-762-020-00 

3434/288 

8-905-605-635 

3009 

8-905-706-254 

3466/159 

6FR100 

7069/5869 

7-15(SARKES) 

3444/123A 

8-38 

3016 

8-763-113-00 

3251/306 

8-905-605-636 

3009 

8-905-706-255 

3466/159 

6FR100A 

7069/5869 

7-16(SARKES) 

3444/123A 

8-40-027 

3039/316 

8-765-170-01 

3865 

8-905-605-637 

3009 

8-905-706-256 

3466/159 

6FR100B 

7069/5869 

7-17 

3444/123A 

8-0060 

3006/160 

8-765-422-00 

3834/132 

8-905-605-644 

3132 

8-905-706-257 

3444/123A 

6G4 

3119/113 

7-18(SARKES) 

3444/123A 

8-0062 

3004/102A 

8-765-500-00 

3440/291 

8-905-605-775 

3035 

8-905-706-260 

3444/123A 

6G8 

3017B/117 

7-19(SARKES) 

3444/123A 

8-00243 

3444/123A 

8-765-510-00 

3441/292 

8-905-605-908 

3035 

8-905-706-263 

3444/123A 

6GA175D 

3016 

7-20(SARKES) 

3444/123A 

8-605-606-817 

3004/102A 

8-902-0706-071 

3444/123A 

8-905-606-001 

3006/160 

8-905-706-280 

3466/159 

6GC1 

3119/113 

7-21 (SARKES) 

3716/161 

8-619-030-007 

3004/102A 

8-905-013-752 

3017B/117 

8-905-606-003 

3006/160 

8-905-706-286 

3466/159 

6GC1BY1 

3119/113 

7-22(SARKES) 

3716/161 

8-619-030-008 

3004/102A 

8-905-013-759 

3017B/117 

8-905-606-007 

3006/160 

8-905-706-287 

3466/159 

6GC12 

3500/5882 

7-23 

3018 

8-619-030-009 

3004/102A 

8-905-013-760 

3017B/117 

8-905-606-008 

3006/160 

8-905-706-288 

3466/159 

6GD1 

3120/114 

7-23(SARKES) 

3093 

8-619-030-011 

3087 

8-905-014-017 

3444/123A 

8-905-606-010 

3006/160 

8-905-706-289 

3466/159 

6GX1 

3121/115 

7-24(SARKES) 

3093 

8-619-030-012 

3017B/117 

8-905-070 

3004/102A 

8-905-606-016 

3006/160 

8-905-706-290 

3466/159 

6GX1BY1 

3119/113 

7-25(SARKES) 

3093 

8-619-030-014 

3004/102A 

8-905-198-001 

3017B/117 

8-905-606-051 

3006/160 

8-905-706-336 

3444/123A 

6L122 

3123 

7-26 

3039/316 

8-619-030-015 

3198/131 

8-905-198-004 

3017B/117 

8-905-606-075 

3006/160 

8-905-706-545 

3025/129 

6M4 

3017B/117 

7-28 

3039/316 

8-619-030-16 

3004/102A 

8-905-198-005 

3017B/117 

8-905-606-077 

3006/160 

8-905-706-555 

3027/130 

6M339N 

3569/834 

7-29 

3126 

8-619-030-17 

3004/102A 

8-905-198-007 

3017B/117 

8-905-606-090 

3006/160 

8-905-706-557 

3027/130 

6M404-1 

3017B/117 

7-40 

3050/221 

8-639-001-095 

3017B/117 

8-905-198-008 

3017B/117 

8-905-606-105 

3006/160 

8-905-706-606 

3444/123A 

6M404-2 

3017B/117 

7-44 

3452/108 

8-697-020-567 

3004/102A 

8-905-198-010 

3017B/117 

8-905-606-106 

3006/160 

8-905-706-703 

3716/161 

6M404-3 

3017B/117 

7-59-001 

3088 

8-697-020-568 

3004/102A 

8-905-198-034 

3017B/117 

8-905-606-120 

3006/160 

8-905-706-730 

3122 

6M404-4 

3017B/117 

7-59-001A 

3004/102A 

8-697-020-569 

3004/102A 

8-905-305-004 

3709/1 10MP 

8-905-606-142 

3006/160 

8-905-706-790 

3006/160 

6M404-5 

3017B/117 

7-59-001/3477 

3088 

8-697-020-570 

3444/123A 

8-905-305-007 

3087 

8-905-606-152 

3006/160 

8-905-706-801 

3054/196 

6M404-6 

3017B/117 

7-59-005/3477L 

3105 

8-697-020-571 

3087 

8-905-305-020 

3087 

8-905-606-154 

3006/160 

8-905-706-901 

3112 

6M404-7 

3017B/117 

7-59-019/3477 

3018 

8-710-222-21 

3016 

8-905-305-023 

3709/110MP 

8-905-606 155 

3006/160 

8-905-707-254 

3444/123A 

6MC 

3007 

7-59-020/3477 

3018 

8-719-026-11 

3087 

8-905-305-055 

3087 

8-905-606-158 

3006/160 

8-905-707-265 

3444/123A 

6NC12 

7068/5868 

7-59-021/3477 

3018 

8-719-112-24 

3787/5021A 

8-905-305-227 

3087 

8-905-606-165 

3006/160 

8-905-707-313 

3444/123A 

6PPL5 

3985/5312 

7-59-022 

3018 

8-719-113-25 

3788/5022A 

8 905-305-318 

3087 

8-905-606-168 

3006/160 

8-905-713-058 

3466/159 

6PPL10 

3985/5312 

7-59-023/3477 

3018 

8-719-122-00 

3864/605 

8-905-305-330 

3087 

8-905-606-180 

3006/160 

8-905-713-101 

3027/130 

6PPL20 

3986/5313 

7-59-024 

3124/289 

8-719-143-07 

3774/5008A 

8-905-305-336 

3087 

8-905-606-211 

3006/160 

8-905-713-110 

3054/196 

6PPL40 

3987/5314 

7-59-024/3477 

3124/289 

8-719-156-23 

3777/5011A 

8-905-305-338 

3087 

8-905-606-225 

3006/160 

8-905-713-556 

3027/130 

6PPL60 

3988/5315 

7-59-029/3477 

3004/102A 

8-719-156-27 

3777/5011A 

8-905-305-339 

3087 

8-905-606-241 

3006/160 

8-905-713-810 

3025/129 

6PPL80 

3989/5316 

7-59-060/3477 

3004/102A 

8-719-182-25 

3782/5016A 

8-905-305-342 

3087 

8-905-606-255 

3006/160 

8-906-706-112 

3132 

6RS6PH13BCJ1 

3109/119 

7-59-068 

3444/123A 

8-719-200-02 

3311 

8 905 305 348 

3087 

8-905-606-256 

3006/160 

8-1074 

3893/152 

6RS6PH13BJJ1 

3109/119 

7-59-0193477 

3452/108 

8-719-205-10 

3016 

8-905-305-400 

3033 

8-905-606-349 

3006/160 

8-0001300 

3031A 

6RS6PH13BKJ1 

3109/119 

7-59-0203477 

3452/108 

8-719-305-15 

3998/506 

8-905-305-405 

3087 

8-905-606-351 

3006/160 

8-0001400 

3031A 

6RS6PH13BLJ1 

3109/119 

7-59-0213477 

3452/108 

8-719-320-11 

3998/506 

8-905-305-555 

3087 

8-905-606-352 

3006/160 

8-5012-2 

3835/103A 

6RS6PH13BMJ1 

3109/119 

7-59-0223477 

3452/108 

8-719-320-31 

3998/506 

8-905-305-561 

3087 

8-905-606-360 

3006/160 

8-005202 

3444/123A 

6RS7PH30BCB1 

3066/118 

7-59-0233477 

3452/108 

8-719-422-21 

3088 

8-905-305-580 

3087 

8-905-606-375 

3006/160 

8-0050100 

3444/123A 

6RS7PH130BCB1 

3066/118 

7-59-0243477 

3444/123A 

8-719-713-93 

3325/612 

8-905-305-635 

3087 

8-905-606-390 

3006/160 

8-0050300 

3010 

6RS18PH110BEB1 

3066/118 

7-0100 

3027/130 

8-719-768-71 

3325/612 

8-905-313-007 

3709/110MP 

8-905-606-391 

3006/160 

8-0050400 

3006/160 

6RS18PH110BHB1 

3066/118 

7-0102 

3024/128 

8-719-815-55 

3175 

8-905-313-008 

3709/110MP 

8-905-606-392 

3006/160 

8-0050500 

3008 

6RS18PH110BMB1 

3066/118 

7-0111 

3025/129 

8-719-900-63 

3311 

8-905-313-010 

3087 

8-905-606-405 

3006/160 

8-0050600 

3010 

6RS18PH110BNB1 

3066/118 

7-0112 

3017B/117 

8-719-900-93 

3998/506 

8-905-313-011 

3087 

8-905-606-419 

3006/160 

8-0050700 

3009 

6RS36PH13BJK1 

3109/119 

7-0112-00 

3893/152 

8-719-901-02 

3311 

8-905-313-018 

3709/110MP 

8-905-606-420 

3006/160 

8-0051500 

3444/123A 

6RS36PH13BLJ1 

3109/119 

7-0112-03 

3893/152 

8-719-901-13 

3313/116 

8-905-313-100 

3087 

8-905-606-423 

3006/160 

8-0051600 

3025/129 

6RS51GX12 

3110/120 

7-0112-04 

3893/152 

8-719-901-19 

3998/506 

8-905-313-101 

3087 

8-905-606-720 

3009 

8-0052102 

3444/123A 

6RS56PHL3BKJ1 

3110/120 

7-0112-05 

3893/152 

8-719-901-24 

3598/5457 

8-905-313-120 

3087 

8-905-606-750 

3004/102A 

8-0052202 

3020/123 

6RSPH13BJJ1 

3109/119 

7-4503 

3510 

8-719-901-92 

3318 

8-905-405-002 

3017B/117 

8-905-606-800 

3004/102A 

8-0052302 

3444/123A 

6RW32PEB3 

7359/6159 

7-4662 

3511 

8-719-901-93 

3081/125 

8-905-405-026 

3017B/117 

8-905-606-815 

3004/102A 

8-0052402 

3027/130 

6RW32REB3 

7359/6159 

7-6006-00 

9004/5801 

8-719-903-09 

3998/506 

8-905-405-069 

3017B/117 

8-905-606-817 

3004/102A 

8-0052600 

3444/123A 

6RW62HY 

3016 

7-06106 

3031A 

8-719-906-24 

3151/5081A 

8-905-405-077 

3087 

8-905-606-885 

3004/102A 

8-0052700 

3025/129 

6SB5 

3985/5312 

7-06106 

3065/222 

8-719-908-03 

3311 

8-905-405-098 

3100/519 

8-905-613-010 

3004/102A 

8-0052800 

3010 

6SB10 

3985/5312 

7-59024 

3124/289 

8-719-911-54 

3051/156 

8-905-405-105 

3033 

8-905-613-015 

3010 

8-0053001 

3444/123A 

6SB20 

3986/5313 

7-59029 

3004/102A 

8-719-912-54 

3051/156 

8-905-405-134 

3017B/117 

8-905-613-062 

3010 

8-0053300 

3024/128 

6SB40 

3987/5314 

7-59060 

3004/102A 

8-719-937-10 

3061/140A 

8-905-405-146 

3017B/117 

8-905-613-071 

3004/102A 

8-0053400 

3444/123A 

6SB50 

3985/5312 

7-73004-1 

3845/176 

8-719-941-13 

3051/156 

8-905-405-160 

3033 

8-905-613-131 

3004/102A 

8-0053600 

3452/108 

6SB60 

3988/5315 

7-73004-02 

3845/176 

8-721-323-000 

3004/102A 

8-905-405-170 

3033 

8-905-613-132 

3004/102A 

8-0053702 

3029/130MP 

6SB80 

3989/5316 

7-73004-03 

3845/176 

8-722-383 

3448 

8-905-405-838 

3087 

8-905-613-133 

3004/102A 

8-0104900 

3008 

6SB100 

3985/5312 

7-73004-04 

3845/176 

8-722-923-000 

3039/316 

8-905-406-020 

3175 

8-905-613-160 

3004/102A 

8-0105200 

3008 

6SB200 

3986/5313 

7-0270050 

3031A 

8-723-302-00 

3834/132 

8-905-413-092 

3017B/117 

8-905-613-210 

3717/121 

8-0105300 

3008 

6SB400 

3987/5314 

7-2580504 

6794/5494 

8-723-650 

3010 

8-905-421-109 

3057/136A 

8-905-613-215 

3009 

8-0205400 

3004/102A 

6SB600 

3988/5315 

7.Z17B 

9022/5076A 

8-724-034-000 

3039/316 

8-905-421-1 18 

3060/139A 

8-905-613-232 

3035 

8-0205600 

3004/102A 

6SB800 

3989/5316 

7A30 

3039/316 

8-724-733-30 

3444/123A 

8-905-421-128 

3063/145A 

8-905-613-250 

3009 

8-0222631U 

3004/102A 

6T06 

3612 

7A30(SHERW00D) 

3444/123A 

8-726-357-10 

3124/289 

8-905-421-228 

3060/139A 

8-905-613-265 

3717/121 

8-0236400 

3004/102A 

6T08 

3611 

7A31 

3039/316 

8-729-118-76 

3710/238 

8-905-421-234 

3062/142A 

8-905-613-266 

3198/131 

8-0236430 

3004/102A 

6T16 

3612 

7A31(SHERWOOD) 

3444/123A 

8-729-133-40 

3197/235 

8-905-421-239 

3063/145A 

8-905-613-277 

3717/121 

8-0243900 

3004/102A 

6T18 

3611 

7A32 

3039/316 

8-729-133-53 

3893/152 

8-905-421-300 

3100/519 

8-905-613-282 

3717/121 

8-0318250 

3444/123A 

6T26 

3612 

7B1 

3021/124 

8-729-191-81 

3933/380 

8-905-421-315 

3098/150A 

8-905-613-283 

3717/121 

8-0337390 

3444/123A 

6T28 

3611 

7B2 

3021/124 

8-729-213-01 

3433/287 

8-905-421-319 

3062/142A 

8-905-613-284 

3717/121 

8-0338030 

3452/108 

6V-200 

3057/136A 

7B-3B1 

3107/5307 

8-729-304-92 

9042/374 

8-905-421-715 

3063/145A 

8-905-613-295 

3035 

8-0338040 

3452/108 

6V-2002323-17 

3057/136A 

7B13 

3021/124 

8-729-306-92 

9041/373 

8-905-5Q4-206 

3017B/117 

8-905-613-640 

3004/102A 

8-0339430 

3452/108 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

8-0339440 

3452/108 

8P-2A2 

3004/102A 

9-5226-2 

3444/123A 

9LS74 

74LS74 

9TR21001-03 

3444/123A 

10C1 

3016 

8-0383840 

3452/108 

8P-2A3 

3004/102A 

9-5226-003 

3025/129 

9LS93 

74LS93 

9TRZ1001-02 

3444/123A 

10C2 

3016 

8-0383930 

3452/108 

8P-2A3P 

3004/102A 

9-5226-3 

3025/129 

9LS109 

74LS109 

9TRZ/1001-02 

3124/289 

10C3 

3031A 

8-0383940 

3444/123A 

8P-2A4 - 

3004/102A 

9-5226-4 

3024/128 

9LS163 

74LS163 

10 

3444/123A 

10C4 

3031A 

8-0389910 

3444/123A 

8P-2A4-7 

3004/102A 

9-5226-004 

3024/128 

9LS195 

74LS195 

10-001 

3880/1254 

10C4D 

3031A 

8-0389930 

3444/123A 

8P-2A5 

3004/102A 

9-5227 

3444/123A 

9LS253 

74LS253 

10-1 

3117 

10C5 

3017B/117 

8-0414120 

3027/130 

8P-2A5L 

3004/102A 

9-5250 

3009 

9N00 

7400 

10-2 

3039/316 

10C05 

3017B/117 

8-0414130 

3027/130 

8P-2A6 

3004/102A 

9-5250-1 

3013 

9N00DC 

7400 

10-002 

3122 

10C6 

3017B/117 

8-0421980 

3444/123A 

8P-2A6-2 

3004/102A 

9-5251 

3009 

9N00PC 

7400 

10-2SA49 

3018 

10C8 

3032A 

8-2409501 

3444/123A 

8P-2A7 

3004/102A 

9-5252 

3021/124 

9N01 

7401 

10-2SB54 

3004/102A 

10C10 

3033 

8-2410300 

3025/129 

8P-2A7-1 

3004/102A 

9-5252-1 

3021/124 

9N01DC 

7401 

10-2SB56 

3004/102A 

10C573 

3452/108 

8-81250108 

3038 

8P-2A8 

3004/102A 

9-5252-2 

3021/124 

9N01PC 

7401 

10-2SC80 

3452/108 

10C574 

3452/108 

8-81250109 

3444/123A 

8P-2A9 

3004/102A 

9-5252-3 

3021/124 

9N02 

7402 

10-2SC94 

3452/108 

10D 

3311 

8-905706557 

3027/130 

8P-2A9G 

3004/102A 

9-5252-4 

3021/124 

9N02DC 

7402 

10-2SC380 

3018 

10 DO-5 

3031A 

8- 05-613-210 

3009 

8P-2A19 

3004/102A 

9-5257 

3013 

9N02PC 

7402 

10-003 

3124/289 

10D1 

9000/552 

8A01 

3087 

8P-2A21 

3004/102A 

9-5296 

3444/123A 

9N04 

7404 

10-004 

3448 

10D2 

9000/552 

8A1002 

3156/172A 

8P-2A82 

3004/102A 

9-5513 

3011 

9N04DC 

7404 

10-004 1C 

3445/1192 

10D-2 CROWN 

3843 

8A1003 

3156/172A 

8P-20 

3004/102A 

9-9101 

3006/160 

9N04PC 

7404 

10-00004-087 

3192/186 

10D-2B 

3017B/117 

8A10521 

3052 

8 P-21 

3004/102A 

9-9102 

3006/160 

9N05DC 

7405 

10-5 

3175 

10D-2B(4) 

3843 

8A10625 

3198/131 

8P-22 

3004/102A 

9-9103 

3006/160 

9N05PC 

7405 

10-005 

3963/1249 

10D-2B(-4) 

3017B/117 

8A11083 

3052 

8 P-2 3 

3004/102A 

9-9104 

3004/102A 

9N06 

7406 

10-006 

3253/295 

10D-2B-4 

3017B/117 

8A11721 

3052 

8 P-2 4 

3004/102A 

9-9105 

3006/160 

9N06-7406 

7406 

10-7 

3016 

10D2L 

3031A 

8A12789 

3444/123A 

8 P-2 5 

3004/102A 

9-9106 

3006/160 

9N06DC 

7406 

10-008 

3122 

10D3 

3016 

8A12991 

3009 

8P-26 

3004/102A 

9-9107 

3006/160 

9N06PC 

7406 

10-009 

3197/235 

10D3G 

3311 

8A13164 

3052 

8 P-2 7 

3004/102A 

9-9108 

3006/160 

9N08 

7408 

10-010 

3100/519 

10D4 

3312 

8A13718 

3004/102A 

8 P-2 8 

3004/102A 

9-9109-1 

3444/123A 

9N08DC 

7408 

10-010 1C 

3630/964 

10D4L 

3130 

8AN20 

3501/5994 

8 P-2 9 

3004/102A 

9-9109-2 

3444/123A 

9N08PC 

7408 

10-012 

3311 

10D-5 

3031A 

8AN40 

7100/5900 

8P40 

3009 

9-9120 

3006/160 

9N10 

7410 

10-12 

3016 

10D5 

3017B/117 

8AN100 

7110/5910 

8P73BLU 

3893/152 

9-9121 

3006/160 

9N10DC 

7410 

10-012 FET 

3834/132 

10D-05 

3311 

8C91 

3060/139A 

8P73GRN 

3893/152 

9-9201 

3004/102A 

9N10PC 

7410 

10-013 

3060/139A 

10D05 

3311 

8C200 

3466/159 

8P73YEL 

3893/152 

9-9202 

3004/102A 

9N13 

7413 

10-13 

3175 

10D5A 

3843 

8C201 

3466/159 

8P202 

3198/131 

9-9203 

3004/102A 

9N13DC 

7413 

10-013 FET 

3448 

10D5B 

3311 

8C202 

3466/159 

8P345 

3893/152 

9-51120 

3006/160 

9N13PC 

7413 

10-014 

3065/222 

10D5D 

3843 

8C203 

3466/159 

8P404 

3009 

9-51141400 

3717/121 

9N14 

7414 

10-015 TRANS 

3114/290 

10D5E 

3311 

8C204 

3466/159 

8P404B 

3009 

9-511410100 

3004/102A 

9N14DC 

7414 

10-015 VARACTOR 3327/614 

10D5F 

3017B/117 

8C205 

3466/159 

8P404F 

3009 

9-511410200 

3004/102A 

9N14PC 

7414 

10-016 

3057/136A 

10D-06 

3311 

8C206 

3466/159 

8P404M 

3009 

9-511410900 

3004/102A 

9N16 

7416 

10-016 TRANS 

3124/289 

10D6 

3017B/117 

8C207 

3466/159 

8P404M-1 

3009 

9-51 1413500 

3004/102A 

9N16DC 

7416 

10-017 

3124/289 

10D-6 

3313/116 

8C430 

3466/159 

8P404N 

3009 

9-51 1414000 

3009 

9N16PC 

7416 

10-018 

3849/293 

10D6E 

3017B/117 

8C430K 

3466/159 

8P4040RN 

3009 

9-511511500 

3032A 

9N19A116180P3 

7402 

10-019 

3246/229 

10D7 

3032A 

8C440 

3466/159 

8P404R 

3009 

9A8-1 A 6-4 

3007 

9N20 

7420 

10-020 

3122 

10D-7K 

3032A 

8C440K 

3466/159 

8P404T 

3009 

9D11 

3100/519 

9N20DC 

7420 

10-021 

3849/293 

10D8 

3032A 

8C443 

3466/159 

8P404V 

3009 

9D12 

3087 

9N20PC 

7420 

10-022 

3239/236 

10D08 

3136/5072A 

8C443K 

3466/159 

8P415C 

3009 

9D13 

3017B/117 

9N27 

7427 

10-023 

3197/235 

10D10 

3033 

8C445 

3466/159 

8P416C 

3009 

9D14 

3100/519 

9N27DC 

7427 

10-024 

3933/380 

10D60 

3017B/117 

8C445K 

3466/159 

8P-505 

3052 

9D15 

3060/139A 

9N27PC 

7427 

10-025 

3327/614 

10D-V 

3031A 

8C449 

3466/159 

8P505 

3052 

9D16 

3087 

9N30 

7430 

10-026 

3175 

10DB1 

9075/166 

8C449K 

3466/159 

8 P-8 80 B 

3012/105 

9D141003-12 

3060/139A 

9N30DC 

7430 

10-26-123-313 

3893/152 

10DB2A 

3647/167 

8C450 

3466/159 

8P1555 

3642/179 

9DI1 

3100/519 

9N30PC 

7430 

10-028 

3775/5009A 

10DB4A 

3648/168 

8C460 

3466/159 

8P9253 

3084 

9DI2 

3088 

9N32 

7432 

10-029 

3088 

10DB6A 

3678/169 

8C460K 

3466/159 

8PC60 

3009 

9DI3 

3100/519 

9N32DC 

7432 

10-030 

3311 

10DB6A-C 

3678/169 

8C463 

3466/159 

8PF111 

3112 

9DI5 

3060/139A 

9N32PC 

7432 

10-031 

3463/601 

10DB6P 

3676/5305 

8C463K 

3466/159 

8PS60 

. 3009 

9DT1100310 

3087 

9N37 

7437 

10-42 

3016 

10DB8P 

3677/5306 

8C465 

3466/159 

8Q-3-04 

3835/103A 

9GR2 

3444/123A 

9N37DC 

7437 

10-526-1 

3017B/117 

10DC 

3031A 

8C465K 

3466/159 

8Q-3-11 

3466/159 

9H00 

74H00 

9N37PC 

7437 

10-10112 

3100/519 

10DC0B 

3311 

8C466 

3466/159 

8Q-3-13 

3024/128 

9H00DC 

74H00 

9N38 

7438 

10-13002-003 

3027/130 

10DC0H 

3311 

8C466K 

3466/159 

8Q-3-14 

3466/159 

9H00PC 

74H00 

9N38DC 

7438 

10-13002-004 

3027/130 

10DC1 

3313/116 

8C467 

3466/159 

8Q-3-23 

3839/155 

9H04 

74H04 

9N38PC 

7438 

10-47674-01 

3161/722 

10DC1N 

9001/113A 

8C467K 

3466/159 

8SB50 

3985/5312 

9H04DC 

74H04 

9N40 

7440 

10-080009 

3452/108 

10DC1R 

9002 

8C468 

3466/159 

8SB100 

3985/5312 

9H04PC 

74H04 

9N40DC 

7440 

10-080010 

3444/123A 

10DC-2 

3032A 

8C468K 

3466/159 

8SB200 

3986/5313 

9IU-217B 

3004/102A 

9N40PC 

7440 

10-085001 

3087 

10DC2B 

3311 

8C469 

3466/159 

8SB400 

3987/5314 

9 LOO 

74LS00 

9N51 

7451 

10-085004 (MP) 

3709/110MP 

10DC-2C 

3311 

8C469K 

3466/159 

8SB600 

3988/5315 

9L-4 

3003 

9N51DC 

7451 

10-085005 

3087 

10DC2F 

3311 

8C470 

3466/159 

8SB800 

3989/5316 

9L04 

74LS04 

9N51PC 

7451 

10-085006 

3311 

10DC-2J 

3311 

8C470K 

3466/159 

8SB1000 

9037/5317 

9L-4 A 4-7B 

3003 

9N54 

7454 

10-085009 

3311 

10DC-4 

3106/5304 

8C700 

3466/159 

9-4 

3061/140A 

9L-4-70 

3003 

9N54DC 

7454 

10-085010 

3311 

10DC-4R 

3106/5304 

8C700A 

3466/159 

9-5108 

3006/160 

9L-4-70-12 

3003 

9N54PC 

7454 

10-085013 

3126 

10DC5 

3031A 

8C700B 

3466/159 

9-5110 

3006/160 

9L-4-70-12-7 

3003 

9N73 

7473 

10-085014 

3088 

10DC05 RED R 

3311 

8C702 

3466/159 

9-5111 

3006/160 

9L-4A0 

3003 

9N73DC 

7473 

10-085018 

3088 

10DC05-BLACK 

3031A 

8C702A 

3466/159 

9-5112 

3861/101 

9L-4A 

3003 

9N73PC 

7473 

10-085025 

3087 

10DC05-RED 

3031A 

8C702B 

3466/159 

9-5113 

3861/101 

9L-4AOR 

3003 

9N74 

7474 

10-085026 

3017B/117 

10DC05N 

3031A 

8C704 

3466/159 

9-5114 

3861/101 

9L-4A1 

3003 

9N74DC 

7474 

10-085027 

3056/135A 

10DC05R 

3031A 

8C740 

3466/159 

9-5116 

3006/160 

9L-4A2 

3003 

9N74PC 

7474 

10-085030 

3311 

10DI 

3080 

8C740G 

3466/159 

9-5117 

3006/160 

9L-4A3 

3003 

9N75 

7475 

10-102005 

3031A 

10DRV 

3311 

8C740M 

3466/159 

9-5118 

3006/160 

9L-4A3P 

3003 

9N76 

7476 

10A590B 

3016 

10DZ 

3311 

8C742 

3466/159 

9-5119 

3006/160 

9L-4A4 

3003 

9N76DC 

7476 

10A949CM 

3506/5642 

10E-1 

3311 

8C742G 

3466/159 

9-5120 

3006/160 

9L-4A4-7 

3003 

9N76PC 

7476 

10AG2 

3016 

10E1 

3311 

8C742M 

3466/159 

9-5120A 

3005 

9L-4A5 

3003 

9N86 

7486 

10AG4 

3017B/117 

10E2 

3311 

8C7400 

3466/159 

9-5121 

3006/160 

9L-4A5L 

3003 

9N86DC 

7486 

10AG6 

3017B/117 

10E-2 

3311 

8C7420 

3466/159 

9-5122 

3006/160 

9L-4A6 

3003 

9N86PC 

7486 

10AG8 

3032A 

10E-4D 

3311 

8CG15 

3016 

9-5123 

3006/160 

9L-4A6-1 

3003 

9N107 

74107 

10AG10 

3033 

10E-7L 

3311 

8CG15RE 

3016 

9-5124 

3006/160 

9L-4A7 

3003 

9N107DC 

74107 

10AL2 

3016 

10EB1 

3061/140A 

8D 

3006/160 

9-5125 

3452/108 

9L-4A7-1 

3003 

9N107PC 

74107 

10AL6 

3017B/117 

10G4 

3033 

8D4 

3031A 

9-5126 

3452/108 

9L-4A8 

3003 

9N123 

74123 

10AS 

3016 

10G1051 

3452/108 

8D6 

3017B/117 

9-5127 

3452/108 

9L-4A9 

3003 

9N123DC 

74123 

10AT2 

3016 

10G1052 

3452/108 

8D8 

3033 

9-5128 

3452/108 

9L-4A9G 

3003 

9N123PC 

74123 

10AT4 

3017B/117 

10GA 

3033 

8D10 

3033 

9-5129 

3452/108 

9L-4A19 

3003 

9016 

7404 

10AT6 

3017B/117 

10H 

3016 

8E 

3006/160 

9-5130 

3452/108 

9L-4A21 

3003 

9017 

7405 

10AT8 

3033 

10H3P 

3017B/117 

8F 

3006/160 

9-5131 

3452/108 

9L-4A82 

3003 

9RA2787H02 

4001 

10AT10 

3033 

10H551 

3452/108 

8G7 

3032A 

9-5201 

3004/102A 

9L24 

74LS109 

9S00 

74S00 

10B 

3016 

10H553 

3452/108 

8GA 

3032A 

9-5202 

3835/103A 

9L-40 

3003 

9S00DC 

74S00 

10B1 

3017B/117 

10H 1051 

3452/108 

8H80 

74HOO 

9-5203 

3835/103A 

9L-41 

3003 

9S00PC 

74SOO 

10B-2 

3311 

10H1053 

3452/108 

8H90 

74H04 

9-5204 

3835/103A 

9L-42 

3003 

9S04 

74S04 

10B2 

9005/5802 

10110 

3311 

8H303 

3014 

9-5208 

3835/103A 

9L-43 

3003 

9S04DC 

74S04 

10B2-B1W 

9075/166 

10J1 

3017B/117 

8L201 

3009 

9-5209 

3835/103A 

9L-44 

3003 

9S04PC 

74S04 

10B3 

9006/5803 

10J2 

3311 

8120IB 

3009 

9-5212 

3835/103A 

9L-45 

3003 

9TR1 

3122 

10B-4 

3031A 

10J2F 

3311 

8L201C 

3009 

9-5213 

3835/103A 

9L-46 

3003 

9TR1Q 

3444/123A 

10B4 

9007/5804 

10K 

3016 

8L201R 

3009 

9-5214 

3835/103A 

9L-47 

3003 

9TR2 

3444/123A 

10B-4-C4 

3110/120 

10K80 

3108/505 

8L201V 

3009 

9-5216 

3122 

9L-48 

3003 

9TR2/1001-02 

3124/289 

10B5 

9008/5805 

10L15 

3925/525 

8L301V 

3009 

9-5217 

3004/102A 

9L-49 

3003 

9TR3 

3122 

10B6 

3848/5806 

10L159 

3925/525 

8L404 

3009 

9-5218 

3004/102A 

9LR2 

3119/113 

9TR3/1001-03 

3018 

10B8 

3051/156 

10LB 

3597/5455 

8 P-2 

3004/102A 

9-5220 

3024/128 

9LR2-1 

3119/113 

9TR4 

3047 

10B10 

3051/156 

10M 

3016 

8P-2 A 4-7B 

3004/102A 

9-5221 

3444/123A 

9LR2-2 

3120/114 

9TR5 

3299/237 

10B551 

3452/108 

10M10 

3609/5986 

8P-2-70 

3004/102A 

9-5222-1 

3835/103A 

9LR2-3 

3119/113 

9TR6 

3047 

10B553 

3452/108 

10M20 

3609/5986 

8P-2-70-12 

3004/102A 

9-5222-2 

3010 

9LR2-4 

3121/115 

9TR7 

3444/123A 

10B555 

3452/108 

10M30 

3608/5990 

8 P-2-70-12-7 

3004/102A 

9-5223 

3452/108 

9LR2-24 

3119/113 

9TR8 

3893/152 

10B556 

3452/108 

10M40 

3608/5990 

8 P-2 A 

3004/102A 

9-5224-1 

3004/102A 

9LR2-S 

3119/113 

9TR9 

3047 

10B 1051 

3452/108 

10M50 

3501/5994 

8P-2A0 

3004/102A 

9-5224-2 

3835/103A 

9LR2-S1 

3119/113 

9TR10 

3122 

10B1055 

3452/108 

10M60 

3501/5994 

8P-2AOR 

3004/102A 

9-5225 

3444/123A 

9LR21 

3119/113 

9TR11 

3047 

10B-Y 

3110/120 

10M100 

7202/6002 

8P-2A1 

3004/102A 

9-5226-1 

3025/129 

9LS00 

74LSOO 

9TR21001-02 

3444/123A 

IOC 

3031A 

10N1 

3016 
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100-237—13-15841-1 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

100-237 

3095/147A 

11B1055 

3452/108 

12-1-274 

3003 

12FR30 

3517/5883 

13-0062-1 

3444/123A 

13-14085-24 

3452/108 

10P1 

3466/159 

11C1B1 

3021/124 

12-1-275 

3005 

12FR30A 

3517/5883 

13-0062A 

3018 

13-14085-25 

3004/102A 

10P1A 

3466/159 

11C3B1 

3021/124 

12-1-276 

3444/123A 

12FR30B 

3517/5883 

13-0062B 

3018 

13-14085-26 

3018 

10P1S 

6622/5522 

11C3B3 

3021/124 

12-1-277 

3444/123A 

12FR40 

3517/5883 

13-0062C 

3018 

13-14085-27 

3452/108 

10P2S 

6624/5524 

11C5B1 

3021/124 

12-1-278 

3444/123A 

12FR40A 

3517/5883 

13-0063 

3018 

13-14085-28 

3006/160 

10P3S 

6627/5527 

11C7B1 

3021/124 

12-1-279 

3444/123A 

12FR40B 

3517/5883 

13-0064 

3047 

13-14085-29 

3021/124 

10P4S 

6627/5527 

11C10B1 

3021/124 

12-1-289 

3005 

12FR50 

3517/5883 

13-64-6 

3072/712 

13-14085-30 

3006/160 

10P5S 

6629/5529 

11C11B1 

3021/124 

12-1A 

3444/123A 

12FR50A 

3517/5883 

13-0065 

3122 

13-14085-31 

3006/160 

10P6S 

6629/5529 

11C44 

3965/974 

12-1A0 

3444/123A 

12FR50B 

3517/5883 

13-67-6 

3235/739 

13-14085-32 

3006/160 

10P8S 

6631/5531 

11C55 

3965/974 

12-1A0R 

3444/123A 

12FR60 

3517/5883 

13-73-6 

3215/783 

13-14085-33 

3006/160 

10R1B 

3017B/117 

11C551 

3452/108 

12-1A1 

3444/123A 

12FR60A 

3517/5883 

13-0079 

3048/329 

13-14085-34 

3444/123A 

10R2B 

3016 

11C551-2 

3245/199 

12-1A2 

3444/123A 

12FR60B 

3517/5883 

13-0079A 

3048/329 

13-14085-35 

3004/102A 

10R3B 

3017B/117 

11C551-3 

3245/199 

12-1 A3 

3444/123A 

12FR90 

7091/5891 

13-0079B 

3047 

13-14085-41 

3124/289 

10R4B 

3017B/117 

11C553 

3452/108 

12-1A3P 

3444/123A 

12FR90A 

7091/5891 

13-00790 

3047 

13-14085-49 

3124/289 

10R5B 

3017B/117 

11C553-2 

3245/199 

12-1A4 

3444/123A 

12FR90B 

7091/5891 

13-0091 

3242/816 

13-14085-50 

3444/123A 

10R6B 

3017B/117 

11C553-3 

3245/199 

12-1A4-7 

3444/123A 

12FR100 

7091/5891 

13-0095 

3039/316 

13-14085-54 

3124/289 

10R7B 

3032A 

11C557 

3452/108 

12-1A4-7B 

3444/123A 

12FR100A 

7091/5891 

13-0097 

3188A/182 

13-14085-60 

3004/102A 

10R8B 

3032A 

11C1051 

3452/108 

12-1A5 

3444/123A 

12FR100B 

7091/5891 

13-0099 

9003/5800 

13-14085-71 

3004/102A 

10R9B 

3033 

11C 1053 

3452/108 

12-1A5L 

3444/123A 

12G4 

3843 

13-0104 

74145 

13-14085-72 

3444/123A 

10R10B . 

3033 

11C 1057 

3452/108 

12-1A6 

3444/123A 

12GC11 

3500/5882 

13-0106 

3343/5092A 

13-14085-74 

3452/108 

10R11B 

3843 

11C1536 

3024/128 

12-1A6A 

3444/123A 

12J2 

3016 

13-0108 

3184/1115 

13-14085-75 

3452/108 

10R12B 

3843 

11J2 

3017B/117 

12-1A7 

3444/123A 

12J2F 

3017B/117 

13-0117 

3327/614 

13-14085-76 

3452/108 

10R13B 

3843 

11J2F 

3017B/117 

12-1A7-1 

3444/123A 

12JC11 

3500/5882 

13-0118 

3050/221 

13-14085-77 

3452/108 

10R14B 

3843 

11 RIOS 

7090/5890 

12-1A8 

3444/123A 

12LC11 

3500/5882 

13-0123 

3165/923D 

13-14085-83 

3444/123A 

10R15B 

3925/525 

11RC 10 

6622/5522 

12-1A9 

3444/123A 

12M2 

3009 

13-0133 

3157/703A 

13-14085-84 

3444/123A 

10RC2 

6621/5521 

11RC20 

6624/5524 

12-1A9G 

3444/123A 

12MC 

3007 

13-0161 

3724/981 

13-14085-85 

3444/123A 

10RC2A 

6621/5521 

11RC30 

6627/5527 

12-1A19 

3444/123A 

12NC11 

7090/5890 

13-0164 

3775/5009A 

13-14085-86 

3193/187 

10RC5 

6621/5521 

11RC40 

6627/5527 

12-1A21 

3444/123A 

12NF11 

7091/5891 

13-0321-5 

3444/123A 

13-14085-88 

3893/152 

10RC5A 

6621/5521 

11RC50 

6629/5529 

12-1A82 

3444/123A 

12P2 

3311 

13-0321-6 

3444/123A 

13-14085-89 

3444/123A 

10RC10 

6622/5522 

11RC60 

6629/5529 

12-1L 

3444/123A 

12R607/IC601 

3358/1006 

13-0321-7 

3444/123A 

13-14085-91 

3024/128 

10RC15 

6624/5524 

11RC80 

6631/5531 

12-2 

3045/225 

12RCM5 

6621/5521 

13-0321-8 

3444/123A 

13-14085-92 

3025/129 

10RC15A 

6624/5524 

11S15/1B 

3067/502 

12-4 

3444/123A 

12RCM10 

6622/5522 

13-0321-9 

3444/123A 

13-14085-93 

3054/196 

10RC20 

6624/5524 

11T4 

6753/5453 

12-00006-279 

3197/235 

12WHT 

3444/123A 

13-0321-10 

3444/123A 

13-14085-95 

3122 

10RC20A 

6624/5524 

11T4S 

6753/5453 

12-10 

3444/123A 

12X047 

3018 

13-0321-11 

3444/123A 

13-14085-96 

3122 

10RC25 

6627/5527 

11/1 

3311 

12-11 

3444/123A 

12Z6AF 

3055/134A 

13-0321-12 

3444/123A 

13-14085-97 

3122 

10RC30 

6627/5527 

11/10 

3843 

12-12 

3444/123A 

12Z6F 

3055/134A 

13-0321-14 

3452/108 

13-14085-121 

3041 

10RC30A 

6627/5527 

11/20 

3109/119 

12-13 

3444/123A 

12Z6FAF 

3055/134A 

13-0321-15 

3452/108 

13-14085-122 

3124/289 

10RC40 

6627/5527 

12-1 

3444/123A 

12-14 

3444/123A 

12/1 

3311 

13-0321-16 

3452/108 

13-14085-125 

3122 

10RC40A 

6627/5527 

12-1 A4-7B 

3124/289 

12-15 

3444/123A 

12/IN 

3121/115 

13-0321-17 

3452/108 

13-14085-126 

3190/184 

10RC50 

6629/5529 

12-1-70 

3444/123A 

12-16 

3444/123A 

12/1N10 

3100/519 

13-0321-21 

3452/108 

13-14094-1 

3087 

10RC50A 

6629/5529 

12-1-70-12 

3444/123A 

12-17 

3444/123A 

12/3-04 

3119/113 

13-0321-81 

3444/123A 

13-14094-2 

3087 

10RC60 

6629/5529 

12-1-70-12-7 

3444/123A 

12-18 

3444/123A 

13-1-6 

3157/703A 

13-331 

3061/140A 

13-14094-5 

3087 

10RC60A 

6629/5529 

12-1-73 

3005 

12-19 

3444/123A 

13-0002 

3786/5020A 

13-1032-5 

3452/108 

13-14094-6 

3311 

10RC80 

6031/5531 

12-1-74 

3005 

12-610 

3444/123A 

13-21606-1 

3764/127 

13-1836-1 

3335/5079A 

13-14094-8 

3709/110MP 

10RC80A 

6631/5531 

12-1-75 

3005 

12-23163-3 

3039/316 

13-2P64 

3054/196 

13-2384-2 

3338/5086A 

13-14094-1 1 

3088 

10RC100 

6632 

12-1-76 

3005 

12-085005 

3087 

13-2P64-1 

3893/152 

13-4085-97 

3122 

13-14094-12 

3031A 

10T200 

3311 

12-1-78 

3005 

12-085006 

3091 

13-0003 

3100/519 

13-10102-1 

3016 

13-14094-13 

3126 

10TB 5 

6629/5529 

12-1-83 

3005 

12-085009 

3126 

13-3-6 

3022/1188 

13-10320-14 

3338/5086A 

13-14094-14 

3088 

10TB6 

6629/5529 

12-1-91 

3005 

12-085029 

3087 

13-004 

3087 

13-10321-1 

3452/108 

13-14094-15 

3087 

10TB8 

6631/5531 

12-1-92 

3005 

12-085031 

3017B/117 

13-0004 

3091 

13-10321-2 

3452/108 

13-14094-16 

3016 

10V(2-WATT) 

3391/5125A 

12-1-93 

3005 

12-085034 

3087 

13-4P63 

3054/196 

13-10321-3 

3016 

13-14094-17 

3031A 

10VJ 

3061/140A 

12-1-95 

3004/102A 

12-085035 

3087 

13-4P63-1 

3893/152 

13-10321-5 

3452/108 

13-14094-24 

3311 

11-00006-003 

3122 

12-1-96 

3004/102A 

12-085038 

3087 

13-006 

3025/129 

13-10321-6 

3452/108 

13-14094-36 

3463/601 

11 0066B 

3261/175 

12-1-100 

3005 

12-085040 

3031A 

13-0006 

3025/129 

13-10321-7 

3452/108 

13-14094-39 

3311 

11 0072B 

3623 

12-1-102 

3005 

12-085041 

3709/110MP 

13-0006A 

3114/290 

13-10321-8 

3452/108 

13-14094-42 

3311 

11-102-001 

9075/166 

12-1-103 

3005 

12-087003 

3087 

13-0007 

3048/329 

13-10321-9 

3452/108 

13-14094-54 

3311 

11-103 

4081 

12-1-104 

3005 

12-087004 

3175 

13-0007A 

3048/329 

13-10321-10 

3452/108 

13-14261-1 

3311 

11-0399 

3009 

12-1-105 

3005 

12-100001 

3017B/117 

13-0009 

3018 

13-10321-11 

3452/108 

13-14261-3 

3311 

11-0400 

3009 

12-1-106 

3004/102A 

12-100003 

3311 

13-9-4 

3869/DIV-2 

13-10321-12 

3452/108 

13-14278-2 

3126 

11-0422 

3444/123A 

12-1-107 

3004/102A 

12-100008 

3031A 

13-9-6 

3157/703A 

13-10321-14 

3452/108 

13-14279-1 

3835/103A 

11-0423 

3156/172A 

12-1-120 

3004/102A 

12-100014 

3083/197 

13-0010 

3018 

13-10321-15 

3452/108 

13-14604-1 

3015 

11-0429 

3031A 

12-1-128 

3005 

12-101001 

3444/123A 

13-10-4 

3869/DIV-2 

13-10321-16 

3452/108 

13-14604-1A 

3013 

11-0430 

3175 

12-1-135 

3006/160 

12-102001 

3031A 

13-10-6 

3157/703A 

13-10321-17 

3452/108 

13-14604-1B 

3013 

11-0769 

3031A 

12-1-137 

3006/160 

12-680701-02 

3505/5547 

13-11-6 

3157/703A 

13-10321-20 

3452/108 

13-14604-1C 

3013 

11-0770 

3191/185 

12-1-138 

3008 

12-680701-05 

3505/5547 

13-12-4 

3869/DIV-2 

13-10321-21 

3452/108 

13-14604-ID 

3013 

11-0771 

3031A 

12-1-139 

3006/160 

12-680701-06 

3505/5547 

13-0014 

3026 

13-10321-24 

3018 

13-14604-1E 

3013 

11-0772 

3054/196 

12-1-148 

3004/102A 

12A2SB242A 

3009 

13-0015 

3017B/117 

13-10321-26 

3452/108 

13-14605-1 

3024/128 

11-0773 

3083/197 

12-1-150 

3007 

12A2SB248A 

3009 

13-0017 

3337/5085A 

13-10321-29 

3018 

13-14606-1 

3444/123A 

11-0774 

3444/123A 

12-1-157 

3006/160 

12A900 

7090/5890 

13-17-6 

3122 

13-10321-30 

3452/108 

13-14627-1 

3016 

11-0775 

3156/172A 

12-1-161 

3005 

12A1000 

7090/5890 

13-18-4 

3869/DIV-2 

13-10321-31 

3018 

13-14627-4 

3031A 

11-0778 

3444/123A 

12-1-162 

3005 

12A6225 

3007 

13-19-4 

3869/DIV-2 

13-10321-32 

3018 

13-14735 

3009 

11-0781 

3175 

12-1-164 

3004/102A 

12A6240 

3005 

13-0020 

3018 

13-10321-37 

3065/222 

13-14735-1 

3014 

11-1500 

3025/129 

12-1-179 

3005 

12A7239P1 

3722/102 . 

13-20-4 

3869/DIV-2 

13-10321-41 

3452/108 

13-14735A 

3009 

11-1508 

3506/5642 

12-1-180 

3005 

12A9275 

3004/102A 

13-0021 

3444/123A 

13-10321-43 

3452/108 

13-14777-1 

3014 

11-085001 

3087 

12-1-184 . 

3004/102A 

12A9275-1 

3004/102A 

13-21-4 

3869/DIV-2 

13-10321-46 

3018 

13-14777-1A 

3013 

11-085003 

3311 

12-1-186 

3005 

12A9275-4 

3004/102A 

13-0022 

3444/123A 

13-10321-47 

3338/5086A 

13-14777-1B 

3013 

11-085004 

3087 

12-1-189 

3008 

12AA2 

3861/101 

13-0024 

3444/123A 

13-10321-48 

3126 

13-14777-1C 

3013 

11-085005 

3087 

12-1-190 

3007 

12B-2 

3311 

13-26-6 

3159/718 

13-10321-50 

3338/5086A 

13-14777-ID 

3013 

11-085007 

3087 

12-1-191 

3004/102A 

12C2 

3016 

13-27-6 

3070/711 

13-10321-51 

3452/108 

13-14778-1 

3015 

11-085008 

3091 

12-1-192 

3004/102A 

12C2P-114 

9075/166 

13-0028 

3765/195A 

13-10321-53 

3050/221 

13-14778-1A 

3013 

11-085010 

3444/123A 

12-1-225 

3004/102A 

12C5Y 

3062/142A 

13-28-6 

3101/706 

13-10321-54 

3100/519 

13-14778-1B 

3013 

11-085013 

3016 

12-1-226 

3004/102A 

12C90 

7090/5890 

13-28-6SEARS 

3101/706 

13-10321-55 

3100/519 

13-14778-1C 

3013 

11-085014 

3091 

12-1-227 

3004/102A 

12C90R 

7091/5891 

13-0029 

3098/150A 

13-10321-76 

3716/161 

13-14778-ID 

3013 

11-085015 

3087 

12-1-228 

3006/160 

12C100 

7090/5890 

13-29-6 

3072/712 

13-10321-77 

3452/108 

13-14879-1 

3063/145A 

11-085022 

3087 

12-1-229 

3006/160 

12C100R 

7091/5891 

13-30-6 

3141/780 

13-10321-78 

3716/161 

13-14879-2 

3062/142A 

11-085024 

3031A 

12-1-230 

3006/160 

12CC12 

3500/5882 

13-0032 

3027/130 

13-10321-79 

3716/161 

13-14879-3 

3063/145A 

11-102001 

3311 

12-1-231 

3006/160 

12CD12 

3517/5883 

13-0035 

3765/195A 

13-10341-31 

3018 

13-14879-4 

3059/138A 

11-102003 

9075/166 

12-1-232 

3004/102A 

12CLN 

3124/289 

13-0040 

3018 

13-12001-0 

3088 

13-14879-5 

3063/145A 

11-108002 

9075/166 

12-1-233 

3006/160 

12F12T10 

3062/142A 

13-40-6 

3076/715 

13-12003-0 

3088 

13-14879-6 

3335/5079A 

11-120007 

3311 

12-1-234 

3005 

12F50 

3500/5882 

13-0041 

3444/123A 

13-13203-1 0 

3009 

13-14879-7 

3335/5079A 

11-691501 

3247/234 

12-1-235 

3005 

12F60 

3500/5882 

13-41-6 

3454/790 

13-14085-1 

3452/108 

13-14879-S 

3063/145A 

11-691502 

3247/234 

12-1-236 

3005 

12F90 

7090/5890 

13-42-6 

3075/714 

13-14085-2 

3452/108 

13-14886-1 

3006/160 

11-691504 

3466/159 

12-1-240 

3005 

12F90A 

7090/5890 

13-0043 

3025/129 

13-14085-3 

3018 

13-14887-1 

3006/160 

11B551 

3452/108 

12-1-241 

3005 

12F90B 

7090/5890 

13-0043A 

3114/290 

13-14085-4 

3018 

13-14888-3 

3004/102A 

11B551-2 

3245/199 

12-1-242 

3008 

12F100 

7090/5890 

13-0044 

3025/129 

13-14085-6 

3444/123A 

13-14889-1 

3006/160 

11B551-3 

3245/199 

12-1-243 

3008 . 

12F100A 

7090/5890 

13-0044A 

3114/290 

13-14085-7 

3444/123A 

13-14890-1 

3088 

11B552 

3452/108 

12-1-244 

3008 

12F100B 

7090/5890 

13-0048 

3444/123A 

13-14085-8 

3004/102A 

13-15465-1 

3031A 

11B552-2 

3245/199 

12-1-246 

3004/102A 

12FC12 

3500/5882 

13-0049 

3190/184 

13-14085-9 

3004/102A 

13-15804-1 

3124/289 

11B552-3 

3245/199 

12-1-254 

3005 

12FD12 

3517/5883 

13-0050 

3017B/117 

13-14085-10 

3004/102A 

13-15805-1 

3004/102A 

11B554 

3452/108 

12-1-256 

3007 

12FR5 

3517/5883 

13-52-6 

3161/722 

13-14085-11 

3004/102A 

13-15806-1 

3034 

11B554-2 

3245/199 

12-1-257 

3008 

12FR5A 

3517/5883 

13-53-6 

3590/909D 

13-14085-12 

3004/102A 

13-15808-1 

3018 

11B554-3 

3245/199 

12-1-258 

3007 

12FR5B 

3517/5883 

13-56-6 

3167/738 

13-14085-13 

3025/129 

13-15808-2 

3124/289 

11B555 

3452/108 

12-1-259 

3007 

12FR10 

3517/5883 

13-57-6 

3235/739 

13-14085-13A 

3025/129 

13-15809-1 

3045/225 

11B555-2 

3245/199 

12-1-260 

3007 

12FR10B 

3517/5883 

13-0058 

3444/123A 

13-14085-14 

3156/172A 

13-15810-1 

3452/108 

11B555-3 

3245/199 

12-1-266 

3004/102A 

12FR15 

3517/5883 

13-59-6 

3455/804 

13-14085-15 

3444/123A 

13-15833-1 

3024/128 

11B556-2 

3244 

12-1-267 

3004/102A 

12FR15A 

3517/5883 

13-60-6 

3161/722 

13-14085-15A 

3024/128 

13-15835-1 

3018 

11B556-3 

3244 

12-1-270 

3009 

12FR15B 

.3517/5883 

13-0061 

3114/290 

13-14085-16 

3018 

13-15836-1 

3004/102A 

11B560-2 

3244 

12-1-271 

3009 

12FR20 

3517/5883 

13-61-6 

3455/804 

13-14085-17 

3018 

13-15840-1 

3444/123A 

11B560-3 

3244 

12-1-272 

3004/102A 

12FR20A 

3517/5883 

13-0061A 

3114/290 

13-14085-18 

3004/102A 

13-15840-2 

3444/123A 

11B1052 

3452/108 

12-1-273 

3005 

12FR20B 

3517/5883 

13-0062 

3122 

13-14085-23 

3004/102A 

13-15841-1 

3452/108 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

13-15842-1 

3444/123A 

13-22479-1 

9002 

13-28471-1 

3024/128 

13-33742-1 

3054/196 

13-39884-1 

3054/196 

13-85962-1 

' 3862/103 

13-15842-2 

3122 

13-22581 

3122 

13-28532-1 

3036 

13-33925-1 

3054/196 

13-39970 

3114/290 

13-86416-1 

3862/103 

13-15865-1 

3444/123A 

13-22581-1 

3124/289 

13-28583-1 

3050/221 

13-33945-1 

3083/197 

13-39970-1 

3466/159 

13-86420-1 

3861/101 

13-16104-8 

3016 

13-22582-1 

3025/129 

13-28584 

3452/108 

13-33959-1 

3950/5400 

13-40083-1 

3118 

13-087005 

3004/102A 

13-16104-9 

3032A 

13-22582-1A 

3114/290 

13-28584-1 

3452/108 

13-34001-1 

3156/172A 

13-40083-2 

3984/106 

13-087027 

3031A 

13-16105-3 

3109/119 

13-22606-0 

3100/519 

13-28654-1 

3448 

13-34002-1 

3054/196 

13-40340-1 

3188A/182 

13-87433-1 

3861/101 

13-16106-1 

3066/118 

13-22609-0 

3100/519 

13-28654-2 

3448 

13-34002-3 

3188 A/182 

13-40340-2 

3188A/182 

13-87539-4 REAL 

9075/166 

13 16235-8 

3087 

13-22690-1 

3448 

13-28654-3 

3448 

13-34002-5 

3188A/182 

13-40341-1 

3189A/183 

13-94096-2 

3004/102A 

13-16247-3 

3016 

13-22692-1 

3448 

13-28654-4 

3112 

13-34003-1 

3199/188 

13-40344-1 

3190/184 

13-100000 

3455/804 

13-16570-1 

3114/290 

13-22692-2 

3448 

13-28654-5 

3116 

13-34004-1 

3200/189 

13-40345-1 

3191/185 

13-105698-1 

3024/128 

13-16570-1A 

3114/290 

13-22739-1 

3009 

13-29033-1 

3854/123AP 

13-34004-1A 

3025/129 

13-41122-1 

3311 

13-105698- A 

3006/160 

13-16570-2 

3114/290 

13-22741 

3009 

13-29033-2 

3854/123AP 

13-34045-1 

3452/108 

13-41122-2 

3998/506 

13-147771A 

3718/121 MP 

13-16570-2A 

3114/290 

13-22741-1 

3009 

13-29033-3 

3854/123AP 

13-34045-2 

3452/108 

13-41122-4 

3311 

13-266406-3 

3004/102A 

13-16592-1 

3012/105 

13-22741-2 

3013 

13-29033-4 

3854/123AP 

13-34046-1 

3192/186 

13-41123-2 

3311 

13-283361-1 

3083/197 

13-16607-1 

3035 

13-23013-2 

3018 

13-29033-5 

3854/123AP 

13-34046-2 

3192/186 

13-41123-4 

3017B/117 

13-331 182-1 

3079 

13-16608-1 

3034 

13-23160-2 

3018 

13-29033-6 

3854/123AP 

13-34046-3 

3192/186 

13-41628-2 

389*3/152 

13-757704 

3530 

13-16744-1 

3452/108 

13-23160-3 

3018 

13-29165-1 

3031A 

13-34046-4 

3192/186 

13-41628-3 

3054/196 

13-1000000 

3455/804 

13-16769-1 

3444/123A 

13-23160-4 

3444/123A 

13-29165-2 

3051/156 

13-34046-5 

3192/186 

13-41628-5 

3192/186 

13-1000001 

3455/804 

13-17174 

3032A 

13-23160-5 

3311 

13-29392-2 

3020/123 

13-34047-1 

3193/187 

13-41629-4 

3274/153 

13-1032176 

3716/161 

13-17174-1 

3032A 

13-23163-2 

3039/316 

13-29432 

3122 

13-34047-2 

3193/187 

13-41738-1 

3027/130 

13-3015121-1 

3710/238 

13-17174-2 

3032A 

13-23309-5 

3018 

13-29432-1 

3444/123A 

13-34047-3 

3083/197 

13-43005-1 

3054/196 

13-3015124-1 

3528/397 

13-17174-3 

3100/519 

13-23323-6 

3020/123 

13-29437-1 

3044/154 

13-34047-4 

3193/187 

13-43112-1 

3834/132 

13-6758623/3464 

3444/123A 

13-17174-4 

3051/156 

13-23324-6 

3124/289 

13-29663-1 

3843 

13-34056-1 

3100/519 

13-43250-1 

3863/600 

13-B026304-000 

3039/316 

13-17174-5 

3032A 

13-23325-5 

3114/290 

13-29687-2 

3100/519 

13-34057-1 

3017B/117 

13-43382-1 

3068/503 

13BKJ1 

3109/119 

13-17204-1 

3087 

13-23326-6 

3298/299 

13-29775-1 

3156/172A 

13-34089-2 

3103A/396 

13-43463-1 

3710/238 

13D4 

3017B/117 

13-17557-1 

3016 

13-23327-4 

3124/289 

13-29776-1 

3466/159 

13-34089-4 

3103 A/396 

13-43463-2 

3710/238 

13DD02F 

3061/140A 

13-17569-1 

3017B/117 

13-23338-3 

3124/289 

13-29776-1A 

3466/159 

13-34367-1 

3025/129 

13-43633-1 

3111 

13J2 

3016 

13-17596-1 

3110/120 

13-23339-3 

3124/289 

13-29776-2 

3466/159 

13-34367-3 

3118 

13-43634-1 

3446/1097 

13J2F 

3017B/117 

13-17596-2 

3100/519 

13-23505-2 

3137/192A 

13-29776-3 

3466/159 

13-34368-1 

9005/5802 

13-43635-1 

3054/196 

13P1 

3016 

13-17596-3 

3100/519 

13-23506-2 

3434/288 

13-29867-1 

3090/109 

13-34369-1 

3025/129 

13-43766-1 

3311 

13P2 

3311 

13-17596-4 

3100/519 

13-23510-4 

3193/187 

13-29867-2 

9091/177 

13-34371-1 

3024/128 

13-43773-1 

3854/123AP 

13RC2 

6615/5515 

13-17596-5 

3100/519 

13-23517-2 

3893/152 

13-29947-1 

3018 

13-34372 

3024/128 

13-43777-1 

9000/552 

13RC5 

6615/5515 

13-17596-6 

3100/519 

13-23543-1 

3021/124 

13-29974-4 

3104A 

13-34372-1 

3199/188 

13-43777-2 

9000/552 

13RC10 

6615/5515 

13-17596-7 

3100/519 

13-23543-2 

3021/124 

13-31013-1 

3018 

13-34373 

3025/129 

13-43790-1 

3192/186 

13RC70 

6648/5548 

13-17596-8 

3100/519 

13-23594-1 

3027/130 

13-31013-1 SYLV 

3466/159 

13-34373-1 

3200/189 

13-43791-1 

3193/187 

13RC80 

6648/5548 

13-17596-9 

3100/519 

13-23785-1 

3004/102A 

13-31013-1/2 

3466/159 

13-34373-2 

3193/187 

13-43956-1 

3081/125 

13S 

3067/502 

13-17596-10 

3100/519 

13-23822 

3452/108 

13-31013-4 

3452/108 

13-34374 

3079 

13-45016-1 

3710/238 

13T4 

3021/124 

13-17607-1 

3035 

13-23822-1 

3854/123AP 

13-31013-5 

3018 

13-34375-1 

3448 

13-45018-1 

3232/191 

13Z6AF 

3331/5067A 

13-17607B 

3035 

13-23824-1 

3246/229 

13-31013-6 

3017B/117 

13-34375-2 

3116 

13-45321-1 

3201/171 

13Z6F 

3331/5067A 

13-17608-1 

3034 

13-23824-2 

3039/316 

13-31014-1 

3017B/117 

13-34378-1 

3448 

13-45539-1 

3710/238 

13Z-1005 

3087 

13-17608-2 

3034 

13-23824-3 

3246/229 

13-31014-2 

3119/113 

13-34378-2 

3116 

13-50385-1 

3191/185 

14-1 

3444/123A 

13-17608B 

3034 

13-23825-1 

3124/289 

13-31014-3 

3017B/117 

13-34378-3 

3116 

13-50482-1 

3191/185 

14-2 

3444/123A 

13-17608C 

3034 

13-23826 

3025/129 

13-31014-4 

3089/112 

13-34381-1 

3122 

13-50484-1 

3005 

14-3 

3444/123A 

13-17609-1 

3034 

13-23826-1 

3466/159 

13-31014-6 

3017B/117 

13-34381-2 

3122 

13-50486-1 

3005 

14-0072-1 

3017B/117 

13-17825-1 

3016 

13-23826-1A 

3466/159 

13-32362-1 

3018 

13-34838-1 

3054/196 

13-50528-1 

3854/123AP 

14-0072-2 

3017B/117 

13-17917-1 

9000/552 

13-23826-2 

3466/159 

13-32364-1 

3466/159 

13-34839-1 

3083/197 

13-50631-1 

3005 

14-0072-3 

3017B/117 

13-17917-2 

9000/552 

13-23826-2A 

3466/159 

13-32366-1 

3452/108 

13-34901-1 

3051/156 

13-50944-1 

3005 

14-0104-1 

3893/152 

13-17918-1 

3027/130 

13-23826-3 

3466/159 

13-32366-2 

3452/108 

13-35059-1 

3072/712 

13-55009-1 

3035 

14-0104-5 

3156/172A 

13-18034 

3009 

13-23826-3A 

3466/159 

13-32630-3 

3024/128 

13-35087-1 

3122 

13-55009-2 

3035 

14-0104-6 

3330/5066A 

13-18034-1 

3009 

13-23840-1 

3024/128 

13-32631 

3025/129 

13-35089-1 

3104A 

13-55010-1 

3068/503 

14-0104-7 

3444/123A 

13-18034 A 

3009 

13-23916-1 

3444/123A 

13-32631-3 

3025/129 

13-35089-2 

3103A/396 

13-55018-4 

3024/128 

14-501-01 

3119/113 

13-18087 1 

3444/123A 

13-23917-1 

3087 

13-32632-1 

3054/196 

13-35089-3 

3103A/396 

13-55020-1 

3452/108 

14-501-02 

3119/113 

13-18087-2 

3444/123A 

13-25343-1 

3021/124 

13-32634-1 

3192/186 

13-35089-4 

3103A/396 

13-55029-1 

3031A 

14-503-01 

3120/114 

13-18158-1 

3444/123A 

13-26009-1 

3039/316 

13-32635-1 

3193/187 

13-35226-1 

3122 

13-55030-1 

3843 

14-503-02 

3120/114 

13-18198-1 

3015 

13-26377-2 

3839/155 

13-32636-1 

3054/196 

13-35257-1 

3747/157 

13-55031-1 

3843 

14-503-03 

3120/114 

13-18282 

3021/124 

13-26386-1 

3466/159 

13-32638-1 

3054/196 

13-35257-2 

3747/157 

13-55031-2 

3843 

14-503-04 

3120/114 

13-18282-1 

3021/124 

13-26386-1A 

3466/159 

13-32640-1 

3054/196 

13-35257-3 

3747/157 

13-55031-3 

3843 

14-503-08 

3120/114 

13-18304 1 

3004/102A 

13-26386-2 

3466/159 

13-32642-1 

3054/196 

13-35257-4 

3747/157 

13-55046-1 

3087 

14-504-01 

3087 

13-18359 

3021/124 

13-26386-2A 

3466/159 

13-33172-1 

3998/506 

13-35324-1 

3860/265 

13-55061-1 

3444/123A 

14-504-04 

3120/114 

13-18359-1 

3021/124 

13-26386-3 

3466/159 

13-33172-2 

3998/506 

13-35550 

3452/108 

13-55061-2 

3444/123A 

14-509-01 

3062/142A 

13-18359-3 

3021/124 

13-26386-3A 

3114/290 

13-33173-1 

3990/220 

13-35550-1 

3122 

13-55062-1 

3045/225 

14-509-02 

3056/135A 

13-18359A 

3021/124 

13-26386-4 

3138/193A 

13-33174-1 

3201/171 

13-35621-1 

3088 

13-55063-1 

3452/108 

14-510-01 

3087 

13-18363 

3124/289 

13-26576-1 

3039/316 

13-33174-2 

3104A 

13-35792-1 

3004/102A 

13-55064-1 

3024/128 

14-511-01 

3087 

13-18363-1 

3444/123A 

13-26576-2 

3039/316 

13-33175-1 

3156/172A 

13-35807-1 

3275/194 

13-55065-1 

3452/108 

14-512-01 

3087 

13-18363-1A 

3124/289 

13-26577 

3018 

13-33175-2 

3241/232 

13-35807-2 

3122 

13-55066-1 

3444/123A 

14-513-01 

3087 

13-18364-1 

3444/123A 

13-26577-1 

3018 

13-33176-1 

3104A 

13-36314-1 

3188A/182 

13-55066-2 

3444/123A 

14-514-01 

3087 

13-18365-1 

3124/289 

13-26577-2 

3117 

13-33177-1 

3126 

13-36386-1 

3466/159 

13-55067-1 

3444/123A 

14-514-02 

3100/519 

13-18458-1 

3016 

13-26577-3 

3039/316 

13-33178-1 

3025/129 

13-36440-1 

3621 

13-55068-1 

3444/123A 

14-514-03 

3843 

13-18471-1 

3054/196 

13-26614-1 

3032A 

13-33179-2 

3063/145A 

13-36441-1 

3846/285 

13-55069-1 

3466/159 

14-514-03/53 

3843 

13-18481-1 

9005/5802 

13-26666 

3024/128 

13-33179-4 

3094/144A 

13-36442-1 

3054/196 

13-55069-1A 

3466/159 

14-514-04 (MP) 

3709/110MP 

13-18481-2 

9005/5802 

13-26666-1 

3024/128 

13-3317.9-5 

3335/5079A 

13-36443-1 

3083/197 

13-55078-1 

3843 

14-514-04/64 MP 

3709/110MP 

13-18481-3 

9005/5802 

13-27050-1 

3010 

13-33179-8 

3753/5082A 

13-36444-3 

3190/184 

13-55166-1 

3088 

14-514-05 

3088 

13-18642 

3642/179 

13-27404-1 

3444/123A 

13-33180-1 

3199/188 

13-36445-3 

3191/185 

13-55332-1 

3062/142A 

14-514-06 

3087 

13-18642-1 

3642/179 

13-27404-2 

3444/123A 

13-33181-1 

3710/238 

13-36978-3 

3666/5605 

13-55333-1 

3089/112 

14-514-07 

3843 

13-18642-2 

3642/179 

13-27432-1 

3024/128 

13-33181-2 

3710/238 

13-36978-4 

3666/5605 

13-64096-2 

3123 

14-514-07/57 

3843 

13-18642-2D 

3642/179 

13-27432-2 

3854/123AP 

13-33181-3 

3710/238 

13-37526-1 

3199/188 

13-67539-1 

9075/166 

14-514-08 

3087 

13-18642-2E 

3642/179 

13-27433-1 

3444/123A 

13-33182-1 

3438 

13-37527-1 

3200/189 

13-67539-1/3464 

9075/166 

14-514-09 

3087 

13-18642-2F 

3642/179 

13-27443-1 

3024/128 

13-33182-2 

3438 

13-37708-1 

3836/284 

13-67544-1 

3057/136A 

14-514-10 

3087 

13-18642-3 

3642/179 

13-27974-1 

3201/171 

13-33183-1 

3503 

13-37868-1 

3843 

13-67583-5 

3452/108 

14-514-11 

3088 

13-18642-3A 

3642/179 

13-27974-2 

3747/157 

13-33184-1 

3628/6402 

13-37869-1 

3433/287 

13-67583-6 

3444/123A 

14-514-11 (MP) 

3709/110MP 

13-18642-3B 

3642/179 

13-27974-3 

3747/157 

13-33185-1 

3202/210 

13-37870-1 

3111 

13-67585-4 

3444/123A 

14-514-11/61 MP 

3709/110MP 

13-18654-1 

3010 

13-27974-4 

3747/157 

13-33186-1 

3095/147A 

13-37870-2 

3111 

13-67585-5 

3444/123A 

14-514-12 

3087 

13-18924-1 LGE 

6752/5452 

13-28222-1 

3189A/183 

13-33187-1 

3098/150A 

13-37900-1 

3990/220 

13-67585-5A 

3018 

14-514-12/62 ■ 

3843 

13-18924-1 (SMAL 

3950/5400 

13-28222-2 

3188A/182 

13-33187-2 

3346/5096A 

13-37933-2 

3108/505 

13-67585-5/2439 

3452/108 

14-514-13 

3709/110MP 

13-18924-2 

3638/5402 

13-28222-3 

3054/196 

13-33187-3 

3401/5135A 

13-39003-0 

3950/5400 

13-67585-5/3464 

3444/123A 

14-514-13/63 

3709/110MP 

13-18924-3 

3950/5400 

13-28222-4 

3188A/182 

13-33187-5 

9024/5094A 

13-39004-1 

3054/196 

13-67585-6/2439 

3452/108 

14-514-14 

3843 

13-18924-4 

3950/5400 

13-28336-1 

3191/185 

13-33187-6 

3061/140A 

13-39004-2 

3893/152 

13-67585-7/2439 

3444/123A 

14-514-14/64 

3843 

13-18924-5 

3638/5402 

13-28336-2 

3054/196 

13-33187-7 

3785/5019A 

13-39046-3 

3192/186 

13-67586-3 

3444/123A 

14-514-15 

3100/519 

13-18924-6 

3627/5404 

13-28336-20 

3191/185 

13-33187-8 

3819/5053A 

13-39047-3 

3193/187 

13-67590-1 

3100/519 

14-514-16 (MP) 

3709/110MP 

13-18924-8 

3638/5402 

13-28391-1 

3466/159 

13-33187-9 

3796/5030A 

13-39072-1 

9000/552 

13-67599-3 

3004/102A 

14-514-16/66 MP 

3709/110MP 

13-18927-1 

3124/280 

13-28391 -1A 

3466/159 

13-33187-10 

3821/5055A 

13-39072-2 

9000/552 

13-67599-3A 

3004/102A 

14-514-17 

3100/519 

13-18927-1A 

3124/289 

13-28391-2 

3466/159 

13-33187-1 1 

3750/143A . 

13-39072-7 

9000/552 

13-67599-9 

3004/102A 

14-514-17/67 

3843 

13-18944-1 

3004/102A 

13-28391-2A 

3466/159 

13-33187-12 

3056/135A 

13-39073-1 

3016 

13-67600-3 

3126 

14-514-18 

3843 

13-18944-2 

3005 

13-28392^1 

3024/128 

13-33187-13 

3347/5097A 

13-39074-1 

3192/186 

13-67600-5 

3126 

14-514-18/68 

3843 

13-18946-1 

3006/160 

13-28392-2 

3137/192A 

13-33187-14 

3055/134A 

13-39098-1 

3192/186 

13-68617-1 

3444/123A 

14-514-19/69 

3843 

13-18947-1 

3006/160 

13-28392-3 

3024/128 

13-33187-15 

3753/5082A 

13-39099-1 

3054/196 

13-076002 

3157/703A 

14-514-20 

3100/519 

13-18948-1 

3006/160 

13-28393-1 

3124/289 

13-33187-18 

3063/145A 

13-39100-1 

3083/197 

13-085002 

3088 

14-514-20/70 

3843 

13-18948-2 

3006/160 

13-28393-1A 

3025/129 

13-33187-19 

3774/5008A 

13-39114-1 

3024/128 

13-085012 

3087 

14-514-21 

3087 

13-18949-1 

3452/108 

13-28393-2 

3025/129 

13-33187-26 

3781/5015A 

13-39114-2 

3024/128 

13-085015 

3100/519 

14-514-22 

3087 

13-18950-1 

3452/108 

13-28393-2A 

3025/129 

13-33188-1 

3188A/182 

13-39114-3 

3854/123AP 

13-085022 

3100/519 

14-514-23 

3843 

13-18951-1 

3006/160 

13-28394-1 

3024/128 

13-33188-2 

3027/130 

13-39115-1 

3466/159 

13-085024 

3031A 

14-514-23/73 

3843 

13-18951-2 

3006/160 

13-28394-2 

3024/128 

13-33188-3 

3027/130 

13-39115-2 

3434/288 

13-085026 

3100/519 

14-514-55 

3088 

13-19094-2 

3087 

13-28394-3 

3024/128 

13-33189-1 

3043 

13-39115-3 

3138/193A 

13-085027 

3031A 

14-514-61 

3088 

13-19365-1 

3020/123 

13-28394-4 

3025/129 

13-33190-1 

3648/168 

13-39607-1 

3666/5605 

13-085028 

3060/139A 

14-514-62 

3100/519 

13-21606-1 

3034 

13-28394-4A 

3025/129 

13-33350-1 

3444/123A 

13-39678-1 

3666/5605 

13-085029 

3709/110MP 

14-514-64 

3100/519 

13-22017-0 

3100/519 

13-28394-5 

3025/129 

13-33376-1 

3032A 

13-39696-3 

3893/152 

13-085039 

3016 

14-514-65 

3100/519 

13-22154-500 

3323/610 

13-28394-5A 

3025/129 

13-33595-1 

3444/123A 

13-39819-1 

3083/197 

13-085042 

3060/139A 

14-514-66 

3843 

13-22156-0 

3126 

13-28394-6 

3025/129 

13-33595-2 

3444/123A 

13-39851-1 

3275/194 

13-85943-1 

3119/113 

14-514-70 

3100/519 

13-22463-1 

3311 

13-28432-1 

3045/225 

13-33595-3 

3444/123A 

13-39860-1 

3311 

13-85943-2 

3119/113 

14-514-72 

3091 

13-22478-1 

9001/113A 

13-28469-2 

3054/196 

13-33742 

3024/128 

13-39863-1 

3095/147A 

13-85943-3 

3119/113 

14-514-74 

3843 
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14-515-01—16K2 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

14-515-01 

3062/142A 

14-602-56A 

3466/159 

14-863-23 

3466/159 

14LQ007 

3288/1003 

15-085002 

3087 

15C6 

3051/156 

14-515-02 

3056/135A 

14-602-58 

3466/159 

14-864-12 

3444/123A 

14MW69 

3004/102A 

15-085003 

3087 

15C8 

9009/5808 

14-515-03 

3062/142A 

14-602-58A 

3466/159 

14-864-23 

3466/159 

14P2 

3311 

15-085005 

3100/519 

15C10 

9010/5809 

14-515-04 

3059/138A 

14-602-59 

3024/128 

14 865 12 

3444/123A 

14S134830 

3114/290 

15-085008 

3125 

15E6 

3848/5806 

14-515-05 

3752/5077A 

14-602-60 

3025/129 

14-865-12 

3444/123A 

14T 

3112 

15-085008 MIDLA 3843 

15E7 

9009/5808 

14-515-07 

3063/145A 

14-602-61 

3444/123A 

14 866 32 

3444/123A 

14Z6AF 

3332/5068A 

15-085009 

3087 . 

15E8 

9009/5808 

14-515-13 

3059/138A 

14-602-62 

3444/123A 

14-866-32 

3444/123A 

14Z6F 

3332/5068A 

15-085018 

3089/112 

15E10 

9010/5809 

14-515-15 

3124/289 

14-602-63 

3039/316 

14-867-32 

3466/159 

15-1 

3444/123A 

15-085018/1N82A 3089/112 

15F6 

3848/5806 

14-515-18 

3092/141A 

14-602-68 

3466/159 

14-900-12 

3232/191 

15-2 

3444/123A 

15-085037 

3089/112 

15F8 

9009/5808 

14-515-23 

3790/5024A 

14-602-69 

3444/123A 

14-901-12 

3104A 

15-3 

3466/159 

15-085038 

3119/113 

15F10 

9010/5809 

14-515-27 

3334/5071A 

14-602-74 

3024/128 

14-903-23 

3054/196 

15-4 

3466/159 

15-085039 

3119/113 

15J2 

3017B/117 

14-515-28 

3753/5082A 

14-602-75 

3025/129 

14-904-12 

3104A 

15-5 

3466/159 

15-085041 

3311 

15J2F 

3017B/117 

14-515-30 

3334/5071A 

14-602-76 

3220/198 

14-905-23 

3054/196 

15-008-1 

3984/106 

15-085043 

3031A 

15N1 

3016 

, 14-515-73 

3063/145A 

14-602-77 

3018 

14-906-13 

3190/184 

15-20A70 

3709/110MP 

15-085047 

3119/113 

15P2 

3311 

14-573-10 

3009 

14-602-7 7 B 

3018 

14-907-13 

3190/184 

15-20A90 

3709/110MP 

15-088002 

3114/290 

15S1 

9004/5801 

14-574-10 

3009 

14-602-78 

3444/123A 

14-908-23 

3054/196 

15-30 

3466/159 

15-088002A 

3114/290 

15S2 

9005/5802 

14-575-10 

3122 

14-602-79 

3025/129 

14-909-23 

3054/196 

15-40 

3466/159 

15-088003 

3019 

15S4 

9007/5804 

14-577-10 

3004/102A 

14-602-79A 

3025/129 

14-910-13 

3190/184 

15-46-13 

3207/818 

15-088004 

3452/108 

15S05 

9003/5800 

14-578-10 

3009 

14-602-80 

3444/123A 

14-911-13 

3190/184 

15-50 

3466/159 

15-100001 

3017B/117 

15S6 

3848/5806 

-14-579-10 

3717/121 

14-602-81 

3444/123A 

14-2000-01 

3156/172A 

15-875-075-001 

3466/159 

15-100002 

3032A 

15Z3 

3466/159 

14-579-10 

3009 

14-602-87 

3444/123A 

14-2000-02 

3156/172A 

15-875-075-003 

3444/123A 

15-100003 

3311 

15Z6AF 

3333/5069A 

14-582-01 

3006/160 

14-602-88 

3466/159 

14-2000-03 

3156/172A 

15-01742 

3466/159 

15-100004 

3031A 

15Z6F 

3333/5069A 

14-583-01 

3444/123A 

14-602-89 

3444/123A 

14-2000-04 

3156/172A 

15-01913-00 

3466/159 

15-108001 

3119/113 

16-2 

3016 

14-586-01 

3009 

14-602-90 

3466/159 

14-2000-05 

3156/172A 

15-01999 

3444/123A 

15-108002 

3119/113 

16-17 

3116 

14-589-01 

3009 

14-602-580 

3466/159 

14-2000-23 

3156/172A 

15-02762-00 

3466/159 

15-108003 

3017B/117 

16-20 

3024/128 

14-590-01 

3009 

14-602-600 

3466/159 

14-2002-01 

3112 

15-02762-1 

3466/159 

15-108004 

3017B/117 

16-736 

3452/108 

14-600-01 

3006/160 

14-603-01 

3024/128 

14-2007-00 

3134/705A 

15-02762-2 

3466/159 

15-108005 

3032A 

16-785-00-020 

3507 

14-600-04 

3006/160 

14-603-02 

3018 

14-2007-02 

3134/705A 

15-02979 

3466/159 

15-108006 

3032A 

16-21426 

3018 

14-600-10 

3006/160 

14-603-02A 

3018 

14-2007-04 

3134/705A 

15-03014-00 

3444/123A 

15-108007 

3110/120 

16-147191229 

3124/289 

14-600-16 

3006/160 

14-603-03 

3444/123A 

14-2008-01 

3135/709 

15-03099 

3466/159 

15-108008 

3125 

16-171191368 

3124/289 

14-600-19 

3008 

14-603-04 

3444/123A 

14-2010-01 

3077/790 

15-03100 

3444/123A 

15-108008 MIDLA 

i 3843 

16-207190405 

3004/102A 

14 601 28 

3444/123A 

14-603-05 

3039/316 

14-2010-02 

3156/172A 

15-03409-0 

3466/159 

15-108009 

3119/113 

16-501190016 

3031A 

14 601 29 

3444/123A 

14-603-05-2 

3018 

14-2011-01 

3240/779-1 

15-03409-1 

3466/159 

15-108010 

3017B/117 

16A1 

3862/103 

14-601-01 

3009 

14-603-06 

3039/316 

14-2011-02 

3240/779-1 

15-03409-02 

3466/159 

15-108011 

3031A 

16A1 (FLEETWOOD) 3444/123A 

14-601-62 

3642/179 

14-603-07 

3024/128 

14-2012-01 

3160/801 

15-3793 

3158/797 

15-108012 

3066/118 

16A2 

3862/103 

14-601-03 

3009 

14-603-08 

3716/161 

14-2014-01 

3255/815 

15-05302 

3444/123A 

15-108013 

3843 

16A2(FLEETWOOD) 3444/123A 

14-601-04 

3009 

14-603-09 

3716/161 

14-2053-23 

3156/172A 

15-05369 

3444/123A 

15-108016 

3017B/117 

16A545-7 

3444/123A 

14-601-05 

3009 

14-603-10 

3444/123A 

14-2054-01 

3170/731 

15-05650 

3444/123A 

15-108017 

3066/118 

16A667-GRN 

3245/199 

14-601-06 

3009 

14-603-11 

3444/123A 

14-32430 

3452/108 

15-7142C-1 

3161/722 

15-108020 

3032A 

16A667-ORG 

3245/199 

14-601-07 

3009 

14-603-12 

3452/108 

14-40325A 

3027/130 

15-08800U 

3452/108 

15-108021 

3032A 

16A667-RED 

3245/199 

14-601-08 

3009 

14-603-13 

3716/161 

14-40363A 

3027/130 

15-09090-01 

3466/159 

15-108022 

3032A 

16A667-YEL 

3245/199 

14-601-09 

3009 

14-604-02 

3009 

14-40369A 

3027/130 

15-09338 

3444/123A 

15-108023 

3119/113 

16A668-GRN 

3245/199 

14-601-10 

3027/130 

14-604-07 

3009 

14-40421A 

3027/130 

15-09980 

3444/123A 

15-108024 

3017B/117 

16A668-ORG 

3245/199 

14-601-11 

3009 

14-604-08 

3009 

14-40464A 

3027/130 

15-10824 

3017B/117 

15-108025 

3100/519 

16A668-YEL 

3245/199 

14-601-12 

3027/130 

14-607-29A 

3025/129 

14-40465A 

3027/130 

15-14471-1 

3476/1085 

15-108026 

3843 

16A669-GRN 

3245/199 

14-601-13 

3027/130 

14-608-01 

3054/196 

14-40466A 

3027/130 

15-14504-1 

3974/794 

15-108028 

3081/125 

16A669-YEL 

3245/199 

14-601-14 

3438 

14-608-02 

3054/196 

14-40471 

3027/130 

15-18924-5 

3950/5400 

15-108035 

3843 

16A787 

3722/102 

14-601-15 

3027/130 

14-608-02A 

3054/196 

14-40934-1 

3027/130 

15-26587-1 

3157/703A 

15-108036 

3017B/117 

16A1938 

3444/123A 

14-601-15A 

3027/130 

14-608-03 

3190/184 

14A0 

3009 

15-31015-1 

3481/1002 

15-108037 

3311 

16ATCRK 

6648/5548 

14-601-16 

3027/130 

14-608-04 

3190/184 

14A 

3009 

15-33201 

3072/712 

15-108038 

3110/120 

16ATCRL 

6648/5548 

14-601-16A 

3027/130 

14-609-00 

3893/152 

14A1 

3009 

15-33201-1 

3072/712 

15-108040 

3843 

16B1 

3244 

14-601-17 

3027/130 

14-609-01 

3232/191 

14A 1 4-7 B 

3009 

15-33201-2 

3072/712 

15-108041 

.3843 

16B-3 A 82 

3015 

14-601-23 

3027/130 

14-609-01A 

3044/154 

14A-1 A 82 

3009 

15-3320 IE 

3072/712 

15-108042 

3100/519 

16B-3A82 

3718/121MP 

14-601-26 

3079 

14-609-02 

3044/154 

14A1-A82 

3717/121 

.15-34005-1 

3071/727 

15-108043 

3843 

16B670-GRN 

3156/172A 

14-601-27 

3115/165 

14-609-02A 

3044/154 

14A2 

3009 

15-34048-1 

3135/709 

15-108044 

3843 

16B670-RED 

3244 

14-601-28 

3444/123A 

14-609-03 

3054/196 

14A3 

3009 

15-34048-2 

3135/709 

15-108045 

3067/502 

16B670-YEL 

3244 

14-601-30 

3027/130 

14-609-03A 

3054/196 

14A4 

3009 

15-34049 

3161/722 

15-108046 

3081/125 

16C4 

3016 

14-602-01 

3444/123A 

14-609-04 

3054/196 

14A5 

3009 

15-34049-1 

3161/722 

15-108047 

3843 

16C-4 

3311 

14-602-02 

3444/123A 

14-609-05 

3044/154 

14A6 

3009 

15-34049-3 

3161/722 

15-108048 

3843 

16C4B1P 

9075/166 

14-602-03 

3444/123A 

14-609-06 

3893/152 

14A7 

3009 

15-34202-1 

3071/727 

15-108049 

3031A 

16C-4P 

9075/166 

14-602-05 

3004/102A 

14-609-08 

3893/152 

14A8 

3009 

15-34202-1 A 

3071/727 

15-108050 

3017B/117 

16C6 

3848/5806 

14-602-05A 

3004/102A 

14-609-49A 

3452/108 

14A8-1 

3007 

15-34379-1 

9014/720 

15-123060 

3309/539 

16C10C 

6622/5522 

14-602-11 

3114/290 

14-651-12 

3444/123A 

14A8-1-12 

3007 

15-34452 

3135/709 

15-123065 

3054/196 

16C15 

7096/5896 

14-602-11A 

3114/290 

14-653-21 

3117 

14A8-1-12-8 

3007 

15-34452-1 

3135/709 

15-123100 

3467/283 

16C15B 

6624/5524 

14-602-12 

3444/123A 

14-654-21 

3132 

14A9 

3009 

15-34503 

3161/722 

15-123101 

3100/519 

16C15C 

6624/5524 

14-602-13 

3444/123A 

14-655-13 

3444/123A 

.14A10 

3009 

15-34503-1 

3161/722 

15-123102 

3843 

16C20B 

6624/5524 

14-602-14 

3444/123A 

14-656-21 

3444/123A 

14A10R 

3009 

15-34503-2 

3161/722 

15-123103 

3843 

16C20C 

6624/5524 

14-602-16 

3444/123A 

14-659-12 

3444/123A 

14A11 

3009 

15-34906-1 

3238/799 

15-123104 

3068/503 

16C025B 

6621/5521 

14-602-17 

3444/123A 

14-660-12 

3444/123A 

14A12 

3009 

15-35059 

3072/712 

15-123105 

3311 

16C25B 

6627/5527 

14-602-18 

3124/289 

14-661-21 

3122 

14A13 

3009 

15-35059-1 

3072/712 

15-123106 

3059/138A 

16C25C 

6627/5527 

14-602-19 

3045/225 

14-700-03 

3448 

14A13P 

3009 

15-35059-2 

3072/712 

15-123202 

3440/291 

16C025C 

6621/5521 

14-602-20 

3466/159 

14-700-04 

3448 

14A14 

3009 

15-35402-1 

3465/778A 

15-123230 

3710/238 

16C30B 

6627/5527 

14-602-20A 

3466/159 

14-700-05 

3448 

14A14-7 

3009 

15-35402-2 

3465/778A 

15-123231 

3068/503 

16C30C 

6627/5527 

14-602-21 

3835/103A 

14-700-06 

3448 

14A14-7B 

3717/121 

15-36995-1 

3171/744 

15-123242 

3843 

16C35B 

6627/5527 

14-602-22 

3444/123A 

14-710-21 

3448 

14A15 

3009 

15-37534-1 

3974/794 

15-123243 

3313/116 

16C35C 

6627/5527 

14-602-23 

3444/123A 

14-713-31 

3448 

14A15L 

3009 

15-37534-2 

3974/794 

15-123297 

3998/506 

16C40B 

6627/5527 

14-602-24 

3024/128 

14-713-32 

3448 

14A16 

3009 

15-37702-1 

3075/714 

15-123298 

3068/503 

16C40C 

6627/5527 

14-602-25 

3122 

14-714-13 

3448 

14A16-5 

3009 

15-37703 

3076/715 

15-123300 

3998/506 

16C45B 

6629/5529 

14-602-26 

3444/123A 

14-800-32 

3444/123A 

14A17 

3009 

15-37703-1 

3076/715 

15-123302 

3357/186A 

16C050B 

6621/5521 

14-602-28 

3025/129 

14-801-23 

3122 

14A17-1 

3009 

15-37704 

3077/790 

15-123303 

9076/187A 

16C50B 

6629/5529 

14-602-28A 

3025/129 

14-802-12 

3444/123A 

14 A18 

3009 

15-37704-1 

3454/790 

15-2221011 

3004/102A 

16C50C 

6629/5529 

14-602-29 

3124/289 

14-803-12 

3466/159 

14 A19 

3009 

15-37833-1 

3590/909D 

15-3015129-1 

3158/797 

16C050C 

6621/5521 

14-602-30 

3124/289 

14-803-32 

3247/234 

14A19G 

3009 

15-37833-2 

3590/9090 

15-3015130-1 

3328/740A 

16C60B 

6629/5529 

14-602-31 

3018 

14-804-12 

3466/159 

14A-70 

3009 

15-39060-1 

3279/747 

15-3015131-1 

3852/1232 

16C60C 

6629/5529 

14-602-32 

3466/159 

14-805-12 

3444/123A 

14A-70-12 

3009 

15-39061-1 

3237/795 

15-22210111 

3004/102A 

16C70 

6632 

14-602-3 2A 

3466/159 

14 806 12 

3444/123A 

14A-70-12-7 

3009 

15-39075-1 

3167/738 

15-22210131 

3006/160 

16C70B 

6632 

14-602-34 

3018 

14-806-12 

3444/123A 

14A119 

3009 

15-39209 

3149/791 

15-22210300 

3006/160 

16C70C 

6632 

14-602-35 

3444/123A 

14-806-23 

3444/123A 

14A121 

3009 

15-39209-1 

3149/791 

15-22210921 

3007 

16C80 

6631/5531 

14-602-36 

3045/225 

14 807 23 

3444/123A 

14A182 

3009 

15-39600-1 

3974/794 

15-22211021 

3006/160 

16C80B 

6631/5531 

14-602-37 

3045/225 

14-807-12 

3984/106 

14AG74-AA FORD 9019/2022 

15-39600-2 

3974/794 

15-22211200 

3004/102A 

16C80C 

6631/5531 

14-602-41 

3452/108 

14-808-12 

3466/159 

14B348-1 

3306/523 

15-40183-1 

3160/801 

15-22211328 

3004/102A 

16C90 

6649 

14-602-42 

3466/159 

14 809 23 

3444/123A 

14B348-2 

3306/523 

15-41545-1 

3974/794 

15-22211921 

3006/160 

16C90B 

6649 

14-602-42A 

3466/159 

14-809-22 

3122 

14B348-003 

3306/523 

15-41627-2 

3882/821 

15-22214400 

3006/160 

16C90C 

6649 

14-602-43 

3024/128 

14-809-23 

3444/123A 

14B348-3 

3306/523 

15-41764 

3919/822 

15-22214411 

3006/160 

16C100 

6649 

14-602-44 

3466/159 

14-809-32 

3444/123A 

14B348-4 

3306/523 

15-41764-1 

3919/822 

15-22214435 

3006/160 

16C100B 

6649 

14-602-44A 

3466/159 

14-850-12 

3716/161 

14B348-004 

3306/523 

15-41856-1 

3237/795 

15-22214821 

3006/160 

16C100C 

6649 

14-602-45 

3122 

14-851-12 

3716/161 

14B348-5 

3306/523 

15-43098-1 

3928/819 

15-22214831 

3006/160 

16C108B 

6622/5522 

14-602-46 

3018 

14-851-32 

3444/123A 

14BN3 

3045/225 

15-43312 

3927/820 

15-22216500 

3004/102A 

16E1330 

3122 

14-602-46A 

3124/289 

14-853-23 

3444/123A 

14J2 

3016 

15-43312-1 

3927/820 

15-22216600 

3007 

16E1330(GE) 

3444/123A 

14-602-47 

3466/159 

14 854 12 

3444/123A 

14J2F 

3017B/117 

15-43312-2 

3927/820 

15-22217400 

3006/160 

16F20 

7096/5896 

14-602-47A 

3466/159 

14-854-12 

3444/123A 

14L12 

3259 

15-43703-1 

3167/738 

15-22223720 

3444/123A 

16F40 

7100/5900 

14-602-48 

3444/123A 

14-855-32 

3466/159 

14L121 

3018 

15-43705-1 

4011 

15B6 

3848/5806 

16F60 

7104/5904 

14-602-49 

3024/128 

14-856-23 

3466/159 

14L122 

3122 

15-43706-1 

4093 

15B8 

9009/5808 

16F100 

7110/5910 

14-602-50 

3444/123A 

14-857-12 

3466/159 

141123 

3024/128 

15-45141-1 

4011 

15B10 

9010/5809 

16G2 

3444/123A 

14-602-52 

3835/103A 

14-857-79 

3466/159 

14L124 

3025/129 

15-45184-1 

4024 

15BD11 

3313/116 

16GN 

3019 

14-602-54 

3114/290 

14-858-12 

3444/123A 

14L125 

3026 

15-45185-2 

4016 

15C1 

9004/5801 

16J1 

3452/108 

14-602-5 4A 

3466/159 

14-861-12 

3984/106 

14L126 

3026 

15-45186-1 

3643/987 

15C2 

9005/5802 

16J2 

3452/108 

14-602-55 

3024/128 

14 862 32 

3444/123A 

14L127 

3027/130 

15-45300-1 

3072/712 

15C2D 

9005/5802 

16J2F 

3017B/117 

14-602-55A 

3444/123A 

14-862-23 

3444/123A 

14L128 

3038 

15-71420-1 

3159/718 

15C4 

9007/5804 

16K1 

3452/108 

14-602-56 

3466/159 

14-862-32 

3444/123A 

14LN034 

3706/1181 

15-082019 

3444/123A 

15C05 

9003/5800 

16K2 

3452/108 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

16K3 — 

To be 

Replaced 

18A8-1L 

SK 

Type 

16K3 

3452/108 

17BA-12B 

3004/102A 

17BA-514 

3026 

17BA-1476 

3266 

17GL8D 

3004/102A 

17T6-1T 

3004/102A 

16L2 

3452/108 

17BA-12B19 

3268 

17BA-517 

3027/130 

17BA-1477 

3267 

17CL8F 

3004/102A 

17T6-1TV 

3018 

16L3 

3452/108 

17BA-12BL 

3004/102A 

17BA-519 

3038 

17BA-1482L 

3044/154 

17CL8GN 

3004/102A 

17T6-11 

3018 

16L5 

3452/108 

17BA-12D 

3004/102A 

17BA-523 

3040 

17BA-1486 

3189A/183 

17CL8J5 

3190/184 

17T6-12 

3039/316 

16L22 

3452/108 

17BA-12D2 

3021/124 

17BA-541 

3020/123 

17BA-1486A 

3188A/182 

17CL8J6 

3191/185 

17T6-13 

3122 

16L23 

3452/108 

17BA-12F 

3004/102A 

17BA-543C 

3036 

17BA-1488 

3265 

17CL8P 

3004/102A 

17T6-14 

3275/194 

16L24 

3245/199 

17BA-12GN 

3004/102A 

17BA-548 

3271 

17BA-1499 

3264 

17CL8R 

3004/102A 

17T6-15 

3007 

16L25 

3245/199 

17BA-12J5 

3190/184 

17BA-551 

3274/153 

17CJ9 

3004/102A 

17CL8T 

3004/102A 

17T6-16 

3275/194 

16L42 

3444/123A 

17BA-12J6 

3191/185 

17BA-553 

3261/175 

17CJ9A 

3004/102A 

17CL8TV 

3082/226 

17T6-17 

3054/196 

16L43 

3444/123A 

17BA-12P 

3004/102A 

17BA-557 

3272 

17CJ9B 

3004/102A 

17CL81 

3018 

17T6-18 

3041 

16L44 

3444/123A 

17BA-12R 

3004/102A 

17BA-559 

3257 

17CJ9B5 

3268 

17CL82 

3039/316 

17T6-19 

3258 

16L45 

3245/199 

17BA-12RD 

3004/102A 

17BA-560 

3256 

17CJ9BL 

3004/102A 

17CL83 

3122 

17T6-19A 

3259 

16L62 

3444/123A 

17BA-12T 

3004/102A 

17BA-564 

3274/153 

17CJ9C8 

3021/124 

17CL84 

3275/194 

17T6-111 

3020/123 

16L63 

3444/123A 

17BA-12TV 

3044/154 

17BA-565 

3273 

17CJ9D 

3004/102A 

17CL85 

3007 

17T6-111A 

3024/128 

16L64 

3019 

17 BA-13 

3122 

17BA-576 

3266 

17CJ9F 

3004/102A 

17CL86 

3275/194 

17T6-112 

3025/129 

16L65 

3245/199 

17BA-14 

3004/102A 

17BA-577 

3267 

17CJ9GN 

3004/102A 

17CL87 

3054/196 

17T6-114 

3026 

16P2 

3311 

17BA-14A 

3004/102A 

17BA-582L 

3044/154 

17CJ9J5 

3190/184 

17CL88 

3041 

17T6-117 

3027/130 

16P2881 

3156/172A 

17BA-14B 

3004/102A 

17BA-586 

3189A/183 

17CJ9J6 

3191/185 

17CL89 

3258 

17T6-119 

3038 

16P3367 

3156/172A 

17BA-14B7 

3268 

17BA-586A 

3188A/182 

17CJ9P 

3004/102A 

17CL89A 

3259 

17T6-123 

3040 

16RC2A 

6615/5515 

17BA-14BL 

3004/102A 

17BA-588 

3265 

17CJ9R 

3004/102A 

17CL811 

3020/123 

17T6-141 

3020/123 

16RC5A 

6615/5515 

17BA-14D 

3004/102A 

17BA-599 

3264 

17CJ9T 

3004/102A 

17CL811A 

3024/128 

17T6-143C 

3036 

16RC10A 

6615/5515 

17BA-14D3 

3021/124 

17BA-811 

3020/123 

17CJ9TV 

3188A/182 

17CL812 

3025/129 

17T6-148 

3271 

16RIA80 

6648/5548 

17BA-14F 

3004/102A 

17BA-811A 

3024/128 

17CJ91 

3018 

17CL814 

3026 

17T6-151 

3274/153 

16RIA100 

6649 

17BA-14GN 

3004/102A 

17 BA-812 

3025/129 

17CJ92 

3039/316 

17CL817 

3027/130 

17T6-153 

3261/175 

16TCRK 

6648/5548 

17BA-14J5 

3190/184 

17 BA-814 

3026 

17CJ93 

3122 

17CL819 

3038 

17T6-157 

3272 

16TCRL 

6648/5548 

17BA-14J6 

3191/185 

17 BA-817 

3027/130 

17CJ94 

3275/194 

17CL823 

3040 

17T6-159 

3257 

16U1 

3122 

17BA-14P 

3004/102A 

17 BA-819 

3038 

17CJ95 

3007 

17CL841 

3020/123 

17T6-160 

3256 

16X1 

3122 

17BA-14R 

3004/102A 

17 BA-823 

3040 

17CJ96 

3275/194 

17CL843C 

3036 

17T6-164 

3274/153 

16X2 

3444/123A 

17BA-14RD 

3004/102A 

17BA-841 

3020/123 

17CJ97 

3054/196 

17CL848 

3271 

17T6-165 

3273 

16X39 

3100/519 

17BA-14T 

3004/102A 

17BA-843C 

3036 

17CJ98 

3041 

17CL851 

3274/153 

17T6-176 

3266 

16Z4 

3062/142A 

17BA-14TV 

3021/124 

17BA-848 

3271 

17CJ99 

3258 

17CL853 

3261/175 

17T6-177 

3267 

16Z6 

3056/135A 

17BA-15 

3007 

17BA-851 

3274/153 

17CJ99A 

3259 

17CL857 

3272 

17T6-182L 

3044/154 

16Z6A 

3056/135A 

17BA-16 

3275/194 

17BA-853 

3261/175 

17CJ911 

3020/123 

17CL859 

3257 

17T6-186 

3189A/183 

17-1 

3099/151A 

17BA-17 

3054/196 

17BA-857 

3272 

17CJ911A 

3024/128 

17CL860 

3256 

17T6-186A 

3188A/182 

17-10 

3016 

17BA-18 

3041 

17BA-859 

3257 

17CJ912 

3025/129 

17CL864 

3274/153 

17T6-188 

3265 

17-410 

3311 

17BA-19 

3258 

17BA-860 

3256 

17CJ914 

3026 

17CL865 

3273 

17T6-199 

3264 

17-443 

3024/128 

17BA-19A 

3259 

17BA-864 

3274/153 

17CJ917 

3027/130 

17CL876 

3266 

17TB1 

6622/5522 

17-451 

3444/123A 

17BA-51 

3018 

17BA-865 

3273 

17CJ919 

3038 

17CL877 

3267 

17TB2 

6624/5524 

17-457 

3444/123A 

17BA-52 

3039/316 

17BA-876 

3266 

17CJ923 

3040 

17CL882L 

3044/154 

17TB3 

6627/5527 

17-458 

3024/128 

17BA-53 

3122 

17BA-877 

3267 

17CJ941 

3020/123 

17CL886 

3189A/183 

17TB4 

6627/5527 

17-459 

3466/159 

17BA-54 

3275/194 

17BA-882L 

3044/154 

17CJ943C 

3036 

17CL886A 

3188A/182 

17TB5 

6629/5529 

17-459A 

3466/159 

17BA-55 

3007 

17BA-886 

3189A/183 

17CJ948 

3271 

17CL888 

3265 

17TB6 

6629/5529 

17-12096-1 

3590/909D 

17BA-56 

3275/194 

17BA-886A 

3188A/182 

17CJ951 

3274/153 

17CL899 

3264 

17TB8 

6631/5531 

17A4422-1 

3009 

17BA-57 

3054/196 

17BA-888 

3265 

17CJ953 

3261/175 

17CP7 

3004/102A 

17Z6 

3057/136A 

17BA-1 

3004/102A 

17BA-58 

3041 

17BA-899 

3264 

17CJ957 

3272 

17CP7A 

3004/102A 

17Z6A 

3057/136A 

17BA-1A 

3004/102A 

17BA-59 

3258 

17BA-1011 

3020/123 

17CJ959 

3257 

17CP7B 

3004/102A 

18-00005 

3054/196 

17BA-1A12 

3268 

17BA-81 

3018 

17BA-1011A 

3024/128 

17CJ960 

3256 

17CP7B2 

3268 

18-148A 

3444/123A 

17BA-1B 

3004/102A 

17BA-82 

3039/316 

17BA-1012 

3025/129 

17CJ964 

3274/153 

17CP7BL 

3004/102A 

18-149A3 

3528/397 

17BA-1BL 

3004/102A 

17BA-83 

3122 

17BA-1014 

3026 

17CJ965 

3273 

17CP7C9 

3021/124 

18-161-2 

3024/128 

17BA-1C8 

3021/124 

17BA-84 

3275/194 

17BA-1017 

3027/130 

17CJ976 

3266 

17CP7D 

3004/102A 

18-161-3 

3024/128 

17BA-1D 

3004/102A 

17BA-85 

3007 

17BA-1019 

3038 

17CJ977 

3267 

17CP7F 

3004/102A 

18-161-4 

3024/128 

17BA-1F 

3004/102A 

17BA-86 

3275/194 

17BA-1023 

3040 

17CJ982L 

3044/154 

17CP7GN 

3004/102A 

18-177-2 

3026 

17BA-1GN 

3004/102A 

17BA-87 

3054/196 

17BA-1041 

3020/123 

17CJ986 

3189A/183 

17CP7J5 

3190/184 

18-178-1 

3027/130 

17BA-1J5 

3190/184 

17BA-88 

3041 

17BA-1043C 

3036 

17CJ986A 

3188A/182 

17CP7J6 

3191/185 

18-197-1 

3044/154 

17BA-1J6 

3191/185 

17 BA-89 

3258 

17BA-1048 

3271 

17CJ988 

3265 

17CP7P 

3004/102A 

18-197-2 

3044/154 

17BA-1P 

3004/102A 

17BA-89A 

3259 

17BA-1051 

3274/153 

17CJ999 

3264 

17CP7R 

3004/102A 

18-1471 

3004/102A 

17BA-1R 

3004/102A 

17BA-101 

3018 

17BA-1053 

3261/175 

17CK4 

3004/102A 

17CP7T 

3004/102A 

18-1471A 

3004/102A 

17BA-1RD 

3004/102A 

17BA-102 

3039/316 

17BA-1057 

3272 

17CK4A 

3004/102A 

17CP7TV 

3191/185 

18-1471B 

3004/102A 

17BA-1T 

3004/102A 

17BA-103 

3122 

17BA-1059 

3257 

17CK4B 

3004/102A 

17CP71 

3018 

18-1471BL 

3004/102A 

17BA-1TV 

3045/225 

17BA-104 

3275/194 

17BA-1060 

3256 

17CK4B8 

3268 

17CP72 

3039/316 

18-1471C7 

3021/124 

17BA-5 

3004/102A 

17BA-105 

3007 

17BA-1064 

3274/153 

17CK4BL 

3004/102A 

17CP73 

3122 

18-1471D 

3004/102A 

17BA-5A 

3004/102A 

17BA-106 

3275/194 

17BA-1065 

3273 

17CK4C6 

3021/124 

17CP74 

3275/194 

18-1471D6 

3268 

17 BA-5 B 

3004/102A 

17BA-107 

3054/196 

17BA-1076 

3266 

17CK4D 

3004/102A 

17CP75 

3007 

18-1471F 

3004/102A 

17BA-5B6 

3268 

17BA-108 

3041 

17BA-1077 

3267 

17CK4F 

3004/102A 

17CP76 

3275/194 

18-1471GN 

3004/102A 

17BA-5BL 

3004/102A 

17BA-109 

3258 

17BA-1082L 

3044/154 

17CK4GN 

3004/102A 

17CP77 

3054/196 

18-1471J5 

3190/184 

17BA-5C9 

3021/124 

17BA-109A 

3259 

17BA-1086 

3189 A/183 

17CK4J5 

3190/184 

17CP78 

3041 

18-1471J6 

3191/185 

17BA-5D 

3004/102A 

17BA-111 . 

3020/123 

17BA-1086A 

3188A/182 

17CK4J6 

3191/185 

17CP79 

3258 

18-1471P 

3004/102A 

17BA-5F 

3004/102A 

17BA-111A 

3024/128 

17BA-1088 

3265 

17CK4P 

3004/102A 

17CP79A 

3259 

18-1471R 

3004/102A 

17BA-5GN 

3004/102A 

17BA-112 

3025/129 

17BA-1099 

3264 

17CK4R 

3004/102A 

17CP711 

3020/123 

18-147 IT 

3004/102A 

17BA-5J5 

3190/184 

17BA-114 

3026 

17BA-1211 

3020/123 

17CK4T 

3004/102A 

17CP711A 

3024/128 

18-1471 TV 

3122 

17BA-5J6 

3191/185 

17BA-117 

3027/130 

17BA-1211A 

3024/128 

17CK4TV 

3189A/183 

17CP712 

3025/129 

18-14711 

3018 

17BA-5P 

3004/102A 

17BA-119 

3038 

17BA-1212 

3025/129 

17CK41 

3018 

17CP714 

3026 

18-14712 

3039/316 

17 BA-5 R 

3004/102A 

17BA-121 

3018 

17BA-1214 

3026 

17CK42 

3039/316 

17CP717 

3027/130 

18-14713 

3122 

17BA-5T 

3004/102A 

17BA-122 

3039/316 

17BA-1217 

3027/130 

17CK43 

3122 

17CP719 

3038 

18-14714 

3275/194 

17BA-5TV 

3190/184 

17BA-123 

3040 

17BA-1219 

3038 

17CK44 

3275/194 

17CP723 

3040 

18-14715 

3007 

17 BA-8 

3004/102A 

17BA-124 

3275/194 

17BA-1223 

3040 

17CK45 

3007 

17CP741 

3020/123 

18-14716 

3275/194 

17BA-8A 

3004/102A 

17BA-125 

3007 

17BA-1241 

3020/123 

17CK46 

3275/194 

17CP743C 

3036 

18-14717 

3054/196 

17BA-8B 

3004/102A 

17BA-126 

3275/194 

17BA-1243C 

3036 

17CK47 

3054/196 

17CP748 

3271 

18-14718 

3041 

17BA-8B6 

3268 

17BA-127 

3054/196 

17BA-1248 

3271 

17CK48 

3041 

17CP751 

3274/153 

18-14719 

3258 

17BA-8BL 

3004/102A 

17BA-128 

3041 

17BA-1251 

3274/153 

17CK49 

3258 

17CP753 

3261/175 

18-14719 A 

3259 

17BA-8C8 

3021/124 

17BA-129 

3258 

17BA-1253 

3261/175 

17CK49A 

3259 

17CP757 

3272 

18-085001 

3017B/117 

17BA-8D 

3004/102A 

17BA-129A 

3259 

17BA-1257 

3272 

17CK411 

3020/123 

17CP759 

3257 

18-085002 

3062/142A 

17 BA-8 F 

3004/102A 

17BA-141 

3018 

17BA-1259 

3257 

17CK411A 

3024/128 

17CP760 

3256 

18-147111 

3020/123 

17BA-8GN 

3004/102A 

17BA-142 

3039/316 

17BA-1260 

3256 

17CK412 

3025/129 

17CP764 

3274/153 

18-147111A 

3024/128 

17BA-8J5 

3190/184 

17 BA-143 

3122 

17 B A-12 6 4 

3274/153 

17CK414 

3026 

17CP765 

3273 

18-147112 

3025/129 

17BA-8J6 

3191/185 

17BA-143C 

3036 

17BA 1265 

3273 

17CK417 

3027/130 

17CP776 

3266 

18-147114 

3026 

17BA-8P 

3004/102A 

17BA-144 

3275/194 

17BA-1276 

3266 

17CK419 

3038 

17CP777 

3267 

18-147117 

3027/130 

17BA-8R 

3004/102A 

17BA-145 

3007 

17BA-1277 

3267 

17CK423 

3040 

17CP782L 

3044/154 

18-147119 

3038 

17BA-8RD 

3004/102A 

17BA-146 

3275/194 

17BA-1282L 

3044/154 

17CK441 

3020/123 

17CP786 

3189A/183 

18-147123 

3040 

17BA-8T 

3004/102A 

17BA-147 

3054/196 

17BA-1286 

3189A/183 

17CK443C 

3036 

17CP786A 

3188A/182 

18-147141 

3020/123 

17BA-8TV 

3039/316 

17BA-148 

3041 

17BA-1286A 

3188A/182 

17CK448 

3271 

17CP788 

3265 

18-147143C 

3036 

17 BA-10 

3004/102A 

17BA-149 

3258 

17BA 1288 

3265 

17CK451 

3274/153 

17CP799 

3264 

18-147148 

3271 

17BA-10A 

3004/102A 

17BA-149A 

3259 

17BA-1299 

3264 

17CK453 

3261/175 

17P2 

3311 

18-147151 

3274/153 

17BA-10B 

3004/102A 

17BA-151 

3274/153 

17BA-1411 

3020/123 

17CK457 

3272 

17S08 

6558/6358 

18-147153 

3261/175 

17BA-10B8 

3268 

17BA-153 

3261/175 

17BA-1411A 

3024/128 

17CK459 

3257 

17S08R 

6559/6359 

18-147157 

3272 

17BA-10BL 

3004/102A 

17BA-157 

3272 

17 BA-1412 

3025/129 

17CK460 

3256 

17S10 

6558/6358 

18-147159 

3257 

17BA-10D 

3004/102A 

17BA-159 

3257 

17BA-1414 

3026 

17CK464 

3274/153 

17S10R 

6559/6359 

18-147160 

3256 

17BA-10DI 

3021/124 

17BA-160 

3256 

17 BA-1417 

3027/130 

17CK465 

3273 

17T6-1 

3004/102A 

18-147164 

3274/153 

17BA-10F 

3004/102A 

17BA-164 

3274/153 

17BA-1419 

3038 

17CK476 

3266 

17T6-1A 

3004/102A 

18-147165 

3273 

17BA-10GN 

3004/102A 

17BA-165 

3273 

17BA-1423 

3040 

17CK477 

3267 

17T6-1B 

3004/102A 

18-147176 

3266 

17BA-10J5 

3190/184 

17 BA-176 

3266 

17BA-1441 

3020/123 

17CK482L 

3044/154 

17T6-1BL 

3004/102A 

18-147177 

3267 

17BA-10J6 

3191/185 

17BA-177 

3267 

17BA-1443C 

3036 

17CK486 

3189A/183 

17T6-1C5 

3021/124 

18-147182L 

3044/154 

17BA-10P 

3004/102A 

17BA-182L 

3044/154 

17 BA-1448 

3271 

17CK486A 

3188A/182 

17T6-1D 

3004/102A 

18-147186 

3189A/183 

17BA-10R 

3004/102A 

17BA-186 

3189A/183 

17BA-1451 

3274/153 

17CK488 

3265 

17T6-1D4 

3268 

18-147186A 

3188A/182 

17BA-10RD 

3004/102A 

17BA-186A 

3188A/182 

17BA-1453 

3261/175 

17CK499 

3264 

17T6-1F 

3004/102A 

18-147188 

3265 

17BA-10T 

3004/102A 

17BA-188 

3265 

17BA-1457 

3272 

17CL8 

3004/102A 

17T6-1GN 

3004/102A 

18-147199 

3264 

17BA-10TV 

3018 

17 BA-199 

3264 

17BA-1459 

3257 

17CL8A 

3004/102A 

17T6-1J5 

3190/184 

18A8-1 

3007 

17BA-11 

3018 

17BA-511 

3020/123 

17BA-1460 

3256 

17CL8B 

3004/102A 

17T6-1J6 

3191/185 

18A8-1-12 

3007 

17BA-12 

3004/102A 

17BA-511A 

3024/128 

17BA-1464 

3274/153 

17CL8BL 

3004/102A 

17T6-1P 

3004/102A 

18A8-1-127 

3007 

17BA-12A 

3004/102A 

17BA-512 

3025/129 

17BA-1465 

3273 

17CL8C6 

3021/124 

17T6-1R 

3004/102A 

18A8-1L 

3007 
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18A8-1L8 

3007 

19A11680-22 

7405 

19A115628 

3006/160 

19AR30 

3066/118 

20A0076 

3024/128 

21 A015-005 

3010 

18A115108-P2 

3122 

19A115024-P4 

3017B/117 

19A115628-PI 

3006/160 

19AR31 

3009 

20A79 

3087 

21 A015-006 

3004/102A 

18AA 1 82 

3009 

19A115024-P6 

3033 

19A115635-1 

3006/160 

19AR32 

3004/102A 

20A90 

3088 

21 A015-008 

3466/159 

18AA-1-82 

3717/121 

19A 115056-PI 

3035 

19A115636-PI 

3006/160 

19AR34 

3017B/117 

20A90H 

3088 

21 A015-008A 

3466/159 

18DB2A 

3647/167 

19A115061-PI 

3444/123A 

19A115653-PI 

3466/159 

19AR35 

3021/124 

20A90M 

3088 

21 A015-009 

3466/159 

18DB2A-C 

3647/167 

19A115061-P2 

3444/123A 

19A115653-P2 

3466/159 

19AR36 

3444/123A 

20A90MLF 

3088 

21 A015-009A 

3466/159 

18DB4A 

3648/168 

19A115077-PI 

3004/102A 

19A115654-PI 

3466/159 

19B200011-PI 

3500/5882 

20A90P 

3088 

21 A015-011 

3466/159 

18DB4A-C 

3648/168 

19A115077-P2 

3004/102A 

19A115654-P2 

3466/159 

19B200011-P2 

3500/5882 

20A90Z 

3088 

21A015-011A 

3466/159 

18DB6A 

3107/5307 

19A 115086-PI 

3087 

19A115665-PI 

3006/160 

19B200011-P3 

3500/5882 

20A10849 

3444/123A 

21 A015-012 

3466/159 

18DB8A 

3107/5307 

19A115087-PI 

3006/160 

19A115665-P2 

3006/160 

19B200011-P4 

3500/5882 

20AG2 

3051/156 

21A015-012A 

3466/159 

18DB10A 

3649/170 

19A 115094-PI 

3012/105 

19A115666-1 

3452/108 

19B200011-P5 

3017B/117 

20AS 

3016 

21A015-013 

3444/123A 

18DB10A-C 

3649/170 

19A115098 

3006/160 

19A115673-PI 

3861/101 

19B200054-P1 

3004/102A 

20B2M 

3157/703A 

21 A015-014 

3452/108 

18DB88A 

3649/170 

19A 115098-PI 

3006/160 

19A115673-P2 

3861/101 

19B200061-PI 

3004/102A 

20B3AH 

3157/703A 

21 A015-016 

3452/108 

18DB88A-C 

3649/170 

19A 115099-PI 

3006/160 

19A115674-PI 

3004/102A 

19B200061-P2 

3004/102A 

20B409 

3056/135A 

21 A015-018 

3024/128 

18J2 

3032A 

19A115100-PI 

3017B/117 

19A1 15674-P2 

3004/102A 

19B200061-P3 

3004/102A 

20B410 

3056/135A 

21 A015-019 

3024/128 

18J2F 

3032A 

19A115101 

3009 

19A115688-PI 

3466/159 

19B200061-P4 

3004/102A 

20BS 

3016 

21 A015-020 

3444/123A 

18P2 

3311 

19A115101-PI 

3009 

19A115688-P2 

3466/159 

19B200063-P1 

3004/102A 

20C 

3017B/117 

21A015-021 

3839/155 

18P-2 A 82 

3004/102A 

19A115102-PI 

3444/123A 

19A115706-1 

3466/159 

19B200065-P1 

3861/101 

20C1 

9004/5801 

21 A015-025 

3466/159 

18P9 

3259 

19A115103-PI 

3861/101 

19A115706-2 

3466/159 

19B200065-P2 

3861/101 

20C1 1C 

3877/1075A 

21 A015-026 

3024/128 

18P9Z 

3122 

19A115108-PI 

3444/123A 

19A115706-PI 

3466/159 

19B200210-PI 

3004/102A 

20C2 

9005/5802 

21 A015-027 

3444/123A 

18P91 

3018 

19A115108-P2 

3444/123A 

19A115706-P2 

3466/159 

198200210-P2 

3004/102A 

20C2 1C 

3877/1075A 

21A020-001 

3016 

18P93 

3024/128 

19A115123-2 

3444/123A 

19A115720-1 

3444/123A 

19B200210-P3 

3004/102A 

20C3 

9006/5803 

21A020-005 

3091 

18P94 

3025/129 

19A115123-PI 

3444/123A 

19A1 15720-2 

3444/123A 

19B200248-P1 

3597/5455 

20C4 

9007/5804 

21A020-006 

3017B/117 

18P95 

3026 

19A115123-P2 

3444/123A 

19A115728-1 

3444/123A 

19B200248-P3 

3597/5455 

20C05 

3081/125 

21A037-001 

3787/5021A 

18P96 

3026 

19A115129-2 • 

3862/103 

19A115728-2 

3444/123A 

19B200249-P1 

3175 

2005 

9008/5805 

21A037-003 

3032A 

18P97 

3027/130 

19A115129-3 

3024/128 

19A115768-1 

3466/159 

19B200249-P2 

3175 

20C6 

3848/5806 

21A037-008 

3062/142A 

18P98 

3038 

19A115129-PI 

3862/103 

19A115768-2 

3466/159 

19B200379-P1 

3060/139A 

20C7 

9009/5808 

21A037-009 

3335/5079A 

18RC2 

6615/5515 

19A115140-PI 

3006/160 

19A115768-3 

3466/159 

19B2000129-P1 

3005 

20C8 

9009/5808 

21A037-016 

3346/5096A 

18RC5 

6615/5515 

19A115140-P2 

3006/160 

19A115768-PI 

3466/159 

19B2000130-PI 

3006/160 

20C9 

9009/5808 

21A037-017 

9022/5076A 

18RC10 

6615/5515 

19A115142-PI 

3444/123A 

19A115768-P2 

3466/159 

19B2000130-P2 

3006/160 

20C10 

9009/5808 

21A037-018 

3750/143A 

18Z6 

3058/137A 

19A115142-P2 

3444/123A 

19A115779P1 

3466/159 

19B2000132-P1 

3004/102A 

20C71 

3123 

21A037-020 

3092/141A 

18Z6A 

3058/137A 

19A115145-P3 

3017B/117 

19A115786 

3444/123A 

19B2000132-P2 

3004/102A 

20C72 

3004/102A 

21A038-000 

3004/102A 

19-1 

3466/159 

19A115145-P4 

3017B/117 

19A115786A 

3444/123A 

19B2000132-P3 

3004/102A 

20C 1C 

3877/1075A 

21A039-000 

3004/102A 

19-2 

3466/159 

19A115157-1 

3444/123A 

19A115852P1 

3466/159 

19B2000132-P4 

3004/102A 

20E-54-541 1 

3509/5695 

21A040-003 

3452/108 

19-2-02616 

3444/123A 

19A115167-001 

3122 

19A115910P1 

3444/123A 

19C 

3109/119 

20F1 

3051/156 

21A040-004 

3452/108 

19-3 

3466/159 

19A115167-002 

3122 

19A1 15925-1 

3452/108 

19C300073-P1 

3004/102A 

20H 

3016 

21A040-005 

3004/102A 

19-10 

3466/159 

19A115167-2 

3444/123A 

19A115944P1 

3444/123A 

19C300073-P2 

3004/102A 

20H3 

3500/5882 

21A040-007 

3452/108 

19-20 

3466/159 

19A115178-PI 

3466/159 

19A115944P2 

3444/123A 

19C300073-P3 

3004/102A 

20H3P 

3017B/117 

21A040-010 

3452/108 

19-020-015 

3722/102 

19A115178-P2 

3466/159 

19A116118-1 

3893/152 

19C300073-P4 

3004/102A 

20H3PN 

3517/5883 

21A040-015 

3834/132 

19-020-030 

3719/104 

19A115180-2 

3025/129 

19A116118-2 

3893/152 

19C300073-P5 

3004/102A 

20HA3 

3501/5994 

21A040-016 

3452/108 

19-020-031 

3006/160 

19A115184-PI 

3717/121 

19A116118-3 

3054/196 

19C300073-P6 

3004/102A 

20J1 

3017B/117 

21A040-017 

3452/108 

19-020-032 

3006/160 

19A115192-PI 

3006/160 

19A116118P1 

3893/152 

19C300074-P2 

3004/102A 

20 J 2 

3500/5882 

21A040-019 

3452/108 

19-020-033 

3005 

19A115192-P2 

3006/160 

19A116118P2 

3893/152 

19C300076-P1 

3017B/117 

20J3P 

3500/5882 

21A040-020 

3124/289 

19-020-034 

3004/102A 

19A 115200-PI 

3054/196 

19A116180-7 

7440 

19C300076-P2 

3017B/117 

20JH3 

7226/6026 

21A040-021 

3004/102A 

19-020-035 

3004/102A 

19A115201-PI 

3861/101 

19A116180-11 

7454 

19C300076-P3 

3017B/117 

20K 

3016 

21A040-022 

3004/102A 

19-020-036 

3004/102A 

19A115201-P2 

3861/101 

19A116180-18 

7486 

19C300076-P4 

3017B/117 

20M 

3016 

21A040-031 

3008 

19-020-037 

3452/108 

19A115208 

3721/100 

19A116180-24 

7490 

19C300076-P5 

3017B/117 

20M20 

7226/6026 

21A040-032 

3444/123A 

19-020-038 

3048/329 

19A 115208-PI 

3721/100 

19A116180-27 

7492 

19C300076-P6 

3017B/117 

20M40 

7234/6034 

21A040-033 

3444/123A 

19-020-043 

3444/123A 

19A115208-P2 

3721/100 

19A116180-29 

7495 

19C300113-PI 

3009 

20M60 

7240/6040 

21A040-033A 

3444/123A 

19-020-043A 

3444/123A 

19A115245-PI 

3444/123A 

19A116180P1 

7400 

19C300114-PI 

3444/123A 

20M100 

7244/6044 

21A040-034 

3444/123A 

19-020-44 

3452/108 

19A115245-P2 

3444/123A 

19A116180P2 

7401 

19C300114-P2 

3444/123A 

20MC 

3007 

21A040-035 

3123 

19-020-044 

3452/108 

19A115249-1 

3452/108 

19A116180P4 

7410 

19C300114P1 

3444/123A 

20N1 

3016 

21A040-036 

3004/102A 

19-020-045 

3021/124 

19A115253-PI 

3444/123A 

19A116180P5 

7420 

19C300114P2 

3444/123A 

20N2 

- 3500/5882 

21A040-037 

3444/123A 

19-020-048 

3452/108 

19A115253-P2 

3444/123A 

19A116180P7 

7440 

19C300114P3 

3444/123A 

20N3 

3500/5882 

21A040-37 

3444/123A 

19-020-050 

3893/152 

19A115262 

3122 

19A116180P11 

7454 

19C300115-PI 

3024/128 

20P1S 

6642/5542 

21A040-44 

3311 

19-020t052 

3452/108 

19A115262-1 0 

3122 

19A116180P15 

7473 

19C300128-PI 

3004/102A 

20P2 

3500/5882 

21A040-045 

3018 

19-020-058 

3444/123A 

19A115267P1 

3009 

19A116180P16 

7474 

19C300128-P2 

3004/102A 

20P3 

3517/5883 

21A040-046 

3018 

19-020-066 

3893/152 

19A115268 

3717/121 

19A116180P18 

7486 

19C300128-P3 

3004/102A 

20R2 

3610/5980 

21A040-047 

3018 

19-020-067 

3444/123A 

19A115281-PI 

3004/102A 

19A116180P20 

7404 

19C300128-P4 

3004/102A 

20R3 

3608/5990 

21A040-049 

3114/290 

19-020-070 

3018 

19A115300-1 

3024/128 

19A116223P1 

3466/159 

19C300128-P5 

3722/102 

20S3 

3608/5990 

21A040-050 

3114/290 

19-020-071 

3122 

19A115300-2 

3024/128 

19A116408-1 

3466/159 

19C300128-P6 

3004/102A 

20S4 

3608/5990 

21A040-051 

3122 

19-020-072 

3039/316 

19A 115300-PI 

3192/186 

19A116445 

3135/709 

19C300128-P7 

3004/102A 

20S05 

3081/125 

21A040-052 

3054/196 

19-020-073 

3444/123A 

19A115300-P2 

3192/186 

19A116549P1 

3590/909D 

19C300128-P8 

3004/102A 

20S5 

3051/156 

21A040-053 

3018 

19-020-074 

3444/123A 

19A115300-P3 

3192/186 

19A116598 

3529 

19C300138-P4 

3004/102A 

20TB1 

6642/5542 

21A040-054 

3018 

19-020-075 

3024/128 

19A115301-PI 

3005 

19A116631P1 

3444/123A 

19C300138-P8 

3722/102 

20V-HG 

3123 

21A040-055 

3018 

19-020-076 

3048/329 

19A115301-P2 

3005 

19A116741-1 

3534 

19C300216-P1 

3006/160 

20Z6AF 

3059/138A 

21A040-056 

3444/123A 

19-020-077 

3048/329 

19A115304-2 

3024/128 

19A116755P1 

3444/123A 

19C300216-P2 

3004/102A 

20Z6F 

3059/138A 

21A040-057 

3004/102A 

19-020-078 

3299/237 

19A115315-PI 

3444/123A 

19A1 16774-PI 

3444/123A 

19C3000138-P8 

3004/102A 

21-1 

3122 

21A040-058 

3004/102A 

19-020-079 

3157/703A 

19A115315-P2 

3444/123A 

19A116796 

3129/726 

19L-4 A 82 

3003 

21-1AA MAGNAVOX 3628/6402 

21A040-059 

3114/290 

19-020-101 

3192/186 

19A115322 

3089/112 

19A116796-1 

3023/704 

19P1 

3175 

21-1L 

3124/289 

21A040-060 

3004/102A 

19-020-102 

3193/187 

19A115322-PI 

3089/112 

19A116797-1 

3102/710 

19P2 

3311 

21-28 

3009 

21A040-061 

3010 

19-020-114 

3466/159 

19A115328-1 

3444/123A 

19A116865 

3444/123A 

19QC28 

9038/346 

21-32 

3008 

21A040-063 

3018 

19-020-115 

3448 

19A115330 

3444/123A 

19A123160-1 

3452/108 

19Z6AF 

3334/5071A 

21-33 

3008 

21A040-065 

3018 

19-30 

3466/159 

19A115341P1 

3009 

19A123160-2 

3452/108 

19Z6F 

3334/5071A 

21-34 

3004/102A 

21A040-066 

3124/289 

19-040-002 

3016 

19A115342-1 

3452/108 

19A126813 

3027/130 

20-1 

3452/108 

21-35 

3021/124 

21A040-067 

3124/289 

19-040-003 

3311 

19A115342-2 

3019 

19A126813A 

3027/130 

20-22-08 

3311 

21-36 

3003 

21A040-068 

3877/1075A 

19-040-004 

3016 

19A115342-PI 

3444/123A 

19A126826P2 

3036 

20-102 

3024/128 

21-37 

3004/102A 

21A040-076 

3010 

19-040-022 

3017B/117 

19A115342-P2 

3444/123A 

19A129207P1 

3444/123A 

20-00229-001 

3452/108 

21-0099 

3124/289 

21A040-077 

3444/123A 

19-080-001 

3100/519 

19A115359-PI 

3444/123A 

19AR-4 

3120/114 

20-00444-001 

3452/108 

21-810 

3016 

21A040-078 

3444/123A 

19-080-002 

3017B/117 

19A115359-P2 

3444/123A 

19AR4-1 

3120/114 

20-1110-014 

3122 

21-810-2 

3016 

21A040-079 

3004/102A 

19-080-008 

3100/519 

19A115361-PI 

3009 

19AR5 

3017B/117 

20-1680-143 

3017B/117 

21A001-000 

3311 

21A040-082 

3020/123 

19-080-009 

3087 

19A115362-PI 

3444/123A 

19AR6-1 

3010 

20-1680-174 

3024/128 

21A002 

3119/113 

21A040-091 

3018 

19-080-014 

3776/5010A 

19A115362-P2 

3444/123A 

19AR6-2 

3010 

20-1680-175 

3087 

21A2 

3119/113 

21A040-092 

3444/123A 

19-090-007 

3837/5063A 

19A115376 

3717/121 

19AR6-3 

3010 

20-1680-189 

3004/102A 

21A002-000 

3119/113 

21A048-000 

3006/160 

19-090-014 

3776/5010A 

19A115385-PI 

3009 

19AR7-1 

3004/102A 

20A1 

9004/5801 

21A3 

3066/118 

21A049-000 

3006/160 

19-130-001 

3169/781 

19A115410-PI 

3444/123A 

19AR7-2 

3004/102A 

20A2 

9005/5802 

21A4 

3109/119 

21A050-000 

3006/160 

19-130-001(DI0D 

3100/519 

19A115410-P2 

3444/123A 

19AR8 (MP) 

3709/110MP 

20A3 

9006/5803 

21A004-000 

3843 

21A050-001 

3006/160 

19-130-004 

74145 

19A115440-1 

3452/108 

19AR11 

3017B/117 

20A4 

9007/5804 

21A005 

3110/120 

21A050-004 

3452/108 

19-130-005 

7490 

19A115440-2 

3452/108 

19AR12 

3017B/117 

20A5 

9008/5805 

21A005-000 

3004/102A 

21A051-000 

3721/100 

19-3349 

3047 

19A115441-1 

3452/108 

19AR13-1 

3006/160 

20A05 

3081/125 

21A-005-000 

3016 

21A053-000 

3004/102A 

19-3415 

3004/102A 

19A115458-PI 

3466/159 

19AR13-2 

3006/160 

20A6 

3848/5806 

21A6 

3016 

21A054-000 

3004/102A 

19-3416 

3004/102A 

19A1 15458-P2 

3466/159 

19AR13-3 

3006/160 

20A0007 

3004/102A 

21A-006-000 

3016 

21A055-000 

3004/102A 

19-3692 

3048/329 

19A1 15487-PI 

3012/105 

19AR13-4 

3006/160 

20A8 

9009/5808 

21A006-000 

3110/120 

21A062-000 

3984/106 

19-3934-643 

3024/128 

19A115527 

3026 

19AR14-1 

3004/102A 

20A0009 

3004/102A 

21A7 

3016 

21A064-000 

3014 

19-3935-641 

3104A 

19A115527-PI 

3538 

19AR14-2 

3004/102A 

20A9M 

3087 

21A007-000 

3031A 

21A074-000 

3004/102A 

19-6727 

3011 

19A115528-P3 

3060/139A 

19AR16-1 

3004/102A 

20A10 

9010/5809 

21A-008-000 

3016 

21A079-000 

3017B/117 

19-09973-0 

7401 

19A115531-PI 

3025/129 

19AR16-2 

3004/102A 

20A11 

3100/519 

21A008-001 

3016 

21A097-000 

3009 

19-15700 

3004/102A 

19A115540-PI 

3012/105 

19AR17 

3017B/117 

20A13 

3175 

21A008-002 

3016 

21A101-1 

3101/706 

19-15850 

3024/128 

19A115546-PI 

3861/101 

19AR18 

3006/160 

20A0015 

3004/102A 

21A008-003 

3016 

21A101-01 

3101/706 

19-19420 

3452/108 

19A115546-P2 

3861/101 

19AR19-1 

3004/102A 

20A0017 

3009 

21A008-008 

3100/519 

21A101 -001 

3101/706 

19-020071 

3444/123A 

19A115552P1 

3444/123A 

19AR19-2 

3004/102A 

20A0041 

3009 

21A008-016 

3110/120 

21A101-002 

3070/711 

19-076001 

3288/1003 

19A115552P2 

3444/123A 

19AR20 

3444/123A 

20A0042 

3009 

21A009 

3100/519 

21A101-2 

3070/711 

19-085005 

3087 

19A115561 

3009 

19AR21 

3118 

20A0053 

3444/123A 

21A009-000 

3091 

21A101-005 

3471/1046 

19-085010 

3017B/117 

19A1 15561-1 

3717/121 

19AR22 (MP) 

3709/110MP 

20A0054 

3017B/117 

21A009-002 

3091 

21A101-015 

3279/747 

19-085016 

3126 

19A115562-P2 

3466/159 

19AR24 

3006/160 

20A0059 

3083/197 

21A009-008 

3100/519 

21A101-016 

3076/715 

19-085018 

3088 

19A115569-P2 

3017B/117 

19AR25 

3004/102A 

20A0060 

3083/197 

21A009-009 

3100/519 

21A101-017 

3075/714. 

19-085022 

3031A 

19A115591P1 

3444/123A 

19AR26 

3004/102A 

20A70 

3087 

21 AI 0-004 

3024/128 

21A101-018 

3475/1050 

19-100001 

3033 

19A115591P2 

3444/123A 

19AR27 

3004/102A 

20A0073 

3444/123A 

21 A015-001 

3004/102A 

21A102-001 

3017B/117 

19A13-4339 

3184/1115 

19A 115623-PI 

3021/124 

19AR29 

3119/113 

20A0074 

3009 

21 A015-003 

3052 

21A102-002 

3017B/117 

19A11644P1 

3135/709 

19A115623-P2 

3021/124 

19AR29-1 

3119/113 

20A0075 

3025/129 

21 A015-004 

3452/108 

1 21A102-002 FWB 3649/170 
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21A103-005—24MW797 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

21A103-005 

3126 

21A112-107 

3438 

21M355 

3466/159 

22-004004 

3033 

23-A7386 

3189A/183 

24MW197 

3017B/117 

21A103-006 

3088 

21A112-124 

3027/130 

21M366 

3444/123A 

22.3634-722 

3124/289 

23-A7386A 

3188A/182 

24MW199 

3087 

21A103-007 

3311 

21A112-125 

3441/292 

21M367 

3192/186 

22A001-17 

3864/605 

23-A7388 

3265 

24MW205 

3008 

21A103-010 

3087 

21A112/036 

3710/238 

21M369 

3192/186 

22B1B 

3235/739 

23-A7399 

3264 

24MW207 

3059/138A 

21A103-012 

3016 

21A113-002 

3448 

21M386 

3100/519 

22C12 

3259 

23B-210-025 

3009 

24MW227 

3031A 

21A103-013 

3033 

21A118-008 

3220/198 

21M387 

3018 

22C121 

3018 

23B-210-230-2 

3034 

24MW241 

3311 

21A103-015 

3033 

21A118-029 

3893/152 

21M395 

3193/187 

22C122 

3122 

23B114044 

3444/123A 

24MW243 

3087 

21A103-01 

3088 

21A118-032 

3114/290 

21M408 

3124/289 

22C123 

3024/128 

23B114053 

3024/128 

24MW244 

3709/110MP 

21A103-016 (MP) 

3709/110MP 

21A118-049 

3197/235 

21M412 

3448 

22C124 

3025/129 

238114054 

3024/128 

24MW246 

3031A 

21A103-017 

3087 

21A118-063 

3440/291 

21M414 

3126 

22C125 

3026 

238210230-1 

3014 

24MW256 

3004/102A 

21A103-01 

3031A 

21A118-124 

3438 

21M415 

3100/519 

22C126 

3026 

23B210679-1 

3066/118 

24MW263 

3004/102A 

21A103-019 

3087 

21A119-005 

3087 

21M416 

3311 

22C127 

3027/130 

23BSC101 

3016 

24MW267 

3311 

21A103-021 

3311 

' 21A119-030 

3311 

21M417 

3311 

22C128 

3038 

23C10B 

6642/5542 

24MW268 

3311 

21A103-022 

3087 

21A119-040 

3864/605 

21M419 

3017B/117 

22E89 

3845/176 

23C10C 

6642/5542 

24MW269 

3031A 

21A103-41 

3126 

21A119-041 

3057/136A 

21M432 

3088 

22R22 

3609/5986 

23C025B 

6642/5542 

24MW271 

3006/160 

21A103-044 

3311 

21A119-068 

3843 

21M432(ZENER) 

3750/143A 

22RC2 

6642/5542 

23C025C 

6642/5542 

24MW287 

3018 

21A103-045 

3092/141A 

21A120-001 

3168/749 

21M433 

3031A 

22RC5 

6642/5542 

23C050B 

6642/5542 

24MW303 

3006/160 

21A103-046 

3087 

21A120-002 

3279/747 

21M434 

3311 

22RC10 

6642/5542 

23C050C 

6642/5542 

24MW331 

3060/139A 

21A103-047 

3126 

21A120-008 

3072/712 

21M435 

3311 

22RIA80 

6648/5548 

23C70 

6648/5548 

24MW333 

3444/123A 

21A103-048 

3088 

21A404-066 

3245/199 

21M436 

3311 

22RIA100 

6649 

23C70C 

6648/5548 

24MW352 

3008 

21A103-049 

3059/138A 

21A500 

3110/120 

21M437 

3017B/117 

22Z6AF 

3060/139A 

23C80 

6648/5548 

24MW353 

3008 

21A103-050 

3031A 

21A500-000 

3110/120 

21M443 

3193/187 

22Z6F 

3060/139A 

23C80C 

6648/5548 

24MW361 

3018 

21A103-052 

3088 

21A110005 

3175 

21M446 

3124/289 

23 

3444/123A 

23D 

3156/172A 

24MW368 

3007 

21A103-055 

3088 

21A110013 

3175 

21M448 

3024/128 

23-1 

3466/159 

23E001-1 

3444/123A 

24MW370 

3004/102A 

21A103-058 

3311 

21-B1 

3159/718 

21M455 

3122 

23-001R03AA10 

3100/519 

23J2 

3311 

24MW372 

3124/289 

21A103-060 

3126 

21B1M 

3159/718 

21M459 

3138/193A 

23-001R03A10 

3100/519 

23-LLB 

3466/159 

24MW384 

3004/102A 

21A103-064 

3060/139A 

21B1Z 

3159/718 

21M465 

3084 

23-2 

3466/159 

23-PT274-120 

3132 

24MW441 

3008 

21A103-65 

3100/519 

21B2Z 

3159/718 

21M466 

3054/196 

23-0003 

3016 

23-PT274-121 

3444/123A 

24MW454 

3444/123A 

21A103-065 

3100/519 

2 IB-14 

3016 

21M469 

3031A 

23-3 

3466/159 

23-PT274-122 

3466/159 

24MW458 

3444/123A 

21A103-069 

3126 

21B17 

3016 

21M476 

3452/108 

23-0004 

3017B/117 

23-PT274-123 

3132 

24MW460 

3444/123A 

21A103-070 

3311 

21K60 

3087 

21M481 

3452/108 

23-10 

3466/159 

23-PT27 4-125 

3170/731 

24MW461 

3444/123A 

21A103-104 

3311 

21M006 

3006/160 

21M485 

3485/1142 

23-0010 

3500/5882 

23-PT27 5-121 

3039/316 

24MW535 

3018 

21A105-00 

3452/108 

21M007 

3006/160 

21M487 

3311 

23-0017 

3017B/117 

23-PT275-122 

3452/108 

24MW593 

3018 

21A105-004 

3024/128 

21 M018 

3126 

21M488 

3444/123A 

23-0018 

3017B/117 

23-PT275-123 

3126 

24MW594 

3039/316 

21A105-006 

3024/128 

21M022 

3466/159 

21M492 

3126 

23-20 

3466/159 

23-PT275-124 

3089/112 

24MW595 

3018 

21A108-00 

3100/519 

21M025 

3193/187 

21M493 

3061/140A 

23-30 

3466/159 

23-PT283-122 

3132 

24MW596 

3039/316 

21A108-002 

3060/139A 

21M026 

3193/187 

21M502 

3126 

23-79 

3084 

23-PT283-124 

3132 

24MW597 

3039/316 

21A108-003 

3100/519 

21M027 

3138/193A 

21M503 

3018 

23-82 

3054/196 

23-PT283-125 

3170/731 

24MW598 

3004/102A 

21A108-004 

3100/519 

21M028 

3193/187 

21M506 

3238/799 

23-5006 

3004/102A 

23-PT284-122 

3006/160 

24MW599 

3004/102A 

21A109-00 

3088 

21M37 

3124/289 

21M519 

3311 

23-5007 

3004/102A 

23-PT284-123 

3006/160 

24MW601 

3004/102A 

21A109-002 

3088 

21M60 

3444/123A 

21M520 

3444/123A 

23-5009 

3009 

23TB1 

6642/5542 

24MW602 

3031A 

21A109-022 

3088 

21M081 

3018 

21M526 

3126 

23-5014 

3004/102A 

23Z6AF 

3061/140A 

24MW605 

3031A 

21A110-001 

3017B/117 

21M084 

3444/123A 

21M532 

3358/1006 

23-5017 

3004/102A 

23Z6F 

3061/140A 

24MW609 

3444/123A 

21A110-002 

3017B/117 

21M085 

3444/123A 

21M534 

3448 

23-5020 

3444/123A 

23Z0631 

3114/290 

24MW614 

3004/102A 

21A110-003 

3116 

21M086 

3444/123A 

21M537 

3100/519 

23-5021 

3444/123A 

24-002 

3444/123A 

24MW615 

3004/102A 

21A110-004 

3100/519 

21M087 

3245/199 

21M541 

3122 

23-5022 

3444/123A 

24-198 

3016 

24MW618 

3840/13 IMP 

21A110-005 

3843 

21M091 

3018 

21M545 

3311 

23-5023 

3444/123A 

24-000451 

3444/123A 

24MW619 

3311 

21A110-006 

3125 

21M093 

3018 

21M550 

3124/289 

23-5024 

3444/123A 

24-000457 

3444/123A 

24MW652 

3116 

21A110-007 

3017B/117 

21M094 

3018 

21M556 

3192/186 

23-5025 

3444/123A 

24-602-25 

3444/123A 

24MW653 

3018 

21A110-008 

3843 

21M095 

3018 

21M562 

3100/519 

23-5026 

3444/123A 

24-000653-1 

3444/123A 

24MW654 

3452/108 

21A110-009 

3843 

21M096 

3245/199 

21M562(TRANSIST 

3444/123A 

23-5027 

3444/123A 

24-001326 

3245/199 

24MW655 

3444/123A 

21A110-012 

3311 

21M099 

3018 

21M563 

3444/123A 

23-5029 

3444/123A 

24-001327-1 

3444/123A 

24MW656 

3018 

21A110-013 

3125 

21M107 

3018 

21M568 

3088 

23-5031 

3026 

24-001354 

3245/199 

24MW657 

3452/108 

21A110-014 

3843 

21M111 

3018 

21M577 

3018 

23-5033 

3444/123A 

24-3564 

3452/108 

24MW658 

3444/123A 

21A110-071 

3925/525 

21M113 

3018 

21M578 

3444/123A 

23-5034 

3845/176 

24-0003714-1 

3444/123A 

24MW659 

3444/123A 

21A110-072 

3081/125 

21M122 

3444/123A 

21M579 

3444/123A 

23-5035 

3027/130 

24-28201 

3100/519 

24MW660 

3122 

21A111-001 

3100/519 

21M123 

3444/123A 

21M580 

3114/290 

23-5037 

3024/128 

24A 

3444/123A 

24MW661 

3466/159 

21A111-002 

3463/601 

21M124 

3124/289 

21M581 

3466/159 

23-5038 

3027/130 

24A1 

3452/108 

24MW662 

3893/152 

21A112-001 

3466/159 

21 Ml 25 

3444/123A 

21M583 

3126 

23-5039 

3024/128 

24A040-056 

3018 

24MW663 

3024/128 

21A112-002 

3114/290 

21M137 

3124/289 

21M584 

3060/139A 

23-5041 

3027/130 

24-AWH 

3466/159 

24MW664 

3126 

21A112-003 

3114/290 

21M138 

3124/289 

21M585 

3060/139A 

23-5042 

3014 

24B 

3444/123A 

24MW665 

3088 

21A112-004 

3138/193A 

21M139 

3444/123A 

21M586 

3100/519 

23-5044 

3156/172A 

24B1 

3444/123A 

24MW667 

3100/519 

21A112-006 

3039/316 

21M140 

3018 

21M588 

3161/722 

23-5045 

3466/159 

24B1AH 

3170/731 

24MW669 

9075/166 

21A112-007 

3018 

21M146 

3444/123A 

21M594 

3087 

23-5051 

3045/225 

24B1B 

3170/731 

24MW670 

3749/5073A 

21A112-010 

3117 

21M149 

3444/123A 

21M603 

3124/289 

23-5052 

3444/123A 

24B1Z 

3170/731 

24MW671 

3017B/117 

21A112-013 

3444/123A 

21M150 

3444/123A 

21M605 

3444/123A 

23-A73 

3004/102A 

24DP1 

3016 

24MW673 

3018 

21A112-015 

3444/123A 

21M151 

3018 

21M606 

3137/192A 

23-A73A 

3004/102A 

24E-002 

3089/112 

24MW674 

3024/128 

21A112-017 

3444/123A 

21M152 

3018 

21M623 

3122 

23-A73B 

3004/102A 

24E-002C 

3089/112 

24MW675 

3452/108 

21A112-018 

3444/123A 

21M153 

3018 

21R1S 

3609/5986 

23-A73BL 

3004/102A 

24E-006 

3175 

24MW676 

3444/123A 

21A112-019 

3122 

21M154 

3018 

21R2S 

3609/5986 

23-A73D 

3004/102A 

24E-008 

3126 

24MW677 

3122 

21A112-020 

3444/123A 

21M160 

3122 

21R3S 

3608/5990 

23-A73D3 

3021/124 

24E-022 

3089/112 

24MW700 

3018 

21A112-023 

3133/164 

21M161 

3018 

21R4S 

3608/5990 

23-A73D9 

3268 

24J2 

3311 

24MW714 

3024/128 

21A112-025 

3021/124 

21M170 

3124/289 

21R05S 

3610/5980 

23-A73F 

3004/102A 

24M125 

3024/128 

24MW721 

3017B/117 

21A112-029 

3021/124 

21M174 

3124/289 

21R5S 

3501/5994 

23-A73GN 

3004/102A 

24MW11 

3005 

24MW723 

3834/132 

21A112-031 

3438 

21M178 

3018 

21R6S 

3501/5994 

23-A73J5 

3190/184 

24MW15 

3004/102A 

24MW724 

3452/108 

21A112-033 

3079 

21M179 

3018 

21R10S 

7202/6002 

23-A73J6 

3191/185 

24MW16 

3004/102A 

24MW725 

3452/108 

21A112-036 

3115/165 

21M180 

3192/186 

21RC10 

6622/5522 

23-A73P 

3004/102A 

24MW27 

3006/160 

24MW726 

3126 

21A112-045 

3124/289 

21M181 

3192/186 

21RC20 

6624/5524 

23-A73R 

3004/102A 

24MW28 

3004/102A 

24MW727 

3025/129 

21A112-046 

3124/289 

21M182 

3020/123 

21RC30 

6627/5527 

23-A73T 

3004/102A 

24MW29 

3004/102A 

24MW734 

3126 

21A112-047 

3466/159 

21M183 

3192/186 

21RC40 

6627/5527 

23-A73TV 

3124/289 

24MW34 

3008 

24MW736 

3834/132 

21A112-048 

3193/187 

21M184 

3192/186 

21RC50 

6629/5529 

23-A731 

3018 

24MW43 

3004/102A 

24MW737 

3018 

21A112-049 

3192/186 

21M185 

3024/128 

21RC60 

6629/5529 

23-A732 

3039/316 

24MW44 

3006/160 

24MW738 

3018 

21A112-050 

3444/123A 

21M186 

3444/123A 

21RC80 

6631/5531 

23-A733 

3122 

24MW55 

3006/160 

24MW739 

3452/108 

21A112-058 

3124/289 

21M188 

3018 

21Z6AF 

3136/5072A 

23-A734 

3275/194 

24MW59 

3006/160 

24MW740 

3444/123A 

21A112-062 

3444/123A 

21M192 

3137/192A 

21Z6F 

3136/5072A 

23-A735 

3007 

24MW60 

3004/102A 

24MW741 

3004/102A 

21A112-063 

3444/123A 

21M193 

3137/192A 

21/3 

3120/114 

23-A736 

3275/194 

24MW61 

3007 

24MW742 

3334/5071A 

21A112-065 

3466/159 

21M196 

3834/132 

21/3.92 

3120/114 

23-A737 

3054/196 

24MW69 

3004/102A 

24MW743 

3061/140A 

21A112-070 

3103A/396 

21M200 

3444/123A 

22-1 

3124/289 

23-A738 

3041 

24MW70 

3004/102A 

24MW744 

3100/519 

21A112-071 

3220/198 

21M205 

3444/123A 

22-1-005 

3088 

23-A739 

3258 

24MW74 

3006/160 

24MW760 

3444/123A 

21A112-074 

3275/194 

21M214 

3060/139A 

22-1-044 

3175 

23-A739A 

3259 

24MW76 

3126 

24MW768 

3311 

21A112-075 

3466/159 

21M224 

3834/132 

22-1-075 

3311 

23-A7311 

3020/123 

24MW77 

3005 

24MW-771 

3089/112 

21A112-084 

3018 

21M228 

3088 

22-1-129 

3088 

23-A7311A 

3024/128 

24MW78 

3004/102A 

24MW-772 

3017B/117 

21A112-085 

3444/123A 

21M248 

3311 

22-1-131 

3060/139A 

23-A7312 

3025/129 

24MW83 

3004/102A 

24MW773 

3444/123A 

21A112-086 

3452/108 

21M283 

3016 

22-1-132 

9021/5070A 

23-A7314 

3026 

24MW84 

3004/102A 

24MW774 

3444/123A 

21A112-087 

3452/108 

21M286 

3192/186 

22-001001 

3122 

23-A7317 

3027/130 

24MW87 

3087 

24MW775 

3444/123A 

21A112-088 

3444/123A 

21M288 

3088 

22-001002 

3452/108 

23-A7319 

3038 

24MW107 

3004/102A 

24MW776 

3444/123A 

21A112-089 

3444/123A 

21M288(TRANSIST 

3444/123A 

22-001003 

3452/108 

23-A7323 

3040 

24MW111 

3008 

24MW777 

3004/102A 

21A112-090 

3444/123A 

21M289 

3087 

22-001004 

3452/108 

23-A7341 

3020/123 

24MW115 

3004/102A 

24MW778 

3054/196 

21A112-091 

3444/123A 

21M292 

3126 

22-001005 

3452/108 

23-A7343C 

3036 

24MW116 

3004/102A 

24MW779 

3031A 

21A112-092 

3444/123A 

21M300 

3088 

22-001006 

3444/123A 

23-A7348 

3271 

24MW119 

3444/123A 

24MW780 

3004/102A 

21A112-093 

3466/159 

21M302 

3016 

22-001007 

3444/123A 

23-A7351 

3274/153 

24MW122 

3709/110MP 

24MW781 

3004/102A 

21A112-094 

3083/197 

21M307 

3061/140A 

22-001008 

3538 

23-A7353 

3261/175 

24MW130 

3862/103 

24MW782 

3004/102A 

21A112-095 

3054/196 

21M308 

3018 

22-001009 

3538 

23-A7357 

3272 

24MW132 

3004/102A 

24MW783 

3004/102A 

21A112-098 

3220/198 

21M312 

3017B/117 

22-001010 

3466/159 

23-A7359 

3257 

24MW157 

3008 

24MW785 

3088 

21A112-099 

3103A/396 

21 M315 

3311 

22-002001 

3052 

23-A7360 

3256 

24MW175 

3017B/117 

24MW789 

3004/102A 

21A112-100 

3466/159 

21 M316 

3126 

22-002006 

3123 

23-A7364 

3274/153 

24MW178 

3004/102A 

24MW790 

3444/123A 

21A112-101 

3444/123A 

21 M317 

3311 

22-002007 

3004/102A 

23-A7365 

3273 

24MW179 

3004/102A 

24MW793 

3018 

21A112-102 

3466/159 

21M325 

3087 

22-002008 

3052 

23-A7376 

3266 

24MW185 

3004/102A 

24MW795 

3444/123A 

21A112-103 

3115/165 

21M330 

3100/519 

22-002009 

3052 

23-A7377 

3267 

24MW192 

9075/166 

24MW796 

3444/123A 

21A112-104 

3444/123A 

21M345 

3193/187 

22-004003 

3091 

23-A7382L 

3044/154 

24MW196 

3017B/117 

24MW797 

3444/123A 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

24MW799 

3123 

24MW1115 

3004/102A 

25H15 

7254/6054 

29B1Z 

3454/790 

31-0123 

3006/160 

32-33057-6 

3304/500A 

24MW801 

3444/123A 

24MW1116 

3010 

25H15A 

7254/6054 

29B17 

3454/790 

31-0124 

3006/160 

32-33094-1 

3303/522 

24MW805 

3039/316 

24MW1118 

3051/156 

25H20A 

7254/6054 

29-HCL 

3466/159 

31-0132 

3006/160 

32-33094-2 . 

3900/536A 

24MW807 

3444/123A 

24MW1119 

3018 

25H40 

7260/6060 

29P1 

3055/134A 

31-0134 

3008 

32-33094-3 

3303/522 

24MW808 

3444/123A 

24MW1120 

3444/123A 

25H50 

7264/6064 

29V008M01 

3006/160 

31-0135 

3008 

32-33094-4 

3303/522 

24MW809 

3444/123A 

24MW1122 

3050/221 

25H50A 

7264/6064 

29V011H01 

3006/160 

31-0139 

3008 

32-33094-5 

3900/536A 

24MW812 

3018 

24MW1123 

3311 

25H60 

7264/6064 

29V12H01 

3004/102A 

31-0141 

3006/160 

32-33094-6 

3303/522 

24MW813 

3018 

24MW1124 

3311 

25H60A 

7264/6064 

29V012H01 

3006/160 

31-0150 

3006/160 

32-35894-1 

3304/500A 

24MW814 

3018 

24MW1125 

3061/140A 

25H90 

7272/6072 

29V0038H03 

3004/102A 

31-0153 

3004/102A 

32-35894-2 

3303/522 

24MW815 

3018 

24MW1141 

3444/123A 

25H90A 

7272/6072 

29V069C02 

3439/163A 

31-0161 

3004/102A 

32-35894-3 

3303/522 

24MW816 

3006/160 

24MW1143 

3041 

25H100 

7272/6072 

30-1.023 

3834/132 

31-0168 

3006/160 

32-35894-4 

3303/522 

24MW817 

3444/123A 

24MW1144 

3311 

25H100A 

7272/6072 

30-1,007 

3893/152 

31-0170 

3008 

32-35894-5 

3304/500A 

24MW818 

3444/123A 

24MW1146 

3311 

25H140A 

7260/6060 

30-004-001 

3642/179 

31-0172 

3004/102A. 

32-35894-6 

3303/522 

24MW819 

3004/102A 

24MW1147 

3444/123A 

25HB5 

7220/6020 

30-007-0 

3114/290 

31-0175 

3035 

32-35894-7 

3303/522 

24MW820 

3088 

24MW1152 

3024/128 

25HB15 

7226/6026 

30-031-001 

3012/105 

31-0177 

3444/123A 

32-39091-1 

3306/523 

24MW823 

3444/123A 

24MW1161 

3122 

25HB20 

7226/6026 

30-702 

3151/5081A 

31-0178 

3008 

32-39091-2 

3306/523 

24MW824 

3004/102A 

24MW1162 

3311 

25HB35 

7234/6034 

30-8054-7 

3311 

31-0180 

3006/160 

32-39091-3 

3306/523 

24MW825 

3100/519 

24N(SHARP) 

3753/5082A 

25HB40 

7234/6034 

30AS 

3016 

31-0182 

3004/102A 

32-39091-4 

3306/523 

24MW826 . 

3124/289 

24R2 

3608/5990 

25HB60 ' 

7240/6040 

30B5 

3016 

31-0184 

3006/160 

32-39091-5 

3306/523 

24MW827 

3452/108 

24T-002 

3452/108 

25J2 

3311 

30BS 

3017B/117 

31-0187 

3124/289 

32-39091-6 

3306/523 

24MW828 

3845/176 

24T-011-001 - 

3716/161 

25JC12 

3501/5994 

30C 

3017B/117 

31-0188 

3004/102A 

32-39091-7 

3306/523 

24MW829 

3031A 

24T-011-008 

3452/108 

25K10 

3033 

30D2 

3051/156 

31-0190 

3008 

32-39091-8 

3306/523 

24MW851 

3311 

24T-011-011 

3466/159 

25K41F 

3116 

30H 

3017B/117 

31-0191 

3006/160 

32-39091-9 

3306/523 

24MW852 

3452/108 

24T011-012 

3716/161 

25-MEF 

3466/159 

30H3P 

3031A 

31-0192 

3009 

32-39704-1 

3303/522 

24MW853 

3004/102A 

24T-011-012 

3018 

25N15 

3063/145A 

30J1 

3017B/117 

31-194 

3032A 

32-39704-2 

3303/522 

24MW854 

3444/123A 

24T-013-003 

3039/316 

25N27 

3064/146A 

30 J 2 

3500/5882 

31-195 

3017B/117 

32-43737-1 

3307/529 

24MW855 

3444/123A 

24T-013-005 

3452/108 

25NC12 

7202/6002 

30K 

3016 

31-0196 

3035 

32-807072-1 

3590/909D 

24MW856 

3004/102A 

24T-016 

3019 

25P1 

3087 

30M 

3017B/117 

31-0206 

3039/316 

32A15 

3259 

24MW857 

3004/102A 

24T-016-001 

3452/108 

25R 

3452/108 

30P1 

3091 

31-0217 

3008 

32A16 

3259 

24MW858 

3100/519 

24T-016-005 

3452/108 

25T1 

3004/102A 

30R1 

9004/5801 

31-0228 

3006/160 

32A151 

3018 

24MW860 

3087 

24T-016-010 

3019 

25T-002 

3039/316 

30R3 

9007/5804 

31-0229 

3004/102A 

32A152 

3122 

24MW861 

3100/519 

24T-016-013 

3452/108 

25TB1 

6642/5542 

30R6 

3848/5806 

31-00230 

3444/123A 

32A153 

3024/128 

24MW862 

3031A 

24T-016-015 

3452/108 

25Z6 

3062/142A 

30R8 

3051/156 

31-00239 

3444/123A 

32A154 

3025/129 

24MW863 

3018 

24T-016-016 

3452/108 

25Z6A 

3062/142A 

30R10 

3051/156 

31-0239 

3124/289 

32A155 

3026 

24MW864 

3031A 

24T021 

3132 

26-4701508 

3032A 

30R25 

7202/6002 

31-0240 

3009 

32A156 

3026 

24MW865 

3452/108 

24T013003 

3039/316 

26J2 

3311 

30S1 

9004/5801 

31-0241 

3006/160 

32A157 

3027/130 

24MW867 

3311 

24T013005 

3039/316 

26MW613 

3004/102A 

30S2 

9008/5805 

31-0241-1 

3006/160 

32A158 

3038 

24MW871 

3031A 

24 T016001 

3039/316 

26R2 

3501/5994 

30S3 

9006/5803 

31-0242 

3452/108 

32A161 

3018 

24MW874 

3444/123A 

24T016005 

3039/316 

26R2S 

3501/5994 

30S5 

9008/5805 

31-0243 

3452/108 

32A162 

3122 

24MW892 

3004/102A 

24TB1 

6622/5522 

26T1 

3004/102A 

30S05 

9003/5800 

31-00246 

3444/123A 

32A163 

3024/128 

24MW893 

3004/102A 

24TB2 

6624/5524 

26TB1 

6622/5522 

30S6 

3848/5806 

31-0247 

3004/102A 

32A164 

3025/129 

24MW894 

3100/519 

24TB3 

6627/5527 

26TB2 

6624/5524 

30S8 

9009/5808 

31-0253 

3005 

32A165 

3026 

24MW899 

3444/123A 

24TB4 

6627/5527 

26TB3 

6627/5527 

30S10 

9010/5809 

31-2104733 

3006/160 

32A166 

3026 

24MW924 

3031A 

24TB5 

6629/5529 

26TB4 

6621/5527 

30V-HG 

3123 

31-21004900 

3006/160 

32A167 

3027/130 

24MW950 

3126 

24TB6 

6629/5529 

26TB5 

6629/5529 

31-0001 

3006/160 

31-21007744 

3006/160 

32A168 

3038 

24MW953 

3018 

24TB8 

6631/5531 

26TB6 

6629/5529 

31-1 

3444/123A 

31-21024033 

3006/160 

32E64 

3025/129 

24MW954 

3444/123A 

25-5 

3017B/117 

2 6TB 8 

6631/5531 

31-0002 

3006/160 

31-21024044 

3006/160 

32R2 

3609/5986 

24MW955 

3126 

25-7 

3033 

26Z6AF 

3750/143A 

31-002-0 

3245/199 

31-21047111 . 

3006/160 

32Z6 

3055/134A 

24MW956 

3100/519 

25-0060-4 

3444/123A 

26Z6F 

3750/143A 

31-0003 

3006/160 

31-21050611 

3006/160 

32Z6A 

3055/134A 

24MW957 

3018 

25-000453 

3466/159 

27-226 

3119/113 

31-0004 

3008 

31-21050622 

3006/160 

33-1 

3124/289 

24MW958 

3039/316 

25-000462 

3466/159 

27A10489-101-11 3245/199 

31-0005 

3004/102A 

31-22005400 

3004/102A 

33-0002 

3311 

24MW961 

3444/123A 

25-001328 

3984/106 

27A10533 

3466/159 

31-0006 

3008 

31R2 

3609/5986 

33-0003 

3087 

24MW964 

3124/289 

25-100015 

3452/108 

27C226 

3119/113 

31-0007 

3444/123A 

31Z6 

3771/5005A 

33-0006 

3016 

24MW965 

3124/289 

25A 

3452/108 

27-C226 

3119/113 

31-0008 

3004/102A 

31Z6A 

3771/5005A 

33-016 

3466/159 

24MW967 

3087 

25A-1 

3018 

27D127 

3103A/396 

31-0009 

3444/123A 

32-0000 

3087 

33-0023 

3017B/117 

24MW973 

3004/102A 

25A1 

3444/123A 

27J2 

3311 

31-0010 

3026 

32-0001 

3087 

33-0024 

3311 

24MW974 

3031A 

25A2 

3444/123A 

27P1 

3087 

31-0012 

3124/289 

32-0002 

3087 

33-0025 

3059/138A 

24MW975 

3031A 

25A8.2 

3136/5072A 

27T401 

3005 

31-0013 

3124/289 

32-0003 

3087 

33-026 

3024/128 

24MW976 

3466/159 

25 A1262-005 

3452/108 

27T402 

3005 

31-0015 

3008 

32-0004 

3087 

33-0026 

3031A 

24MW977 

3054/196 

25A1273-001 

3444/123A 

27T403 

3004/102A 

31-0016 

3008 

32-0005 

3060/139A 

33-0029 

3017B/117 

24MW978 

3036 

25A1281-001 

3452/108 

27T404 

3004/102A 

31-16 

3444/123A 

32-006-C 

3996/253 

33-0030 

3017B/117 

24MW988 

3444/123A 

25AM624 

3452/108 

27T405 

3004/102A 

31-0017 

3003 

32-0007 

3709/110MP 

33-0031 

3017B/117 

24MW989 

3834/132 

25B 

3452/108 

27T406 

3009 

31-0018 

3004/102A 

32-0008 

3087 

33-052 

3510 

24MW990 

3018 

25B-1 

3018 

27T407 

3012/105 

31-025 

3004/102A 

32-0013 

3088 

33-052 A 

3027/130 

24MW991 

3008 

25B1 

3452/108 

27T408 

3011 

31-0025 

3004/102A 

32-020 

3012/105 

33-070 

3444/123A 

24MW992 

3444/123A 

25B1C 

3143/730 

27T409 

3124/289 

31-025-0 

3356 

32-022 

3012/105 

33-071 

3444/123A 

24MW994 

3052 

25B1T 

3143/730 

27T410 

3010 

31-0026 

3004/102A 

32-0022 

3100/519 

33-084 

3444/123A 

24MW995 

3311 

25B2 

3018 

27T411 

3124/289 

31-027-0 

3245/199 

32-0023 

3087 

33-086 

3466/159 

24MW997 

3152/1024 

25B2T 

3143/730 

27T412 

3006/160 

31-0035 

3004/102A 

32-0026 

3017B/117 

33-090 

3054/196 

24MW998 

3060/139A 

25B375TV 

3035 

27Z6 

3094/144A 

31-0039 

3087 

32-0029 

3087 

33-096 

3083/197 

24MW1022 

3018 

25B378 

3004/102A 

27Z6A 

3094/144A 

31-0041 

3006/160 

32-0036 

3087 

33-0706 

3444/123A 

24MW1023 

3444/123A 

25B4350 

3083/197 

28-6-01 

3016 

31-0042 

3006/160 

32-0037 

3311 

33-00706A 

3444/123A 

24MW1024 

3444/123A 

25C05 

3610/5980 

28-19-01 

3017B/117 

31-0042-1 

3540/903 

32-0038 

3311 

33-1000-00 

3004/102A 

24MW1025 

3124/289 

25C05R 

3698/5987 

28-21-01 

3016 

31-0048 

3018 

32-0042 

3031A 

33-1001-00 

3004/102A 

24MW1028 

3288/1003 

25C10 

3609/5986 

28-22-01 

3016 

31-0049 

3018 

32-0043 

3126 

33-1002-00 

3840/131MP 

24MW1029 

3087 

25C10R 

3698/5987 

28-22-02 

3017B/117 

31-0050 

3018 

32-0044 

3126 

33-1004-00 

3009 

24MW1030 

3087 

25C15 

3609/5986 

28-22-03 

3017B/117 

31-0051 

3452/108 

32-0045 

3016 

33-1009-01 

3004/102A 

24MW1031 

3466/159 

25C15R 

3698/5987 

28-22-04 

3016 

31-0052 

3018 

32-0046 

3311 

33-1019-00 

3004/102A 

24MW1038 

3452/108 

25C20 

3609/5986 

28-22-07 

3016 

31-0053 

3004/102A 

32-0047 

3031A 

33-1020-00 

3004/102A 

24MW1040 

3004/102A 

25C30 

3608/5990 

28-22-10 

3016 

31-0054 

3018 

32-0048 

3031A 

33-1021-00 

3123 

24MW1043 

3088 

25C30R 

3518/5995 

28-22-11 

3016 

31-0055 

3114/290 

32-0049 

3061/140A 

33-01297 

3024/128 

24MW1049 

3466/159 

25C40 

3608/5990 

28-22-12 

3017B/117 

31-058 

3444/123A 

32-0050 

3311 

33-1390-1 

3868/DIV-1 

24MW1051 

3088 

25C40R 

3518/5995 

28-22-13 

3843 

31-058-0 

3464/300 

32-0057 

3100/519 

33-1390-2 

3868/DIV-1 

24MW1052 

3126 

25C50 

3501/5994 

28-22-14 

3017B/117 

31-0065 

3008 

32-0059 

3031A 

33-1390-3 

3868/DIV-1 

24MW1057 

3018 

25C50R 

3518/5995 

28-22-15 

3016 

31-0066 

3192/186 

32-0060 

3017B/117 

33-10000-00 

3722/102 

24MW1058 

3018 

25C60 

3501/5994 

28-22-16 

3017B/117 

31-0068 

3444/123A 

32-0061 

3032A 

33G59019 

3119/113 

24MW1059 

3444/123A 

25C60R 

3518/5995 

28-22-17 

3017B/117 

31-0069 

3444/123A 

32-0062 

3119/113 

33G59024 

3017B/117 

24MW1060 

3122 

25C90 

7202/6002 

28-22-19 ELECTR 3843 

31-069-0 

3239/236 

32-0063 

3100/519 

33G59113 

3109/119 

24MW1061 

3466/159 

25C90R 

7203/6003 

28-22-21 

3311 

31-0070 

3004/102A 

32-12072B 

3008 

33G59121 

3017B/117 

24MW1063 

3126 

25C100 

7202/6002 

28-22-22 

3843 

31-0080 

3444/123A 

32-12081-10 

3122 

33G59122 

3031A 

24MW1065 

3061/140A 

25C100R 

7203/6003 

28-23-01 

3066/118 

31-0081 

3444/123A 

32-13843-2 

3444/123A 

33H50 

3452/108 

24MW1066 

3311 

25C206 

3452/108 

28-25-01 

3016 

31-0082 

3444/123A 

32-16591 

3720/104MP 

33K59 

3116 

24MW1067 

3126 

25C403C 

3444/123A 

28-26-01 

3016 

31-0083 

3024/128 

32-16599 

3015 

33R 

3753/5082A 

24MW1068 

3444/123A 

25C537E 

3444/123A 

28-29-01 

3017B/117 

31-0084 

3444/123A 

32-18537 

3087 

33R-09 

3060/139A 

24MW1069 

3444/123A 

25C538Q 

3444/123A 

28-31-00 

3443/513 

31-0085 

3444/123A 

32-18539 

3709/110MP 

33Z6 

3055/134A 

24MW1071 

3017B/117 

25C558LGBM 

3444/123A 

28-31-01 

3108/505 

31-091-3 

3239/236 

32-20738 

3444/123A 

33Z6A 

3055/134A 

24MW1081 

3018 

25C1213AB 

3024/128 

28-31-02 

3443/513 

31-0097 

3452/108 

32-20739 

3025/129 

34-6 

3006/160 

24MW1082 

3452/108 

25C1675L 

3018 

28-32-0X 

3304/500A 

31-0098 

3018 

32-23555-1 

3022/1188 

34-029-0 

3126 

24MW1083 

3004/102A 

25C1896 

3710/165 

28-35-01 

3303/522 

31-0099 

3124/289 

32-23555-2 

3022/1188 

34-032-0 

3100/519 

24MW1084 

3004/102A 

25CR20R 

3698/5987 

28-65-01 

3017B/117 

31-0100 

3124/289 

32-23555-3 

3022/1188 

34-34-6015-43 

3444/123A 

24MW1089 

3444/123A 

25CS58LGBM 

3124/289 

28-254566-1 

3016 

31-0101 

3054/196 

32-23555-4 

3023/704 

34-119 

3006/160 

24MW1092 

3311 

25D10 

3033 

28J2 

3311 

31-0102 

3083/197 

32-29778-1 

3304/500A 

34-143-12 

3466/159 

24MW1096 

3444/123A 

25D315D 

3026 

28M018 

3126 

31-0103 

3452/108 

32-29778-2 

3304/500A 

34-220 

3006/160 

24MW1105 

3126 

25F-B1F 

3647/167 

28P1 

3087 

31-0104 

3444/123A 

32-29778-3 

3303/522 

34-221 

3006/160 

24MW1106 

3018 

25G5 

7220/6020 

28Z6 

3063/145A 

31-0105 

3004/102A 

32-29778-4 

3304/500A 

34-298 

3006/160 

24MW1107 

3333/5069A 

25G20 

7226/6026 

28Z6A 

3063/145A 

31-0106 

3444/123A 

32-33057-1 

3304/500A 

34-600U-41 

3004/102A 

24MW1108 

3031A 

25G20R 

7227/6027 

29-505 

3087 

31-0107 

3004/102A- 

32-33057-2 

3303/522 

34-1000 

3027/130 

24MW1109 

3100/519 

25G60 

7240/6040 

29A4 

3025/129 

31-0108 

3006/160 

32-33057-3 

3304/500A 

34-1000A 

3027/130 

24MW1112 

3126 

25G100 

7244/6044 

29B1 

3454/790 

31-0115 

3444/123A 

32-33057-4 

3304/500A 

34-1002 

3893/152 

24MW1113 

3031A 

25GC12 

3608/5990 

29B1B 

3454/790 

31-0116 

3444/123A 

32-33057-5 

3304/500A 

34-1003 

3083/197 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

34-1006 

3103A/396 

34-6001-61 

3444/123A 

34-6015-41 

3444/123A 

34-8054-10 

3051/156 

35C90R 

7203/6003 

40AS 

3016 

34-1007 

3247/234 

34-6001-62 

3444/123A 

34-6015-42 

3466/159 

34-8054-11 

3017B/117 

35C100 

7202/6002 

40B5 

3016 

34-1008 

3247/234 

34-6001-63 

3444/123A 

34-6015-4 2A 

3444/123A 

34-8054-12 

3017B/117 

35C100R 

7203/6003 

40BS 

3017B/117 

34-1009 

3245/199 

34-6001-64 

3018 

34-6015-43 

3124/289 

34-8054-14 

3032A 

35H5 

‘ 3610/5980 

40C 

3031A 

34-1010 

3444/123A 

34-6001-65 

3040 

34-6015-43A 

3444/123A 

34-8054-15 

3031A 

35H10 

3609/5986 

40C2PW8V1SP 

3118 

34-1011 

3984/106 

34-6001-66 

3004/102A 

34-6015-44 

3444/123A 

34-8054-16 

3315/507 

35H10R 

3698/5987 

40D1547 

3007 

34-1013 

3466/159 

34-6001-69 

3444/123A 

34-6015-4 4A 

3004/102A 

34-8054-17 

9098/515 

35H20 

3609/5986 

40D6665A03 

3016 

34-1019 

3245/199 

34-6001-70 

3444/123A 

34-6015-46 

3444/123A 

34-8054-18 

3017B/117 

35H30 

3608/5990 

40H 

3016 

34-1022 

3466/159 

34-6001-72 

3004/102A 

34-6015-47 

3018 

34-8054-23 

3016 

35H40 

3608/5990 

40H3 

3500/5882 

34-1028 

3027/130 

34-6001-73 

3444/123A 

34-6015-48 

3018 

34-8054-24 

3843 

35HR20 

3698/5987 

40H3P 

3017B/117 

34-1028A 

3027/130 

34-6001-74 

3444/123A 

34-6015-49 

3452/108 

34-8054-25 

3843 

35HR30 

3518/5995 

40H3PN 

3517/5883 

34-1029 

3173/219 

34-6001-76 

3004/102A 

34-6015-50 

3018 

34-8054-27 

3016 

35HR40 

3518/5995 

40HF3 

7260/6060 

34-1041 

3129/726 

34-6001-77 

3444/123A 

34-6015-51 

3018 

34-8055-2 

3016 

35P1 

3004/102A 

40HF5 

3610/5980 

34-2001 

3087 

34-6001-78 

3124/289 

34-6015-52 

3018 

34-8055-3 

3016 

35P2 

3004/102A 

40HF10 

3609/5986 

34-3015-28 

3466/159 

34-6001-79 

3018 

34-6015-54 

3444/123A 

34-8056-1 

3109/119 

35P2C 

3004/102A 

40HF15 

3609/5986 

34-6000-3 

3005 

34-6001-80 

3124/289 

34-6015-60 

3444/123A 

34-8057-1 

3126 

35T1 

3004/102A 

40HF20 

3609/5986 

34-6000-4 

3004/102A 

34-6001-82 

3045/225 

34-6015-62 

3117 

34-8057-3 

3088 

35TCRK 

6648/5548 

40HF30 

3608/5990 

34-6000-5 

3004/102A 

34-6001-83 

3024/128 

34 6015 63 

3444/123A 

34 8057 4 

9022/5076A 

35TCRL 

6648/5548 

40HF40 

3608/5990 

34-6000-6 

3004/102A 

34-6001-84 

3835/103A 

34-6015-64 

3054/196 

34-8057-6 

3087 

35Z6 

3775/5009A 

40HF50 

3501/5994 

34-6000-7 

3004/102A 

34-6001-85 

3124/289 

34-6015-80 

3444/123A 

34-8057-8 

3031A 

35Z6A 

3775/5009A 

40HF60 

3501/5994 

34-6000-8 

3004/102A 

34-6001-86 

3025/129 

34-6016-2 

3444/123A 

34-8057-9 

3060/139A 

36-1 

3114/290 

40HF90 

7202/6002 

34-6000-9 

3006/160 

34-6002-2 

3009 

34-6016-3 

3444/123A 

34-8057-10 

3334/5071A 

36-0041 

3485/1142 

40HF100 

7202/6002 

34-6000-10 

3006/160 

34-6002-3 

3009 

34 6016-4 

3444/123A 

34-8057-11 

3081/125 

36-0083 

3473/1140 

40HFR5 

3698/5987 

34-6000-11 

3006/160 

34-6002-4 

3009 

34-6016-7 

3444/123A 

34-8057-12 

3063/145A 

36-6343 

3062/142A 

40HFR10 

3698/5987 

34-6000-12 

3006/160 

34-6002-5 

3009 

34-6016-8 

3444/123A 

34-8057-13 

3100/519 

36D-32 

3100/519 

40HFR15 

3698/5987 

34-6000-13 

3006/160 

34-6002-6 

3009 

34-6016-11 

3004/102A 

34-8057-14 

3062/142A 

36E004-1 

3088 

40HFR20 

3698/5987 

34-6000-14 

3006/160 

34-6002-7 

3009 

34-6016-14 

3444/123A 

34-8057-15 

3109/119 

36J003-1 

3004/102A 

40HFR30 

3518/5995 

34-6000-15 

3004/102A 

34-6002-8 

3009 

34-6016-15 

3466/159 

34-8057-16 

3059/138A 

36P1 

3004/102A 

40HFR40 

3518/5995 

34-6000-16 

3004/102A 

34-6002-9 

3009 

34-6016-15A 

3466/159 

34-8057-18 

3311 

36P1C 

3004/102A 

40HFR50 

3518/5995 

34-6000-17 

3006/160 

34-6002-10 

3009 

34-6016-16 

3444/123A 

34-8057-19 

3126 

36P1F 

3004/102A 

40HFR60 

3518/5995 

34-6000-18 

3005 

34-6002-11 

3009 

34-6016-17 

3452/108 

34-8057-22 

3843 

36P2F 

3004/102A 

40HFR90 

7203/6003 

34-6000-19 

3005 

34-6002-13 

3009 

34-6016-18 

3444/123A 

34-8057-23 

3087 

36P3 

3004/102A 

40HFR100 

7203/6003 

34-6000-20 

3006/160 

34-6002-14 

3009 

34-6016-19 

3444/123A 

34-8057-24 

3843 

36P3A 

3004/102A 

40J1 

3017B/117 

34-6000-25 

3006/160 

34-6002-17 

3009 

34-6016-22 

3024/128 

34-8057-25 

3087 

36P3C 

3004/102A 

40J2 

3016 

34-6000-26 

3006/160 

34-6002-18 

3009 

34-6016-23 

3025/129 

34-8057-26 

3087 

36P4 

3004/102A 

40J3P 

3500/5882 

34-6000-28 

3004/102A 

34-6002-18A 

. 3009 

34-6016-23A 

3025/129 

34-8057-27 

3059/138A 

36P4C 

3004/102A 

40JH3R 

7261/6061 

34-6000-29 

3004/102A 

34-6002-19 

3009 

34-6016-24 

3444/123A 

34-8057-28 

3087 

36P5 

3004/102A 

40JZ 

3017B/117 

34-6000-31 

3004/102A 

34-6002-20 

3009 

34-6016-25 

3444/123A 

34-8057-29 

3088 

36P5C 

3004/102A 

40K 

3016 

34-6000-32 

3004/102A 

34-6002-21 

3021/124 

34-6016-26 

3444/123A 

34-8057-30 

3087 

36P7 

3004/102A 

40KR 

3016 

34-6000-33 

3004/102A 

34-6002-22 

3009 

34-6016-27 

3024/128 

34-8057-31 

3336/5080A 

36P7C 

3004/102A 

40M 

3016 

34-6000-34 

3004/102A 

34-6002-22A 

3009 

34-6016-28 

3008 

34-8057-32 

3057/136A 

36P7T 

3004/102A 

40N1 

3016 

34-6000-58 

3006/160 

34-6002-24 

3764/127 

34-6016-29 

3008 

34-8057-33 

3062/142A 

36P8 

3004/102A 

40NJ 

3017B/117 

34-6000-59 

3006/160 

34-6002-26 

3021/124 

34-6016-30 

3024/128 

34-8057-37 

3056/135A 

36P8C 

3004/102A 

40P1 

3004/102A 

34-6000-60 

3006/160 

34-6002-28 

3131 A/369 

34-6016-31 

3054/196 

34-8057-39 

3126 

36R2 

3501/5994 

40P2 

3004/102A 

34-6000-61 

3006/160 

34-6002-29 

3131 A/369 

34-6016-32 

3466/159 

34-8057-42 

3780/5014A 

36R2S 

3501/5994 

40P3 

3500/5882 

34-6000-62 

3006/160 

34-6002-30 

3035 

34-6016-32A 

3025/129 

34-8057-43 

3793/5027A 

36T1 

3118 

40Q3 

7100/5900 

34-6000-63 

3006/160 

34-6002-31 

3035 

34-6016-33 

3024/128 

34-8057-44 

3795/5029A 

36Z6 

3056/135A 

40Q4 

7100/5900 

34-6000-64 

3444/123A 

34-6002-32 

3027/130 

34-6016-41 

3275/194 

34-8057-49 

3780/5014A 

36Z6A 

3056/135A 

40R2S 

7202/6002 

34-6000-65 

3122 

34-6002-32A 

3027/130 

34-6016-47 

3466/159 

34-8057-53 

3062/142A 

37-0021-01 

3507 

40R3 

3608/5990 

34-6000-67 

3006/160 

34-6002-33 

3642/179 

34-6016-49 

3444/123A 

34-8057-55 

3773/5007A 

37-210 

3522/5697 

40S3 

3608/5990 

34-6000-68 

3006/160 

34-6002-34 

3009 

34-6016-49A 

3444/123A 

34-8057-56 

3092/141A 

37-12803 

3004/102A 

40Y3P 

3016 

34-6000-69 

3444/123A 

34-6002-41 

3192/186 

34-6016-50 

3003 

34-8058 

3110/120 

37T1 

3008 

41-001 

3110/120 

34-6000-70 

3444/123A 

34-6002-42 

3193/187 

34-6016-53 

3054/196 

34-8058-1 

3110/120 

37Z6 

3057/136A 

41-032 

3017B/117 

34-6000-71 

3444/123A 

34-6002-43 

3026 

34-6016-54 

3083/197 

34-8058-2 

3110/120 

37Z6A 

3057/136A 

41-0318 

3027/130 

34-6000-72 

3132 

34-6002-46 

3021/124 

34-6016-56 

3275/194 

34-8058-7 

3110/120 

38-11016 

3067/502 

41-0318A 

3027/130 

34-6000-76 

3006/160 

34-6002-49 

3035 

34-6016-60 

3466/159 

34-8059-1 

3042/230 

38A12 

3259 

41-0499 

3444/123A 

34-6000-77 

3006/160 

34-6002-50 

3054/196 

34-6016-63 

3444/123A 

34-8059-2 

3857/231 

38A64C 

3059/138A 

41-0500 

3025/129 

34-6000-78 

3006/160 

34-6002-52 

3054/196 

34-6016-64 

3114/290 

34-8061-1 

3067/502 

38A121 

3018 

41-0500A 

3025/129 

34-6000-79 

3006/160 

34-6002-56 

3054/196 

34-6016-65 

3193/187 

34-8062-1 

3108/505 

38A122 

3122 

41-0609 

3220/198 

34-6000-80 

3006/160 

34-6002-57 

3083/197 

34-6017 

3024/128 

34-8062-4 

3108/505 

38A123 

3024/128 

41-0905 

3062/142A 

34-6000-81 

3006/160 

34-6002-58 

3439/163A 

34-6017-3 

3156/172A 

34-8067-19 

3126 

38A124 

3025/129 

41-0906 

3330/5066A 

34-6000-82 

3006/160 

34-6002-59 

3111 

34-6018-2 

3116 

34-9037-1 

3119/113 

38A125 

3026 

41-0909 

3538 

34-6000-83 

3008 

34-6002-61 

3438 

34-8001-43 

3006/160 

34-11016 

3067/502 

38A126 

3026 

41B58112-1 

3027/130 

34-6000-84 

3008 

34-6002-62 

3021/124 

34-8002-1 

3087 

34-60001-1 

3719/104 

38A127 

3027/130 

41B581014 

3024/128 

34-6000-85 

3008 

34-6002-63 

3111 

34-8002-2 

3087 

34-601703 

3156/172A 

38A128 

3038 

41C-407 

3288/1003 

34-6000L3 

3006/160 

34-6002-64 

3111 

34-8002-3 

3087 

34E31 

3452/108 

38A4148-000 

3069/501A 

41C-409 

3229/1110 

34-6001-1 

3009 

34-6005-1 

3124/289 

34-8002-4 

3087 

34H31 

3452/108 

38A4148-001 

3069/501A 

41J2 

3016 

34-6001-3 

3452/108 

34-6005-2 

3131 A/369 

34-8002-5 

3087 

34L4-3505-1 

3136/5072A 

38P1 

3009 

41N 

3018 

34-6001-5 

3444/123A 

34-6005-3 

3131 A/369 

34-8002-6 

3087 

34M14Z 

3094/144A 

38P1C 

3009 

41N1 

3452/108 

34-6001-6 

3452/108 

34-6007-1 

3444/123A 

34-8002-7 

3087 

34M14Z5 

3094/144A 

38T1 

3004/102A 

41N2 

3452/108 

34-6001-7 

3004/102A 

34-6007-2 

3444/123A 

34-8003 

3017B/117 

34M14Z10 

3094/144A 

38Z6 

3058/137A 

41N2A 

3452/108 

34-6001-8 

3004/102A 

34-6007-3 

3444/123A 

34-8022-6 

3088 

34P1 

3114/290 

38Z6A 

3058/137A 

41N2AA 

3452/108 

34-6001-9 

3004/102A 

34-6007-43 

3054/196 

34-8022-6PHILC0 3709/110MP 

34P1A 

3114/290 

39-033-0 

3973/988 

41N2B 

3452/108 

34-6001-10 

3004/102A 

34-6008 

3004/102A 

34-8022-7 

3087 

34P1AA 

3466/159 

39-033-2 

3973/988 

41N2M 

3132 

34-6001-11 

3004/102A 

34-6009 

3004/102A 

34-8034-1 

3017B/117 

34P4 

3100/519 

39-047-1 

3891/829 

41N3 

3452/108 

34-6001-12 

3018 

34-6015-1 

3444/123A 

34-8034-2 

3017B/117 

34R2 

3608/5990 

39-054-1 

3962 

41Z6 

3782/5016A 

34-6001-13 

3004/102A 

34-6015-2 

3444/123A 

34-8034-3 

3017B/117 

34Z14D 

3094/144A 

39-059-0 

3736/1214 

41Z6A 

3782/5016A 

34-6001-14 

3004/102A 

34-6015-3 

3444/123A 

34-8034-4 

3017B/117 

34Z14D5 

3094/144A 

39-060-0 

3744/1260 

42-05 

3010 

34-6001-15 

3466/159 

34-6015-4 

3444/123A 

34-8034-7 

3119/113 

34Z14D10 

3094/144A 

39-061-0 

3445/1192 

42-051 

3032A 

34-6001-16 

3004/102A 

34-6015-5 

3444/123A 

34-8036-1 

3017B/117 

34Z140 

3094/144A 

39-076-0 

9073 

42-9029-3 IB 

3245/199 

34-6001-17 

3004/102A 

34-6015-6 

3444/123A 

34-8036-2 

3017B/117 

35-1000 

3033 

39-077-0 

3569/834 

42-9029-31L 

3245/199 

34-6001-18 

3004/102A 

34-6015-7 

3444/123A 

34-8036-3 

3017B/117 

35-1003 

3032A 

39A9 

3004/102A 

42-9029-31M 

3444/123A 

34-6001-19 

3004/102A 

34-6015-8 

3018 

34-8036-4 

3017B/117 

35-1004 

3017B/117 

39A69-2 

3100/519 

42-9029-3 IP 

3245/199 

34-6001-20 

3004/102A 

34-6015-9 

3018 

34-8037 

3119/113 

35-1005 

3017B/117 

39P1 

3009 

4 2-9029-3 IQ 

3245/199 

34-6001-21 

3004/102A 

34-6015-09 

3444/123A 

34-8037-1 

3119/113 

35-1008 

9005/5802 

39P1C 

3009 

42-9029-31R 

3444/123A 

34-6001-22 

3004/102A 

34-6015-10 

3444/123A 

34-8037-2 

3119/113 

35-1014 

3175 

39T1 

3004/102A 

4 2-9029-31Y 

3444/123A 

34-6001-23 

3004/102A 

34-6015-11 

3444/123A 

34-8037-3 

3119/113 

35-1029 

3033 

39Z6 

3780/5014A 

42-9029-40C 

3444/123A 

34-6001-26 

3004/102A 

34-6015-12 

3444/123A 

34-8037-4 

3119/113 

35-210631-01 

3533/5635 

39Z6A 

3780/5014A 

42-9029-40L 

3444/123A 

34-6001-28 

3004/102A 

34-6015-13 

3444/123A 

34-8040-2 

3017B/117 

35-210631-02 

3533/5635 

40-035-0 

4011 

42-9029-40W 

3247/234 

34-6001-29 

3004/102A 

34-6015-14 

3444/123A 

34-8042-1 

3017B/117 

35-39306001 

3444/123A 

40-063-0 

3830 

42-9029-40X 

3466/159 

34-6001-30 

3004/102A 

34-6015-15 

3117 

34-8042-2 

3017B/117 

35-39306002 

3444/123A 

40-065-19-016 

7440 

42-9029-40Y 

3444/123A 

34-6001-31 

3004/102A 

34-6015-16 

3018 

34-8042-3 

3017B/117 

35-39306003 

3444/123A 

40-065-19-027 

7475 

42-9029-60A 

3444/123A 

34-6001-33 

3004/102A 

34-6015-17 

3018 

34-8048-1 

3017B/117 

35(RCA) 

3466/159 

40-065-19-029 

7486 

42-9029-60B 

3247/234 

34-6001-34 

3122 

34-6015-18 

3018 

34-8048-2 

3016 

35AC3 

3124/289 

40-065-19-030 

7495 

42-9029-60C 

3444/123A 

34-6001-42 

3004/102A 

34-6015-19 

3018 

34-8048-5 

3017B/117 

35-ALD 

3466/159 

40-0502 

3017B/117 

42-9029-600 

3245/199 

34-6001-43 

3005 

34-6015-20 

3018 

34-8050-2 

3017B/117 

35B611 

3647/167 

40-601 

3004/102A 

42-9029-60Q 

3466/159 

34-6001-44 

3005 

34-6015-21 

3444/123A 

34-8050-7 

3017B/117 . 

35BL611 

3647/167 

40-09437 

3247/234 

42-9029-70C 

3444/123A 

34-6001-47 

3004/102A 

34-6015-22 

3018 

34-8050-10 

3033 

35C1KR 

3698/5987 

40-09952 

3247/234 

42-9029-70D 

3466/159 

34-6001-48 

3444/123A 

34-6015-23 

3024/128 

34-8050-14 

3017B/117 

35C05 

3610/5980 

40-1 1253 

3247/234 

42-9029-70E 

3466/159 

34-6001-49 

3444/123A 

34-6015-24 

3124/289 

34-8051 

3017B/117 

35C05R 

3698/5987 

40-13481 

3122 

42-9029-70F 

3444/123A 

34-6001-50 

3124/289 

34-6015-25 

3018 

34-8053-2 

3066/118 

35C10 

3609/5986 

40-102427 

3104A 

42-9029-70P 

3444/123A 

34-6001-51 

3024/128 

34-6015-26 

3466/159 

34-8053-3 

3066/118 

35C10R 

3698/5987 

40-102429 

3053 

42-9029-70Q 

3247/234 

34-6001-52 

3444/123A 

34-6015-27 

3117 

34-8053-4 

3066/118 

35C15 

3609/5986 

40A50 

3610/5980 

42-14027 

3016 

34-6001-53 

3444/123A 

34-6015-28 

3024/128 

34-8054-1 

3016 

35C20 

3609/5986 

40A100 

3609/5986 

42-16599 

3009 

34-6001-54 

3444/123A 

34-6015-29 

3117 

34-8054-2 

3016 

35C20R 

3698/5987 

40A150 

3609/5986 

42-17143 

3004/102A 

34-6001-55 

3444/123A 

34-6015-30 

3024/128 

34-8054-5 

3016 

35C30 

3608/5990 

40A200 

3609/5986 

42-17443 

3016 

34-6001-56 

3444/123A 

34-6015-31 

3117 

34-8054-6 

3057/136A 

35C30R 

3518/5995 

40A300 

3608/5990 

42-17443A 

3016 

34-6001-57 

3444/123A 

34-6015-34 

3005 

34-8054-7 

3311 

35C40 

3608/5990 

40A400 

3608/5990 

42-17444 

3124/289 

34-6001-58 

3444/123A 

34-6015-37 

3018 

34-8054-8 

3843 

35C40R 

3518/5995 

40A500 

3501/5994 

42-18109 

3845/176 

34-6001-60 

3444/123A 

34-6015-38 

3039/316 

34-8054-9 

3016 

35C90 

7202/6002 

40A600 

3501/5994 

42-18111 

3124/289 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

42-18310 

3021/124 

42-27373 

3018 

43B167250-15 

3501/5994 

45NP 

3452/108 

46-8695-3 

3444/123A 

46-86210-3 

3045/225 

42-19642 

3024/128 

42-27374 

3124/289 

43B168450-1 

3466/159 

45X1A502C 

3004/102A 

46-8697-3 

3032A 

46-86211-3 

3010 

42-19643 

3025/129 

42-27375 

3124/289 

43B168495-1 

3466/159 

45X1A520C 

3123 

46-13013 

3284/1080 

46-86212-3 

3031A 

42-19643A 

3025/129 

42-27376 

3004/102A 

43B168566-P1 

3466/159 

45X2 

3005 

46-13101-3 

3284/1080 

46-86213-3 

3009 

42-19644 

3124/289 

42-27378 

3087 

43B168610 

3444/123A 

46-86-3 

3016 

46-13124-3 

3167/738 

46-86220-3 

3119/113 

42-19670 

3124/289 

42-27379 

3126 

43B168613-1 

3245/199 

46-119-3 

3018 

46-13125-3 

3480/1178 

46-86224-3 

3018 

42-19671 

3004/102A 

42-27380 

3087 

43C168567 

3444/123A 

46-163-3 

3004/102A 

46-13131-3 

3499/1009 

46-86225-3 

3059/138A 

42-19681 

3709/110MP 

42-27381 

3087 

43C216408P1 

74HOO 

46-500-2-6 

3070/711 

46-13133-3 

3714/1200 

46-86226-3 

3131 A/369 

42-19682 

3005 

42-27463 

3311 

43C216410P1 

74H04 

46-5001-1 

3157/703A 

46-13145-3 

3072/712 

46-86227-3 

3067/502 

42-19683 

3452/108 

42-27533 

3122 

43C216447 

74193 

46-861-3 

3089/112 

46-13163-3 

3921/1268 

46-86228-3 

3444/123A 

42-19792 

3006/160 

42-27534 

3122 

43C216447P1 

74193 

46-864-3 

3452/108 

46-13172-3 

3920/1263 

46-86229-3 

3466/159 

42-19840 

3444/123A 

42-27535 

3122 

43N3 

3124/289 

46-867-3 

3045/225 

46-13173-3 

3477/1087 

46-86229-3A 

3466/159 

42-19862 

3010 

42-27536 

3114/290 

43N6 

3124/289 

46-1340-3 

3070/711 

46-13176-3 

3967 

46-86230-3 

3466/159 

42-19862A 

3004/102A 

42-27537 

3122 

43P1 

3005 

46-1343-3 

3288/1003 

46-13177-3 

3966 

46-86230-3A 

3114/290 

42-19862B 

3004/102A 

42-27538 

3191/185 

43P2 

3004/102A 

46-1346-3 

3070/711 

46-13184-3 

3168/749 

46-86231-3 

3444/123A 

42-19863 

3004/102A 

42-27539 

3190/184 

43P3 

3005 

46-1347-3 

3102/710 

46-13185-3 

3742/1187 

46-86232-3 

3040 

42-19863A 

3004/102A 

42-27541 

3062/142A 

43P4 

3004/102A 

46-1348-3 

3102/710 

46-13223-3 

3878/1245 

46-86233-3 

3024/128 

42-19864 

3004/102A 

42-27542 

3463/601 

43P4C 

3004/102A 

46-1356-3 

3102/710 

46-13258-3 

4011 

46-86234-3 

3054/196 

42-19864A 

3004/102A 

42-27543 

3088 

43P6 

3004/102A 

46-1357-3 

3365/1004 

46-13296-3 

4066 

46-86235-3 

3083/197 

42-19865 

3016 

42-27544 

3088 

43P6A 

3004/102A 

46-1361-3 

3072/712 

46-13311-3 

3593/968 

46-86238-3 

3466/159 

42-19917 

3750/143A 

42-28056 

3124/289 

43P6C 

3004/102A 

46-1365-3 

3168/749 

46-13313-3 

4013 

46-86238-3A 

3466/159 

42-20222 

3004/102A 

42-28057 

3004/102A 

43P7 

3004/102A 

46-1366-3 

3236/748 

46-13314-3 

4040 

46-86239-3 

3018 

42-20738 

3124/289 

42-28058 

3311 

43P7A 

3004/102A 

46-1369-3 

3365/1004 

46-13315-3 

4013 

46-86240-3 

3018 

42-20739 

3025/129 

42-28199 

3088 

43P7C 

3004/102A 

46-1370-3 

3711/1109 

46-13317-3 

4001 

46-86244-3 

3452/108 

42-20863 

3024/128 

42-28200 

3126 

43Z6 

3061/140A 

46-1393-3 

3478/1130 

46-13319-3 

4069 

46-86247-2 

3444/123A 

42-20960 

3026 

42-28202 

3031A 

43Z6A 

3061/140A 

46-1394-3 

3286/1131 

46-13340-3 

3072/712 

46-86247-3 

3444/123A 

42-20961 

3027/130 

42-28203 

3452/108 

44-13 

3006/160 

46-1395-3 

3489/1134 

46-16261-3 

3311 

46 86249-3 

3126 

42-20961 BL 

3510 

42-28204 

3452/108 

44-530 

3031A 

46-1396-3 

3488/1128 

46-36168-3 

3087 

46-86250-3 

3100/519 

42-20961 BLU 

3510 

42-28205 

3018 

44-2020-07800 

3843 

46-1397-3 

3287/1132 

46-61267-3 

3100/519 

46-86251-3 

3018 

42-20961 BR 

3510 

42-28206 

3452/108 

44-178620-01 

3525/724 

46-1398-3 

3490/1133 

46-61307-3 

3100/519 

46-86252-3 

3018 

42-20961 GR 

3510 

42-28207 

3444/123A 

44A-1 A 5 

3009 

46-5002-4 

3157/703A 

46-61963 

3634/5444 

46-86252-351 

3444/123A 

42-20961 OR 

3510 

42-28208 

3466/159 

44A-1A5 

3717/121 

46-5002-6 

3070/711 

46-65112A65 

3452/108 

46-86253-3 

3087 

42-20961 R 

3510 

42-28211 

3466/159 

44A17714-001 

3036 

46-5002-7 

3157/703A 

46-65112A67 

3452/108 

46-86254-3 

3100/519 

42-20961 Y 

3510 

42-28212 

3054/196 

44A333463-001 

3444/123A 

46-5002-8 

3236/748 

46-67120A13 

9075/166 

46-86256-1 

3008 

42-20961A 

3027/130 

42-28213 

3083/197 

44A333464 

3466/159 

46-5002-8B 

3236/748 

46-80309-3 

3100/519 

46-86256-2 

3008 

42-21232 

3025/129 

' 42-241402 

3132 

44A333464-1 

3466/159 

46-5002-9 

3159/718 

46-81187-3, 

3201/171 

46-86256-3 

3008 

42-21233 

3024/128 

42A11 

3016 

44A335854 

3543/912 

46-5002-10 

3288/1003 

46-84120-3 

3452/108 

46-86257-3 

3444/123A 

42-21234 

3444/123A 

42A14 

3087 

44A340309 

3528/397 

46-5002-11 

3454/790 

46-85285-3 

3452/108 

46-86261-3 

3311 

42-21362 

3709/110MP 

42A23 

3016 

44A353980-002 

3131 A/369 

46-5002-12 

3075/714 

46-86101-3 

3039/316 

46-86262-3 

3122 

42-21401 

3018 

42B2 

3016 

44A354637-001 

3026 

46-5002-13 

3076/715 

46-86105-3 

3031A 

46-86264-3 

3452/108 

42-21402 

3018 

42B16 

3016 

44A354803 

3024/128 

46-5002-14 

3235/739 

! 46-86106-3 

3843 

46-86265-3 

3018 

42-21403 

3008 

42J2 

3017B/117 

44A355565-001 R 

3027/130 

46-5002-15 

3072/712 

46-86107-3 

3018 

46-86266-3 

3087 

42-21404 

3835/103A 

42X25 

3016 

44A359496 

3036 

46-5002-16 

3141/780 

46-86108-3 

3018 

46-86267-3 

3017B/117 

42-21405 

3025/129 

42X32 

3016 

44A390244-001 

3027/130 

46-5002-17 

3234/746 

46-86109-3 

3039/316 

46-86268-3 

3444/123A 

42-21406 

3004/102A 

42X210 

3862/103 

44A390247 

3444/123A 

46-5002-18 

3279/747 

46-86110-3 

3039/316 

46-86269-3 

3452/108 

42-21407 

3124/289 

42X230 

3004/102A 

44A390248-001 

3466/159 

46-5002-20 

3165/923D 

46-86112-2 

3117 

46-86270-3 

3311 

42-21408 

3031A 

42X233 

3004/102A 

44A390249 

3444/123A 

46-5002-23 

3328/740A 

46-86112-3 

3018 

46-86271-3 

3017B/117 

42-21443 

3015 

42X244 

3016 

44A390251-00 

3444/123A 

46-5002-28 

3168/749 

46-86113-3 

3039/316 

46-86274-3 

3444/123A 

42-21866 

3016 

42X244B 

3016 

44A390256-001 

3466/159 

46-5002-30 

3238/799 

46-86114-3 

3018 

46-86279-3 

3067/502 

42-22008 

3466/159 

42X245 

3016 

44A390261 

3466/159 

46-5002-33 

3170/731 

46-86115-3 

3835/103A 

46-86280-3 

3843 

42-22008A 

3466/159 

42X245B 

3016 

44A391593-001 

3036 

46-6661-2 

3017B/117 

46-86116-3 

3017B/117 

46-86281-3 

3843 

42-22009 

3156/172A 

42X308 

3004/102A 

44A395909-001 

3036 

46-8257-3 

3122 

46-86117-3 

3018 

46-86282-3 

3843 

42-22158 

3444/123A 

42X309 

3004/102A 

44A395986-001 

3893/152 

46-8601-3 

3031A 

46-86118-3 

3018 

46-86283-3 

3466/159 

42-22532 

3018 

42X310 

3862/103 

44A395994-001 

3444/123A 

46-8610-3 

3004/102A 

46-86119-3 

3018 

46-86284-3 

3125 

42-22533 

3444/123A 

42X311 

3004/102A 

44A397905 

3466/159 

46-8611 

3004/102A 

46-86120-3 

3018 

46-86285-3 

3018 

42-22534 

3004/102A 

42Z6 

3060/139A 

44A417031-001 

3466/159 

46-8611-3 

3004/102A 

46-86121-3 

3444/123A 

46-86289-3 

3327/614 

42-22535 

3004/102A 

42-Z6A 

3060/139A 

4 4A41703 2-001 

3893/152 

46-8613 

3089/112 

46-86122-3 

3444/123A 

46-86291-3 

3067/502 

42-22536 

3126 

43-022861 

3452/108 

44A417034-001 

3512 

46-8613-3 

3008 

46-86123-3 

3005 

46-86292-3 

3108/505 

42-22537 

3087 

43-023190 

3036 

44A417390 

3535/181 

46-8614-3 

3861/101 

46-86125-3 

3198/131 

46-86293-3 

3466/159 

42-22538 

3100/519 

43-023212 

3020/123 

44A417715-001 

3079 

46-8615-3 

3009 

46-86126-3 

3018 

46-86294-3 

3108/505 

42-22539 

3087 

43-023221 

3124/289 

4 4 A417716-001 

3027/130 

46-8616-3 

3087 

46-86127-3 

3018 

46-86295-3 

3018 

42-22539 TRANS 

3984/106 

43-023222 

3025/129 

44A417717-001 

3535/181 

46-8616-3 (MP) 

3709/110MP 

46-86130-3 

3026 

46-86296-3 

3750/143A 

42-22540 

3016 

43-023223 

3024/128 

44A417756 

3083/197 

46-8617-3 

3009 

46-86131-3 

3018 

46-86299-3 

3018 

42-22755 

3087 

43-023843 

3027/130 

4 4A418041-001 

3466/159 

46-8619-3 

3088 

46-86132-3 

3444/123A 

46-86300-3 

3006/160 

42-22778 

3006/160 

43-023844 

3024/128 

44A3902591 

3444/123A 

46-8620-3 

3843 

46-86133-3 

3039/316 

46-86301-3 

3018 

42-22779 

3006/160 

43-025676 

3452/108 

44B1 

3167/738 

46-8621-3 

3647/167 

46-86134-3 

3089/112 

46-86302-3 

3018 

42-22780 

3006/160 

43-025763 

3452/108 

44B1B 

3167/738 

46-8622-3 

3113/516 

46-86136-3 

3009 

46-86303-3 

3031A 

42-22781 

3006/160 

43-025764 

3018 

44B1Z 

3167/738 

46-8624-3 

3444/123A 

46-86139-3 

3032A 

46-86305-3 

3126 

42-22784 

3006/160 

43-025765 

3452/108 

44B238203-1 

3466/159 

46-8625 

3089/112 

46-86140-3 

3452/108 

46-86307-3 

3032A 

42-22785 

3018 

43-025766 

3124/289 

44B238246 

3466/159 

46-8625-1 

3008 

46-86143-3 

3444/123A 

46-86308-3 

3843 

42-22786 

3444/123A 

43-025767 

3452/108 

44B311097 

3444/123A 

46-8625-2 

3008 

46-86144-3 

3444/123A 

46-86309 

3087 

42-22787 

3444/123A 

43-025834 

3052 

44P1 

3008 

46-8625-3 

3008 

46-86145-3 

3444/123A 

46-86309-3 

3100/519 

42-22809 

3124/289 

43-0203845 

3025/129 

44T-100-111 

3327/614 

46-8625-4 

3008 

46-86146-3 

3031A 

46-86310-3 

3444/123A 

42-22810 

3025/129 

43-540012 

3016 

44T-100-119 

3225/1104 

46-8625-5 

3008 

46-86147-3 

3032A 

46-86313-3 

3068/503 

42-22810A 

3114/290 

43A14188-5 

3520/5677 

44T-100-120 

3231/1155 

46-8625-6 

3008 

46-86148-3 

3051/156 

46-86314-3 

3452/108 

42-22811 

3124/289 

43A111449 

3005 

44T-300-92 

3056/135A 

46-8629 

3019 

46-86149-3 

3016 

46-86314-3A 

3452/108 

42-22812 

3124/289 

43A111449G 

3005 

44T-300-93 

3061/140A 

46-8634-3 

3009 

46-86150-3 

3017B/117 

46-86316-3 

3834/132 

42-22834 

3009 

43A126932-1 

3024/128 

44T-300-94 

3059/138A 

46-8636-3 

3005 

46-86151-3 

3017B/117 

46-86317-3 

3893/152 

42-22835 

3311 

43A128340-3 

3122 

44T-300-95 

3311 

46-8638-3 

3009 

46-86152-3 

3444/123A 

46-86319-3 

3103A/396 

42-22847 

3124/289 

43A128342-1 

3122 

44T-300-96 

3100/519 

46-8642 

3126 

46-86163-3 

3124/289 

46-86320-3 

3843 

42-23348 

3124/289 

43A128342-2 

3122 

44T-300-100 

3630/964 

46-8643 

3089/112 

46-86168-3 

3087 

46-86321-3 

3032A 

42-23349 

3124/289 

43A128625-1C 

3008 

44T-300-103 

3122 

46-8643 3 

3089/112 

46-86169-3 

3444/123A 

46-86322-3 

3017B/117 

42-23350 

3031A 

43A144188-5 

3520/5677 

44T-300-104 

3122 

46-8644-3 

3087 

46-86170-3 

3114/290 

46-86323-3 

3061/140A 

42-23350A 

3016 

43A145291-1 

3466/159 

44T-300-105 

3448 

46-8646 

3050/221 

46-86171-3 

3444/123A 

46-86324-3 

3843 

42-23459 

3054/196 

43A145291-2 

3466/159 

44T-300-106 

3124/289 

46-8646-3 

3087 

46-86172-3 

3018 

46-86326-3 

3032A 

42-23541 

3466/159 

43A167207P1 

3466/159 

44T-300-107 

3253/295 

46-8647 

3018 

46-86173-3 

3124/289 

46-86327-3 

3104 A 

42-23541A 

3466/159 

43A167207P2 

3466/159 

44T-300-108 

3197/235 

46-8647-3 

3017B/117 

46-86177-3 

3017B/117 

46-86328-3 

3843 

42-23960P 

3018 

43A167885 

3511 

44T-300-109 

3197/235 

46-8660-3 

3123 

46-86178-3 

3100/519 

46-86330-3 

3069/501A 

42-23961P 

3018 

43A167885-4 

3535/181 

44T-300-110 

3246/229 

46-8661-3 

3016 

46-86179-3 

3843 

46-86331-3 

3843 

42-23962P 

3018 

43A167885-P2 

3036 

44T-300-111 

3124/289 

46-8664-3 

3004/102A 

46-86180-3 

3066/118 

46-86332-3 

3119/113 

42-23963P 

3018 

43A168064-1 

3466/159 

44T-300-112 

3124/289 

46-8665-3 

3004/102A 

46-86182-3 

3024/128 

46-86334-3 

3108/505 

42-23964 

3124/289 

43A168064P1 

3466/159 

44T-300-113 

3448 

46-8666-3 

3004/102A 

46-86183-3 

3020/123 

46-86335-3 

3893/152 

42-23964P 

3124/289 

43A176002 

3466/159 

44X1C850 

3722/102 

46-8671-3 

3010 

46-86184 

3311 

46-86336-3 

3112 

42-23965P 

3006/160 

43A212040-1 

3590/909D 

45A2FX355 

3016 

46-8672-3 

3117 

46-86184-3 

3100/519 

46-86338-3 

3100/519 

42-23966 

3124/289 

43A212040-2 

3590/909D 

45AN4AA 

3444/123A 

46-8676-3 

3100/519 

46-86186-3 

3100/519 

46-86339-3 

3016 

42-23966P 

3124/289 

43A212067-1 

3510 

45B1AH 

3455/804 

46-8677-3 

3019 

46-86187-3 

3311 

46-86341-3 

3094/144A 

42-23967P 

3004/102A 

43A223006P1 

74HOO 

45B1D 

3455/804 

46-8679-1 

3004/102A 

46-86189-3 

3131 A/369 

46-86344-3 

3044/154 

42-23968 

3717/121 

43A223007 

7401 

45B1Z 

3455/804 

46-8679-2 

3004/102A 

46-86192-3 

3444/123A 

46-86345-3 

3433/287 

42-23968P 

3009 

43A223009 

7402 

45B17 

3455/804 

46-8679-3 

3004/102A 

46-86194-3 

3062/142A 

46-86346-3 

3044/154 

42-23969 

3088 

43A223015 

7430 

45LK80A 

7358/6158 

46-8680-1 

3004/102A 

46-86195-3 

3004/102A 

46-86347-3 

3054/196 

42-23970 

3126 

43A223025 

7473 

45LK80RA 

7359/6159 

46-8680-2 

3004/102A 

46-86196-3 

3004/102A 

46-86348-3 

3054/196 

42-23972 

3709/110MP 

43A223026P1 

7474 

45LK100A 

7358/6158 

46-8680-3 

3004/102A 

46-86198-3 

3845/176 

46-86349-3 

3026 

42-23975 

3311 

43A223028 

7476 

45LK100RA 

7359/6159 

46-8681-1 

3004/102A 

46-86199-3 

3031A 

46-86350-3 

3026 

42-23977 

9010/5809 

43A223029P1 

7442 

45N1 

3010 

46-8681-2 

3004/102A 

46-86200-3 

3087 

46-86351-3 

3032A 

42-24263 

3156/172A 

43A223030 

7495 

45N2 

3010 

46-8681-3 

3004/102A 

46-86200-3 (MP) 

3709/110MP 

46-86352-3 

3018 

42-24387 

3175 

43A223034P1 

7493 

45N2A 

3835/103A 

46-8682-2 

3444/123A 

46-86201-3 CENT 

3315/507 

46-86353-3 

3018 

42-27202 

3311 

43B140883-1 

3444/123A 

45N2M 

3444/123A 

46-8682-3 

3124/289 

46-86201-3 PWR 

3313/116 

46-86354-3 

3018 

42-27277 

3124/289 

43B167250-12 

3501/5994 

45N3 

3444/123A 

46-8687-3 

3311 

46-86207-3 

3018 

46-86355-3 

3032A 

42-27278 

3311 

43B167250-13 

3501/5994 

45N4 

3444/123A 

46-8688-3 

3087 

46-86208-3 

3452/108 

46-86357-3 

3018 

42-27372 

3018 

43B167250-14 

3501/5994 

45N4M 

3444/123A 

46-8689-3 

3311 

46-86209-3 

3018 

46-86358-3 

3017B/117 


218 



To be 
Replaced 


46-86360-3 

46-86364-3 

46-86365-3 

46-86371-3 

46-86373-3 

46-86374-3 

46-86375-3 

46-86376-3 

46-86377-3 

46-86378-3 

46-86379-3 

46-86380-3 

46-86381 

46-86381-3 

46-86382-3 

46-86383-3 

46 86384-3 

46-86386-3 

46-86388-3 

46-86389-3 

46-86390-3 

46-86391-3 

46-86392-3 

46-86393-2 

46-86393-3 

46-86394-3 

46-86395-3 

46-86396-3 

46-86397-3 

46-86399-3 

46-86400-3 

46-86401-3 

46-86402-3 

46-86403-3 

46-86404-3 

46-86405-3 

46-86406-3 

46-86407-3 

46-86408-3 

46-86409-3 

46-86411-3 

46-86412-3 

46-86415-3 

46-86416-3 

46-86419-3 

46-86420-3 

46-86421-3 

46-86424-3 

46-86425-3 

46-86426-3 

46-86427-3 

46-86428-3 

46-86429-3 

46-86430-3 

46-86431-3 

46-86433-3 

46-86434-3 

46-86435-3 

46-86436-3 

46-86437-3 

46-86438-3 

46-86439-3 

46-86440-3 

46-86442-3 

46-86447-3 

46-86451-3 

46-86454-3 

46-86455-3 

46-86456-3 

46-86457-3 

46-86458-3 

46-86459-3 

46-86460-3 

46-86461-3 

46-86462 3 

146-86463-3 

46-86466-3 

46-86467-3 

46-86469-3 

46-86475-3 

46-86476-3 

46-86477-3 

46-86481-3 

46-86482-3 

46-86483-3 

46-86484-3 

46-86485-3 

46-86486-3 

46-86487-3 

46-86488-3 

46-86489-3 

46-86491-3 

46-86492-3 

46-86494-3 

46-86496-3 

46-86497-3 

46-86499-3 

46-86500-3 

46-86501-3 

46-86503-3 

46-86504-3 

46-86505-3 

46-86506-3 

46-86507-1 

46-86507-3 

46-86508-3 

46-86509-3 

46-86511-3 

46-86512-3 

46-86513-3 


46-86360-3—48-83461E21 


SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3192/186 

46-86514-3 

3466/159 

46AX16 

3017B/117 

48-3003A02 

3124/289 

48-41816J03 

3018 

48-65147A72 

3444/123A 

3017B/117 

46-86516-3 

3054/196 

46AX17 

3016 

48-3003A03 

3018 

48-41873J02 

3060/139A 

48-65173A78 

3117 

3031A 

46-86517-3 

3114/290 

46AX19 

3016 

48-3003A04 

3118 

48-41873J03 

3061/140A 

48-65174A24 

3716/161 

3024/128 

46-86518-3 

3035 

46AX21 

3017B/117 

48-3003A05 

3444/123A 

48-42098B01 

3466/159 

48-65177A77 

3025/129 

3004/102A 

46-86519-3 

3843 

46AX30 

3016 

48-3003A06 

3466/159 

48-42098B01A 

3466/159 

48-65177A77A 

3025/129 

3054/196 

46-86520-3 

3068/503 

46AX34 

3017B/117 

48-3003A09 

3448 

48-42383A01 

3126 

48-65837A02 

3087 

3444/123A 

46-86522-3 

3559/162 

46AX52 

3017B/117 

48-3003A10 

3065/222 

48-42884P01 

3253/295 

48-65937A02 

3087 

3452/108 

46-86525-1 

3843 

46AX54 

3017B/117 

48-3003A11 

3444/123A 

48-42885P01 

3197/235 

48-66037A03 

3017B/117 

3466/159 

46-86525-3 

3843 

46AX55 

3032A 

48-3003A12 

3444/123A 

48-43238G01 

3466/159 

48-66037A04 

3017B/117 

3444/123A 

46-86526-3 

3220/198 

46AX56 

3032A 

48-03005A01 

3100/519 

48-43240G01 

3893/152 

48-66037A05 

3017B/117 

3062/142A 

46-86529-3 

3151/5081A 

46AX59 

3033 

48-03005A03 

3087 

48-43265G01 

3100/519 

48-66037A08 

3017B/117 

3100/519 

46-86531-3 

3132 

46AX70 

3033 

48-03005A05 

3100/519 

48-43351A02 

3039/316 

48-66037A10 

3017B/117 

3020/123 

46-86533-3 

3440/291 

46AX82 

3033 

48-03005A06 

3100/519 

48-43351A03 

3452/108 

48-66037 A12 

3017B/117 

3024/128 

46-86534-3 

3441/292 

46AX85 

3033 

48-03005A07 

3311 

48-43351A04 

3452/108 

48-66629A02 

3311 

3843 

46-86536-3 

3124/289 

46B-3 A 5 

3015 

48-03005A08 

3327/614 

48-43351A05 

3452/108 

48-66629A03 

3017B/117 

3031A 

46-86538-3 

3018 

46B-3A5 

3718/121MP 

48-03073A06 

3136/5072A 

48-43354A81 

3444/123A 

48-66629A05 

3311 

3021/124 

46-86540-3 

3122 

46BD1 

3017B/117 

48-03073A08 

3339/5087A 

48-43354A82 

3444/123A 

48-66629A06 

3017B/117 

3021/124 

46-86543-3 

3124/289 

46BD2 

3017B/117 

48-03073A09 

3060/139A 

48-43992J01 

3018 

48-66653A02 

3110/120 

3027/130 

46-86546-3 

3114/290 

46BD5 

3017B/117 

48-03073A10 

3766/5000A 

48-44080J01 

3463/601 

48-66653A003 

3066/118 

3115/165 

46-86547-3 

3108/505 

46BD8 

3017B/117 

48-4326G01 

3100/519 

48-44080J05 

3060/139A 

48-66653A005 

3066/118 

3111 

46-86550-3 

3849/293 

46BD9 

3017B/117 

48-6498A11 

3718/121MP 

48-44885G01 

3122 

48-66653APT015 

3066/118 

3843 

46-86551-3 

3182/243 

46BD11 

3016 

48-6720A02 

3175 

48-44885G02 

3444/123A 

48-66653APT1003 

3066/118 

3793/5027A 

46-86552-3 

3219 

46BD12 

3017B/117 

48-8240C10 

3843 

48-44886G01 

3122 

48-66654A02 

3017B/117 

3843 

46-86553-3 

3080 

46BD14 

3017B/117 

48-8240C12 

3843 

48-45323G01 

3325/612 

48-67020A11 

3087 

3843 

46-86554-3 

3409/5143A 

46BD19 

3017B/117 

48-8375D02 

3597/5455 

48-57120A01 

3017B/117 

48-67120A01 

3016 

3058/137A 

46-86556-3 

3220/198 

46BD25 

3017B/117 

48-8375D06 

3597/5455 

48-60022A13 

3444/123A 

48-67120A02 

3016 

3843 

46-86557-3 

3710/238 

46BD27 

3033 

48-8619-3 

3087 

48-60022A14 

3131 A/369 

48-67120A03 

3016 

3050/221 

46-86558-3 

3051/156 

46BD30 

3033 

48-8621-3 

9075/166 

48-60022A97 

3087 

48-67120A04 

3016 

3452/108 

46-86559-3 

9021/5070A 

46BD32 

3033 

48-9032A18 

3716/161 

48-60022A98 

3311 

48-67120A05 

3016 

3466/159 

46-86560-3 

3925/525 

46B033 

3033 

48-10001-A01 

3017B/117 

48-60077A06 

3087 

48-67120A06 

3017B/117 

3054/196 

46-86562-3 

303 2A 

46BD34 

3033 

48-10001-A03 

3017B/117 

48-60154A01 

3709/110MP 

48-67120A07 

3017B/117 

3094/144A 

46-86567-3 

3201/171 

46B038 

3033 

48-10001-A030-1 

3017B/117 

48-61074B01 

3087 

48-67120A09 

3016 

3016 

46-86569-3 

3687/5465 

46BD39 

3033 

48-10062A01 

3311 

48-61767B01 

3087 

48-67120A10 

3031A 

3025/129 

46-86571-3 

3628/6402 

46BD52 

3033 

48-10062A02 

3031A 

48-62334A02 

3087 

48-67120A11 

3100/519 

3444/123A 

46-86572-3 

3244 

46BD101 

3033 

48-10062A04 

3017B/117 

48-63005A66 

3444/123A 

48-67120A13 

3175 

3020/123 

46-86574-3 

3025/129 

46BR5 

-3017B/117 

48-10062A05 

3017B/117 

48-63005A72 

3444/123A 

48-67926A01 

3017B/117 

3114/290 

46-86581-3 

3083/197 

46BR7 

3016 

48-10062A05A 

3017B/117 

48-63006A56 

3087 

48-69723A01 

3443/513 

3444/123A 

46-86583-3 

3199/188 

46BR9 

3031A 

48-10073A02 

3004/102A 

48-63026A45 

3021/124 

48-69723A02 

3443/513 

3444/123A 

46-86584-3 

3200/189 

46BR10 

3017B/117 

48-10074A02 

3004/102A 

48-63026A46 

3452/108 

48-69723AD2-185 

3443/513 

3444/123A 

46-86589-3 

3024/128 

46BR11 

3017B/117 

48-10075A01 

3013 

48-63026A47 

3444/123A 

48-69723B02 

3443/513 

3083/197 

46-86590-9 

3559/162 

46BR15 

3017B/117 

48-10075A02 

3013 

48-63026A48 

3444/123A 

48-80313A46 

3315/507 

3466/159 

46-86591-3 

3024/128 

46BR17 

3017B/117 

48-10075A03 

3013 

48-63029A18 

3004/102A 

48-82256C01 

3797/5031A 

3111 

46-86610-3 

3081/125 

46BR18 

3033 

48-10075A04 

3013 

48-63029A19 

3004/102A 

48-82256C02 

3780/5014A 

3016 

46-86616-3 

3054/196 

46BR21 

3033 

48-10075A05 

3013 

48-63029A20 

3087 

48-82256C03 

3775/5009A 

3444/123A 

46-86627-3 

3791/5025A 

46BR27 

3032A 

48-10075A06 

3013 

48-63029A90 

3006/160 

48-82256C05 

3343/5092A 

3031A 

46-86628-3 

3866 

46BR62 

3033 

48-10075A07 

3013 

48-63029A91 

3004/102A 

48-82256C07 

3775/5009A 

3060/139A 

46-86630-3 

3244 

46BR63 

3033 

48-10075A08 

3013 

48-63029A92 

3005 

48-82256C08 

3782/5016A 

3466/159 

46-86646-3 

3929 

46BR64 

3033 

48-10103A01 

3013 

48-63029A93 

3004/102A 

48-82256C09 

3782/5016A 

3025/129 

46-86647-3 

3433/287 

46BR68 

3033 

48-10103A02 

3013 

48-63029A94 

3004/102A 

48-82256C11 

3785/5019A 

3024/128 

46-86648-3 

3866 

46BX2 

3311 

48-10103A03 

3013 

48-63029AU8 

3722/102 

48-82256C12 

3777/5011A 

3024/128 

46-86671-3 

9041/373 

46BX3 

3311 

48-10103A04 

3013 

48-63075A74 

3006/160 

48-82256C13 

3789/5023A 

3175 

46-86677-3 

3062/142A 

46R2 

3500/5882 

48-10103A05 

3013 

48-63075A76 

3005 

48-82256C14 

3790/5024A 

3025/129 

46-86678-3 

3095/147A 

46R2S 

3500/5882 

48-10103A06 

3013 

48-63076A52 

3444/123A 

48-82256C16 

3782/5016A 

3004/102A 

46-86679-3 

3114/290 

47-2 

3019 

4810103A07 

3013 

48-63076A81 

3039/316 

48-82256C17 

3787/5021A 

3100/519 

46-86680-3 

3132 

47-2 (BRADFORD) 

3452/108 

48-10103A08 

3013 

48-63076A82 

3039/316 

48-82256C19 

3780/5014A 

3311 

46-86684-3 

3559/162 

47-4 

3089/112 

48-10103A09 

3013 

48-63076A83 

3444/123A 

48-82256C20 

3799/5033A 

3018 

46-86709-3 

3638/5402 

47-30-41 

3024/128 

48-10103A10 

3013 

48-6307 7A03 

3005 

48-82256C23 

3780/5014A 

3018 

46-86717-3 

3448 

47-97127 A02 

3452/108 

48-10103A11 

3013 

48-63077A10 

3444/123A 

48-82256C24 

3793/5027A 

3087 

46-86726-3 

3449/297 

47-97127A03 

3452/108 

48-10346A01 

3100/519 

48-63077A29 

3452/108 

48-82256C25 

3787/5021A 

3311 

46-86727-3 

3449/297 

47-97162A01 

3452/108 

48-12443 

3123 

48-63077A30 

3444/123A 

48-82256C26 

3771/5005A 

3311 

46-86728-3 

3841/294 

47-97162A02 

3452/108 

48-13309X3 

3893/152 

48-63077A31 

3444/123A 

48-82256C29 

3342/5090A 

3021/124 

46-86739-3 

3311 

47P1 

3009 

48-13470 

3452/108 

48-63077A32 

3087 

48-82256C30 

3346/5096A 

3843 

46-86807 3 

3017B/117 

48-01 

3016 

48-13481 

3444/123A 

48-63077A52 

3091 

48-82256C32 

3785/5019A 

3136/5072A 

46-136279P1 

3590/909D 

48-01-004 

3452/108 

48-13707 

3990/220 

48-63078A52 

3039/316 

48-82256C34 

3786/5020A 

3754/5083A 

46-137146 

3054/196 

48-01-007 

3024/128 

48-21598B01 

3024/128 

48-63078A59 

3005 

48-82256C36 

3754/5083A 

3108/505 

46-137148 

3054/196 

48-01-007 A 

9038/346 

48-21785 

3024/128 

48-63078A60 

3005 

48-82256C37 

3334/5071A 

3108/505 

46-486467-3 

3099/151A 

48-01-010 

3452/108 

48-24557A02 

3004/102A 

48-63078A61 

3005 

48-82256C39 

3335/5079A 

3438 

46-500230 

3238/799 

48-01-027 

3716/161 

48-28419 D01 

3039/316 

48-63078A62 

3123 

48-82256C42 

3753/5082A 

3059/138A 

46-861148-3 

3017B/117 

48-1-70 

3717/121 

48-37312 

3189A/183 

48-63078A64 

3005 

48 82256C44 

3781/5015A 

3779/5013A 

46-861149-3 

3843 

48-03-002 

3466/159 

48-40004S05 

3298/299 

48-63078A65 

3006/160 

48-82256C45 

3783/5017A 

3092/141A 

46-861179-3 

3843 

48-03-10110-02 

3024/128 

48-40004S06 

3197/235 

48-63078A68 

3123 

48-82256C46 

3331/5067A 

3054/196 

46-861187-3 

3100/519 

48-03-040461-03 

3024/128 

48-40118B01 

3466/159 

48-63078A70 

3444/123A 

48-82256C47 

3780/5014A 

9021/5070A 

46-866209 

3710/238 

48-03-040934-03 

3027/130 

48-40118B01A 

3466/159 

48-63078A71 

3444/123A 

48-82256C48 

3788/5022A 

3710/238 

46AR1 

3017B/117 

48-03-041840-01 

3027/130 

48-40170-G01 

3245/199 

48-63078A97 

3122 

48-82256C49 

3797/5031A 

3092/141A 

46AR2 

3311 

48-03-041840-02 

3027/130 

48-40170G01 

3122 

48-63079A97 

3444/123A 

48-82256C50 

3788/5022A 

3031A 

46AR3 

3311 

48-03-042842 

3036 

48-40171 G01 

3444/123A 

48-63082A15 

3005 

48-82256C53 

3752/5077A 

3104A 

46AR4 

3017B/117 

48-03-050137-02 

3024/128 

48-40235G01 

3016 

48-63082A24 

3006/160 

48-82256C57 

3335/5079A 

3346/5096A 

46AR5 

3017B/117 

48-03-101109-02 

3014 

48-40235G02 

3843 

48-63082A25 

3444/123A 

48-82256C58 

3338/5086A 

3220/198 

46AR6 

3016 

48-03-101111-02 

3025/129 

48-40246G01 

3122 

48-63082A26 

3444/123A 

48-82256CU5 

3776/5010A 

3438 

46AR7 

3017B/117 

48-03-107447-02 

3512 

48-40246G02 

3444/123A 

48-63082A27 

3444/123A 

48-82466H12 

3843 

3626 

46AR8 

3016 

48-03-107448-02 

3513 

48-40247G01 

3039/316 

48-63082A45 

3444/123A 

48-82466H13 

3843 

3115/165 

46AR9 

3017B/117 

48-5-869515-C 

3027/130 

4 8-4024 7G02 

3245/199 

48-63082A71 

3444/123A 

48-82466H14 

3843 

3100/519 

46AR10 

3031A 

48-11-010 

3807/5041A 

48-40382J01 

3192/186 

48-63082AU5 

3721/100 

48-82466H15 

3843 

3220/198 

46AR11 

3017B/117 

48-15 

3027/130 

48-40383J01 

3193/187 

48-63084A03 

3123 

48-82466H16 

3843 

3136/5072A 

46AR12 

3017B/117 

48-35P1 

3004/102A 

48-40458A06 

3136/5072A 

48-63084A04 

3123 

48-82466H17 

3843 

3087 

46AR13 

3032A 

48-36P1 

3004/102A 

48-40516A02 

3126 

48-63084A05 

3123 

48-82466H18 

3843 

3122 

46AR15 

3033 

48-36P3 

3004/102A 

48-40516C01 

3126 

48-63084A06 

3087 

48-82466H19 

3843 

3111 

46AR16 

3033 

48-39P1 

3009 

48-40516C02 

3126 

48-63590A01 

3091 

48-82466H21 

3843 

3092/141A 

46AR18 

3033 

48-39P3 

3004/102A 

48-40606J01 

3444/123A 

48-64978A10 

3013 

48-82466H25 

3843 

3016 

46AR21 

3017B/117 

48-43P3 

3004/102A 

48-40606J02 

3245/199 

48-64978A11 

3013 

48-82466H27 

3843 

3843 

46AR27 

3017B/117 

48-43P4 

3004/102A 

48-40607J01 

3245/199 

48-64978A24 

3013 

48-82466H28 

3843 

3083/197 

46AR28 

3017B/117 

48-45N2 

3245/199 

48-40734P01 

3253/295 

48-64978A39 

3050/221 

48-82965F 

3533/5635 

3710/238 

46AR29 

3017B/117 

48-56P1 

3721/100 

48-40738P01 

3100/519 

48-64978A40 

3466/159 

48-83461E01 

3751/5075A 

3081/125 

46AR35 

3017B/117 

48-57B2 

3009 

48-40739P01 

3311 

48-64978A40A 

3466/159 

48-83461E02 

3788/5022A 

3026 

46AR50 

3032A 

48-57B42 

3009 

48-40764P01 

3197/235 

48-64978A41 

3466/159 

48-83461E03 

3330/5066A 

3016 

46AR52 

3033 

48-134 

3114/290 

48-41266G01 

3843 

48-64978A41A 

3466/159 

48-83461E04 

3344/5093A 

3032A 

46AR59 

3033 

48-191A01 

3017B/117 

48-41349J02 

3124/289 

48-651 12A65 

3039/316 

48-83461E05 

9021/5070A 

3054/196 

46AX1 

3017B/117 

48-191A02 

3031A 

48-41508A01 

3311 

48-651 12A67 

3039/316 

48-83461E06 

3346/5096A 

3779/5013A 

46AX2 

3311 

48-191A03 

3017B/117 

48-41763C1 

3136/5072A 

48-651 12A68 

3716/161 

48-83461E07 

3751/5075A 

3311 

46AX3 

3311 

48-191A04 

3311 

48-41763C01 

3136/5072A 

48-65112A73 

3089/112 

48-83461E09 

3342/5090A 

3092/141A 

46AX4 

3017B/117 

48-191A05 

3125 

48-41763C02 

3059/138A 

48-651 13A84 

3089/112 

48-83461E10 

3776/5010A 

3190/184 

46AX5 

3016 

48-191A05A 

3843 

48-41763C03 

3059/138A 

48-65113A88 

3452/108 . 

48-83461E11 

3753/5082A 

3104A 

46AX7 

3016 

48-191A06 

3032A 

48-41768G01 

3088 

48-65118A64 

3452/108 

48-83461E13 

3332/5068A 

9000/552 

46AX8 

3017B/117 

48-191A07 

3032A 

48-41784J03 

3190/184 

48-65123A67 

3452/108 

48-83461 El 4 

3346/5096A 

3998/506 

46AX9 

3017B/117 

48-191A08 

3031A 

48-41784J04 

3357/186A 

48-65123A94 

3444/123A 

48-83461E15 

3784/5018A 

3220/198 

46AX10 

3016 

48-223-10K51 

3024/128 

48-41785J03 

3191/185 

48-65123A95 

3452/108 

48-83461E16 

3345/5095A 

3104A 

46AX11 

3017B/117 

48-971-A95 

3444/123A 

48-41785J04 

9076/187A 

48-65144A72 

3452/108 

48-83461E17 

3767/5001A 

3843 

46AX12 

3033 

48-971A04 

3452/108 

48-41815J02 

3018 

48-65146A61 

3117 

48-83461E18 

3793/5027A 

3246/229 

46AX13 

3032A 

48-971A05 

3444/123A 

48-41816J01 

3018 

48-65146A62 

3117 

48-83461E19 

3331/5067A 

3138/193A 

46AX14 

3033 

48-1005 

3016 

4M1816J02 

3018 

48-65146A63 

3122 

48-83461E21 

3395/5129A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

48-83461E22 

3795/5029A 

48-90420A80(2PC 

3312 

48-97762A02 

3452/108 

48-125332 

3009 

48-134555 

3005 

48-134715A 

3027/130 

48-83461E24 

3794/5028A 

48-90420A81 

3060/139A 

48-115017 

3081/125 

48-127021 

3334/5071A 

48-134556 

3005 

48-134717 

3452/108 

48-83461E25 

3780/5014A 

48-90420A90 

3710/238 

48-123522 

3008 

48-128093 

3008 

48-134557 

3005 

48-134718 

3444/123A 

48-83461E26 

3797/5031A 

48-90420A92 

3747/157 

48-123536 

3008 

48-128094 

3008 

48-134558 

3005 

48-134719 

3452/108 

48-83461E27 

3778/5012A 

48-90420A97 

3313/116 

48-123802 

3444/123A 

48-128095 

3008 

48-134559 

3005 

48-134720 

3444/123A 

48-83461E28 

3407/5141A 

48-90420A98 

3843 

48-123803 

3444/123A 

48-128096 

3006/160 

48-134560 

3009 

48-134721 

3444/123A 

48-83461E31 

3788/5022A 

48-97046A1S 

3198/131 

48-124158 

3123 

48-128239 

3861/101 

48-134561 

3006/160 

48-134722 

3009 

48-83461E33 

3793/5027A 

48-97046A03 

3123 

48-124159 

3123 

48-128303 

3005 

48-134562 

3005 

48-134723 

3009 

48-83461E34 

3383/5117A 

48-97046A04 

3452/108 

48-124175 

3123 

48-129934 

3009 

48-134563 

3005 

48-134724 

3452/108 

48-83461E35 

3403/5137A 

48-97046A05 

3039/316 

48-124204 

3009 

48-129935 

3009 

48-134564 

3005 

48-134725 

3452/108 

48-83461E37 

3752/5077A 

48-97046A06 

3039/316 

48-124206 

3717/121 

48-129936 

3009 

48-134565 

3005 

48-134726 

3444/123A 

48-83461E39 

3401/5135A 

48-97046A07 

3039/316 

48-124216 

3861/101 

48-129937 

3009 

48-134567 

3005 

48-134727 

3009 

48-83461E40 

3776/5010A 

48-97046A08 

3006/160 

48-124217 

3861/101 

48-134101 

3006/160 

48-134570 

3009 

48-134728 

3099/151A 

48-83461E43 

3772/5006A 

48-97046A09 

3006/160 

48-124218 

3861/101 

48-134173 

3444/123A 

48-134571 

3717/121 

48-134729 

3642/179 

48-83461E44 

3381/5115A 

48-97046A10 

3123 

48-124219 

3004/102A 

48-134190A1G 

3018 

48-134573 

3004/102A 

48-134730 

3009 

48-83741C01 

3687/5465 

48-97046A14 

3330/5066A 

48-124220 

3861/101 

48-134302 

3009 

48-134574 

3009 

48-134731 

3009 

48-83750G02 

3717/121 

48-97046A15 

3198/131 

48-124221 

3861/101 

48-134372 

3008 

48-134575 

3009 

48-134732 

3444/123A 

48-83875D01 

6754/5454 

48-97046A18 

3452/108 

48-124246 

3009 

48-134404 

3006/160 

48-134582 

3717/121 

48-134733 

3444/123A 

48-86148 

3031A 

48-97046A22 

3444/123A 

48-124247 

3009 

48-134405 

3006/160 

48-134583 

3717/121 

48-134733A 

3444/123A 

48-86168-3 

3087 

48-97046A23 

3444/123A 

48-124255 

3006/160 

48-134406 

3006/160 

48-134584 

3845/176 

48-134734 

3444/123A 

48-86200-3 

3087 

48-97046A24 

3444/123A 

48-124256 

3006/160 

48-134407 

3123 

48-134585 

3845/176 

48-134734A 

3444/123A 

48-86237-3 

3067/502 

48-97046A25 

3716/161 

43-124276 

3123 

48434408 

3123 

48-134587 

3087 

48-134737 

3444/123A 

48-86289-3 

3088 

48-97046A26 

3466/159 

48-124279 

3123 

48-134414 

3006/160 

48-134588 

3087 

48-134738 

3009 

48-86308-3 

3843 

48-97046A27 

3466/159 

48-124285 

3009 

48-134415 

3005 

48-134591 

3006/160 

48-134739 

3444/123A 

48-86343-3 

3088 

48-97046A28 

3444/123A 

48-124286 

3004/102A 

48-134416 

3005 

48-134592 

3009 

48-134740 

3642/179 

48-86376-3 

3444/123A 

48-97046A30 

3893/152 

48-124297 

3004/102A 

48-134417 

3005 

48-134600 

3006/160 

48-134741 

3642/179 

48-86380-3 

3100/519 

48-97046A31 

3052 

48-124300 

3123 

48-134418 

3005 

48-134601 

3006/160 

48-134742 

3642/179 

48-86444-3 

3443/513 

48-97046A34 

3123 

48-124302 

3009 

48-134419 

3005 

48-134602 

3006/160 

48-134743 

3642/179 

48-86475-3 

3438 

48-97046A38 

3893/152 

48-124303 

3004/102A 

48-134420 

3005 

48-134603 

3005 

48-134744 

3717/121 

48-86528-3 

3710/238 

48-97046A42 

3444/123A 

48-124304 

3004/102A 

48-134421 

3005 

48-134604 

3005 

48-134745 

3466/159 

48-90068A01 

3110/120 

48-97046A43 

3444/123A 

48-124305 

3006/160 

48-134422 

3005 

48-134605 

3008 

48-134745A 

3466/159 

48-90158A01 

3843 

48-97046A45 

3716/161 

48-124306 

3004/102A 

48-134423 

. 3005 

48-134606 

3717/121 

48-134746 

3009 

48-90165 A01 

3466/159 

48-97046A46 

3444/123A 

48-124307 

3005 

48-134424 

3005 

48-134610 

3005 

48-134747 

3720/104MP 

48-90165A01A 

3466/159 

48-97046A47 

3834/132 

48-124308 

3005 

48-134425 

3005 

48-134611 

3009 

48-134748 

3642/179 

48-90172A01 

3444/123A 

48-97046A48 

3834/132 

48-124309 

3004/102A 

48-134426 

3005 

48-134612 

3009 

48-134749 

3642/179 

48-90210A01 

3087 

48-97046A50 

3444/123A 

48-124310 

3006/160 

48-134427 

3005 

48-134613 

3009 

48-134750 

3009 

48-90229A01 

3017B/117 

48-97046A51 

3452/108 

48-12431 1 

3006/160 

48-134428 

3005 

48-134620 

3717/121 

48-134751 

3009 

48-90232A01 

3117 

48-97046A52 

3444/123A 

48-124312 

3006/160 

48-134429 

3005 

48-134621 

3004/102A 

48-134752 

3642/179 

48-90232A02 

3117 

48-97046A53 

3722/102 

48-124314 

3005 

48-134431 

3845/176 

48-134622 

3012/105 

48-134753 

3642/179 

48-90232A03 

3452/108 

48-97048A01 

3100/519 

48-124315 

3005 

48-134432 

3005 

48-134623 

3764/127 

48-134756 

3117 

48-90232A04 

3452/108 

48-97048A02 

3087 

48-124316 

3008 

48-134433 

3005 

48-134625 

3005 

48-134757 

3009 

48-90232A05 

3444/123A 

48-97048A04 

3017B/117 

48-124318 

3004/102A 

48-134434 

3006/160 

48-134626 

3005 

48-134758 

3009 

48-90232A06 

3025/129 

48-97048A05 

3709/110MP 

48-124319 

3004/102A 

48-134443 

3005 

48-134630 

3765/195A 

48-134759 

3009 

48-90232A06A 

3025/129 

48-97048A18 

3311 

48-124322 

3123 

48-134444 

3005 

48-134631 

3005 

48-134760 

3642/179 

48-90232A07 

3021/124 

48-97127A02 

3039/316 

48-124327 

3005 

48-134445 

3005 

48-134632 

3004/102A 

48-134761 

3642/179 

48-90232A08 

3024/128 

48-97127A03 

3039/316 

48-124328 

3005 

48-134446 

3005 

48-134633 

3123 

48-134763 

3009 

48-90232A09 

3025/129 

48-97127A04 

3024/128 

48-124332 

3009 

48-134447 

3009 

48-134634 

3009 

48-134764 

3009 

48-90232A09A 

3025/129 

48-97127A06 

3039/316 

48-124343 

3005 

48-134448 

3009 

48-134635 

3006/160 

48-134765 

3444/123A 

48-90232A10 

3452/108 

48-97127A08 

3122 

48-124344 

3005 

48-134449 

3009 

48-134636 

3005 

48-134766 

3009 

48-90232A11 

3444/123A 

48-97127A012 

3444/123A 

48-124345 

3005 

48-134450 

3005 

48-134637 

3005 

48-134767 

3009 

48-90232A12 

3122 

48-97127 A12 

3444/123A 

48-124346 

3006/160 

48-134454 

3006/160 

48-134638 

3009 

48-134768 

3444/123A 

48-90232A12A 

3025/129 

48-97127A13 

3444/123A 

48-124347 

3008 

48-134456 

3006/160 

48-134639 

3009 

48-134769 

3017B/117 

48-90232A13 

3444/123A 

48-97127 A013 

3444/123A 

48-124348 

3008 

48-134457 

3006/160 

48-134640 

3642/179 

48-134772 

3452/108 

48-90232A14 

3834/132 

48-97127A015 

3984/106 

48-124349 

3006/160 

48-134458 

3005 

48-134641 

3005 

48-134773 

3452/108 

48-90232A15 

3025/129 

48-97127 A15 

3984/106 

48-124350 

3006/160 

48-134459 

3764/127 

48-134643 

3096/148A 

48-134774 

3452/108 

48-90232A15A 

3025/129 

48-97127 A018 

3444/123A 

48-124351 

3008 

48-134462 

3005 

48-134644 

3009 

48-134775 

3444/123A 

48-90232A17 

3117 

48-97127 A18 

3444/123A 

48-124352 

3008 

48-134463 

3009 

48-134645 

3009 

48-134776 

3444/123A 

48-90232A18 

3117 

48-97127 A19 

3444/123A 

48-124353 

3004/102A 

48-134464 

3444/123A 

48-134646 

3009 

48-134777 

3452/108 

48-90232A19 

3452/108 

48-97127A24 

3444/123A 

48-124354 

3004/102A 

48-134465 

3444/123A 

48-134647 

3009 

48-134779 

3452/108 

48-90233A01 

3087 

48-97127A29 

3444/123A 

48-124355 

3004/102A 

48-134466 

3005 

48-134648 

3045/225 

48-134780 

3452/108 

48-90233A06 

3087 

48-97127A32 

3722/102 

48-124356 

3009 

48-134468 

3005 

48-134649 

3009 

48-134781 

3100/519 

48-90234A01 

3017B/117 

48-97127A33 

3444/123A 

48-124357 

3005 

48-134469 

* 3005 

48-134651 

3014 

48-134782 

3444/123A 

48-90234A05 

3068/503 

48-971.6 2A01 

3039/316 

48-124358 

3005 

48-134470 

3005 

48-134652 

3764/127 

48-134783 

3452/108 

48 90234A12 

3843 

48-97162A02 

3039/316 

48-124359 

3005 

48-134471 

3005 

48-134653 

3060/139A 

48-134784 

3452/108 

48-90234A30 

3124/289 

. 48-97162A03 

3008 

48-124360 

3006/160 

48-134472 

3005 

48-134654 

3444/123A 

48-134785 

3444/123A 

48-90234A36 

3190/184 

48-97162A04 

3444/123A 

48-124364 

3006/160 

48-134473 

3005 

48-134655 

3005 

48-134786 

3452/108 

48-90234A38 

3247/234 

48-97162A05 

3444/123A 

48-124365 

3006/160 

48-134474 

3005 

48-134656 

3005 

48-134787 

3039/316 

48-90234A39 

3834/132 

48-97162^09 

3444/123A 

48-124366 

3006/160 

48-134475 

3005 

48-134657 

3005 

48-134788 

3642/179 

48-90234A58 

3864/605 

48-97162A12 

3444/123A 

48-124367 

3006/160 

48-134476 

3005 

48-134659 

3094/144A 

48-134789 

3039/316 

48-90234A60 

3325/612 

48-97162A15 

3444/123A 

48-124370 

3005 

48-134477 

3005 

48-134661 

3717/121 

48-134791 

3444/123A 

48-90234A64 

3245/199 

48-97162A18 

3123 

48-124371 

3005 

48-134478 

3025/129 

48-134663 

3095/147A 

48-134795 

3006/160 

48-90234A66 

3089/112 

48-97162A19 

3123 

48-124373 

3123 

48-134478A 

3025/129 

48-134664 

3444/123A 

48-134796 

3008 

48-90234A99 

3247/234 

48-97162A30 

3716/161 

48-124377 

3008 

48-134479 

3006/160 

48-134665 

3444/123A 

48-134797 

3006/160 

48-90235A01 

3119/113 

48-97162A31 

3716/161 

48-124378 

3005 

48-134480 

3006/160 

48-134666 

3444/123A 

48-134798 

3006/160 

48-90343A06 

3444/123A 

48-97162A32 

3716/161 

48-124379 

3005 

48-134481 

3006/160 

48-134667 

3444/123A 

48-134800 

3452/108 

48-90343A52 

3115/165 

48-97162A33 

3444/123A 

48-124380 

3005 

48-134482 

3123 

48-134668 

3444/123A 

48-134801 

3444/V23A 

48-90343A53 

3843 

48-97162AI8 

3716/161 

48-124389 

3721/100 

48-134483 

3123 

48-134669 

3444/123A 

48-134802 

3122 

48-90343A54 

3843 

48-97168A01 

3091 

48-124398 

3005 

48-134487 

3009 

48-134670 

3009 

48-134803 

3122 

48-90343A55 

3056/135A 

48-97168A02 

3311 

48-124443 

3005 

48-134488 

3009 

48-134672 

3009 

48-134804 

3444/123A 

48-90343A56 

3026 

48-97168A03 

3091 

48-124444 

3005 

48-134493 

3009 

48-134673 

3444/123A 

48-134805 

3018 

48-90343A59 

3114/290 

48-97168A07 

3091 

48-124445 

3005 

48-134494 

3005 

48-134674 

3444/123A 

48-134806 

3452/108 

48-90343A61 

3220/198 

48-97168A11 

3311 

48-124446 

3005 

48-134495 

3005 

48-134675 

3444/123A 

48-134807 

3444/123A 

48-90343A62 

3081/125 

48-97177A01 

3834/132 

48-124804 

3452/108 

48-134496 

3005 

48-134680 

3008 

48-134808 

3444/123A 

48-90343A64 

3312 

48-97177A02 

3117 

48-124805 

3452/108 

48-134499 

3005 

48-134681 

3006/160 

48-134809 

3444/123A 

48-90343A66 

3088 

48-97177A03 

3117 

48-124808 

3452/108 

48-134500 

3005 

48-134682 

3006/160 

48-134810 

3124/289 

48-90343A68 

3114/290 

48-97177A04 

3452/108 

48-125204 

3009 

48-134501 

3005 

48-134683 

3006/160 

48-13481 1 

3444/123A 

48-90343A73 

3122 

48-97177A06 

3834/132 

48-125208 

3009 

48-134507 

3005 

48-134684 

3008 

48-134813 

3245/199 

48-90343A75 

3132 

48-97177A07 

3452/108 

48-125219 

3717/121 

48-134508 

3006/160 

48-134689 

3024/128 

48-134814 

3452/108 

48-90343A76 

3357/186A 

48-97177A08 

3452/108 

48-125228 

3006/160 

48-134509 

3005 

48-134690 

3444/123A 

48-134815 

3466/159 

48-90343A77 

3124/289 

48-97177A09 

3444/123A 

48-125229 

3005 

48-134510 

3005 

48-134691 

3444/V23A 

48-134815 A 

3466/159 

48-90343A79 

3245/199 

48-97177A10 

3199/188 

48-125230 

3005 

48-134512 

3005 

48-134692 

3642/179 

48-134816 

3100/519 

48-90343A8Q 

3122 

48-97177A11 

3200/189 

48-125231 

3005 

48-134514 

3006/160 

48-134695 

3642/179 

48-134817 

3444/123A 

48-90343A83 

3124/289 

48-97177A12 

3444/123A 

48-125232 

3005 

48-134519 

3009 

48-134696 

3009 

48-134818 

3452/108 

48-90343A85 

3253/295 

48-97177 A13 

3444/123A 

48-125233 

3861/101 

48-134520 

3861/101 

48-134697 

3006/160 

48-134819 

3044/154 

48-90343A88 

3463/601 

48-97177A14 

3466/159 

48-125234 

3861/101 

48-134525 

3466/159. 

48-134698 

3056/135A 

48-134820 

3452/108 

48-90343A89 

3864/605 

48-97177A14A 

3466/159 

48-125235 

3861/101 

48-134525A 

3466/159 

48-134699 

3098/150A 

48-134821 

3452/108 

48-90343 A91 

3312 

48-97177A15 

3087 

48-125236 

3861/101 

48-134535 

3005 

48-134700 

3861/101 

48-134822 

3444/123A 

48-90343A92 

3312 

48-97177A/2 

3716/161 

48-125237 

3005 

48-134536 

3006/160 

48-134701 

3027/130 

48-134823 

3124/289 

48-90343A93 

3311 

48-97221A03 

3123 

48-125238 

3005 

48-134537 

3008 

48-134701A 

3027/130 

48-134824 

3444/123A 

48-90420A01 

3911 

48-97238A01 

3006/160 

48-125239 • 

3005 

48-134538 

3005 

48-134702 

3466/159 

48-134825 

3018 

48-90420A02 

3191/185 

48-97238A02 

3006/160 

48-125240 

3005 

48-1.34539 

3005 

48-134702A 

3466/159 

48-134826 

3452/108 

48-90420A03 

3175 

48-97238A03 

3008 

48-125242 

3005 

48-134540 

3005 

48-134703 

3444/123A 

48-134827 

3452/108 

48-90420A04 

' 3175 

48-97238A04 

3122 

48-125266 

3717/121 

48-134541 

3005 

48-134704 

3098/150A 

48-134828 

3452/108 

48-90420A05 

3841/294 

48-97271A01 

3123 

48-125267 

3009 

48-134542 

3005 

48-134705 

3444/123A 

48-134829 

3466/159 

48-90420A06 

3083/197 

48-97271A02 

3123 

48-125271 

3123 

48-134543 

3005 

48-134706 

3452/108 

48-134829A 

3466/159 

48-90420A73 

3433/287 

48-97271A03 

3123 

48-125276 

3123 

48-134544 

3005 

48-134709 

3452/108 

48-134830 

3114/290 

48-90420A7 8 

9021/5070A 

48-97271A04 

3006/160 

48-125278 

3006/160 

48-134545 

3006/160 

48-134711 

3006/160 

48-134830A 

3114/290 

48-90420A79 

3312 

48r97271A05 

3008 

48-125288 

3014 

48-134547 

3006/160 

48-134713 

3452/108 

48-134831 

3114/290 

48-90420A79(2PC 

3312 

48-97271A06 

3006/160 

48-125296 

3005 

48-134553 

3005 

48-134714 

3444/123A 

48-134831A 

3114/290 

48-90420A80 

3312 

48-97305A03 

9075/166 

48-125298 

3717/121 

48-134554 

3005 

48-134715 

3027/130 

48-134832 

3114/290 
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48-134832A—48-869294 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

48-134832A 

3114/290 

48-134946 

3452/108 

48-137068 

3466/159 

48-137216 

3009 

48-137483 

3452/108 

4815518a 

3710/238 

48-134833 

3466/159 

48-134947 

3009 

48-137068A 

3466/159 

48-137217 

3009 

48-137487 

3126 

48-155193 

3311 

48-134833A 

3466/159 

48-134948 

3452/108 

48-137069 

3466/159 

48-137218 

3009 

48-137488 

3050/221 

48-155196 

3062/142A 

48-134837 

3039/316 

48-134949 

3452/108 

48-137069A 

3466/159 

48-137219 

3009 

48-137491 

3018 

48-155198 

3080 

48-134838 

3024/128 

48-134950 

3452/108 

48-137070 

3990/220 

48-137220 

3009 

48-137495 

3087 

48-155207 

3776/5010A 

48-134839 

3444/123A 

48-134951 

3025/129 

48-137071 

3039/316 

48-137234 

3764/127 

48-137498 

3444/123A 

48-155213 

3219 

48-134840 

3444/123A 

48-134951A 

3025/129 

48-137072 

3444/123A 

48-137235 

3764/127 

48-137500 

3444/123A 

48-155221 

3244 

48-134841 

3444/123A 

48-134952 

3444/123A 

48-137073 

3444/123A 

48-137238 

3275/194 

48-137501 

3189A/183 

48-155222 

3244 

48-134842 

3444/123A 

48-134953 

3024/128 

48-137074 

3017B/117 

48-137239 

3232/191 

48-137502 

3466/159 

48-155223 

3998/506 

48-134843 

3044/154 

48-134954 

3709/110MP 

48-137075 

3039/316 

48-137251 

3027/130 

48-137504 

3466/159 

48-155224 

3710/238 

48-134844 

3444/123A 

48-134955 

3097/149A 

48-137076 

3039/316 

48-137251A 

3027/130 

48-137505 

3024/128 

48-155225 

9021/5070A 

48-134845 

3039/316 

48-134956 

3005 

48-137077 

3039/316 

48-137256 

3041 

48-137506 

3893/152 

48-155235 

3312 

48-134846 

3433/287 

48-134957 

3060/139A 

48-137078 

3009 

48-137257 

3444/123A 

48-137509 

3444/123A 

48-155236 

3312 

48-134847 

3444/123A 

48-134959 

3311 

48-137079 

3027/130 

48-137259 

3083/197 

48-137514 

3100/519 

48-155255 

3312 

48-134848 

3444/123A 

48-134960 

3452/108 

48-137079A 

3027/130 

48-137260 

3444/123A 

48 137524 

3467/283 

48-155258 

9091/177 

48-134850 

3092/141A 

48-134961 

3039/316 

48-137080 

3041 

48-137265 

3444/123A 

48-137526 

3188A/182 

48-355002 

3444/123A 

48-134851 

3092/141A 

48-134962 

3039/316 

48-137081 

3067/502 

48-137267 

3052 

48-137527 

3189A/183 

48-355004 

3245/199 

48 134852 

3444/123A 

48-134963 

3039/316 

48 137082 

3068/503 

48-137268 

3052 

48-137528 

3194/286 

48-355005 

3220/198 

48-134853 

3045/225 

48-134964 

3039/316 

48-137083 

3444/123A 

48-137269 

3052 

48-137530 

3444/123A 

48-355006 

3247/234 

48-134854 

3444/123A 

48-134965 

3039/316 

48-137088 

3024/128 

48-137270 

3052 

48-137531 

3634/5444 

48-355007 

3466/159 

48-134855 

3452/108 

48-134966 

3039/316 

48-137089 

3444/123A 

48-137271 

3052 

48-137533 

3843 

48-355008 

3709/110MP 

48-134856 

3845/176 

48-134967 

3466/159 

48-137090 

3466/159 

48-137272 

3062/142A 

48-137539 

3439/163A 

48-355012 

3433/287 

48-134857 

3018 

48-134967A 

3466/159 

48-137090A 

3466/159 

48-137277 

3190/184 

48-137540 

3080 

48-355013 

3843 

48-134858 

3095/147A 

48-134970 

3444/123A 

48-137095 

3190/184 

48-137278 

3275/194 

48-137543 

3444/123A 

48-355029 

3627/5404 

48-134859 

3008 

48-134971 

3096/148A 

48-137096 

3444/123A 

48-137279 

3780/5014A 

48-137546 

3843 

48-355038 

3220/198 

48-134860 

3006/160 

48-134972 

3021/124 

48-137098 

9003/5800 

48-137280 

3950/5400 

48-137549 

3054/196 

48-355039 

3357/186A 

48-134861 

3008 

48-134973 

3466/159 

48-137101 

3444/123A 

48-137281 

3627/5404 

48-137550 

3083/197 

48-355040 

3893/152 

48-134862 

3008 

48-134973A 

3466/159 

48-137102 

3009 

48-137290 

3033 

48-137551 

3843 

48-355043 

3710/238 

48-134865 

3466/159 

48-134974 

3009 

48-137104 

3452/108 

48-137291 

3016 

48-137552 

3192/186 

48-355044 

3220/198 

48-134865A 

3466/159 

48-134975 

3466/159 

48-137105 

3452/108 

48-137295 

3627/5404 

48-137553 

3193/187 

48-355045 

3463/601 

48-134866 

3466/159 

48-134975A 

3466/159 

48-137106 

3444/123A 

48-137299 

3087 

48-137561 

3189A/183 

48-355046 

3864/605 

48-134866A 

3466/159 

48-134976 

3635/5446 

48-137107 

3444/123A 

48-137306 

3796/5030A 

48-137562 

3189A/183 

48-355047 

3108/505 

48-134867 

3466/159 

48-134977 

3009 

48-137108 

3444/123A 

48-137307 

3024/128 

48-137563 

3750/143A 

48-355048 

3032A 

48-134867A 

3466/159 

48-134978 

3843 

48-137109 

3444/123A 

48-137308 

3052 

48-137567 

3050/221 

48-355050 

3753/5082A 

48-134868 

3466/159 

48-134979 

3452/108 

48-1371 10 

3444/123A 

48-137311 

3188A/182 

48-137573 

3100/519 

48-355052 

3444/123A 

48-134868A 

3466/159 

48-134980 

3444/123A 

48-13711 1 

3444/123A 

48-137312 

3083/197 

48-137577 

3749/5073A 

48-355053 

3444/123A 

48-134869 

3466/159 

48-134981 

3039/316 

48-1371 12 

3843 

48-137316 

3016 

48-137610 

3084 

48-355054 

3747/157 

48-134869A 

3466/159 

48-134982 

3024/128 

48-137115 

3444/123A 

48-137318 

3466/159 

48-137612 

3018 

48-355056 

3844/321 

48-134870 

3466/159 

48-134983 

3452/108 

48-1371 18 

3009 

48-137319 

3199/188 

48-137621 

3749/5073A 

48-355058 

3434/288 

48-134870A 

3466/159 

48-134985 

3452/108 

48-1371 19 

3009 

48-137320 

3200/189 

48-137801 

3067/502 

48-355059 

3893/152 

48-134871 

3466/159 

48-134987 

3191/185 

48-137120 

3009 

48-137322 

3777/5011A 

48-137855 

3444/123A 

48-644587 

3087 

48-134871A 

3466/159 

48-134988 

3444/123A 

48-137121 

3642/179 

48-137323 

3190/184 

48-137978 

3717/121 

48-644676 

3008 

48-134879 

3452/108 

48-134989 

3466/159 

48-137122 

3009 

48-137324 

3466/159 

48-137988 

3024/128 

48-644677 

3008 

48-134880 

3008 

48-134989A 

3466/159 

48-137123 

3009 

48-137325 

3245/199 

48-137998 

3444/123A 

48-644678 

3123 

48-134888 

3014 

48-134990 

3311 

48-137124 

3009 

48-137326 

3438 

48-155002 

3067/502 

48-644679 

3123 

48-134889 

3444/123A 

48-134991 

3056/135A 

48-137125 

3642/179 

48-137327 

9007/5804 

48-155035 

3466/159 

48-644681 

3087 

48-134891 

3452/108 

48-134992 

3444/123A 

48-137126 

3452/108 

48-137328 

3782/5016A 

48-155039 

3087 

48-645867 

3008 

48-134892 

3452/108 

48-134993 

3057/136A 

48-137127 , 

3466/159 

48-137329 

3719/104 

48-155041 

3311 

48-646954 

3017B/117 

48-134893 

3452/108 

48,134994 

3444/123A 

48-137127 A 

3466/159 

48-137330 

3790/5024A 

48-155042 

3357/186A 

48-647311 

3087 

48-134894 

3444/123A 

48-134995 

3439/163A 

48-137130 

3066/118 

48-137331 

3189A/183 

48-155044 

3131 A/369 

48-647313 

3087 

48-134895 

3444/123A 

48-134996 

3444/123A 

48-137133 

3311 

48-137332 

3275/194 

48-155045 

3247/234 

48-647829 

3017B/117 

48-134896 

3444/123A 

48-134997 

3122 

48-137134 

3439/163A 

48-137336 

3444/123A 

48-155046 

3124/289 

48-674297U 

3089/112 

48-134897 

3444/123A 

48-134998 

3103A/396 

48-137136 

3452/108 

48-137337 

3776/5010A 

48-155047 

3100/519 

48-674970 

3089/112 

48-134898 

3045/225 

48-136665 

3444/123A 

48-137137 

3444/123A 

48-137338 

3944/5487 

48-155048 

3139/5074A 

48-71 1052 

3087 

48-134899 

3444/123A 

48-137000 

3750/143A 

48-137138 

3444/123A 

48-137339 

3452/108 

48-155050 

3627/5404 

48-733746 

3017B/117 

48-134900 

3438 

48-137001 

3764/127 

48-137139 

3444/123A 

48-137340 

9007/5804 

48-155051 

3433/287 

48-739300 

3087 

48-134901 

3439/163A 

48-137002 

3045/225 

48-137140 

3452/108 

48-137342 

3764/127 

48-155052 

3864/605 

48-741280 

3087 

48-134902 

3452/108 

48-137003 

3444/123A 

48-137142 

3634/5444 

48-137342-P47 

3764/127 

48-155056 

3843 

48-742970 

3089/112 

48-134903 

3444/123A 

48-137004 

3452/108 

48-137143 

3017B/117 

48-137343 

3834/132 

48-155058 

3710/238 

48-746831 

3017B/117 

48-134904 

3039/316 

48-137005 

3024/128 

48-137144 

3452/108 

48-137347 

3031A 

48-155059 

3219 

48-752497 

3017B/117 

48-134904A1G 

3132 

48-137006 

3452/108 

48-137145 

3054/196 

48-137348 

3031A 

48-155060 

3100/519 

48-859248 

3024/128 

48-134905 

3444/123A 

48-137007 

3444/123A 

48-137146 

3054/196 

48-137349 

3634/5444 

48-155061 

3088 

48-865539 (MP) 

3709/110MP 

48-134906 

3444/123A 

48-137008 

3027/130 

48-137147 

3054/196 

48-137350 

3444/123A 

48-155062 

3893/152 

48-869052 

3765/195A 

48-134907 

3009 

48-137008A 

3027/130 

48-137148 

3054/196 

48-137351 

3018 

48-155063 

3312 

48-869061 

3765/195A 

48-134908 

3452/108 

48-137010 

3444/123A 

48-137149 

3199/188 

48-137352 

3452/108 

48-155065 

3114/290 

48-869083 

3717/121 

48-134909 

3466/159 

48-137013 

3444/123A 

48-137153 

3083/197 

48-137353 

3444/123A 

48-155070 

3747/157 

48-869087B 

3719/104 

48-134909A 

3466/159 

48-137014 

3444/123A 

48-137154 

3083/197 

48-137354 

3444/123A 

48-155074 

3357/186A 

48-869090 

3764/127 

48-134910 

3466/159 

48-137015 

3122 

48-137155 

3083/197 

48-137355 

3452/108 

48-155077 

3175 

48-869091 

3717/121 

48-134910A 

3466/159 

48-137017 

3094/144A 

48-137156 

3083/197 

48-137363 

3635/5446 

48-155078 

3709/1 10MP 

48-869092 

3862/103 

48-134910F 

3466/159 

48-137019 

3444/123A 

48-137157 

3083/197 

48-137364 

3044/154 

48-155080 

9021/5070A 

48-869093 

3862/103 

48-134911 

3466/159 

48-137020 

3466/159 

48-137158 

3452/108 

48-137366 

3466/159 

48-155081 

3139/5074A 

48-869099B 

3719/104 

48-134911A 

3114/290 

48-137020A 

3466/159 

48-137164 

3066/118 

48-137367 

3764/127 

48-155083 

3080 

48-869104 

3717/121 

48-134912 

3122 

48-137022 

3444/123A 

48-137166 

3452/108 

48-137369 

3188A/182 

48-155087 

3018 

48-869125 

3765/195A 

48-134913 

3466/159 

48-137024 

3950/5400 

48-137170 

3058/137A 

48-137370 

3189A/183 

48-155088 

3246/229 

48-869138 

3024/128 

48-134913A 

3466/159 

48-137025 

3719/104 

48-137171 

3854/123AP 

48-137371 

3452/108 

48-155092 

3627/5404 

48-869141 

3717/121 

48-134914 

3466/159 

48-137026 

3719/104 

48-137171D 

3444/123A 

48-137372 

3452/108 

48-155093 

3124/289 

48-869142 

3717/121 

48-134914 A 

3466/159 

48-137027 

3027/130 

48-137172 

3444/123A 

48-137373 

3444/123A 

48-155095 

3114/290 

48-869147 

3765/195A 

48-134915 

3466/159 

48-137027A 

3027/130 

48-137173 

3466/159 

48-137374 

3444/123A 

48-155097 

3192/186 

48-869148 

3722/102 

48-134915 A 

3466/159 

48-137029 

3017B/117 

48-137173A 

3466/159 

48-137375 

3452/108 

48-155098 

3193/187 

48-869170 

3024/128 

48-134918 

3122 

48-137030 

3092/141A 

48-137174 

3444/123A 

48-137376 

3452/108 

48-155099 

3311 

48-869174 

3765/195A 

48-134919 

3044/154 

48-137031 

3009 

48-137175 

3027/130 

48-137377 

3444/123A 

48-155107 

3843 

48-869177 

3845/176 

48-134920 

3021/124 

48-137032 

3466/159 

48-137175A 

3027/130 

48-137378 

3444/123A 

48-155108 

3843 

48-869182 

3717/121 

48-134921 

3843 

48-137032A 

3466/159 

48-137176 

3466/159 

48-137379 

3466/159 

48-1551 10 

3219 

48-869186 

3765/195A 

48-134922 

3039/316 

48-137033 

3452/108 

48-137176A 

3466/159 

48-137380 

3466/159 

48-1551 13 

3627/5404 

48-869187 

3765/195A 

48-134923 

3039/316 

48-137034 

3064/146A 

48-137177 

3062/142A 

48-137381 

3466/159 

48-1551 14 

3088 

48-869202 

3717/121 

48-134924 

3039/316 

48-137035 

3045/225 

48-137178 

3764/127 

48-137382 

3466/159 

48-1551 16 

9076/187A 

48-869205 

3642/179 

48-134925 

3039/316 

48-137036 

3027/130 

48-137179 

3439/163A 

48-137383 

3466/159 

48-155119 

3124/289 

48-869209 

3765/195A 

48-134926 

3039/316 

48-137036A 

3027/130 

48-137180 

3027/130 

48-137384 

3444/123A 

48-155121 

3849/293 

48-869226-0 

3444/123A 

48-134927 

3045/225 

48-137037 

3190/184 

48-137180A 

3027/130 

48-137385 

3100/519 

48-155122 

3841/294 

48-869228 

3024/128 

48-134928 

3444/123A 

48-137039 

3845/176 

48-137184 

3943/5485 

48-137386 

3275/194 

48-155125 

3843 

48-869237 

3717/121 

48-134929 

3444/123A 

48-137041 

3024/128 

48-137188 

3092/141A 

48-137388 

3452/108 

48-155126 

3311 

48-869241 

3717/121 

48-134930 

3009 

48-137043 

3444/123A 

48-137190 

3452/108 

48-137390 

3245/199 

48-155128 

3843 

48-869248 

3444/123A 

48-134931 

3861/101 

48-137044 

3444/123A 

48-137191 

3452/108 

48-137391 

3466/159 

48-155130 

3219 

48-869249 

3004/102A 

48-134932 

3039/316 

48-137045 

3466/159 

48-137192 

3444/123A 

48-137392 

3156/172A 

48-155131 

3864/605 

48-869250 

3722/102 

48-134933 

3444/123A 

48-137045A 

3466/159 

48-137194 

3452/108 

48-137393 

3785/5019A 

48-155136 

3313/116 

48-869253 

3004/102A 

48-134933E 

3444/123A 

48-137046 

3466/159 

48-137195 

3466/159 

48-137394 

3790/5024A 

48-155139 

3843 

48-869254 

3862/103 

48-134934 

3764/127 

48-137047 

3444/123A 

48-137196 v 

3452/108 

48-137395 

3627/5404 

48-155140 

3710/238 

48-869255 

3717/121 

48-134935 

3444/123A 

48-137048 

3094/144A 

48-137197 

3039/316 

48-137396 

3893/152 

48-155146 

3058/137A 

48-869260 

3765/195A 

48-134936 

3131 A/369 

48-137053 

3027/130 

48-137198 

3017B/117 

48-137397 

3443/513 

48-155148 

3864/605 

48-869265 

3220/198 

48-134937 

3452/108 

48-137053A 

3027/130 

48-137199 

3005 

48-137398 

3444/123A 

48-155152 

3925/525 

48-869266 

3716/161 

48-134938 

3014 

48-137054 

3083/197 

48-137200 

3190/184 

48-137399 

3444/123A 

48-155153 

3219 

48-869269 

3245/199 

48-134939 

3843 

48-137055 

3452/108 

48-137203 

3439/163A 

48-137401 

3639/5812 

48-155154 

3124/289 

48-869271 

3765/195A 

48-134940 

3466/159 

48-137056 

3444/123A 

48-137205 

3016 

48-137402 

3640/5815 

48-155156 

3114/290 

48-869273C 

3439/163A 

48-134940A 

3466/159 

48-137057 

3444/123A 

48-137206 

3444/123A 

48-137415 

3044/154 

48-155157 

3948/247 

48-869279C 

3438 

48-134941 

3024/128 

48-137061 

3466/159 

48-137207 

3021/124 

48-137421 

3136/5072A 

48-155158 

3341/5089A 

48-869282 

3004/102A 

48-134942 

3444/123A 

48-137062 

3799/5033A 

48-137208 

3017B/117 

48-137437 

3054/196 

48-155159 

3100/519 

48-869283 

3862/103 

48-134943 

3466/159 

48-137065 

3523/6407 

48-137209 

3750/143A 

48-137472 

3083/197 

48-155178 

3311 

48-869285 

3765/195A 

48-134943A 

3466/159 

48-137066 

3984/106 

48-137212 

3311 

48-137473 

3054/196 

48-155179 

3843 

48-869286 

3220/198 

48-134944 

3112 

48-137067 

3466/159 

48-137213 

3009 

48-137476 

3232/191 

48-155182 

3752/5077A 

48-869293 

3245/199 

48-134945 

3039/316 

48-137067A 

3466/159 

48-137215 

3009 

48-137481 

3635/5446 

48-155184 

3779/5013A 

48-869294 

3717/121 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

48-869306 

3898/314 

48D67120A06 

3016 

48P63078A61 

3004/102A 

48R869701 

3085 

48S134842 

3124/289 

48S137115 

3444/123A 

48-869312 

3444/123A 

48D67120A07 

3016 

48P63078A63 

3008 

48R869703A 

9038/346 

48S134843 

3124/289 

48S137121 

3009 

48-869320 

3220/198 

48D67120A08 

3016 

48P63078A65 

3004/102A 

48R869714 

3085 

48S134844 

3018 

48S137122 

3009 

48-869325 

3444/123A 

48D67120A11 

3124/289 

48P63078A66 

3004/102A 

48R869767 

3444/123A 

48S134845 

3018 

48S137123 

3009 

48-869329 

3444/123A 

48D67120A13 

3100/519 

48P63078A68 

3004/102A 

48R869773 

3039/316 

48S134846 

3124/289 

48S137124 

3009 

48-869334 

3466/159 

48D69723A01 

3443/513 

48P63078A70 

3018 

48R869844 

3039/316 

48S134853 

3124/289 

48S137125 

3009 

48-869337 

3438 

48D69723A02 

3443/513 

48P63078A71 

3444/123A 

48S191A02 

3016 

48S134854 

3124/289 

48S137127 

3025/129 

48-869338 

3245/199 

48D69723A02-185 

3443/513 

48P63078AS4 

3018 

48S191A04 

3311 

48S134855 

3018 

48S137133 

3031A 

48-869342 

3717/121 

48D83875D01 

6754/5454 

48P63079A97 

3018 

48S191A05 

3843 

48S134857 

3018 

48S137158 

3018 

48-869355 

3765/195A 

48D84973C 

3505/5547 

48P63081A82 

3008 

48S191A05A 

3843 

48S134858 

3095/147A 

48S137160 

3200/189 

48-869384 

3245/199 

48D90068A01 

3032A 

48P63082A15 

3004/102A 

48S191A06 

3016 

48S134860 

3005 

48S137164 

3121/115 

48-869408 

3438 

48G10346A01 

3100/519 

48P63082A16 

3004/102A 

48S191A07 

3032A 

48S134861 

3005 

48S137167 

3100/519 

48-869409 

3245/199 

48G10346A02 

3087 

48P63082A25 

3018 

48S191A07A 

3032A 

48S134862 

3005 

48S137168 

3200/189 

48-869412 

3247/234 

48G13001A01 

3538 

48P63082A27 

3018 

48S191A08 

3843 

48S134872 

3021/124 

48S137169 

3199/188 

48-869413 

3466/159 

48K35P1 

3004/102A 

48P63082A45 

3452/108 

48S191A05 

3081/125 

48S134879 

3018 

48S137170 

3058/137A 

48-869416 

3245/199 

48K36P1 

3004/102A 

48P63082A71 

3452/108 

48S191A07 

3081/125 

48S134894 

3018 

48S137171 

3444/123A 

48-869420 

3717/121 

48K36P3 

3004/102A 

48P63084A03 

3004/102A 

48S1550 

3080 

48S134898 

3124/289 

48S137172 

3444/123A 

48-869426 

3025/129 

48K39P1 

3009 

48P63084A04 

3004/102A 

48S10062A01 

3031A 

48S134899 

3024/128 

48S137173 

3025/129 

48-869426A 

3025/129 

48K43P3 

3004/102A 

48P65112A65 

3019 

48S10062A05 

3016 

48S134900 

3079 

48S137174 

3122 

48-869427 

3642/179 

48K43P4 

3004/102A 

48P65112A73 

3089/112 

48S10062A05A 

3016 

48S134901 

3027/130 

48S137175 

3027/130 

48-869430 

3765/195A 

48K56P1 

3123 

48P65113A88 

3019 

48S10079A02 

3006/160 

48S134902 

3452/108 

48S137185 

3084 

48-869431 

3765/195A 

48K57B2 

3009 

48P65123A67 

3019 

48S10346A02 

3087 

48S134903 

3444/123A 

48S137190 

3018 

48-869436 

3717/121 

48K64169 

3016 

48P65123A95 

3019 

48S10577A01 

3100/519 

48S134904 

3018 

48S137191 

3018 

48-869444 

3444/123A 

48K86904GF 

3006/160 

48P65144A72 

3019 

48S10577A11 

3100/519 

48S134905 

3124/289 

48S137192 

3018 

48-869447 

3245/199 

48K125230 

3009 

48P65146A61 

3018 

48S10577A13 

3100/519 

48S134906 

3124/289 

48S137203 

3111 

48-869450 

'3716/161 

48K134458 

3004/102A 

48P65146A62 

3018 

48S10641D62 

3058/137A 

48S134909 

3004/102A 

48S137206 

3124/289 

48-869458 

3717/121 

48K134482 

3722/102 

48P65146A63 

3452/108 

48S13270 

3052 

48S134910 

3025/129 

48S137207 

3021/124 

48-869464 

3024/128 

48K134483 

3722/102 

48P65173A78 

3452/108 

48S13492 

3021/124 

48S134912 

3124/289 

48S137234 

3035 

48-869465 

3220/198 

48K134494 

3008 

48P65174A24 

3019 

48S40170G01 

3124/289 

48S134916 

3119/113 

48S137259 

3084 

48-869467 

3247/234 

48K134495 

3008 

48P217241 

3511 

48S40170G012 

3124/289 

48S134917 

3119/113 

48S137266 

3095/147A 

48-869474 

3245/199 

48K134496 

3008 

48P232796 

3036 

48S40171G01 

3124/289 

48S134918 

3020/123 

48S137270 

3052 

48-869475 

3004/102A 

48K134583 

3717/121 

48P232796A 

3036 

48S40172G01 

3052 

48S134919 

3124/289 

48S137272 

3095/147A 

48-869475A 

3004/102A 

48K134584 

3717/121 

48R10001-A01 

3016 

48S40172G81 

3052 

48S-134920 

3021/124 

48S137299 

3087 

48-869476 

3862/103 

48K134601 

3008 

48R10001A03 

3016 

48S40235G02 

3311 

48S134920 

3021/124 

48S137300 

3444/123A 

48-869476A 

3862/103 

48K134796 

3008 

48R10001A030-1 

3016 

48S40246G01 

3444/123A 

48S134921 

3017B/117 

48S137309 

3054/196 

48-869481 

3716/161 

48K134798 

3008 

48R10062A02 

3016 

48S40246G02 

3122 

48S134922 

3018 

48S137310 

3083/197 

48-869486 

3245/199 

48K644681 

3088 

48R10062A04 

3016 

48S40247G01 

3444/123A 

48S134925 

3018 

48S137311 

3054/196 

48-869491 

3765/195A 

48K646954 

3016 

48R10062A05 

3016 

48S40247G02 

3444/123A 

48S134926 

3018 

48S137312 

3083/197 

48-869497 

3245/199 

48K647829 

3016 

48R66037A05 

3016 

48S40247G82 

3124/289 

48S134927 

3044/154 

48S137314 

3118 

48-869517 

3717/121 

48K741255 

3119/113 

48R134407 

3004/102A 

48S40382J01 

3192/186 

48S134932 

3018 

48S137315 

3444/123A 

48-869519 

3765/195A 

48K741752 

3120/114 

48R134573 

3004/102A 

48S40383J01 

3193/187 

48S134932-5 

3031A 

48S137321 

3118 

48-869525 

3444/123A 

48K742698 

3120/114 

48R134582 

3717/121 

48S40606J02 

3122 

48S134933 

3444/123A 

48S137323 

3054/196 

48-869526 

3466/159 

48K746831 

3016 

48R134606 

3717/121 

48S40607J01 

3122 

48S134934 

3035 

48S137330 

3063/145A 

48-869547 

3245/199 

48K751724 

3121/115 

48R134621 

3004/102A 

48S43240G01 

3054/196 

48S134935 

3124/289 

48S137341 

3115/165 

48-869550 

3717/121 

48K752497 

3016 

48R134632 

3004/102A 

48S43241G01 

3893/152 

48S134936 

3026 

48S137342 

3035 

48-869563 

3444/123A 

48K865539 (MP) 

3709/110MP 

48R134665 

3010 

48S44775G01 

3020/123 

48S134937 

3018 

48S137343 

3834/132 

48-869568 

3444/123A 

48K869001 

3005 

48R134671 

3016 

48S44883G01 

3893/152 

48S134938 

3034 

48S137344 

3133/164 

48-869570 

3444/123A 

48-K-869001C 

3005 

48R134722 

3009 

48S44885G01 

3444/123A 

48S134939 

3032A 

48S137347 

3032A 

48-869571 

3466/159 

48K869228 

3024/128 

48R859428 

3024/128 

48S44885G02 

3444/123A 

48S134941 

3024/128 

48S137348 

3032A 

48-869576 

3893/152 

48K869269 

3245/199 

48R869062J 

3039/316 

48S44886G01 

3122 

48S134942 

3024/128 

48S137350 

3018 

48-869594 

3245/199 

48K869293 

3245/199 

48R869090 

3764/127 

48S45323G01 

3325/612 

48S134943 

3025/129 

48S137351 

3018 

48-869649 

3466/159 

48K869321 

3027/130 

48R869092 

3862/103 

48S55090 

3710/238 

48S134944 

3834/132 

48S137364 

3044/154 

48-869661 

3893/152 

48K869342 

3717/121 

48R869093 

3862/103 

48S67120A11 

3100/519 

48S134945 

3018 

48S137367 

3035 

48-869767 

3444/123A 

48K869409 

3245/199 

48R869138 

3024/128 

48S67120A13 

3100/519 

48S134946 

3452/108 

48S137368 

3079 

48-1344667 

7096/5896 

48K869435 

3025/129 

48R869141 

3717/121 

48S90158A01 

3032A 

48S134947 

3009 

48S137369 

3054/196 

48-9723804 

3444/123A 

48K869447 

3245/199 

48R869142 

3717/121 

48S134405 

3124/289 

48S134948 

3018 

48S137370 

3083/197 

48A41508A01 

3016 

48K869474 

3245/199 

48R869148 

3004/102A 

48S134407 

3004/102A 

48S134949 

3018 

48S137386 

3018 

48A41508A02 

3016 

48K869486 

3245/199 

48R869170 

3024/128 

48S134408 

3004/102A 

48S134950 

3018 

48S137387 

3058/137A 

48A42383A01 

3126 

48-K869575 

3452/108 

48R869198 

3004/102A 

48S134587 

3087 

48S134952 

3124/289 

48S137397 

3443/513 

48A111626 

3039/316 

48M355002 

3018 

48R869202 

3717/121 

48S134666 

3124/289 

48S134953 

3024/128 

48S137415 

3103 A/396 

48A124315 

3004/102A 

48M355005 

3103 A/396 

48R869205 

3717/121 

48S134671 

3051/156 

48S134956 

3006/160 

48S137437 

3054/196 

48A124327 

3722/102 

48M355006 

3114/290 

48R869209 

3765/195A 

48S134695 

3009 

48S134958 

3311 

48S137442 

3336/5080A 

48A134404 

3008 

48M355007 

3114/290 

48R869241 

3717/121 

48S134718 

3124/289 

48S134959 

3031A 

48S137476 

3232/191 

48A134434 

3008 

48M355008 

3087 

48R869248 

3124/289 

48S134719 

3124/289 

48S134960 

3452/108 

48S137498 

3444/123A 

48A134923 

3018 

48M355009 

3087 

48R869249 

3004/102A 

48S134720 

3124/289 

48S134961 

3018 

48S137524 

3439/163A 

48A134924 

3018 

48M355012 

3044/154 

48R869250 

3722/102 

48S134732 

3124/289 

48S134962 

3018 

48S137527A 

3083/197 

48B41226G01 

3843 

48M355013 

3130 

48R869253 

3004/102A' 

48S134733 

3124/289 

48S134963 

3018 

48S137528 

3131 A/369 

48B41768G01 

3088 

48M355014 

3100/519 

48R869254 

3010 

48S134733A 

3124/289 

48S134964 

3018 

48S137530 

3444/123A 

48B43265G01 

3311 

48M355016 

3017B/117 

48R869255 

3717/121 

48S134734 

3124/289 

48S134970 

3452/108 

48S137533 

3843 

48B63494A01 

3126 

48M355021 

3080 

48R869274 

3026 

48S134734A 

3124/289 

48S134972 

3021/124 

48S137534 

3523/6407 

48B66629A03 

3016 

48M355023 

3017B/117 

48R869282 

3004/102A 

48S134736 

3016 

48S134974 

3009 

48S137535 

3538 

48B90158A01 

3311 

48M355025 

3016 

48R869283 

3010 

48S134737 

3124/289 

48S134978 

3017B/117 

48S137539 

3439/163A 

48B90165A01 

3025/129 

48M355035 

3100/519 

48R869306 

3898/314 

48S134739 

3021/124 

48S134979 

3452/108 

48S137543 

3018 

48B407624P1 

3444/123A 

48M355037 

3024/128 

48R869312 

3444/123A 

48S134739A 

3021/124 

48S134981 

3018 

48S137546 

3843 

48-B407626 

3039/316 

48M355039 

3054/196 

48R869325 

3444/123A 

48S134740 

3009 

48S134983 

3018 

48S137548 

3559/162 

48C191A05 

3016 

48M355040 

3054/196 

48R869329 

3444/123A 

48S134746 

3009 

48S134985 

3018 

48S137551 

3843 

48C40235G01 

3311 

48M355041 

3027/130 

48R869334 

3466/159 

48S134747 

3009 

48S134988 

3024/128 

48S137572 

3199/188 

48C40235G02 

3843 

48M355042 

3538 

48R869338 

3245/199 

48S134756 

3019 

48S134989 

3025/129 

48S155001 

3115/165 

48C61074B01 

3087 

48M355043 

3710/238 

48R869384 

3245/199 

48S134759 

3009 

48S134990 

3311 

48S155002 

3067/502 

48C65837A02 

3088 

48M355045 

3311 

48R869413 

3466/159 

48S134761 

3009 

48S134992 

3024/128 

48S155005 

3538 

48C66037A03 

3016 

48M355046 

3463/601 

48R869416 

3245/199 

48S134765 

3024/128 

48S134995 

3111 

48S155006 

3045/225 

48C66037A04 

3016 

48M355052 

3018 

48R869426 

3025/129 

48S134766 

3009 

48S134997 

3444/123A 

48S155013 

3054/196 

48C66037A05 

3016 

48M355053 

3018 

48R869436 

3717/121 

48S134767 

3009 

48S134999 

3503 

48S155034 

3220/198 

48C66037A10 

3016 

48M355056 

3131 A/369 

48R869444 

3444/123A 

48S134768 

3124/289 

48S137000 

3062/142A 

48S155035 

3114/290 

48C66037A12 

3016 

48M355057 

3103A/396 

48R869464 

3024/128 

48S134773 

3018 

48S137001 

3035 

48S155037 

3016 

48C66653A02 

3110/120 

48M355058 

3513 

48R869475 

3004/102A 

48S134774 

3018 

48S137002 

3040 

48S155039 

3087 

48C67926A01 

3016 

48M355059 

3054/196 

48R869475A 

3004/102A 

48S134775 

3018 

48S137003 

3018 

48S155040 

3016 

48C90172A01 

3018 

48M355062 

3139/5074A 

48R869476 

3010 

48S134776 

3018 

48S137004 

3018 

48S155041 

3016 

48C124246 

3009 

48NSP1035 

3717/121 

48R869476A 

3010 

48S134783 

3018 

48S137005 

3124/289 

48S-155041 

3311 

48C125237 

3004/102A 

48P1 

3004/102A 

48R869481 

3122 

48S134784 

3018 

48S137006 

3452/108 

48S155042 

3357/186A 

48C134387 

3091 

4 8 P-2 A 5 

3004/102A 

48-R-869487 

3014 

48S134785 

3018 

48S137014 

3124/289 

48S155044 

3538 

48C134587 

3091 

48-P02597A 

3444/123A 

48R869487 

3014 

48S134797 

3008 

48S137015 

3124/289 

48S155045 

3114/290 

48C134816 

3100/519 

4 8-P12091A-001 

3036 

48R869491 

3765/195A 

48S134804 

3018 

48S137017 

3094/144A 

48S155046 

3122 

48C751656 

3119/113 

48P60022A98 

3126 

48R869519 

3765/195A 

48S134805 

3018 

48S137020 

3025/129 

48S155047 

3100/519 

48D8375D02 

3597/5455 

48P63005A72 

3124/289 

48R869525 

3444/123A 

48S134807 

3018 

48S137031 

3009 

48S155048 

3139/5074A 

48D8375D06 

3597/5455 

48P63029A16 

3008 

48R869526 

3466/159 

48S134809 

3124/289 

48S137032 

3025/129 

48S155050 

3627/5404 

48D66037A03 

3016 

48P63029A60 

3008 

48R869547 

3245/199 

48S134810 

3124/289 

48S137036 

3027/130 

48S155052 

3864/605 

48D66037A04 

3016 

48P63029A91 

3008 

48R869550 

3717/121 

48S134811 

3124/289 

48S137041 

3024/128 

48S155053 

3027/130 

48D66037A05 

3016 

48P63029A94 

3004/102A 

48R869563 

3444/123A 

48S134815 

3466/159 

48S137045 

3025/129 

48S155054 

3313/116 

48D66037A08 

3016 

48P63044A05 

3004/102A 

48R869568 

3444/123A 

48S134816 

3100/519 

48S137070 

3116 

48S155056 

3843 

48D66653A02 

3110/120 

48P63075A72 

3006/160 

48R869570 

3444/123A 

48S134823 

3124/289 

48S137081 

3067/502 

48S155058 

3710/238 

48D66653APT001 

3110/120 

48P63075A74 

3006/160 

48R869571 

3466/159 

48S134825 

3018 

48S137082 

3068/503 

48S155059 

3220/198 

48D66653APT003 

3066/118 

48P63075A75 

3006/160 

48R869594 

3245/199 

48S134826 

3018 

48S137093 

3104A 

48S155060 

3100/519 

48D66653APT015 

3066/118 

48P63075A76 

3004/102A 

48R-869599 

9038/346 

48S134827 

3018 

48S137107 

3444/123A 

48S155061 

3130 

48D66653APT.001 

3110/120 

48P63076A81 

3018 

48R869631-0 

9038/346 

48S134831 

3118 

48S137108 

3122 

48S155062 

3054/196 

48D66653APT.005 

3066/118 

48P63076A82 

3018 

48R8696390 

3036 

48S134832 

3124/289 

48S137109 

3122 

48S155063 

3016 

48D66654A02 

3016 

48P63077A31 

3018 

48R869641 

3245/199 

48S134837 

3018 

48S137110 

3018 

48S155066 

3083/197 

48D67120A01 

3016 

48P63078A52 

3018 

48R869649 

3466/159 

48S134838 

3124/289 

48S137111 

3124/289 

48S155067 

3027/130 

48D67120A1A 

3124/289 

48P63078A54 

3018 

48R869676 

3054/196 

48S134840 

3018 

48S137113 

3044/154 

48S155068 

3533/5635 

48D67120A02 

3017B/117 

48P63078A59 

3008 

48R869677 

3083/197 

48S134841 

3020/123 

48S137114 

3108/505 

48S155070 

3104 A 
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To be 
Replaced 


48S155072 

48S155074 

48S155076 

48S155077 

48S155078 

48S155079 

48S155080 

48S155081 

48S155083 

48S155084 

48S155085 

48S155087 

48S155088 

48S155089 

48S155090 

48S155092 

48S155094 

48S155095 

48S155096 

48S155097 

48S155098 

48S155099 

48S155100 

48S155103 

48S155104 

48S155105 

48S155106 

48S155107 

48S155108 

48S155110 

48S155116 

48S155117 

48S155118 

48S155121 

48S155122 

48S155123 

48S155126 

48S155128 

48S155140 

48S353980-001 

48SU0577A02 

48-V34816 

48V68688A79 

48X971A04 

48X971A05 

48X971A06 

48X971A13 

48X971A203 

48X90222A08 

48X90232A03 

48X90232A05 

48X90232A07 

48X90232A10 

48X90232A17 

48X90232A18 

48X90232A19 

48X90233A07 

48X90234A01 

48X90234A02 

48X90234A05 

48X97046A16 

48X97046A17 

48X97046A18 

48X97046A19 

48X97046A20 

48X97046A21 

48X97046A22 

48X97046A23 

48X97046A26 

48X97046A27 

48X97046A28 

48X97046A29 

48X97046A30 

48X97046A48 

48X97046A51 

48X97046A52 

48X97046A53 

48X97046A54 

48X97046A55 

48X97046A60 

48X97046A61 

48X97046A62 

48X97048A05 

48X97048A06 

48X97048A07 

48X97048A08 

48X97048A10 

48X97048A19 

48X97127A02 

48X97127A03 

48X97127A04 

48X97127A05 

48X97127A19 

48X97127A22 

48X97162A01 

48X97162A02 

48X97162A04 

48X97162A05 

48X97162A06 

48X97162A07 

48X97162A09 

48X97162A10 

48X97162A1t 

48X97162A12 

48X97162A13 

48X97162A15 

48X97162A16 

48X97162A17 

48X97162A18 

48X97162A19 


48S155072—53T001-7 


SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3103 A/396 

48X97162A20 

3004/102A 

50D10 

3033 

51-10650A01 

3465/778A 

51S10655A05 

3168/749 

53B003-1 

3031A 

3357/186A 

48X97162A21 

3444/123A 

50E1 

3016 

51-10655A01 

3216/798 

51S10655A17 

4001 

53B003-2 

3311 

3115/165 

48X97162A22 

3004/102A 

50E2 

3016 

51-10655B01 

3216/798 

51S10655A18 

4011 

53B004-1 

3087 

3100/519 

48X97162A26 

3018 

50E3 

3016 

51-10655B13 

3072/712 

51S10655B01 

3216/798 

53B005-2 

3087 

3087 

48X97162A36 

3004/102A 

50E4 

3016 

51-10658A01 

3147 

51S10655B03 

3167/738 

53B007-1 

3119/113 

3016 

48X97162A37 

3004/102A 

50E05 

3016 

51-10658A02 

3829/788 

51S10655B13 

3072/712 

53B010-1 

3088 

9021/5070A 

48X97168A 

3126 

50E5 

3017B/117 

51-10658A03 

3829/788 

51S10658A01 

3829/788 

53B010-2 

3119/113 

3139/5074A 

48X97168A01 

3088 

50E6 

3017B/117 

51-13747A03 

3306/523 

51S11027A01 

3023/704 

53B010-3 

3031A 

3080 

48X97168A02 

3126 

50E7 

3032A 

51-13753A01 

3725/1196 

51S13753A01 

3725/1196 

53B010-4 

3017B/117 

3139/5074A 

48X97168A03 

3088 

50E8 

3032A 

51-13753A02 

3727/1164 

51S13753A02 

3727/1164 

53B010-5 

3032A 

3080 

48X97168A04 

3087 

50E10 

3033 

51-13753A04 

3072/712 

51S13753A06 

3729/1173 

53B010-8 

3125 

3018 

48X97168A06 

3031A 

50F1 

3584/5862 

51-13753A06 

3729/1173 

51S13753A08 

3728/1168 

53B011-2 

3017B/117 

3137/192A 

48X97168A10 

3311 

50H3P 

3500/5882 

51-13753A08 

3728/1168 

51S13753A09 

3072/712 

53B011-3 

3066/118 

3444/123A 

48X97168A11 

3126 

50J1 

9008/5805 

51-13753A10 

3727/1164 

51S13753A10 

3727/1164 

53B012-1 

3031A 

3115/165 

48X97168A16 

3311 

50JH3 

7264/6064 

51-13753A11 

3072/712 

51S13753A11 

3072/712 

53B015-1 

3059/138A 

3627/5404 

48X97172A01 

3031A 

50M 

3017B/117 

51-13753A18 

3729/1173 

51S40464P01 

3160/801 

53B018-1 

9075/166 

3137/192A 

48X97177A02 

3018 

50M-5-1624 

3007 

51-13753A19 

3158/797 

51S44789J02 

3487/1234 

53B019-2 

3017B/117 

3114/290 

48X97177A03 

3018 

50P2 

3006/160 

51-13753A20 

3210/1176 

51S70177A/1 

3216/798 

53B020-2 

3311 

3103A/396 

48X97177A04 

3018 

50P3 

3006/160 

51 -137 53A27 

3885 

51SU0422A 

3159/718 

53B020-3 

3126 

3054/196 

48X97177A12 

3124/289 

50R2S 

7068/5868 

51-13753A28 

9016 

52-4 

3103 A/396 

53C001-1 

3087 

3083/197 

48X97177A13 

3018 

50Z9.1 

3066/118 

51-13753A40 

3832/1231 

52-010-106-0 

3841/294 

53C001-3 

3100/519 

3016 

48X9717 7A14 

3025/129 

50Z9 1A 

3066/118 

51-13763A22 

9016 

52-010-109-0 

3118 

53C001-7 

9001/113A 

3311 

48X97221A01 

3004/102A 

50Z9 IB 

3066/118 

51-21043-06 

3323/610 

52-010-151-0 

3748/282 

53C001-8 

9002 

3062/142A 

48X97221A02 

3004/102A 

50Z9.1C 

3060/139A 

51-25789H 

3590/909D 

52-020-108-0 

3444/123A 

53C002-1 

3678/169 

3063/145A 

48X97 221A03 

3004/102A 

50Z11 

3092/141A 

51-40464P01 

3160/801 

52-020-173-0 

3197/235 

53C003-1 

3311 

3079 

48X97221A04 

3004/102A 

50Z11A 

3092/141A 

51-4221 1P01 

3745 

52-025-004-0 

3027/130 

53C005-3 

3031A 

3311 

48X97222A02 

3311 

50Z11B 

3092/141A 

51-42908J01 

3160/801 

52-025-006-0 

3893/152 

53C006-1 

3087 

3843 

48X97238A01 

3006/160 

50Z11C 

3092/141A 

51-44837J04 

3078/789 

52-040-015-0 

3876/1135 

53C006-2 

3087 

3843 

48X97238A02 

3006/160 

50Z12 

3062/142A 

51 -70177 A01 

3216/798 

52-050-021-0 

3088 

53C007-1 

3311 

3220/198 

48X97238A03 

3006/160 

50Z12A 

3062/142A 

51-070177A02 

3072/712 

52-051-017-0 

3087 

53C009-1 

3311 

9076/187A 

48X97238A04 

3444/123A 

50Z12B 

3062/142A 

51-70177 A02 

3236/748 

52-052-004-0 

3709/110MP 

53C009-2 

3087 

3122 

48X97238A05 

3004/102A 

50Z12C 

3062/142A 

51-70177A03 

3167/738 

52-053-005-0 

3095/147A 

53C019-1 

3100/519 

3467/283 

48X97238A06 

3840/131M P 

50Z14 

3094/144A 

51-70177A05 

3168/749 

52-053-013-0 

3060/139A 

53C020-1 

3087 

3849/293 

48X97239A01 

3087 

50Z14A 

3094/144A 

5 1-70177B02 

3236/748 

52A011 

3017B/117 

53C021-1 

3678/169 

3025/129 

48X97762A02 

3018 

50Z14B 

3094/144A 

51-84320A32 

3550/916 

52A011-1 

3311 

53C0065-2 

3087 

3137/192A 

48X97768A06 

3031A 

50Z14C 

3094/144A 

51-90305A04 

3171/744 

52BB1A 

3311 

53CD01-1 

3087 

3311 

48X134902 

3019 

50Z15 

3063/145A 

51-90305A20 

3743/1123 

52C04 

3004/102A 

53D001-4 

3100/519 

3843 

49-1 

3452/108 

50Z15A 

3063/145A 

51-90305 A21 

3920/1263 

52D189 

3123 

53D001-6 

3126 

3710/238 

49-1042 

3311 

50Z15B 

3063/145A 

51-90305A39 

9018 

52DS18 

3031A 

53D001-7 

3311 

3044/154 

49-3112 

3016 

50Z15C 

3063/145A 

51-90305A61 

3072/712 

52SD-1 

3311 

53D001-8 

3100/519 

3110/120 

49-61963 

3634/5444 

50Z27 

3064/146A 

51-90433A10 

4050 

53-0051-2 

3016 

53D003-2 

3017B/117 

3100/519 

49A0000 

7475 

50Z27A 

3064/146A 

51-90433A11 

4050 

53-0082 3 

3032A 

53E003-1 

3087 

3081/125 

49A0002-000 

7473 

50Z27B 

3064/146A 

51-90433A13 

4016 

53-0082.4 

3032A 

53E003-2 

3100/519 

3018 

49A0005-000 

7410 

50Z27C 

3064/146A 

51-90433A30 

3699 

53-0082 1003 

3017B/117 

53E006-1 

3087 

3020/123 

49A0006-00 

7420 

50Z33 

3095/147A 

51-110276A01 

3023/704 

53-0086.1 

3016 

53E009-1 

3126 

3004/102A 

49A0012-000 

7474 

50Z33A 

3095/147A 

51-42908501 

3160/801 

53-0088 1 

3016 

53E010-1 

3311 

3021/124 

49L-4 A 5 

3003 

50Z33B 

3095/147A 

51A180-4 

3117 

53-0088.2 

3017B/117 

53E011-1 

9075/166 

3006/160 

49P1C 

3009 

50Z33C 

3095/147A 

5 ID-1-70 

3004/102A 

53-0088.3 

3032A 

53E011-2 

3058/137A 

3087 

49P60022A98 

3126 

50Z56 

3097/149A 

51D1-88 

3005 

53-0088.1002 

3032A 

53F001-1 

3311 

3018 

49S1 

3100/519 

50Z56A 

3097/149A 

51D1-89 

3005 

53-0088.1003 

3032A 

53F002-1 

3311 

3124/289 

50-40105-08 

3024/128 

50Z56B 

3097/149A 

51D170 

3004/102A 

53-0088.1004 

3032A 

53J001-1 

3032A 

3021/124 

50-40204-10 

3118 

50Z56C 

3096/148A 

51 D0177A02 

3236/748 

53-0094 1 

3016 

53J002-1 

3032A 

3018 

50-40306-7 

3849/293 

50Z62 

3097/149A 

51D189 

3721/100 

53-0095.1 

3016 

53J002-2 

3017B/117 

3018 

50-81402-04 

3444/123A 

50Z62A 

3097/149A 

51D70177A01 

3216/798 

53-0096-1 

9086/518 

53-J003-2 

3100/519 

3018 

50-81502-03 

3854/123AP 

50Z62B 

3097/149A 

51D70177A02 

3736/1214 

53-0098.1 

3016 

53J004-1 

3058/137A 

3018 

50-81502-04 

3854/123AP 

50Z62C 

3097/149A 

51D70177A03 

3167/738 

53-0099.1 

3016 

53J004-2 

3062/142A 

3062/142A 

50-81602-04 

3466/159 

50Z82 

3098/150A 

51D70177B02 

3236/748 

53-0099.3 

3016 

53J004-3 

3059/138A 

3031A 

50-81702-14 

3854/123AP 

50Z82A 

3098/150A 

51G10679A03 

3167/738 

53-0099.4 

3016 

53K001-4 

9021/5070A 

3017B/117 

50-81802-14 

3854/123AP 

50Z82B 

3098/150A 

51G10679A13 

3236/748 

53-0106.1 

3016 

53K001-5 

3088 

3068/503 

50A 

3016 

50Z82C 

3098/150A 

51GX3 

3110/120 

53-0106.1001 

3033 

53K001-6 

3311 

3006/160 

50A52 

3008 

50Z110 

3099/151A 

51GX14 

3110/120 

53-0109 1 

3016 

53K001-7 

3311 

3018 

50A102 

3008 

50Z110A 

3099/151A 

51IN60P 

3087 

53-0111.1 

3017B/117 

53K001-8 

3311 

3018 

50A103 

3006/160 

50Z110B 

3099/151A 

51IS34S 

3087 

53-0111.1001 

3031A 

53K001-9 

3031A 

3018 

50A103K 

3006/160 

50Z110C 

3099/151A 

51M33801A01 

3072/712 

53-0113.1 

3016 

53K001-14 

3060/139A 

3018 

50AS 

3017B/117 

51 

3452/108 

51M70177A01 

3216/798 

53-0119.1 

3068/503 

53K001-15 

3327/614 

3018 

50B5 

3016 

51-001-000 

3526/947 

51M70177A02 

3236/748 

53-0120.1 

3016 

53L001-5 

3843 

3124/289 

50B54 

3004/102A 

51-001-100 

3281/1103 

51M70177A03 

3167/738 

53-0122.1 

3017B/117 

53L001-14 

3081/125 

3124/289 

50B173-S 

3004/102A 

51-4 

3747/157 

51M70177A05 

3168/749 

53-0132.1 

3066/118 

53L001-15 

3100/519 

3025/129 

50B173C 

3004/102A 

51-0022-00 

3135/709 

51M70177B01 

3216/798 

53-0136.T 

3032A 

53N001-2 

3031A 

3025/129 

50B175A 

3004/102A 

51-0035-00 

3364 

51M70177B02 

3236/748 

53-1086 

3080 

53N001-3 

3311 

3124/289 

50B175B 

3004/102A 

51-0036-00 

3371/1037 

51N3M 

3018 

53-1110 

3444/123A 

53N001-4 

3336/5080A 

3024/128 

50B324 

3004/102A 

51-0038-00 

3723/1005 

51P2 

3006/160 

53-1173 

3156/172A 

53N001-5 

3100/519 

3054/196 

50B364 

3004/102A 

51-47-21 

3466/159 

51P4 

3006/160 

53-1362 

3192/186 

53N001-6 

3126 

3004/102A 

50B415 

3004/102A 

51-47-23 

3444/123A 

51-PO6478EO01 

4001 

53-1516 

3466/159 

53N001-7 

3088 

3452/108 

50B423 

3004/102A 

51-47-24 

3444/123A 

51-P06478E004 

4010 

53-1517 

3597/5455 

53N002-2 

3311 

3124/289 

50BU75-C 

3004/102A 

51-0055-12 

3231/1155 

51R04488D03 

3071/727 

53-1967 

3192/186 

53N003-1 

3088 

3004/102A 

50C 

3017B/117 

51-1056FA01 

3161/722 

51R40000S13 

3852/1232 

53A001-1 

3087 

53N003-2 

3088 

3004/102A 

50C05 

7220/6020 

51-02007-12 

3784/5018A 

51R84320A32 

3550/916 

53A001-2 

3709/110MP 

53N003-3 

3709/110MP 

3004/102A 

50C20 

7226/6026 

51-03007-06 

3031A 

51S1S34 

3087 

53A001-3 

3311 

53N004-1 

3126 

3444/123A 

50C20R 

7227/6027 

51-03009A02 

3234/746 

51S0830A 

3184/1115 

53A001-4 

3081/125 

53N004-5 

3087 

3444/123A 

50C40 

7234/6034 

51-03009 A04 

74LS193 

51S1048A01 

3072/712 

53A001-5 

3334/5071A 

53N004-6 

3088 

3444/123A 

50C60 

7240/6040 

51-03009A05 

4020 

51S1056FA01 

3161/722 

53A001-6 

3126 

53N004-7 

3031A 

3088 

50C90 

7244/6044 

51-03009A07 

3146/787 

51S1056GA01 

3161/722 

53A001-9 

3311 

53N004-8 

3031A 

3088 

50C90R 

7245/6045 

51-03009A08 

3708/1169 

51S10276A01 

3023/704 

53A001-12 

3311 

53N004-9 

3031A 

3311 

50C100 

7244/6044 

51-03009A10 

3708/1169 

51S10302A01 

3157/703A 

53A001-34 

3051/156 

53N004-10 

3709/110MP 

3062/142A 

50C100R 

7245/6045 

51-04001-01 

3088 

51S10382A 

3159/718 

53A001-35 

3311 

53N004-11 

3088 

3311 

50C37.1 

3124/289 

51-04488D03 

3071/727 

51S10382A01 

3159/718 

53A006-1 

3087 

53N004-12 

3100/519 

3087 

50C372 

3124/289 

51-06002-00 

3323/610 

51S10393A01 

3236/748 

53A010-1 

3032A 

53N004-13 

3126 

3018 

50C373 

3124/289 

51-08001-11 

3100/519 

51S10408AO1 

3102/710 

53A011-1 

3311 

53N004-14 

3087 

3018 

50C374 

3444/123A 

51-10276A01 

3023/704 

51S10422A 

3159/718 

53A014-1 

3843 

53N49 

3012/105 

3124/289 

50C380-0 

3018 

51-10302A01 

3157/703A 

51S10422A01 

3159/718 

53A015-1 

3843 

53P151 

3124/289 

3004/102A 

50C380-0 

3018 

51-10382A 

3159/718 

51S10425A01 

3216/798 

53A0016 

3126 

53P153 

3014 

3124/289 

50C380-0 R 

3018 

51-10382A01 

3161/722 

51S10437A01 

3159/718 

53A017-1 

3043 

53P157 

3004/102A 

3004/102A 

50C394-0 

3018 

51-10393A01 

3236/748 

51S10559A01 

3161/722 

53A018-1 

3100/519 

53P158 

3124/289 

3452/108 

50C394-R 

3018 

51-10408 A01 

3102/710 

51S10566A01 

3161/722 

53A020-1 

3100/519 

53P159 

3124/289 

3452/108 

50C401 

3027/130 

51-10422A 

3159/718 

51S10592A01 

3161/722 

53A022-2 

3088 

53P161 

3124/289 

3452/108 

50C538 

3444/123A 

51-10422A01 

3159/718 

51S10594A01 

3144/723 

53A022-3 

3100/519 

53P162 

3124/289 

3444/123A 

50C644 

3444/123A 

51-10422A02 

3159/718 

51S10611A11 

7400 

53A022-4 

3016 

53P163 

3124/289 

3004/102A 

50C784 

3452/108 

51-10425A01 

3216/798 

51S10611A12 

7404 

53A022-5 

3031A 

53P165 

3124/289 

3004/102A 

50C784-R 

3018 

51-10437A01 

3159/718 

5 IS 10611A16 

7475 

53A022-6 

3060/139A 

53P166 

3124/289 

3452/108 

50C828 

3444/123A 

51-10541 A01 

3675/971 

51S10617A01 

3159/718 

53A022-7 

3060/139A 

53P169 

3024/128 

3452/108 

50C829 

3452/108 

51-10559A01 

3161/722 

51S10637A01 

3169/781 

53A022-10 

3067/502 

53P170 

3025/129 

3006/160 

50C829B 

3452/108 

51-10566A01 

3161/722 

51S10638A01 

3078/789 

53A030-1 

3100/519 

53SC-15 

3126 

3124/289 

50C829C 

3452/108 

51-10566A02 

9014/720 

5 IS10638A01T2N 

3078/789 

53B001-1 

3087 

53T001-1 

3087 

3021/124 

50C838 

3444/123A 

51-10592A01 

3161/722 

51S10638A01/T2N 

3078/789 

53B001-2 

3087 

53T001-2 

3126 

3025/129 

50C1047 

3452/108 

51-10594A01 

3144/723 

51S10638T2N 

3078/789 

53B001-3 

3126 

53T001-3 

3311 

3004/102A 

50CJ139 

3444/123A 

51-10611A12 

7404 

51S10655A01 

3216/798 

53B001-5 

3311 

53T001-4 

3088 

3004/102A 

5002 

3016 

51-10611A16 

7475 

51S10655A01-3 

3216/798 

53B001-7 

3100/519 

53T001-5 

3088 

3004/102A 

50D4 

3016 

51-10617 A01 

3159/718 

51S10655A03 

3167/738 

53B001-8 

3126 

53T001-6 

3087 

3004/102A 

50D8 

303 2A 

51-10637A01 

3169/781 

51S10655A03A 

3167/738 

53B001-9 

3100/519 

53T001-7 

3100/519 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced ^ 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

53V001-2 

3088 

56-8087 

3018 

57-33 

3017B/117 

57A10-2 

3452/108 

57A136-12 

3444/123A 

57A199-4 

3444/123A 

53W001-2 

3327/614 

56-8087A 

3018 

57-36 

3066/118 

57A10A-8-6 

3452/108 

57A137-12 

3466/159 

57A200-12 

3444/123A 

53Y001-1 

3311 

56-8087 B 

3018 

57-39 

6624/5524 

57A11-1 

3444/123A 

57A137-12A 

3466/159 

57A201-13 

3444/123A 

54 

3452/108 

56-8087C 

3018 

57-42 

3016 

57A14-6 

3452/108 

57A138-4 

3132 

57A201-14 

3466/159 

54-1 

3444/123A 

56-8088 

3018 

57-42A 

3016 

57A15-1 

3444/123A 

57A138-4-6 

3452/108 

57A202-13 

3444/123A 

54A 

3444/123A 

56-8088A 

3018 

57-46 

3017B/117 

57A15-2 

3444/123A 

57A139-1 

3117 

57A203-14 

3444/123A 

54B 

3444/123A 

56-8088B 

3018 

57-52 

3999/173BP 

57A15-3 

3444/123A 

57A139-2 

3117 

57A204-14 

3444/123A 

54BLK 

3452/108 

56-8088C 

3018 

57-55 

3638/5402 

57A15-4 

3444/123A 

57 A139-3 

3117 

57A205-14 

3054/196 

54BLU 

3444/123A 

56-8089 

3444/123A 

57-56 

3999/173BP 

57A15-5 

3466/159 

57 A139-4 

3117 

57A206-14 

3083/197 

54BRN 

3452/108 

56-8089A 

3444/123A 

57-58 

3314 

57A15-50 

3466/159 

57A139-4-6 

3452/108 

57A207-8 

3040 

54C 

3444/123A 

56-8089B 

3018 

57-59 

3314 ' 

57A16-1 

3444/123A 

57A139-5 

3117 

57A208-8 

3201/171 

54D 

3444/123A 

56-8089C 

3444/123A 

57-61 

3857/231 

57A19 

3466/159 

57A140-12 

3444/123A 

57A211-8 

3103A/396 

54E 

3433/287 

56-8090 

3444/123A 

57-62 

3857/231 

57A19-1 

3466/159 

57A141-1 

3452/108 

57A213-11 

3115/165 

54F 

3444/123A 

56-8090A 

3444/123A 

57-83 

3301/531 

57A19-1A 

3466/159 

57A141-2 

3452/108 

57A214-12 

3054/196 

54GRN 

3444/123A 

56-8090B 

3018 

57-83(TRIPLER) 

3301/531 

57A19-2 

3466/159 

57A141-3 

3452/108 

57A216-12 

3466/159 

540RN 

3452/108 

56-8090C 

3444/123A 

57-90 

3308/530 

57A19-3 

3466/159 

57 A141-4 

3117 

57A219-14 

3024/128 

54RED 

3452/108 

56-8091 

3004/102A 

57-98 

3308/530 

57A19-10 

3466/159 

57A142-1 

3452/108 

57A220-14 

3025/129 

54WHT 

3444/123A 

56-8091A 

3004/102A 

57-602 

3442 

57A19-20 

3466/159 

57A142-2 

3018 

57A235-12 

3466/159 

54YEL 

3444/123A 

56-809 IB 

3004/102A 

57-603 

3442 

57A19-30 

3466/159 

57A142-3 

3452/108 

57A236-11 

3040 

55-001 

3843 

56-8091C 

3004/102A 

57-01491-B 

3444/123A 

57A20-1 

3452/108 

57A142-4 

3132 

57A240-14 

3025/129 

55-62A 

3009 

56-809 ID 

3004/102A 

57-1819 

3503 

57A21-1 

3452/108 

57A142-7 

3716/161 

57A241-14 

3024/128 

55-641 

3156/172A 

56-809 IK 

3004/102A 

57-0004503 

3444/123A 

57A21-2 

3452/108 

57A143 

3722/102 

57A243-10 

3627/5404 

55-642 

3024/128 

56-8092 

3004/102A 

57-0005452 

3444/123A 

57A21-3 

3452/108 

57A143-1 

3452/108 

57A244-14 

3054/196 

55-643 

3025/129 

56-8092A 

3004/102A 

57-0005503 

3444/123A 

57A21-4 

3452/108 

57A143-2 

3452/108 

57A245-14 

3083/197 

55-1016 

3004/102A 

56-8092B 

3004/102A 

57-000901504 

3444/123A 

57A21-5 

3452/108 

57A143-3 

3452/108 

57A247-14 

3054/196 

55-1026 

3444/123A 

56-8092C 

3004/102A 

57A1-3 

3835/103A 

57A21-6 

3452/108 

57A143-4 

3452/108 

57A249-4 

3018 

55-1027 

3835/103A 

56-8093 

3088 

57A1-4 

3835/103A 

57A21-7 

3452/108 

57A143-5 

3452/108 

57A250-14 

3054/196 

55-1029 

3004/102A 

56-8094 

3126 

57A1-5 

3835/103A 

57A21-8 

3444/123A 

57A143-7 

3452/108 

57A251-14 

3083/197 

55-1031 

3004/102A 

56-8095 

3709/110MP 

57A1-6 

3835/103A 

57A21-9 

3452/108 

57A143-8 

3452/108 

57A252-1 

3444/123A 

55-1032 

3835/103A 

56-8096 

3059/138A 

57A1-11 

3722/102 

57A21-10 

3452/108 

57A143-9 

3452/108 

57A253-14 

3444/123A 

55-1034 

3444/123A 

56-8097 

3311 

57A1-51 

3444/123A 

57A21-12 

3018 

57A143-10 

3452/108 

57A256-10 

3027/130 

55-1082 

3444/123A 

56-8098 

3466/159 

57A1-52 

3984/106 

57A21-13 

3018 

57A143-11 

. 3452/108 

57A258-8 

3466/159 

55-1083 

3466/159 

5 6-809 8 A 

3466/159 

57A1-75 

3444/123A 

57 A21-14 

3018 

57 A143-1 

3018 

57A259-10 

3627/5404 

55-1083A 

3466/159 

56-8098B 

3466/159 

57A1-76A 

3466/159 

57A21-15 

3452/108 

57A144-12 

3018 

57A261-10 

3040 

55-1084 

3024/128 

56-8098C 

3466/159 

57A1-78 

3835/103A 

57A21-16 

3039/316 

57A145-12 

3466/159 

57A263-11 

3710/238 

55-1085 

3466/159 

5 6-809 8 F 

3114/290 

57A1-119 

3717/121 

57A21-17 

3018 

57A145-12A 

3466/159 

57A265-4 

3122 

55-1085A 

3466/159 

56-8100 

3010 

57A1-123 

3444/123A 

57A21-18 

3019 

57 A146-12 

3452/108 

57A267-4 

3050/221 

55-152579 

3466/159 

5 6-8100A 

3010 

57A1-124 

3444/123A 

57A21-45 

3018 

57A147-12 

3466/159 

57A268-9 

3122 

55A01 QUASAR 3216/798 

56-81 COB 

3010 

57A2-4 

3004/102A 

57A22-1 

3642/179 

57A147-12A 

3466/159 

57A273-14 

3935/270 

55P2 

3006/160 

56-8100C 

3010 

57A2-15 

3004/102A 

57A22-2 

3642/179 

57A148-12 

3466/159 

57A277-14 

3083/197 

55P3 

3006/160 

56-8100D 

3010 

57A2-19 

3008 

57A24 

3716/161 

57A148-12A 

3114/290 

57A278-14 

3054/196 

55Z4 

3060/139A 

56-8101 

3087 

57A02-21 

3238/799 

57A24-1 

3444/123A 

57A149-12 

3112 

57A279-14 

3054/196 

56-1 

3087 

56-8196 

3124/289 

57A2-24 

3004/102A 

57A24-2 

3444/123A 

57A150-12 

3116 

57A280-14 

3024/128 

56-2 

3087 

56-8197 

3124/289 

57A2-27 

3444/123A 

57A24-3 

3444/123A 

57A151-6 

3452/108 

57A281-14 

3114/290 

56-3 

3087 

56-8198 

3311 

57A2-28 

3444/123A 

57A24-4 

3444/123A 

57A152-1 

3444/123A 

57A282-12 

3444/123A 

56-4 

3087 

56-8199 

3311 

57A2-59 

3444/123A 

57A27-1 

3444/123A 

57A152-2 

3444/123A 

57A283-11 

3122 

56-5 

3016 

56A1-1 

3157/703A 

57A2-62 

3444/123A 

57A27-2 

3452/108 

57A152-3 

3444/123A 

57A285-10 

3659/56006 

56-6 

3334/5071A 

56A3-1 

3072/712 

57A2-63 

3444/123A 

57A29 

3288/1003 

57A152-4 

3444/123A 

57A286-10 

3054/196 

56-8 

3087 

56A4-1 

3075/714 

57A2-64 

3444/123A 

57A29-1 

3288/1003 

57A152-5 

3444/123A 

57A295-8 

3232/191 

56-10 

3087 

56A5-1 

3076/715 

57A2-70 

3466/159 

57A29-2 

3101/706 

57A152-6 

3444/123A 

57A305-12 

3466/159 

56-11 

3087 

56A6-1 

3454/790 

57A2-70A . 

3466/159 

57A31-1 

3834/132 

57A152-7 

3444/123A 

5 7 A310-14 

3441/292 

56-15 

3032A 

56A7-1 

3045/225 

57A2-71 

3466/159 

57A31-4 

3112 

57A152-8 

3444/123A 

57A311-14 

3440/291 

56-16 

3056/135A 

56A9-1 

3236/748 

57A2-71A 

3466/159 

57A32-1 

3525/724 

57A152-9 

3444/123A 

57A312-11 

3201/171 

56-18 

3099/151A 

56A17-1 

3149/791 

57A2-73 

3444/123A 

57A32-2 

3288/1003 

57A152-10 

3444/123A 

57A313-11 

3710/238 

56-19 

3060/139A 

56A20-1 

3215/783 

57A2-85 

3444/123A 

57A32-10 

3161/722 

57A152-11 

3444/123A 

57A403-12 

3466/159 

56-20 

3087 

56A22-1 

3444/123A 

57A2-87 

3444/123A 

57A32-11 

3877/1075A 

57A152-12 

3452/108 

57A404-12 

3449/297 

56-24 

3100/519 

56A22-BL8 

3311 

57A2-97 

3444/123A 

57A32-19 

3281/1103 

57A153-1 

3444/123A 

57A405-12 

3450/298 

56-25 

3063/145A 

56A23-1 

3255/815 

57A2-101 

3444/123A 

57A32-22 

9014/720 

57A153-2 

3444/123A 

57A820-14 

3124/289 

56-26 

3087 

56A42-1 

3969/1116 

57A2-102 

3444/123A 

57A32-29 

3485/1142 

57A153-3 

3444/123A 

57B2-1 

3452/108 

56-27 

3100/519 

56A55 

9030/830 

57A2-103 

3444/123A 

57A32-32 

3160/801 

57A153-4 

3444/123A 

57B2-3 

3004/102A 

56-28 

3100/519 

56A55-1 

9030/830 

57A2-113 

3444/123A 

57A32-Z 

3101/706 

57A153-5 

3444/123A 

57B2-5 

3862/103 

56-29 

3099/151A 

56A65 

3832/1231 

57A2-116 

3444/123A 

57A101-4 

3452/108 

57A153-6 

3444/123A 

57B2-6 

3008 

56-31 

3059/138A 

56A65-1 

3832/1231 

57A2-126 

3444/123A 

57A102-4 

3716/161 

57A153-7 

3444/123A 

57B2-7 

3004/102A 

56-32 

3750/143A 

56A447 

3346/5096A 

57A2-153 

3444/123A 

57A103-4 

3716/161 

57A153-8 

3444/123A 

57B2-8 

3010 

56-35 

3444/123A 

56B22-1 

3444/123A 

57A2-192 

3444/123A 

57A104-1 

3040 

57A153-9 

3444/123A 

57B2-11 

3006/160 

56-36 

3751/5075A 

56C1-1 

3157/703A 

57A3-7 

3720/104MP 

57A104-2 

3040 

57A156-9 

3444/123A 

57B2-12 

3008 

56-44 

3056/135A 

56C3-1 

3072/712 

57A3-8 

3720/104MP 

57A104-3 

3040 

57A157 

3466/159 

57B2-13 

3006/160 

56-45 

3335/5079A 

56C4-1 

3075/714 

57A3-9 

3720/104MP 

57A104-4 

3040 

57A157-9 

3466/159 

57B2-14 

3006/160 

56-46 

3060/139A 

56C5-1 

3076/715 

57A3-10 

3720/104MP 

57A104-5 

3040 

57A157-9A 

3466/159 

57B2-15 

3004/102A 

56-47 

3064/146A 

56C6-1 

3454/790 

57A3-11 

3720/104MP 

57A104-6 

3040 

57A157-90 

3466/159 

57B2-17 

3008 

56-48 

3099/151A 

56C7-1 

3095/147A 

57A3-12 

3718/121MP 

57A104-7 

3040 

57A158-10 

3021/124 

57B2-18 

3008 

56-50 

3330/5066A 

56C9-1 

3236/748 

57A4-1 

3717/121 

57A104-8 

3040 

57A159-12 

3466/159 

57B2-19 

3008 

56-51 

3062/142A 

56D1-1 

3157/703A 

57A4-4 

3717/121 

57A104-8-6 

3024/128 

57A159-12A 

3466/159 

57B2-22 

3006/160 

56-52 

3017B/117 

56D3-1 

3072/712 

57A5 

3862/103 

57A105-12 

3444/123A 

57A160-1 

3452/108 

57B2-23 

3005 

56-52-1 

3004/102A 

56D4-1 

3075/714 

57A5-6 

3452/108 

57A106-12 

3466/159 

57A160-2 

3452/108 

57B2-24 

3123 

56-52-2 

3004/102A 

56D4/1 

3075/714 

57A5-7 

3452/108 

57A107-1 

3452/108 

57A160-3 

3452/108 

57B2-25 

3004/102A 

56-53 

3092/141A 

56D5-1 

3076/715 

57A5-8 

3452/108 

57A107-2 

3452/108 

57 A160-4 

3452/108 

57B2-27 

3444/123A 

56-55 

3338/5086A 

5606-1 

3454/790 

57A6(PNP) 

3722/102 

57A107-3 

3452/108 

57A160-8 

3132 

57B2-28 

3444/123A 

56-56 

3100/519 

56D8-1 

3072/712 

57A6-1 

3722/102 

57A107-4 

3452/108 

57A164-4 

3018 

57B2-47 

3131A/369 

56-57 

3062/142A 

56D9-1 

3236/748 

57A6-2 

3717/121 

57A107-5 

3452/108 

57A166-12 ' 

3444/123A 

57B2-57 

3024/128 

56-58 

3334/5071A 

56D17-1 

3149/791 

57A6-3 

3717/121 

57A107-6 

3452/108 

57A167-9 

3024/128 

57B2-58 

3131 A/369 

56-59 

3056/135A 

56D20-1 

3215/783 

57A6-4 

3444/123A 

57A107-8 

3452/108 

57A168-9 

3025/129 

57B2-59 

3444/123A 

56-62 

3060/139A 

56D23-1 

3255/815 

57A6-5 

3835/103A 

57A107-8-6 

3018 

57A169 

3722/102 

57B2-62 

3444/123A 

56-63 

3334/5071A 

56D55 

9030/830 

57A6-6 

3862/103 

57A108-1 

3984/106 

57A170 

3722/102 

57B2-63 

3444/123A 

56-66 

3338/5086A 

56D65 

3832/1231 

57A6-6A 

3721/100 

57A108-2 

3984/106 

57A172-8 

3103 A/396 

57B2-64 

3444/123A 

56-67 

3061/140A 

56L101 

3075/714 

57A6-6B 

3721/100 

57A108-3 

3984/106 

57A174-8 

3466/159 

57B2-70 

3466/159 

56-68 

3343/5092A 

56L102 

3076/715 

57A6-6C 

3721/100 

57A108-4 

3984/106 

57A175-12 

3466/159 

57B2-70A 

3466/159 

56-70 

3055/134A 

56L103 

3454/790 

57A6-8 

3717/121 

57A108-5 

3984/106 

57A177-12 

3018 

57B2-71 

3466/159 

56-71 

3334/5071A 

56P2 

3008 

57A6-9 

3444/123A 

57A108-6 

3984/106 

57A178-12 

3466/159 

57B2-71A 

3466/159 

56-72 

3338/5086A 

56P3 

3004/102A 

57A6-11 

3444/123A 

57A108-6-8 

3025/129 

57A179-4 

3246/229 

5 7 B 2-7 3 

3444/123A 

56-76 

3755/5084A 

56P4 

3008 

57A6-12 

3717/121 

57A108-6A 

3984/106 

57A180-4 

3246/229 

57B2-79 

3122 

56-79 

3755/5084A 

56Z6 

3382/5116A 

57A6-20 

3835/103A 

57A108-7 

3984/106 

57A181-12 

3444/123A 

57B2-84 

3131 A/369 

56-234 

3452/108 

56Z6A 

3382/5116A 

57A6-21 

3835/103A 

57A108-8 

3984/106 

57A182-12 

3444/123A 

57B2-85 

3444/123A 

56-4826 

3018 

57-1 

3017B/117 

57A6-22 

3722/102 

57A117-9 

3444/123A 

57A184-12 

3444/123A 

57B2-87 

3444/123A 

56-4827 

3124/289 

57-2 

3017B/117 

57A6-23 

3717/121 

57A118-12 

3444/123A 

57A185-12 

3466/159 

57B2-97 

3444/123A 

56-4829 

3122 

57-6 

3017B/117 

57A7-1 

3452/108 

57A119-2 

3716/161 

57A186-11 

3115/165 

57B2-101 

3444/123A 

56-4830 

3849/293 

57-0006 

3016 

57A7-2 

3452/108 

57A119-12 

3444/123A 

57A186-12 

3115/165 

57B2-102 

3444/123A 

56-4831 

3841/294 

57-12 

3017B/117 

57A7-3 

3452/108 

57A120-12 

3444/123A 

57A187-12 

3054/196 

57B2-103 

3444/123A 

56-4832 

3100/519 

57-13 

3017B/117 

57A7-4 

3452/108 

57A121-9 

3444/123A 

57A188-12 

3083/197 

57B2-113 

3444/123A 

56-4834 

3160/801 

57-15 

3017B/117 

57A7-5 

3452/108 

57A122-9A 

3466/159 

57A189 

3722/102 

57B2-116 

3444/123A 

56-4835 

3126 

57-17 

3017B/117 

57A7-6 

3452/108 

57A124-10 

3719/104 

57A189-8 

3466/159 

57B2-126 

3444/123A 

56-4836 

3463/601 

57-18 

3610/5980 

57A7-7 

3452/108 

57A125-9 

3444/123A 

57A191-12 

3444/123A 

57B2-153 

3444/123A 

56-4837 

3062/142A 

57-20 

3017B/117 

57A7-9 

3444/123A 

57A126 

3722/102 

57A192-10 

3021/124 

57B2-192 

3444/123A 

56-4886 

3087 

57-21 

3017B/117 

57A7-10 

3444/123A 

57A126-12 

3018 

57A193-11 

3201/171 

57B3-1 

3122 

56-5561 

3864/605 

57-22 

3017B/117 

57A7-15 

3444/123A 

57A127 

3747/157 

57A194-11 

3244 

57B3-2 

3122 

56-8086 

3018 

57-23 

3017B/117 

57A7-17 

3444/123A 

57A130-9A 

3466/159 

57A194-12 

3627/5404 

57B3-7 

3720/104MP 

56-8086A 

3018 

57-24 

3017B/117 

57A7-18 

3444/123A 

57A132-29 

3485/1142 

57A195-10 

3131 A/369 

57B3-8 

3720/104MP 

56-8086B 

3018 

57-27 

3016 

57A7-20 

3444/123A 

57A133-12 

3466/159 

57A196-10 

3027/130 

57B3-9 

3720/104MP 

56-8086C 

3018 

57-28 

3017B/117 

57A9-2 

3717/121 

57A134-12 

3452/108 

57A197-12 

3466/159 

57B3-10 

3720/104MP 

56-8086L 

3018 

57-31 

3017B/117 

57A10-1 

3452/108 

57A135-12 

3444/123A 

57A198-11 

3111 

57B3-11 

3720/104MP 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

57B3-12 

3718/121MP 

57B145-12 

3466/159 

57B253-14 

3444/123A 

57C122-9 

3025/129 

57M1-16 

3835/103A 

61-50351-3 

3122 

57B3-13 

3122 

57B145-12A 

3466/159 

57B258-8 

3466/159 

57C142-4 

3117 

57M1-18 

3835/103A 

61-59395 

3087 

57B4-1 

3009 

57B146-12 

3444/123A 

57B263-1 1 

3710/238 

57C148-12 

3025/129 

57M1-19 

3444/123A 

61-260039 

3008 

57B4-2 

3009 

57B147-12 

3466/159 

57B273-14 

3935/270 

57C148-12A 

3025/129 

57M1-20 

3444/123A 

61-260039A 

3008 

57B4-4 

3009 

57B147-12A 

3466/159 

57B274-14 

3936/271 

57C156-9 

3444/123A 

57M1-21 

3025/129 

61-309449 

3511 

57B6 

3004/102A 

57B148-1 

3025/129 

57B285-10 

3659/56006 

57C157-9 

3466/159 

57M1-21A 

3025/129 

61-309686 

3245/199 

57B13A-12 

3039/316 

57B148-2 

3025/129 

57B414-4 

3018 

57C157-90 

3466/159 

57M1-22 

3025/129 

61-309689 

3054/196 

57B21 

3452/108 

57B148-3 

3025/129 

57C5 

3862/103 

57C164-4 

3716/161 

57M1-22A 

3025/129 

61-309690 

3083/197 

57B21-2 

3452/108 

57B148-4 

3025/129 

57C5-1 

3006/160 

57D1-1 

3087 

57M1-23 

3444/123A 

61-503512-2 

3122 

57B21-3 

3452/108 

57B148-5 

3025/129 

57C5-2 

3006/160 

57D1-2 

3087 

57M1-24 

3444/123A 

61A001-10 

3461/1082 

57B21-4 

3452/108 

57B148-6 

3025/129 

57C5-3 

3006/160 

57D1-3 

3835/103A 

57M1-25 

3025/129 

61A001-11 

3485/1142 

57B21-5 

3452/108 

57B148-7 

3025/129 

57C5-4 

3006/160 

57D1-4 

3835/103A 

57M1-25A 

3025/129 

61A001-12 

3249/1052 

57B21-6 

3018 

57B148-8 

3025/129 

57C5-5 

3008 

57D1-5 

3835/103A 

57M1-26 

3444/U3A 

61A030-6 

3072/712 

57B21-7 

3018 

57B148-9 

3025/129 

57C5-6 

3452/108 

57D1-6 

3835/103A 

57M1-27 

3444/123A 

61B1C 

3215/783 

57B21-8 

3018 

57B148-10 

3025/129 

57C5-7 

3452/108 

5701-11 

3004/102A 

57M1-28 

3444/123A 

61B2Z 

3215/783 

57B21-9 

3018 

57B148-11 

3025/129 

57C5-8 

3452/108 

57D1-26 

3003 

57M1-29 

3444/123A 

61B003-1 

3006/160 

57B21-10 

3018 

57B148-12 

3025/129 

57G5-9 

3007 

57D1-27 

3003 

57M1-30 

3444/123A 

61B004-1 

3004/102A 

57B21-12 

3452/108 

57B148-12A 

3025/129 

57C5-10 

3007 

57D1-42 

3003 

57M1-31 

3444/123A 

61B005-1 

3004/102A 

57B21-12A 

3018 

57B149-12 

3116 

57C6-1 

3004/102A 

5701-43 

3004/102A 

57M1-32 

3444/123A 

61B006-1 

3004/102A 

57B21-13 

3452/108 

57B150-12 

3116 

57C6-2 

3009 

57D1-44 

3004/102A 

57M1-33 

3024/128 

61B007-2 

3039/316 

57B21-13A 

3018 

57B151-6 

3452/108 

57C6-3 

3009 

57D1-51 

3444/123A 

57M1-34 

3024/128 

61B009-1 

3004/102A 

57B21-14 

3452/108 

57B152-1 

3444/123A 

57C6-4 

3444/123A 

57D1-52 

3118 

57M2-1 

3835/103A 

61 BO015-1 

3123 

57B21-14A 

3018 

57B152-2 

3444/123A 

57C6-5 

3010 

57D1-54 

3087 

57M2-2 

3835/103A 

61 B015-1 

3004/102A 

57B21-15 

3452/108 

57B152-3 

3444/123A 

57C6-6 

3862/103 

5701-55 

3122 

57M2-6 

3835/103A 

61 B016-1 

3123 

57B21-16 

3452/108 

57B152-4 

3444/123A 

57C6-6A 

3005 

57D1-56 

3004/102A 

57M2-7 

3024/128 

61 B017-1 

3004/102A 

57B21-16A 

3039/316 

57B152-5 

3444/123A 

57C6-6B 

3005 

57D1-62 

3087 

57M2-9 

3835/103A 

61 B018-1 

3123 

57B21-17 

3039/316 

57B152-6 

3444/123A 

57C6-6C 

3005 

57D1-65 

3089/112 

57M2-10 

3025/129 

61 B019-1 

3004/102A 

57B21-17A 

3039/316 

57B152-7 

3444/123A 

57C6-7 

3124/289 

57D1-70 

3004/102A 

57M2-10A 

3025/129 

61B020-1 

3004/102A 

57B21-18 

3452/108 

57B152-8 

3444/123A 

57C6-8 

3009 

57D1-75 

3444/123A 

57M2-11 

3024/128 

61B021-1 

3004/102A 

57B21-18A 

3039/316 

57B152-9 

3444/123A 

57C6-9 

3444/123A 

57D1-76 

3466/159 

57M2-14 

3024/128 

61B022-2 

3004/102A 

57B101-4 

3452/108 

57B152-10 

3444/123A 

57C6-10 

3021/124 

57D1-76A 

3466/159 

57M2-15 

3025/129 

61B022-3 

3004/102A 

57B102-4 

3018 

57B152-11 

3444/123A 

57C6-11 

3444/123A 

57D1-78 

3835/103A 

57M2-15A 

3025/129 

61B023-1 

3004/102A 

57B103-4 

3018 

57B152-12 

3452/108 

57C6-12 

3009 

57D1-80 

3005 

57M2-16 

3045/225 

61B026-1 

3005 

57B104-8 

3045/225 

57B153-1 

3444/123A 

57C6-14 

3021/124 

57D1-81 

3008 

57M2-17 

3045/225 

61B027-1 

3004/102A 

57B105-12 

3444/123A 

57B153-2 

3444/123A 

57C6-15 

3025/129 

57D1-84 

3005 

57M2-18 

3024/128 

61B1007-1 

3452/108 

57B106-12 

3466/159 

57B153-3 

3444/123A 

57C6-16 

3006/160 

57D1-85 

3008 

57M3-1 

3027/130 

61B1007-2 

3452/108 

57B106-12A 

3114/290 

57B153-4 

3444/123A 

57C6-17 

3124/289 

57D1-86 

3008 

57M3-1A 

3027/130 

61C001-1 

3124/289 

57B107-8 

3444/123A 

57B153-5 

3444/123A 

57C6-18 

3122 

57D1-87 

3008 

57M3-3 

3024/128 

61 CO01-2 

3743/1123 

57B108-6 

3466/159 

57B153-6 

3444/123A 

57C6-19 

3124/289 

57D1-88 

3007 

57M3-4 

3027/130 

61 CO01-4 

3920/1263 

57B108-6A 

3466/159 

57B153-7 

3444/123A 

57C6-20 

3835/103A 

57D1-89 

3007 

57M3-4A 

3027/130 

61 CO01-30 

9018 

57B109-9 

3024/128 

57B153-8 

3444/123A 

57C6-21 

3010 

57D1-96 

3006/160 

57M3-6 

3027/130 

61C001-31 

3072/712 

57B110-9 

3025/129 

57B153-9 

3444/123A 

57C6-22 

3004/102A 

57D1-97 

3008 

57M3-6A 

3027/130 

61C002-1 

3004/102A 

57B112-9 

3025/129 

57B155-10 

3131 A/369 

57C6-23 

3009 

57 D1 -105 

3004/102A 

57M3-7 

3009 

61C003-1 

3004/102A 

57B112-9A 

3025/129 

57B156-9 

3444/123A 

57C6-24 

3021/124 

57D1-107 

3006/160 

57M3-8 

3009 

61C004-1 

3024/128 

57B113-9 

3024/128 

57B157-9 

3466/159 

57C6-25 

3004/102A 

5701-111 

3004/102A 

57M3-9N 

3839/155 

61C005-1 

3009 

57B114-9 

3025/129 

57B157-9A 

3466/159 

57C6-26 

3025/129 

57D1-114 

3006/160 

57M3-9P 

3198/131 

61C66-1 

3868/DIV-1 

57B114-9A 

3025/129 

57B158-1 

3021/124 

57C6-26A 

3025/129 

57D1-119 

3009 

57M3-10N 

3839/155 

61C66-2 

3868/DIV-1 

57B115-9 

3025/129 

57B158-2 

3021/124 

57C6-27 

3124/289 

57D1-120 

3004/102A 

57M3-11 

3839/155 

61C66-3 

3868/DIV-1 

57B115-9A 

3025/129 

57B158-3 

3021/124 

57C6-28 

3122 

5701-121 

3004/102A 

57P1 

3004/102A 

61C66-4 

3868/DIV-1 

57B116-9 

3025/129 

57B158-4 

3021/124 

57C6-29 

3124/289 

57D1-122 

3045/225 

57S4-2 

3717/121 

61C66-5 

3868/DIV-1 

57B116-9A 

3025/129 

57B158-5 

3021/124 

57C6-30 

3124/289 

5701-123 

3444/123A 

57S-06 

9021/5070A 

61C66-6 

3868/DIV-1 

57B117-9 

3444/123A 

57B158-6 

3021/124 

57C6-31 

3025/129 

5701-124 

3444/123A 

57X11 

3108/505 

61C66-7 

3868/DIV-1 

57B118-12 

3444/123A 

57B158-7 

3021/124 

57C6-31A 

3025/129 

57D3-6 

3004/102A 

58-1 

3124/289 

61C66-8 

3868/DI V-1 

57B119-2 

3716/161 

57B158-8 

3021/124 

57C6-32 

3124/289 

5704-1 

3009 

58-1(TRUETONE) 3444/123A 

61C66-9 

3868/DIV-1 

57B119-12 

3444/123A 

57B158-9 

3021/124 

57C6-33 

3025/129 

57D4-2 

3009 

58B2-14 

3006/160 

61C66-10 

3868/DI V-1 

57B120-12 

3444/123A 

57B158-10 

3021/124 

57C6-33A 

3025/129 

57D5-1 

3006/160 

58GI 

3311 

61D189-1 

3111 

57B121-9 

3466/159 

57B159-12 

3466/159 

57C7-1 

3452/108 

5705-2 

3006/160 

58T 

3116 

61E01 

3751/5075A 

57B122-9 

3466/159 

57B159-12A 

3466/159 

57C7-2 

3452/108 

57D5-4 

3006/160 

59E001-1 

3100/519 

61E02 

3788/5022A 

57B122-9A 

3466/159 

57B160-1 

3452/108 

57C7-3 

3452/108 

57D6-4 

3444/123A 

59T 

3116 

61E03 

3330/5066A 

57B123-10 

3131 A/369 

57B160-2 

3452/108 

57C7-4 

3452/108 

57D6-10 

3021/124 

59Z6 

3386/5120A 

61E04 

3344/5093A 

57B124-10 

3009 

57B160-3 

3452/108 

57C7-5 

3452/108 

57D6-12 

3009 

59Z6A 

3386/5120A 

61E06 

3346/5096A 

57B125-9 

3444/123A 

57B160-4 

3452/108 

57C7-6 

3452/108 

57D6-19 

3124/289 

60-0002 

3506/5642 

61E07 

3751/5075A 

57B126-12 

3444/123A 

57B160-5 

3452/108 

57C7-7 

3452/108 

57D9-1 

3009 

60-9 

3175 

61E09 

3342/5090A 

57B128-9 

3024/128 

57B160-6 

3452/108 

57C7-8 

3452/108 

57D9-2 

3009 

60-000137 

3510 

61E10 

3776/5010A 

57B129-9 

3444/123A 

57B160-7 

3452/108 

57C7-9 

3444/123A 

57D14-1 

3444/123A 

60-7248 

3835/103A 

61E11 

3753/5082A 

57B130-9 

3466/159 

5 7B160-8 

3452/108 

57C7-10 

3444/123A 

57014-2 

3444/123A 

60AS 

3017B/117 

61E13 

3332/5068A 

57B130-9A 

3466/159 

57B163-12 

3025/129 

57C7-15 

3444/123A 

57D14-3 

3444/123A 

60C 

3016 

61E14 

3346/5096A 

57B131-10 

3893/152 

57B163-12A 

3025/129 

57C7-17 

3444/123A 

57D19 

3466/159 

60 D 

3017B/117 

61E15 

3784/5018A 

57B132-10 

3025/129 

57B164-4 

3018 

57C7-18 

3444/123A 

57D19-1 

3466/159 

60DE10 

3033 

61E16 

3345/5095A 

57B133-12 

3466/159 

57B166-12 

3452/108 

57C7-20 

3444/123A 

57D19-2 

3466/159 

60F1 

7042/5842 

61E17 

3767/5001A 

57B134-12 

3452/108 

57B167-9 

3024/128 

57C9-2 

3009 

57D19-3 

3466/159 

60H 

3017B/117 

61E18 

3793/5027A 

57B135-12 

3118 

57B168-9 

3025/129 

57C10-1 

3452/108 

57D19-10 

3466/159 

60H3P 

3017B/117 

61E19 

3331/5067A 

57B136-1 

3044/154 

57B169-12 

3834/132 

57C10-2 

3452/108 

57D19-20 

3466/159 

60HF5 

7220/6020 

61E21 

3395/5129A 

57B136-2 

3044/154 

57B170-9 

3024/128 

57C11-1 

3444/123A 

57D19-30 

3466/159 

60HF15 

7226/6026 

61E22 

3795/5029A 

5 7B136-3 

3044/154 

5 7 B171 -9 

3025/129 

57C12-1 

3045/225 

57D24 

3716/161 

60HF20 

7226/6026 

61E23 

3776/5010A 

57B136-4 

3044/154 

57B175-9 

3025/129 

57C12-2 

3044/154 

57D24-1 

3452/108 

60HF35 

7234/6034 

61E24 

3794/5028A 

57B136-5 

3044/154 

57B175-9A 

3027/130 

57C12-4 

3024/128 

57D24-2 

3452/108 

60HF40 

7234/6034 

61E25 

3780/5014A 

57B136-6 

3044/154 

57B175-12 

3466/159 

57C12-5 

3131 A/369 

57D24-3 

3452/108 

60HF60 

7240/6040 

61E26 

3797/5031A 

57B136-7 

3044/154 

57B178-12 

3466/159 

57C14-1 

3024/128 

57068 

3004/102A 

60J1 

3848/5806 

61E27 

3778/5012A 

57B136-8 

3044/154 

57B181-12 

3275/194 

57C14-2 

3024/128 

57D107-8 

3452/108 

60 J 2 

3017B/117 

61E28 

3407/5141A 

57B136-9 

3044/154 

57B182-12 

3444/123A 

57C14-3 

3024/128 

57D126 

3004/102A 

60JH3 

7264/6064 

61E31 

3788/5022A 

578136-10 

3044/154 

57B184-12 

3444/123A 

57C15-1 

3444/123A 

570127 

3004/102A 

60L20 

3925/525 

61E32 

3782/5016A 

57B136-11 

3044/154 

57B185-12 

3466/159 

57C15-2 

3444/123A 

57D130 

3007 

60LA 

3051/156 

61E33 

3793/5027A 

57B136-12 

3444/123A 

57B186-11 

3710/238 

57C15-3 

3444/123A 

570131 

3007 

60M 

3017B/117 

61E34 

3383/5117A 

57B137-12 

3466/159 

57B188-12 

3441/292 

57C15-4 

3444/123A 

57D132 

3007 

60P19009 

3438 

61E35 

3403/5137A 

57B137-12A 

3466/159 

57 B189-8 

3466/159 

57C15-5 

3466/159 

570136-12 

3444/123A 

60P22204 

3232/191 

61E37 

3752/5077A 

57B138-4 

3444/123A 

57B191-12 

3444/123A 

57C15-50 

3466/159 

57D143 

3004/102A 

60S 5 

7042/5842 

61E39 

3401/5135A 

57B139-4 

3039/316 

57B193-11 

3232/191 

57C16 

3006/160 

57D156 

3004/102A 

60T4 

3950/5400 

61E40 

3776/5010A 

57B140-12 

3444/123A 

57B194-11 

3444/123A 

57C16-1 

3444/123A 

57D159-12 

3025/129 

61-746 

3444/123A 

61E42 

3334/5071A 

57B141-1 

3452/108 

57B195-10 

3021/124 

57C19-1 

3466/159 | 

57D168 

3006/160 

61-747 

3024/128 

61E43 

3772/5006A 

57B141-2 

3452/108 

57B197-12 

3114/290 

57C19-1A 

3466/159 

57D169 

3004/102A 

61-751 

3444/123A 

61E44 

3381/5115A 

57B141-3 

3452/108 

57B198-11 

3115/165 

57C20-1 

3452/108 

57D170 

3004/102A 

61-754 

3444/123A 

61J001-1 

3444/123A 

57 B141-4 

3018 

57B199-11 

3115/165 

57C22-1 

3642/179 

57D180 

3005 

61-755 

3444/123A 

61J2 

3017B/117 

57B142-1 

3452/108 

57B200-12 

3444/123A 

57C22-2 

3642/179 

57D184 

3005 

61-782 

3009 

61J002-1 

3444/123A 

57B142-2 

3452/108 

57B201-14 

3114/290 

57C23-1 

3025/129 

57D186 

3007 

61-813 

3024/128 

61J003-1 

3444/123A 

57B142-3 

3452/108 

57B202-13 

3444/123A 

57C23-2 

3025/129 

5 7 D18 7 

3006/160 

61-814 

3444/123A 

61J004-1 

3004/102A 

57B142-4 

3018 

57B203-14 

3245/199 

57C23-3 

3025/129 

570188 

3004/102A 

61-815 

3444/123A 

61K001-10 

3160/801 

57B143-1 

3452/108 

57B205-14 

3054/196 

57C24-1 

3444/123A 

57D189 

3004/102A 

61-1320 

3017B/117 

61K001-13 

3468/1185 

57B143-2 

3452/108 

57B206-14 

3083/197 

57C24-2 

3444/123A 

57D1127 

3004/102A 

61-1400 

3444/123A 

61 LO01 -3 

3704/1213 

57B143-3 

3452/108 

57B207-8 

3044/154 

57C24-3 

3444/123A 

57D1143 

3004/102A 

61-1401 

3444/123A 

61P1 

3006/160 

57B143-4 

3452/108 

57B211-8 

3104A 

57C24-4 

3444/123A 

57DG-23 

3014 

61-1402 

3444/123A 

61P10 

3006/160 

57B143-5 

3452/108 

57B213-11 

3027/130 

57C27-1 

3444/123A 

57DG-32 

3717/121 

61-1403 

3444/123A 

61T4 

3638/5402 

57B143-6 

3452/108 

57B216-12 

3466/159 

57C27-2 

3998/506 

57L2-2 

3444/123A 

61-1404 

3444/123A 

61Z6 

3388/5122A 

57B143-7 

3452/108 

57B235-12 

3466/159 

57C28 

3023/704 

57L3-1 

3444/123A 

61-1763 

3444/123A 

61Z6A 

3388/5122A 

57 B143-8 

3452/108 

57B236-11 

3103A/396 

57C29 

3101/706 

57L3-4 

3444/123A 

61-1906 

3198/131 

61/1053-1 

3054/196 

57B143-9 

3452/108 

57B243-10 

3627/5404 

57C29-1 

3101/706 

57L5-1 

3009 

61-7728 

3016 

62-7567 

3444/123A 

57B143-10 

3452/108 

57B244-14 

3054/196 

57C29-2 

3101/706 

57M1-13 

3025/129 

61-8968 

3109/119 

62-10234 

3087 

57B143-11 

3452/108 

57B249-4 

3132 

57C109-9 

3024/128 

57M1-13A 

3025/129 

61-8969 

3066/118 

62-10655 

3087 

57B143-12 

3444/123A 

57B250-14 

3054/196 

57C110-9 

3025/129 

57M1-14 

3444/123A 

61-8969M 

3066/118 

62-12034 

3087 

57B144-12 

3444/123A 

57B251-14 

3083/197 

57C121-9 

3444/123A 

57M1-15 

3444/123A 

61-5035M 

3024/128 

62-13259 

3835/103A 


22 ! 





62-13477—66-36 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced - 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

62-13477 

3017B/117 

63-8824 

3017B/117 

63-12751 

3444/123A 

65-1A19 

3006/160 

65A11 

3007 

65P206 

3016 

62-15318 

3087 

63-8955 

3087 

63-12752 

3444/123A 

65-1A21 

3006/160 

65A12 

3007 

65P284 

3016 

62-15483 

3017B/117 

63-8970 

3871/DIV-4 

63-12753 

3444/123A 

65-1A82 

3006/160 

65A13 

3007 

65P297 

3016 

62-16711 

3017B/117 

63-8971 

3871/DIV-4 

63-12754 

3087 

65-2 

3010 

65A13P 

3007 

65P11120 

3466/159 

62-16712 

3119/113 

63-8972 

3871/DIV-4 

63-12755 

3087 

65-2 A 4-7B 

3010 

65A14 

3007 

65T1 

3123 

62-16769 

3087 

63-8973 

3871/DIV-4 

63-12756 

3087 

65-2-10-12 

3835/103A 

65A14-7 

3007 

66-1 

3003 

62-16841 

3087 

63-8974 

3871/DIV-4 

63-12757 

3087 

65-2-70 

3010 

65A15 

3007 

66-1 A 4-7B 

3003 

62-16905 

3444/123A 

63-8975 

3871/DIV-4 

63-12874 

3444/123A 

65-2-70-12 

3010 

65A15L 

3007 

66-1-70 

3003 

62-16919 

3131 A/369 

63-8976 

3871/DIV-4 

63-12875 

3444/123A 

65-2-70-12-7 

3010 

65A16 

3007 

66-1-70-12 

3003 

62-17232 

3089/112 

63-9012-01 

3871/DIV-4 

63-12877 

3444/123A 

65-2A0 

3010 

65A16-3 

3007 

66-1-70-12-7 

3003 

62-17550 

3444/123A 

63-9012-02 

3871/DIV-4 

63-12878 

3444/123A 

65-2A 

3010 

65A17 

3007 

66-1 AO 

3003 

62-18135 

3017B/117 

63-9012-03, 

3871/DIV-4 

63-12879 

3444/123A 

65-2AOR 

3010 

65A17-1 

3007 

66-1A 

3003 

62-18337 

3119/113 

63-9337 

3444/123A 

63-12933 

3444/123A 

65-2A1 

3010 

65A18 

3007 

66-1A0R 

3003 

62-18415 

3005 

63-9338 

3444/123A 

63-12940 

3444/123A 

65-2A2 

3010 

65A19 

3007 

66-1A1 

3003 

62-18416 

3005 

63-9339 

3444/123A 

63-12941 

3444/123A 

65-2A3 

3010 

65A19G 

3007 

66-1A2 

3003 

62-18417 

3005 

63-9340 

3835/103A 

63-12942 

3444/123A 

65-2A3P 

3010 

65A-70 

3007 

66-1 A3 

3003 

62-18423 

3005 

63-9341 

3444/123A 

63-12943 

3444/123A 

65-2A4 

3010 

65A-70-12 

3007 

66-1A3P 

3003 

62-18424 

3005 

63-9516 

3444/123A 

63-12944 

3122 

65-2A4-7 

3010 

65A-70-12-7 

3007 

66-1A4 

3003 

62-18425 

3444/123A 

63-9518 

3444/123A 

63-12946 

3444/123A 

65-2A4-7B 

3835/103A 

65A119 

3007 

66-1A4-7 

3003 

62-18427 

3009 

63-9523 

3087 

63-12948 

3444/123A 

65-2A5 

3010 

65A121 

3007 

66-1A5 

3003 

62-18428 

3717/121 

63-9829 

3444/123A 

63-12949 

3444/123A 

65-2A5L 

3010 

65A182 

3007 

66-1A5L 

3003 

62-18429 

3642/179 

63-9830 

3444/123A 

63-12950 

3444/123A 

65-2A6 

3010 

65B0 

3008 

66-1A6 

3003 

62-18431 

3017B/117 

63-9831 

3444/123A 

63-12951 

3444/123A 

65-2A6-1 

’ 3010 

65B 

3008 

66-1A6-3 

3003 

62-18434 

3017B/117 

63-9832 

3444/123A 

63-12952 

3444/123A 

65-2A7 

3010 

65B1 

3114/290 

66-1A7 

3003 

62-18435 

3017B/117 

63-9833 

3444/123A 

63-12953 

3444/123A 

65-2A7-1 

3010 

65B 1 4-7 B 

3008 

66-1A7-1 

3003 

62-18436 

3017B/117 

63-9847 

3444/123A 

63-12989 

3024/128 

65-2A8 

3010 

65B2 

3008 

66-1A8 

3003 

62-18438 

3017B/117 

63-9893 

3870/DIV-3 

63-12990 

3024/128 

65-2A9 

3010 

65B3 

3008 

66-1A9 

3003 

62-18641 

3444/123A 

63-9894 

3870/DIV-3 

63-13080 

3087 

65-2A9G 

3010 

65B4 

3008 

66-1A9G 

3003 

62-18642 

3444/123A 

63-9895 

3870/DIV-3 

63-13214 

3024/128 

65-2A19 

3010 

65B5 

3008 

66-1A19 

3003 

62-18643 

3444/123A 

63-9896 

3870/DIV-3 

63-13215 

3024/128 

65-2A21 

3010 

65B6 

3008 

66-1A21 

3003 

62-18782 

3100/519 

63-9897 

3870/DIV-3 

63-13216 

3438 

65-2A82 

3010 

65B7 

3008 

66-1A82 

3003 

62-18828 

3444/123A 

63-9898 

3870/DIV-3 

63-13322 

3466/159 

65-2A/R 

3835/103A 

65B8 

3008 

66-2 

3004/102A 

62-19115 

3017B/117 

63-9898-02 

3870/DIV-3 

63-13322A 

3466/159 

65-4 

3861/101 

65B9 

3008 

66-2 A 4-7 B 

3004/102A 

62-19260 

3089/112 

63-9942 

3062/142A 

63-13419 

3444/123A 

65-4 A 4-7B 

3011 

65B10 

3008 

66-2-70 

3004/102A 

62-19280 

3444/123A 

63-10064 

3017B/117 

63-13438 

3444/123A 

65-4-70 

3861/101 

65B10R 

3008 

66-2-70-12 

3004/102A 

62-19452 

3466/159 

63-10188 

3122 

63-13440 

3444/123A 

65-4-70-12 

3861/101 

65B11 

3008 

66-2-70-12-7 

3004/102A 

62-19516 

3444/123A 

63-10200 

3005 

63-13441 

3444/123A 

65-4-70-12-7 

3861/101 

65B12 

3008 

66-2A0 

3004/102A 

62-19548 

3444/123A 

63-10377 

3444/123A 

63-13864 

3444/123A 

65-4A 

3861/101 

65B13 

3008 

66-2A 

3004/102A 

62-19581 

3039/316 

63-10378 

3009 

63-13926 

3448 

65-4A0 

3011 

65B13P 

3008 

66-2A0R 

3004/102A 

62-19734 

3119/113 

63-10383 

3835/103A 

63-13927 

3444/123A 

65-4A0R 

3011 

65B14 

3008 

66-2A1 

3004/102A 

62-19749 

3017B/117 

63-10708 

3444/123A 

63-14032 

3444/123A 

65-4A1 

3861/101 

65B14-7 

3008 

66-2A2 

3004/102A 

62-19814 

3017B/117 

63-10709 

3017B/117 

63-14051 

3444/123A 

65-4A2 

3861/101 

65B15 

3008 

66-2A3 

3004/102A 

62-19837 

3444/123A 

63-10725 

3444/123A 

63-14052 

3444/123A 

65-4A3 

3861/101 

65B15L 

3008 

66-2A3P 

3004/102A 

62-19838 

3444/123A 

63-10732 

3444/123A 

63-14057 

3444/123A 

65-4A3P 

3861/101 

65B16 

3008 

66-2A4 

3004/102A 

62-19846 

3087 

63-10733 

3444/123A 

63-15345 

3159/718 

65-4A4 

3861/101 

65B16-2 

3008 

66-2A4-7 

3004/102A 

62-20154 

3466/159 

63-10734 

3444/123A 

63-15483 

3017B/117 

65-4A4-7 

3861/101 

65B17 

3008 

66-2A5 

3004/102A 

62-20154A 

3466/159 

63-10735 

3444/123A 

63-18416 

3005 

65-4A4-7B 

3861/101 

65B17-1 

3008 

66-2A5L 

3004/102A 

62-20155 

3444/123A 

63-10736 

3444/123A 

63-18426 

3045/225 

65-4A5 

3861/101 

65B18 

3008 

66-2A6 

3004/102A 

62-20223 

3100/519 

63-10737 

3444/123A 

63-18427 

3009 

65-4A5L 

3861/101 

65B19 

3008 

66-2A6-4 

3004/102A 

62-20240 

3444/123A 

63-10739 

3087 

63-18643 

3444/123A 

65-4A6 

3861/101 

65B19G 

3008 

66-2A7 

3004/102A 

62-20241 

3444/123A 

63-10860 

3444/123A 

63-19173 

3999/173BP 

65-4A6-2 

3011 

65B-70 

3008 

66-2A7-1 

3004/102A 

62-20242 

3444/123A 

63-11025 

3444/123A 

63-19280 

3444/123A 

65-4A7 

3861/101 

65B-70-12 

3008 

66-2A8 

3004/102A 

62-20243 

3444/123A 

63-11074 

3087 

63-19282 

3444/123A 

65-4A7-1 

3861/101 

65B-70-12-7 

- 3008 

66-2A9 

3004/102A 

62-20244 

3466/159 

63-11143 

3444/123A 

63-22724 

3087 

65-4A8 

3861/101 

65B119 

3008 

66-2A9G 

3004/102A 

62-20244A 

3466/159 

63-11148 

3647/167 

63-25342 (MP) 

3709/110MP 

65-4A9 

3861/101 

65B121 

3008 

66-2A19 

3004/102A 

62-20319 

3100/519 

63-11289 

3444/123A 

63-25933 

3087 

65-4A9G 

3861/101 

65B182 

3008 

66-2A21 

3004/102A 

62-20360 

3444/123A 

63-1 1291 

3017B/117 

63-25946 

3005 

65-4A19 

3861/101 

65C0 

3009 

66-2A82 

3004/102A 

62-20437 

3100/519 

63-11468 

3444/123A 

63-26382 

3087 

65-4A21 

3861/101 

65C 

3466/159 

66-3 

3004/102A 

62-20597 

3100/519 

63-1 1469 

3444/123A 

63-26597 

3017B/117 

65-4A82 

3861/101 

65C1 

3466/159 

66-3 A 4-7B 

3004/102A 

62-20643 

3063/145A 

63-1 1470 

3444/123A 

63-26849 

3005 

65-4AO 

3861/101 

65C 1 4-7 B 

3009 

66-3-70 

3004/102A 

62-21496 

3444/123A 

63-1 1471 

3444/123A 

63-26859 

3721/100 

65-4AOR 

3861/101 

65C2 

3009 

66-3-70-12 

3004/102A 

62-21573 

3353/5103A 

63-11472 

3444/123A 

63-27278 

3005 

65-10 

3006/160 

65C3 

3009 

66-3-70-12-7 

3004/102A 

62-21574 

3752/5077A 

63-1 1585 

3721/100 

63-27279 

3005 

65-11 

3006/160 

65C4 

3009 

66-3A 

3004/102A 

62-22038 

3444/123A 

63-1 1660 

3444/123A 

63-27280 

3005 

65-12 

3006/160 

65C5 

3009 

66-3A0 

3004/102A 

62-22039 

3444/123A 

63-1 1757 

3444/123A 

63-27367 

3005 

65-13 

3006/160 

65C 6 

3717/121 

66-3A0R 

3004/102A 

62-22250 

3444/123A 

63-11758 

3444/123A 

63-27622 

3017B/117 

65-14 

3006/160 

65C6 

3009 

66-3A1 

3004/102A 

62-22251 

3444/123A 

63-11759 

3444/123A 

63-28250 

3087 

65-15 

3006/160 

65C7 

3009 

66-3A2 

3004/102A 

62-22529 

3984/106 

63-11762 

3033 

63-28888 

3087 

65-16 

3006/160 

65C8 

3009 

66-3A3 

3004/102A 

62-26597 

3100/519 

63-1 1825 

3122 

63-29451 

3009 

65-17 

3006/160 

65C9 

3009 

66-3A3P 

3004/102A 

62A01 

3017B/117 

63-11831 

3444/123A 

63-29459 

3009 

65-18 

3006/160 

65C9 

3717/121 

66-3A4 

3004/102A 

62A02 

3031A 

63-11832 

3444/123A 

63-29461 

3444/123A 

65-19 

3006/160 

65C10 

3009 

66-3A4-7 

3004/102A 

62A04 

3017B/117 

63-11833 

3444/123A 

63-29662 

3005 

65-20 

3010 

65C10R 

3009 

66-3A5 

3004/102A 

62A05 

3017B/117 

63-11878 

3131 A/369 

63-29663 

3005 

65-21 

3010 

65C11 

3009 

66-3A5L 

3004/102A 

62A11868 

3444/123A 

63-11879 

3087 

63-29664 

3005 

65-22 

3010 

65C12 

3009 

66-3A6 

3004/102A 

62A11871 

3466/159 

63-1 1881 

3017B/117 

63-29863 

, 3005 

65-23 

3010 

65C13 

3009 

66-3A6C 

3004/102A 

62B046-1 

3054/196 

63-11916 

3444/123A 

63-29962 

3721/100 

65-24 

3010 

65C13P 

3009 

66-3A7 

3004/102A 

62B046-2 

3054/196 

63-1 1934 

3444/123A 

63-250128-2 

3089/112 

65-25 

3010 

65C14 

3009 

66-3A7-1 

3004/102A 

62B046-3 

3893/152 

63-11935 

3444/123A 

63J2 

3016 

65-26 

3010 

65C14-7 

3009 

66-3A8 

3004/102A 

62B046-4 

3054/196 

63-11937 

3444/123A 

63N1 

3439/163A 

65-27 

3010 

65C14-7B 

3717/121 

66-3A9 

3004/102A 

62J2 

3016 

63-1 1938 

3131 A/369 

63N50 

3012/105 

65-28 

3010 

65C15 

3009 

66-3A9G 

3004/102A 

62T4 

3638/5402 

63-1 1957 

3017B/117 

63P3 

3004/102A 

65-29 

3010 

65C15L 

3009 

66-3A19 

3004/102A 

62Z6 

3390/5124A 

63-11989 

3024/128 

64A-1 A 5L 

3009 

65-40 

3861/101 

65C16 

3009 

66-3A21 

3004/102A 

62Z6A 

3390/5124A 

63-1 1991 

3027/130 

64C9 

3065/222 

65-41 

3861/101 

65C16-4 

3009 

66-3A82 

3004/102A 

63-284-572 

3319 

63-11991A 

3027/130 

64J2 

3016 

65-42 

3861/101 

65C17 

3009 

66-10 

3003 

63-2780 

3721/100 

63-12003 

3444/123A 

64N1 

3438 

65-43 

3861/101 

65C17-1 

3009 

66-11 

3003 

63-5058 

3355/5105A 

63-12004 

3444/123A 

64T1 

3005 

65-44 

3861/101 

65C18 

3009 

66-12 

3003 

63-7421 

3444/123A 

63-12062 

3444/123A 

65 

3016 

65-45 

3861/101 

65C19 

3009 

66-13 

3003 

63-7433 

3017B/117 

63-12110 

3334/5071A 

65-1 

3444/123A 

65-46 

3861/101 

65C19G 

3009 

66-14 

3003 

63-7547 

3005 

63-12154 

3466/159 

65-1 A 4-7B 

3006/160 

65-47 

3861/101 

65C-70 

3009 

66-15 

3003 

63-7549 

3835/103A 

63-12154A 

3466/159 

65-1-70 

3006/160 

65-48 

3861/101 

65C-70-12 

3009 

66-16 

3003 

63-7565 

3835/103A 

63-12156 

3466/159 

65-1-70-12 

3006/160 

65-49 

3861/101 

65C-70-12-7 

3009 

66-17 

3003 

63-7567 

3444/123A 

63-12156A 

3466/159 

65-1-70-12-7 

3006/160 

65-80001 

3086/226MP 

65C119 

3009 

66-18 

3003 

63-7670 

3444/123A 

63-12157 

3466/159 

65-1A 

3006/160 

65-085004 

3062/142A 

65C121 

3009 

66-19 

3003 

63-8381 

3087 

63-12157A 

3466/159 

65-1A0 

3006/160 

65-085010 

3087 

65C182 

3009 

66-20 

3004/102A 

63-8473 

3835/103A 

63-12158 

3087 

65-1A0R 

3006/160 

65-085012 

3087 

65D 

3466/159 

66-21 

3004/102A 

63-8555 

3444/123A 

63-12272 

3444/123A 

65-1A1 

3006/160 

65-085013 

3031A 

65D1 

3466/159 

66-22 

3004/102A 

63-8590 

3717/121 

63-12273 

3438 

65-1A2 

3006/160 

65A0 

3007 

65E 

3466/159 

66-23 

3004/102A 

63-8676 

3871/DIV-4 

63-12287 

3647/167 

65-1 A3 

3006/160 

65A 

3466/159 

65E1 

3466/159 

66-24 

3004/102A 

63-8677 

3871/DIV-4 

63-12605 

3444/123A 

65-1A3P 

3006/160 

65A1 ' 

3007 

65F 

3466/159 

66-25 

3004/102A 

63-8678 

3871/DIV-4 

63-12607 

3087 

65-1A4 

3006/160 

65A 1 4-7 B 

3007 

65F1 

3466/159 

66-26 

3004/102A 

63-8679 

3871/DIV-4 

63-12608 

3444/123A 

65-1A4-7 

3006/160 

65A2 

3007 

65F023-1 

3466/159 

66-27 

3004/102A 

63-8680 

3871/DIV-4 

63-12609 

3444/123A 

65-1A5 

3006/160 

65A3 

3007 

65F024-1 

3466/159 

66-28 

3004/102A 

63-8681 

3871/DIV-4 

63-12641 

3444/123A 

65-1A5L / 

3006/160 

65A4 

3007 

65F041-1 

3466/159 

66-29 

3004/102A 

63-8685 

3017B/117 

63-12642 

3444/123A 

65-1A6 

3006/160 

65A5 

3007 

65P117 

3016 

66-30 

3004/102A 

63-8701 

3444/123A 

63-12645 

3087 

65-1A6-5 

3006/160 

65A6 

3007 

65P124 

3016 

66-31 

3004/102A 

63-8702 

3444/123A 

63-12696 

3444/123A 

65-1A7 

3006/160 

65A7 

3007 

65P124-1 

3016 

66-32 

3004/102A 

63-8705 

3835/103A 

63-12697 

3444/123A 

65-1A7-1 

3006/160 

65A8 

3007 

65P124-2 

3016 

66-33 

3004/102A 

63-8706 

3009 

63-12706 

3444/123A 

65-1A8 

3006/160 

65A9 

3007 

65P153 

3016 

66-34 

3004/102A 

63-8707 

3027/130 

63-12707 

3444/123A 

65-1A9 

3006/160 

65A10 

3007 

65P155 

3016 

66-35 

3004/102A 

63-8707A 

3027/130 

63-12750 

3444/123A 

65-1A9G 

3006/160 

65A10R 

3007 

65-PI 55 

3016 

66-36 

3004/102A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

66-37 

3004/102A 

66X0040-012 

3097/149A 

66-38 

3004/102A 

66X41-1 

3110/120 

66-39 

3004/102A 

66X0041-001 

3110/120 

66-2246 

3031A 

66XQ043-001 

3087 

66-6023 

3004/102A 

66X0044-001 

3311 

66-6023-00 

3004/102A 

66X0045-001 

3069/501A 

66-6024-00 

3004/102A 

66X0046-001 

3100/519 

66-6025-00 

3004/102A 

66X0047-001 

3087 

66-6026-00 

3004/102A 

66X0047-901 

3087 

66-6027-00 

3004/102A 

66X0048-001 

3311 

66-6028-00 

3004/102A 

66X0049-001 

3088 

66-6030-00 

3016 

66X0049-001 (DIO 

3709/110MP 

66-6031-00 

3016 

66X0049-002 

3088 

66-6033 

3004/102A 

66X0049-100 

3088 

66-127119 

3444/123A 

66X0049-100 (MP 

3709/110MP 

66-174034-01 

3018 

66X0050-001 

3126 

66A00008A 

3444/123A 

66X0051-001 

3088 

66A00010A 

3444/123A 

66X0053-001 

3314 

66B-3 A 5L 

3015 

66X053-001 

3016 

66B-3A5L 

3718/121MP 

66X0054-001 

9098/515 

66C6-1 

3868/DIV-1 

66X0054-002 

3314 

66C6-2 

3868/DIV-1 

66X0055-001 

3016 

66C6-3 

3868/DIV-1 

66X0056-001 

3100/519 

66C6-4 

3868/DIV-1 

66X0060-001 

3303/522 

66C6-5 

3868/DIV-1 

66X0060-002 

3303/522 

66C6-6 

3868/DIV-1 

66X0062-001 

3100/519 

66C6-7 

3868/DIV-1 

66X218 

3119/113 

66C6-8 

3868/DIV-1 

66XZ18 

3119/113 

66C6-9 

3868/DIV-1 

66Z6 

3394/5128A 

66C6-10 

3868/DIV-1 

66Z6A 

3394/5128A 

66F015 

3023/704 

67-1000-00 

3032A 

66F020-1 

3747/157 

67-1003-00 

3017B/117 

66F020-2 

3747/157 

67A9060 

3245/199 

66F021-1 

3716/161 

67J2 

3032A 

66F022-1 

3716/161 

67J2A 

303 2A 

66F026-1 

3245/199 

67P1 

3009 

66F027-1 

3444/123A 

67P1C 

3717/121 

66F028 1 

3444/123A 

67P2 

3009 

66-F29-1 

3444/123A 

67P2C 

3717/121 

66F029-1 

3444/123A 

67P3 

3009 

66F-031-1 

3304/500A 

67P3C 

3717/121 

66F-031-2 

3304/500A 

67Z6 

3395/5129A 

66F-031-3 

3304/500A 

67Z6A 

3395/5129A 

66F039-1 

3156/172A 

68-110-02 

3466/159 

66F039-2 

3156/172A 

68A7358P1 

3021/124 

66F042-1 

3716/161 

68A7363P1 

3044/154 

66F-054-1 

3304/500A 

68A7366-1 

3245/199 

66F-054-2 

3304/500A 

68A7370-1 

3466/159 

66F-054-3 

3304/500A 

68A7370-P3 

3466/159 

66F-054-4 

3304/500A 

68A7380-1 

3444/123A 

66F057-1 

3444/123A 

68A7382-P1 

3466/159 

66F057-2 

3444/123A 

68A7657P1 

3044/154 

66F058-2 

3199/188 

68A7701P1 

3025/129 

66F074-1 

3201/171 

68A7702P1 

3275/194 

66F074-2 

3201/171 

68A7705P1 

3535/181 

66F074-3 

3201/171 

68A7711-1 

3512 

66F074-4 

3201/171 

68A7711-3 

3512 

66F077-1 

3072/712 

68A7711P2 

3513 

66F112-1 

3303/522 

68A7711P3 

3512 

66F112-2 

3303/522 

68A7715P1 

3444/123A 

66F143 

3175 

68A7734P1 

3466/159 

66F159-1 

3306/523 

68A8225P001 

3633/5626 

66F159-2 

3306/523 

68A8318-PI 

3466/159 

66F159-3 

3306/523 

68A9025 

7400 

66F181-1 

3303/522 

68A9026 

74HOO 

66J2 

3017B/117 

68A9027 

7402 

66M 

3444/123A 

68A9028 

7404 

66-P11112-0001 

3245/199 

68A9030 

7410 

66R2 

3500/5882 

68A9032 

7406 

66R2S 

3500/5882 

68A9033 

7420 

66S-159-1 

3306/523 

68A9035 

7430 

66X004G-001 

3100/519 

68A9036 

7437 

66X0007-104 

3452/108 

68A9037 

7438 

66X0020-000 

3087 

68A9041 

7475 

66X0020-001 

3087 

68A9042 

7476 

66X21 

3016 

68A9048 

74151 

66X23 

3016 

68A9049 

74153 

66X0023-001 

3016 

68L05AV 

3462/977 

66X0023-1 

3016 

68P1 

3009 

66X0023-002 

3016 

68P1B 

3009 

66X0023-003 

3031A 

68P-2 A 5L 

3004/102A 

66X0023-004 

3016 

68X0040-004 

3755/5084A 

66X0023-005 

3016 

68Z6 

3396/5130A 

66X-0023-006 

3016 

68Z6A 

3396/5130A 

66X0023-007 

3016 

69-001 

3042/230 

66X0023-008 

3016 

69-1810 

3018 

66X0023-009 

3081/125 

69-1811 

3018 

66X24 

3016 

69-1812 

3018 

66X0024-000 

3119/113 

69-1813 

3018 

66X25 

3016 

69-1814 

3020/123 

66X25-0 

3119/113 

69-1815 

3114/290 

66X0025-000 

3119/113 

69-1816 

3122 

66X0025-000-001 

3119/113 

69-1817 

3114/290 

66X0025-001 

3119/113 

69-1818 

3054/196 

66X26 

3016 

69-1819 

3083/197 

66X0028-001 

3017B/117 

69-1820 

3088 

66X0033-000 

3016 

69-1821 

3126 

66X0033-001 

3016 

69-1822 

3100/519 

66X0035-001 

3066/118 

69-1823 

3311 

66X0036-001 

3109/119 

69-2246 

3311 

66X36-1 

3130 

69-2401 

3455/804 

66X0036-002 

3125 

69-2403 

3455/804 

66X0037-001 

3016 

69-2922 

3088 

66X0038-001 

3031A 

69-3116 

3455/804 

66X0039-001 

3087 

69B1Z 

3076/715 

66X0040-003 

3058/137A 

69B2Z 

3076/715 

66X0040-004 

3755/5084A 

69L-4 A 5L 

3003 

66X0040-005 

3060/139A 

69N1 

3452/108 

66X0040-007 

3151/5081A 

70-943-722-001 

3444/123A 

66X0040-009 

3063/145A 

70-943-754-002 

3444/123A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

70-943-762-001 

3444/123A 

73C18038-1 

3168/749 

70-943-772-002 

3444/123A 

73C18038-2 

3168/749 

70-943-773-001 

3247/234 

73C180475 

3072/712 

70-943-780001 

3535/181 

73C180475-1 

3072/712 

70-943-780002 

3511 

73C180475-4 

3072/712 

70-270050 

3031A 

73C180475-7 

3072/712 

70.00.730 

3006/160 

73C180475-8 

3072/712 

70.01.704 

3122 

73C-180475-8 

3072/712 

70BIZ 

3075/714 

73C180475-9 

3072/712 

70F40 

3016 

73C180476-3 

3108/505 

70H3P 

3500/5882 

73C180476-4 

3108/505 

70H15 

7254/6054 

73C180476-5 

3108/505 

70H15A 

7254/6054 

73C180538-3 

3103A/396 

70H20 

7254/6054 

73C180803-2 

3168/749 

70H20A 

7254/6054 

73C180828-12 

3893/152 

70H40 

7260/6060 

73C180829-11 

3893/152 

70H40A 

7260/6060 

73C180829-12 

3054/196 

70H40AR 

7261/6061 

73C180830-12 

3083/197 

70H40R 

7261/6061 

73C180831-1 

3466/159 

70H50 

7264/6064 

73C180831-2 

3466/159 

70H50A 

7264/6064 

73C-180837 

3077/790 

70H60 

7264/6064 

73C180837-1 

3077/790 

70H90 

7272/6072 

73C180837-2 

3077/790 

70H90A 

7272/6072 

73C180837-3 

3077/790 

70H90AR 

7273/6073 

73C180837P2 

3077/790 

70H90R 

7273/6073 

73C180838-1 

3168/749 

70H100 

7272/6072 

73C180838-3 

3168/749 

70H100A 

7272/6072 

73C180843-1 

3215/783 

70H100AR 

7273/6073 

73C180843-2 

3215/783 

70H100R 

7273/6073 

73C180843-3 

3215/783 

70J60A 

7264/6064 

73C180843-4 

3215/783 

70N1 

3124/289 

73C181254 

3303/522 

70N1M 

3124/289 

73C181260-1 

3871/DIV-4 

70N2 

3124/289 

73C181260-2 

3871/DIV-4 

70N4 

3444/123A 

73C181260-3 

3871/DIV-4 

70R2S 

7090/5890 

73C181260-4 

3871/DIV-4 

70S40 

3016 

73C181260-5 

3871/DIV-4 

70T40 

3016 

73C181260-6 

3871/DIV-4 

70U10 

6554/6354 

73C181260-7 

3871/DIV-4 

70U10R 

6555/6355 

73C181260-8 

3871/DIV-4 

70U15A 

6554/6354 

73C181260-9 

3871/DIV-4 

70U15AR 

6555/6355 

73C181260-10 

3871/DIV-4 

70U20 

6554/6354 

73C181260-11 

3871/D1V-4 

70U20R 

6555/6355 

73C181260-12 

3871/DIV-4 

70U25A 

6554/6354 

73C181260-13 

3871/DIV-4 

70U25AR 

6555/6355 

73C181260-14 

3871/DIV-4 

70U40 

6554/6354 

73C181260-15 

3871/DIV-4 

70U40R 

6555/6355 

73C181260-16 

3871/DIV-4 

70U60 

6556/6356 

73C181260-17 

3871/DIV-4 

70U70A 

6558/6358 

73C181260-18 

3871/DIV-4 

70U70AR 

6559/6359 

73C182051-1 

3303/522 

70U80 

6558/6358 

73C182051-2 

3303/522 

70U80R 

6559/6359 

73C182051-3 

3303/522 

70U90A 

6558/6358 

73C182077 

3073/728 

70U90AR 

6559/6359 

73C182081-31 

3444/123A 

70U100 

6558/6358 

73C182186-1 

3072/712 

70U100R 

6559/6359 

73C182186-2 

3072/712 

70UW15 

6554/6354 

73C182186-3 

3072/712 

70UW15R 

6555/6355 

73C182186-4 

3072/712 

70UW25 

6554/6354 

73C180475004 

3072/712 

70UW25R 

6555/6355 

73N1 

3018 

70UW30R 

6555/6355 

73N1B 

3444/123A 

70UW35 

6554/6354 

73N51 

3012/105 

70UW45 

6556/6356 

74 

3039/316 

70UW65 

6558/6358 

74-01-772 

3245/199 

70UW65R 

6559/6359 

74-3 

3005 

71-70177A02 

3236/748 

74-3 A4-7B 

3005 

71-70177A03 

3167/738 

74-3-70 

3005 

71-70177 A05 

3168/749 

74-3-70-12 

3005 

71-126268 

3444/123A 

74-3-70-12-7 

3005 

71D70177A02 

3236/748 

74-3A0 

3005 

71D70177A03 

3167/738 

74-3A 

3005 

71M70177A02 

3236/748 

74-3A0R 

3005 

71M70177A03 

3167/738 

74-3A1 

3005 

71N1 

3021/124 

74-3A2 

3005 

71N1B 

3444/123A 

74-3A3 

3005 

71N1T 

3021/124 

74-3A3P 

3005 

71N2 

3021/124 

74-3A4 

3005 

71N2T 

3021/124 

74-3A4-7 

3005 

72-1 

3175 

74-3A5 

3005 

72-15 

3311 

74-3A5L 

3005 

72-18 

3100/519 

74-3A6 

3005 

72-00083 

3525/724 

74-3A6-3 

3005 

72N1 

3452/108 ' 

74-3A7 

3005 

72N1B 

3024/128 

74-3A7-1 

3005 

72N2 

3452/108 

74-3A8 

3005 

72N2B 

3444/123A 

74-3A9 

3005 

111 

3016 

74-3A9G 

3005 

73-3 

3057/136A 

74-3A19 

3005 

73-15 

3063/145A 

74-3A21 

3005 

73-17 

3751/5075A 

74-3A47B 

3721/100 

73-31 

3057/136A 

74-3A82 

3005 

73A01 

3123 

74-3AOR 

3721/100 

73A02 

3123 

74-30 

3005 

73A60-11 

3843 

74-31 

3005 

7 3 B-140-003-5 

3444/123A 

74-32 

3005 

73B140-004 

3764/127 

74-33 

3005 

73B-140-005-1 

3466/159 

74-34 

3005 

73B-140-005-4 

3466/159 

74-35 

3005 

73B14077-1 

3871/DIV-4 

74-36 

3005 

73B14077-2 

3871/DIV-4 

74-37 

3005 

73B140585-21 

3275/194 

74-38 

3005 

73B140585-22 

3275/194 

74-39 

3005 

73B140585-23 

3275/194 

74A01 

3123 

73B140585-24 

3275/194 

74A02 

3123 

73B140585-25 

3275/194 

74A03 

3123 

73B140585-26 

3275/194 

74A3A3 

3721/100 

73B140585-27 

3275/194 

74A3A3P 

3721/100 

73B141789-1 

3255/815 

74HOOPC 

74HOO 

73C18028-11 

3893/152 

74H04PC 

74H04 


66-37—77-271096-1 O 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

74LS00 

74LSOO 

75R1B 

3017B/117 

74LSOON 

74LS00 

75R2B 

3017B/117 

74LS02 

74LS02 

75R3B 

3017B/117 

74LS02N 

74LS02 

75R4B 

3031A 

74LS03 

74LS03 

75R5B 

3017B/117 

74LS04 

74LS04 

75R6B 

3017B/117 

74LS04PC 

74LS04 

75R7B 

3032A 

74LS05 

74LS05 

75R8B 

3032A 

74LS08 

74LS08 

75R9B 

3033 

74LS10 

74LS10 

75R10B 

3033 

74LS10PC 

74LS10 

75R11B 

3843 

74LS11 

74LS11 

75R12B 

3843 

74LS14 

74LS14 

75R13B 

3843 

74LS20 

74LS20 

75R14B 

3843 

74LS20PC 

74LS20 

75W-005 

3020/123 

74LS27 

74LS27 

75W005 

3020/123 

74LS30 

74LS30 

75W06M 

3676/5305 

74LS32 

74LS32 

75W08M 

3677/5306 

74LS38 

74LS38 

75Z9.1 

3060/139A 

74LS42 

74LS42 

75Z9.1A 

3066/118 

74LS49 1C 

74LS49 

75Z9.1B 

3060/139A 

74LS51 

74LS51 

75Z9.1C 

3066/118 

74LS73 

74LS73 

75Z11 

3092/141A 

74LS74 

74LS74 

75Z11A 

3092/141A 

74LS75 

74LS75 

75Z11B 

3092/141A 

74LS83 

74LS83 

75Z11C 

3092/141A 

74LS83A 

74LS83 

75Z12 

3062/142A 

74LS85 

74LS85 

75Z12A 

3062/142A 

74LS86 

74LS86 

75Z12B 

3062/142A 

74LS90 1C 

74LS90 

75Z12C 

3062/142A 

74LS93 

74LS93 

75Z13 

3750/143A 

74LS93N 

74LS93 

75Z13A 

3750/143A 

74LS107 

74LS107 

75Z13B 

3750/143A 

74LS107A 

74LS107 

75Z13C 

3750/143A 

74LS109 

74LS109 

75Z14 

3094/144A 

74LS109A 

74LS109 

75Z14A 

3094/144A 

74LS123 

74LS123 

75Z14B 

3094/144A 

74LS136 

74LS136 

75Z14C 

3094/144A 

74LS138 

74LS138 

75Z15 

3063/145A 

74LS138N 

74LS138 

75Z15A 

3063/145A 

74LS138PC 

74LS138 

75Z15B 

3063/145A 

74LS151 

74LS151 

75Z15C 

3063/145A 

74LS153 

74LS153 

75Z27 

3064/146A 

74LS157 

74LS157 

75Z27A 

3064/146A 

74LS157N 

74LS157 

75Z27B 

3064/146A 

74LS161A 

74LS161 

75Z27C 

3064/146A 

74LS163 

74LS163 

75Z33 

3095/147A 

74LS163A 

74LS163 

75Z33A 

3095/147A 

74LS163N 

74LS163 

75Z33B 

3095/147A 

74LS164 

74LS164 

75Z33C 

3095/147A 

74LS174 

74LS174 

75Z56 

3096/148A 

74LS175 

74LS175 

75Z56A 

3096/148A 

74LS191 

74LS191 

75Z56B 

3096/148A 

74LS193 

74LS193 

75Z56C 

3096/148A 

74LS193N 

74LS193 

75Z62 

3097/149A 

74LS195 

74LS195 

75Z62A 

3097/149A 

74LS196 1C 

74LS196 

75Z62B 

3097/149A 

74LS221 

74LS221 

75Z62C 

3097/149A 

74LS241 

74LS240 

75Z82 

3098/150A 

74LS245 

74C245 

75Z82A 

3098/150A 

74LS248 1C 

74LS248 

75Z82B 

3098/150A 

74LS249 1C 

74LS249 

75Z82C 

3098/150A 

74LS253 

74LS253 

75Z110 

3099/151A 

74LS257 

74LS257 

75Z110A 

3099/151A 

74LS258 

74LS258 

75Z110B 

3099/151A 

74LS259 

74LS259 

75Z110C 

3099/151A 

74LS266 

74LS266 

76 

3006/160 

74LS273 

74LS273 

76-1 

3118 

74LS280 

74LS280 

76-1 SYLVANIA 

3466/159 

74LS298 

74LS298 

76-11770 

3009 

74LS367 

74LS367 

76-13570-39 

3452/108 

74LS377 

74LS377 

76-13570-59 

3452/108 

74N1 

3122 

76-13570-65 

3089/112 

74P1 

3025/129 

76-13848-23 

3089/112 

74Q1262 

3004/102A 

76-13866-17 

3452/108 

74S00PC 

74S00 

76-13866-18 

3452/108 

74S04PC 

74S04 

76-13866-19 

3452/108 

75 

3016 

76-13866-20 

3452/108 

75B1Z 

3160/801 

76-13866-59 

3452/108 

75B21-9 

3018 

76-13866-62 

3452/108 

75D01 

6754/5454 

76-14090-1 

3024/128 

75D1 

3016 

76-14196-1 

3087 

75D2 

3016 

76-14327-2 

3304/500A 

75D02 SCR 

3597/5455 

76-14327-3 

3304/500A 

75D06 SCR 

3597/5455 

76-14327-4 

3304/500A 

75D8 

3032A 

76-14327-5 

3304/500A 

75D10 

3033 

76-14327-6 

3304/500A 

75E1 

3016 

76-14327-7 

3304/500A 

75E2 

3016 

76-14327-8 

3304/500A 

75E3 

3016 

76N1 

3444/123A 

75E4 

3017B/117 

76N1B 

3024/128 

75E05 

3016 

76N1M 

3444/123A 

75E5 

3016 

76N2 

3444/123A 

75E6 

3017B/117 

76N2B 

3024/128 

75E7 

3032A 

76N3B 

3024/128 

75E8 

3032A 

76N2369-000 

3444/123A 

75E10 

3033 

76N2369-001 

3444/123A 

75E211 

3173/219 

77 

3005 

75JB1L 

3105 

77-001 

3042/230 

75JB2L 

3105 

77-2956 

3506/5642 

75JB3L 

3106/5304 

77-2969 

3503 

75JB4L 

3106/5304 

77-3452 

3506/5642 

75JB5L 

3676/5305 

77-34068 

3506/5642 

75JB05L 

3105 

77-270877-2 

3717/121 

75KBP06 

3678/169 

77-270878-2 

3717/121 

75N1 

3124/289 

77-271031-1 

3087 

75N5 

3063/145A 

77-271032-1 

3087 

75N5AA 

3444/123A 

77-271038-1 

3984/106 

75N12 

3062/142A 

77-271096-1 

3014 

75N27 

3064/146A 

77-271096-1 0 

3014 

227 




77-271374-1—86-186-2 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

77-271374-1 

3017B/117 

77C16 

3014 

80-339430 

3452/108 

83P2M1 

3466/159 

86-27-2 

3005 

86-89-2 

3006/160 

77-271453-1 

3444/123A 

77C16-3 

3014 

80-339440 

3452/108 

83P2N 

3466/159 

86-28-2 

3005 

86-89-3 

3311 

77-271490 

3024/128 

77C17 

3014 

80-383840 

3452/108 

83P3 

3466/159 

86-28-3 

3016 

86-90-2 

3006/160 

77-271490-1 

3024/128 

77C17-1 

3014 

80-383930 

3452/108 

83P3A 

3466/159 

86-0029-001 

3444/123A 

86-91-1 

3151/5081A 

77-271491-1 

3009 

77C18 

3014 

80-383940 

3444/123A 

83P3AA 

3466/159 

86-29-2 

3003 

86-91-2 

3006/160 

77-271819-1 

3444/123A 

77C19 

3014 

80-389910 

3444/123A 

83P3AA1 

3466/159 

86-30-2 

3004/102A 

86-92-2 

3006/160 

77-271967-1 

3444/123A 

77C19G 

3014 

80-389930 

3444/123A 

83P3B 

3466/159 

86-30-3 

3016 

86-93-1 

3751/5075A 

77-272913-1 

3893/152 

77C 70 

3014 

80-414120 

3027/130 

83P3B1 

3466/159 

86-31-1 

3062/142A 

86-93-2 

3004/102A 

77-273001-2 

3444/123A 

77C-70-12 

3014 

80-414130 

3027/130 

83P3M 

3466/159 

86-0031-001 

3444/123A 

86-94-1 

3095/147A 

77-273715-1 

3893/152 

77C-70-12-7 

3014 

80-421980 

3444/123A 

83P3M1 

3466/159 

86-31-2 

3861/101 

86-95-1 

3403/5137A 

77-273738-1 

3893/152 

77C119 

3014 

80-2226314 

3004/102A 

83P4 

3466/159 

86-32-1 

3031A 

86-95-2 

3123 

77A 

3012/105 

77C121 

3014 

80AS 

3032A 

83P5 

3466/159 

86-32-2 

3005 

86-96-1 

3432/5166A 

77A0 

3012/105 

77C182 

3014 

80C 

3033 

84 

3009 

86-33-2 

3005 

86-97-1 

3119/113 

77A01 

3100/519 

77C826 

4001 

80H 

3032A 

84A0 

3009 

86-0033-007 

3840/13 IMP 

86-98-2 

3004/102A 

77 A1 

3012/105 

77N1 

3444/123A 

80H3P 

3032A 

84A 

3009 

86-34-3 

3016 

86-99-2 

3008 

77A 1 4-7 B 

3012/105 

77N2 

3444/123A 

80L20 

3925/525 

84A1 

3009 

86-35-1 

3066/118 

86-100-2 

3006/160 

77A2 

3012/105 

77N2B 

3024/128 

80P1 

3004/102A 

84 A 1 4-7 B 

3009 

86-35-2 

3010 

86-101-2 

3008 

77A02 

3100/519 

77N4 

3444/123A 

81-23860400-3 

3054/196 

84A2 

3009 

86-35-3 

3017B/117 

86-102-2 

3006/160 

77A3 

3012/105 

77N5 

3444/123A 

81-23860400A 

3054/196 

84A3 

3009 

86-36-2 

3007 

86-102-3 

3638/5402 

77A4 

3012/105 

77N6 

3444/123A 

81-23860400B 

3054/196 

84A4 

3009 

86-37-1 

3060/139A 

86-103-3 

3636/5448 

77A5 

3012/105 

78-001 

3857/231 

81-27123100-3 

3311 

84A5 

3009 

86-37-2 

3007 

86-103-9 

3636/5448 

77A6 

3012/105 

78-5009 

3009 

81-27123150-8 

3087 

84A6 

3009 

86-37-3 

3110/120 

86-104-3 

3175 

77A7 

3012/105 

78-254566-1 

3016 

81-27123300-3 

3311 

84A7 

3009 

86-38-2 

3007 

86-105-3 

3175 

77A8 

3012/105 

78-254566-4 

3016 

81-27125140-7 

3444/123A 

84A8 

3009 

86-39-2 

3003 

86-106-3 

3304/500A 

77A9 

3012/105 

78-271031-1 (MP 

3709/110MP 

81-27125140-7 A 

3444/123A 

84A9 

3009 

86-40-3 

3016 

86-108-2 

3008 

77A10 

3012/105 

78-271032-2 (MP 

3709/110MP 

81-27125140-7B 

3444/123A 

84A10 

3009 

86-41-1 

3100/519 

86-109-1 

3332/5068A 

77A10R 

3012/105 

78-271143-1 

3016 

81-27125160-5 

3444/123A 

84A10R 

3009 

86-42-3 

3016 

86-109-2 

3008 

77A11 

3100/519 

78-271199-1 

3087 

81-27125160-5A 

3444/123A 

84A12 

3009 

86-44-2 

3861/101 

86-110-1 

3334/5071A 

77A12 

3012/105 

78-271228-1 

3087 

81-27125160-5B 

3444/123A 

84A13 

3009 

86-44-3 

3066/118 

86-110-2 

3444/123A 

77A13 

3100/519 

78A200010P4 

7400 

81-27125270-2 

3444/123A 

84A13P 

3009 

86-45-1 

3091 

86-110-3 

3638/5402 

77A13P 

3012/105' 

78BLK 

3005 

81-27125270-2A 

3444/123A 

84A14 

3009 

86-45-2 

3003 

86-111-1 

3336/5080A 

77A14 

3012/105 

78C01 

3452/108 

81-27125270-2B 

3444/123A 

84A14-7 

3009 

86-45-3 

3109/119 

86-111-2 

3008 

77A14-7 

3012/105 

78C02 

3452/108 

81-27125300-7 

3444/123A 

84A14-7B 

3717/121 

86-46-2 

3005 

86-111-3 

3311 

77A15 

3012/105 

78C837-001 

3024/128 

81-27125530-9 

3122 

84A15 

3009 

86-46-3 

3016 

86-112-2 

3006/160 

77A15L 

3012/105 

78E74-1 

3024/128 

81-27125530-9A 

3122 

84A15L 

3009 

86-47-2 

3005 

86-113-1 

3151/5081A 

77A16 

3012/105 

78E88-3 

3024/128 

81-27125530-9B 

3122 

84A16 

3009 

86-47-3 

3110/120 

86-113-3 

3954/5414 

77A16-1 

3012/105 

78GRN 

3005 

81-27126100-0 

3199/188 

84A16B 

3009 

86-48-1 

3709/110MP 

86-114-1 

3136/5072A 

77A17 

3012/105 

78L05 

3462/977 

81-27126130-7 

3014 

84A17 

3009 

86-48-2 

3005 

86-114-2 

3004/102A 

77 A17-1 

3012/105 

78L05-AV 

3462/977 

81-27126130-7A 

3014 

84A17-1 

3009 

86-49-2 

3003 

86-114-3 

3443/513 

77A18 

3012/105 

78L05A 

3462/977 

81-27126130-7B 

3014 

84A18 

3009 

86-49-3 

3016 

86-115-2 

3008 

77A19 

3012/105 

78L05ACH 

3462/977 

81-46123001-3 

3088 

84A19 

3009 

86-50-2 

3004/102A 

86-116-1 

3126 

77A19G 

3012/105 

78L05AVP 

3462/977 

81-46123002-1 

3126 

84A19G 

3009 

86-50-3 

3016 

86-116-2 

3008 

77A-70 

3012/105 

78L05J 

3462/977 

81-46123004-7 

3031A 

84A20 

3031A 

86-51-3 

3016 

86-116-3 

3843 

77A-70-12 

3012/105 

78L05LP 

3462/977 

81-46123005 

3031A 

84A-70 

3009 

86-52-1 

3311 

86-117-1 

3753/5082A 

77A-70-12-7 

3012/105 

78L06 

3831 

81-46123006-2 

3088 

84A-70-12 

3009 

86-54-3 

3016 

86-117-2 

3006/160 

77A119 

3012/105 

78L06C 

3831 

81-46123010-4 

3634/5444 

84A-70-12-7 

3009 

86-55-3 

3110/120 

86-117-3 

3130 

77A121 

3012/105 

78L08A 

3724/981 

81-46123011-2 

3311 

84A121 

3009 

86-56-3 

3110/120 

86-118-1 

3061/140A 

77A182 

3012/105 

78L08AWC 

3724/981 

81-46123012-2 

3311 

84A182 

3009 

86-56-3C 

3110/120 

86-118-3 

3130 

77B0 

3013 

78L08LP 

3724/981 

81-46123013-8 

3087 

84AA1 

3009 

8 6-5 6-3 F 

3110/120 

86-119-1 

3337/5085A 

77B 

3013 

78L09 

3962 

81-46123014-6 

3311 

84AA19 

3009 

86-57-3 

3016 

86-119-2 

3006/160 

77B1 

3013 

78L09A 

3962 

81-46123015-3 

3088 

84B 

3009 

86-58-1 

3060/139A 

86-120-2 

3009 

77B 1 4-7B 

3013 

78L09CLP 

3962 

81-46123018-7 

3311 

84C01 

3747/157 

86-58-2 

3010 

86-123-2 

3124/289 

77B1Z 

3147 

78L054 

3462/977 

81-46123022-9 

3311 

84G01 

3747/157 

86-58-3 

3016 

86-125-1 

3087 

77B2 

3013 

78L55 

3462/977 

81-46123023-7 

3100/519 

85-5 

3016 

86-59-2 

3005 

86-126-2 

3004/102A 

77B3 

3013 

78L62 

3973/988 

81-46123029-4 

3088 

85-105-1 

3775/5009A 

86-59-3 

3016 

86-127-2 

3009 

77B4 

3013 

78L62AWC 

3973/988 

81-46123030-2 

3100/519 

85-370-2 BLU 

3717/121 

86-60-2 

3005 

86-127-3 

3307/529 

77B5 

3013 

78L62WV 

3973/988 

81-46123034-4 

3311 

85A500161 

3633/5626 

86-60-3 

3017B/117 

86-128-2 

3004/102A 

77B6 

3013 

78L82AC 

3724/981 

81-46123035-1 

3311 

85C04 

3444/123A 

86-61-1 

3093 

86-128-3 

3051/156 

77B7 

3013 

78M08C 

3630/964 

81-46123038-5 

3100/519 

85M01108 

3024/128 

86-61-2 

3003 

86-129-2 

3004/102A 

77B8 

3013 

78N1 

3444/123A 

81-46125001-1 

3007 

86-0001 

3126 

86-62-1 

3100/519 

86-130-2 

3004/102A 

77B9 

3013 

78N2B 

3444/123A 

81-46125002-9 

3004/102A 

86-1-3 

3016 

86-62-2 

3009 

86-131-2 

3008 

77B10 

3013 

78RED 

3005 

81-46125003-7 

3004/102A 

86-0002 

3088 

86-62-3 

3016 

86-132-2 

3006/160 

77B10R 

3013 

78YEL 

3005 

81-46125004-5 

3004/102A 

86-3-1 

3120/114 

86-63-2 

3009 

86-133-2 

3005 

77B11 

3013 

79A01 QUASAR 

3216/798 

81-46125005-2 

3004/102A 

86-3-3 

3017B/117 

86-63-3 

3016 

86-135-1 

3059/138A 

77B12 

3013 

79F015 

3087 

81-46125006-0 

3452/108 

86-4-1 

3016 

86-64-1 

3087 

86-135-2 

3006/160 

77B12(IC) 

3829/788 

79F114-1 

3024/128 

81-46125007-8 

3018 

86-4-2 

3861/101 

86-65-1 

3062/142A 

86-136-2 

3006/160 

77B12(TRANS) 

3093 

79F114-2 

3025/129 

81-46125009-4 

3004/102A 

86-0005 

3060/139A 

86-65-3 

3017B/117 

86-138-2 

3452/108 

. 77B13 

3013 

79F114-2A 

3025/129 

81-46125010-2 

3004/102A 

86-5-2 

3835/103A 

86-65-9 

3031A 

86-139-1 

3335/5079A 

77B13P 

3013 

79F114-3 

3024/128 

81-46125011-0 

3004/102A 

86-0006 

3031A 

86-66-1 

3335/5079A 

86-139-2 

3444/123A 

77B14 

3013 

79F114-4 

3025/129 

81-46125012-8 

3018 

86-6-2 

3010 

86-67-1 

3750/143A 

86-141-2 

3009 

77B14-7 

3013 

79F114-4A 

3025/129 

81-46125013-6 

3018 

86-0007 

3121/115 

86-67-2 

3032A 

86-142-2 

3009 

77B14-7B 

3718/121MP 

79M15 

3674/969 

81-46125016-9 

3444/123A 

86-7-1 

3016 

86-67-3 

3100/519 

86-143-2 

3444/123A 

77B15 

3013 

79M24 

3675/971 

81-46125018-5 

3004/102A 

86-0007-004 

3444/123A 

86-67-8 

3017B/117 

86-144-2 

3444/123A 

77B15L 

3013 

79P1 

3004/102A 

81-46125019-3 

3444/123A 

86-0008 

3088 

86-67-9 

3032A 

86-146-1 

3087 

77B16 

3013 

80-60-1 

3087 

81-46125026-8 

3444/123A 

86-8-2 

3009 

86-68-3 

9075/166 

86-146-2 

3009 

77B16-2 

3013 

80-308-2 

3444/123A 

81-46125027-6 

3444/123A 

86-9-1 

3119/113 

86-68-3A 

9075/166 

86-147-1 

3100/519 

77B17 

3013 

80-001300 

3031A 

81-46125028-4 

3004/102A 

86-9-3 

3016 

86-70-1 

3100/519 

86-147-2 

3009 

77B17-1 

3013 

80-001400 

3031A 

81-46125029-2 

3004/102A 

86-10-1 

3087 

86-72-2 

3003 

86-147-3 

3017B/117 

77B18 

3013 

80-050100 

3444/123A 

81-46125030-0 

3018 

86-10-2 

3861/101 

86-72-3 

3031A 

86-149-2 

3006/160 

77B19 

3013 

80-050300 

3010 

81-46125032-6 

3018 

86-11-1 

3336/5080A 

86-73-1 

3335/5079A 

86-150-2 

3006/160 

77B19G 

3013 

80-050400 

3006/160 

81-46125033-4 

3018 

86-11-2 

3861/101 

86-73-2 

. 3005 

86-151-2 

3007 

77B-70 

3013 

80-050500 

3008 

81-46125034-2 

3004/102A 

86-11A-1 

3136/5072A 

86-74-1 

3087 

86-155-2 

3444/123A 

77B-70-12 

3013 

80-050600 

3010 

81-46125036-7 

3004/102A 

86-12-1 

3089/112 

86-74-2 

3003 

86-156-2 

3004/102A 

77B-70-12-7 

3013 

80-050700 

3009 

81-46125071-4 

3466/159 

86-12-2 

3861/101 

86-74-9 

3100/519 

86-156-2A 

3004/102A 

77B119 

3013 

80-051500 

3444/123A 

81-46128001-8 

3446/1097 

86-13-2 

3010 

86-75-2 

3005 

86-157-2 

3124/289 

77B121 

3013 

80-051600 

3025/129 

81-46128002-6 

3229/1110 

86-14-1 (MP) 

3709/1 10MP 

86-75-3 

3032A 

86-158-2 

3444/123A 

77B182 

3013 

80-052102 

3444/123A 

81C 1C 

3877/1075A 

86-14-2 

3010 

86-76-1 

3100/519 

86-159-2 

3004/102A 

77C 

3014 

80-052202 

3444/123A 

81T2 

3024/128 

86-15-1 

3709/1 10MP 

86-76-2 

3010 

86-161-2 

3124/289 

77CO 

3014 

80-052302 

3444/123A 

82-409501 

3444/123A 

86-0016-01 

3016 

86-77-1 

3100/519 

86-162-2 

3006/160 

77C1 

3014 

80-052402 

3027/130 

82-410300 

3025/129 

86-16-2 

3004/102A 

86-77-2 

3004/102A 

86-163-2 

3006/160 

77C 1 4-7 B 

3014 

80-052600 

3444/123A 

83-43-3 

3016 

86-18-1 

3119/113 

86-78-1 

3100/519 

86-164-2 

3006/160 

77C2 

3014 

80-052700 

3025/129 

83-829 

3017B/117 

86-18-1A 

3119/113 

86-78-2 

3005 

86-165-2 

3747/157 

77C3 

3014 

80-052800 

3010 

83-880 

3017B/117 

86-18-2 

3007 

86-79-2 

3005 

86-166-2 

3444/123A 

77C4 

3014 

80-053001 

3444/123A 

83-1056 

3009 

86-19-2 

3009 

86-80-1 

3311 

86-169-2 

3004/102A 

77C5 

3014 

80-053300 

3024/128 

83-66685 

3083/197 

86-20-1 

3091 

86-80-2 

3004/102A 

86-170-2 

3124/289 

77C6 

3014 

80-053400 

3444/123A 

83-B38-1 

3087 

86-20-2 

3008 

86-80-3 . 

3311 

86-171-2 

3444/123A 

77C7 

3014 

80-053600 

3452/108 

83N52 

3012/105 

86-21-1 

3016 

86-81-2 

3011 

86-173-2 

3009 

77C8 

3014 

80-053702 

3029/130MP 

83P1 

3466/159 

86-21-2 

3005 

86-82-2 

3004/102A 

86-173-9 

3009 

77C9 

3014 

80-104900 

3008 

83P1A 

3466/159 

86-0022-001 

3444/123A 

86-83-2 

3004/102A 

86-175-2 

3444/123A 

77C10 

3014 

80-105200 

3008 

83P1AA 

3114/290 

86-22-1 

3088 

86-84-1 

3126 

86-177-2 

3021/124 

77C10R 

3014 

80-105300 

3008 

83P1B 

3466/159 

86-22-2 

3005 

86-84-2 

3004/102A 

86-178-2 

3466/159 

77C11 

3014 

80-205400 

3004/102A 

83P1BC 

3466/159 

86-22-3 

3016 

86-85-1 

3062/142A 

86-178-20 

3466/159 

77C12 

3014 

80-205600 

3004/102A 

83P1M 

3466/159 

86-23-1 

3311 

86-85-3 

3032A 

86-179-2 

3006/160 

77C13 

3014 

80-236400 

3004/102A 

83P1MC 

3466/159 

86-23-2 

3003 

86-86-2 

3008 

86-180-2 

3006/160 

77C13P 

3014 

80-236430 

3004/102A 

83P2 

3466/159 

86-23-3 

3016 

86-87-2 

3008 

86-181-2 

3006/160 

77C14 

3014 

80-243900 

3004/102A 

83P2A 

3466/159 

86-24-2 

3010 

86-87-3 

3126 

86-182-2 

3444/123A 

77C14-7 

3014 

80-318250 

3444/123A 

83P2AA 

3466/159 

86-25-2 

3010 

86-88-1 

3335/5079A 

86-183-2 

3466/159 

77C14-7B 

3717/121 

80-337390 

3444/123A 

83P2AA1 

3466/159 

86-26-1 

3016 

86-88-2 

3006/160 

86-183-20 

3466/159 

77C15 

3014 

80-338030 

3452/108 

83P2B 

3025/129 

86-26-2 

3861/101 

86-88-3 

3088 

86-185-2 

3018 

77C15L 

3014 

80-338040 

3452/108 

83P2M 

3466/159 

86-27-1 

3031A 

86-89-1 

3016 

86-186-2 

3117 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

86-188-2 

3444/123A 

86-316-2 

3045/225 

86-501-2 

3466/159 

86-659-2 

3200/189 

86-5111-2 

3444/123A 

86X0043-001 

3452/108 

86-189-2 

3444/123A 

86-317-2 

3009 

86-502-2 

3444/123A 

86-660-2 

3199/188 

86-5112 

3027/130 

86X0044-001 

3466/159 

86-190-2 

3444/123A 

86-319-2 

3009 

86-506-2 

3188A/182 

86-661-2 

3122 

86-5113-2 

3717/121 

86X0044-001A 

3466/159 

86-191-2 

3444/123A 

86-323-2 

3444/123A 

86-507-2 

3083/197 

86-663-2 

3054/196 

86-5114-2 

3444/123A 

86X0045-001 

3444/123A 

86-192-2 

3444/123A 

86-324-2 

3444/123A 

86-0509 

3126 

86-664-2 

3232/191 

86-5115-2 

3124/289 

86X46 

3466/159 

86-193-2 

3444/123A 

86-327-2 

3444/123A 

86-509-2 

3005 

86-665-2 

3027/130 

86-5116-2 

3124/289 

86X0046-001 

3466/159 

86-194-2 

3444/123A 

86-328-2 

3444/123A 

86-510-2 

3024/128 

86-665-9 

3027/130 

86-5117-2 

3444/123A 

86X47 

3466/159 

86-195-2 

3444/123A 

86-329-2 

3025/129 

86-0511 

3311 

86-669-2 

3114/290 

86-5118-2 

3019 

86X0047-001 

3466/159 

86-196-2 

3444/123A 

86-330-2 

3024/128 

86-512-2 

3012/105 

86-671-2 

3180/263 

86-5119-2 

3124/289 

86X0048-001 

3444/123A 

86-197-2 

3444/123A 

86-334-2 

3025/129 

86-0513 

3100/519 

86-672-2 

3104A 

86-5122-2 

3112 

86X0049-001 

3275/194 

86-198-2 

3444/123A 

86-336-2 

3024/128 

86-513-2 

3065/222 

86-673-2 

3202/210 

86-5124-2 

3114/290 

86X0050-001 

3444/123A 

86-199-2 

3444/123A 

86-339-2 

3444/123A 

86-0514 

3126 

86-674-2 

3512 

86-5125-2 

3717/121 

86X0051-001 

3444/123A 

86-201-2 

3444/123A 

86-339-9 

3444/123A 

86-514-2 

3444/123A 

86-675-2 

3122 

86-005135-2 

3466/159 

86X0052-001 

3117 

86-202-2 

3444/123A 

86-340-2 

3466/159 

86-515-2 

3018 

86-702-2 

3444/123A 

86-5135-2 

3019 

86X0053-001 

3072/712 

86-204-2 

3018 

86-340-20 

3466/159 

86-515-2(SE ARS) 3444/123A 

86-1053A 

3175 

86-5136-2 

3124/289 

86X53-1 

3072/712 

86-205-2 

3117 

86-342-2 

3444/123A 

86-0516 

3016 

86-1392 

3444/123A 

86-5943-2 

3009 

86X0054-001 

3444/123A 

86-207-2 

3024/128 

86-344-2 

3054/196 

86-0518 

3364 

86-5000-2 

3004/102A 

86-10009 

3466/159 

86X55-1 

3073/728 

86-208-2 

3024/128 

86-345-2 

3025/129 

86-520-2 

3444/123A 

86-5000-3 

3017B/117 

86-86560-3 

3925/525 

86X0055-001 

3073/728 

86-210-2 

3024/128 

86-348-2 

3008 

86-0521 

3062/142A 

86-5001-2 

3123 

86-100002 

3018 

86X0056-001 

3074/729 

86-211-2 

3024/128 

86-353-2 

3009 

86-521-2 

3124/289 

86-5001-3 

3017B/117 

86-100003 

3018 

86X56-1 

3074/729 

86-213-2 

3045/225 

86-354-2 

3009 

86-0522 

3100/519 

86-5002-2 

3018 

86-100004 

3018 

86X56-2 

3074/729 

86-214-2 

3045/225 

86-359-2 

3444/123A 

86-525-2 

3039/316 

86-5002-3 

3017B/117 

86-100005 

3444/123A 

86X0058-001 

3444/123A 

86-215-2 

3045/225 

86-362-2 

3444/123A 

86-526-2 

3018 

86-5003-2 

3011 

86-100006 

3018 

86X0058-002 

3444/123A 

86-216-2 

3466/159 

86-363-2 

3006/160 

86-527-2 

3466/159 

86-5003-3 

3017B/117 

86-100007 

3018 

86X0058-003 

3444/123A 

86-217-2 

3466/159 

86-365-2 

3444/123A 

86-528-2 

3466/159 

86-5004-2 

3011 

86-100008 

3444/123A 

86X0059-001 

3054/196 

86-217-20 

3466/159 

86-367-2 

3006/160 

86-529-2 

3054/196 

86-5005-2 

3835/103A 

86-100009 

3114/290 

86X0059-002 

3054/196 

86-218-2 

3466/159 

86-368-2 

3006/160 

86-530-2 

3083/197 

86-5006-2 

3004/102A 

86-100010 

3137/192A 

86X0060-001 

3018 

86-218-20 

3466/159 

86-370-2 

3642/179 

86-533-2 

3466/159 

86-5006-3 

3017B/117 

86-100011 

3138/193A 

86X0061-001 

3018 

86-219-2 

3466/159 

86-370-2 GRN 

3717/121 

86-534-2 

3444/123A 

86-5007-2 

3011 

86-100012 

3126 

86X0062-001 

3124/289 

86-219-20 

3114/290 

86-370-2 ORN 

3717/121 

86-539-2 

3444/123A 

86-5007-3 

3087 

86-100013 

3100/519 

86X0063-001 

3444/123A 

86-221-2 

3439/163A 

86-370-2 VIO 

3717/121 

86-540-2 

3050/221 

86-5008-2 

3011 

86-100014 

3100/519 

86X0064-001 

3238/799 

86-222-2 

3439/163A 

86-370-2BLU 

3642/179 

86-541-2 

3156/17 2A 

86-5009-3 

3016 

86A318 

3004/102A 

86X0065-001 

3201/171 

86-224-2 

3439/163A 

86-370-2GRN 

3642/179 

86-544-2 

3893/152 

86-5010-3 

3016 

86A327 

3245/199 

86X0066-001 

3114/290 

86-225-2 

3439/163A 

86-370-20RN 

3642/179 

86-547-2 

3466/159 

86-5011-2 

3011 

86A334 

3444/123A 

86X0066-003 

3114/290 

86-227-2 

3021/124 

86-370-2VIO 

3009 

86-548-2 

3444/123A 

86-5011-3 

3016 

86A335 

3466/159 

86X0067-001 

3856/310 

86-228-2 

3103A/396 

86-370-2V10 

3642/179 

86-549-2 

3156/172A 

86-5012-2 

3011 

86A336 

3444/123A 

86X0068-001 

3855/308 

86-230-2 

3009 

86-370-2YEL 

3642/179 

86-550-2 

3122 

86-5012-3 

3017B/117 

86A350 

3444/123A 

86X0069-001 

3042/230 

86-231-2 

3009 

86-373-2 

3006/160 

86-551-2 

3444/123A 

86-5013-2 

3011 

86-R-164 

3009 

86X0070-001 

3628/6402 

86-232-2 

3009 

86-374-2 

3006/160 

86-552-2 

3466/159 

86-5015-2 

3011 

86X2 

3009 

86X0071-001 

3024/128 

86-233-2 

,3466/159 

86-376-2 

3006/160 

86-554-2 

3444/123A 

86-5015-3 

3016 

86X3 

3004/102A 

86X0072-001 

3025/129 

86-234-2 

3024/128 

86-379-2 

3444/123A 

86-555-2 

3466/159 

86-5016-2 

3011 

86X0004-001 

3004/102A 

86X0073-001 

3054/196 

86-235-2 

3009 

86-381-2 

3716/161 

86-556-2 

3104A 

86-5016-3 

3051/156 

86X0005-001 

3009 

86X0073-002 

3199/188 

86-236-2 

3021/124 

86-386-2 

3452/108 

86-557-2 

3275/194 

86-5017-2 

3011 

86X6 

3444/123A 

86X0076-001 

3220/198 

86-237-2 

3444/123A 

86-389-2 

3018 

86-559-2 

3444/123A 

86-5018-2 

3011 

86X006-001 

3444/123A 

86X0077-001 

3042/230 

86-238-2 

3444/123A 

86-390-2 

3444/123A 

86-560-2 

3444/123A 

86-5024-3 

3016 

86X0006-001 

3444/123A 

86X0077-002 

3042/230 

86-243-2 

3452/108 

86-391-2 

3444/123A 

86-561-2 

3444/123A 

86-5026-2 

3011 

86X6-1 

3444/123A 

86X0078-001 

3857/231 

86-244-2 

3452/108 

86-393-2 

3024/128 

86-563-2 

3115/165 

86-5027-3 

3016 

86X6-4-518 

3444/123A 

86X0079-001 

3444/123A 

86-245-2 

3452/108 

86-396-2 

3025/129 

86-563-9 

3115/165 

86-5028-3 

9005/5802 

86X0007-001 

3444/123A 

86X0080-001 

3189A/183 

86-246-2 

3466/159 

86-399-1 

3444/123A 

86-564-2 

3467/283 

86-5029-2 

3011 

86X7-2 

3444/123A 

86X0080-002 

3188A/182 

86-246-20 

3466/159 

86-399-2 

3444/123A 

86-564-3 

3115/165 

86-5029-3 

3016 

86X7-3 

3444/123A 

86X0080-100 

3054/196 

86-247-2 

3444/123A 

86-399-9 

3444/123A 

86-564-9 

3115/165 

86 5030-3 

3016 

86X007-004 

3444/123A 

86X0081-001 

3598/5457 

86-248-2 

3009 

86-400-2 

3275/194 

86-565-2 

3444/123A 

86-5032-3 

9005/5802 

86X7-4 

3444/123A 

86X0081-002 

3597/5455 

86-249-9 

3021/124 

86-403-2 

3444/123A 

86-566-2 

3275/194 

86-5034-2 

3835/103A 

86X0007-004 

3452/108 

86X0083-001 

3104 A 

86-250-2 

3444/123A 

86-406-2 

3466/159 

86-567-2 

3020/123 

86-5039-2 

3014 

86X0007-006 

3124/289 

86X0084-001 

3255/815 

86-251-2 

3466/159 

86-407-2 

3466/159 

86-568-2 

3054/196 

86-5040-2 

3444/123A 

86X7-6 

3124/289 

86X0089-001 

3156/172A 

86-251-20 

3466/159 

86-412-2 

3538 

86-570-2 

3114/290 

86-5041-2 

3444/123A 

86X007-034 

3444/123A 

86X0090-001 

3124/289 

86-253-2 

3006/160 

86-416-2 

3452/108 

86-572-2 

3628/6402 

86-5042-2 

3123 

86X0007-104 

3444/123A 

86X6029-001 

3452/108 

86-254-2 

3006/160 

86-417-2 

3452/108 

86-572-3 

3628/6402 

86-5043 2 

3009 

86X0007-204 

3124/289 

87-0001 

3834/132 

86-255-2 

3444/123A 

86-419-2 

3004/102A 

86-573-2 

3444/123A 

86-5044-2 

3444/123A 

86X7-6013 

3452/108 

87-0002 

3018 

86-256-2 

3444/123A 

86-420-2 

3444/123A 

86-574-2 

3100/519 

86-5045-2 

3444/123A 

86X0008-001 

3444/123A 

87-0002-1 

3132 

86-257-2 

3021/124 

86-421-2 

3004/102A 

86-574-2(TRANS) 3466/159 

86-5046-2 

3444/123A 

86X8-1 

3444/123A 

87-0003 

3039/316 

86-259-2 

3021/124 

86-422-2 

3849/293 

86-577-2 

3122 

86-5047-2 

3011 

86X8-2 

3444/123A 

87-0004 

3358/1006 

86-260-2 

3021/124 

86-422-3 

3199/188 

86-593-2 

3018 

86-5048-2 

3011 

86X8-3 

3124/289 

87-0005 

3124/289 

86-261-2 

3021/124 

86-423-2 

3114/290 

86-593-9 

3018 

86-5049-2 

3444/123A 

86X8-4 

3444/123A 

87-0006 

3124/289 

86-262-2 

3117 

86-423-3 

3200/189 

86-594-2 

3018 

86-5050-2 

3444/123A 

86X0008-204 

3452/108 

87-0009 

3124/289 

86-262-9 

3115/165 

86-428-2 

3024/128 

86-595-2 

3444/123A 

86-5051-2 

3444/123A 

86X0009-001 

3009 

87-10-0 

3087 

86-263-2 

3117 

86-428-9 

3024/128 

86-596-2 

3018 

86-5055-2 

3444/123A 

86X00011-001 

3722/102 

87-10-1 

3087 

86-264-2 

3444/123A 

86-431-2 

3025/129 

86-597-2 

3018 

86-5056-2 

3444/123A 

86X0011-001 

3008 

87-0013 

3124/289 

86-265-2 

3444/123A 

86-431-9 

3025/129 

86-598-2 

3444/123A 

86-5057-2 

3717/121 

86X0012-001 

3124/289 

87-0014 

3444/123A 

86-266-2 

3024/128 

86-440-2 

3024/128 

86-599-2 

3444/123A 

86-5058-2 

3009 

86X0013-001 

3006/160 

87-0015 

3008 

86-267-2 

3024/128 

86-441-2 

3024/128 

86-600-2 

3466/159 

86-5060-2 

3011 

86X0014-001 

3006/160 

87-0016 

3005 

86-273-2 

3024/128 

86-442-2 

3018 

86-601-2 

3054/196 

86-5061-2 

3011 

86X0015-001 

3009 

87-0017 

3008 

86-275-2 

3021/124 

86-444-2 

3020/123 

86-602-2 

3083/197 

86-5062-2 

3011 

86X0016-001 

3466/159 

87-0018 

3004/102A 

86-276-2 

3466/159 

86-445-2 

3444/123A 

86-605-2 

3050/221 

86-5063-2 

3123 

86X0016-001A 

3466/159 

87-0019 

3004/102A 

86-276-20 

3466/159 

86-449-2 

3006/160 

86-606-2 

3050/221 

86-5064-2 

3025/129 

86X0017-001 

3004/102A 

87-0020 

3004/102A 

86-277-2 

3444/123A 

86-449-9 

3006/160 

86-607-2 

3122 

86-5064-2A 

3025/129 

86X0018-001 

3004/102A 

87-0021 

3004/102A 

86-278-2 

3006/160 

86-452-2 

3024/128 

86-607-3 

3122 

86-5065-2 

3124/289 

86X0019-001 

3018 

87-0023-T 

3122 

86-279-2 

3006/160 

86-457-2 

3444/123A 

86-608-2 

3118 

86-5067-2 

3004/102A 

86X0022-001 

3124/289 

87-0027 

3452/108 

86-280-2 

3006/160 

86-458-2 

3444/123A 

86-609-2 

3122 

86-5073-2 

3024/128 

86X0024-001 

3023/704 

87-56-3 

3110/120 

86-281-2 

3008 

86-459-2 

3466/159 

86-609-9 

3137/192A 

86-5079-2 

3114/290 

86X0025-001 

3124/289 

87-67-3 

3017B/117 

86-282-2 

3008 

86-460-2 

3444/123A 

86-610-2 

3450/298 

86-5080-2 

3011 

86X0027-001 

3023/704 

87-104-3 

3130 

86-283-2 

3008 

86-461-2 

3444/123A 

86-610-9 

3114/290 

86-5081-2 

3444/123A 

86X0028-001 

3021/124 

87-0203-1 

3137/192A 

86-284-2 

3024/128 

86-462-2 

3444/123A 

86-611-2 

3275/194 

86-5082-2 

3025/129 

86X0028-001 

3021/124 

87-0212-1 

3124/289 

86-286-2 

3466/159 

86-463-2 

3024/128 

86-612-2 

3044/154 

86-5082-2A 

3025/129 

86X0029-001 

3444/123A 

87-0217 

3468/1185 

86-286-20 

3466/159 

86-463-3 

3024/128 

86-613-2 

3054/196 

86-5083-2 

3717/121 

86X0030-001 

3014 

87-218-U 

3124/289 

86-287-2 

3103A/396 

86-464-2 

3050/221 

86-614-2 

3441/292 

86-5084-2 

3027/130 

86X0030-100 

3013 

87-0227 

3124/289 

86-289-2 

3117 

86-465-2 

3018 

86-615-2 

3275/194 

86-5084-2A 

3027/130 

86X0031-001 

3444/123A 

87-0228 

3440/291 

86-290-2 

3117 

86-467-2 

3452/108 

86-619-2 

3018 

86-5085-2 

3131 A/369 

86X0031-002 

3444/123A 

87-0229 

3441/292 

86-291,2 

3124/289 

86-472-2 

3444/123A 

86-620-2 

3018 

86-5086-2 

3835/103A 

86X0031-003 

3444/123A 

87-0230 

3245/199 

86-291-9 

3444/123A 

86-475-2 

3466/159 

86-621-2 

3018 

86-5087-2 

3011 

86X0032-001 

3444/123A 

87-0230-1 

3245/199 

86-292-2 

3764/127 

86-476-2 

3004/102A 

86-622-2 

3466/159 

86-5088-2 

3009 

86X0033-100 

3052 

87-0231 

3245/199 

86-292-9 

3764/127 

86-477-2 

3112 

86-624-2 

3104 A 

86-5089-2 

3717/121 

86X0034-001 

3124/289 

87-0233 

3483/1242 

86-293-2 

3444/123A 

86-481-1 

3444/123A 

86-624-9 

3021/124 

86-5090-2 

3717/121 

86X34-1 

3444/123A 

87-0234 

3160/801 

86-294-2 

3466/159 

86-481-2 

3444/123A 

86-625-2 

3050/221 

86-5091-2 

3123 

86X0035-001 

3444/123A 

87-0235 

3038 

86-294-20 

3466/159 

86-482-2 

3466/159 

86-626-2 

3710/238 

86-5093-2 

3024/128 

86X0036-001 

3124/289 

87-0235-C 

3038 

86-295-2 

3008 

86-483-2 

3444/123A 

86-626-9 

3111 

86-5095-2 

3112 

86X0036-001(TR4 

> 3466/159 

87-0235B 

3038 

86-296-2 

3006/160 

86-483-3 

3444/123A 

86-628-2 

3104 A 

86-5096-2 

3112 

86X0036-001A 

3466/159 

87-0236-Q 

3849/293 

86-298-2 

3114/290 

86-484-2 

3444/123A 

86-628-9 

3104A 

86-5097-2 

3444/123A 

86X0037-001 

3862/103 

87-0236-R 

3849/293 

86-298-20 

3114/290 

86-485-2 

3444/123A 

86-629-2 

3044/154 

86-5099-2 

3124/289 

86X0037-002 

3004/102A 

87-0236-S 

3849/293 

86-301-2 

3835/103A 

86-486-2 

3444/123A 

86-630-2 

3124/289 

86-5100-2 

3190/184 

86X0037-100 

3010 

87-0237-R 

3841/294 

86-303-2 

3004/102A 

86-487-2 

3021/124 

86-631-2 

3104 A 

86-5101-2 

3027/130 

86X0038-001 

3452/108 

87-0237-S 

3841/294 

86-304-2 

3004/102A 

86-487-3 

3021/124 

86-632-2 

3050/221 

86-5101-2 A 

3027/130 

86X0040-00 

3444/123A 

87-0238 

3124/289 

86-305-2 

3004/102A 

86-488-2 

3452/108 

86-633-2 

3111 

86-5102-2 

3893/152 

86X0040-001 

3444/123A 

87-0239-A 

3124/289 

86-306-2 

3122 

86-490-2 

3452/108 

86-633-9 

3710/238 

86-5103-2 

3444/123A 

86X0041-001 

3466/159 

87-0240 

3493/1223 

86-308-2 

3124/289 

86-491-2 

3452/108 

86-646-2 

3444/123A 

86-5104-2 

3114/290 

86X0041-001A 

3466/159 

87-0246 

3493/1223 

86-309-2 

3444/123A 

86-493-2 

3444/123A 

86-648-2 

3054/196 

86-5105-2 

3156/172A 

86X0042-001 

3191/185 

87-423-2 

3114/290 

86-310-2 

3444/123A 

86-494-2 

3444/123A 

86-649-2 

3124/289 

86-5107-2 

3893/152 

86X0042-002 

3190/184 

88-77-1 

3100/519 

86-311-2 

3008 

86-495-2 

3444/123A 

86-650-2 

3122 

86-5108-2 

3893/152 

86X0042-100 NPN 3190/184 

88-125 

3016 

86-312-2 

3008 

86-496-2 

3444/123A 

86-651-2 

3433/287 

86-5109-2 

3044/154 

86X0042-100 PNP 3191/185 

88-0550 

3184/1115 

86-313-2 

3009 

86-497-2 

3004/102A 

86-655-2 

3444/123A 

86-5110-2 

3444/123A 

1 86X0043-00 

3018 1 

88-831 

3016 


22i 



88-832—96-5134-01 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

88-832 

3016 

90-65 

3444/123A 

93A3D-2 

3017B/117 

93A104-1 

3311 

93C8-1 

3091 

95-202 

3010 

88-833 

3016 

90-66 

3024/128 

93A4-2 

3017B/117 

93A105-1 

3087 

93C16-2 

3016 

95-203 

3004/102A 

88-9302 

3171/744 

90-69 

3444/123A 

93-A5-2 

3119/113 

93A110-1 

3087 

93C19-1 

3110/120 

95-204 

3004/102A 

.88-9304 

3455/804 

90-70 

3124/289 

93A5-2 

3120/114 

93B1-1 

3017B/117 

93C24-2 

3016 

95-208 

3004/102A 

88-9574 

3375/737 

90-71 

3124/289 

93A5-9 

3119/113 

93B1-2 

3017B/117 

93C25-3 

3091 

95-209 

3004/102A 

88-9575 

3163/736 

90-72 

3224/1102 

93-A5-10 

3119/113 

93B1-3 

3017B/117 

93C26-7 

3119/113 

95-212 

3004/102A 

88-9841R 

3078/789 

90-73 

3223/1100 

93A5-10 

3119/113 

93B1-4 

3017B/117 

93C26-9 

3119/113 

95-213 

3004/102A 

88-9842F 

3144/723 

90-74 

3225/1104 

93A6-1 

3017B/117 

93B1-5 

3017B/117 

93C27-1 

3087 

95-214 

3004/102A 

88-9842R 

3144/723 

90-75 

3357/186A 

93A6-2 

3017B/117 

93B1-6 

3016 

93C27-2 

3100/519 

95-216 

3122 

88-9842S 

3144/723 

90-110 

3299/237 

93A8-1 

3088 

93B1-7 

3017B/117 

93C27-3 

3100/519 

95-217 

3004/102A 

88-18920 

3459/1058 

90-111 

3357/186A 

93A9 

3004/102A 

93B1-8 

3017B/117 

93C30-1 

3016 

95-218 

3004/102A 

88-20372 

3829/788 

90-112 

3047 

93A9-3 

3005 

93B1-9 

3017B/117 

93C30-3 

3016 

95-220 

3024/128 

88-20404 

3160/801 

90-140 

3124/289 

93A9-4 

3005 

93B1-10 

3017B/117 

93C39-1 

3055/134A 

95-221 

3122 

88-22517 

3744/1260 

90-175 

3299/237 

93A12-1 

3016 

93B1-11 

3017B/117 

93C39-2 

3062/142A 

95-222-1 

3004/102A 

88-1250108 

3038 

90-176 

3357/186A 

93A25-1 

3088 

93B1-12 

3017B/117 

93C39-3 

3060/139A 

95-222-2 

3010 

88-1250109 

3444/123A 

90-177 

3048/329 

93A25-2 

3088 

93B1-13 

3017B/117 

93C39-6 

3062/142A 

95-223 

3452/108 

88B0 

3006/160 

90-178 

3050/221 

93A25-3 

3088 

93B1-14 

3017B/117 

93C39-7 

3335/5079A 

95-224-1 

3004/102A 

88B 

3006/160 

90-179 

3116 

93A27-1 

3087 

93B1-15 

3017B/117 

93C39-10 

3059/138A 

95-224-2 

3010 

88B1 

3006/160 

90-180 

3018 

93A27-8 

3087 

93B1-16 

3017B/117 

93C39-12 

3062/142A 

95-225 

3122 

88B 1 4-7 B 

3006/160 

90-181 

3122 

93A33-1 

3087 

93B1-17 

3017B/117 

93C39-13 

3062/142A 

95-226-1 

3025/129 

88B2 

3006/160 

90-450 

3197/235 

93A38-1 

3087 

93B1-18 

3016 

93C40 

3109/119 

95-226-2 

3444/123A 

88B3 

3006/160 

90-451 

3357/186A 

93A39-1 

3750/143A 

93B1-20 

3016 

93C40-1 

3109/119 

95-226-003 

3025/129 

88B4 

3006/160 

90-452 

3018 

93A39-5 

3335/5079A 

93B1-21 

3016 

93C42-2 

3016 

95-226-3 

3025/129 

88B5 

3006/160 

90-453 

3018 

93A39-7 

3335/5079A 

93B2-1 

3017B/117 

93C42-7 

3311 

95-226-004 

3024/128 

88B6 

3006/160 

90-454 

3048/329 

93A39-10 

3057/136A 

93B5-1 

3119/113 

93C52-1 

3016 

95-226-4 

3024/128 

88B7 

3006/160 

90-455 

3122 

93A39-11 

3334/5071A 

93B5-3 

3119/113 

93C53-2 

3016 

95-227 

3444/123A 

88B8 

3006/160 

90-457 

3018 

93A39-12 

3062/142A 

93B5-3-6 

3119/113 

93C59 

3119/113 

95-250 

3009 

88B9 

3006/160 

90-458 

3124/289 

93A39-13 

3092/141A 

93B5-3-8 

3119/113 

93C60 

3175 

95-250-1 

3013 

88B10 

3006/160 

90-459 

3124/289 

93A39-14 

3753/5082A 

93B5-3-9 

3119/113 

93C60-3 

3843 

95-251 

3009 

88B10R 

3006/160 

90-600 

3054/196 

93A39-15 

3444/123A 

93B5-4 

3120/114 

93C60-5 

3175 

95-252 

3021/124 

88B11 

3006/160 

90-601 

3018 

93A39-19 

3057/136A 

93B5-5 

3119/113 

93C60-9 

3175 

95-252-1 

3021/124 

88B12 

3006/160 

90-602 

3018 

93A39-24 

3063/145A 

93B5-6 

3119/113 

93C64-1 

3087 

95-252-2 

3021/124 

88B13 

3006/160 

90-603 

3122 

93A39-25 

3097/149A 

93B5-8 

3119/113 

93C69-1 

3843 

95-252-3 

3021/124 

88B13P 

3006/160 

90-604 

3018 

93A39-31 

3093 

93B5-9 

3119/113 

93C118-1 

3033 

95-252-4 

3021/124 

88B14 

3006/160 

90-605 

3124/289 

93A39-34 

3331/5067A 

93B5-10 

3119/113 

93C118-2 

3033 

95-257 

3013 

88B14-7 

3006/160 

90-606 

3116 

93A39-35 

3338/5086A 

93B8-1 

3087 

93C218 

3087 

95-296 

3122 

88B15 

3006/160 

90-607 

3116 

93A39-40 

3095/147A 

93B12-1 

3016 

93091-1 

3303/522 

95-11410100 

3004/102A 

88B15L 

3006/160 

90-608 

3112 

93A39-43 

3062/142A 

93B12-2 

3016 

93D91-2 

3303/522 

95-11410200 

3004/102A 

88B16 

3006/160 

90-609 

3197/235 

93A39-44 

3139/5074A 

93B12-3 

3016 

93D91-3 

3900/536A 

95-11410900 

3004/102A 

88B16E 

3006/160 

90-610 

3197/235 

93A39-45 

3151/5081A 

93B19-1 

3110/120 

93D91-4 

3303/522 

95-11413500 

3004/102A 

88B17 

3006/160 

90-612 

3018 

93A39-49 

3330/5066A 

93B24-2 

3016 

93D91-5 

3303/522 

95-11414000 

3009 

88B17-1 

3006/160 

90-613 

3116 

93A39-50 

3751/5075A 

93B24-3 

3016 

93D91-6 

3303/522 

95-11511500 

3032A 

88B18 

3006/160 

90-614 

3124/289 

93A40 

3130 

93B25-3 

3087 

93D96-1 

3304/500A 

96-0008 

3088 

88B19 

3006/160 

90-615 

3249/1052 

93A40-1 

3130 

93B27-1 

3087 

93D96-2 

3304/500A 

96-056-234 

3452/108 

88B19G 

3006/160 

90-671 

3444/123A 

93A41-2 

3088 

93B27-2 

3016 

93D96-3 

3304/500A 

96-138-2 

3452/108 

88B-70 

3006/160 

90-2213-00-18 

3444/123A 

93A41-5 

3126 

93B27-3 

3016 

93D99-2 

3310/538 

96-5003-01 

3004/102A 

88B-70-12 

3006/160 

90T2 

3039/316 

93A42-7 

3031A 

93B30-1 

3017B/117 

93D99-3 

3310/538 

96-5005-01 

3103 A/396 

88B-70-12-7 

3006/160 

91A 

3452/108 

93A43-1 

3089/112 

93B30-3 

3016 

93D99-4 

3310/538 

96-5007-01 

3087 

88B119 

3006/160 

91A01 

3017B/117 

93A43-2 

3089/112 

93B38-1 

3087 

93099-5 

3309/539 

96-5007-02 (MP) 

3709/110MP 

88B121 

3006/160 

91A02 

3017B/117 

93A52-1 

3312 

93B38-5 

3087 

93D99-6 

3309/539 

96-5022-1 

3016 

88B182 

3006/160 

91A03 

3017B/117 

93A52-7 

3130 

93B39-5 

3335/5079A 

93D99-7 

3309/539 

96-5022-01 

3016 

88C0 

3005 

91A04 

3311 

93-A53-2 

3110/120 

93B39-7 

3335/5079A 

93099-8 

3309/539 

96-5023-01 

3016 

88C 

3005 

91A05 

3444/123A 

93A53-2 

3110/120 

93B39-12 

3062/142A 

930112-57 

3089/112 

96-5026-01 

3009 

88C1 

3005 

91A06 

3016 

93A55-1 

3092/141A 

93B39-13 

3062/142A 

93ERH-1X1128 

3072/712 

96-5032-01 

3004/102A 

88C 1 4-7 B 

3005 

91A08 

3843 

93A57 

9086/518 

93B41-1 

3087 

93ERH-DX0155// 3311 

96-5033-01 

3004/102A 

88C2 

3005 

91A11 

3311 

93A57-1 

3066/118 

93B41-2 

3091 

93ERH-DX015611 3312 

96-5033-02 

3004/102A 

88C3 

3005 

91B 

3452/108 

93A59-1 

3089/112 

93B41-3 

3087 

93EVHD1N4148// 3100/519 

96-5033-03 

3004/102A 

88C4 

3005 

91BGRN 

3452/108 

93A60-1 

3130 

93B41-4 

3016 

93K2-1 

3119/113 

96-5033-04 

3004/102A 

88C5 

3005 

91C 

3444/123A 

93A60-2 

3031A 

93B41-6 

3017B/117 

93L00 

74LS195 

96-5045-01 

3009 

88C6 

3005 

91D 

3444/123A 

93A60-3 

3031A 

93B41-8 

3017B/117 

93L5-1 

3017B/117 

96-5046-01 

3017B/117 

88C7 

3005 

91E 

3444/123A 

93A60-5 

3100/519 

93B41-12 

3017B/117 

93L5-4 

3017B/117 

96-5059-01 

3087 

88C8 

3005 

91F 

3452/108 

93A60-6 

3100/519 

93B41-14 

3017B/117 

93L5-6 

3017B/117 

96-5062-01 

3006/160 

88C9 

3005 

91N1 

3018 

93A60-7 

3311 

93B41-29 

3087 

93L5-7 

3017B/117 

96-5064-01 

3009 

88C10 

3005 

91N1B 

3716/161 

93A60-8 

3031A 

93B42-1 

3017B/117 

93L101-2 

3017B/117 

96-5076-01 

3004/102A 

88C10R 

3005 

91T6 

3245/199 

93A60-9 

3312 

93B42-2 

3016 

93L102-2 

3017B/117 

95-5080-02 

3444/123A 

88C11 

3005 

92-1 

3012/105 

93A60-10 

3843 

93B42-3 

3017B/117 

93L103-4 

3017B/117 

96-5081-01 

3009 

88C12 

3005 

92-1 A 4-7 B 

3012/105 

93A60-11 

3130 

93B42-4 

3017B/117 

93L107-2 

3017B/117 

96-5082-01 

3017B/117 

88C13 

3005 

92-1-70 

3012/105 

93A60-14 

3313/116 

93B42-6 

• 3017B/117 

93N9-1 

3303/522 

96-5085-01 

3004/102A 

88C13P 

3005 

92-1-70-12 

3012/105 

93A63-1 

3126 

93B42-7 

3311 

93P1 

3114/290 

96-5085-02 

3004/102A 

88C14 

3005 

92-1-70-12-7 

3012/105 

93A64-1 

3087 

93B42-8 

3017B/117 

93P1A 

3114/290 

96-5086-02 

3009 

88C14-7 

3005 

92-1A 

3012/105 

93A64-2 

3175 

93B42-9 

3017B/117 

93P1AA 

3114/290 

96-5088-01 

3017B/117 

88C14-7B 

3721/100 

92-1A0 

3012/105 

93A64-3 

3100/519 

93B42-10 

3017B/117 

93SC165/133 

3027/130 

96-5091-01 

3062/142A 

88C15 

3005 

92-1A0R 

3012/105 

93A64-5 

3175 

93B42-11 

3017B/117 

93SC165/133A 

3027/130 

96-5093-01 (MP) 

3709/110MP 

88C15L 

3005 

92-1A1 

3012/105 

93A64-7 

3175 

93B42-12 

3017B/117 

93SE165 

3036 

96-5093-02 (MP) 

3709/110MP 

88C16 

3005 

92-1A2 

3012/105 

93A67-1 

3031A 

93B45-1 

3016 

93SW124 

3027/130 

'96-5093-03 (MP) 

3709/110MP 

88C16D 

3005 

92-1 A3 

3012/105 

93A69-1 

3032A 

93B45-2 

3017B/117 

94-42-9 

3088 

96-5094-01 (MP) 

3709/110MP 

88C17 

3005 

92-1A3P 

3012/105 

93A69-2 

3100/519 

93B47-1 

3016 

94-1066-1 

3016 

96-5095-01 

3006/160 

88C17-1 

3005 

92-1A4 

3012/105 

93A71-1 

3033 

93B48-1 

3100/519 

94A-1 A 6-4 

3009 

96-5098-01 

3004/102A 

88C18 

3005 

92-1A4-7 

3012/105 

93-A75-1 

3110/120 

93B48-2 

3016 

94A-1A6-4 

3717/121 

96-5099-01 

3004/102A 

88C19 

3005 

92-1A5 

3012/105 

93A75-1 

3110/120 

93B48-3 

3100/519 

94N1 

3444/123A 

96-5100-01 

3009 

88C19G 

3005 

92-1A5L 

3012/105 

93A76-1 

3126 

93B48-4 

3100/519 

94N1B 

3444/123A 

96-5100-03 

3009 

88C-70 

3005 

92-1A6 

3012/105 

93A77-1 

3089/112 

93B51-3 

3017B/117 

94N1R 

3444/123A 

96-5101-01 

3004/102A 

88C-70-12 

3721/100 

92-1A6-1 

3012/105 

93A77-11 

3087 

93B52-1 

3843 

94N1V 

3024/128 

96-5102-01 

3004/102A 

88C-70-12-7 

3005 

92-1A7 

3012/105 

93A78-1 

3032A 

93B52-2 

3843 

94N2 

3444/123A 

96-5103-01 

3017B/117 

88C119 

3005 

92-1A7-1 

3012/105 

93A79-6 

3032A 

93B53-1 

3110/120 

94N2P 

3839/155 

96-5106-01 

9005/5802 

88C121 

3005 

92-1A8 

3012/105 

93A80-1 

3136/5072A 

93B53-2 

3110/120 

94T1 

3005 

96-5107-01 

3024/128 

88C182 

3005 

92-1A9 

3012/105 

93A83-1 

3088 

93B57-1 

3066/118 

95-108 

3006/160 

96-5107-02 

3024/128 

88CC-70-12 

3005 

92-1A9G 

3012/105 

93A91-1 

3303/522 

93B58-1 

3016 

95-110 

3006/160 

96-5109-01 

3017B/117 

89 

3444/123A 

92-1A19 

3012/105 

93A91-2 

3303/522 

93B60-3 

3843 

95-111 

3006/160 

96-5109-02 

3017B/117 

90-30 

3444/123A 

92-1A21 

3012/105 

93A91-3 

3303/522 

93B64-1 

3100/519 

95-112 

3861/101 

96-5110-02 

3063/145A 

90-31 

3024/128 

92-1A82 

3012/105 

93A91-4 

3303/522 

93B65-1 

3033 

95-113 

3861/101 

96-5110-03 

3063/145A 

90-32 

3124/289 

92-10 

3012/105 

93A91-5 

3303/522 

93B91-1 

3303/522 

95-114 

3861/101 

96-5113-01 

3017B/117 

90-33 

3124/289 

92-11 

3012/105 

93A91-6 

3303/522 

93B91-2 

3303/522 

95-116 

3006/160 

96-5115-01 

3444/123A 

90-35 

3224/1102 

92-12 

3012/105 

93A93-1 

3108/505 

93B91-3 

3303/522 

95-117 

3006/160 

96-5115-02 

3444/123A 

90-36 

3223/1100 

92-13 

3012/105 

93A93-2 

3108/505 

93B91-4 

3303/522 

95-118 

3006/160 

96-5115-03 

3444/123A 

90-37(IC) 

3225/1104 

92-14 

3012/105 

93A96 

3304/500A 

93B91-5 

3303/522 

95-119 

3006/160 

96-5115-04 

3444/123A 

90-38 

3192/186 

92-15 

3012/105 

93A96-1 

3304/500A 

93B91-6 

3303/522 

95-120 

3006/160 

96-5115-05 

3444/123A 

90-45 

3018 

92-16 

3012/105 

93A96-2 

3304/500A 

93B96-1 

3304/500A 

95-120A 

3005 

96-5116-01 

3061/140A 

90-46 

3019 

92-17 

3012/105 

93A96-3 

3304/500A 

93B96-2 

3304/500A 

95-121 

3006/160 

96-5117-01 

3016 

90-47 

3444/123A 

92-18 

3012/105 

93A97-1 

3312 

93B96-3 

3304/500A 

95-122 

3006/160 

96-5117-91 

3027/130 

90-48 

3444/123A 

92-19 

3012/105 

93A97-2 

3016 

93C1-20 

3016 

95-123 

3006/160 

96-5118-01 

3063/145A 

90-49 

3452/108 

92N1 

3452/108 

93A97-3 

3311 

93C1-21 

3016 

95-124 

3006/160 

96-5119-01 

3017B/117 

90-50 

3834/132 

92N1B 

3452/108 

93A99-2 

3310/538 

93C1-2021 

3110/120 

95-125 

3452/108 

96-5120-01 

3107/5307 

90-55 

3448 

92T6 

3245/199 

93A99-3 

3310/538 

93C2-6 

3087 

95-126 

3452/108 

96-5121-01 

3017B/117 

90-56 

3124/289 

93-188 

3652/5693 

93A99-4 

3310/538 

93C5-5 

3119/113 

95-127 

3452/108 

96-5124-02 

3059/138A 

90-57 

3444/123A 

93.20.709 

3106/5304 

93A99-5 

3309/539 

93C5-6 

3119/113 

95-128 

3452/108 

96-5125-01 

3009 

90-58 

3050/221 

93.20.714 

3106/5304 

93A99-6 

3309/539 

93C5-7 

3119/113 

95-129 

3452/108 

96-5131-01 

3132 

90-60 

3018 

93.24.401 

3087 

93A99-7 

3309/539 

93C5-8 

3119/113 

95-130 

3452/108 

96-5132-01 

3021/124 

90-61 

3444/123A 

93.24.601 

3087 

93A99-8 

3309/539 

93C5-9 

3119/113 

95-131 

3452/108 

96-5133-01-02 

3062/142A 

90-62 

3448 

93.24.604 

3087 

93A102-2 

3750/143A 

93C5-10 

3119/113 

95-201 

3004/102A 

96-5134-01 

3006/160 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

96-5135-01 

3021/124 

96-5371-01 

3846/285 

99S019A 

3452/108 

100-520 

3311 

102-1384-17 

3849/293 

103-276 

3151/5081A 

96-5137-01 

3017B/117 

96-5374-01 

3455/804 

99-S-019A 

3018 

100-525 

9004/5801 

102-1675-11 

3124/289 

103-278 

3151/5081A 

96-5138-01 

3006/160 

96-5378-01 

3717/121 

99S019B 

3452/108 

100-526 

3126 

102-1675-12 

3124/289 

103-279-01 

3062/142A 

96-5139-01 

3006/160 

96-51430-02 

3009 

99S020 

3124/289 

100-527 

3311 

102-1678-00 

3197/235 

103-279-08 

3774/5008A 

96-5140-01 

3006/160 

96B-3 A 6-5 

3015 

99S022 

3157/703A 

100-0673-04 

3114/290 

102B6 

3311 

103-279-09 

3775/5009A 

96-5143-01 

3009 

96B-3A65 

3013 

99S022-1 

3157/703A 

100-00910-07 

3088 

102D 

3016 

103-279-10 

3776/5010A 

96-5143-02 

3009 

96N1 

3021/124 

99S025 

3444/123A 

100-912 

3259 

102M 

3116 

103-279-10A 

3782/5016A 

96-5148-01 

3009 

96N927 

3452/108 

99S025A 

3444/123A 

100-912-18 

3038 

102P1 

3466/159 

103-279-13A 

3779/5013A 

96-5149-01 

9005/5802 

96N932 

3452/108 

99S031 

3018 

100-00914-10 

3088 

102P10 

3466/159 

103-279-14A 

3780/5014A 

96-5152-01 

3444/123A 

96N (AIRLINE) 

3452/108 

99S032 

3018 

100-00914-10(MP 

3709/110MP 

102S 

3116 

103-279-16A 

3782/5016A 

96-5152-03 

3444/123A 

96NPT 

3452/108 

99S033 

3040 

100-01110-01 

3126 

103-4 

3452/108 

103-279-18 

3784/5018A 

96-5153-01 

3444/123A 

96XZ778/21N 

3087 

99S033A 

3444/123A 

100-01120-09 

3100/519 

103-19 

3091 

103-279-20 

3786/5020A 

96-5153-03 

3444/123A 

96XZ778/27N 

3119/113 

99S034 

3275/194 

100-1791-1 

3010 

103-20 

3119/113 

103-279-21 

3787/5021A 

96-5155-01 

3009 

96XZ778/44N 

3087 

99S035 

3444/123A 

100-1791-2 

3010 

103-22 

3087 

103-279-21A 

3787/5021A 

96-5161-01 

3122 

96XZ0778/44N 

3087 

99S036 

3444/123A 

100-4456-101 

3024/128 

103-23 

3090/109 

103-279-28A 

9023/5078A 

96-5162-03 

3027/130 

96XZ801-06N 

3717/121 

99S037 

3452/108 

100-5728B 

9038/346 

103-23-01 

3090/109 

103-279-31A 

3779/5013A 

96-5162-04 

3027/130 

96XZ801 -10N 

3717/121 

99S038 

3444/123A 

100-6399-001 

3545/907 

103-23-1 

3090/109 

103-279-37 

3803/5037A 

96-5163-01 

3132 

96XZ801-34X 

3717/121 

99S039 

3466/159 

100-6399-002 

3545/907 

103-29 

3016 

103-281 

3126 

96-5164-02 

3027/130 

96XZ801/06N 

3009 

99S039A 

3466/159 

100-6400-001 

3548/906 

103-31 

3087 

103-284 

3032A 

96-5164-03 

3027/130 

96XZ801/10N 

3009 

99S040 

3275/194 

100-6400-002 

3548/906 

103-32 

3119/113 

103-284A 

3318 

96-5165-01 

3024/128 

96XZ801/14N 

3444/123A 

99S041 

3050/221 

100-6400-003 

3548/906 

103-34 

3087 

103-287 

3998/506 

96-5166-01 

3017B/117 

96XZ801/25N 

3006/160 

99S042 

3102/710 

100-6452 

3036 

103-39 

3126 

103-289 

3151/5081A 

96-5170-01 

3024/128 

96XZ801/34X 

3009 

99S044 

3132 

100-9121 

3018 

103-42 

3100/519 

103-290 

3056/135A 

96-5174-01 

3132 

96XZ801/37N 

3006/160 

99S045 

3116 

100-9122 

3122 

103-43 

3119/113 

103-293-02 

3108/505 

96-5175-01 

3132 

96XZ801/49N 

3004/102A 

99S045A 

3050/221 

100-9123 

3024/128 

103-44 

3091 

103-295-02 

9091/177 

96-5176-01 

3025/129 

96XZ801/50N 

3004/102A 

99S046 

3050/221 

100-9124 

3025/129 

103-47 DIODE 

3016 

103-298-05A 

3318 

96-5177-01 

3444/123A 

96XZ6050/25N 

3716/161 

99S047 

3131 A/369 

100-9125 

3026 

103-47 VARACTOR 

3327/614 

103-301-17A 

3750/143A 

96-5178-01 

3033 

96XZ6051-28N 

3006/160 

99S053 

3161/722 

100-9126 

3026 

103-47-01 

3327/614 

103-305 

3925/525 

96-5180-01 

3024/128 

96XZ6051-35N 

3006/160 

99S053-1 

3161/722 

100-9127 

3027/130 

103-49 

3089/112 

103-312 

9098/515 

96-5180-02 

3024/128 

96XZ6051-36N 

3006/160 

99S055 

3018 

100-10121-05 

3311 

103-51 

3032A 

103-316-04 

9098/515 

96-5184-01 

9005/5802 

96XZ6052/52N 

3444/123A 

99S056 

3018 

100-10132-00 

3311 

103-60 

3089/112 

103B6 

3311 

96-5187-01 

3444/123A 

96XZ6053-09N 

3004/102A 

99S057 

3642/179 

100-22363-08 

3126 

103-61 

3089/112 

103G3125 

3016 

96-5190-01 

3124/289 

96XZ6053-10N 

3006/160 

99S060-1 

3275/194 

100A 

3016 

103-65 

3089/112 

103G3125A 

3016 

96-5191-01 

3538 

96XZ6053-24N 

3006/160 

99S061-1 

3275/194 

100B63 

3004/102A 

103-73 

3087 

103M 

3116 

96-5192-01 

3009 

96XZ6053-27N 

3004/102A 

99S063 

3103A/396 

100B63A 

3004/102A 

103-74 

3088 

103P935 

3466/159 

96-5193-01 

3051/156 

96XZ6053/1IN 

3444/123A 

99S067-1 

3018 

100C 

3125 

103-76 

3311 

103P935A 

3466/159 

96-5194-01 

3051/156 

96XZ6053/35N 

3444/123A 

99S070-1 

3044/154 

100C ADMIRAL 

3843 

103-79 

3087 

103 PA 

3466/159 

96-5195-01 

9010/5809 

96XZ6053/36N 

3444/123A 

99S072 

3102/710 

100D10 

3033 

103-82 

3017B/117 

103PN AIRLINE 

3466/159 

96-5196-01 

3017B/117 

96XZ6053/38N 

3024/128 

99-S-072 

3102/710 

100K80A 

7358/6158 

103-87 

3087 

103-Z9000 

3151/5081A 

96-5198-01 

3132 

96XZ6053/51N 

3004/102A 

99-S-072 XI 

3102/710 

100K80RA 

7359/6159 

103-90 

3709/110MP 

103-Z9001 

3090/109 

96-5199-01 

3132 

96XZ6054/45X 

3840/131MP 

99S073 

3114/290 

100K100A 

7358/6158 

103-90 (MP) 

3709/110MP 

103-Z9003 

3062/142A 

96-5201-01 

3027/130 

96XZ6065/25N 

3004/102A 

99S074 

3024/128 

100K100RA 

7359/6159 

103-96 

3750/143A 

103-Z9004 

3095/147A 

96-5202-01 

3027/130 

96XZ6054145X 

3198/131 

99S075 

3893/152 

100L20 

3925/525 

103-102 

3709/110MP 

103-Z9006 

3056/135A 

96-5203-01 

3024/128 

97A83 

3009 

99S077-1 

3044/154 

100N1 

3018 

103-104 

3089/112 

103-Z9007 

3057/136A 

96-5204-01 

3024/128 

97N2 

3861/101 

99S079-1 

3111 

100N1P 

3018 

103-105 

3151/5081A 

103-Z9008 

9021/5070A 

96-5205-01 

3010 

97N2U 

3010 

99S081 

3454/790 

100N3 

3039/316 

103-105-01 

3151/5081A 

103-Z9009 

3780/5014A 

96-5207-01 

3027/130 

97P1 

3004/102A 

99S081-1 

3454/790 

100N3P 

3039/316 

103-112 

3843 

103-Z9010 

3061/140A 

96-5209-01 

3157/703A 

97P1U 

3004/102A 

99S082-1 

3072/712 

100R1B 

3017B/117 

103-114 

3087 

103-Z9012 

3094/144A 

96-5213-01 

3444/123A 

98-1 

3123 

99S083-1 

3054/196 

100R2B 

3016 

103-131 

9091/177, 

103-Z9013 

3751/5075A 

96-5214-01 

3950/5400 

98-2 

3123 

99S084-1 

3466/159 

100R3B 

3031A 

103-140 

3334/5071A 

103-Z9021 

3136/5072A 

96-5215-01 

3466/159 

98-3 

3123 

99S085 

3444/123A 

100R4B 

3031A 

103-141 

3311 

103-Z9023 

3795/5029A 

96-5219-01 

3103A/396 

98-4 

3123 

99S090-1 

3452/108 

100R5B 

3017B/117 

103-142 

9091/177 

103-Z9039 

3463/601 

96-5220-01 

3025/129 

98-5 

3123 

99S091-1 

3024/128 

100R6B 

3017B/117 

103-142-01 

3175 

104 

3045/225 

96-5220-01(NPN) 

3444/123A 

98-6 

3123 

99S092-1 

3025/129 

100R7B 

3032A 

103-144 

3404/5138A 

104-1 

3126 

96-5221-01 

3444/123A 

98-7 

3123 

99S094-1 

3075/714 

100R8B 

3032A 

103-144-01 

3151/5081A 

104-5 

3008 

96-5225-01 

3054/196 

98-301 

3017B/117 

99S095-1 

3076/715 

100R9B 

3033 

103-145 

3311 

104-8 

3045/225 

96-5228-01 

3444/123A 

98A12518 

3017B/117 

99S096-1 

3077/790 

100R10B 

3033 

103-145-01 

3100/519 

104-17 

3006/160 

96-5229-01 

3444/123A 

98P1 

3114/290 

99S097 

3215/783 

100R11B 

3843 

103-146 

3324/611 

104-17NRCAE 

3466/159 

96-5231-01 

3035 

98P1P 

3198/131 

99S097-1 

3215/783 

100R12B 

3843 

103-158 

3062/142A 

104-19 

3006/160 

96-5232-01 

3054/196 

9 8 P-2 A 6-2 

3004/102A 

99S099 

3083/197 

100R13B 

3843 

103-159 

3100/519 

104-21 

3006/160 

96-5232-02 

3054/196 

98P10 

3114/290 

99S100 

3054/196 

100R14B 

3843 

103-160 

3843 

104-170 

3466/159 

96-5235-01 

3132 

99-109-1 

3444/123A 

99S100-1 

3893/152 

100R20B 

3925/525 

103-176 

3319 

104B6 

3311 

96-5236-01 

3132 

99-109-2 

3444/123A 

99S101-1 

3045/225 

100S 

3116 

103-189 

3126 

104H01 

3024/128 

96-5237-01 

3444/123A 

99AT6 

3004/102A 

99S102-1 

3103A/396 

100T2 

3027/130 

103-191 

3031A 

104M 

3116 

96-5238-01 

3157/703A 

99B5 

3004/102A 

99S103-1 

3111 

100T2A 

3027/130 

103-192 

3088 

104T2 

3027/130 

96-5238-02 

3157/703A 

99BA6 

3005 

99S103-2 

3111 

100U 

3112 

103-193 

3843 

104T2A 

3027/130 

96-5241-01 

9010/5809 

99BA-6 

3004/102A 

99S103-3 

3111 

100W1 

3452/108 

103-194 

3781/5015A 

105 

3466/159 

96-5244-01 

3024/128 

99BE6 

3005 

99S105-1 

3104A 

100X2 

3027/130 

103-196 

3843 

105-001-04 

3122 

96-5246-01 

3609/5986 

99BE-6 

3004/102A 

99SA7 

3011 

100X6 

3027/130 

103-202 

3089/112 

105-001-05 

3018 

96-5247-01 

3027/130 

99K7 

3861/101 

99SK5 

3861/101 

100X6A 

3027/130 

103-202 GE 

3090/109 

105-001-07 

3122 

96-5248-01 

3334/5071A 

99L-4 A 6-1 

3003 

99SK7 

3861/101 

101-1 (ADMIRAL) 

3716/161 

103-203 

3032A 

105-001-08 

3452/108 

96-5248-04 

3064/146A 

99L6 

3862/103 

99SQ7 

3861/101 

101-2 (ADMIRAL) 

3452/108 

103-206 

3428/5162A 

105-02 

3087 

96-5248-09 

3331/5067A 

99P1 

3025/129 

100-1 

3193/187 

101-3 (ADMIRAL) 

3452/108 

103-208 

3820/5054A 

105-3 

3175 

96-5248-11 

3331/5067A 

99P1M 

3025/129 

100-3-23 

3079 

101-4 (ADMIRAL) 

3452/108 

103-212 

3797/5031A 

105-03 

3091 

96-5248-12 

3337/5085A 

99P1M1 

3114/290 

100-10 

3057/136A 

101-12 

3005 

103-212-76 

3313/116 

105-003-06 

3444/123A 

96-5249-01 

3393/5127A 

99P2 

3025/129 

100-11 

3100/519 

101-15 

3123 

103-215 

3443/513 

105-003-09 

3444/123A 

96-5249-02 

3386/5120A 

99P2B 

3025/129 

100-011-20 

3100/519 

101-6742N RCA 

3999/173BP 

103-216 

3032A 

105-005-04/2228 

3452/108 

96-5249-03 

3399/5133A 

99P5 

3466/159 

100-12 

3088 

101-6744N RCA 

3999/173BP 

103-219 

3327/614 

105-005-12 

3452/108 

96-5250-01 

3393/5127A 

99P10 

3466/159 

100-13 

3311 

101A 

3123 

103-222 

3100/519 

105-006-08 

3444/123A 

96-5250-02 

3405/5139A 

99PIM 

3025/129 

100-14 

3060/139A 

101B 

3123 

103-0227-18 

3122 

105-008-04/2228 

3452/108 

96-5250-03 

3407/5141A 

99S001 

3009 

100-0051 

3088 

101B6 

3016 

103-228 

3032A 

105-009-21/2228 

3452/108 

96-5250-06 

3396/5130A 

99S002 

3004/102A 

100-108-026 

3509/5695 

101M 

3123 

103-231 

3751/5075A 

105-12 

3444/123A 

96-5250-07 

3391/5125A 

99-S-002 

3004/102A 

100-120 

3100/519 

101P1 

3466/159 

103-0235-85 

3054/196 

105-060-09 

3444/123A 

96-5252-01 

3024/128 

99S003 

3004/102A 

100-0124 

3088 

101P10 

3466/159 

103-236 

3095/147A 

105-085-33 

3122 

96-5254-01 

3175 

99S004 

3004/102A 

100-0125 

3087 

101S 

3112 

103-237 

3095/147A 

105-085-54 

3444/123A 

96-5255-01 

3444/123A 

99S004A 

3004/102A 

100-125 

3100/519 

102-02 

3087 

103-239 

3068/503 

105-00106-00 

3452/108 

96-5256-01 

3024/128 

99S005 

3004/102A 

100-130 

3100/519 

102-4 

3117 

103-239-01 

3068/503 

105-00107-09 

3018 

96-5257-01 

3444/123A 

99-S-0050 

3003 

100-135 

3057/136A 

102-142 

3100/519 

103-239-02 

3108/505 

105-00108-07 

3452/108 

96-5258-01 

3025/129 

99S006 

3006/160 

100-136 

3088 

102-207 

3087 

103-239-03 

3068/503 

105-904-85 

3018 

96-5259-01 

3132 

99S07 

3861/101 

100-137 

3100/519 

102-292 

3151/5081A 

103-240 

3100/519 

105-904-86 

3018 

96-5260-01 

3132 

99S007 - 

3006/160 

100-138 

3311 

102-339 

3100/519 

103-244 

3843 

105-904-87 

3018 

96-5267-01 

3021/124 

99S010^ 

3004/102A 

100-139 

3060/139A 

102-0373-00 

3122 

103-245 

3016 

105-931-91/2228 

3444/123A 

96-5270-01 

3054/196 

99S010A 

3004/102A 

100-160 

3087 

102-0394-25 

3018 

103-246 

3092/141A 

105-941-97/2228 

3452/108 

96-5281-01 

3444/123A 

99S011 

3004/102A 

100-161 

3100/519 

102-412 

3100/519 

103-247 

3843 

105-02004-09 

3452/108 

96-5282-01 

3466/159 

99S011A 

3004/102A 

100-162 

3017B/117 

102-0454-02 

3018 

103-248 

3064/146A 

105-02005-07 

3018 

96-5284-01 

3438 

99S012 

3124/289 

100-180 

3088 

102-0460-02 

3018 

103-251 

3753/5082A 

105-02006-05 

3018 

96-5290-01 

3444/123A 

99S012A 

3124/289 

100-181 

3088 

102-0461-02 

3018 

103-252 

3752/5077A 

105-02008-01 

3018 

96-5310-01 

3297/280 

99S012E 

3444/123A 

100-184 

3100/519 

102-0535-02 

3018 

103-254 

3313/116 

105-06004-00 

3452/108 

96-5314-01 

3444/123A 

99S013 

3014 

100-198 

3017B/117 

102-0732-28 

3122 

103-254-01 

3313/116 

105-06007-05 

3444/123A 

96-5315-01 

3036 

99S013A 

3014 

100-215 

3088 

102-0735-25 

3122 

103-258 

3108/505 

105-08243-05 

3444/123A 

96-5334-01 

3716/161 

99S014 

3009 

100-216 

3100/519 

102-0828-17 

3122 

103-261 

3031A 

105-24191-04 

3452/108 

96-5334-04 

3399/5133A 

99S014A 

3009 

100-217 

3311 

102-842 

3984/106 

103-261-0 

3031A 

105-28196-07 

3122 

96-5334-05 

3401/5135A 

99S015 

3009 

100-219 

3136/5072A 

102-0945-16 

3124/289 

103-261-01 

3311 

105-085033 

3444/123A 

96-5344-01 

3391/5125A 

99S016 

3452/108 

100-286 

3750/143A 

102-0945-17 

3124/289 

103-261-02 

3100/519 

105(ADMIRAL) 

3444/123A 

96-5344-03 

3396/5130A 

99S016-1 

3452/108 

100-00310-09 

3100/519 

102-0945-38 

3124/289 

103-261-04 

3311 

105B6 

3311 

96-5346-01 

3245/199 

99S017 

3452/108 

100-00340-00 

3087 

102-0945-39 

3124/289 

103-263 

3843 

105M 

3116 

96-5348-01 

3893/152 

99S018 

3452/108 

100-435 

3100/519 

102-1047-03 

3018 

103-270 

3338/5086A 

106-001 

3018 

96-5357-01 

3893/152 

99S018A 

3452/108 

100-436 

3088 

102-1061-01 

3054/196 

103-271 

3709/110MP 

106-002 

3018 

96-5365-01 

3466/159 

99S019 

3452/108 

100-438 

3311 

102-1166-25 

3122 

103-272 

3060/139A 

106-003 

3122 

96-5370-01 

3836/284 

99-S-019 

3122 

100-0495-15 

3114/290 

102-1342-02 

3018 

103-275-01 

3068/503 

106-004 

3357/186A 


231 



106-005—121-453 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

106-005 

3253/295 

111P7C 

3719/104 

116-083 

3452/108 

120-004883 

3444/123A 

121-138 

3008 

121-307 

3004/102A 

106-006 

3197/235 

111T2 

3045/225 

116-085 

3444/123A 

120-004884 

3047 

121-139 

3006/160 

121-308 

3009 

106-007 

3100/519 

111Z4 

3092/141A 

116-086 

3035 

120-004885 

3049/224 

121-145 

3008 

121-309 

3004/102A 

106-008 

3087 

112-001 

3005 

116-087 

3035 

120-004886 

3049/224 

121-146 

3008 

121-310 

3005 

106-009 

3100/519 

112-1 

3025/129 

116-088 

3035 

120-004887 

3009 

121-147 

3005 

121-311 

3004/102A 

106-010 

3060/139A 

112-1 A 82 

3124/289 

116-089 

3035 

120-004888 

3861/101 

121-148 

3003 

121-312 

3008 

106-011 

3017B/117 

112-1A82 

3444/123A 

116-091 

3004/102A 

120-005291 

3452/108 

121-150 

3008 

121-313 

3008 

106-12 

3466/159 

112-2 

3025/129 

116-092 

3444/123A 

120-005292 

3452/108 

121-153 

3008 

121-314 

3004/102A 

106-013 

3051/156 

112-002 

3006/160 

116-198 

3452/108 

120-005293 

3452/108 

121-154 

3008 

121-315 

3021/124 

106-120 

3466/159 

112-2A 

3025/129 

116-199 

3452/108 

120-005294 

3452/108 

121-157 

3006/160 

121-316 

3452/108 

106-351 

3018 

112-003 

3004/102A 

116-200 

3452/108 

120-005295 

3452/108 

121-160 

3005 

121-317 

3452/108 

106 RED 

3466/159 

112-3 

3025/129 

116-201 

3004/102A 

120-005296 

3452/108 

121-161 

3005 

121-318 

3452/108 

106ASCR 

6754/5454 

112-004 

3004/102A 

116-202 

3006/160 

120-005297 

3452/108 

121-162 

3005 

121-318L 

3452/108 

106B6 

3311 

112-7 

3466/159 

116-203 

3004/102A 

120-005298 

3452/108 

121-163 

3003 

121-319 

3004/102A 

106B SCR 

3597/5455 

.112-8 

3466/159 

116-206 

3004/102A 

120-005299 

3087 

121-164 

3004/102A 

121-320 

3004/102A 

106F 

3685/5461 

112-8A 

3025/129 

116-207 

3007 

120-005300 

3126 

121-168 

3004/102A 

121-321 

3452/108 

106KBA 

3025/129 

112-10 

3466/159 

116-208 

3007 

120-006604 

3466/159 

121-169 

3010 

121-327 

3004/102A 

106KB0 

3025/129 

112-011 A 

3444/123A 

116-209 

3007 

120A02 

3100/519 

121-170 

3008 

121-328 

3004/102A 

106M 

3448 

112-000088 

3444/123A 

116-368 

3035 

120A11 

3100/519 

121-171 

3717/121 

121-333 

3005 

106P1 

3009 

112-000172 

3466/159 

116-588 

3444/123A 

120A13 

3100/519 

121-172 

3010 

121-334 

3005 

106P1AG 

3009 

112-000185 

3466/159 

116-683 

3006/160 

120BLU 

3444/123A 

121-177-01 

3044/154 

121-335 

3005 

106P1T 

3717/121 

112-000187 

3466/159 

116-684 

3006/160 

120P1 

3466/159 

121-178 

3004/102A 

121-345 

3452/108 

106PIT 

3009 

112-000267 

3007 

116-685 

3004/102A 

120P1M 

3466/159 

121-179 

3005 

121-347 

3004/102A 

106Q 

3685/5461 

112-361 

3024/128 

116-686 

3004/102A 

120U 

3112 

121-180 

3005 

121-348 

3004/102A 

106Y 

3685/5461 

112-363 

3027/130 

116-687 

3010 

121 

3018 

121-184 

3004/102A 

121-349 

3006/160 

107-8 

3122 

112-500-0-50 

3100/519 

116-756 

3006/160 

121-1 

3466/159 

121-186 

3005 

121-350 

3006/160 

107A SCR 

6754/5454 

112-500-0-501 

3016 

116-757 

3004/102A 

121-1 RED 

3466/159 

121-186D 

3004/102A 

121-351 

3006/160 

107B6 

3311 

112-520 

3452/108 

116-875 

3444/123A 

121-6 

3011 

121-187 

3006/160 

121-352 

3006/160 

107B SCR 

3597/5455 

112-521 

3452/108 

116-997 

3004/102A 

121-7 

3861/101 

121-189 

3008 

121-353 

3006/160 

107BRN 

3122 

112-522 

3452/108 

116C3475 

3036 

121-8 

3835/103A 

121-189B 

3008 

121-354 

3721/100 

107F 

3685/5461 

112-523 

3444/123A 

117-1 

3021/124 

121-9 

3123 

121-190 

3004/102A 

121-356 

3006/160 

107M 

3116 

112-524 

3009 

117-134-11 

3311 

121-10 

3123 

121-190E 

3004/102A 

121-358 

3006/160 

107N1 

3024/128 

112-525 

3024/128 

117-A40 

3108/505 

121-11 

3123 

121-191 

3004/102A 

121-359 

3006/160 

107N2 

3124/289 

112-601-0-102 

3016 

118-1 

3452/108 

121-12 

3123 

121-192 

3003 

121-360 

3006/160 

107NP341 

3533/5635 

112-826 

3017B/117 

118-2 

3452/108 

121-14 

3123 

121-193 

3004/102A 

121-361 

3045/225 

107P00164 

3024/128 

112-034923 

3004/102A 

118-3 

3452/108 

121-15 

3861/101 

121-205 

3005 

121-363 

3014 

107P287 

3024/128 

112-200525 

3004/102A 

118-4 

3452/108 

121-16 

3861/101 

121-206 

3005 

121-364 

3444/123A 

107P406 

3533/5635 

112-202147 

3014 

118-026B 

3004/102A 

121-17 

3861/101 

121-207 

3005 

121-365 

3444/123A 

107P441 

3533/5635 

112-203053 

3024/128 

119 

3122 

121-19 

3004/102A 

121-208 

3005 

121-366 

3444/123A 

107P80200 

3054/196 

112-203055 

3027/130 

119-0016 

3012/105 

121-21 

3861/101 

121-209 

3005 

121-367 

3444/123A 

107Q 

3685/5461 

112-203391 

3124/289 

119-0054 

3444/123A 

121-22 

3861/101 

121-210 

3005 

121-368 

3123 

107Y 

3685/5461 

112-7292955 

3642/179 

119-0055 

3466/159 

121-24 

3861/101 

121-211 

3005 

121-369 

3444/123A 

108 

3016 

112Z39T5 

3338/5086A 

119-0056 

3444/123A 

121-25 

3861/101 

121-212 

3005 

121-370 

3035 

108-1 

3006/160 

112Z43T5 

3339/5087A 

119-0068 

3026 

121-26 

3861/101 

121-213 

3005 

121-371 

3009 

108-2 

3006/160 

112Z47T5 

3340/5088A 

119-0075 

3036 

121-27 

3004/102A 

121-219 

3005 

121-372 

3004/102A 

108-3 

3006/160 

112Z51T5 

3341/5089A 

119-0077 

3024/128 

121-31 

3087 

121-220 

3005 

121-373 

3004/102A 

108-4 

3006/160 

112Z56T5 

3342/5090A 

119-6511 

3017B/117 

121-34 

3004/102A 

121-221 

3005 

121-374 

3004/102A 

108-6 

3466/159 

113-2 

3024/128 

120-00-19 

3004/102A 

121-0041 

3058/137A 

121-222 

3005 

121-375 

3004/102A 

108-0049-08 

3116 

113-4 

3124/289 

120-1 

3444/123A 

121-44 

3007 

121-225 

3004/102A 

121-377 

3018 

108-60 

3466/159 

113-039 

3017B/117 

120-2 

3444/123A 

121-45 

3005 

121-226 

3004/102A 

121-378 

3018 

108-0068-12 

3112 

113-118 

3124/289 

120-3 

3444/123A 

121-46 

3004/102A 

121-227 

3004/102A 

121-379 

3018 

108-3259 

■ 3100/519 

113-392 

3017B/117 

120-7 

3444/123A 

121-47 

3004/102A 

121-228 

3006/160 

121-380 

3018 

108 GRN 

3466/159 

113-398 

3452/108 

120-8 

3444/123A 

121-48 

3008 

121-229 

3006/160 

121-381 

3008 

108A4 

3016 

113-938 

3452/108 

120-8A 

3444/123A 

121-49 

3007 

121-230 

3006/160 

121-382 

3717/121 

108A SCR 

6754/5454 

113-998 

3017B/117 

120-15 

3024/128 

121-50 

3861/101 

121-231 

3006/160 

121-383 

3132 

108B6 

3031A 

113A7739 

3016 

120-00190 

3006/160 

121-51 

3861/101 

121-232 

3004/102A 

121-384 

3006/160 

108B SCR 

3597/5455 

113N1AG 

3156/172A 

120-00213 

3006/160 

121-52 

3004/102A 

121-233 

3006/160 

121-385 

3006/160 

108E-E2 

3032A 

113N2 

3156/172A 

120-001190 

3006/160 

121-52A 

3018 

121-234 

3005 

121-388 

3004/102A 

108F SCR 

6753/5453 

114-1 

3025/129 

120-001192 

3005 

121-53 

3005 

121-235 

3005 

121-389 

3009 

108Q 

6752/5452 

114-3 

3024/128 

120-001195 

3004/102A 

121-54 

3005 

121-236 

3005 

121-395 

3004/102A 

108T2 

3945/327 

114-4-2020-1450 3017B/117 

120-001300 

3016 

121-59 

3835/103A 

121-237 

3835/103A 

121-396 

3004/102A 

108Y 

6752/5452 

114-013 

3017B/117 

120-001301 

3709/110MP 

121-60 

3011 

121-238 

3835/103A 

121-397 

3005 

109-1 

3122 

114-118 

3452/108 

120-001795 

3722/102 

121-61 

3003 

121-240 

3005 

121-398 

3009 

109-(RCA) 

3444/123A 

114-267 

3452/108 

120-001798 

3765/195A 

121-62 

3005 

121-241 

3044/154 

121-399 

3004/102A 

109A949CE 

3652/5693 

114A 1 82 

3009 

120-001890 

3017B/117 

121-63 

3005 

121-242 

3008 

121-400 

3004/102A 

109A949CM-P1 

3632/5624 

114A-1-82 

3717/121 

120-002013 

3004/102A 

121-64 

3003 

121-243 

3008 

121-401 

3004/102A 

109B6 

3031A 

114M120Z10 

3347/5097A 

120-002014 

, 3004/102A 

121-65 

3005 

121-244 

3008 

121-403 

3004/102A 

109T2 

3945/327 

114N2P 

3041 

120-002213 • 

3007 

121-66 

3005 

121-246 

3004/102A 

121-404 

3444/123A 

110 

3466/159 

114N4U 

3835/103A 

120-002214 

3006/160 

121-67 

3005 

121-247 

3835/103A 

121-406 

3642/179 

110-629 

3016 

114P1P 

3084 

120-002216 

3007 

121-68 

3004/102A 

121-248 

3835/103A 

121-408 

3004/102A 

110-635 

3016 

115-1 

3124/289 

120-002513 

3006/160 

121-69 

3004/102A 

121-254 

3005 

121-409 

3004/102A 

110-636 

3016 

115-2 

3124/289 

120-002515 

3006/160 

121-70 

3861/101 

121-256 

3007 

121-411 

3006/160 

110-672 

3016 

115-3 

3124/289 

120-002518 

3006/160 

121-71 

3861/101 

121-257 

3008 

121-412 

3006/160 

110-684 

3016 

115-4 

3124/289 

120-002520 

3006/160 

121-72 

3005 

121-258 

3007 

121-413 

3006/160 

110-01563-00 

3004/102A 

115-5 

3124/289 

120-002521 

3004/102A 

121-73 

3005 

121-259 

3007 

121-414 

3006/160 

110B6 

3031A 

115-6 

3124/289 

120-002656 

3006/160 

121-74 

3005 

121-260 

3007 

121-415 

3006/160 

110BH1 

3066/118 

115-13 

3018 

120-002748 

3004/102A 

121-75 

3005 

121-261 

3006/160 

121-417 

3114/290 

110P1 

3466/159 

115-14 

3018 

120-3034-00 

3143/730 

121-76 

3005 

121-262 

3006/160 

121-418 

3009 

110-PI AA 

3114/290 

115-039 

3017B/117 

120-3034-01 

3143/730 

121-78 

3005 

121-263 

3006/160 

121-419 

3642/179 

110P1AA 

3466/159 

115-063 

3009 

120-003147 

3100/519 

121-79 

3123 

121-266 

3004/102A 

121-422 

3124/289 

110P1M 

3466/159 

115-225 

3444/123A 

120-003148 

3031A 

121-80 

3005 

121-267 

3004/102A 

121-423 

3444/123A 

110U 

3112 

115-227 

3006/160 

120-003150 

3052 

121-81 

3005 

121-270 

3009 

121-425 

3004/102A 

111-1 

3016 

115-228 

3006/160 

120-003151 

3765/195A 

121-82 

3005 

121-271 

3009 

121-426 

3006/160 

111-4-2020-0460 

3072/712 

115-229 

3006/160 

120-004048 

3006/160 

121-83 

3005 

121-272 

3004/102A 

121-427 

3006/160 

111-4-2020-0560 

3709/110MP 

115-268 

3009 

120-004061 

3033 

121-84 

3005 

121-273 

3005 

121-428 

3006/160 

111-4-2020-0610 

3100/519 

115-269 

3009 

120-004480 

3444/123A 

121-85 

3005 

121-274 

3003 

121-429 

3006/160 

111-4-2020-0620 

3130 

115-275 

3006/160 

120-004482 

3444/123A 

121-86 

3005 

121-275 

3005 

121-430 

3444/123A 

111-4-2020-0800 

3017B/117 

115-281 

3013 

120-004483 

3444/123A 

121-87 

3005 

121-276 

3124/289 

121-430B 

3444/123A 

111-4-2020-0860 

3087 

115-282 

3013 

120-004492 

3006/160 

121-88 

3005 

121-277 

3124/289 

121-430CL 

3444/123A 

111-4-2020-1130 

3058/137A 

115-283 

3013 

120-004493 

3004/102A 

121-89 

3005 

121-278 

3124/289 

121-431 

3124/289 

111-4-2020-1150 

3092/141A 

115-284 

3013 

120-004494 

3004/102A 

121-90 

3005 

121-279 

3124/289 

121-432 

3006/160 

111-4-2020-1330 

3337/5085A 

115-559 

3017B/117 

120004495 

3004/102A 

121-91 

3005 

121-283 

• 3132 

121-433 

3444/123A 

111-4-2020-1440 

3130 

115-599 

3017B/117 

120004496 

3452/108 

121-92 

3005 

121-289 

3151/5081A 

121-433CL 

3444/123A 

111-4-2020-1460 

3017B/117 

115-867 

3017B/117 

120004497 

3452/108 

121-93 

3005 

121-290 

3007 

121-434 

3124/289 

111-4-2020-1510 

3130 

115-875 

3444/123A 

120-004498 

3087 

121-94 

3005 

121-291 

3004/102A 

121-434H 

3444/123A 

111-4-2020-1560 

3100/519 

115C5 

3524/784 

120004499 

3087 

121-95 

3004/102A 

121-292 

3006/160 

121-435 

3444/123A 

111-4-2060-0230 

3102/710 

115C7 

3140/786 

120004503 

3017B/117 

121-96 

3004/102A 

121-293 

3004/102A 

121-436 

3021/124 

111-4-2060-0240 

3102/710 

115Z4 

3063/145A 

120004723 

3452/108 

121-100 

3861/101 

121-294 

3006/160 

121-437 

3004/102A 

111-4-2060-0260 

3284/1080 

116-1 

3021/124 

120004724 

3452/108 

121-102 

3005 

121-295 

3006/160 

121-441 

3466/159 

111-4-2060-0390 

3284/1080 

116-3 

3175 

120004725 

3452/108 

121-103 

3005 

121-296 

3006/160 

121-442 

3444/123A 

111-4-2060-0400 

3072/712 

116-052 

3017B/117 

120004727 

3004/102A 

121-104 

3005 

121-297 

3006/160 

121-444 

3466/159 

111-4-2060-0460 

3072/712 

116-068 

3764/127 

120004728 

3123 

121-105 

3005 

121-298 

3006/160 

121-445 

3040 

111-4-2060-0520 

3290/1159 

116-072 

3006/160 

120004729 

3004/102A 

121-106 

3004/102A 

121-299 

3006/160 

121-446 

3466/159 

111-4-2060-2600 

3284/1080 

116-073 

3452/108 

120-004730 

3088 

121-107 

3004/102A 

121-300 

3123 

121-447 

3444/123A 

111-192 

3079 

116-074 

3444/123A 

120004877 

3100/519 

121-113 

3006/160 

121-301 

3123 

121-448 

3444/123A 

111-6935 

3006/160 

116-075 

3021/124 

120004878 

3017B/117 

121-120 

3004/102A 

121-302 

3861/101 

121-449 

3559/162 

111N4 

3027/130 

116-078 

3444/123A 

120004879 

3060/139A 

121-128 

3005 

121-303 

3452/108 

121-450 

3444/123A 

111N4A 

3027/130 

116-079 

3452/108 

120004880 

3444/123A 

121-132 

3006/160 

121-304 

3006/160 

121-451 

3021/124 

111N6C 

3893/152 

116-080 

3452/108 

120004881 

3452/108 

121-135 

3006/160 

121-305 

3004/102A 

121-452 

3439/163A 

111P5C 

3719/104 

116-082 

3452/108 

120004882 

3444/123A 

121-137 

3006/160 

121-306 

3004/102A 

121-453 

3018 
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121-460—134P1A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

121-460 

3117 

121-711 

3444/123A 

121-868-02 

3201/171 

121-1400 

3005 

126-40 

3590/909D 

131-005808 

3025/129 

121-461 

3117 

121-712 

3103A/396 

121-869 

3452/108 

121-1410 

3011 

126N1 

3835/103A 

131 (ARVIN) 

3452/108 

121-462 

3018 

121-713 

3021/124 

121-873 

3083/197 

121-5065 

3444/123A 

126N2 

3835/103A 

131 (SEARS) 

3452/108 

121-470 

3018 

121-714 

3006/160 

121-874 

3054/196 

121-856121-862 

3444/123A 

126P1 

3025/129 

131A246F01 

3518/5995 

121-471 

3018 

121-719 

3054/196 

121-875 

3114/290 

121-5055501 

3444/123A 

127 

3444/123A 

131A246F02 

3518/5995 

121-472 

3452/108 

121-722 

3024/128 

121-877 

3444/123A 

121 (SEARS) 

3444/123A 

127-7 

3011 

131N2 

3054/196 

121-473 

3044/154 

121-723 

3018 

121-878 

3124/289 

121G3019 

3444/123A 

127-115 

3245/199 

131N2G 

3893/152 

121-480 

3039/316 

121-726 

3027/130 

121-879 

3114/290 

121G3020 

3444/123A 

127A905F01 

3518/5995 

132-001 

3004/102A 

121-481 

3452/108 

121-726A 

3027/130 

121-880 

3054/196 

121G3115 

3024/128 

127A905F02 

3518/5995 

132-002 

3444/123A 

121-482 

3452/108 

121-730 

3444/123A 

121-881 

3444/123A 

121-G-3124 

3024/128 

128 

3039/316 

132-003 

3201/171 

121-483 

3452/108 

121-731 

3448 

121-883 

3018 

121G3383 

3054/196 

128A157F01 

3518/5995 

132-3 

3054/196 

121-490 

3004/102A 

121-732 

3018 

121-884 

3452/108 

121GI241 

3130 

128A157F02 

3518/5995 

132-4 

3893/152 

121-491 

3004/102A 

121-734 

3004/102A 

121-885 

3018 

121S2 

3628/6402 

128N2 

3018 

132-004 

3444/123A 

121-492 

3004/102A 

121-735 

3018 

121-886 

3083/197 

121U2AT 

3628/6402 

128N4 

3452/108 

132-005 

3444/123A 

121-493 

3008 

121-737 

3444/123A 

121-887 

3054/196 

121U3AC 

3628/6402 

128 WHT 

3444/123A 

132-5 

3054/196 

121-494 

3004/102A 

121-737CL 

3024/128 

121-888 

3444/123A 

121-Z9000 

3444/123A 

129-4 

3845/176 

132-007 

3025/129 

121-495 

3114/290 

121-742 

3452/108 

121-889 

3444/123A 

121-Z9000A 

3444/123A 

129-5 

3009 

132-008 

3132 

121-496 

3466/159 

121-743 

3040 

121-895 

3854/123AP 

121-Z9001 

3710/238 

129-6 

3009 

132-009 

3132 

121-497 

3466/159 

121-743-01 

3232/191 

121 -895 A 

3854/123AP 

121-Z9002 

3190/184 

129-7 

3009 

132-010 

3004/102A 

121-497 WHT 

3466/159 

121-743-031 

3054/196 

121-898 

3452/108 

121-Z9005 

3841/294 

129-8 

3004/102A 

132-011 

3444/123A 

121-498 

3452/108 

121-744 

3040 

121-899 

3452/108 

121-Z9006 

3009 

129-8-1 

3004/102A 

132-014 

3103A/396 

121-499 

3444/123A 

121-745 

3444/123A 

121-900 

3452/108 

121-Z9008 

3192/186 

129-8-1A 

3004/102A 

132-015 

3452/108 

121-500 

3018 

121-746 

3466/159 

121-911 

3103A/396 

121-Z9010 

3261/175 

129-8-2 

3004/102A 

132-017 

3444/123A 

121-501 

3716/161 

121-748 

3444/123A 

121 -911X 

3103 A/396 

121-Z9011 

3027/130 

129-9 

3009 

132-018 

3444/123A 

121-502 

3018 

121-751 

3444/123A 

121-921-01 

3893/152 

121-Z9016 

3747/157 

129-10 

3014 

132-019 

3006/160 

121-503 

3246/229 

121-752 

3156/17 2A 

121-924 

3117 

121-Z9019 

3138/193A 

129-11 

3006/160 

132-020 

3006/160 

121-504 

• 3117 

121-753 

3452/108 

121-925 

3452/108 

121-Z9021 

3246/229 

129-13 

3009 

132-021 

3444/123A 

121-505 

3018 

121-754 

3117 

121-926 

3084 

121-Z9022 

3439/163A 

129-14 

3124/289 

132-02 IB 

3024/128 

121-506 

3018 

121-755 

3232/191 

121-927 

3054/196 

121-Z9045 

3433/287 

129-15 

3124/289 

132-022 

3024/128 

121-507 

3246/229 

121-756 

3448 

121-927-01 

3054/196 

121-Z9046 

3450/298 

129-16 

3444/123A 

132-023 

3444/123A 

121-508 

3246/229 

121-758 

3115/165 

121-931 

3444/123A 

121-Z9047 

3440/291 

129-17 

3004/102A 

132-024 

3083/197 

121-509 

3246/229 

121-758X 

3115/165 

121-932 

3452/108 

121-Z9048 

3441/292 

129-18 

3004/102A 

132-025 

3438 

121-510 

3018 

121-759 

3115/165 

121-933 

3715 

121-Z9065 

3124/289 

129-20 

3466/159 

132-026 

3444/123A 

121-520 

3452/108 

121-759X 

3115/165 

121-950 

3444/123A 

121-Z9066 

3849/293 

129-21 

3444/123A 

132-027 

3006/160 

121-521 

3018 

121-760 

3117 

121-951 

3018 

121-Z9067 

3841/294 

129-23 

3026 

132-028 

3021/124 

121-522 

3246/229 

121-761 

3117 

121-952 

3025/129 

121-Z9077 

3948/247 

129-25 

3027/130 

132-029 

3025/129 

121-523 

3018 

121-762 

3861/101 

121-953 

3050/221 

121-Z9090 

3439/163A 

129-27 

3018 

132-030 

3444/123A 

121-524 

3246/229 

121-762CL 

3010 

121-954 

3246/229 

121-Z9093 

3293/107 

129-30 

3011 

132-031 

3118 

121-526 

3018 

121-764 

3444/123A 

121-966 

3054/196 

122-1 

3444/123A 

129-32 

3004/102A 

132-032 

3025/129 

121-538 

3006/160 

121-765 

3025/129 

121-966-01 

3054/196 

122-2 

3444/123A 

129-33 

3893/152 

132-033 

3021/124 

121-539 

3006/160 

121-765-01 

3114/290 

121-967 

3054/196 

122-6 

3444/123A 

129-33(PILOT) 

3444/123A 

132-038 

3024/128 

121-540 

3006/160 

121-766 

3024/128 

121-968 

3018 

122-7 

3018 

129-34 

3466/159 

132-039 

3025/129 

121-543 

3004/102A 

121-766-01 

3124/289 

121-969 

3441/292 

122-80 

3017B/117 

129-34 PILOT 

3466/159 

132-041 

3444/123A 

121-544 

3004/102A 

121-767 

3124/289 

121-969-02 

3441/292 

122-229 

3005 

129BRN 

3444/123A 

132-042 

3444/123A 

121-546 

3452/108 

121-767CL 

3444/123A 

121-970 

3440/291 

122-522 

3132 

129N1 

3716/161 

132-045 

3050/221 

121-546B 

3452/108 

121-768 

3020/123 

121-970-02 

3440/291 

122-1028 

3012/105 

129WHT 

3122 

132-046 

3054/196 

121-547 

3452/108 

121-768CL 

3444/123A 

121-972 

3444/123A 

122-1028A 

3012/105 

130 

3018 

132-047 

3050/221 

121-551 

3452/108 

121-770 

3893/152 

121-972-01 

3444/123A 

122-1625 

3009 

130-013 

3509/5695 

132-048 

3990/220 

121-552 

3123 

121-770CL 

3054/196 

121-973 

3466/159 

122-1962 

3862/103 

130-104 

3014 

132-049 

3448 

121-553 

3123 

121-772CL 

3054/196 

121-974 

3018 

122 GRN 

3466/159 

130-105 

3151/5081A 

132-050 

3444/123A 

121-554 

3006/160 

121-772X 

3190/184 

121-975 

3444/123A 

122 YEL 

3466/159 

130-138 

3452/108 

132-051 

3444/123A 

121-555 

3006/160 

121-773 

3444/123A 

121-976 

3054/196 

122-A484 

3452/108 

130-144 

3024/128 

132-052A 

3156/172A 

121-557 

3835/103A 

121-773CL 

3024/128 

121-976-01 

3054/196 

123-002 

3990/220 

130-149 

3466/159 

132-054 

3444/123A 

121-558 

3835/103A 

121-774 

3114/290 

121-977 

3084 

123-003 

3112 

130-150 

3024/128 

132-055 

3444/123A 

121-560 

3452/108 

121-774CL 

3025/129 

121-977-01 

3083/197 

123-004 

3444/123A 

130-152 

3117 

132-056 

3466/159 

121-580 

3018 

121-775 

3232/191 

121-978 

3466/159 

123-005 

3124/289 

130-172 

3024/128 

132-057 

3444/123A 

121-581 

3124/289 

121-776 

3103A/396 

121-980 

3200/189 

123-006 

3466/159 

130-174 

3024/128 

132-059 

3021/124 

121-582 

3021/124 

121-777 

3466/159 

121-980(BCE) 

3189A/183 

123-007 

3122 

130-185 

3039/316 

132-062 

3444/123A 

121-584 

3009 

121-777-01 

3201/171 

121-980-01 

3200/189 

123-008 

3197/235 

130-200 

3039/316 

132-063 

3444/123A 

121-585 

3039/316 

121-779 

3018 

121-982 

3444/123A 

123-009 

3197/235 

130-220 

3039/316 

132-065 

3538 

121-585B 

3039/316 

121-782 

3050/221 

121-985 

3115/165 

123-010 

3444/123A 

130-240 

3132 

132-066 

3024/128 

121-587 

3444/123A 

121-783 

3050/221 

121-986 

3466/159 

123-011 

3357/186A 

130-245 

3024/128 

132-069 

3444/123A 

121-588 

3026 

121-784 

3050/221 

121-987 

3440/291 

123-011A 

3357/186A 

130-338-00 

3017B/117 

132-070 

3027/130 

121-600 

3018 

121-785 

3050/221 

121-987-02 

3440/291 

123-012 

3138/193A 

130-398-99 

3017B/117 

132-072 

3054/196 

121-602 

3466/159 

121-786 

3050/221 

121-987-03 

3197/235 

123-013 

3088 

130-30189 

3031A 

132-074 

3466/159 

121-603 

3466/159 

121-787 

3050/221 

121-988 

3441/292 

123-015 

3087 

130-30256 

3031A 

132-075 

3444/123A 

121-608 

3114/290 

121-792 

3040 

121-988-02 

3441/292 

123-016 

3100/519 

130-30261 

9075/166 

132-076 

3132 

121-610 

3124/289 

121-793 

3717/121 

121-988-03 

3274/153 

123-017 

3100/519 

130-30265 

3100/519 

132-077 

3444/123A 

121-612 

3293/107 

121-795 

3024/128 

121-989 

3104A 

123-017 TRANS 

3156/172A 

130-30274 

3100/519 

132-078 

3103A/396 

121-612-16 

3452/108 

121-803 

3083/197 

121-990 

3104A 

123-017(DI0DE) 

3100/519 

130-30281 

3087 

132-079 

3083/197 

121-613 

3452/108 

121-804 

3054/196 

121-992 

3054/196 

123-018 

3843 

130-30301 

3087 

132-080 

3054/196 

121-613-16 

3452/108 

121-808 

3054/196 

121-993 

3194/286 

123-019 

3136/5072A 

130-30313 

3017B/117 

132-081 

3054/196 

121-614 

3452/108 

121-813 

3024/128 

121-994 

3083/197 

123-020 

3060/139A 

130-30702 

3100/519 

132-082 

3132 

121-614-9 

3452/108 

121-819 

3452/108 

121-996 

3439/163A 

123-021 

3017B/117 

130-40089 

3861/101 

132-085 

3027/13C 

121-615 

3984/106 

121-821 

3133/164 

121-997 

3083/197 

123-022 

3100/519 

130-40095 

3004/102A 

132-087 

3132 

121-616 

3452/108 

121-822 

3054/196 

121-1003 

3710/238 

123-025 

3100/519 

130-40096 

3010 

132-090 

3004/102/ 

121-629 

3444/123A 

121-823 

3132 

121-1004 

3124/289 

123B-001 

3027/130 

130-40214 

3444/123A 

132-90 

3004/102/ 

121-630 

3452/108 

121-824 

3132 

121-1005 

3138/193A 

123B-002 

3357/186A 

130-40215 

3444/123A 

132-185 

3132 

121-632 

3004/102A 

121-825 

3452/108 

121-1006 

3202/210 

123B-003 

3100/519 

130-40216 

3245/199 

132-501 

3444/123/ 

121-633 

3004/102A 

121-826 

3065/222 

121-1007 

3025/129 

123B-004 

3136/5072A 

130-40229 

3088 

132-502 

3444/123/ 

121-636 

3123 

121-827 

3452/108 

121-1008 

3440/291 

123B-005 

3058/137A 

130-40236 

3004/102A 

132-503 

3444/123/ 

121-637 

3452/108 

121-829 

3079 

121-1009 

3441/292 

123B-006 

3751/5075A 

130-40294 

3444/123A 

132-504 

3444/123/ 

121-638 

3452/108 

121-830 

3009 

121-1012 

3897/262 

123N1 

3133/164 

130-40304 

3452/108 

132-515 

3021/12' 

121-638B 

3452/108 

121-831 

3115/165 

121-1013 

3896/261 

124-1 

3009 

130-40311 

3444/123A 

132-516 

3021/12' 

121-639 

3444/123A 

121-834 

3452/108 

121-1014 

3250/315 

124-0028 

3032A 

130-40312 

3444/123A 

132-521 

3021/12' 

121-639CL 

3024/128 

121-835 

3452/108 

121-1015 

3710/238 

124-0165 

3501/5994 

130-40313 

3444/123A 

132-522 

3021/12' 

121-640 

3004/102A 

121-836 

3444/123A 

121-1016 

3114/290 

124-0178 

3031A 

130-40314 

3835/103A 

132-523 

3021/12' 

121-641 

3010 

121-837 

3444/123A 

121-1017 

3124/289 

124J490 

3016 

130-40315 

3466/159 

132-524 

3021/12- 

121-660 

3444/123A 

121-838 

3114/290 

121-1019 

3466/159 

124N1 

3861/101 

130-40317 

3444/123A 

132-525 

3021/12- 

121-662 

3444/123A 

121-841 

3452/108 

121-1020 

3449/297 

124N16 

3444/123A 

130-40318 

3444/123A 

132-526 

3021/12- 

121-671 

3444/123A 

121-843 

3024/128 

121-1021 

3450/298 

124-N16 

3861/101 

130-40347 

3010 

132-539 

3444/123/ 

121-675 

3444/123A 

121-844 

3024/128 

121-1024 

3050/221 

125-4(RCA) 

3764/127 

130-40349 

3052 

132-540 

3444/123/ 

121-676 

3024/128 

121-845 

3114/290 

121-1028 

3131 A/369 

125-138 

3054/196 

130-40352 

3004/102A 

132-541 

3027/131 

121-677 

3444/123A 

121-846 

3452/108 

121-1028-01 

3219 

125-402 

3717/121 

130-40357 

3444/123A 

132-542 

3029/130MI 

121-678 

3444/123A 

121-848 

3452/108 

121-1029 

3710/238 

125-403 

3717/121 

130-40362 

3452/108 

132N1 

3024/12; 

121-679 

3466/159 

121-849 

3018 

121-1030 

3065/222 

125A137 

3024/128 

130-40421 

3452/108 

133-001 

3129/72 

121-687 

3039/316 

121-850 

3444/123A 

121-1032 

3004/102A 

125B132 

3444/123A 

130-40429 

3466/159 

133-1 

3054/19 

121-692 

3117 

121-851 

3452/108 

121-1033 

3004/102A 

125B133 

3466/159 

130-40456 

3123 

133-00 IB 

3129/72 

121-695 

3444/123A 

121-853 

3054/196 

121-1034 

3004/102A 

1256410 

3026 

130-40459 

3452/108 

133-002 

3102/71 

121-697 

3006/160 

121-855 

3452/108 

121-1035 

3449/297 

125B415 

3054/196 

130-4Q883 

3122 

133-003 

3525/72 

121-698 

3006/160 

121-856 

3018 

121-1036 

3450/298 

125C3 

3524/784 

130-40896 

3444/123A 

133-3 

3054/19 

121-699 

3466/159 

121-857 

3452/108 

121-1037 

3201/171 

125C3RB 

3524/784 

130-40901 

3122 

133-004 

3162/72 

121-701 

3444/123A 

121-858 

3448 

121-1040 

3444/123A 

125C5211 

3444/123A 

130-40922 

3444/123A 

133-005 

3525/72 

121-703 

3137/192A 

121-860 

3112 

121-1049 

3054/196 

125P1 

3466/159 

130A17268 

3311 

133P124 

3541/91 

121-704 

3117 

121-861 

3466/159 

121-1124 

3009 

125P1M 

3466/159 

1300RN 

3039/316 

133P80029 

749 

121-706 

3444/123A 

121-862 

3020/123 

121-1134 

3014 

125P116 

3466/159 

130VIO 

3039/316 

133P80057 

3590/909 

121-707 

3025/129 

121-863 

3444/123A 

121-1330 

3005 

125U 

3112 

130YE 

3311 

134-1 

3083/19 

121-708 

3024/128 

121-865 

3466/159 

121-1350 

3005 

126-4 

3016 

131 

3018 

134-IP 

3025/12 

121-709 

3025/129 

121-868 

3201/171 

121-1360 

3005 

126-7 

3017B/117 

131-010 

3025/129 

134P1 

3025/12 

121-710 

3024/128 

121-868-01 

3201/171 

121-1390 

3005 

126-12 

3444/123A 

131-000562 

3717/121 

134P1A 

3466/15 
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134P1 aa—184A-1-127 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

134P1AA 

3118 

149L-4-12-8 

3003 

151-059-9-001 

3100/519 

156-0015-00 

3590/909D 

172-026-9-0013 

3054/196 

176-042-9-004 

3124/289 

134P1M 

3466/159 

149N1 

3054/196 

151-062-9-001 

3126 

156-043 

3027/130 

172-028-9-001 

3197/235 

176-042-9-005 

3357/186A 

134P2 

3025/129 

149N2 

3190/184 

151-064-9-001 

3100/519 

156-043A 

3027/130 

172-029-9-001 

3197/235 

176-042-9-006 

3124/289 

134P4 

3466/159 

149N2B 

3188A/182 

151-064-9-002 

3100/519 

156-0065-00 

3543/912 

172-031-9-003 

3054/196 

176-042-9-007 

3054/196 

134P4AA 

3466/159 

149N2D 

3893/152 

151-066-9-001 

3100/519 

156-0068-00 

3543/912 

172-038-9-002 

3239/236 

176-044-9-001 

3239/236 

134P4M 

3466/159 

149N3 

3083/197 

151-067-9-001 

3100/519 

156-0176-00 

3629/309K 

172-038-9-003 

3357/186A 

176-044-9-002 

3039/316 

135-1 

3027/130 

149N4 

3054/196 

151-069-9-001 

3100/519 

156TI 

3006/160 

172-042-9-003 

3124/289 

176-047-9-001 

3124/289 

135-3 

3311 

149N4B 

3188A/182 

151-070-9-001 

3327/614 

156WHT 

3444/123A 

173-1 

3112 

176-047-9-002 

3444/123A 

135C44322-542 

3444/123A 

149N2002D 

3893/152 

151-072-9-001 

3100/519 

157 

3025/129 

173-1 (SYLVANIA) 

3448 

176-047-9-003 

3122 

135HIM 

3044/154 

149N2004 

3054/196 

151-086-1 A 

3011 

157-100 

3061/140A 

173-15 

3751/5075A 

176-048-9-002 

3124/289 

135N1 

3044/154 

149N20020 

3054/196 

151-0087-00 

3466/159- 

157 YEL 

3466/159 

173A-59A 

3259 

176-049-9-002 

3027/130 

1350RN 

3122 

149P1 

3083/197 

151-0103-00 

3444/123A 

157N3 

3054/196 

173A419-2 

3009 

176-054-9-001 

3444/123A 

135P4 

3311 

149P1B 

3189A/183 

151-0124-00 

3466/159 

157P4 

3083/197 

173A3936 

3009 

176-055-9-004 

3054/196 

135U 

3112 

149P1D 

3893/152 

151-0127-00 

3444/123A 

157T1 

3006/160 

173A3963 

3009 

176-056-9-001 

3018 

136P1 

3984/106 

149P3 

3191/185 

151-0136-02-A 

3024/128 

158-10 

3021/124 

173A3970 

3722/102 

176-056-9-003 

3018 

136RED 

3122 

149P4B 

3189A/183 

151-0138 

3452/108 

158(SEARS) 

3444/123A 

173A3981 

3016 

176-056-9-005 

3122 

137 

3114/290 

149P2003 

3083/197 

151-140 

3510 

158P1M 

3025/129 

173A3981-1 

3016 

176-060-9-001 

3039/316 

137-003 

3522/5697 

150 

3016 

151-140-3B 

3027/130 

158P2 

3466/159 

173A4057 

3444/123A 

176-060-9-002 

3018 

137-684 

3033 

150-1 

3100/519 

151-0181 

3018 

158P2M 

3466/159 

173A4393 

3016 

176-060-9-003 

3124/289 

137-685 

3031A 

150-001-9-005 

3088 

151-0188-00 

3466/159 

160 

3062/142A 

173A4399 

3444/123A 

176-060-9-004 

3122 

137-718 

3017B/117 

150-001-9-007 

3087 

151-0190-00 

3444/123A 

161-0011 

3122 

173A4416 

3444/123A 

176-062-9-001 

3124/289 

137-737 

9005/5802 

150-IN 

3716/161 

151-0196-1A 

3045/225 

161-011J 

3122 

173A4419 

3009 

176-065-9-001 

3124/289 

137-759 

3063/145A 

150-002-9-001 

3091 

151-0208-00 

3025/129 

161-012J 

3138/193A 

173A4419-1 

3009 

176-072-9-005 

3018 

137-824 

3087 

150-004-9-001 

3087 

151-0208-02 

3025/129 

161-014H 

3244 

173A4419-2 

3009 

176-073-9-001 

3018 

137-828 

3033 

150-005-9-001 

3087 

151-0221-00 

3466/159 

161-015G 

3434/288 

173A-4419-3 

3009 

176-073-9-002 

3197/235 

137 ADMIRAL 

3466/159 

150-006-9-001 

3088 

151-0221-02 

3466/159 

161-016H 

3122 

173A4419-3 

3009 

176-073-9-012 

3197/235 

138-4 

3444/123A 

150-012-9-001 

3130 

151-0223-00 

3444/123A 

161-016K 

3122 

173A4419-4 

3717/121 

176-074-9-001 

3018 

139-4 

3452/108 

150-013-9-001 

3088 

151-0224-00 

3444/123A 

161N2 

3029/130MP 

173A4419-5 

3717/121 

176-074-9-003 

3197/235 

139N1 

3018 

150-014-9-001 

3088 

151-0238 

3861/101 

161N4 

3027/130 

173A4419-6 

3717/121 

176-074-9-004 

3020/123 

139N2 

3018 

150-015-9-001 

3709/110MP 

151-0241-1 

3021/124 

161N4C 

3036 

173A4419-7 

3717/121 

176-075-9-003 

3122 

140-0007 

3444/123A 

150-030-9-002 

3100/519 

151-0260 

3529 

161T2 

3452/108 

173A4419-8 

3009 

177-001 

3025/129 

140-013 

3311 

150-040-9-002 

3100/519 

151-0262 

3054/196 

162-005A 

3311 

173A4419-9 

3009 

177-001-9-001 

3025/129 

140N2 

3027/130 

150-066-9-001 

3100/519 

151-0262A 

3054/196 

162-005B 

3312 

173A4419-10 

3717/121 

177-006-9-001 

3466/159 

141-003 

3087 

150 OLSON 

3116 

151-0275-00-AA 

3036 

162-005D 

3311 

173A4420 

3009 

177-006-9-002 

3114/290 

141 402 

3716/161 

150K70A 

7358/6158 

151-0302-00 

3444/123A 

162J2 

3016 

173A4420-1 

3009 

177-007-9-001 

3114/290 

141-430 

3124/289 

150K70RA 

7359/6159 

151-0325-00 

3466/159 

162N2 

3190/184 

173A4420-5 

3009 

177-012-9-001 

3466/159 

142-001 

3444/123A 

150K80A 

7358/6158 

151-0341-00 

3245/199 

162P1 

3191/185 

173A4421-1 

3009 

177-018-9-001 

3025/129 

142-002 

3122 

150K80RA 

7359/6159 

151-0341-00A 

3245/199 

162T1 

3006/160 

173A4422-1 

3009 

177-019-9-003 

3114/290 

142-002(REGENCY 

3122 

150K90A 

7358/6158 

151-0417-00 

3984/106 

162T2 

3452/108 

173A4424 

3004/102A 

177-020-9-001 

3025/129 

142-003 

3122 

150K90RA 

7359/6159 

151-0424-00 

3444/123A 

163J2 

3017B/117 

173A4436 

3009 

177-023-9-001 

3083/197 

142-3 

3444/123A 

150K100A 

7358/6158 

151-0456-00 

3245/199 

164J2 

3031A 

173A4469 

3009 

177-025-9-002 

3114/290 

142-4 

3444/123A 

150K100RA 

7359/6159 

151-0458-00 

3466/159 

165 

3119/113 

173A4470-11 

3444/123A 

177A01 

3216/798 

142-004 

3054/196 

150L70A 

7358/6158 

151-0459-00 

3466/159 

165-1 A 82 

3006/160 

173 A4470-13 

3444/123A 

177A 1 82 

3012/105 

142-005 

3122 

150L70RA 

7359/6159 

151-033600 

3027/130 

165-2 A 82 

3010 

173 A4470-32 

3444/123A 

177A02 

3236/748 

142-006 

3357/186A 

150L80A 

7358/6158 

151-033600A 

3027/130 

165-4A82 

3861/101 

173A4483-1 

3466/159 

177A03 

3167/738 

142-006(REGENCY 

3357/186A 

150L80RA 

7359/6159 

151-033700 

3027/130 

165-956-1 

3570 

173A4483-2 

3466/159 

177A05 

3168/749 

142-007 

3048/329 

150L90A 

7358/6158 

151-033700A 

3027/130 

165A 1 82 

3007 

173A04490-1 

3452/108 

177B01 

3216/798 

142-008 

3054/196 

150L90RA 

7359/6159 

151-036300 

3534 

165A4383 

3444/123A 

173A04490-2 

3452/108 

177B 1 82 

3013 

142-009 

3100/519 

150L100A 

7358/6158 

151 OLSON 

3112 

165B 1 82 

3008 

173A4490-5 

3024/128 

177B-1-82 

3718/12 MP 

147-010 

3100/519 

150L100RA 

7359/6159 

151M11 

3452/108 

165C 1 82 

3009 

173A4490-7 

3893/152 

177B02 

3236/748 

142-011 

3087 

150N1 

3018 

151N1 

3452/108 

165C-182 

3717/121 

173A-4490-7 

3054/196 

177C 1 82 

3014 

142-012 

3060/139A 

150N2 

3018 

151N2 

3444/123A 

165J2 

3017B/117 

173A4491-2 

3027/130 

177C-1-82 

3718/12 IMP 

142-013 

3017B/117 

150N3 

3018 

151N4 

3444/123A 

166 

3121/115 

173A4491-2A 

3027/130 

178AS128 

4016 

142-014 

3017B/117 

150R2B 

9005/5802 

151N5 

3444/123A 

166-1 A 82 

3003 

173A4491-4 

3027/130 

178AS130 

4001 

142-015 

3751/5075A 

150R3B 

9006/5803 

15 IN 11 

3452/108 

166-2 A 82 

3004/102A 

173A4491-5 

3893/152 

179-4 

3061/140A 

142-016 

3334/5071A 

150R4B 

9007/5804 

151N116 

3452/108 

166-3 A 82 

3004/102A 

173A-4491 -5 

3054/196 

179-46447-03 

3590/909D 

142N1 

3018 

150R5B 

3848/5806 

152-006-9-001 

3095/147A 

166J2 

3017B/117 

173A4491-7 

3027/130 

179-46447-27 

3543/912 

142N1P 

3018 

150R6B 

3848/5806 

152-008-7-001 

3126 

167-007D 

3072/712 

173A4491-8 

3893/152 

179A7453-1 

3131 A/369 

142N3 

3444/123A 

150R7B 

9009/5808 

152-008-9-001 

3060/139A 

167-008 A 

3365/1004 

174-1 

3031A 

179A7453-2 

3026 

142N3P 

3124/289 

150R8B 

3051/156 

152-012-9-001 

3060/139A 

167-9 

3024/128 

174-2 

3031A 

179A7453-3 

3079 

142N3T 

3444/123A 

150R9B 

3051/156 

152-029-9-002 

3095/147A 

167-009A 

3725/1196 

174-002-9-001 

3010 

179A7453-4 

3079 

142N4 

3444/123A 

150R10B 

3051/156 

152-042-9-001 

3136/5072A 

167-0045-000 

3053 

174-3 

3031A 

179A7453-5 

3027/130 

142N5 

3444/123A 

151-1 

3311 

152-042-9-002 

3058/137A 

167J2 

3032A 

174-3 A 82 

3005 

179A7453-6 

3079 

142N6 

3452/108 

151-001-9-001 

3100/519 

152-0047 

9007/5804 

167N1 

3444/123A 

174-3A82 

3721/100 

179A7453-7 

3036 

144-1 

3100/519 

151-002-9-001 

3100/519 

152-0047-00 

9007/5804 

167N2 

3444/123A 

174-25566-01 

3025/129 

180-1 

3311 

144-4 

3044/154 

151-011-9-001 

3100/519 

152-047-9-001 

3058/137A 

168-002A 

3597/5455 

174-25566-15 

3004/102A 

180N1 

3132 

144A-1 

3009 

151-011-9-011 

3016 

152-051-9-001 

3060/139A 

168-003A 

3627/5404 

174-25566-24 

3004/102A 

180N1P 

3132 

144A-1-12 

3009 

151-012-9-001 

3843 

152-052-9-002 

3058/137A 

168-9 

3025/129 

174-25566-48 

3019 

180T2 

3027/130 

144A-1-12-8 

3009 

151-014-9-001 

3017B/117 

152-054-9-001 

3136/5072A 

168N1 

3444/123A 

175-2 PHILCO 

3156/172A 

180T2A 

3027/130 

144N1 

3013 

151-015-9-001 

3100/519 

152-057-9-001 

3751/5075A 

168N2 

3444/123A 

175-006-9-001 

3004/102A 

180T2AA 

3027/130 

144N1G 

3103 A/396 

151-021-9-001 

3100/519 

152-0066 

3016 

168P1 

3013 

175-007-9-001 

3004/102A 

180T2B 

3027/130 

144N2 

3201/171 

151-022-9-001 

3017B/117 

152-082-9-001 

3060/139A 

169-257 

3021/124 

175-008-9-001 

3004/102A 

180T2BA 

3027/130 

145-2 

3201/171 

151-023-9-001 

3017B/117 

152-087-9-001 

3060/139A 

169-284 

3021/124 

176-003 

3452/108 

180T2C 

3027/130 

145-100 

3061/140A 

151-024-9-001 

3100/519 

152-208 

3017B/117 

169-359 

3004/102A 

176-003-9-001 

3452/108 

180T2CA 

3027/130 

145-118 

3060/139A 

151-029-9-001 

3100/519 

152-221011 

3004/102A 

169-360 

3004/102A 

176-004 

3024/128 

181-1 SYLVANIA 

3710/238 

145-470 

3340/5088A 

151-029-9-003 

9075/166 

152CB 

3633/5626 

169-361 

3004/102A 

176-004-9-001 

3452/108 

181-2 SYLVANIA 

3710/238 

145A9254 

3016 

151-030-9-001 

3100/519 

152N2C 

3036 

169-362 

3088 

176-005 

3452/108 

181-3 SYLVANIA 

3710/238 

145A9786 

3016 

151-030-9-002 

3100/519 

153-004-9-001 

3126 

170-1 

3100/519 

176-005-9-001 

3452/108 

181-003-9-001 

9084A/6408 

145N1 

3018 

151-030-9-003 

3058/137A 

153-008-9-001 

3126 

170(RCA) 

3716/161 

176-006 

3452/108 

181-000100 

3157/703A 

145N1P 

3018 

151-030-9-004 

3126 

153N1 

3054/196 

171-1 

3100/519 

176-006-9-001 

3452/108 

181-00200 

3159/718 

145-T1B 

3006/160 

151-030-9-005 

3311 

153N1C 

3893/152 

171-001-9-001 

3009 

176-006-9-002 

3245/199 

181-000200 

3159/718 

146B-3 

3015 

151-030-9-006 

3100/519 

153N2C 

3893/152 

171-003-9-001 

3021/124 

176-007 

3452/108 

181N1 

3117 

146B-3-12 

3015 

151-031-9-001 

3060/139A 

153N3 

3893/152 

171-015-9-001 

3009 

176-007-9-001 

3452/108 

181N1D 

3117 

146B-3-12-8 

3015 

151-031-9-006 

3060/139A 

153N4C 

3893/152 

171-016-9-001 

3052 

176-008-9-001 

3444/123A 

181N 2 

3117 

146D1 

3311 

151-032-9-001 

3100/519 

153N5C 

3041 

171-27 

3175 

176-010-9-0012 

3054/196 

181N2D 

3117 

146N3 

3444/123A 

151-032-9-002 

3100/519 

153N6 

3893/152 

171-28 

3175 

176-014-9-001 

3444/123A 

181T2A 

3027/130 

146N5 

3444/123A 

151 32-9-004 

3100/519 

154-000-9-001 

3327/614 

171-31 

3175 

176-016-9-001 

3122 

181T2AA 

3027/130 

146-T1 

3009 

151-032-9-004 D 

3175 

154-001-9-001 

3126 

171-32 

3175 

176-017-9-001 

3444/123A 

181T2B 

3027/130 

146T1 

3014 

151-032-9-004 V 

3327/614 

154-004-9-001 

3327/614 

171-33 

3175 

176-018-9-001 

3047 

181T2C 

3027/130 

147-7009-01 

3466/159 

151-034-9-001 

3100/519 

154A3675-105 

3004/102A 

171-554-001 

3021/124 

176-024-9-001 

3444/123A 

181T2C-2 

3027/130 

147-7016-01 

3245/199 

151-035-9-001 

3100/519 

154A3676 

3008 

172-001 

3049/224. 

176-024-9-002 

3197/235 

182-009-9-001 

3448 

147-7031-01 

3444/123A 

151-035-9-003 

3100/519 

154A3676-205 

3004/102A 

172-001-9-001 

3049/224 

176-024-9-003 

3197/235 

182-014-9-002 

3112 

147-7040-01 

3184/1115 

151-035-9-004 

3100/519 

154A3677 

3008 

172-003-9-001 

3027/130 

176-024-9-004 

3192/186 

182-014-9-003 

3112 

147N1 

3122 

151-039-9-003 

3126 

154A3679 

3004/102A 

172-003-9-001A 

3027/130 

176-025-9-001 

3122 

182-015-9-001 

3448 

147P2 

3114/290 

151-0040 

3861/101 

154A3679-5110 

3008 

172-006-9-001 

3192/186 

176-025-9-002 

3039/316 

182-021-9-001 

3448 

147T1 

3014 

151-0040-00 

3861/101 

154A3680 

3009 

172-007-9-001 

3299/237 

176-026-9-001 

3018 

182-029-9-001 

3116 

147-T1 

3009 

151-0040-00-A 

3011 

154A3992 

3016 

172-008-9-001 

3299/237 

176-029-9-001 

3122 

182-038-9-001 

3050/221 

148-3 

3843 

151-040-7-003 

3311 

154A5941 

3444/123A 

172-009-9-001 

3299/237 

176-029-9-002 

3047 

182-039-9-001 

3116 

148-134622 

3012/105 

151-040-9-001 

3100/519 

154A5943 

3021/124 

172-010-9-001 

3054/196 

176-029-9-003 

3047 

182-044-9-001 

3116 

148N1 

3124/289 

151-040-9-002 

3100/519 

154A5943-1 

3021/124 

172-011-9-001 

3357/186A 

176-029-9-004 

3253/295 

182-044-9-002 

3116 

148N2 

3444/123A 

151-040-9-003 

3017B/117 

154A5946 

3444/123A 

172-013-9-001 

3197/235 

176-031-9-001 

3138/193A 

182-045-9-001 

3116 

148N3 

3122 

151-0040A 

3011 

154A5947-7732 

3984/106 

172-014-9-001 

3054/196 

176-031-9-002 

3124/289 

182-046-9-001 

3112 

148N212 

3444/123A 

151-042-9-001 

3100/519 

154A8681 

3004/102A 

172-014-9-002 

3049/224 

176-037-9-001 

3122 

182-138-9-001 

3050/221 

148P-2 

3004/102A 

151-045-9-001 

3017B/117 

154A8681 0 

3003 

172-014-9-003 

3054/196 

176-037-9-002 

3122 

182T2A 

3836/284 

148P-2-12 

3004/102A 

151-045-9-002 

3100/519 

154T1 

3007 

172-014-9-007 

3054/196 

176-037-9-003 

3122 

182T2B 

3836/284 

148P-2-12-8 

3004/102A 

151-045-9-003 

3130 

154TIA 

3006/160 

172-019-9-001 

3054/196 

176-037-9-004 

3122 

182T2C 

3836/284 

149-142 

3088 

151-046-9-001 

3017B/117 

154TIB 

3006/160 

172-024-9-002 

3197/235 

176-040-9-001 

3027/130 

183P1 

3025/129 

149-142-G1 

3175 

151-049-9-001 

3100/519 

155N1 

3041 

172-024-9-003 

3197/235 

176-042-9-001 

3018 

184A-1 

3009 

149L-4 

3003 

151-049-9-007 

3463/601 

155U 

3112 

172-024-9-004 

3202/210 

176-042-9-002 

3444/123A 

184A-1-12 

3009 

149L-4-12 

3003 

151-051-9-001 

3100/519 

156 

3444/123A 

172-024-9-005 

3036 

176-042-9-003 

3018 

184A-1-127 

3009 


234 




184A-1L—250R8B 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

184A-1L 

3009 

200A 

3862/103 

203X3189-408 

3111 

212-104 

3304/500A 

221-79 

3161/722 

229-1200-36 

3122 

184A-1L8 

3009 

200AGE03730 

3764/127 

203Z 

6649 

212-105 

3304/500A 

221-79-01 

3161/722 

229-01200-36 

3444/123A 

184A-1LB 

3717/121 

200AGEL3731 

3764/127 

204 OLSON 

3059/138A 

212-106 

3304/500A 

221-86 

3206 

229-1301-21 

3950/5400 

184T2C 

3438 

200R1B 

3051/156 

204A SCR 

6621/5521 

212-108 

3069/501A 

221-86-01 

3206 

229-1301-22 

3716/161 

185-001 

3357/186A 

200R2B 

3051/156 

204S 

3112 

212-109 

3069/501A 

221-87 

3205/982 

229-01301-24 

3444/123A 

185-002 

3018 

200R3B 

9006/5803 

205 OLSON 

3060/139A 

212-110 

3069/501A 

221-87-01 

3205/982 

229-1301-25 

3843 

185-003 TRANS 

3444/123A 

200R4B 

9007/5804 

205A2-210 

3004/102A 

212-128 

3304/500A 

221-89 

3163/736 

229-1301-27 

3156/172A 

185-4 SCR 

3627/5404 

200R5B 

3848/5806 

205B119-2 

3444/123A 

212-129 

3304/500A 

221-90 

3144/723 

229-1301-29 

3347/5097A 

185-004 TRANS 

3444/123A 

200R6B 

3848/5806 

205B120-12 

3444/123A 

212-130 

3304/500A 

221-91 

3160/801 

229-1301-30 

3335/5079A 

185-005 

3122 

200R7B 

3051/156 

205B125-9 

3444/123A 

212-130X 

3304/500A 

221-91-01 

3160/801 

229-1301-34 

3192/186 

185-006 

3138/193A 

200R8B 

3051/156 

206-012-1 

3022/1188 

212-131 

3304/500A 

221-93 

3596/976 

229-1301-35 

3893/152 

185-007 

3054/196 

200R9B 

3051/156 

206-019-1 

3546/905 

212-132 

3304/500A 

221-96 

3207/818 

229-1301-39 

3974/794 

185-008 

3049/224 

200R10B 

3051/156 

206-028-1 

3525/724 

212-133 

3304/500A 

221-96-01 

3207/818 

229-1301-41 

3454/790 

185-009 

3444/123A 

200X2100-022 

3365/1004 

206 1C 

3877/1075A 

212-134 

3304/500A 

221-97 

3208 

229-1301-42 

3279/747 

185-010 

3124/289 

200X2110-269 

3072/712 

206 OLSON 

3061/140A 

212-135 

3304/500A 

221-97 E01 

3208 

229-1301-44 

3167/738 

185-011 

3100/519 

200X2120-012 

3168/749 

207 OLSON 

3092/141A 

212-136 

3304/500A 

221-98 

3832/1231 

229-5100-15U 

3452/108 

185-012 

3100/519 

200X2120-033 

3284/1080 

207A1 

3006/160 

212-137 

3304/500A 

221-103 

9027 

229-5100-15V 

3452/108 

185-013 

3088 

200X2501-708 

3725/1196 

207A9 

3452/108 

212-138 

3304/500A 

221-104 

9028/700 

229-5100-3IV 

3018 

185-014 

3017B/117 

200X3110-607 

3559/162 

207A10 

3444/123A 

212-139 

3304/500A 

221-105 

9026/701 

229-5100-32 

3716/161 

185-015 

3060/139A 

200X3151-432 

3219 

207A14 

3247/234 

212-139-01 

3304/500A 

221-106 

9025/702 

229-5100-32V 

3018 

185-Z9001 

3042/230 

200X3172-208 

3219 

207A17 

3245/199 

212-139-02 

3304/500A 

221-107 

3171/744 

229-5100-33V 

3452/108 

185-Z9006 

3638/5402 

200X3174-006 

3122 

207A20 

3719/104 

212-139-03 

3303/522 

221-108 

3147 

229-5100-224 

3452/108 

185-Z9011 

3683/5511 

200X3174-014 

3122 

207A20A 

3719/104 

212-140 

3304/500A 

221-121 

3569/834 

229-5100-225 

3452/108 

186-001 

3018 

200X3174-021 

3122 

207A27 

3716/161 

212-140-01 

3304/500A 

221-141 

3255/815 

229-5100-226 

3452/108 

186-002 

3444/123A 

200X3190-604 

3293/107 

207A29 

3444/123A 

212-141 

3306/523 

•221-99068 

3963/1249 

229-5100-227 

3008 

186-003 

3122 

200X3192-101 

3433/287 

207A30 

3893/152 

212-141-01 

3306/523 

221 Z9008 

3074/729 

229-5100-228 

3452/108 

186-004 

3122 

200X3206-800 

3219 

207A31 

3444/123A 

212-141-02 

3306/523 

221-Z9010 

3167/738 

229-5100-231 

3087 

186-005 

3122 

200X3207-306 

3929 

207A33 

3893/152 

212-141-03 

3306/523 

221-Z9013 

3168/749 

229-5100-232 

3017B/117 

186-006 

3138/193A 

200X3222-907 

3244 

207A35 

3444/123A 

212-141-04 

3306/523 

221-Z9020 

3165/923D 

229-5100-233 

3031A 

186-007 

3444/123A 

200X3223-025 

3244 

207H SCR 

3943/5485 

212-141-05 

3306/523 

221-Z9021 

3288/1003 

229-5100-234 

3017B/117 

186-008 

3357/186A 

200X3224-007 

3244 

207K SCR 

3944/5487 

212-142 

3303/522 

221-Z9022 

3365/1004 

229-5100-235 

3017B/117 

186-009 

3357/186A 

200X4082-614 

3114/290 

207M SCR 

3944/5487 

212-143 

3308/530 

221-Z9027 

3160/801 

230-0006 

3088 

186-010 

3748/282 

200X4085-415 

3247/234 

207V073C04 

3466/159 

212-145 

3306/523 

221-Z9029 

3279/747 

230-0014 

3100/519 

186-011 

3100/519 

200X4094-001 

3441/292 

208 OLSON 

3062/142A 

212-145-01 

3306/523 

221-Z9031 

3974/794 

230-0023 

3060/139A 

186-011 (TRANS) 

3748/282 

200X4101-500 

3114/290 

209-1 

3466/159 

212-145-02 

3306/523 

221-Z9041 

3158/797 

231-0000-01 

3004/102A 

186-012 

3100/519 

200X4547-806 

3219 

209-30 

3893/152 

212-146 

3306/523 

221-Z9042 

3564/955M 

231-0001 

3016 

186-013 

3087 

200X4547-814 

3219 

209-31 

3088 

212-146-01 

3306/523 

221-Z9051 

3231/1155 

231-001 

3717/121 

186-014 

3017B/117 

200X8000-026 

3088 

209-32 

3100/519 

212-146-02 

3306/523 

221-Z9052 

3968/1161 

231-0004 

3027/130 

186-015 

3100/519 

200X8010-102 

3864/605 

209-846 

3444/123A 

212-147 

3306/523 

221-Z9053 

3727/1164 

231-0004-01 

3444/123A 

186-016 

3060/139A 

200X8010-165 

9091/177 

209-862 

3444/123A 

212-148 

3306/523 

221-Z9054 

3729/1173 

231-0004-03 

3642/179 

186B-3 

3015 

200X8130-171 

3998/506 

209-863 

3444/123A 

212-149 

3306/523 

221-Z9056 

3212/1175 

231-0006-01 

3009 

186B-3-12 

3015 

200X8220-531 

3063/145A 

209 OLSON 

3093 

212-150 

3306/523 

221-Z9057 

3210/1176 

231-0006-03 

3009 

186B-3-127 

3015 

200X8220-878 

3784/5018A 

209 PI 

3466/159 

212-254 

3311 

221-Z9059 

3168/749 

231-006B 

3717/121 

186B-3L 

3015 

200X9120-224 

3311 

210-0398-010 

3039/316 

212-695 

3444/123A 

221 Z9060 

3742/1187 

231-0008 

3026 

186B-3L8 

3015 

201 

3466/159 

210-0398-022 

3039/316 

212-699 

3466/159 

221-Z9061 

3445/1192 

231-0009 

3004/102A 

186B-31 

3718/121MP 

201-228 

3095/147A 

210 OLSON 

3094/144A 

212-741-005 

3943/5485 

221-Z9064 

3725/1196 

231-0011 

3014 

186N1 

3132 

201-0723A 

3749/5073A 

210BWTF4121 

3984/106 

212-997 

3083/197 

221-Z9068 

3963/1249 

231-0013 

3024/128 

187-1 

3098/150A 

201-254323-12 

3452/108 

210U 

3112 

212 OLSON 

3064/146A 

221-Z9076 

74LS04 

231-0015 

3009 

187-2 

3099/151A 

201-254323-13 

3452/108 

211-58 

9007/5804 

212-Z9000 

3051/156 

221-Z9096 

3255/815 

231-0025 

3122 

187-6 

3061/140A 

201-254343-12 

3452/108 

211-40140-18 

3027/130 

212-Z9001 

3647/167 

221-Z9125 

3708/1169 

231-0026 

3114/290 

188-70-48 

3110/120 

201 OLSON 

3056/135A 

211-40140-41 

3054/196 

212-Z9007 

3314 

221-Z9133 

4011 

231-0027 

3114/290 

188-826 

3717/121 

201A 

3123 

211-4014018 

3027/130 

212-Z9008 

3068/503 

222-1 

3518/5995 

231-0028 

3024/128 

188-834 

3026 

201A0723 

3059/138A 

211 OLSON 

3063/145A 

212-Z9010 

3925/525 

222-2 

3518/5995 

231-0029 

3025/129 

188B 1 82 

3006/160 

201ASCR 

6621/5521 

211A6380-3 

3054/196 

212-Z9539 

3309/539 

222-74 

3205/982 

231-0032 

3114/290 

188B-1-82 

3721/100 

201B 

3123 

211A6381-1 

3893/152 

212-Z9549 

3901/554 

223 

3452/108 

232-0007 

3517/5883 

188C 1 82 

3005 

201B SCR 

6622/5522 

211A6381-2 

3054/196 

212-Z9554 

3901/554 

223P1 

3466/159 

232-0008 

3698/5987 

188C-12 

3721/100 

201C SCR 

6624/5524 

211A6382-2 

3893/152 

213 OLSON 

3095/147A 

224N1 

3444/123A 

232-0014 

3517/5883 

188P-2 

3004/102A 

201D SCR 

6624/5524 

211ATPE3391 

3466/159 

214 OLSON 

3096/148A 

225A6946-P000 

7400 

232-1006 

3017B/117 

188P-2-12 

3004/102A 

201ESCR 

6627/5527 

211AVPF3415 

3444/123A 

215-51 

3016 

225A6946-P004 

7404 

232-1011 

3016 

188P-2-127 

3004/102A 

201FSCR 

6627/5527 

211AVTE4275 

3444/123A 

215-58 

3016 

225A6946-P010 

7410 

232N1 

3444/123A 

188P-2L 

3004/102A 

201H SCR 

6627/5527 

211Z4 

3092/141A 

215-76 

3032A 

225A6946-P020 

7420 

232N2 

3452/108 

188P-2L8 

3004/102A 

201KSCR 

6629/5529 

212-7 

3311 

215-76GE 

3017B/117 

225A6946-P093 

7493 

234 

3011 

189 

3452/108 

201M SCR 

6629/5529 

212-18 

3016 

215-37567 

3245/199 

225A6946-P095 

7495 

234S 

3112 

189L-4 

3003 

20 IS 

6648/5548 

212-21 

3017B/117 

215 OLSON 

3097/149A 

226-1 

3122 

235 

3005 

189L-4-12 

3003 

201V 

6649 

212-23 

3016 

215Z4 

3063/145A 

226-1 (SYLVANIA) 

3444/123A 

235S 

3112 

189L-4-127 

3003 

201X2000-118 

3088 

212-25 

3016 

216-001-001 

3893/152 

226-3 

3025/129 

236-0005 

7400 

189L-4L 

3003 

201X2010-144 

3100/519 

212-27 

3016 

216 OLSON 

3098/150A 

226-4 

3024/128 

236-0007 

7404 

189L-4L8 

3003 

201X2010-159 

3100/519 

212-33 

3016 

217 

3716/161 

226N1 

3444/123A 

236-0008 

7405 

189N1 

3710/238 

201X2100-126 

3318 

212-35 

3016 

217-1 

3452/108 

226N2 

3444/123A 

236-0009 

7473 

189N1G 

3710/238 

201X2100-164 

3925/525 

212-36 

3016 

217 OLSON 

3099/151A 

226N5 

3444/123A 

240-170 

3003 

190 NIC 

3190/184 

201X2120-009 

3998/506 

212-37 

3016 

218-22 

3444/123A 

226P60502 

3167/738 

240P 

6648/5548 

190N1 

3232/191 

201X2220-118 

3784/5018A 

212-39 

3016 

218-23 

3444/123A 

227-200001 

3119/113 

240S 

6648/5548 

190N1C 

3054/196 

201X3120-255 

3311 

212-40 

3016 

218-24 

3444/123A 

228N3 

3252/302 

240V 

6649 

190N3 

3190/184 

201X3130-109 

3080 

212-41 

3016 

218-25 

3444/123A 

229-0050-13 

3444/123A 

240Z 

6649 

190N3C 

3054/196 

201Z 

6649 

212-42 

3016 

218-26 

3028 

229-0050-14 

3444/123A 

241U 

3112 

192-1 A 82 

3012/105 

202-1 

3083/197 

212-46 

3016 

218-A-464-PM 

3509/5695 

229-0050-15 

3444/123A 

246P1 

3118 

193 

3122 

202-5-2300-0171 

3311 

212-47 

3016 

218A4164P1M 

3509/5695 

229-0151-3 

3452/108 

247-016-013 

3452/108 

195 

3245/199 

202-5-9531-0101 

3100/519 

212-48 

9086/518 

220-001001 

3444/123A 

229-0180-32 

3018 

247-256 

3835/103A 

195N1 

3054/196 

202 OLSON 

3057/136A 

212-49 

3017B/117 

220-001002 

3444/123A 

229-0180-33 

3018 

247-257 

3444/123A 

195N1C 

3054/196 

202A 

3862/103 

212-50 

3016 

220-001011 

3452/108 

229-0180-34 

3452/108 

247-621 

3017B/117 

195N1D 

3893/152 

202A DATA PROD 

3538 

212-51 

3016 

220-001012 

3452/108 

229-0180-119 

3018 

247-624 

3717/121 

195P2 

3083/197 

202B DATA PROD 

3538 

212-58 

3016 

220-002001 

3052 

229-0180-123 

3444/123A 

247-629 

3444/123A 

195P2C 

3083/197 

202C DATA PROD 

3538 

212-61 

3031A 

220-003001 

3016 

229-0180-124 

3452/108 

247AS-C1249-001 

3444/123A 

196-654 

3016 

202D DATA PROD 

3538 

212-62 

3016 

220-008001 

3834/132 

229-0180-149 

3452/108 

248-38104-1 

3024/128 

197S 

3112 

202E DATA PROD 

3538 

212-63 

3110/120 

221 

3124/289 

229-0185-2 

3452/108 

249-1L 

3246/229 

199-POWER 

3717/121 

202F DATA PROD 

3538 

212-64 

3017B/117 

221-30 

3590/909D 

229-0185-3 

3452/108 

249N1 

3246/229 

199POWER 

3009 

202G DATA PROD 

3538 

212-65 

3016 

221-31 

3157/703A 

229-0190-29 

3452/108 

250-0359 

3893/152 

200 

3016 

202H DATA PROD 

3538 

212-66 

3067/502 

221-32 

3157/703A 

229-0190-30 

3716/161 

250-0373 

3245/199 

200-007 

3452/108 

202M SCR 

6629/5529 

212-67 

3067/502 

221-34 

3135/709 

229-0190-31 

3018 

250-0380 

3018 

200-010 

3452/108 

202N1 

3083/197 

212-68 

3843 

221-36 

3134/705A 

229-0190-90 

3444/123A 

250-0711 

3245/199 

200-011 

3452/108 

202 P 

6648/5548 

212-70 

3017B/117 

221-37 

3134/705A 

229-0191-29 

3018 

250-0712 

3444/123A 

200-012 

3048/329 

202S 

6631/5531 

212-71 

3311 

221-37A 

3134/705A 

229-0191-30 

3018 

250-1213 

3122 

200-015 

3452/108 

202V 

6649 

212-72 (USE 4) 

3017B/117 

221-39 

3134/705A 

229-0192-18 

3050/221 

250-1312 

3122 

200-016 

3124/289 

202Z 

6649 

212-76 

3313/116 

221-39A 

3134/705A 

229-0192-19 

3452/108 

250 OLSON 

3017B/117 

200-018 

3026 

203 

3033A 

212-76-02 

3313/116 

221-42 

3075/714 

229-0192-20 

3834/132 

250JB1L 

3679 

200-052 

3466/159 

203-1 

3050/221 

212-77 

3016 

221-43 

3076/715 

229-0204-4 

3452/108 

250JB2L 

3680/5322 

200-053 

3116 

203-9 

3033A 

212-79 

3016 

221-45 

3170/731 

229-0204-6 

3117 

2 t >0JB3L 

3681/5324 

200-055 

3452/108 

203 OLSON 

3058/137A 

212-80 

3032A 

221-45-01 

3170/731 

229-0204-23 

3452/108 

250JB4L 

3681/5324 

200-056 

3452/108 

203A SCR 

6621/5521 

212-85 

3066/118 

221-46 

3077/790 

229-0210-14 

3452/108 

250JB05L 

3679 

200-057 

3444/123A 

203B SCR 

6622/5522 

212-85 B 

3066/118 

221-48 

3072/712 

229-0214-40 

3452/108 

250JB5L 

3682/5326 

200-058 

3444/123A 

203C SCR 

6624/5524 

212-90 

3108/505 

221-48-01 

3072/712 

229-0220-9 

3452/108 

250JB6L 

3682/5326 

200-062 

3049/224 

203D SCR 

6624/5524 

212-92 

3017B/117 

221-49 

3235/739 

229-0220-19 

3452/108 

250N1 

3201/171 

200-064 

3834/132 

203E 

6627/5527 

212-94 

3031A 

221-51 

3077/790 

229-0240-20 

3089/112 

250R1B 

9004/5801 

200-076 

3893/152 

203F SCR 

6627/5527 

212-94B 

3311 

221-52 

3077/790 

229-0240-25 

3019 

250R2B 

9005/5802 

200-846 

3444/123A 

203H SCR 

6627/5527 

212-95 

3032A 

221-62 

3454/790 

229-0248-45 

3452/108 

250R3B 

9006/5803 

200-862 

3444/123A 

203K SCR 

6629/5529 

212-96 

3100/519 

221-62-1 

3454/790 

229-0250-10 

3452/108 

250R4B 

9007/5804 

200-863 

3444/123A 

203M SCR 

6629/5529 

212-102 

3304/500A 

221-65 

3161/722 

229-0260-18 

3018 

250R5B 

9008/5805 

200-6582 

3032A 

203P 

6648/5548 

212-00102 

3304/500A 

221-69 

3149/791 

229-0284-45 

3039/316 

250R6B 

3051/156 

200-6582-22 

3017B/117 

203S 

3112 

212-103 

3304/500A 

221-69-01 

3149/791 

229-1054-5 

3017B/117 

250R7B 

9009/5808 

200 OLSON 

3055/134A 

203V 

6649 

212-00104 

3304/500A 

221-78 

3209 

229-1054-82 

3017B/117 

250R8B 

9009/5808 
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250R9B—297V054C02 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

250R9B 

9010/5809 

260P07601 

3004/102A 

260P22002 

3834/132 

264P10102 

3016 

295V005H03 

3087 

297V011H01 

3008 

250R10B 

9010/5809 

260P07701 

3444/123A 

260P22003 

3834/132 

264P10103 

3016 

295V006H01 

3017B/117 

297V011H02 

3005 

251 OLSON 

3033 

260P07702 

3444/123A 

260P22101 

3040 

264P10105 

3311 

295V006H02 

3017B/117 

297V012H01 

3005 

251M1 

3862/103 

260P07703 

3444/123A 

260P22203 

3104A 

264P10201 

3125 

295V006H03 

3016 

297V012H02 

3005 

252 OLSON 

3051/156 

260P07704 

3444/123A 

260P22204 

3104A 

264P10502 

3139/5074A 

295V006H05 

3016 

297V012H03 

3005 

253 OLSON 

3087 

260P07705 

3444/123A 

260P22801 

3357/186A 

264P10906 

3751/5075A 

295V006H07 

3016 

297V012H05 

3005 

255 OLSON 

3089/112 

260P07707 

3444/123A 

260P24008 

3027/130 

264P11009 

3095/147A 

295V006H09 

3017B/117 

297V012H06 

3005 

256 OLSON 

3119/113 

260P07901 

3452/108 

260P24308 

3133/164 

264P13002 

3311 

295V007H02 

3017B/117 

297V012H08 

3008 

257 

3027/130 

260P08001 

3452/108 

260P24408 

3439/163A 

264P14701 

3081/125 

295V008H01 

3017B/117 

297V012H09 

3005 

257 OLSON 

3120/114 

260P08201 

3466/159 

260P24803 

3021/124 

264P17401 

3334/5071A 

295V012H01 

3017B/117 

297V012H10 

3008 

258 OLSON 

3121/115 

260P08401 

3452/108 

260P24901 

3117 

264P17402 

3093 

295V012H02 

3017B/117 

297V012H11 

3008 

259 OLSON 

3066/118 

260P08801 

3444/123A 

260P26201 

3114/290 

264P02502 

3136/5072A 

295V012H03 

3017B/117 

297V012H14 

3008 

260-10-006 

3834/132 

260P08801A 

3444/123A 

260P26301 

3203/211 

264P03603 

3043 

295V012H06 

3017B/117 

297V012H15 

3008 

260-10-010 

3048/329 

260P08901 

3115/165 

260P28107 

3122 

264P04702 

3043 

295V014H01 

3017B/117 

297V017H01 

3005 

260-10-011 

3100/519 

260P08908 

3111 

260P28301 

9076/187A 

264PO4703 

3032A 

295V014H04 

3016 

297V017H02 

3005 

260-10-016 

3466/159 

260P09201 

3019 

260P28401 

3893/152 

264P05502 

3325/612 

295V015H02 

3017B/117 

297V019B01 

3005 

260-10-020 

3444/123A 

260P09402 

3021/124 

260P28701 

3192/186 

264Z00103 

3126 

295V016H01 

3017B/117 

297V019B04 

3092/141A 

260-10-20 

3122 

260P09501 

3133/164 

260P30102 

3072/712 

264Z00201 

3311 

295V017H01 

3016 

297V019H01 

3005 

260-10-021 

3138/193A 

260P09701 

3111 

260P31303 

3020/123 

264Z00701 

3088 

295V020B01 

3016 

297V020H02 

3005 

260-10-023 

3122 

260P09902 

3444/123A 

260P31402 

3137/192A 

265D00702 

3100/519 

295V020H01 

3016 

297V020M01 

3005 

260-10-024 

3054/196 

260P10003 

3024/128 

260P33108 

3115/165 

265P03301 

3463/601 

295V023H01 

3016 

297V021H01 

3005 

260-10-025 

3087 

260P10003A 

3024/128 

260P33408 

3111 

265Z00101 

3100/519 

295V027C01 

3016 

297V021H02 

3005 

260-10-026 

3018 

260P10005 

3024/128 

260P34008 

3083/197 

266P001-01 

3023/704 

295V027C01-1 

3016 

297V021H03 

3005 

260-10-031 

3126 

260P10301 

3040 

260P35101 

3220/198 

266P00101 

3023/704 

295V028C01 

3017B/117 

297V022H01 

3005 

260-10-033 

3017B/117 

260P10308 

3063/145A 

260P35301 

3244 

266P00102 

3023/704 

295V028C02 

3016 

297V024H03 

3006/160 

260-10-035 

3224/1102 

260P10403 

3452/108 

260P36001 

3118 

266P00301 

3703/1096 

295V028C03 

3017B/117 

297V025H02 

3004/102A 

260-10-036 

3223/1100 

260P10501 

3452/108 

260P37108 

3054/196 

266P00801 

3703/1096 

295V028C04 

3017B/117 

297V025H04 

3004/102A 

260-10-039 

3114/290 

260P10502 

3452/108 

260P39008 

3115/165 

266P01002 

3709/110MP 

295V029C01 

3016 

297V025H05 

3004/102A 

260-10-042 

3122 

260P10601 

3019 

260P70403 

3018 

266P6034 

3475/1050 

295V029C02 

3017B/117 

297V025H15 

3004/102A 

260-10-043 

3197/235 

260P10602 

3452/108 

260P70501 

3018 

266P10101 

3168/749 

295V031B 

3109/119 

297V026H01 

3008 

260-10-044 

3136/5072A 

260P10801 

3045/225 

260P70502 

3452/108 

266P10103 

3168/749 

295V031B02 

3110/120 

297V026H03 

3005 

260-10-046 

3058/137A 

260P11101 

3452/108 

260P141103 

3444/123A 

266P10201 

3279/747 

295V031C02 

3110/120 

297V027C01 

3017B/117 

260-10-047 

3100/519 

260P11101A 

3452/108 

260Z00109 

3452/108 

266P10202 

3279/747 

295V033B01 

3066/118 

297V027H01 

3004/102A 

260-10-048 

3087 

260P11102 

3132 

260Z00209 

3452/108 

266P30102 

3072/712 

295V034C01 

3109/119 

297V027H01-A 

3003 

260-10-049 

3100/519 

260P11209 

3111 

260Z00309 

3452/108 

266P30109 

3072/712 

295V035C01 

3017B/117 

297V027H01A 

3004/102A 

260-10-050 

3017B/117 

260P11302 

3444/123A 

260Z00401 

3047 

266P30201 

3877/1075A 

295V041H04 

3009 

297V032H0-1 

3004/102A 

260-10-051 

3018 

260P11303 

3444/123A 

260Z00402 

3444/123A 

266P30706 

3281/1103 

296 

3893/152 

297V032H01 

3004/102A 

260-10-052 

3122 

260P11304 

3444/123A 

260Z00703 

3004/102A 

266P31701 

3745 

296-42-9 

3087 

297V033H01 

3004/102A 

260-10-053 

3197/235 

260P1 1 305 

3444/123A 

260Z01201 

3004/102A 

266P32402 

3872/1261 

296-50-9 

3444/123A 

297V034H01 

3008 

260-10-054 

3054/196 

260P11403 

3466/159 

264-701508 

3032A 

266P60304 

3475/1050 

296-51-9 

3444/123A 

297V035H01 

3008 

260-10-055 

3197/235 

260P11502 

3444/123A 

264D00101 

3100/519 

266P60502 

3167/738 

296-55-9 

3245/199 

297V036H01 

3008 

260-10-056 

3122 

260P11503 

3444/123A 

264000209 

3100/519 

269M01201 

3175 

296-56-9 

3444/123A 

297V036H02 

3007 

260-10-057 

3100/519 

260P11504 

3444/123A 

264D00505 

3311 

269P19009 

3438 

296-57-9 

3047 

297V037B02 

3004/102A 

260-61-011 

3100/519 

260P11504A 

3040 

264D00507 

9021/5070A 

269V004-H01 

3119/113 

296-58-9 

3048/329 

297V037H01 

3004/102A 

260-61-047 

3100/519 

260P11505 

3444/123A 

264000612 

3088 

270-950-030 

3444/123A 

296-59-9 

3444/123A 

297V037H02 

3004/102A 

260-61-067 

3100/519 

260P11505A 

3020/123 

264D00701 

3088 

270-950-037-02 

3024/128 

296-60-9 

3004/102A 

1 297V038H01 

3005 

260D106A 

3039/316 

260P12001 

3444/123A 

264D00801 

3088 

273-14 ADMIRAL 

3222 

296-61-9 

3052 

1 297V038H02 

3005 

260D106A1 

3444/123A 

260P12002 

3444/123A 

264D00901 

3088 

274 

3074/729 

296-62-9 

3004/102A 

| 297V038H03 

3005 

260D00401 

3004/102A 

260P12401 

3024/128 

264D01001 

3087 

276-010 

3553 

296-64-9-1 

3004/102A 

[ 297V038H04 

3004/102A 

260D00403 

3004/102A 

260P12701 

3893/152 

264D01112 

3311 

276-1801 

7400 

296-77-9 

3444/123A 

297V038H05 

. 3005 

260D0404 

3004/102A 

260P13001 

3006/160 

264P037-03 

3311 

276-1802 

7404 

296-81-9 

3047 

297V038H06 

3008 

260D00507 

3057/136A 

260P14101 

3444/123A 

264P0061 

3043 

276-1803 

7473 

296-86 

3122 

297V038H07 

3005 

260D02501 

3004/102A 

260P14102 

3444/123A 

264P00401 

3087 

276-1804 

7441 

296-98-9 

3122 

297V038H09 

3005 

260D02601 

3005 

260P14103 

3444/123A 

264P00501 

3119/113 

276-1805 

7447 

296L002B01 

3087 

297V038H10 

3008 

260D02701 

3004/102A 

260P14105 

3444/123A 

264P00506 

3119/113 

276-1806 

7475 

296L003B01 

3062/142A 

297V038H11 

3008 

260D04501 

3004/102A 

260P14202 

3054/196 

264P00601 

3031A 

276-1807 

7410 

296V002H01 

3087 

297V038H12 

3008 

260D04701 

3004/102A 

260P14407 

3219 

264P00602 

3311 

276-1808 

7490 

296V002H02 

3087 

297V040H01 

3004/102A 

260D05701 

3452/108 

260P15100 

3021/124 

264P00801 

3087 

276-1809 

7420 

296V002H05 

3087 

297V040H08 

3004/102A 

260D05704 

3039/316 

260P15108 

3021/124 

264P01301 

3088 

276-181 1 

7402 

296V002H06 

3087 

297V040H10 

3004/102A 

260D05707 

3452/108 

260P15201 

3466/159 

264P01305 

3088 

276-1813 

7476 

296V002H07 

3087 

297V040H11 

3004/102A 

260D05709 

3018 

260P15202 

3466/159 

264P01508 

3032A 

276-1815 

7413 

296V002H08 

3016 

297V040H12 

3004/102A 

260D07412 

3444/123A 

260P15203 

3466/159 

264P01701 

3017B/117 

276-1816 

7448 

296V002M01 

3087 

297V040H13 

3004/102A 

260D08013 

3018 

260P16009 

3026 

264P02001 

3017B/117 

276-1817 

74123 

296V004H01 

3119/113 

297V040H15 

3009 

260D08214 

3041 

260P16101 

3018 

264P02301 

3017B/117 

276-1818 

7474 

296V006H02 

3087 

297V040H16 

3004/102A 

260D08514 

3004/102A 

260P16202 

3021/124 

264P02402 

3017B/117 

276-1819 

7492 

296V006H03 

3016 

297V041 H05 

3009 

260D08801 

3444/123A 

260P16208 

3021/124 

264P02501 

3056/135A 

276-1820 

74193 

296V007H02 

3087 

297V041 H07 

3009 

260D08912 

3004/102A 

260P16301 

3452/108 

264P02503 

3784/5018A 

276-1821 

7406 

296V012H01 

3087 

297V041H01 

3009 

260D09001 

3444/123A 

260P16302 

3452/108 

264P03001 

3032A 

276-1822 

7408 

296V015B01 

3087 

297V041H02 

3009 

260D09314 

3444/123A 

260P16502 

3466/159 

264P03301 

9021/5070A 

276-1823 

7427 

296V015H01 

3087 

297V041H03 

3009 

260D09413 

3004/102A 

260P16503 

3466/159 

264P03302 

3062/142A 

276-1824 

7432 

296V017H01 

3062/142A 

297V041H04 

3009 

260009612 

3024/128 

260P16504 

3114/290 

264P03303 

3062/142A 

276-1825 

7451 

296V018B01 

3062/142A 

297V041H05 

3014 

260D13701 

3124/289 

260P16603 

3466/159 

264P03401 

3089/112 

276-1826 

7485 

296V019B04 

3061/140A 

297V041H06 

3014 

260D13702 

3444/123A 

260P16802 

3138/193A 

264P03601 

3125 

276-1827 

7486 

296V020B01 

3087 

297V041H07 

3009 

260D13704 

3004/102A 

260P17002 

3024/128 

264P03603 

3843 

276-1828 

74145 

296V024B01 

3087 

297V042C01 

3004/102A 

260D15901 

3122 

260P17101 

3444/123A 

264P03604 

3130 

276-1829 

74150 

296V024B02 

3087 

297V042C02 

3004/102A 

260D15902 

3122 

260P17102 

3444/123A 

264P03605 

3033 

276-1831 

74192 

297L001H01 

3835/103A 

297V042C03 

3004/102A 

260P0770 

3124/289 

260P17102A 

3018 

264P03606 

3017B/117 

276-1833 

74196 

297L001H02 

3835/103A 

297V042C04 

3004/102A 

260P1060 

3452/108 

260P17103 

3444/123A 

264P03607 

3016 

276-1834 

74154 

297L001M01 

3835/103A 

297V042H01 

3004/102A 

260P01209 

3009 

260P17104 

3444/123A 

264P03703 

3100/519 

276-2401 

4001 

297L001M02 

3835/103A 

297V042H02 

3004/102A 

260P1300 

3005 

260P17105 

3444/123A 

264P03802 

3087 

276-2411 

4011 

297L006H01 

3444/123A 

297V042H03 

3006/160 

260P1601 

. 3018 

260P17106 

3444/123A 

264P04003 

3063/145A 

276-2413 

4013 

297L006H02 

3444/123A 

297V042H04 

3006/160 

260P2100 

3005 

260P17201 

3452/108 

264P04005 

3058/137A 

276-2417 

4017 

297L007C 

3245/199 

297V043H01 

3004/102A 

260P02903 

3444/123A 

260P17501 

3444/123A 

264P04109 

3113/516 

276-2427 

4027 

297L007C02 

3444/123A 

297V043H02 

3005 

260P02903A 

3444/123A 

260P17502 

3124/289 

264P04301 

3032A 

276-2447 

4511 

297L007C03 

3245/199 

297V044H01 

3005 

260P02908 

3444/123A 

260P17503 

3444/123A 

264P04303 

3033 

276-2449 

4049 

297L007H01 

3444/123A 

297V045H01 

3006/160 

260P03001 

3004/102A 

260P17601 

3018 

264P04402 

3311 

276-2450 

4050 

297L007H02 

3444/123A 

297V045H02 

3006/160 

260P03201 

3039/316 

260P17602 

3452/108 

264P04501 

3100/519 

276A01 

3023/704 

297L007H03 

3122 

297V049H01 

3124/289 

260P03201A 

3039/316 

260P17603 

3452/108 

264P04502 

3100/519 

278-2 

3126 

297L012C01 

3466/159 

297V049H03 

3124/289 

260P04001 

3444/123A 

260P17701 

3124/289 

264P04507 

3100/519 

280-001 

3223/1100 

297L012C-01 

3984/106 

297V049H04 

3124/289 

260P04002 

3444/123A 

260P17702 

3132 

264P04701 

3043 

280-002 

3018 

297L013B01 

3444/123A 

297V049H05 

3444/123A 

260P4002 

3444/123A 

260P17704 

3124/289 

264P04702 

3032A 

280-0002 

3160/801 

297L013B02 

3466/159 

297V049H06 

3024/128 

260P04003 

3444/123A 

260P19009 

3079 

264P04705 

3130 

280-07 

3656/5564 

297L015C01 

3245/199 

297V050C02 

3004/102A 

260P04004 

3444/123A 

260P19101 

3444/123A 

264P04801 

3031A 

281 

3444/123A 

297V002H03 

3835/103A 

297V050H01 

3004/102A 

260P04502 

3444/123A 

260P19103 

3444/123A 

264P04901 

3032A 

284HC 

3444/123A 

297V002H04 

3835/103A 

297V050H02 

3004/102A 

260P04503 

3444/123A 

260P19108 

3133/164 

264P05001 

3311 

285-10 

3659/56006 

297V002H05 

3835/103A 

297V050H03 

3004/102A 

260P04505 

3444/123A 

260P19208 

3439/163A 

264P05002 

3311 

288 

3017B/117 

297V002M04 

3011 

297V051C03 

3004/102A 

260P05402 

3018 

260P19501 

3444/123A 

264P05902 

3126 

290V02H69 

3452/108 

297V002M05 

3011 

297V051C04 

3004/102A 

260P05402A 

3018 

260P19503 

3124/289 

264P06301 

3004/102A 

290V034C01 

3032A 

297V003H03 

3004/102A 

297V051H01 

3004/102A 

260P05801 

3452/108 

260P19909 

3079 

264P06601 

3032A 

291-04 

3016 

297V003H06 

3004/102A 

297V051H02 

3004/102A 

260P05901 

3039/316 

260P20101 

3021/124 

264P06603 

3130 

291-20 

3017B/117 

297V003H09 

3004/102A 

297V051H03 

3004/102A 

260P05901A 

3039/316 

260P21001 

3005 

264P07501 

3327/614 

294 

3114/290 

297V003M01 

3004/102A 

297V051H04 

3004/102A 

260P06901 

3452/108 

260P21002 

3005 

264P08002 

3311 

294-42-9 

3087 

297V003M07 

3004/102A 

297V052C01 

3004/102A 

260P06902 

3452/108 

260P21102 

3192/186 

264P08801 

3311 

295L001H01 

3017B/117 

297V004H03 

3004/102A 

297V052H01 

3004/102A 

260P06903 

3452/108 

260P21106 

3054/196 

264P08901 

3067/502 

295L001M01 

3017B/117 

297V004H06 

3004/102A 

297V052H02 

3004/102A 

260P06904 

3444/123A 

260P21208 

3021/124 

264P08902 

3068/503 

295L001M02 

3017B/117 

297V004H10 

3004/102A 

297V052H04 

3004/102A 

260P07001 

3444/123A 

260P21308 

3192/186 

264P09001 

3016 

295L003M01 

3017B/117 

297V004H14 

3004/102A 

297V053C01 

3004/102A 

260P07002 

3444/123A 

260P21608 

3079 

264P09101 

3130 

295V002H01 

3017B/117 

297V004H15 

3004/102A 

297V53H01 

3123 

260P07004 

3452/108 

260P21901 

3438 

264P09301 

3062/142A 

295V003H01 

3066/118 

297V004H16 

3004/102A 

297V053H01 

3004/102A 

260P07301 

3444/123A 

260P21908 

3438 

264P09501 

3130 

295V003M01 

3066/118 

297V004M01 

3004/102A 

297V054C01 

3005 

260P07502 

3052 

260P22001 

3834/132 

264P09707 

3331/5067A 

295V005H02 

3017B/117 

297V008H01 

3005 

297V054C02 

3005 


236 



To be 
Replaced 


297V054H01 

297V054H02 

297V055C01 

297V055H01 

297V057H01 

297V057H02 

297V059H01 

297V059H02 

297V059H03 

297V060H01 

297V060H02 

297V060H03 

297V061C01 

297V061 C01A 

297V061C02 

297V061C02A 

297V061C03 

297V061C04 

297V061C05 

297V061C06 

297V061C07 

297V061H01 

297V061H02 

297V061H03 

297V062C01 

297V062C05 

297V062C06 

297V063C01 

297V064B01 

297V065C01 

297V065C02 

297V065C03 

297V065H01 

297V065H02 

297V065H03 

297V070C01 

297V070H49 

297V071C03 

297V071H03 

297V072C01 

297V072C03 

297V072C04 

297V072C05 

297V072C06 

297V073C01 

297V073C02 

297V073C03 

297V073C04 

297V074C01 

297V074C02 

297V074C03 

297V074C04 

297V074C06 

297V074C07 

297V074C08 

297V074C09 

297V074C10 

297V074C11 

297V074C12 

297V076B01 

297V076C01 

297V077C01 

297V078C01 

297V078C02 

297V080C01 

297V081C01 

297V082B01 

297V082B02 

297V082B03 

297V083C01 

297V083C02 

297V083C03 

297V083C04 

297V084C01 

297V085C01 

297V085C02 

297V085C03 

297V085C04 

297V086C01 

297V086C02 

297V086C03 

299POWER 

300 

300JB1L 

300JB2L 

300JB3L 

300JB4L 

300JB5L 

300JB05L 

300JB6L 

300R1B 

300R2B 

300R3B 

300R5B 

300R6B 

300R7B 

300R8B 

300R9B 

300U5A 

300U5AR 

300U10A 

300U10AR 

300U15A 

300U15AR 

300U20A 

300U20AR 

300U25A 

300U25AR 

300U30A 

300U30AR 


297V054H01—353-9502-001 


SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3005 

300U40A 

6554/6354 

307-112-9-001 

3484/1194 

324-0107 

3709/110MP 

325-1376-60 

3087 

352-0316-00 

3444/123A 

3005 

300U40AR 

6555/6355 

307-112-9-002 

3462/977 

324-0107 01 

3091 

325-1378-18 

3018 

352-0318-00 

3444/123A 

3005 

300U50A 

6556/6356 

307-112-9-003 

3462/977 

324-0108 

3091 

325-1378-19 

3018 

352-0318-001 

3444/123A 

3005 

300U60A 

6556/6356 

307-112-9-005 

3233/973 

324-0115 

3642/179 

325-1378-20 

3004/102A 

352-0319-000 

3444/123A 

3123 

300U70A 

6558/6358 

307-112-9-007 

3461/1082 

324-0116 

3034 

325-1378-21 

3004/102A 

352-0322-010 

, 3444/123A 

3123 

300U70AR 

6559/6359 

307-113-9-003 

3462/977 

324-0117 

3016 

325-1378-22 

3004/102A 

352-0349-000 

3444/123A 

3020/123 

300U80A 

6558/6358 

307-115-9-001 

3461/1082 

324-0118 

7096/5896 

325-1441-10 

3016 

352-0365-000 

3444/123A 

3124/289 

300U80AR 

6559/6359 

307-131-9-003 

3744/1260 

324-0119 

3016 

325-1441-1 1 

3016 

352-0400-00 

3444/123A 

3124/289 

300U90A 

6558/6358 

307-131-9-004 

3745 

324-0120 

3016 

325-1442-8 

3004/102A 

352-0400-010 

3444/123A 

3021/124 

300U90AR 

6559/6359 

307-131-9-006 

3763/1226 

324-0121 

3006/160 

325-1442-9 

3021/124 

352-0400-030 

3444/123A 

3021/124 

300U100A 

6558/6358 

307-133-9-004 

3445/1192 

324-0122 

3835/103A 

325-1446-26 

3124/289 

352-0433-00 

3444/123A 

3021/124 

300U100AR 

6559/6359 

307-143-9-002 

3963/1249 

324-0128 

3035 

325-1446-27 

3124/289 

352-0477-00 

3444/123A 

3020/123 

300U110 

6560 

307-143-9-003 

3726/1278 

324-0129 

3006/160 

325-1446-28 

3124/289 

352-0479-010 

3024/128 

3027/130 

300U110A 

6560 

307-144-9-001 

3830 

324-0130 

3007 

325-1446-29 

3016 

352-0492-010C 

3019 

3124/289 

300U110AR 

6561 

307-144-9-003 

3726/1278 

324-0131 

3008 

325-1513-29 

3124/289 

352-0506-000 

3444/123A 

3027/130 

300U110R 

6561 

307-152-9-005 

74LS196 

324-132 

3006/160 

325-1513-30 

3124/289 

352-0519-00 

3444/123A 

3124/289 

300U120 

6560 

307-152-9-010 

74LS90 

324-0133 

3004/102A 

325-1513-46 

3024/128 

352-0546-00 

3444/123A 

3124/289 

300U120A 

6560 

307A 

3016 

324-0134 

3862/103 

325-1771-15 

3444/123A 

352-0551-010 

3466/159 

3024/128 

300U120AR 

6561 

307B 

3016 

324-0135 

3016 

325-1771-16 

3124/289 

352-0551-021 

3466/159 

3124/289 

300U120R 

6561 

307C 

3016 

324-0136 

3006/160 

325-4610-100 

3031A 

352-0569-00 

3444/123A 

3124/289 

300UR5A 

6555/6355 

307 D 

3016 

324-0137 

3007 

325T1 

3123 

352-0569-010 

3444/123A 

3444/123A 

300UR10A 

6555/6355 

307F 

3016 

324-0138 

3006/160 

326T1 

3123 

352-0569-020 

3444/123A 

3444/123A 

300UR15A 

6555/6355 

307H 

3016 

324-0139 

3722/102 

330-1304-8 

3452/108 

352-0579-00 

3444/123A 

3444/123A 

300UR20A 

6555/6355 

307K 

3016 

324-0140 

3722/102 

331-1 

3041 

352-0579-010 

3444/123A 

3009 

300UR25A 

6555/6355 

307M 

3017B/117 

324-0141 

3087 

332-2816 

3024/128 

352-0579-020 

3444/123A 

3009 

300UR30A 

6555/6355 

309-327-926 

3444/123A 

324-0142 

3004/102A 

332-2911 C 

3027/130 

352-0581-020 

3026 

3024/128 

300UR40A 

6555/6355 

309 CATALINA 

3466/159 

324-0143 

3004/102A 

332-2912 D 

3036 

352-0581-030 

3026 

3006/160 

300UR70A 

6559/6359 

310 

3004/102A 

324-0144 

3004/102A 

332-4052 A 

3027/130 

352-0596-010 

3444/123A 

3006/160 

300UR80A 

6559/6359 

310-4 

3016 

324-144 

3004/102A 

334-377 

3438 

352-0596-020 

3444/123A 

3008 

300UR90A 

6559/6359 

310-068 

3006/160 

324-0145 

3007 

335-1 

3115/165 

352-0596-030 

3444/123A 

3008 

300UR100A 

6559/6359 

310-68 

3006/160 

324-0146 

3004/102A 

335A 

3698/5987 

352-0606-010 

3131 A/369 

3008 

300UR110 

6561 

310-123 

3006/160 

324-0147 

3016 

335B 

3698/5987 

352-0610-030 

3466/159 

3005 

300UR110A 

6561 

310-124 

3006/160 

324-0149 

3452/108 

335C 

3698/5987 

352-0610-040 

3466/159 

3005 

300UR120 

6561 

310-139 

3006/160 

324-0150 

3452/108 

335D 

3698/5987 

352-0629-010 

3444/123A 

3005 

300UR120A 

6561 

310-187 

3124/289 

324-0151 

3124/289 

335F 

3518/5995 

352-0636-010 

3466/159 

3006/160 

301 

3004/102A 

310-188 

3004/102A 

324-0152 

3124/289 

335H 

3518/5995 

352-0636-020 

3466/159 

3452/108 

301-1 

3110/120 

310-189 

3005 

324-0154 

3124/289 

335K 

3518/5995 

352-0658-010 

3716/161 

3021/124 

301-576-4 

7400 

310-190 

3008 

324-0160 

3087 

335M 

3518/5995 

352-0658-020 

3716/161 

3021/124 

301-576-14 

3328/740A 

310-191 

3006/160 

324-0162 

3016 

335 V 

7203/6003 

352-0658-030 

3716/161 

3452/108 

301U80 

6560 

310-192 

3009 

324-0187 

3006/160 

335Z 

7203/6003 

352-0658-040 

3716/161 

3452/108 

301U80R 

6561 

310-8028-001 

6627/5527 

324-6005-5 

3444/123A 

336A 

3698/5987 

352-0658-050 

3716/161 

3452/108 

301U100 

6560 

311D589-P2 

3466/159 

324-6011 

3024/128 

336B 

3698/5987 

352-0661-010 

3444/123A 

3024/128 

301U100R 

6561 

311D916P01 

3245/199 

324-6013 

3024/128 

336C 

3698/5987 

352-0661-020 

3444/123A 

3444/123A 

301U110 

6560 

311Z4 

3092/141A 

324T1 

3123 

336D 

3698/5987 

352-0667-010 

3444/123A 

3025/129 

301U110R 

6561 

312-104733 

3006/160 

325-0025-327 

3087 

336F 

3518/5995 

352-0675-010 

3444/123A 

3025/129 

301U120 

6560 

312(H KARDON) 

3444/123A 

325-0025-329 

3004/102A 

336H 

3518/5995 

352-0675-020 

3444/1234 

3466/159 

301U120R 

6561 

314-6006 

3026 

325-0025-330 

3004/102A 

336K 

3518/5995 

352-0675-030 

3444/1234 

3466/159 

301UR80 

6561 

314-6007-1 

3444/123A 

325-0025-331 

3004/102A 

336M 

3518/5995 

352-0675-040 

3444/1234 

3117 

301 UR 100 

6561 

314-6007-2 

3444/123A 

325-025/330 

3123 

336V 

7203/6003 

352-0675-050 

3444/1234 

3124/289 

301UR110 

6561 

314-6007-3 

3444/123A 

325-0028-79 

3004/102A 

336Z 

7203/6003 

352-0680-010 

3444/1234 

3124/289 

301 UR 120 

6561 

316-1463 

4001 

325-0028-80 

3004/102A 

337V 

7091/5891 

352-0680-020 

3444/1234 

3124/289 

302 

3004/102A 

316-1464 

4002 

325-0028-81 

3004/102A 

337Z 

7091/5891 

352-0713-030 

3444/1234 

3444/123A 

302-679-1 

3298/299 

316-1476 

4017 

325-0028-83 

3004/102A 

341V 

7068/5868 

352-0754-020 

3466/159 

3444/123A 

302-680 

3298/299 

317-3517-001 

3048/329 

325-0028-84 

3452/108 

341Z 

7068/5868 

352-0773-010 

3247/234 

3444/123A 

302A 

3610/5980 

317-3556-001 

3024/128 

325-0028-85 

3006/160 

342-1 

3024/128 

352-0773-020 

3247/234 

3452/108 

302B 

3609/5986 

317-4501-001A 

3024/128 

325-0028-86 

3087 

344-1 SYLVANIA 

9041/373 

352-0773-030 

3247/23* 

3124/289 

302C 

3609/5986 

317-4600-001 

3510 

325-0028-87 

3087 

344-6000-2 

3444/123A 

352-0778-010 

3466/15S 

3025/129 

302D 

3609/5986 

317-8504-001 

3444/123A 

325-0028-89 

3017B/117 

344-6000-3 

3452/108 

352-0809 

3444/1234 

3024/128 

302E 

3608/5990 

317RA 

3698/5987 

325-0030-315 

3004/102A 

344-6000-3A 

3452/108 

352-0816-010 

3024/124 

3004/102A 

302F 

3608/5990 

318-2 

3137/192A 

325-0030-317 

3004/102A 

344-6000-4 

3444/123A 

352-0825-Q20 

3103A/391 

3004/102A 

302G 

3608/5990 

319C 

3444/123A 

325-0030-318 

3004/102A 

344-6000-5 

3444/123A 

352-0829-010 

3031 

3006/160 

302H 

3608/5990 

320-1277-10 

3004/102A 

325-0030-319 

3004/102A 

344-6000-5A 

3444/123A 

352-0835-010 

3024/121 

3452/108 

302K 

3501/5994 

320-1285-10 

3011 

325-0031-303 

3444/123A 

344-6001-1 

3124/289 

352-0848-020 

3466/151 

3452/108 

302M 

3501/5994 

320A 

3016 

325-0031-304 

3124/289 

344-6001-2 

3124/289 

352-0950-010 

3984/101 

3025/129 

302V 

7202/6002 

320B 

3016 

325-0031-305 

3124/289 

344-6002-2 

3024/128 

352-0950-020 

3984/101 

3004/102A 

302Z 

7202/6002 

320C 

3016 

325-0031-306 

3004/102A 

344-6002-3 

3444/123A 

352-0959-010 

3466/151 

3024/128 

303-1 

3466/159 

320D 

3016 

325-0031-310 

3444/123A 

344-6003-3 

3024/128 

352-0959-020 

3466/155 

3025/129 

303-2 

3025/129 

320F 

3016 

325-0031-335 

3087 

344-6005-1 

3444/123A 

352-0959-030 

3466/151 

3025/129 

303A 

3610/5980 

320H 

3016 

325-0031-338 

3311 

344-6005-2 

3444/123A 

352-7500-010 

3444/123/ 

3466/159 

303B 

3609/5986 

320K 

3016 

325-0036-536 

3006/160 

344-6005-5 

3444/123A 

352-7500-450 

3444/123/ 

3444/123A 

303C 

3609/5986 

320M 

3017B/117 

325-0036-562 

3087 

344-6005-6 

3100/519 

352-8000-010 

3444/123/ 

3025/129 

303D 

3609/5986 

320P 

3033 

325-0036-564 

3008 

344-6007-2 

3024/128 

352-8000-020 

3444/123/ 

3024/128 

303 E 

3608/5990 

320S 

3032A 

325-0036-565 

3006/160 

344-6008-2 

3024/128 

352-8000-030 

3444/123/ 

3747/157 

303F 

3608/5990 

320Z 

3033 

325-0042-311 

9075/166 

344-6011-1 

3124/289 

352-8000-040 

3444/123/ 

3444/123A 

303G 

3608/5990 

322-1 

3538 

325-0042-351 

3444/123A 

344-6011-2 

3024/128 

352-9036-00 

3444/123/ 

3444/123A 

303 H 

3608/5990 

322T1 

3123 

325-0047-516 

3004/102A 

344-6012-1 

3024/128 

352-9079-00 

3444/123/ 

3444/123A 

303K 

3501/5994 

323T1 

3123 

325-0047-517 

3016 

344-6013-1B 

3024/128 

352-9103-000 

3444/123; 

3444/123A 

303M 

3501/5994 

324-1 

3452/108 

325-0054-310 

3004/102A 

344-6013-4 

3124/289 

352 IBM 

3531 

3466/159 

303V 

7202/6002 

324-1 SYLVANIA 

3860/265 

325-0054-311 

3004/102A 

344-6015-7 

3452/108 

352(TRANSIST0R) 

3722/10! 

3444/123A 

303Z 

7202/6002 

324-0014 

3087 

325-0054-312 

3016 

344-6015-7A 

3452/108 

353 

3004/102; 

3444/123A 

304B 

3016 

324-0015 

3110/120 

325-0076-306 

3444/123A 

344-6015-8 

3018 

353-1548-00 

3017B/11 

3012/105 

304V 

7090/5890 

324-019 

3024/128 

325-0076-307 

3444/123A 

344-6015-9 

3018 

353-3689-010 

3502/551: 

3004/102A 

304Z 

7090/5890 

324-0027 

3008 

325-0076-308 

3444/123A 

344-6015-10 

3452/108 

353-9001-001 

300 

3650 

305A 

3051/156 

324-0028 

3008 

325-0076-315 

3311 

344-6015-1 1 

3452/108 

353-9001-002 

300 

3650 

305B 

3051/156 

324-0029 

3004/102A 

325-0081-100 

3444/123A 

344-6017-1 

3466/159 

353-9001-003 

300 

3651 

305C 

3051/156 

324-0035 

3087 

325-0081-101 

3444/123A 

344-6017-2 

3444/123A 

353-9002-002 

300 

3651 

305D 

3051/156 

324-0037 

3087 

325-0081-102 

3004/102A 

344-6017-3 

3444/123A 

353-9008-001 

3025/12 

3651 

305K 

3584/5862 

324-0038 

3008 

325-0081-109 

3647/167 

344-6017-5 

3444/123A 

353-9201-001 

300 

3650 

305M 

7042/5842 

324-0041 

3004/102A 

325-0081-110 

3311 

344-6017-6 

3452/108 

353-9203-001 

3893/15 

3651 

305P 

3516/5846 

324-0049 

3087 

325-0135-B 

3016 

345-1 SYLVANIA 

9042/374 

353-9301-001 

3024/12 

9004/5801 

305S 

3516/5846 

324-0055 

3004/102A 

325-0141-23 

3016 

345-2 

3024/128, 

353-9301-002 

3006/16 

9005/5802 

305V 

7048/5848 

324-0056 

3004/102A 

325-0500-12 

3124/289 

345-002 

3004/102A 

353-9304-001 

3466/15 

9006/5803 

305Z 

7048/5848 

324-0057 

3087 

325-0500-13 

3124/289 

345-111-001 

3011 

353-9304-004 

3025/12 

9008/5805 

306-1 

3024/128 

324-0074 

3004/102A 

325-0549-000 

3245/199 

346V 

7069/5869 

353-9306-001 

3444/123 

3051/156 

306-5 (RCA) 

3444/123A 

324-0079 

3006/160 

325-0574-30 

3444/123A 

346Z 

7069/5869 

353-9306-002 

3444/123 

9009/5808 

306-8 RCA 

3444/123A 

324-0083 

3006/160 

325-0574-31 

3444/123A 

349-1 

3024/128 

353-9306-003 

3444/123 

9009/5808 

307-001-9-001 

3157/703A 

324-0085 

3004/102A 

325-0670 

3004/102A 

349-2 

3024/128 

353-9306-004 

3444/123 

3051/156 

307-005-9-001 

3288/1003 

324-0086 

3006/160 

325-0670-1 

3004/102A 

349-212-003 

3590/909D 

353-9306-005 

3444/123 

6554/6354 

307-007-9-001 

3223/1100 

324-0087 

3006/160 

325-1370-18 

3004/102A 

350 

3005 

353-9306-006 

3245/19 

6555/6355 

307-007-9-002 

3224/1102 

324-0088 

3004/102A 

325-1370-19 

3444/123A 

351-1011-022 

3525/724 

353-9306-007 

3245/19 

6554/6354 

307-008-9-001 

3525/724 

324-0089 

3008 

325-1370-20 

3444/123A 

351-1011-032 

3525/724 

353-9310-001 

3444/123 

6555/6355 

307-009-9-002 

3224/1102 

324-0090 

3008 

325-1375-10 

3008 

351-1089-012 

3129/726 

353-9312-001 

3004/102 

6554/6354 

307-020-9-001 

3223/1100 

324-0091 

3004/102A 

325-1375-11 

3008 

351-7140-010 

3590/909D 

353-9314-001 

3444/123 

6555/6355 

307-029-1-001 

3223/1100 

324-0092 

3004/102A 

325-1375-12 

3008 

352 

3004/102A 

353-9315-001 

3444/123 

6554/6354 

307-095-9-003 

3462/977 

324-0093 

3004/102A 

325-1376-53 

3008 

352-5 (RCA) 

3220/198 

353-9317-001 

3114/29 

6555/6355 

307-107-9-001 

3637/1235 

324-0095 

3006/160 

325-1376-54 

3008 

352-043-010 

3024/128 

353-9318-001 

312 

6554/6354 

307-107-9-003 

3712/1208 

324-0098 

3006/160 

325-1376-55 

3004/102A 

352-0195-000 

3444/123A 

353-9318-002 

312 

6555/6355 

307-107-9-003(P 

3712/1208 

324-0099 

3006/160 

325-1376-56 

3004/102A 

352-0197-000 

3444/123A 

353-9319-001 

3444/123 

6554/6354 

307-107-9-005 

3733/1197 

324-0105 

3087 

325-1376-57 

3004/102A 

352-0206-0001 

3444/123A 

353-9319-002 

3444/123 

6555/6355 

307-107-9-006 

3713/1207 

324-0106 

3006/160 

325-1376-58 

3004/102A 

352-0219-000 

3466/159 

353-9502-001 

3054/19 
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353(TRANSIST0R—433-1 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaqed 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

353(TRANS!STOR) 3722/102 

385H 

3031A 

403C 

3609/5986 

417-45 

3009 

417-215A 

3027/130 

421-22B 

3006/160 

354 

3144/723 

385K 

3017B/117 

403D 

3609/5986 

417-45L 

3014 

417-216 

3009 

421-24 

3009 

354-3052 

3722/102 

385KW 

3017B/117 

403F 

3608/5990 

417-46 

3009 

417-217 

3444/123A 

421-25 

3009 

354-3127-1 

3444/123A 

385M 

3017B/117 

403H 

3608/5990 

417-48 

3004/102A 

417-222 

3156/172A 

421-26 

3008 

354-9001-00,1 

3088 

385P 

3032A 

403K 

3501/5994 

417-49 

3024/128 

417-224 

3024/128 

421-4027 

3016 

354-9101-002 

3088 

385S 

3032A 

403M 

3501/5994 

417-59 

3024/128 

417-225 

3191/185 

421-6599 

3009 

354-9101-006 

3017B/117 

386-1 

3466/159 

403V 

7202/6002 

417-60 

3014 

417-226-1 

3444/123A 

421-7143 

3004/102A 

354-9102-001 

3017B/117 

386-1 SYLVANIA 

3466/159 

403Z 

7202/6002 

417-62 

3009 

417-226-13163 

3245/199 

421-7443 

‘3016 

354-9110-001 

3311 

386-1AY 

3017B/117 

404-2 

3122 

417-67 

3444/123A 

417-227 

3103A/396 

421-7443A 

3016 

354-9111-001 

3031A 

386-1CY 

3017B/117 

404,100,010,160 3004/102A 

417-68 

3008 

417-228 

3444/123A 

421-7444 

3444/123A 

35506 

3716/161 

386-1FY 

3017B/117 

404B 

3500/5882 

417-69 

3444/123A 

417-229 

3444/123A 

421-8109 

3004/102A 

355D8 

3716/161 

386-1102-PI 

3444/123A 

404C 

3500/5882 

417-77 

3444/123A 

417-230 

3103A/396 

421-8111 

3444/123A 

355D9 

3444/123A 

386-1102-P2 

3444/123A 

404D 

3500/5882 

417-79 

3123 

417-230-40646 

3103A/396 

421-8310 

3021/124 

358-1 

3893/152 

386-1102-P3 

3444/123A 

404F 

3500/5882 

417-83 

3452/108 

417-231 

3112 

421-9644 

3444/123A 

358F1 

3065/222 

386-7118P1 

3452/108 

404H 

3500/5882 

417-87 

3024/128 

417-232 

3220/108 

421-9670 

3444/123A 

358F2 

3065/222 

386-7178P1 

3444/123A 

404K 

3500/5882 

417-88 

3024/128 

417-233 

3024/128 

421-9671 

3004/102A 

358F3 

3065/222 

386-7181P2 

3047 

404M 

3500/5882 

417-89 

3024/128 

417-233-13163 

3444/123A 

421-9682 

3005 

359A 

3311 

386-7182P1 

3048/329 

404V 

7090/5890 

417-90 

3009 

417-234 

3025/129 

421-9683 

3452/108 

359B 

3017B/117 

386-7183-PI 

3026 

404Z 

7090/5890 

417-91 

3444/123A 

417-234-13165 

3466/159 

421-9792 

3006/160 

359C 

3017B/117 

386-7183P1 

3027/130 

405A 

3607/5940 

417-92 

3444/123A 

417-235 

3466/159 

421-9840 

34.44/123A 

359D 

3017B/117 

386-7183P1A 

3027/130 

405B 

3501/5994 

417-93 

3444/123A 

417-235-13262 

3466/159 

421-9862 

3010 

359F 

3031A 

386-7184P1 

3025/129 

405C 

3501/5994 

417-93-12903 

3444/123A 

417-237 

3024/128 

421-9862A 

3004/102A 

359H 

3031A 

386-7185P1 

3444/123A 

405D 

3501/5994 

417-94 

3444/123A 

417-239 

3439/163A 

421-9863 

3004/102A 

359K 

3017B/117 

386-7188P1 

3452/108 

407A 

3500/5882 

417-99 

3009 

417-240 

3065/222 

421-9863A 

3004/102A 

359M 

3017B/117 

386-7220 

3036 

407B 

3500/5882 

417-101 

3438 

417-241 

3746/326 

421-9864 

3004/102A 

359P 

3032A 

386-7243-P001 

3716/161 

407C 

3500/5882 

417-101 K 

3027/130 

417-242-8181 

3466/159 

421-9864A 

3004/102A 

359S 

3032A 

386-7270 

3036 

4070 

3500/5882 

417-102 

3984/106 

417-243 

3716/161 

421-9865 

3016 

359V 

3033 

386AK 

3017B/117 

407F 

3500/5882 

417-105 

3444/123A 

417-244 

3444/123A 

422-0222 

3004/102A 

359Z 

3033 

386AW 

3031A 

407H 

3500/5882 

417-106 

3444/123A 

417-245 

3201/171 

422-0738 

3444/123A 

360-1 

3024/128 

386AX 

3017B/117 

407K 

3500/5882 

417-107 

3122 

417-248 

3439/163A 

422-0739 

3025/129 

360-32 

3100/519 

386AY 

3017B/117 

407M 

3500/5882 

417-108 

3444/123A 

417-250 

3045/225 

422-0960 

3026 

361-1 

3192/186 

386BW 

3016 

407RA 

3517/5883 

417-108-13163 

3245/199 

417-258 

3716/161 

422-0961 

3027/130 

361P1 

3203/211 

386BY 

3017B/117 

407RB 

3517/5883 

417-109 

3024/128 

417-260-50127 

3466/159 

422-1232 

3025/129 

362A10 

3512 

386CW 

3017B/117 

407RC 

3517/5883 

417-109-13163 

3444/123A 

417-262 

3716/161 

422-1233 

3024/128 

364-1 

3118 

386CX 

3016 

407RD 

3517/5883 

417-110 

3444/123A 

417-272 

3860/265 

422-1234 

3444/123A 

364-1 SYLVANIA 3466/159 

386CY 

3016 

407RF 

3517/5883 

417-110-13163 

3444/123A 

417-273 

3027/130 

.422-1362 

3016 

364-6004 

3041 

386DW 

3016 

407RH 

3517/5883 

417-112 

3764/127 

417-283-13271 

3220/198 

422-1401 

3452/108 

364-10048 

3112 

386DY 

3016 

407RK 

3517/5883 

417-113 

3642/179 

417-286 

3079 

422-1402 

3452/108 

364B12 

3505/5547 

386FW 

3031A 

407RM 

3517/5883 

417-114 

3024/128 

417-289 

3083/197 

422-1403 

3008 

364B14 

6796/5496 

386FX 

3031A 

407RV 

7069/5869 

417-114-13163 

3444/123A 

417-294 

3044/154 

422-1404 

3024/128 

365-1 

3444/123A 

386FY 

3017B/117 

407RZ 

7069/5869 

417-115 

3045/225 

417-295 

3025/129 

422-1405 

3025/129 

365T1 

3005 

386K 

3017B/117 

407V 

7068/5868 

417-116 

3466/159 

417-296 

3054/196 

422-1406 

3004/102A 

366-1 

3018 

386KX 

3017B/117 

407Z 

7068/5868 

417-116-13165 

3466/159 

417-801-12903 

3444/123A 

422-1407 

3444/123A 

366-1 SYLVANIA 3452/108 

386KY 

3017B/117 

408-266-5-0001 

3144/723 

417-118 

3444/123A 

417-807 

3104A 

422-1408 

3031A 

366-2 

3122 

386MW 

3017B/117 

408B 

3500/5882 

417-119 

3023/704 

417-811 

3024/128 

422-1443 

3015 

366-2 SYLVANIA 3452/108 

386MY 

3017B/117 

408C 

3500/5882 

417-120 

3642/179 

417-822 

3118 

422-1866 

3016 

366B 

3016 

386N1 

3452/108 

408D 

3500/5882 

417-121 

3835/103A 

417-823 (PUT) 

3628/6402 

422-2008 

3025/129 

366RV 

7069/5869 

387A1220 

3503 

408F 

3500/5882 

417-124 

3452/108 

417A 

3610/5980 

422-2158 

3024/128 

366RZ 

7069/5869 

388-20B01 

3647/167 

408H 

3500/5882 

417-125 

3452/108 

417B 

3609/5986 

422-2532 

3452/108 

366V 

7068/5868 

388B 

3843 

408K 

3500/5882 

417-126 

3444/123A 

417C 

3609/5986 

422-2533 

3444/123A 

366Z 

7068/5868 

392-1 

3024/128 

408M 

3500/5882 

417-126-12903 

3245/199 

417D 

3609/5986 

422-2534 

3444/123A 

367RV 

7091/5891 

392N2 

3710/238 

408RA 

3517/5883 

417-127 

3124/289 

417F 

3608/5990 

422-2535 

3004/102A 

367RZ 

7091/5891 

393-1 

3025/129 

408RB 

3517/5883 

417-128 

3048/329 

417H 

3608/5990 

422-2540 

3016 

367V 

7090/5890 

394-3003-1 

3444/123A 

408RC 

3517/5883 

417-129 

3444/123A 

417K 

3501/5994 

422-2778 

3006/160 

367Z 

7090/5890 

394-3003-3 

3444/123A 

408RD 

3517/5883 

417-132 

3466/159 

417M 

3501/5994 

422-2779 

3006/160 

368C 

7096/5896 

394-3003-7 

3444/123A 

408RF 

3517/5883 

417-133 

3024/128 

417RA 

3698/5987 

422-2780 

3006/160 

368D 

7096/5896 

394-3003-9 

3444/123A 

408RH 

3517/5883 

417-134 

3444/123A 

417RB 

3698/5987 

429-0092-1 

3006/160 

368H 

7100/5900 

394-3074-2 

3004/102A 

408RK 

3517/5883 

417-134-13271 

3444/123A 

417RC 

3698/5987 

429-0092-2 

3004/102A 

368M 

7104/5904 

394-3074-5 

3004/102A 

408RM 

3517/5883 

417-135 

3444/123A 

417RD 

3698/5987 

429-0092-3 

3004/102A 

368RV 

7111/5911 

394-3097-1 

3004/102A 

408V 

7090/5890 

417-136 

3024/128 

417RF 

3518/5995 

429-0092-56 

3087 

368RZ 

7111/5911 

394-3097-2 

3004/102A 

408Z 

7090/5890 

417-137 

3024/128 

417RH 

3518/5995 

429-0093-69 

3006/160 

368V 

7110/5910 

394-3097-2A 

3004/102A 

409C 

7096/5896 

417-138 

3025/129 

417RK 

3518/5995 

429-0093-71 

3126 

368Z 

7110/5910 

394-3102-1 

3011A 

409D 

7096/5896 

417-139 

3036 

417RM 

3518/5995 

429-0094-39 

3008 

369-2 

3016 

394-3113-1 

3011 

409H 

7100/5900 

417-139A 

3027/130 

417RV 

7203/6003 

429-0910-51 

3123 

369-3 

3016 

394-31 13-2 

3011 

409M 

7104/5904 

417-141 

3009 

417RZ 

7203/6003 

429-0910-52 

3123 

370-1 

3115/165 

394-3123-1 

3039/316 

409RV 

7111/5911 

417-142 

3642/179 

418V 

7202/6002 

429-0910-53 

3709/110MP 

370-0299 

3027/130 

394-3127-1 

3024/128 

409 RZ 

7111/5911 

417-145 

3191/185 

418Z 

7202/6002 

429-0910-54 

3087 

371A 

3610/5980 

394-3127-2 

3024/128 

409V 

7110/5910 

417-153 

3466/159 

419A 

3610/5980 

429-0958-41 

9075/166 

371B 

3609/5986 

394-3127-3 

3024/128 

409Z 

7110/5910 

417-153-13431 

3247/234 

419B 

3609/5986 

429-0958-42 

3444/123A 

371C 

3609/5986 

394-3135 

3027/130 

410012 0150 

3004/102A 

417-154 

3039/316 

419C 

3609/5986 

429-0958-43 

3058/137A 

371D 

3609/5986 

394-3135A 

3027/130 

410-012-0150 

3004/102A 

417-155 

3024/128 

4190 

3609/5986 

429-0981-12 

3039/316 

371F 

3608/5990 

394-3145 

3466/159 

410 013 0240 

3004/102A 

417-155-13163 

3444/123A 

419F 

3608/5990 

429-0985-12 

3018 

371H 

3608/5990 

395N1 

3440/291 

410-013-0240 

3004/102A 

417-158 

3438 

419H 

3608/5990 

429-0986-12 

3452/108 

371K 

3501/5994 

395P2 

3441/292 

411-237 

3024/128 

417-159 

3103A/396 

419K 

3501/5994 

429-0989-68 

3311 

371M 

3501/5994 

396-7178P1 

3452/108 

41 IP RECT 

7358/6158 

417-161 

3156/172A 

419M 

3501/5994 

430 

3124/289 

371RB 

3698/5987 

398-13223-1 

7400 

411RP 

7359/6159 

417-162 L 

3027/130 

419RA 

3698/5987 

430-31 

3311 

37 IRC 

3698/5987 

398-13224-1 

7404 

41 IRS 

7359/6159 

417-168 

3466/159 

419RB 

3698/5987 

430-86 

3444/123A 

371RD 

3698/5987 

398-13225-1 

7405 

411RV 

7359/6159 

417-169 

3112 

419RC 

3698/5987 

430-87 

3444/123A 

371RF 

3518/5995 

398-13226-1 

7401 

411RZ 

7359/6159 

417-170 

3025/129 

419RD 

3698/5987 

430-104 4-0A 

3444/123A 

371RH 

3518/5995 

398-13632-1 

7404 

4IIS RECT 

7358/6158 

417-171 

3444/123A 

419RF 

3518/5995 

430-10034 

3444/123A 

371RK 

3518/5995 

398B 

9004/5801 

41IV RECT 

7358/6158 

417-171-13163 

3444/123A 

419RH 

3518/5995 

430-10034-06 

3444/123A 

371RM 

3518/5995 

398P 

9009/5808 

411Z RECT 

7358/6158 

417-172 

3444/123A 

419RK 

3518/5995 

430-10053-0 

3444/123A 

371RV 

7203/6003 

398V 

9010/5809 

412 

3005 

417-172-13271 

3444/123A 

419RM 

3518/5995 

430-10053-OA 

3444/123A 

371RZ 

7203/6003 

399A 

9003/5800 

412-1 A 5 

3124/289 

417-175-12993 

3893/152 

419RV 

7203/6003 

430-20013-OB 

3466/159 

371V 

7202/6002 

399B 

9005/5802 

412Z4 

3092/141A 

417-176 

3466/159 

419V 

7202/6002 

430-20018-OA 

3466/159 

371Z 

7202/6002 

399C 

9005/5802 

413 

3190/184 

417-177 

3012/105 

420-2003-173 

3032A 

430-20021 

3466/159 

376-0099 

7441 

399D 

9005/5802 

413IE.F.JOHNSON 3188A/182 

417-179 

3021/124 

420-2005-000 

3119/113 

430-20023-0A 

3466/159 

378-44 

3027/130 

400-1371-101 

3444/123A 

414A 1 5 

3009 

417-182 

3466/159 

420-2104-570 

3032A 

430-20026-0 

3466/159 

378-44A 

3027/130 

400-1569-101 

3245/199 

414A-15 

3717/121 

417-184 

3466/159 

420-2106-270 

3108/505 

430-22861 

3452/108 

380-0171 

3025/129 

400-2023-101 

3444/123A 

416C RECT 

7254/6054 

417-185 

3444/123A 

421-6 

3008 

430-23190 

3036 

380-0171-000 

3025/129 

400-2023-201 

3444/123A 

416D RECT 

7254/6054 

417-190 

3039/316 

421-7 

3008 

430-23212 

3444/123A 

380H61 

3016 

400A 

3087 

416H RECT 

7260/6060 

417-192 

3444/123A 

421-8 

3008 

430-23221 

3444/123A 

380K62 

3017B/117 

400D 

3087 

416K RECT 

7264/6064 

417-194 

3112 

421-11 

3004/102A 

430-23222 

3025/129 

380M63 

3017B/117 

401-465-4 

3005 

416M RECT 

7264/6064 

417-195 

3103A/396 

421-1 IB 

3123 

430-23223 

3024/128 

384A 

3017B/117 

401V RECT 

7359/6159 

416RH RECT 

7261/6061 

417-196 

3466/159 

421-12 

3004/102A 

430-23843 

3027/130 

384B 

3017B/117 

401ZRECT 

7359/6159 

416RV RECT 

7273/6073 

417-196-13262 

3247/234 

421-12B 

3123 

430-23844 

3024/128 

384C 

3017B/117 

402A 

3610/5980 

416RZ RECT 

7273/6073 

417-197 

3444/123A 

421-13 

3004/102A 

430-25762 

3834/132 

384D 

3031A 

402B 

3609/5986 

416V RECT 

7272/6072 

417-199 

3131A/369 

421-13C 

3722/102 

430-25763 

3452/108 

384F 

3017B/117 

402C 

3609/5986 

416Z RECT 

7272/6072 

417-200 

3466/159 

421-14 

3004/102A 

430-25764 

3452/108 

384H 

3017B/117 

402D 

3609/5986 

417-19 

3039/316 

417-201 

3466/159 

421-14B 

3123 

430-25765 

3452/108 

384K 

3033 

402F 

3608/5990 

417-20 

3009 

417-202 

3070/711 

421-15 

3004/102A 

430-25766 

3444/123A 

384M 

3033 

402H 

3608/5990 

417-29 

3642/179 

417-204 

3438 

421-16 

3008 

430-25767 

3452/108 

384P 

3033 

402K 

3501/5994 

417-29 BLK 

3642/179 

417-205 

3039/316 

421-17 

3008 

430-25834 

3052 

384S 

3033 

402M 

3501/5994 

417-29 GRN 

3642/179 

417-206 

3990/220 

421-18 

3021/124 

430-203845 

3025/129 

384V 

3033 

402PW8V1SP 

3984/106 

417-29 WHT 

3642/179 

417-207 

3990/220 

421-19 

3004/102A 

430(ZENITH) 

3444/123A 

385A 

3017B/117 

402V 

7202/6002 

417-30 

3717/121 

417-211 

3834/132 

421-20 

3006/160 

430CL 

3444/123A 

385B 

3017B/117 

402Z 

7202/6002 

417-32 

3009 

417-212 

3027/130 

421-20B 

3006/160 

431 -26551A 

3161/722 

385C 

3016 

403-1 

3087 

417-42 

3642/179 

417-212A 

3027/130 

421-21 

3006/160 

432-1 

3054/196 

3850 

3017B/117 

403A 

3610/5980 

417-43 

3025/129 

417-213 

3444/123A 

421-21B 

3006/160 

433 

3124/289 

385F 

3031A 

403B 

3609/5986 

417-44 

3009 

417-215 M 

3027/130 

421-22 

3006/160 

433-1 

3122 
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433CL—609-112 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

433CL 

3124/289 

464-110-19 (MR) 

3709/110MP 

515-10408A-01 

3102/710 

530-11 1-1 

3016 

575-050 

3016 

586-2 

3444/123A 

433M852 

3025/129 

464-111-19 

3087 

5150RN 

3444/123A 

530-113.1 

3016 

575C2 

3473/1140 

586-024 

3590/909D 

434-260-1 

3025/129 

464-1 13-19 

3087 

516 

3124/289 

530-119.1 

3068/503 

576-1 

3132 

586-437 

3565/1171 

435-21026-0A 

7400 

464-119-19 (MP) 

3709/110MP 

517-0021 

3016 

530-120.1 

3016 

576-001 

3004/102A 

586-617 

74154 

435-21027-0A 

7402 

465-1 A 5 

3006/160 

517-0025 

3016 

530-122.1 

3017B/117 

576-1 (RCA) 

3716/161 

588-40-201 

3223/1100 

435-21028-0A 

7404 

465-2 A 5 

3010 

517-0031 

3016 

530-132.1 

3066/118 

576-0001-002 

3466/159 

588-40-202 

3485/1142 

435-21029-0A 

7408 

465-4A5 

3861/101 

517-0033 

3016 

530-136.T 

3032A 

576-001-002(SEA 

3004/102A 

588-40-203 

3477/1087 

435-21030-0A 

7410 

465-106-19 

3122 

517-518 

3124/289 

532-341 

3016 

576-0001-003 

3004/102A 

588U 

3834/132 

435-21033-0A 

7420 

465-166-19 

3840/131 MP 

518-499 

3017B/117 

532-341A 

3016 

576-001-003 

3004/102A 

590-591731 

3275/194 

435-21034-0A 

7451 

465-181-19 

3039/316 

519-1 (RCA) 

3444/123A 

534-1 

3018 

576-001-004 

3124/289 

590-591811 

3275/194 

435-21035-0A 

7486 

465A 1 5 

3007 

520T1 

3005 

536-1 (RCA) 

3716/161 

576-0001-004 

3024/128 

590-593031 

3444/123A 

435-23006-0A 

7473 

465B 1 5 

3008 

521-081 (MP) 

3709/110MP 

536-2 

3122 

576-0001-005 

3124/289 

590AS9935 

3065/222 

435-23007-0A 

7474 

465C 1 5 

3009 

521-094 

3017B/117 

536-2(RCA) 

3444/123A 

576-0001-006 

3452/108 

590R182H01 

4009 

435-40012 

3016 

465C-15 

3717/121 

521-145 

3087 

536D 

3444/123A 

576-0001-008 

3444/123A 

590R182H02 

4010 

435A 

3698/5987 

466-1 A 5 

3003 

521T1 

3005 

536D9 

3444/123A 

576-0001-009 

3004/102A 

592A2 

3469/1195 

435B 

3698/5987 

466-2 A 5 

3004/102A 

522-726 

3017B/117 

536F 

3444/123A 

576-0001-012 

3444/123A 

595-1 

3122 

435C 

3698/5987 

466-3 A 5 

3004/102A 

522-958 

3649/170 

536F(JVC) 

3245/199 

576-0001-013 

3466/159 

595-1 (SYLVANIA) 

3444/123A 

435D 

3698/5987 

469-199-19 

9023/5078A 

523-0001-002 

3017B/117 

536FS 

3444/123A 

576-0001-014 

3004/102A 

595-2 

3444/123A 

435F 

3518/5995 

471-1 

3041 

523-001-002 

3017B/117 

536FU 

3444/123A 

576-0001-018 

3444/123A 

595-2(SYLVANIA) 

3444/123A 

435H 

3518/5995 

471-010 

3016 

523-0006-002 

3100/519 

536G 

3124/289 

576-002-001 

3192/186 

595C2 1C 

3742/1187 

435K 

3518/5995 

4 7 2-0009A 

3039/316 

523-0007-001 

3100/519 

536G(WARDS) 

3444/123A 

576-0002-001 

3188A/182 

596-5 

3100/519 

435M 

3518/5995 

472-0491-001 

3444/123A 

523-0009-041 

3323/610 

536GT 

3245/199 

576-0002-001(SE 

3054/196 

596 1C 

3742/1187 

435V RECT 

7272/6072 

472-0569-002 

3039/316 

523-0009-049 

3327/614 

536GU 

3124/289 

576-0002-002 

3009 

597-1 

3118 

435Z RECT 

7272/6072 

472-0766-001 

3024/128 

523-0013-002 

3017B/117 

536J2F 

3311 

576-0002-004 

3004/102A 

597-1 RCA 

3466/159 

436-404-002 

3466/159 

472-0779-002 

3024/128 

523-0013-201 

3032A 

537D 

3444/123A 

576-0002-005 

3717/121 

599P3430 

3245/199 

436-10010-OA 

7492 

472-0779-003 

3024/128 

523-0017-001 

3051/156 

537E 

3444/123A 

576-0002-006 

3444/123A 

600 

3311 

436A 

3698/5987 

472-0788-001 

3027/130 

523-0501-002 

3311 

537FS 

3452/108 

576-0002-008 

3466/159 

600-104-308 

3004/102A 

436B 

3698/5987 

472-0788-002 

3027/130 

523-0501-003 

3017B/117 

537FV 

3444/123A 

576-0002-011 

3190/184 

600-00137 

3510 

436C 

3698/5987 

472-0790-001 

3026 

523-1000-001 

3017B/117 

537FY 

3444/123A 

576-0002-012 

3004/102A 

600-188-1-13 

3444/123A 

4360 

3698/5987 

472-0842-001 

3036 

523-1000-067 

3087 

537J2F 

3017B/117 

576-0002-013 

3010 

600-188-1-20 

3444/123A 

436F 

3518/5995 

472-0946-001 

3027/130 

523-1000-295 

3087 

538J2F 

3017B/117 

576-0002-021 

3083/197 

600-188-1-23 

3444/123A 

436H 

3518/5995 

472-0946-001 A 

3027/130 

523-1000-326 

3087 

539J2F 

3031A 

576-0002-026 

3188A/182 

600-188-22 

3275/194 

436K 

3518/5995 

472-0954-002 

3021/124 

523-1000-881 

3017B/117 

540-008 

3016 

576-0002-029 

3188 A/182 

600-207-801 

3124/289 

436M 

3518/5995 

472-1007-001 

3024/128 

523-1000-882 

3017B/117 

540-010 

3031A 

576-0003-001 

3452/108 

600-224-605 

3122 

436V 

7203/6003 

472-1049-A 

3039/316 

523-1000-883 

3017B/117 

540-014 

3016 

576-0003-002 

3452/108 

600-229-201 

3122 

436Z 

7203/6003 

472-1093-001 

3045/225 

523-1002-326 

3087 

540-015 

9005/5802 

576-0003-003 

3452/108 

600-301-801 

3444/123A 

437V 

7090/5890 

472-1132-001 

3103 A/396 

523-1500-002 

3017B/117 

540J2F 

3031A 

576-0003-004 

3452/108 

600X0091-086 

3444/123A 

441V 

7068/5868 

472-1198-001 

3444/123A 

523-1500-067 

3087 

544-2002-008 

3543/912 

576-0003-005 

3452/108 

600X0092-086 

3452/108 

441Z 

7068/5868 

473A31 

3009 

523-1500-881 

3311 

544-2003-002 

3236/748 

576-0003-006 

3452/108 

600X0093-086 

3117 

442-4 

3254/785 

473B6-2 

3004/102A 

523-1500-883 

3100/519 

544-2003-005 

3593/968 

576-0003-0006 

3122 

600X0094-086 

3117 

442-5 

3141/780 

473-B6-2 

3123 

523-2001-100 

3061/140A 

544-2006-001 

3184/1115 

576-0003-007 

3452/108 

600X0095-086 

3466/159 

442-7 

3590/909D 

473B6-2A 

3004/102A 

523-2003-001 

3087 

544-2006-01 1 

3852/1232 

576-0003-008 

3006/160 

600X0096-066 

3088 

442-8 

3157/703A 

473B6-4 

3004/102A 

523-2003-100 

3061/140A 

544-2009-555 

3564/955M 

576-0003-009 

3007 

600X0097-066 

3088 

442-9 

9014/720 

473-B6-4 

3123 

523-2003-130 

3750/143A 

544-2020-002 

3643/987 

576-003-009 

3006/160 

600X0099-066 

3017B/117 

442-10 

3134/705A 

473-B6-5 

3123 

523-2003-150 

3063/145A 

544-3001-140 

4049 

576-0003-010 

3008 

600X0101-066 

3093 

442-11 

3102/710 

473B6-5 

3004/102A 

523-2003-160 

3751/5075A 

544C 1C 

3358/1006 

576-0003-011 

3444/123A 

601 

3311 

442-16 

3161/722 

473B6-7 

3004/102A 

523-2003-170 

9022/5076A 

546 

3452/108 

576-0003-012 

3118 

601-1 

3444/123A 

442-20 

3157/703A 

474-3 A 5 

3005 

523-2003-180 

3752/5077A 

546A 

3018 

576-0003-12(NPN 

3444/123A 

601-1(RCA) 

3444/123A 

442-28 

3135/709 

474-3A5 

3721/100 

523-2003-190 

9023/5078A 

547J2F 

3033 

576-0003-12(PNP 

3466/159 

601-1 (TRANSISTO 

3444/123A 

442-30 

3629/309K 

474-004 

3017B/117 

523-2003-200 

3335/5079A 

549-1 

3984/106 

576-0003-013 

3007 

601-2 

3444/123A 

442-30-2897 

3629/309K 

474-012 

3017B/117 

523-2003-220 

3336/5080A 

549-2 

3466/159 

576-0003-014 

3007 

601-040 

3006/160 

442-33 

3077/790 

474-025 

3016 

523-2003-250 

3753/5082A 

549X768 

3027/130 

576-0003-015 

3007 

601-054 

3008 

44239 

3641/975 

474A410BEP2 

3893/152 

523-2003-300 

3755/5084A 

550-026-00 

3444/123A 

576-0003-017 

3466/159 

601-065 

3010 

442-41 

3162/725 

474A410BW-2 

3893/152 

523-2003-339 

3330/5066A 

550-027-00 

3466/159 

576-0003-018 

3452/108 

601-113 

3452/108 

442-46 

3160/801 

475-018 

9005/5802 

523-2003-360 

3337/5085A 

551 

3452/108 

576-0003-019 

3466/159 

601-0100793 

3444/123A 

442-56 

3279/747 

477-0376-001 

3590/909D 

523-2003-390 

3338/5086A 

552-1362 

3021/124 

576-0003-020 

3452/108 

601-0100865 

7413 

442-59 

3215/783 

477-0412-004 

7473 

523-2003-399 

3331/5067A 

552 ITT 

3975/2011 

576-0003-021 

3452/108 

601X0048-066 

3032A 

442-620 

3255/815 

477A 1 5 

3012/105 

523-2003-430 

3339/5087A 

554 ITT 

9092/2012 

576-0003-023 

3039/316 

601X0049-006 

3125 

443-1 

7400 

477B 1 5 

3013 

523-2003-439 

3332/5068A 

555-4 

3024/128 

576-0003-024 

3007 

601X0049-066 

3125 

443-2 

7420 

477B15 

3718/121MP 

523-2003-450 

3340/5088A 

555H (1C) 

3472/1092 

576-0003-025 

3007 

601X0149-086 

3444/123A 

443-5 

7473 

477C 1 5 

3014 

523-2003-470 

3340/5088A 

556 ITT 

9093/2013 

576-0003-026 

3117 

601X0150-066 

3088 

443-6 

7474 

477C15 

3718/121MP 

523-2003-479 

3333/5069A 

556J 

3689/978 

576-0003-027 

3452/108 

601X0151-066 

3088 

443-7 

7490 

478C 

3501/5994 

523-2003-500 

3341/5089A 

556L 

3689/978 

576-0003-028 

3452/108 

601X0152-066 

3032A 

443-7-16088 

7490 

479-0556-001 

3016 

523-2003-510 

3341/5089A 

556N 

3689/978 

576-0003-029 

3018 

601X0224-066 

3100/519 

443-13 

7475 

479-1006-002 

6629/5529 

523-2003-519 

3056/135A 

558 ITT 

9094/2014 

576-0003-224 

3065/222 

601X0225-066 

3100/519 

443-16 

7476 

479-1066 

6629/5529 

523-2003-520 

3341/5089A 

559-1 

3466/159 

576-0004-001 

3048/329 

601X0226-066 

3750/143A 

443-18 

7404 

479-1066-002 

3054/196 

523-2003-560 

3342/5090A 

559-1516-001 

3026 

576-0004-004 

3047 

601X0227-066 

3032A 

443-35 

744 1 

481-34842 

3044/154 

523-2003-680 

3343/5092A 

560-2 

3444/123A 

576-0004-005 

3048/329 

601X0375-006 

3043 

443-36 

7447 

484A 1 5 

3009 

523-2003-689 

3334/5071A 

560-417 

3009 

576-0004-006 

3046 

601X0402-038 

3750/143A 

443-44 

7413 

484A15 

3717/121 

523-2003-750 

3344/5093A 

565-1 

3024/128 

576-0004-007 

3048/329 

601X0417-086 

3466/159 

443-44-2854 

7413 

488-2 SEARS 

3452/108 

523-2003-910 

3345/5095A 

565-074 

3444/123A 

‘ 576-0004-008 

3047 

602-032 

3009 

443-45 

7408 

488B 1 5 

3006/160 

523-2004-100 

3391/5125A 

566H 

3281/1103 

576-0004-009 

3048/329 

602-040 

3004/102A 

443-46 

7402 

488C 1 5 

3005 

523-2005-100 

3061/140A 

566H2(IC) 

3249/1052 

576-0004-010 

3122 

602-56 

3466/159 

443-65 

7427 

488C15 

3721/100 

523-2005-279 

3837/5063A 

566H(IC) 

3249/1052 

576-0004-011 

3048/329 

602-60 

3466/159 

443-71 

74HOO 

490-2 SEARS 

3452/108 

523-2503-100 

3061/140A 

566H-L 

3249/1052 

576-0004-012 

3048/329 

602-61 

3452/108 

443-77 

7438 

490-6009 

3004/102A 

523-2503-150 

3063/145A 

566H-M 

3249/1052 

576-0004-013 

3048/329 

602-075 

3006/160 

443-87 

74145 

490-6081 

3004/102A 

523-2503-519 

3056/135A 

566H-N 

3249/1052 

576-0004-035 

3046 

602-113 

3452/108 

443-162 

74193 

491-2 SEARS 

3452/108 

523-2503-689 

3334/5071A 

567-2 

3041 

576-0004-104 

3298/299 

602X0008-002 

3124/289 

443-623 (HEATH) 

74154 

491A948 

3024/128 

523-2509-100 

3391/5125A 

567-0003-011 

3122 

576-0004-105 

3197/235 

602X0018-000 

3444/123A 

443-628 

74196 

492-1 A 5 

3012/105 

523-4001-001 

3051/156 

570-1 

3466/159 

576-005 

3004/102A 

602X0018-002 

3124/289 

445-0300P3 

3633/5626 

499-1 

3452/108 

523-1000882 

3017B/117 

570-004503 

3444/123A 

576-0006-003 

3112 

602X0019-000 

3311 

446F(W.E.) 

9010/5809 

499 CHRYSLER 

3893/152 

524-457 

3087 

570-005452 

3124/289 

576-0006-011 

3452/108 

603-020 

3006/160 

446V 

7068/5868 

500-535-B 

3031A 

524WHT 

3444/123A 

570-005503 

3444/123A 

576-0006-221 

3050/221 

603-030 

3006/160 

446Z 

7068/5868 

500N0003 

3506/5642 

525-498 

3017B/117 

571-844 

3027/130 

576-0006-222 

3050/221 

603-040 

3006/160 

447(ZENITH) 

3444/123A 

500N1008 

3533/5635 

525-877 

3087 

571-844A 

3027/130 

576-0006-227 

3065/222 

603-113 

3452/108 

448A662 

3024/128 

500RS20 

3925/525 

525BF 

3942/5483 

572-0040-051 

3009 

576-0007-001 

3156/172A 

604 

3444/123A 

449 

3041 

500S20 

3925/525 

525D-1 

3031A 

572-683 

3444/123A 

576-0036-212 

3765/195A 

604-030 

3006/160 

450-1167-2 

3444/123A 

501-068 

3049/224 

526-376 

3017B/117 

573-469 

3444/123A 

576-0036-213 

3048/329 

604-080 

3006/160 

450-1261 

3444/123A 

501-363-2 

9005/5802 

530-073-31 

3057/136A 

573-472 

3452/108 

576-0036-847 

3124/289 

604-113 

3452/108 

454A104 

3024/128 

501ES001M 

3452/108 

530-082.3 

3032A 

573-474 

3452/108 

576-0036-913 

3765/195A 

604(SEARS) 

3444/123A 

454A106H01 

3024/128 

503-T10192 

3051/156 

530-082.4 

3032A 

573-474A 

3452/108 

576-0036-916 

3444/123A 

604B 

3016 

454-A2534-1 

3016 

503-T21271 

3088 

530-082.1003 

3017B/117 

573-475 

3452/108 

576-0036-917 

3444/123A 

605 

3124/289 

454A2534-10 

3016 

503-T21472 

3087 

530-086.1 

3016 

573-479 

3444/123A 

576-0036-918 

3452/108 

605-030 

3004/102A 

455-1 

3006/160 

503-T21651 

3126 

530-088.1 

3016 

573-480 

3444/123A 

576-0036-919 

3452/108 

605-113 

3452/108 

461-1006 

3466/159 

504-067 

3852/1232 

530-088.2 

3017B/117 

573-481 

3444/123A 

576-0036-920 

3444/123A 

606-020 

3004/102A 

461-1055-01 

3466/159 

505ES105 

3123 

530-088.3 

3032A 

573-491 

3452/108 

576-0036-921 

3444/123A 

606-113 

3016 

461-2001 

3247/234 

509ES025P 

3123 

530-088.1002 

3032A 

573-494 

3452/108 

576-0040-051 

3009 

606-9601-101 

3444/123A 

462-0119 

3444/123A 

510A90 

3088 

530-088.1003 

3032A 

573-495 

3452/108 

576-0040-254 

3717/121 

606-9602-101 

3444/123A 

462-1000 

3444/123A 

510ED46 

3088 

530-088.1004 

3032A 

573-507 

3452/108 

576-2000-990 

3007 

607-030 

3444/123A 

462-1009-01 

3444/123A 

510IN60 

3087 

530-094 1 

3016 

573-509 

3452/108 

576-2000-993 

3007 

607-113 

3016 

462-1038-01 

3245/199 

510IS34 

3087 

530-095.1 

3016 

573-515 

3021/124 

576H 1C 

3468/1185 

608 

3311 

462-1059 

3220/198 

511-3 

6631/5531 

530-098.1 

3016 

573-518 

3006/160 

577A 1C 

3461/1082 

608-1 

3024/128 

462-1061 

3444/123A 

511-515 

3124/289 

530-099.1 

3016 

573-529 

3004/102A 

577B-1-5L 

3718/121 MP 

608-2 

3024/128 

462-1063 

3444/123A 

511-519 

3124/289 

530-099.3 

3016 

573-532 

3024/128 

577B196 

3533/5635 

608-030 

3016 

462-1066-01 

3245/199 

512ES040P 

3123 

530-099.4 

3016 

574 

3466/159 

577H(IC) 

3461/1082 

608-101 

3016 

462-2002 

3444/123A 

512RED 

3122 

530-106.1 

3016 

574-003 

3512 

577R819H01 

3024/128 

608-112 

3034 

462-2004 

3245/199 

513ES045P 

3123 

530-106.1001 

3033 

574-844 

3438 

578R378H01 

4007 

608-113 

3016 

464 100-19 

3087 

514-047830 

3893/152 

530-109.1 

3016 

575-028 

3016 

580-029 

3016 

609-020 

3006/160 

464-103-19 

3087 

515 

3124/289 

530-111.1 

3017B/117 

575-042 

3016 

580R304H01 

3466/159 

609-030 

3016 

464 106-19 

3087 

515-521 

3452/108 

530-111.1001 

3031A 

575-048 

3016 

581B837 

3522/5697 

609-112 

3444/123A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

609-113 

3016 

610-077-4 

3444/123A 

638HJ 

3026 

665A 1 5L 

3007 

690V052H50 

3087 

690V088H44 

3452/108 

610 

3311 

610-077-5 

3444/123A 

639 

3024/128 

665B 1 5L 

3008 

690V052H68 

3087 

690V088H45 

3452/108 

610-001-103 

3311 

610-078 

3444/123A 

639(ZENITH) 

3444/123A 

665C 1 5L 

3009 

690V053H57 

3031A 

690V088H46 

3018 

610-017-706 

3100/519 

610-078.1 

3124/289 

639CL 

3024/128 

665C-1-5L 

3717/121 

690V054H21 

3004/102A 

690V088H47 

3018 

610-035 

3004/102A 

610-078-1 

3444/123A 

640-1 

3054/196 

666-1 

3114/290 

690V056H27 

3007 

690V088H48 

3452/108 

610-035-1 

3004/102A 

610-079 

3004/102A 

640-1 SYL VANIA 3893/152 

666-1 A 5L 

3003 

690V056H29 

3007 

690V088H49 

3018 

610-036 

3004/102A 

610-079.1 

3004/102A 

642-028 

3087 

666-2 A 5L 

3004/102A 

690V056H30 

3007 

690V088H50 

3444/123A 

610-036-1 

3004/102A 

610-080 

3004/102A 

642-098 (MP) 

3709/1 lOMP 

666-3 A 5L 

3004/102A 

690V056H31 

3008 

690V088H51 

3444/123A 

610-036-2 

3004/102A 

610-080.1 

3004/102A 

642-102 

3087 

668CS 

3452/108 

690V056H32 

3008 

690V088H52 

3004/102A 

610-036-3 

3004/102A 

610-083 

3025/129 

642-119 

3087 

669 

3466/159 

690V056H33 

3004/102A 

690V089H46 

3018 

610-036-4 

3004/102A 

610-083.1 

3025/129 

642-126 

3100/519 

674-3 A 5L 

3005 

690V056H34 

3004/102A 

690V089H86 

3018 

610-036-5 

3004/102A 

610-083.2 

3025/129 

642-132 

3087 

674-3A5L 

3721/100 

690V056H89 

3008 

690V089H89 

3444/123A 

610-036-7 

3004/102A 

610-083.3 

3025/129 

642-174 

3444/123A 

674-64655 

3541/914 

690V056H90 

3004/102A 

690V089H90 

3004/102A 

610-036-8 

3004/102A 

610C 

3016 

642-176 

3009 

675-153 

3004/102A 

690V057H25 

3006/160 

690V092H52 

3444/123A 

610-039 

3009 

612 

3016 

642-199 

3087 

675-154 

3004/102A 

690V057H27 

3004/102A 

690V092H54 

3444/123A 

610-039-1 

3009 

612-1 A !>L 

3124/289 

642-206 

3719/104 

675-155 

3004/102A 

690V057H28 

3004/102A 

690V092H81 

3444/123A 

610-040 

3004/102A 

612-1A5L 

3444/123A 

642-216 

9075/166 

675-156 

3004/102A 

690V057H59 

3006/160 

690V092H84 

3444/123A 

610-040-1 

3004/102A 

612-16 

3018 

642-219 

3017B/117 

675-206 

3840/131 MP 

690V057H62 

3006/160 

690V092H85 

3088 

610-040-2 

3004/102A 

612-16 ZENITH 

3452/108 

642-221 

3088 

676-1 

3246/229 

690V059H20 

3004/102A 

690V092H96 

3444/123A 

610-041 

3452/108 

612-16A 

3452/108 

642-229 

3018 

677A 1 5L 

3012/105 

690V059H21 

3004/102A 

690V092H97 

3444/123A 

610-041-1 

3452/108 

612-025-1 

3143/730 

642-242 

3444/123A 

677B 1 51 

3013 

690V059H52 

3004/102A 

690V094H17 

3021/124 

610-041-2 

3452/108 

612-60039 

3008 

642-246 

3444/123A 

677C 1 5L 

3014 

690V059H55 

3004/102A 

690V094H18 

3004/102A 

610-041-3 

3452/108 

612-60039A 

3008 

642-254 

3039/316 

677C-1-5L 

3718/121MP 

690V059H63 

3088 

690V094H19 

3004/102A 

610-042 

3452/108 

613 

3018 

642-255 

3063/145A 

679-1 RCA 

3232/191 

690V060H58 

3452/108 

690V094H20 

3004/102A 

610-042-1 

3452/108 

613-72 

3452/108 

642-260 

3039/316 

679-1493-219 

3024/128 

690V060H59 

3452/108 

690V094H21 

3444/123A 

610-043 

3004/102A 

613 ZENITH 

3452/108 

642-261 

3190/184 

680-1 

3018 

690V061H98 

3004/102A 

690V094H35 

3311 

610-043.1 

3004/102A 

614 

3311 

642-264 

3719/104 

680-1 (RCA) 

3716/161 

690V061H99 

3004/102A 

690V094H35M0D1 3311 

610-043.2 

3004/102A 

614-1 (RCA) 

3024/128 

642-266 

3191/185 

680-1 (TRANS) 

3093 

69OV063H14 

3008 

690V097H59 

3004/102A 

610-043.3 

3004/102A 

614-2 

3122 

642-268 

3124/289 

684-6524-23-1 

3016 

690V063H15 

3008 

690V097H62 

3444/123A 

610-043.4 

3004/102A 

614-3 

3444/123A 

642-271 

3013 

684A 1 5L 

3009 

690V063H16 

3004/102A 

690V098H48 

3444/123A 

610-043.6 

3004/102A 

614-12 

3018 

642-272 

3Q09 

684A-1-5L 

3717/121 

690V063H17 

3004/102A 

690V098H49 

3444/123A 

610-043.7 

3004/102A 

614 ZENITH 

3452/108 

642-275 

3100/519 

686-0004-0 

3004/102A 

690V063H50 

3004/102A 

690V098H50 

3444/123A 

610-045 

3452/108 

614A 1 5L 

3009 

642-277 

3835/103A 

686-0012 

3024/128 

690V063H51 

3004/102A 

690V098H52 

3087 

610-045.1 

3018 

614A-1-5L 

3717/121 

642-279 (MP) 

3709/1 10MP 

686-0032-0 

3004/102A 

690V066H44 

3006/160 

690V098H53 

3017B/117 

610-045.2 

3018 

614X1 

3008 

642-316 

3719/104 

686-0039 

3011 

690V066H45 

3006/160 

690V099H59 

3004/102A 

610-045.3 

3124/289 

614X2 

3008 

642-319 

3444/123A 

686-0039-0 

3011 

690V066H46 

3004/102A 

690V099H79 

3444/123A 

610-045.4 

3124/289 

614X3 

3008 

644-1 

3191/185 

686-0048-0 

3004/102A 

690V066H47 

3004/102A 

690V102H39 

3010 

610-045-1 

3452/108 

614X4 

3008 

650 

3087 

686-0077-0 

3004/102A 

690V066H48 

3087 

690V102H71 

3444/123A 

610-045-2 

3452/108 

614X5 

3004/102A 

650-105 

3004/102A 

686-090-0 

3011 

690V066H49 

3006/160 

690V102H72 

3126 

610-045-3 

3444/123A 

614X6 

3004/102A 

650-106 

3004/102A 

686-0110-0 

3011 

690V066H89 

3007 

690V102H96 

3005 

610-045-4 

3444/123A 

614X7 

3004/102A 

650-107 

3004/102A 

686-0112 

3024/128 

690V067H09 

3087 

690V103H23 

3452/108 

610-046.7 

3004/102A 

614X8 

3010 

650-108 

3003 

686-0112-0 

3024/128 

690V067H35 

3835/103A 

690V103H24 

3452/108 

610-050 

3006/160 

614X9 

3004/102A 

650-109 

3862/103 

686-0120-0 

3011 

690V068H29 

3008 

690V103H25 

3452/108 

610-050.1 

3006/160 

614X10 

3004/102A 

650-110 

3017B/117 

686-0130 

3024/128 

690V068H30 

3004/102A 

690V103H26 

3452/108 

610-050.2 

3006/160 

615-1 

3024/128 

650C0 

3772/5006A 

686-0130-0 

3024/128 

690V068H31 

3004/102A 

690V0103H27 

3444/123A 

610-050.3 

3006/160 

616 

3311 

650C1 

37h/5007A 

686-0139 

3045/225 

690V68H32 

3087 

690V103H27 

3452/108 

610-051 

3006/160 

617-10 

3444/123A 

650C2 

3773/5007A 

686-0140-2 

3045/225 

690V069H39 

3016 

690V103H28 

3018 

610-051.1 

3006/160 

617-15 

3087 

650C5 

3774/5008A 

686-143 

3027/130 

690V070H49 

3452/108 

690V103H29 

3020/123 

610-051.2 

3006/160 

617-17 

3087 

650C6 

3774/5008A 

686-143A 

3027/130 

690V070H98 

3452/108 

690V103H31 

3444/123A 

610-051.4 

3006/160 

617-29 

3444/123A 

651 

3775/5009A 

686-0165-0 

3024/128 

690V073H59 

3006/160 

690V103H32 

3020/123 

610-052 

3008 

617-46 

3031A 

651A104 

3004/102A 

686-0210 

3054/196 

690V073H60 

3087 

690V103H33 

3444/123A 

610-052.1 

3008 

617-50 

3004/102A 

651A105 

3011 

686-0210-0 

3026 

690V73H60 

3087 

690V103H54 

3088 

610-053 

3006/160 

617-52 

3004/102A 

65 ICO 

3775/5009A 

686-237 

3122 

690V073H85 

3008 

690V104H53 

3004/102A 

610-053.1 

3006/160 

617-53 

3031A 

651C 1 

3775/5009A 

686-0243 

3027/130 

690V075H62 

3024/128 

690V104H54 

3004/102A 

610-053.2 

3006/160 

617-54 

3006/160 

651C2 

3775/5009A 

686-0243-0 

3027/130 

690V075H68 

3452/108 

690V105H32 

3060/139A 

610-055 

3006/160 

617-56 

3006/160 

651C3 

3775/5009A 

686-0243A 

3027/130 

690V077H34 

3006/160 

690V109H44 

3031A 

610-055.1 

3006/160 

617-57 

3006/160 

651C4 

3776/5010A 

686-257-0 

3245/199 

690V077H35 

3008 

690V109H46 

3018 

610-055.2 

3006/160 

617-59 

3126 

651C5 

3776/5010A 

686-0325-0 

3466/159 

690V077H36 

3006/160 

690V109H72 

3126 

610-055.3 

3006/160 

617-62 

3311 

651C6 

3776/5010A 

686-2700 

3466/159 

690V077H37 

3004/102A 

690V110H30 

3452/108 

610-056 

3008 

617-63 

3444/123A 

651C7 

3776/5010A 

687-1 

3232/191 

690V080H36 

3018 

690V110H31 

3452/108 

610-056.1 

3008 

617-64 

3444/123A 

651C8 

3776/5010A 

688B 1 5L 

3006/160 

690V080H37 

3006/160 

690V110H32 

3452/108 

610-056.2 

3008 

617-65 

3716/161 

651C9 

3777/5011A 

688C 1 5L 

3005 

690V080H38 

3045/225 

690V110H33 

3452/108 

610-056.3 

3008 

617-67 

3444/123A 

651CE 

3777/5011A 

688C-1-5L 

3721/100 

690V080H39 

3006/160 

690V110H34 

3124/289 

610-056.4 

3008 

617-68 

3444/123A 

652 

3778/5012A 

690L-021H25 

3893/152 

690V080H40 

3006/160 

690V110H36 

3124/289 

610-067 

3009 

617-70 

3123 

652 ITT 

3975/2011 

690L270H02 

3009 

690V080H41 

3124/289 

690V110H55 

3025/129 

610-067.1 

3009 

617-71 

3444/123A 

652C0 

3057/136A 

690L297H02 

3009 

690V080H42 

3034 

690V110H88 

3088 

610-067.2 

3009 

617-87 

3122 

652C1 

3057/136A 

690V02H69 

3452/108 

690V080H43 

3034 

690V110H89 

3054/196 

610-067.3 

3009 

617-117 

3054/196 

652C3 

3778/5012A 

690V010H40 

3018 

690V080H44 

3004/102A 

690V111H63 

3126 

610-067-1 

3717/121 

617-156 

3088 

652C4 

3778/5012A 

690V010H41 

3452/108 

690V080H45 

3111 

690V114H29 

3452/108 

610-067-2 

3717/121 

617-161 

3444/123A 

652C5 

3778/5012A 

690V010H42 

3005 

690V080H47 

3017B/117 

690V114H30 

3444/123A 

610-067-3 

3717/121 

618 

3311 

652C6 

3778/5012A 

690V028H28 

3452/108 

690V080H49 

3125 

690V114H31 

3452/108 

610-068 

3009 

619 

3506/5642 

652C7 

3058/137A 

690V028H48 

3452/108 

690V080H50 

3032A 

690V114H33 

3444/123A 

610-068.1 

3009 

620 

3311 

652C8 

3779/5013A 

690V028H69 

3452/108 

690V080H51 

3843 

690V114H36 

3311 

610-068-1 

3717/121 

620-1 

3466/159 

653-202 

3452/108 

690V028H89 

3452/108 

690V080H52 

3017B/117 

690V116H19 

3452/108 

610-069 

3452/108 

622 

3311 

653C1 

3780/5014A 

690V031H33 

3016 

690V080H53 

3647/167 

690V116H20 

3018 

610-069.1 

3018 

622-1 

3024/128 

653C2 

3780/5014A 

690V034H29 

3008 

690V080H54 

3032A 

690V116H21 

3444/123A 

610-069-1 

3452/108 

622-2 (RCA) 

3024/128 

653C3 

3780/5014A 

690V034H30 

3004/102A 

690V080H91 

3017B/117 

690V116H23 

3466/159 

610-070 

3444/123A 

623-1 

3192/186 

653C4 

3780/5014A 

690V034H31 

3004/102A 

690V081H07 

3452/108 

690V116H25 

3191/185 

610-070.1 

3124/289 

623 RCA 

3893/152 

653C6 

3781/5015A 

690V034H32 

3087 

690V081H09 

3009 

690V118H57 

3100/519 

610-070.2 

3124/289 

623SN 

6556/6356 

653C7 

3781/5015A 

690V034H39 

3004/102A 

690V081H40 

9075/166 

690V118H58 

3100/519 

610-070.3 

3124/289 

624 

3031A 

653C9 

3782/5016A 

690V034H74 

3087 

690V081H91 

3125 

690V118H59 

3452/108 

610-070-1 

3444/123A 

624-1 

3191/185 

654-1 (SYLVANIA) 3448 

690V037H91 

3087 

690V081H92 

3063/145A 

690V118H60 

3466/159 

610-070-2 

3444/123A 

624-0009 

3016 

654 ITT 

9092/2012 

690V037H92 

3110/120 

690V081H96 

3835/103A 

690V118H61 

3466/159 

610-070-3 

3444/123A 

624-0010 

3016 

654C9 

3784/5018A 

690V038H22 

3016 

690V081H97 

3009 

690V119H13 

3126 

610-071 

3021/124 

625-1 

3024/128 

655C9 

3785/5019A 

690V039H17 

3109/119 

690V082H47 

3004/102A 

690V119H14 

3088 

610-071.1 

3021/124 

626 

3444/123A 

656-2 

3104A 

690V039H18 

3066/118 

690V083H89 

3087 

690V119H15 

3100/519 

610-072 

3452/108 

626-1 

3444/123A 

656-4 

3044/154 

690V039H52 

3016 

690V084H60 

3004/102A 

690V119H54 

3004/102A 

610-072.1 

3018 

627-1 

3466/159 

656-142 

3087 

690V039H54 

3110/120 

690V084H61 

3004/102A 

690V119H94 

3008 

610-072.2 

3018 

628-3 (RCA) 

3199/188 

656 in 

9093/2013 

690V040H56 

3006/160 

690V084H62 

3444/123A 

690V119H95 

3006/160 

610-072-1 

3452/108 

629-3 (RCA) 

3200/189 

657-31 

3716/161 

690V040H57 

3006/160 

690V084H63 

3004/102A 

690V119H96 

3006/160 

610-072-2 

3452/108 

629A02 

3017B/117 

658 ITT 

9094/2014 

690V040H58 

3006/160 

690V084H94 

3452/108 

690V119H97 

3008 

610-073 

3452/108 

630-0 

3835/103A 

660-125 

3024/128 

690V040H59 

3006/160 

690V084H95 

3452/108 

690V120H89 

3018 

610-073.1 

3018 

630-002 

3087 

660-126 

3444/123A 

690V040H60 

3006/160 

690V084H96 

3452/108 

692-1 A5L 

3012/105 

610-073-1 

3452/108 

630-002-801 

3100/519 

660-127 

3452/108 

690V040H61 

3004/102A 

690V085 

3004/102A 

693 

3024/128 

610-074 

3008 

630-052 

3017B/117 

660-128 

3047 

690V040H62 

3004/102A 

690V085H42 

3006/160 

693EP 

3444/123A 

610-074.1 

3008 

630-076 

3444/123A 

660-131 

3444/123A 

69GV041H08 

3016 

690V085H44 

3004/102A 

693FS 

3444/123A 

610-076 

3444/123A 

630-077 

3061/140A 

660-134 

3124/289 

690V043H62 

3004/102A 

690V086H39 

3004/102A 

693G 

3444/123A 

610-076.1 

3124/289 

630-079 

3087 

660-145 

3024/128 

690V043H63 

3004/102A 

690V086H51 

3444/123A 

693GT 

3444/123A 

610-076.2 

3124/289 

631-1 

3025/129 

660-220 

3444/123A 

690V047H54 

3008 

690V086H52 

3452/108 

693GV 

3124/289 

610-076-1 

3444/123A 

631-3 

3025/129 

660-221 

3444/123A 

690V047H55 

3008 

690V086H86 

3466/159 

694D 

3444/123A 

610-076-2 

3444/123A 

632-1 

3054/196 

660-222 

3444/123A 

690V047H56 

3005 

690V086H87 

3452/108 

694E 

3444/123A 

610-077 

3444/123A 

632-3 

3054/196 

660-224 

3004/102A 

690V047H57 

3005 

690V086H88 

3444/123A 

699 

3444/123A 

610-077.1 

3124/289 

634-1 

3018 

660-225 

3444/123A 

690V047H58 

3004/102A 

690V086H89 

3025/129 

700-110 

3192/186 

610-077.2 

3124/289 

635 

3466/159 

660-227 

3004/102A 

690V047H59 

3004/102A 

690V086H90 

3024/128 

700-113 

3027/130 

610-077.3 

3124/289 

635-1 

3050/221 

660-228 

3010 

690V047H60 

3004/102A 

690V086H91 

3017B/117 

700-133 

3466/159 

610-077.4 

3124/289 

637-1 

3079 

660-230 

3031A 

690V047H61 

3087 

690V086H92 

3031A 

700-134 

3444/123A 

610-077.5 

3124/289 

637-1 RCA 

3438 

660B 

3004/102A 

690V047H97 

3444/123A 

690V086H94 

3039/316 

700-137 

3016 

610-077-1 

3444/123A 

637 RCA 

3438 

665-1 A 5L 

3006/160 

690V049H81 

3452/108 

690V086H95 

3039/316 

700-154 

3444/123A 

610-077-2 

3444/123A 

638 

3444/123A 

665-2 A 5L 

3010 

690V052H23 

3003 

690V086H96 

3452/108 

700-155 

3124/289 

610-077-3 

3444/123A 

638-1 

3085 

665-4A5L 

3861/101 

690V052H24 

3004/102A 

690V088H20 

3100/519 

700-156 

3245/199 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

700-157 

3019 

723PC 

3165/923D 

753-2000-004 

3444/123A 

772B1 

3039/316 

800-501-03 

3444/123A 

803-39430 

3452/108 

700-244 

3026 

729-3 

3024/128 

753-2000-007 

3018 

772BJ 

3018 

800-501-04 

3444/123A 

803-39440 

3452/108 

700-325 

3444/123A 

729 1C 

9014/720 

753-2000-008 

3444/123A 

772BL 

3018 

800-501-11 

3444/123A 

803-83840 

3452/108 

700A858-285 

3311 

729CA 1C 

9014/720 

753-2000-009 

3444/123A 

772BM 

3018 

800-501-22 

3444/123A 

803-83930 

3452/108 

700A858-286 

3311 

729DC 

9014/720 

753-2000-011 

3444/123A 

772BN 

3018 

800-502-00 

3004/102A 

803-83940 

3444/123A 

700A858-318 

3444/123A 

729PC 

9014/720 

753-2000-100 

3122 

772BY 

3018 

800-503-00 

3010 

803-89910 

3444/123A 

700A858-319 

3124/289 

732DC 

3159/718 

753-2000-101 

3466/159 

772C 

3018 

800-504-00 

3006/160 

803-89930 

3444/123A 

700A858-328 

3444/123A 

732PC 

3159/718 

753-2000-107 

3020/123 

772D 

3018 

800-505-00 

3005 

804 

3444/123A 

700-A858-328 

3124/289 

733W00022 

74141 

753-2000-460 

3018 

772D1 

3039/316 

800-506-00 

3010 

804-14120 

3027/130 

700A-858-328 

3245/199 

733W00039 

7490 

753-2000-463 

3840/131M P 

772E 

3018 

800-507-00 

3009 

804-14130 

3027/130 

702-70050 

3031A 

733W00046 

3541/914 

753-2000-535 

3016 

772EH 

3039/316 

800-508-00 

3444/123A 

804-21980 

3444/123A 

703-2 

3024/128 

733W00059 

3629/309K 

753-2000-710 

3452/108 

772F 

3018 

800-509-00 

3444/123A 

804A765-2 

9010/5809 

703 056(4) 

3444/123A 

733W00133 

7493 

753-2000-711 

3444/123A 

772FE 

3039/316 

800-510-00 

3027/130 

805-1060 

3087 

703B 

3024/128 

734-367 

3065/222 

753-2000-735 

3444/123A 

772G 

3018 

800-510-00A 

3027/130 

808-206 

3311 

7031) 

3112 

734EU 

3834/132 

753-2000-870 

3444/123A 

773 

3024/128 

800-510-01 

3027/130 

808-304 

3004/102A 

704-1 

9038/346 

734U 

3112 

753-2000-871 

3444/123A 

773(ZENITH) 

3444/123A 

800-511-00 

3025/129 

808-305 

3004/102A 

705-600007 

3938/5633 

735-40C 

3054/196 

753-2001-173 

3054/196 

773CL 

3024/128 

800-512-00 

3024/128 

808-306 

3004/102A 

707 

3188A/182 

737 

3024/128 

753-2100-001 

3444/123A 

773RED 

3452/108 

800-513-00 

3024/128 

808-307 

3004/102A 

707W00048 

3506/5642 

737(ZENITH) 

3444/123A 

753-2100-008 

3444/123A 

774 

3025/129 

800-514-00 

3444/123A 

808-308 

3004/102A 

707W00073 

3638/5402 

737CL 

3024/128 

753-4000-010 

3124/289 

774 ZENITH 

3466/159 

800-515-00 

3024/128 

808-309 

3010 

707W00084 

3628/6402 

739 

3162/725 

753-4000-01 1 

3444/123A 

774CL 

3025/129 

800-516-00 

3025/129 

808-310 

3004/102A 

707W00086 

3775/5009A 

739C 

3162/725 

753-4000-024 

3112 

7740RN 

3452/108 

800-517-00 

3087 

808-311 

3004/102A 

707W00087 

3780/5014A 

7 39 DC 

3162/725 

753-4000-025 

3834/132 

775-1 SYLVANIA 

3156/172A 

800-518-00 

3009 

808-312 

3087 

707W00091 

3747/157 

739HOI 

3444/123A 

753-4000-101 

3444/123A 

775BRN 

3452/108 

800-521-01 

3444/123A 

810 

3147 

707W00093 

3893/152 

7 39 PC 

3162/725 

753-4000-537 

3444/123A 

776-1 

3025/129 

800-521-02 

3024/128 

815-181D 

3004/102A 

707W00104 

3770/5004A 

740-2001-307 

3161/722 

753-4000-668 

3018 

776-1 SYLVANIA 

3466/159 

800-521-03 

3024/128 

818WHT 

3444/123A 

707W00107 

3773/5007A 

740-2002-111 

3135/709 

753-4000-929 

3018 

776-2(PHILCO) 

3444/123A 

800-522-01 

3124/289 

822 

3444/123A 

707W00109 

3775/5009A 

740-2007-120 

3477/1087 

753-4001-931 

3041 

776-151 

3444/123A 

800-522-02 

3444/123A 

822-1 

3017B/117 

707 WO0110 

3776/5010A 

740-5853-300 

3723/1005 

753-4001-932 

3054/196 

776-183 

3444/123A 

800-522-03 

3024/128 

822-1 (SYLVANIA) 

3716/161 

707W00114 

3780/5014A 

740-5903-301 

3358/1006 

753-4004-248 

3466/159 

776-201 

3027/130 

800-522-04 

3444/123A 

822-2 

3017B/117 

707W00116 

3782/5016A 

740-8120-160 

3723/1005 

753-5751-359 

3246/229 

776GRN 

3444/123A 

800-523-01 

3466/159 

822-3 

3017B/117 

707W00119 

3785/5019A 

740-8160-190 

3288/1003 

753-6000-002 

3124/289 

779BLU 

3452/108 

800-523-02 

3466/159 

822-4 

3016 

707W00177 

3752/5077A 

740-9000-544 

3485/1142 

753-6000-007 

3018 

780DC 

3075/714 

800-524-02 

3027/130 

822-5 

3016 

707W00205 

3777/5011A 

740-9000-554 

3485/1142 

753-6000-019 

3834/132 

780PC 

3075/714 

800-524-02A 

3027/130 

822A 

3444/123A 

707W00218 

3156/172A 

740-9000-566 

3249/1052 

753-8400-230 

3124/289 

780WHT 

3444/123A 

800-524-03 

3027/130 

822ABLU 

3444/123A 

707W00227 

6753/5453 

740-9003-301 

3358/1006 

753-8500-380 

3124/289 

781 DC 

3076/715 

800-524-03A 

3027/130 

822B 

3444/123A 

707W00243 

6754/5454 

740-9007-205 

3231/1155 

753-8510-470 

3024/128 

781PC 

3076/715 

800-525-01 

3114/290 

823B 

3444/123A 

707W00244 

6754/5454 

740-9016-105 

9014/720 

753-9000-019 

3834/132 

783RED 

3452/108 

800-525-03 

3124/289 

823WHT 

3444/123A 

707W00274 

9004/5801 

740-9037-120 

3477/1087 

.753-9000-096 

3192/186 

7840RN 

3452/108 

800-525-04 

3466/159 

824-1 

3018 

707W00322 

6754/5454 

740-9037-204 

3282/1153 

753-9000-839 

3018 

785YEL 

3444/123A 

800-525-04A 

3027/130 

824-1 (SYLVANIA) 

3716/161 

707W00345 

3638/5402 

740-9607-205 

3231/1155 

753-9000-922 

3122 

786 

3452/108 

800-526-00 

3444/123A 

824-09501 

3444/123A 

707W00405 

3752/5077A 

741 

3553 

753-9001-674 

3018 

787BLU 

3452/108 

800-526-03 

3124/289 

824-10300 

3025/129 

709 

3551 

741A 

3558 

753-9001-675 

3124/289 

787PC 

3158/797 

800-527-00 

3466/159 

826 

3893/152 

709A 

3552/941M 

741ADM 

3558 

753-9010-235 

3893/152 

788C190 HOI 

3011 

800-528 

3010 

826-1 

3466/159 

709ADM 

3552/941M 

741C 

3559/162 

753-9020-784 

3018 

788ZD 

6560 

800-528-00 

3010 

827BRN 

3444/123A 

709AHM 

3551 

741CS 1C 

3553 

753-9050-785 

3018 

788ZDR 

6561 

800-529-00 

3444/123A 

828GRN 

3444/123A 

709C 

3552/941M 

741DC 

3552/941M 

753C 

3163/736 

790ZD 

6560 

800-530-00 

3444/123A 

828S 

3444/123A 

709DC 

3590/909D 

741 DM 

3552/941M 

753TC 

3163/736 

790ZDR 

6561 

800-530-01 

3444/123A 

829 

3466/159 

709DM 

3552/941M 

741EC 

3558 

754-0102-139 

3126 

791 

3444/123A 

800-533-00 

3054/196 

829A 

3114/290 

709HC 

3551 

741EDC 

3558 

754-1003-030 

3088 

792-238 

3031A 

800-533-01 

3190/184 

829B 

3466/159 

709HM 

3551 

741HC 

3526/947 

754-2000-001 

3032A 

792-286 

3004/102A 

800-534-00 

3444/123A 

829C 

3466/159 

709PC 

3590/909D 

741HM 

3526/947 

754-2000-002 

3017B/117 

792-287 

3004/102A 

800-534-01 

3444/123A 

829D 

3466/159 

710 

3016 

741S 1C 

3553 

754-2000-005 

3311 

792-288 

3004/102A 

800-535-00 

3834/132 

829E 

3466/159 

710-1 

3039/316 

741TC 

3552/941M 

754-2000-009 

3088 

792-289 

3004/102A 

800-535-01 

3834/132 

829F 

3466/159 

710C 

3553 

742 

3087 

754-2000-01 1 

3100/519 

792-290 

3004/102A 

800-536-00 

3452/108 

830 

3123 

710HC 

3553 

746 

3134/705A 

754-2009-150 

3100/519 

792-292 

3087 

800-537-01 

3835/103A 

833 

3466/159 

710HM 

3553 

746C 

3134/705A 

754-2509-150 

3100/519 

800-000-025 

3304/500A 

800-537-02 

3027/130 

833 DELCO 

3114/290 

7141) 

3116 

746DC 

3077/790 

754-2720-021 

3100/519 

800-001-031-1 

3466/159 

800-537-03 

3027/130 

834-250-011 

3893/152 

715EN 

3018 

746HC 

3134/705A 

754-4000-088 

3087 

800-001-034 

3444/123A 

800-538-00 

3444/123A 

834-6066 

3444/123A 

715FB 

3039/316 

746PC 

3454/790 

754-4000-553 

3325/612 

800-002-00 

3090/109 

800-544-00 

3444/123A 

840-0300-577 

3461/1082 

720-2N1274-2 

3845/176 

747-107 

3083/197 

754-5000-021 

3311 

800-002-00 (MP) 

3709/110MP 

800-544-10 

3444/123A 

847BLK 

3444/123A 

720-2N1302 

3011 

747DC 

3556/947D 

754-5710-219 

3136/5072A 

800-003-00 

3087 

800-544-20 

3444/123A 

851-0372-130 

3031A 

720-2N1305 

3721/100 

747HC 

3526/947 

754-5750-282 

3136/5072A 

800-004-00 

3062/142A 

800-544-30 

3444/123A 

852-92-43 

3191/185 

720-2N1371 

3004/102A 

747HM 

3526/947 

754-5750-283 

3100/519 

800-005-00 

3087 

800-546-00 

3054/196 

853-0300-632 

3444/123A 

720-2N1532A 

3009 

747PC 

3556/947D 

754-5750-284 

3311 

800-006-00 

3016 

800-548-00 

3444/123A 

853-0300-634 

3193/187 

720-2N1535 

3009 

748(ZENITH) 

3444/123A 

754-5853-300 

3723/1005 

800-011-00 

3109/119 

800-550-00 

3438 

853-0300-643 

3025/129 

720-2N1637 

3008 

748BE 

3565/1171 

754-5900-090 

3088 

800-012-00 

3066/118 

800-550-10 

3439/163A 

853-0300-644 

3124/289 

720-2N2147 

3014 

748CE 

3565/1171 

754-8130-140 

3126 

800-014-00 

3031A 

800-557-00 

3018 

853-0300-900 

3444/123A 

720-2N2895 

3024/128 

748CV 

3641/975 

754-9000-082 

3136/5072A 

800-016-00 

3031A 

800-616 

3870/DIV-3 

853-0300-923 

3444/123A 

720-2N2923 

3444/123A 

748HC 

3565/1171 

754-9000-351 

3126 

800-018-00 

3311 

800-764 

3710/238 

853-0301-096 

3357/186A 

720-2N3440 

3044/154 

749 

3166/949 

754-9000-460 

3088 

800-020-00 

3087 

800-767 

3253/295 

853-0301-317 

3122 

720-2N3645 

3025/129 

749D 

3166/949 

754-9000-473 

3100/519 

800-022-00 

3087 

800-771 

3274/153 

853-0373-110 

3444/123A 

720-2N3904 

3444/123A 

749DHC 

3166/949 

754-9000-953 

3311 

800-023-00 

3062/142A 

800-791 

3304/500A 

854-0372-020 

3031A 

720-2N3906 

3466/159 

750-137 

3004/102A 

754-9002-687 

3126 

800-024-00 

3311 

800-01300 

3031A 

858 

3245/199 

720-2N4221 

3112 

750-138 

3004/102A 

754-9030-009 

3749/5073A 

800-028-00 

3751/5075A 

800-01400 

3031A 

858GS 

3444/123A 

720-10 

3029/130MP 

750-139 

3004/102A 

754-9052-473 

3100/519 

800-029-30 

3125 

800-02400 

3311 

859GK 

3245/199 

720-16 

3850 

750-140 

3004/102A 

755-800398 

3004/102A 

800-030-00 

3334/5071A 

800-50100 

3124/289 

863-254B 

3100/519 

720-16-00 

3850 

750-141 

3031A 

756 

3017B/117 

800-032-00 

3017B/117 

800-50300 

3010 

863-567B 

3100/519 

720-18 

3466/159 

750A858 

3124/289 

759-019 

3018 

800-035-00 

3062/142A 

800-50400 

3006/160 

863-776B 

3100/519 

720-19 

3538 

750A858 285 

3311 

759-02Q 

3018 

800-036-00 

3100/519 

800-50500 

3008 

866-6 

3054/196 

720-21 

3112 

750A858-319 

3124/289 

759-023 

3018 

800-038-00 

3017B/117 

800-50600 

3010 

868-1 

3175 

720-23 

3621 

750A858-328 

3124/289 

759-024 

3124/289 

800-039-00 

3087 

800-50700 

3009 

880-029-00 

3126 

720-27 

3199/188 

750A858-448 

3893/152 

759-029 

3004/102A 

800-040-00 

3100/519 

800-51500 

3444/123A 

880-101-00 

3157/703A 

720-30 

3444/123A 

750C838-111 

3031A 

759-060 

3004/102A 

800-041-00 

3017B/117 

800-51600 

3025/129 

880-102-00 

3129/726 

720-31 

3027/130 

750C838-123 

3444/123A 

760S 

6560 

800-042-00 

3100/519 

800-52102 

3444/123A 

880-207-000 

3017B/117 

720-32 

3054/196 

750C838-124 

3444/123A 

760V 

6560 

800-045-00 

3954/5414 

800-52202 

3444/123A 

880-250-102 

3444/123A 

720-35 

3466/159 

750C838-125 

3444/123A 

760Z 

6560 

800-046-00 

3017B/117 

800-52302 

3444/123A 

880-250-107 

3025/129 

720-37 

3024/128 

750C871-1 

3868/DIV-1 

760ZB 

6560 

800-101-101-1 

3444/123A 

800-52402 

3027/130 

880-250-108 

3444/123A 

720-46 

3444/123A 

750C871-2 

3868/DIV-1 

760ZD 

6560 

800-101 102-1 

3444/123A 

800-52600 

3444/123A 

880-250-109 

3444/123A 

720-47 

3444/123A 

750C871-3 

3868/DIV-1 

761S 

6561 

800-101-108-1 

3466/159 

800-52700 

3025/129 

881-250-102 

3444/123A 

720-48 

3466/159 

750C871-4 

3868/DIV-1 

761V 

6561 

800-122 

3021/124 

800-52800 

3010 

881-250-107 

3025/129 

720-49 

3250/315 

750C871-5 

3868/DIV-1 

761Z 

6561 

800-158 

3021/124 

800-53001 

3124/289 

881-250-108 

3444/123A 

720-50 

3466/159 

750C871-6 

3868/DIV-1 

761ZB 

6561 

800-172 

3021/124 

800-53300 

3024/128 

881-250-109 

3444/123A 

720-51 

3444/123A 

750C871-7 

3868/DIV-1 

761ZD 

6561 

800-196 

3720/104MP 

800-53400 

3444/123A 

881-250108 

3038 

720-52 

3441/292 

750C871-8 

3868/DIV-1 

762-1 

3042/230 

800-203 

3021/124 

800-53600 

3018 

884-250-001 

3009 

720-61 

3083/197 

750D858-212 

3444/123A 

762-2 

3857/231 

800-204 

3021/124 

800-53702 

3029/130MP 

884-250-010 

3009 

720-62 

3274/153 

750D858-213 

3452/108 

767 

3124/289 

800-250-102 

3124/289 

801-04900 

3008 

884-250-011 

3024/128 

720-64 

3025/129 

750M63-119 

3444/123A 

767(ZENITH) 

3444/123A 

800-253 

3013 

801-05200 

3008 

886-1A3002C 

3007 

720-69 

3156/172A 

750M63-120 

3444/123A 

767C 

3161/722 

800-256 

3103 A/396 

801-05300 

3008 

896 

3510 

720-71 

3189A/183 

750M63-146 

3444/123A 

767CL 

3444/123A 

800-256(PLASTIC 

3747/157 

801B 

3444/123A 

897 

3027/130 

720-74 

3747/157 

751-9001-124 

3311 

767DC 

3161/722 

800-282 

3843 

802-05400 

3004/102A 

898 

3510 

720-35019 

3004/102A 

753 

3163/736 

767PC 

3161/722 

800-284 

3025/129 

802-05600 

3004/102A 

901-000-6-51 

3004/102A 

720-35019A 

3004/102A 

753-0100-699 

3193/187 

768 SCR 

6621/5521 

800-289 

3054/196 

802-22631U 

3004/102A 

902-000-2-04 

3020/123 

723 

3164/923 

753-0101-047 

3452/108 

770-045 

3893/152 

800-294 

3024/128 

802-36400 

3004/102A 

902-000-8-04 

3124/289 

723C 

3164/923 

753-0101-226 

3192/186 

770ZD 

6560 

800-321 

3021/124 

802-36430 

3004/102A 

902-001-7-18 

3018 

723DC 

3165/923D 

753-1303-801 

3246/229 

771ZD 

6561 

800-329 

3719/104 

802-43900 

3004/102A 

902-002-3-06 

3124/289 

723DM 

3165/923D 

753-1372-100 

3122 

772-101-00 

3245/199 

800-332 

9091/177 

803-18250 

3444/123A 

902-003-0-12 

3124/289 

723H 

3164/923 

753-1644-100 

3124/289 

772-110 

3444/123A 

800-501-00 

3444/123A 

803-37390 

3444/123A 

902-003-3-17 

3124/289 

723HC 

3164/923 

753-1828-001 

3444/123A 

772A 

3018 

800-501-01 

3444/123A 

803-38030 

3452/108 

902-003-6-06 

3122 

723HM 

3164/923 

753-2000-003 

3444/123A 

772B 

3018 

800-501-02 

3444/123A 

803-38040 

3452/108 

903- IB 

3126 
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903-3 

3444/123A 

903-00393 

9091/177 

919-007776 

3016 

921-46BK 

3444/123A 

921-152B 

3039/316 

921-314B 

3444/123A 

903-3G 

3444/123A 

903-00394 

3311 

919-008862 

3051/156 

921-47 

3444/123A 

921-153B 

3004/102A 

921-315B 

3025/129 

903-8B 

3088 

903-440B 

3126 

919-010454 

3016 

921-47A 

3444/123A 

921-153C 

3004/102A 

921-318B 

3004/102A 

903-9B 

3088 

903-478 

3126 

919-010454-1 

3016 

921-47B 

3025/129 

921-154B 

3122 

921-319B 

3004/102A 

903-12B 

3087 

903-1718 

3327/614 

919-010454-2 

3016 

921-47BL 

3444/123A 

921-155B 

3444/123A 

921-325B 

3452/108 

903-13B 

3088 

903Y00212 

3031A 

919-010459 

3051/156 

921-48B 

3444/123A 

921-156B 

3021/124 

921-326B 

3444/123A 

903-14B 

3311 

903Y00228 

3060/ 139A 

919-010623 

3051/156 

921-49B 

3444/123A 

921-157B 

3990/220 

921-327B 

3004/102A 

903-15B 

3311 

903Y002149 

3444/123A 

919-010829 

3051/156 

921-50B 

3444/123A 

921-158B 

3452/108 

921-332B 

3466/159 

903- 16B 

3088 

903Y002150 

3124/289 

919-010829-1 

3051/156 

921-51B 

3004/102A 

921-159B 

3444/123A 

921-333B 

3984/106 

903-17 

3032A 

903Y002151 

3193/187 

919-010867 

3087 

921-52B 

3004/102A 

921-160B 

3466/159 

921-333P 

3984/106 

903-17A 

3032A 

903Y002152 

3192/186 

919-011211 

3051/156 

921-54B 

3835/103A 

921-161B 

3444/123A 

921-334B 

3452/108 

903-17B 

3311 

904-95 

3444/123A 

919-011212 

3016 

921-55B 

3117 

921-163B 

3192/186 

921-335B 

3452/108 

903-17C 

3032A 

904-95A 

3444/123A 

919-011339 

3051/156 

921-56B 

3018 

921-170B 

3452/108 

921-336B 

3452/108 

903-18B 

3087 

904-95 B 

3124/289 

919-012414 

3017B/117 

921-57B 

3018 

921-171B 

3452/108 

921-337B 

3024/128 

903-19B 

3126 

904-96B 

3444/123A 

919-013036 

3051/156 

921-58B 

3018 

921-172B 

3452/108 

921-338B 

3452/108 

903-23 

3087 

905-30B 

3288/1003 

919-013044 

3124/289 

921-59B 

3018 

921-173B 

3452/108 

921-339B 

3444/123A 

903-23A 

3087 

905-38B 

3161/722 

919-013059 

3062/142A 

921-60B 

3024/128 

921-174B 

3452/108 

921-340 

3124/289 

903-23B 

3087 

905-39B 

3877/1075A 

919-013061 

3051/156 

921-61B 

3021/124 

921-176B 

3018 

921-342B 

3100/519 

903-23C 

3087 

905-46B 

3161/722 

919-013079 

3051/156 

921-62 

3018 

921-177B 

3018 

921-345B 

3444/123A 

903-23D 

3087 

905-60 

3288/1003 

919-013677 

3016 

921-62A 

3018 

921-181B 

3018 

921-348B 

3466/159 

903-23E 

3087 

905-61 

3184/1115 

919-013732 

3062/142A 

921-62B 

3018 

921-182B 

3114/290 

921-349B 

3018 

903-27 

3088 

905-102 

7490 

919-015618-1 

3335/5079A 

921-63 

3018 

921-188B 

3024/128 

921-350B 

3018 

903-27 B 

3088 

905-105 

3365/1004 

919-016274 

3019 

921-63A 

3018 

921-189B 

3444/123A 

921-351 

3018 

903-28B 

3311 

905-106 

3833/1308 

919-017406-010 

3391/5125A 

921-63B 

3018 

921-191B 

3444/123A 

921-351B 

3444/123A 

903-29B 

3088 

905-121 

3700/1217 

919-017406-011 

3402/5136A 

921-64 

3018 

921-195 

3018 

921-352B 

3444/123A 

903-30B 

3087 

905-125 

4001 

919-017406-013 

3396/5130A 

921-64A 

3018 

921-195 A 

3018 

921-353 

3444/123A 

903-34 

3088 

905-126 

4011 

919-017406-056 

3399/5133A 

921-64B 

3018 

921-195B 

3444/123A 

921-353B 

3444/123A 

903-34A 

3088 

905-00160 

3172/743 

919-017406-057 

3391/5125A 

921-64C 

3018 

921-196 

3245/199 

921-354B 

3444/123A 

903-34B 

3088 

905-165 

3878/1245 

921-1A 

3006/160 

921-65 

3005 

921-196A 

3124/289 

921-355B 

3444/123A 

903-34C 

3088 

909-27125-140 

3122 

921-1B 

3006/160 

921-65A 

3005 

921-196B 

3444/123A 

921-360B 

3444/123A 

903-34D 

3088 

909-27125-160 

3039/316 

921-2A 

3006/160 

921-65B 

3005 

921-197 

3114/290 

921-369 

3444/123A 

903-34E 

3088 

911-000-3-02 

3494/1055 

921-2B 

3006/160 

921-66 

3005 

921-197A 

3114/290 

921-379 

3018 

903-36 

3032A 

911-01-01 

3535/181 

921-3A 

3006/160 

921-66A 

3005 

921-197B 

3466/159 

921-382 

3180/263 

903-36A 

3032A 

912-1 A 6A 

3124/289 

921-3B 

3006/160 

921-66B 

3005 

921-198 

3054/196 

921-403 

3156/172A 

903-36B 

3032A 

912-1A6A 

3444/123A 

921-4A 

3006/160 

921-67 

3004/102A 

921-198A 

3054/196 

921-404 

3245/199 

903-36C 

3032A 

914-000-2-00 

3100/519 

921-4B 

3006/160 

921-67A 

3004/102A 

921 -198 B 

3054/196 

921-405 

3466/159 

903-36D 

3032A 

914-000-4-00 

3088 

921-5A 

3010 

921-67B 

3004/102A 

921-198BX 

3054/196 

921-408 

3245/199 

903-36F 

3032A 

914-000-6-00 

3100/519 

921-5B 

3010 

921-68 

3004/102A 

921-200B 

3444/123A 

921-429 

3440/291 

903-37B 

3088 

914-000-7-00 

3325/612 

921-6A 

3010 

921-68A 

3004/102A 

921-202B 

3039/316 

921-430 

3441/292 

903-4 IB 

3100/519 

914-001-1-00 

3100/519 

921-6B 

3010 

921-68B 

3004/102A 

921-203B 

3834/132 

921-431 

3054/196 

903-4 2B 

3100/519 

914-001-7-00 

3088 

921-7 

3124/289 

921-69 

3004/102A 

921-204B 

3039/316 

921-432 

3083/197 

903-43B 

3088 

914A 1 6-5 

3009 

921-7B 

3835/103A 

921-69A 

3004/102A 

921-205 B 

3124/289 

921-433 

3083/197 

903-45B 

3087 

914A-1-6-5 

3717/121 

921-8 

3444/123A 

921-69B 

3004/102A 

921-206 

3245/199 

921-434 

3054/196 

903-47 

3325/612 

914F298-1 

3024/128 

921-9B 

3008 

921-70 

3466/159 

921-206B 

3.444/123A 

921-1009 

3054/196 

903-47B 

3126 

914F298-4 

3124/289 

921-10B 

3008 

921-70A 

3466/159 

921-207 

3124/289 

921-1010 

3250/315 

903-48B 

3100/519 

914F346-01 

3024/128 

921-1 IB 

3008 

921-70B 

3466/159 

921-207B 

3124/289 

921-1011 

3027/130 

903-49B 

3311 

914F-346-1 

3024/128 

921-12B 

3004/102A 

921-71 

3835/103A 

921-208B 

3124/289 

921-1013 

3018 

903-5 IB 

3088 

914F781-2 

3518/5995 

921-14B 

3004/102A 

921-71A 

3835/103A 

921-209B 

3124/289 

921-1014 

3716/161 

903-5 4 B 

3088 

914F812-1 

3501/5994 

921-20 

3452/108 

921-7 IB 

3835/103A 

921-21 OB 

3018 

921-1016 

3114/290 

903-58B 

3100/519 

914F812-2 

3501/5994 

921-20A 

3452/108 

921-72B 

3452/108 

921-21 IB 

3018 

921-1017 

3124/289 

903-65B 

3087 

916-31001-1 

3004/102A 

921-20B 

3452/108 

921-73B 

3444/123A 

921-212B 

3452/108 

921-1019 

3112 

903-67B 

3126 

916-31012-6 

3004/102A 

921-20BK 

3444/123A 

921-77B 

3444/123A 

921-213B 

3018 

921-1020 

3199/188 

903-68B 

3017B/117 

916-31019-3 

3008 

921-21 

3452/108 

921-84 

3018 

921-214B 

3444/123A 

921-1021 

3200/189 

903-69B 

3311 

916-31019-3B 

3008 

921-21A 

3452/108 

921-84A 

3018 

921-215 B 

3444/123A 

921-1022 

3124/289 

903-7 IB 

3126 

916-31024-3 

3444/123A 

921-21B 

3452/108 

921-84B 

3018 

921-217B 

3004/102A 

921-01122 

3444/123A 

903-72B 

3100/519 

916-31024-5 

3018 

921-21BK 

3452/108 

921-85 

3018 

921-222B 

3004/102A 

921-01123 

3444/123A 

903-73B 

3788/5022A 

916-31024-5 B 

3452/108 

921-22 

3452/108 

921-85A 

3018 

921-223B 

3004/102A 

921-01124 

3854/123AP 

903-79B 

3311 

916-31025-4 

3018 

921-22A 

3452/108 

921-85B 

3018 

921-224B 

3004/102A 

921-01125 

3138/193A 

903-80B 

3126 

916-31025-4 B 

3117 

921-22B 

3452/108 

921-86 

3018 

921-225B 

3444/123A 

921-01127 

3444/123A 

903-82B 

3100/519 

916-31025-5 

3444/123A 

921-22BG 

3444/123A 

921-86A 

3018 

921-226B 

3018 

921-01129 

3156/172A 

903-83B 

3087 

916-31025-5 B 

3039/316 

921-23 

3452/108 

921-86B 

3018 

921-228B 

3444/123A 

921-01130 

3138/193A 

903-84B 

3100/519 

916-31026-8 B 

3444/123A 

921-23A 

3452/108 

921-88 

3021/124 

921-229B 

3444/123A 

921-01131 

3190/184 

903-8 5 B 

3126 

916-32000-7 

3087 

921-23B 

3452/108 

921-88A 

3021/124 

921-230B 

3024/128 

921-2100-001 

3122 

903-9 2B 

3088 

916-32003-2 

3091 

921-23BK 

3444/123A 

921-88B 

3021/124 

921 -231B 

3448 

921-3558 

3018 

903-96 

3126 

916-33003-2 

3031A 

921-26 

3444/123A 

921-92B 

3018 

921-232B 

3018 

924-244B 

3004/102A 

903-96A 

3126 

917-2 SYLVANIA 

9000/552 

921-26A 

3444/123A 

921-93B 

3444/123A 

921-233B 

3018 

924-2209 

3156/172A 

903-96B 

3126 

917-1201-0 

3288/1003 

921-26B 

3124/289 

921-97B 

3452/108 

921-234B 

3444/123A 

924-17945 

3009 

903-97B 

3062/142A 

919-00-1445-002 

3062/142A 

921-27 

3004/102A 

921-98B 

3452/108 

921-235B 

3018 

926C193-1 

3444/123A 

903-99B 

3126 

919-00-2440-1 

3017B/117 

921-27A 

3004/102A 

921-99B 

3444/123A 

921-236B 

3024/128 

926C193-2 

3444/123A 

903-100B 

3100/519 

919-00-2440-2 

3017B/117 

921-27B 

3444/123A 

921-100 

3004/102A 

921-237B 

3444/123A 

926C193-P1M4165 3444/123A 

903-101B 

3126 

919-00-3309 

3335/5079A 

921-28 

3444/123A 

• 921-100A 

3004/102A 

921-238B 

3004/102A 

929(0) 

3245/199 

903-103B 

3088 

919-00-3309-1 

3335/5079A 

921-28A 

3444/123A 

921-100B 

3004/102A 

921-239B 

3245/199 

929C 

3018 

903-104B 

3311 

919-00-3309-2 

3393/5127A 

921-28B 

3444/123A 

921-100C 

3004/102A 

921-240B 

3245/199 

929CA 

3124/289 

903-105B 

3311 

919-00-3309-3 

3397/5131A 

921-28BLU 

3444/123A 

921-102 

3018 

921-243B 

3004/102A 

929CU 

3124/289 

903-108B 

3088 

919-00-4326 

3100/519 

921-29B 

3466/159 

921-102A 

3018 

921-252B 

3444/123A 

929D(JVC) 

3245/199 

903-110B 

3126 

919-00-4799 

3100/519 

921-30 

3452/108 

921-102B 

3018 

921-254B 

3466/159 

929DX 

3039/316 

903-112B 

3100/519 

919-00-7349 

3100/519 

921-30A 

3452/108 

921-103B 

3984/106 

921-255B 

3444/123A 

930(OV) 

3245/199 

903-113B 

3088 

919-00-7766 

3017B/117 

921-30B 

3452/108 

921-105B 

3004/102A 

921-256X 

3004/102A 

930B 

3018 

903-114B 

3087 

919-00-9929 

3100/519 

921-31 

3452/108 

921-106B 

3452/108 

921-257B 

3039/316 

930C 

3039/316 

903-116B 

3100/519 

919-01-0459 

3017B/117 

921-31A 

3452/108 

921-109B 

3444/123A 

921-258B 

3039/316 

930C613-PI 

3590/909D 

903-118B 

3100/519 

919-01-0623 

3017B/117 

921-31B 

3452/108 

921-111B 

3122 

921-264B 

3018 

9300 

3018 

903-119B 

3060/139A 

919-01-0867 

3087 

921-32 

3452/108 

921-112B 

3984/106 

921-265 

3018 

930DU 

3245/199 

903-120B 

3057/136A 

919-01-0873 

3100/519 

921-32A 

3452/108 

921-114B 

3018 

921-265B 

3018 

930DX 

3018 

903-121B 

3100/519 

919-01-1211 

3017B/117 

921-32B 

3452/108 

921-115B 

3018 

921-266B 

3452/108 

930E 

3018 

903-123B 

3126 

919-01-1212 

3017B/117 

921-33 

3452/108 

921-116B 

3018 

921-267B 

3452/108 

930EX 

3018 

903-136B 

3100/519 

919-01-1213 

3060/139A 

921-33B 

3452/108 

921-117B 

3444/123A 

921-268B 

3444/123A 

930X1 

3444/123A 

903-137B 

3126 

919-01-1215 

3100/519 

921-34 

3452/108 

921-118B 

3004/102A 

921-269B 

3444/123A 

930X2 

3444/123A 

903-14 IB 

3126 

919-01-1307 

3100/519 

921-34A 

3452/108 

921-119B 

3452/108 

921-270B 

3025/129 

930X3 

3018 

903-156B 

3311 

919-01-1340 

3393/5127A 

921-34B 

3452/108 

921-120B 

3444/123A 

921-272B 

3444/123A 

930X4 

3452/108 

903-163B 

3126 

919-01-3058 

3056/135A 

921-35 

3004/102A 

921-123B 

3444/123A 

921-273B 

3004/102A 

930X5 

3452/108 

903-164B 

3311 

919-01-3072 

3100/519 

921-35A 

3004/102A 

921-124B 

3444/123A 

921-274B 

3004/102A 

930X6 

3005 

903-166B 

3334/5071A 

919-72-2 

3506/5642 

921-35B 

3004/102A 

921-125B 

3444/123A 

921-275B 

3444/123A 

930X7 

3004/102A 

903-167B 

3088 

919-001172 

3016 

921-36B 

3004/102A 

921-126B 

3834/132 

921-275R 

3444/123A 

930X8 

3004/102A 

903-168B 

3088 

919-001172-1 

3016 

921-37B 

3123 

921-127B 

3444/123A 

921-276B 

3444/123A 

930X9 

3004/102A 

903-169B 

3031A 

919-001445-2 

3062/142A 

921-38 

3004/102A 

921-128B 

3444/123A 

921-2818 

3124/289 

930X10 

3004/102A 

903-171B 

3088 

919-001449 

3051/156 

921-38A 

3004/102A 

921-129B 

3452/108 

921-282B 

3004/102A 

935-1 

3444/123A 

903-177B 

3100/519 

919-001449-1 

3051/156 

921-38B 

3004/102A 

921-133 

3245/199 

921-291B 

3444/123A. 

936-10 

3016 

903-178 

3100/519 

919-001449-3 

3051/156 

921-39 

3004/102A 

921-133B 

3122 

921-292B 

3466/159 

936-20 

3031A 

903-179 

3060/139A 

919-002240-1 

3051/156 

921-39A 

3004/102A 

921-141 

3018 

921-296B 

3466/159 

936 NPN 

3190/184 

903-180 

3334/5071A 

919-002440 

3051/156 

921-39B 

3004/102A 

921 -141A 

3018 

921-301B 

3018 

937- 7(DIODE) 

3100/519 

903-303 

3311 

919-002440-1 

3051/156 

921-40 

3004/102A 

921-141B 

3018 

921-303B 

3444/123A 

938-3 

3467/283 

903-305 

9021/5070A 

919-002440-2 

3051/156 

921-40A 

3004/102A 

921-142 

3018 

921-304B 

3444/123A 

938D679-002F 

3501/5994 

903-311 

3175 

919-003309 

3335/5079A 

921-40B 

3004/102A 

921-142A 

3018 

921-304L 

3122 

938D679-7 

3518/5995 

903-332 

3175 

919-003309-1 

3752/5077A 

921-43B 

3444/123A 

921-142B 

3018 

921-305B 

3444/123A 

938D679-8 

3518/5995 

903-333 

3057/136A 

919-003309-2 

3062/142A 

921-45 

3004/102A 

921-143 

3018 

921-306B 

3444/123A 

941T1 

3123 

903-334 

3051/156 

919-004326 

3016 

921-45A 

3004/102A 

921-143A 

3018 

921-307B 

3444/123A 

942H2 

3469/1195 

903-335 

3334/5071A 

919-004799 

3016 

921-45B 

3004/102A 

921-143B 

3018 

921-308B 

3114/290 

943-535-003 

3005 

903-337 

3061/140A 

919-005045 

9005/5802 

921-46 

3444/123A 

921-145B 

3018 

921-309B 

3444/123A 

943-721-001 

3466/159 

903-00390 

3087 

919-007109 

3016 

921-46A 

3444/123A 

921-147B 

3004/102A 

921-312B 

3018 

943-742-002 

3245/199 

903-00391 

3323/610 

919-007394 

3016 

921-46B 

3835/103A 

921-150B 

3004/102A 

921-313B 

3452/108 

947-1 

3018 
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947-1 SYLVANIA—1055-7106 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

947-1 SYLVANIA 

3452/108 

984A 1 6B 

3009 

991-016727 

3134/705A 

1003-5715 

3189A/183 

1018 

3024/128 

1040-7 

3024/128 

951-1 

3004/102A 

984A-1-6B 

3717/121 

991-016788 

3124/289 

1003-5806 

3003 

1018-25 

3458/1056 

1040-07 

3100/519 

955-1 

3006/160 

987T1 

3004/102A 

991-017456 

3118 

1003-6283 

3248 

1018-0966 

3024/128 

1040-08 

3088 

955-2 

3006/160 

988B 1 6E 

3006/160 

991-018047 

3124/289 

1003-6754 

3124/289 

1018-3259 

3100/519 

1040-09 

3061/140A 

955-3 

3006/160 

988C 1 6D 

3005 

991-018476 

3017B/117 

1004 

3024/128 

1018-6963 

3016 

1040-10 

3100/519 

958-023 

3466/159 

988T1 

3004/102A 

991T1 

3004/102A 

1004-01 

3004/102A 

1018-9884 

3100/519 

1040-80 

3835/103A 

964-2073B 

3122 

989T1 

3004/102A 

992-00-1192 

3009 

1004-02 

3047 

1019-1385 

3125 

1040-155 

3444/123A 

964-16598 

3006/160 

990T1 

3004/102A 

992-00-2271A 

3027/130 

1004-03 

3444/123A 

1019-3852 

3444/123A 

1040-9068 

3114/290 

964-16599 

3013 

991-00-1172 

3100/519 

992-00-2298 

3444/123A 

1004-17 

3452/108 

1019-6699 

3088 

1040-9332 

3100/519 

964-17142 

3004/102A 

991-00-1172-1 

3100/519 

992-00-3139 

3027/130 

1004-0780 

3124/289 

1020 

3017B/117 

1040-9373 

3151/5081A 

964-17443 

3016 

991-00-1219 

3444/123A 

992-00-3139A 

3027/130 

1004-0798 

3042/230 

1020-17 

3444/123A 

1041-63 

3017B/117 

964-17444 

3444/123A 

991-00-2232 

3444/123A 

992-00-3144 

344V123A 

1004(2SC537) 

3444/123A 

1020-25 

3877/1075A 

1041-64 

3017B/117 

964-17887 

3009 

991-00-2248 

3444/123A 

992-00-3172 

3021/124 

1004(G.E.) 

3716/161 

1021-17 

3004/102A 

1041-65 

3088 

964-17945 

3717/121 

991-00-2298 

3444/123A 

992-00-8870 

3009 

1005 

3444/123A 

1021-25 

3223/1100 

1041-66 

3100/519 

964-19862 

3010 

991-00-2356 

3444/123A 

992-00-8890 

3642/179 

1005-02 

3048/329 

1021-0309 

3444/123A 

1041-67 

3059/138A 

964-19863 

3004/102A 

991-00-2356/K 

3444/123A 

992-00-8890L 

3642/179 

1005-03 

3444/123A 

1022-4541 

3124/289 

1041-70 

3448 

964-19864 

3004/102A 

991-00-2873 

3444/123A 

992-1 A 6-1 

3012/105 

1005-17 

3004/102A 

1022-4657 NPN 

3190/184 

1041-71 

3122 

964-19865 

3016 

991-00-2888 

3024/128 

992-01-1216 

3009 

1005(2SC537) 

3444/123A 

1022-4657 PNP 

3-191/185 

1041-72 

3444/123A 

964-20738 

3444/123A 

991-00-3144 

3444/123A 

992-01-1218 

3009 

1005M19 

3466/159 

1022-5548 

3311 

1041-73 

3444/123A 

964-20739 

3025/129 

991-00-3304 

3444/123A 

992-01-3738 

3444/123A 

1006 

3124/289 

1023-17 

3004/102A 

1041-74 

3054/196 

964-21866 

3031A 

991-00-7776 

3017B/117 

992-008-890 

3014 

1006-48 

3122 

1023G 

3444/123A 

1041-75 

3444/123A 

964-22008 

3241/232 

991-00-8393 

3444/123A 

992-00271A 

3027/130 

1006-1737 

3063/145A 

1023G(GE) 

3444/123A 

1041-76 

3047 

964-22009 

3156/172A 

991-00-8393A 

3444/123A 

992-531-01 

9075/166 

1006-5977 

3126 

1024 

3311 

1041-77 

3049/224 

964-22158 

3024/128 

991-00-8393M 

3444/123A 

992-001192 

3009 

1006-5985 

3061/140A 

1024-17 

3009 

1041-109 

3017B/117 

964-24584 

3444/123A 

991-00-8394 

3444/123A 

992-002271 

3027/130 

1006-9292 

3088 

1024G 

3018 

1042-01 

3116 

964-27986 

3122 

991-00-8394A 

3444/123A 

992-003139 

3027/130 

1006(G.E.) 

3716/161 

1024G(GE) 

3444/123A 

1042-02 

3026 

965-1 A 6-5 

3006/160 

991-00-8394AH 

3444/123A 

992-003172 

3026 

1007 

3311 

1025G 

3018 

1042-03 

3122 

965-2 A 6-1 

3010 

991-00-8395 

3444/123A 

992-004091 

3027/130 

1007-17 

3004/102A 

1025G(GE) 

3444/123A 

1042-3 

3088 

965-4A6-2 

3861/101 

991-01-0098 

3466/159 

992-004092 

3026 

1007-0951 

3311 

1026G 

3444/123A 

1042-04 

3444/123A 

965A 1 6-3 

3007 

991-01-0099 

3717/121 

992-08890 

3717/121 

1007-1124 

3709/110MP 

1026G(GE) 

3444/123A 

1042-05 

3138/193A 

9658 1 6-2 

3008 

991-01-0461 

3156/172A 

992-008890 

3014 

1007-3088 

3124/289 

1027 

3064/146A 

1042-06 

3466/159 

965C 1 6-4 

3009 

991-01-0462 

3466/159 

992-010404 

3024/128 

1007-3153 

3122 

1027-1609 

3047 

1042-7 

3122 

965C-16-4 

3717/121 

991-01-1216 

3009 

992-011218 

3009 

1007-4367 

3835/103A 

1027 G.E. 

3452/108 

1042-07 

3444/123A 

965T1 

3004/102A 

991-01-1219 

3444/123A 

992-013684 

3024/128 

1008 

3024/128 

1027G 

3044/154 

1042-08 

3197/235 

966-1 A 6-3 

3003 

991-01-1220 

3444/123A 

992-013705 

3026 

1008-02 

3444/123A 

1028-4693 

3444/123A 

1042-8 

3197/235 

966-2 A 6-4 

3004/102A 

991-01-1225 

3466/159 

992-013738 

3124/289 

1008-17 

3719/104 

1028(GE) 

3444/123A 

1042-09 

3197/235 

966-3 A 6C 

3004/102A 

991-01-1305 

3024/128 

992-017169 

3027/130 

1009 

3004/102A 

1028G 

3444/123A 

1042-10 

3086/226MP 

971-B6 

3748/282 

991-01-1306 

3444/123A 

992-020054 

3182/243 

1009-01 

3116 

1028G(GE) 

3444/123A 

1042-11 

3525/724 

972-659E-0 

3114/290 

991-01-1312 

3444/123A 

992C680H01 

3021/124 

1009-02 

3444/123A 

1029(GE) 

3444/123A 

1042-12 

3087 

972D7 

3017B/117 

991-01-1316 

3039/316 

992T1 

3004/102A 

1009-02-16 

3444/123A 

1029G 

3444/123A 

1042-13 

3087 

972X1 

3006/160 

991-01-1318 

3444/123A 

995-01-6131 

3893/152 

1009-03 

3047 

1029G(GE) 

3444/123A 

1042-14 

3100/519 

972X2 

3006/160 

991-01-1319 

3466/159 

997-14B 

3119/113 

1009-03-17 

3047 

1030-17 

3087 

1042-15 

3100/519 

972X3 

3006/160 

991-01-1705 

3444/123A 

998-0061114 

3444/123A 

1009-04 

3299/237 

1030-21 

3124/289 

1042-16 

3100/519 

972X4 

3006/160 

991-01-1706 

3112 

998-0200816 

3444/123A 

1009-04-17 

3048/329 

1030-25 

7473 

1042-17 

3051/156 

972X5 

3006/160 

991-01-2328 

3466/159 

1000-7 

3088 

1009-05 

3464/300 

1030 GE 

3115/165 

1042-18 

3060/139A 

972X6 

3008 

991-01-3044 

3444/123A 

1000-8 

3259 

1009-05 A 

3041 

1031-25 

7401 

1042-19 

3136/5072A 

972X7 

3008 

991-01-3055 

3112 

1000-17 

3088 

1009-06 

3059/138A 

1032 

3004/102A 

1042-23 

3100/519 

972X8 

3008 

991-01-3056 

3444/123A 

1000-25 

3157/703A 

1009-07 

3100/519 

1032H 1C 

3745 

1042-7938 

3171/744 

972X9 

3004/102A 

991-01-3057 

3444/123A 

1000-81 

3018 

1009-08 

3100/519 

1033 

3095/147A 

1043-07 

3444/123A 

972X10 

3004/102A 

991-01-3058 

3466/159 

1000-82 

3122 

1009-09 

3017B/117 

1033-1 

3008 

1043-10 

3100/519 

972X11 

3004/102A 

991-01-3063 

3027/130 

1000-83 

3024/128 

1009-17 

3444/123A 

1033-2 

3008 

1043-1229 

3124/289 

972X12 

3004/102A 

991-01-3063A 

3027/130 

1000-84 

3025/129 

1009-032 

3048/329 

1033-3 

3008 

1043-1286 

3054/196 

974-1 (SYLVANIA) 

3716/161 

991-01-3068 

3444/123A 

1000-85 

3026 

1009-127 

3448 

1033-4 

3008 

1043-1294 

3083/197 

974-2 

3103A/396 

991-01-3543 

3156/172A 

1000-86 

3026 

1009 JC PENNEY 

3100/519 

1033-5 

3004/102A 

1043-1328 

3054/196 

974-2(SYLVANIA) 

3747/157 

991-01-3544 

3444/123A 

1000-87 

3027/130 

1009(G.E.) 

3716/161 

1033-6 

3862/103 

1043-1344 

3161/722 

974-3 

3747/157 

991-01-3599 

3466/159 

1000-88 

3038 

1009(SEARS) 

3004/102A 

1033-7 

3004/102A 

1043-1534 

3016 

974-3 A 6-3 

3005 

991-01-3683 

3444/123A 

1000-129 

3311 

1010 

3100/519 

1033-8 

3017B/117 

1043-1583 

3327/614 

974-3A6-3 

3721/100 

991-01-3740 

3444/123A 

1000-135 

3018 

1010-14 

3047 

1033-17 

3017B/117 

1043-7309 

3026 

974-4 

3104A 

991-002232 

3019 

1000-136 

3444/123A 

1010-17 

3047 

1033-0911 

3100/519 

1043-7358 

3054/196 

974-4(SYLVANIA) 

3747/157 

991-002298 

3124/289 

1000-137 

3444/123A 

1010-17(RF) 

3765/195A 

1033-0983 

3100/519 

1043-7374 

3114/290 

977-1 

3100/519 

991-002356 

3124/289 

1000-138 

3893/152 

1010-143 

3100/519 

1033-0991 

3100/519 

1043-7382 

3311 

977-2B 

3031A 

991-002873 

3019 

1000-139 

3047 

1010-7738 

3114/290 

1033-1270 

3627/5404 

1044 

3031A 

977-3B 

3031A 

991-002888 

3045/225 

1000-140 

3298/299 

1010-7928 

3017B/117 

1033-1916 

3087 

1044-0295 

3114/290 

977-4B 

9075/166 

991-003144 

3124/289 

1000-141 

3048/329 

1010-7936 

3054/196 

1034 

3031A 

1044-6888 

3450/298 

977-6B 

9075/166 

991-003304 

3018 

1000-142 

3893/152 

1010-7951 

3044/154 

1034-17 

3444/123A 

1044-7035 

3207/818 

977-10B 

3017B/117 

991-008393 

3124/289 

1000.111-00 

3715 

1010-7993 

3024/128 

1034-43 

3861/101 

1044-7043 

3186/1174 

977-1 IB 

3017B/117 

991-008394 

3124/289 

1001 

3004/102A 

1010-8025 

3115/165 

1034 JC PENNEY 

3465/778A 

1044-7049 

3186/1174 

977-13B 

3311 

991-008394 A 

3124/289 

1001-01 

3047 

1010-8041 

3024/128 

1035-80 

3122 

1044-3983 

3100/519 

977-14B 

3119/113 

991-008862 

3051/156 

1001-02 

3444/123A 

1010-8066 

3018 

1036 

3004/102A 

1044-9544 

3137/192A 

977-18B 

3016 

991-010098 

3114/290 

1001-03 

3444/123A 

1010-8082 

3124/289 

1038-1 

3444/123A 

1045-0518 

3313/116 

977-19 

3311 

991-010462 

3444/123A 

1001-04 

3444/123A 

1010-8090 

3124/289 

1038-1-10 

3444/123A 

1045-0534 

3311 

977-19B 

3016 

991-011217 

3004/102A 

1001-05 

3444/123A 

1010-8116 

3843 

1038-6 

3444/123A 

1045-2951 

3122 

977-20B 

3311 

991-011219 

3444/123A 

1001-06 

3444/123A 

1010-8173 

3709/110MP 

1038-6CL 

3444/123A 

1045-3082 

3122 

977-22B 

3311 

991-011220 

3444/123A 

1001-07 

3048/329 

1010-9494 

3311 

1038-8 

3444/123A 

1045-7802 

3100/519 

977-23B 

3311 

991-011221 

3123 

1001-08 

3299/237 

1010-9932 

3167/738 

1038-10 

3444/123A 

1045-7828 

3054/196 

977-24B 

9075/166 

991-01 1222 

3004/102A 

1001-10 

3088 

1010-9940 

3072/712 

1038-15 

3444/123A 

1045-7836 

3083/197 

977-25B 

3311 

991-011223 

3004/102A 

1001-11 

3031A 

1010-9965 

3215/783 

1038-15CL 

3444/123A 

1045-7844 

3027/130 

977-27B 

3311 

991-011224 

3123 

1001-12 

3060/139A 

1010-9973 

3077/790 

1038-18 

3444/123A 

1045-7851 

3027/130 

977-28B 

3311 

991-011225 

3466/159 

1001-0036/4460 

9014/720 

1010(20A90) (MP 

3709/110MP 

1038-18CL 

3444/123A 

1047-25 

3249/1052 

977-33 

3304/500A 

991-011305 

3124/289 

1001-081 

3049/224 

101OA 

3100/519 

1038-21 

3444/123A 

1047-1472 

3444/123A 

977-35 

3304/500A 

991-011306 

3444/123A 

1001-0091/4460 

3473/1140 

1011 

3017B/117 

1038-23 

3444/123A 

1048-1422 

3444/123A 

977-35-02 

3306/523 

991-011312 

3444/123A 

1001-7663 

3722/102 

1011-01 

3048/329 

1038-23CL 

3444/123A 

1048 6421 

3100/519 

977-35-03 

3306/523 

991-011313 

3122 

1001 (JULIETTE) 

3444/123A 

1011-02 

3334/5071A 

1038-24 

3444/123A 

1048-9870 

3088 

977-36 

3306/523 

991-011314 

3122 

1001GE 

3072/712 

1011-11 (R.F.) 

3452/108 

1038-90-2-2 

3503 

1048-9888 

3709/110MP 

977-37 

3306/523 

991-011315 

3114/290 

1002 

3004/102A 

1011-0302 

3100/519 

1038-1697 

3311 

1048-9904 

3018 

977-38 

3303/522 

991-011316 

3124/289 

1002-01 

3112 

1012 

3288/1003 

1038-1788 

3130 

1048-9912 

3020/123 

977-40 

3308/530 

991-011318 

3444/123A 

1002-02 

3018 

1012-17 

3087 

1038-9914 

3247/234 

1048-9920 

3124/289 

977-41 

3306/523 

991-011319 

3114/290 

1002-02A 

3452/108 

1012 GE 

3466/159 

1038-9922 

3247/234 

1048-9938 

3126 

977-42 

3306/523 

991-011576 

3118 

1002-03 

3444/123A 

1012 JC PENNEY 

3864/605 

1039-01 

3444/123A 

1048-9946 

3311 

977-43 

3306/523 

991-011705 

3019 

1002-04 

3444/123A 

1012(V06C) 

3311 

1039-0060 

3114/290 

1048-9987 

3100/519 

977-218 

3311 

991-011706 

3118 

1002-04-1 

3452/108 

1012IC 

3288/1003 

1039-0284 

3034 

1048-9995 

3311 

977-9538 

3310/538 

991-012328 

3114/290 

1002-05 

3004/102A 

1013 

3118 

1039-0433 

3197/235 

1049-0060 

3018 

977-9539 

3309/539 

991-012637 

3004/102A 

1002-08 

3087 

1013-15 

3018 

1039-0441 

3024/128 

1049-0092 

3124/289 

977-64197 

3245/199 

991-012686 

3466/159 

1002-09 

3087 

1013-16 

3004/102A 

1039-0458 

3124/289 

1049-0100 

3122 

977A 1 6-1 

3012/105 

991-013056 

3444/123A 

1002-17 

3087 

1013EFJOHNSON 

3466/159 

1039-0466 

3124/289 

1049-0167 

3849/293 

977B 1 6-2 

3013 

991-013057 

3019 

1002-25 

3129/726 

1013 GE 

3466/159 

1039-0482 

3039/316 

1049-1736 

3245/199 

977B1-6-2 

3718/121MP 

991-013058 

3025/129 

1002-68 

3018 

1013(E.F.J0HNS0 

3025/129 

1039-0524 

3194/286 

1049-1744 

3122 

977C 1 6-3 

3014 

991-13068 

3444/123A 

1002-0219 

3016 

1014 

3004/102A 

1039-0961 

3866 

.1049-3435 

3311 

977C1-6-3 

3718/121MP 

991-013068 

3019 

1002-4404 

3062/142A 

1014 JC PENNEY 

3591/960 

1039-1050 

3268 

1050 

3017B/117 

977-Z9500-A 

3304/500A 

991-013316 

3019 

1002-6219 

3311 

1015 

3063/145A 

1039-1217 

3115/165 

1050-21 

3124/289 

977-Z9522 

3303/522 

991-013543 

3134/705A 

1002(G.E.) 

3236/748 

1016 

3114/290 

1039-1290 

3710/238 

1050 GE 

3843 

977-Z9526-A 

3306/523 

991-013544 

3024/128 

1002(SQUELCH) 

3004/102A 

1016-17 

3017B/117 

1039-9178 

3450/298 

1050B 

3114/290 

977-Z9529 

3307/529 

991-013683 

3018 

1002GE 

3072/712 

1016-77 

3088 

1039-9541 

3710/238 

1051 

3130 

977-Z9530 

3308/530 

991-013740 

3124/289 

1003 

3004/102A 

1016-79 

3032A 

1040 

3031A 

1051-8611 

3024/128 

977-Z9531 

3301/531 

991-015587 

3444/123A 

1003-01 

3018 

1016-81 

3893/152 

1040-01 

3124/289 

1051-8629 

3195/311 

977-Z9532 

3303/522 

991-015614 

3466/159 

1003-11 

3311 

1016-83 

3452/108 

1040-2 

3444/123A 

1051 GE 

3843 

977-Z9533 

3302/533 

991-015615 

3444/123A 

1003-17 

3017B/117 

1016-84 

3452/108 

1040-02 

3026 

1052-17 

3004/102A 

977-Z9534 

3305/534 

991-015663 

3156/172A 

1003-0567 

3725/1196 

1016-85 

3018 

1040-03 

3444/123A 

1052-6408 

3727/1164 

977-Z9535 

3307/529 

991-016274 

3444/123A 

1003-2084 

9021/5070A 

1016-813 

3054/196 

1040-04 

3047 

1052-6416 

3729/1173 

977-Z9536-A 

3900/536A 

991-016614 

3124/289 

1003-5582 

3025/129 

1016 GE 

3466/159 

1040-05 

3299/237 

1055-7106 

3246/229 
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1057-2071 

3137/192A 

1077-2366 

3311 

1107 

3781/5015A 

1193 

3072/712 

1410-167 

3017B/117 

1482 

3444/123A 

1059-2848 

3843 

1077-2382 

3288/1003 

1108 

3782/5016A 

1193-736 

3027/130 

1410-171 

3087 

1482-17 

3047 

1059-7961 

3313/116 

1077-2390 

3358/1006 

1109 

3784/5018A 

1201A 

3500/5882 

1411-137 

3334/5071A 

1483 

3122 

1059-9140 

3139/5074A 

1077-2408 

3249/1052 

1110 

3785/5019A 

1202 

3124/289 

1412-1 

3444/123A 

1484A 

3009 

1060 

3017B/117 

1077-2760 

3087 

1111 

3786/5020A 

1203 

3124/289 

1412-1-12 

3444/123A 

1484A-12 

3009 

1060-17 

3004/102A 

1077-3836 

3311 

1111 G.E. 

3893/152 

1203-169 

3444/123A 

1412-1-12-8 

3444/123A 

1484 A-12-8 

3009 

1060-4446 

3132 

1077-3844 

3740/1218 

imp 

3481/1002 

1203(GE) 

3444/123A 

1412-170 

3016 

1487-17 

3765/195A 

1060-6564 

3138/193A 

1079 

3141/780 

1112 

3787/5021A 

1204 

3024/128 

1412-177 

3954/5414 

1488 

3017B/117 

1060-9113 

3132 

1079-01 

3100/519 

1112-8 

3466/159 

1205 

3031A 

1412-182 

9005/5802 

1488B 

3006/160 

1061-6274 

3710/238 

1079-85 

3466/159 

1112-79 

3765/195A 

1205(GE) 

3444/123A 

1412-190 USE 4 

9005/5802 

1488B-12 

3006/160 

1061-6282 

3559/162 

1079-89 

3100/519 

1113 

3789/5023A 

1206 

3024/128 

1413-159 

3012/105 

1488B-12-8 

3006/160 

1061-6290 

3843 

1079 GE 

3215/783 

1113-03 

3444/123A 

1206-17 

3088 

1413-160 

3004/102A 

1488C 

3005 

1061-8312 

3114/290 

1079 GREEN 

3215/783 

1113-2875 

3722/102 

1206-17 (MP) 

370S/110MP 

1413-168 

3009 

1488C-12 

3005 

1061-8320 

3138/193A 

1080 

3032A 

1 1 14-4458 

3460/1060 

1207 

3018 

1413-172 

3009 

1488C-12-8 

3005 

1061-8338 

3054/196 

1080-01 

3122 

1115 

3063/145A 

1207-17 

3088 

1413-175 

3004/102A 

1489-17 

3087 

1061-8346 

3104 A 

1080-03 

3122 

1116 

3054/196 

1208 

3018 

1413-178 

3014 

1492-1 

3012/105 

1061-8353 

3104A 

1080-05 

3748/282 

11 16-6691 

3742/1187 

1210-17 

3122 

1414-157 

3024/128 

1492-1-12 

3012/105 

1061-8361 

303 2A 

1080-5 

3748/282 

1116(GE) 

3192/186 

1210-17B 

3444/123A 

1414-158 

3114/290 

1492-1-12-8 

3012/105 

1061-8379 

3311 

1080-06 

3357/186A 

1116(ZENER) 

3792/5026A 

1212 

3100/519 

1414-158 ROGERS 3466/159 

1493-17 

3444/123A 

1061-8387 

3843 

1080-07 

3122 

1117MC 

3018 

1212-4 

3197/235 

1414-173 

3025/129 

1501 

3018 

1061-8668 

3104 A 

1080-08 

3017B/117 

1117MD 

3018 

1214 

3114/290 

1414-174 

3444/123A 

1502B 

3018 

1061-8807 

3114/290 

1080-10 

3060/139A 

1118 

3793/5027A 

1227-17 

3444/123A 

1414-176 

3466/159 

1502D 

3018 

1061-8908 

3104A 

1080-20 

3444/123A 

1118-17 

3017B/117 

1228-17 

3444/123A 

1414-179 

3027/130 

1510-2718 

3722/102 

1061-8916 

3311 

1080-21 

3124/289 

1119 

3104A 

1229H 

3452/108 

1414-179 BL 

3510 

1512 

3090/109 

1061-8924 

3311 

1080-30 

3893/152 

1119-17 

3087 

1236-3750 

3466/159 

1414-179 GR 

3510 

1515 

3010 

1061-9068 

3114/290 

1080-130 

3054/196 

1119-56 

3006/160 

1236-3776 

3444/123A 

1414-179 OR 

3510 

1515 PNP 

3861/101 

1061-9153 

3488/1128 

1080-5364 

3027/130 

1119-2168 

3011 

1241-719 

3008 

1414-179 V 

3510 

1515(NPN) 

3245/199 

1061-9161 

3489/1134 

1080-6396 

3444/123A 

1119-8132 

3444/123A 

1241A 

3004/102A 

1414-179 Y 

3510 

1524 

3124/289 

1061-9526 

3714/1200 

1080G 

3114/290 

1120 

3795/5029A 

1248 

3004/102A 

1414-179A 

3027/130 

1534-8931 

3026 

1061-9666 

3478/1130 

1081-3087 

3018 

1121-17 

3017B/117 

1251-1-1 

3050/221 

1414-180 

3026 

1540 

3444/123A 

1061-9856 

3490/1133 

1081-3186 

3095/147A 

1122 

3796/5030A 

1254 

3114/290 

1414-183 

3444/123A 

1542 

74145 

1062-6414 

3138/193A 

1081-3285 

3502/5511 

1123 

3017B/117 

1254 GE 

3466/159 

1414-184 

3044/154 

1548-17 

3131 A/369 

1062-7511 

3115/165 

1081-3293 

3638/5402 

1123-55 

3452/108 

1263A 

3016 

1414-185 

3025/129 

1550 

3087 

1062GE 

3100/519 

1081-3301 

3018 

1123-56 

3452/108 

1264 

3077/790 

1414-186 

3024/128 

1550-17 

3750/143A 

1063-0283 

3849/293 

1081-3319 

3444/123A 

1123-57 

3452/108 

1266-1003 

3122 

1414-187 

3025/129 

1553-17 

3466/159 

1063-3553 

3087 

1081-3343 

3710/238 

1123-58 

3452/108 

1272 

3444/123A 

1414-188 

3036 

1558-17 

3114/290 

1063-3592 

3496/1073 

1081-3350 

3199/188 

1123-59 

3452/108 

1277-17 

3123 

1414-189 

3024/128 

1559-17 

3009 

1063-4145 

3334/5071A 

1081-3368 

3054/196 

1123-60 

3444/123A 

1277A 

3112 

1414A 

3009 

1559-17A 

3009 

1063-4806 

3856/310 

1081-3475 

3444/123A 

1123-3335 

3026 

1278A 

3112 

1414A-12 

3009 

1561-17 

3717/121 

1063-4814 

3855/308 

1081-3541 

3212/1175 

1124 

3009 

1279A 

3112 

1414A-12-8 

3009 

1561-0404 

3027/130 

1063-4939 

3212/1175 

1081-4000 

3466/159 

1124A 

3009 

1280A 

3112 

1415 

3444/123A 

1561-0808 

3036 

1063-5019 

3158/797 

1081-4010 

3466/159 

1124B 

3009 

1282 

3024/128 

1417-177 

3012/105 

1561-0810 

3036 

1063-5142 

3104 A 

1081-4739 

3540/903 

1124C 

3009 

1284 

3452/108 

1419 

3060/139A 

1561-1010 

3036 

1063-5381 

3018 

1081-7104 

3027/130 

1125 

3054/196 

1285 

3025/129 

1420-1 

3018 

1561-A608 

3036 

1063-5423 

3114/290 

1081-9464 

3124/289 

1 125-2582 

3466/159 

1285 GE 

3193/187 

1420-1-1 

3018 

1561-A615 

3036 

1063-5431 

3114/290 

1081K94-7 

3590/909D 

1125(GE) 

3192/186 

1285A 

3112 

1420-2-2 

3019 

1562 

3311 

1063-5449 

3114/290 

1083-17 

3004/102A 

1127 

3064/146A 

1294 

3114/290 

1424 

3444/123A 

1567 

3444/123A 

1063-6454 

3334/5071A 

1084 

3032A 

1128-4304 

3866 

1302 

3377/5111A 

1431-7184 

3036 

1567-0 

3444/123A 

1063-6926 

3114/290 

1084-2318 

3118 

1129 

3072/712 

1303 

3379/5113A 

1431 8349 

3444/123A 

1567-2 

' 3444/123A 

1063-7916 

3104 A 

1084-2342 

3202/210 

1132-2 

3190/184 

1305 

3383/5117A 

1434 

3054/196 

1571-0825-6 

3026 

1063-8369 

3559/162 

1084-2359 

3203/211 

1133 

3095/147A 

1306 

3386/5120A 

1455-7-4 

3018 

1571-1025 

3538 

1063-8435 

3247/234 

1084-2367 

3188A/182 

1133-14 

3254/785 

1307 

3387/5121A 

1458CP1 

3465/778A 

1572 

3725/1196 

1063-8591 

3088 

1084-2375 

3189A/183 

1134-4298 

3190/184 

1308 ‘ 

3388/5122A 

1458P1 

3465/778A 

1572 1C 

3725/1196 

1063-8963 

3122 

1084-9784 

3466/159 

1135-1590 

3440/291 

1309 

3390/5124A 

1459 

3004/102A 

, 1573PQ 

3433/287 

1063-8971 

3051/156 

1085-0451 

3929 

1136 

3141/780 

1310 

3391/5125A 

1461 

3167/738 

1579 

3014 

1064 

3072/712 

1085 (GE) 

3303/522 

1136 GE 

3215/783 

1311 

3392/5126A 

1463 

3444/123A 

1581A50 

3533/5635 

1064-6032 

3027/130 

1086 

3303/522 

1136 GREEN 

3215/783 

1312 

3393/5127A 

1465 

3444/123A 

1582 

3466/159 

1064-6065 AUDIO 3054/196 

1086-4031 

3323/610 

1137 

3077/790 

1314 

3466/159 

1465-1 

3006/160 

1607A80 

7406 

1065-2055 

3729/1173 

1087-01 

3054/196 

1 137-9294 

3008 

1314 GE 

3466/159 

1465-1-12 

3006/160 

1611-17 

3017B/117 

1065-3525 

3054/196 

1087-02 

3122 

1138 

3016 

1315 

3444/123A 

1465-1-12-8 

3006/160 

1612SK24E 

3112 

1065-4861 

7400 

1087-8288 

3293/107 

1138-9467 

3247/234 

1316 

3444/123A 

1465-2 

3010 

1615C 

3119/113 

1065-6775 

3061/140A 

1088-2777 

3202/210 

1138-9640 

3893/152 

1316-17 

3004/102A 

1465-2-12 

3010 

1616C 

3120/114 

1065-9928 

3016 

1089-6199 

3466/159 

1138-9657 

3311 

1320 

3004/102A 

1465-2-12-8 

3010 

1617C 

3121/115 

1065-9944 

3538 

1089-9045 

3522/5697 

1138GE 

3073/728 

1321-4051 

3518/5995 

1465-4 

3861/101 

1618 

3197/235 

1065(G.E.) 

3236/748 

1090 

3033 

1139-17 

3016 

1321-7724 

3722/102 

1465-4-12 

3861/101 

1634-17 

3122 

1067 

3024/128 

1091 

3336/5080A 

1140-17 

3123 

1321-7732 

3722/102 

1465-4-12-8 

3861/101 

1634-17-14A 

3452/108 

1068-17 

3299/237 

1091{GE) 

3336/5080A 

1145 

3005 

1326PC 

3235/739 

1465A 

3007 

1674-17 

3017B/117 

1068-17A 

3049/224 

1092 

3079 

1146 

3005 

1329 

3004/102A 

1465A-12 

3007 

1678 

3197/235 

1069 

3054/196 

1092-16 

3100/519 

1147 

3114/290 

1330 

3004/102A 

1465A-12-8 

3007 

1679-7391 

3466/159 

1069-7032 

3027/130 

1094-5087 

3444/123A 

1148-17 

3004/102A 

1340 

3005 

1465B 

3008 

1687-17 

3122 

1069 G.E. 

3893/152 

1095-01 

3116 

1151 GE 

3168/749 

1341 

3118 

1465B-12 

3008 

1699-17 

3100/519 

1070 

3032A 

1095J2F 

3017B/117 

1152 GE 

3168/749 

1344-3767 

3861/101 

1465B-12-8 

3008 

1700C 

3535/181 

1070-0623 

3032A 

1096-11 

3048/329 

1153 

3141/780 

1344-7321 

3722/102 

1465C 

3009 

1705-4834 

3444/123A 

1070-0631 

3220/198 

1096-12 

3124/289 

1153 GE 

3215/783 

1345 GE 

3192/186 

1465C-12 

3009 

1710 

3122 

1071 

3083/197 

1096J2F 

3017B/117 

1153 GREEN 

3215/783 

1347 

3235/739 

1465C-12-8 

3009 

1711 

3444/123A 

1071-4384 

3246/229 

1097 

3215/783 

1154 

3777/5011A 

1347-17 

3004/102A 

1466-1 

3003 

1711-17 

3444/123A 

1071-4913 

3024/128 

1097-85 

3138/193A 

1154 GE 

3215/783 

1348 

3235/739 

1466-1-12 

3003 

1711MC 

3444/123A 

1071-5332 

3506/5642 

1097(GE) 

3192/186 

1154 GREEN 

3215/783 

1348A14H01 

7476 

1466-1-12-8 

3003 

1712-17 

3444/123A 

1072 

3138/193A 

1098-14 

3893/152 

1156 

3484/1194 

1349-17 

3010 

1466-2 

3004/102A 

1713-17 

3311 

1072G 

3138/193A 

1098-15 

3048/329 

1156 (GE) 

3443/513 

1350 

3005 

1466-2-12 

3004/102A 

1714-0402 

3026 

1073 

3111 

1099-0950 

3024/128 

1156 1C 

3484/1194 

1350RN 

3444/123A 

1466-2-12-8 

3004/102A 

1714-0405 

3026 

1074 

3439/163A 

1099-3624 

9013/824 

1156H 

3484/1194 

1351 

3167/738 

1466-3 

3004/102A 

1714-0602 

3026 

1074-03 

3122 

1099-9258 

3250/315 

1157 

3024/128 

1352 

3167/738 

1466-3-12 

3004/102A 

1714-0605 

3026 

1074-24 

3087 

1100-75 

3765/195A 

1163 

3175 

1358 GE 

3192/186 

1466-3-12-8 

3004/102A 

1714-0802 

3026 

1074-115 

3122 

1100-3951 

3124/289 

1164 

3072/712 

1360 

3004/102A 

1471-4414 

3022/1188 

1714-0805 

3026 

1074-116 

3357/186A 

1100-9446 

3293/107 

1164B RECT 

7226/6026 

1362-17 

3004/102A 

1471-4729 

3518/5995 

1714-1002 

3026 

1074-117 

3027/130 

1100-9453 

3293/107 

1164DRECT 

7234/6034 

1362-17A 

3004/102A 

1471-4778 

3444/123A 

1714-1005 

3026 

1074-118 

3100/519 

1100-9461 

3444/123A 

1164F RECT 

7240/6040 

1364-17 

3004/102A 

1472-8349 

3245/199 

1719-1 

3667/2024 

1074-119 

3017B/117 

1100-9479 

3854/123AP 

1164K RECT 

7244/6044 

1368C/D 

3124/289 

1474-3 

3005 

1723-17 

3444/123A 

1074-120 

3060/139A 

1100 GE 

3193/187 

1165 

3072/712 

1369-6 

3255/815 

1474-3-12 

3005 

1723-0405 

3036 

1074-121 

9022/5076A 

1101 

3837/5063A 

1 166-7821 

3722/102 

1371 

3443/513 

1474-3-12-8 

3005 

1723-0410 

3036 

1074-122 

3059/138A 

1101-9072 

6627/5527 

1169 

3104 A 

1371-17 

3010 

1476-17 

3004/102A . 

1723-0605 

3036 

1074-123 

3058/137A 

1102 

3055/134A 

1173 

3072/712 

1373-17 

3018 

1476-17-6 

3004/102A 

1723-0610 

3036 

1074 G.E. 

3439/163A 

1102-17 

3004/102A 

1178 

3072/712 

1373-17A 

3018 

1477-3352 

3548/906 

1723-0805 

3036 

1074T ' 

3710/238 

1102-17A 

3004/102A 

1 178-3453 

3004/102A 

1373-17AL 

3452/108 

1477-3436 

3542/904 

1723-0810 

3036 

1075 

3039/316 

1102-63 

3861/101 

1178-8338 

3005 

1374-17 

3124/289 

1477A 

3012/105 

1723-1005 

3036 

1075-4620 

3195/311 

1102-1335-04 

3020/123 

1179 

3072/712 

1374-17A 

3124/289 

1477A-12 

3012/105 

1723-1010 

3036 

1075 GE 

3168/749 

1102-6069 

3444/123A 

1179-0334 

6629/5529 

1374-17AC 

3444/123A 

1477A-12-8 

3012/105 

1723-1205 

3036 

1076-0999 

3138/193A 

1102(ZENER) 

3771/5005A 

1179-1084 

3011 

1375-1 

3039/316 

1477B 

3013 

1723-1210 

3036 

1076-1377 

3132 

1103 

3055/134A 

1180-0182 

3722/102 

1376-001 

3522/5697 

1477B-12 

3013 

1723-1405 

3036 

1076-1484 

3100/519 

1103-5557 

3440/291 

1183-17 

3048/329 

1376-002 

3522/5697 

1477B-12-8 

3013 

1723-1410 

3036 

1076-1559 

3044/154 

1103 1C 

3281/1103 

1184G 

3025/129 

1380C 

3725/1196 

1477C 

3014 

1723-1605 

3036 

1076-1674 

3080 

1104 

3033 

1186 

3118 

1390 

3005 

1477C-12 

3014 

1723-1610 

3036 

1076-2288 

3473/1140 

1104-95 

3835/103A 

1186-1 

3126 

1393-4 

3647/167 

1477C-12-8 

3014 

1723-1805 

3036 

1076 GE 

3168/749 

1104(ZENER) 

3775/5009A 

1186-3 

3126 

1396 

3861/101 

1479-0240 

74H00 

1723-1810 

3036 

1077 

3077/790 

1105 

3777/5011A 

1186 GE 

3466/159 

1400 

3005 

1479-7963 

3245/199 

1741-0051 

7400 

1077-07 

3018 

1105-15 

3717/121 

1187 

3044/154 

1402E 

3018 

1479-7971 

74H04 

1741-0069 

74HOO 

1077-2283 

3841/294 

1106 

3780/5014A 

1190 

3115/165 

1405 JC PENNEY 3867 

1479 7989 

3444/123A 

1741-0085 

7401 

1077-2325 

3087 

1106-97 

3452/108 

1192 

3004/102A 

1410 

3005 

1479-8029 

3466/159 

1741-0119 

7402 

1077-2341 

3100/519 

1106 JC PENNEY 3247/234 

1192GE 

3072/712 

1410-135 

3062/142A 

1481-B 

3005 

1741-0143 

7404 
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Type 

To be 
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SK 

Type 

1741-0150 

74H04 

1841-17 

3444/123A 

1874-3 

3005 

2000-005 

3484/1194 

2014 JC PENNEY 3472/1092 

2057A2-113 

3444/123A 

1741-0176 

7405 

1843-17 

3716/161 

1874-3-12 

3005 

2000-006 

3469/1195 

2015-00 

3006/160 

2057A2-116 

3018 

1741-0200 

7408 

1844-17 

3466/159 

1874-3-127 

3005 

2000-008 

3462/977 

2015 

3006/160 

2057A2-117 

3018 

1741-0234 

7410 

1845-17 

3132 

1874-3L 

3005 

2000-009 

3233/973 

2015-1 

3027/130 

2057A2-119 

3452/108 

1741-0325 

7420 

1846-17 

3100/519 

1874-3L8 

3005 

2000-017 

3445/1192 

2015-1A 

3027/130 

2057A2-120 

3018 

1741-0416 

7430 

1849R 

3031A 

1877A 

3012/105 

2000-019 

3461/1082 

2015-2 

3027/130 

2057A2-121 

3444/123A 

1741-0440 

7437 

1850 

3031A 

18 7 7 A-12 

3012/105 

2000-021 

3963/1249 

2015-2A 

3027/130 

2057A2-122 

3124/289 

1741-0473 

7440 

1850-0013D 

3004/102A 

1877A-127 

3012/105 

2000-024 

3469/1195 

2015-3 

3027/130 

2057A2-127 

3452/108 

1741-0564 

7451 

1850-17 

3466/159 

1877AL 

3012/105 

2000-025 

3484/1194 

2015-3A 

3027/130 

2057A2-128 

3018 

1741-0622 

7454 

1850-0038 

3009 

1877AL8 

3012/105 

2000-031 

3963/1249 

2015 RECT 

7096/5896 

2057A2-131 

3444/123A 

1741-0747 

7475 

1850-0040 

3722/102 

1877B 

3013 

2000-032 

3726/1278 

2016 JC PENNEY 

3063/145A 

2057A2-145 

3444/123A 

1741-0804 

7486 

1850-0040-1 

3722/102 

1877B-12 

3013 

2000-035 

3830 

2017-107 

3466/159 

2057A2-146 

3444/123A 

1741-0895 

7493 

1850-0060 

3722/102 

1877B-127 

3013 

2000-036 

3881 

2017-108 

3192/186 

2057A2-147 

3123 

1741-0952 

7495 

1850-0062 

3722/102 

1877BL 

3013 

2000-101 

3116 

2017-109 

3893/152 

2057A2-148 

3004/102A 

1741-1018 

74107 

1850-0062-1 

3722/102 

1877BL8 

3013 

2000-102 

3050/221 

2017-110 

3024/128 

2057A2-149 

3006/160 

1741-1075 

74151 

1850-0101 

3722/102 

1877C 

3014 

2000-103 

3050/221 

2017-111 

3463/601 

2057A2-150 

3025/129 

1741-1190 

7441 

1850-0184 

3722/102 

18 7 7 C-12 

3014 

2000-104 

3112 

2017-113 

3059/138A 

2057A2-151 

3024/128 

1741-1224 

7442 

1850-0184-1 

3722/102 

1877C-127 

3014 

2000-105 

3116 

2017-114 

3017B/117 

2057A2-152 

3444/123A 

1741-1257 

74121 

1850R 

3031A 

1877CL 

3014 

2000-111 

3834/132 

2017-115 

3444/123A 

2057A2-153 

3444/123A 

1743-0610 

3945/327 

1851-17 

3100/519 

1877CL8 

3014 

2000-125 

3175 

2018-01 

3444/123A 

2057 A2-154 

3444/123A 

1743-0630 

3945/327 

1852-17 

3039/316 

1879-17 

3047 

2000-201 

3114/290 

2019-45 

3100/519 

2057A2-155 

3444/123A 

1743-0820 

3945/327 

1853-0001-1 

3466/159 

1879-17A 

3047 

2000-202 

3114/290 

2020-00 

3006/160 

2057A2 156 

3124/289 

1743-1010 

3945/327 

1853-0069 

3984/106 

1880-17 

3452/108 

2000-203 

3124/289 

2020 

3006/160 

2057A2 157 

3018 

1743-1030 

3945/327 

1853-0081 

3466/159 

1881-17 

3452/108 

2000-204 

3018 

2020-1 

3157/703A 

2057A2-158 

3018 

1743-1220 

3945/327 

1853-0089 

3466/159 

1882-17 

3444/123A 

2000-205 

3018 

2020-01 

3114/290 

2057A2 159 

3018 

1743-1410 

3945/327 

1853-0224 

3053 

1883-17 

3444/123A 

2000-206 

3122 

2020-02 

3716/161 

2057A2-163 

3452/108 

1743-1420 

3945/327 

1853-0233-1 

3083/197 

1884-17 

3444/123A 

2000-208 

3197/235 

2020-2 

3157/703A 

2057 A2-165 

3004/102A 

1743-1430 

3945/327 

1854-0003 

3444/123A 

1884-0034 

3505/5547 

2000-209 

3020/123 

2020-3 

3157/703A 

2057A2-166 

3006/160 

1743-1620 

3945/327 

1854-0003B 

3024/128 

1884-0088 

3502/5513 

2000-210 

3122 

2020-05 

3245/199 

2057A2-167 

3010 

1751-17 

3122 

1854-0005 

3444/123A 

1884A 

3009 

2000-211 

3856/310 

2020 RECT 

7096/5896 

2057A2-179 

3452/108 

1751G036 

3444/123A 

1854-17 

3311 

1884A-12 

3009 

2000-212 

3197/235 

2021 

3006/160 

2057A2-180 

3716/161 

1756-17 

3100/519 

1854-0033 

3444/123A 

1884A-127 

3009 

2000-213 

3124/289 

2021-00 

3006/160 

2057A2-181 

3716/161 

1761-17 

3452/108 

1854-0073-1 

3039/316 

1884AL 

3009 

2000-214 

3018 

2021-00-015 

3509/5695 

2057A2-182 

3466/159 

1763-0415 

3036 

1854-0100 

3024/128 

1884AL8 

3009 

2000-216 

3054/196 

2021-1 

3159/718 

2057A2-183 

3466/159 

1763-0420 

3036 

1854-0228 

3027/130 

1885-17 

3311 

2000-218 

3025/129 

2021-2 

3159/718 

2057A2-184 

3444/123A 

1763-0425 

3036 

1854-0228A 

3027/130 

1888B 

3006/160 

2000-219 

3893/152 

2021-05 

3312 

2057A2-185 

3716/161 

1763-0615 

3036 

1854-0231 

3716/161 

1888B-12 

3009 

2000-220 

3893/152 

2021-17 

3788/5022A 

2057A2-187 

3716/161 

1763-0620 

3036 

1854-0245 

3036 

1888B-127 

3006/160 

2000-221 

3027/130 

2021 EF JOHNSON 3083/197 

2057A2-192 

3124/289 

1763-0625 

3036 

1854-0253 

3021/124 

1888BL 

3006/160 

2000-245 

3245/199 

2022-01 

3114/290 

2057A2-193 

3716/161 

1763-0815 

3036 

1854-0353 

3444/123A 

1888BL8 

3006/160 

2000-265 

3114/290 

2022-03 

3018 

2057A2-195 

3117 

1763-0820 

3036 

1854-0402-1 

3054/196 

1888C 

3005 

2000-266 

3245/199 

2022-04 

3197/235 

2057A2-196 

3716/161 

1763-0825 

3036 

1854-0432 

3444/123A 

1888C-12 

3005 

2000-267 

3122 

2022-05 

3122 

2057A2-197 

3716/161 

1763-1015 

3036 

1854-0530-1 

3027/130 

1888C-127 

3005 

2000-268 

3356 

2022-06 

3050/221 

2057A2-198 

3466/159 

1763-1020 

3036 

1854-0532 

3529 

1888CL 

3005 

2000-269 

3849/293 

2022-07 

3100/519 

2057A2-200 

3984/106 

1763-1025 

3036 

1854-0563 

3027/130 

1888CL8 

3005 

2000-270 

3253/295 

2022-08 

3017B/117 

2057A2-201 

3452/108 

1763-1215 

3036 

1854-SRK1-1 

3245/199 

1889-17 

3025/129 

2000-271 

3197/235 

2022-244 

3018 

2057A2-202 

3716/161 

1763-1220 

3036 

1855-17 

3311 

1890-17 

3452/108 

2000-301 

3088 

2024-1 

3170/731 

2057A2-203 

3984/106 

1763-1225 

3036 

1858 

3861/101 

1892-1 

3012/105 

2000-302 

3100/519 

2025-1 

3143/730 

2057A2-204 

3716/161 

1763-1415 

3036 

1858-0001 

3544/917 

1892-1-12 

3012/105 

2000-303 

3100/519 

2025-2 

3143/730 

2057A2-206 

3004/102A 

1763-1420 

3036 

1858-0019-1 

3544/917 

1892-1-127 

3012/105 

2000-304 

3311 

2026-00 

3444/123A 

2057A2-207 

3018 

1763-1425 

3036 

1858-0023 

3550/916 

1892-1L 

3012/105 

2000-305 

3060/139A 

2026 

3444/123A 

2057A2-208 

3444/123A 

1777-17 

3004/102A 

1858A 

3060/139A 

1892-1L8 

3012/105 

2000-308 

3060/139A 

2026-4 

3188A/182 

2057A2-209 

3444/123A 

1778-17 

3087 

1859-14 

3009 

1893-17 

3444/123A 

2000-309 

3126 

2026-5 

3188A/182 

2057A2-212 

3124/289 

1792-17 

3452/108 

1859-16 

3009 

1901-0028 

9007/5804 

2000-312 

3751/5075A 

2027 

3048/329 

2057A2-215 

3444/123A 

1794-17 

3059/138A 

1859-17 

3116 

1901-0036 

9007/5804 

2000-317 

3100/519 

2027-00 

3765/195A 

2057A2-216 

3018 

1799-17 

3444/123A 

1860 

3122 

1901-0045 

9005/5802 

2000-318 

3100/519 

2027(E.F.JOHNSO 3122 

2057A2-217 

3018 

1800-17 

3444/123A 

1861 

3114/290 

1901-0049 

3016 

2000-320 

3311 

2027IEFJOHNSON) 3444/123A 

2057A2-218 

3018 

1801 

3132 

1865-1 

3006/160 

1901-0388 

9007/5804 

2000-323 DIODE 

3175 

2027(RF) 

3765/195A 

2057A2-219 

3038 

1804-17 

3024/128 

1865-1-12 

3008 

1901-0389 

9007/5804 

2000-323 VARACT 3325/612 

2028 

3452/108 

2057A2-220 

3018 

1805 

7401 

1865-1-127 

3006/160 

1906-17 

3010 

2000-325 

3059/138A 

2028-00 

3452/108 

2057A2-221 

3018 

1806 

7404 

1865-1L 

3006/160 

1915-17 

3444/123A 

2000-326 

3751/5075A 

2029-1 

3454/790 

2057A2-222 

3444/123A 

1806-17 

3027/130 

1865-1L8 

3006/160 

1916-17 

3047 

2000-327 

3126 

2029-2 

3454/790 

2057A2-223 

3021/124 

1806-17A 

3027/130 

1865-2 

3010 

1919-17 

3004/102A 

2000-332 

3100/519 

2030-1 

3076/715 

2057A2-224 

3452/108 

1807 

7442 

1865-2-12 

3010 

1919-17A 

3004/102A 

2000-339 

3463/601 

2031-1 

3075/714 

2057A2-225 

3444/123A 

1808 

7490 

1865-2-127 

3010 

1923-17 

3452/108 

2000-341 

3323/610 

2031-17 

3017B/117 

2057A2-226 

3444/123A 

1812-1 

3444/123A 

1865-2L 

3010 

1923-17-1 

3452/108 

2000-342 

3864/605 

2032-33 

3452/108 

2057A2-230 

3024/128 

1812-1-12 

3444/123A 

1865-2L8 

3010 

1925-17 

3122 

2000-344 

3327/614 

2032-34 

3452/108 

2057A2-231 

3006/160 

1812-1-127 

3444/123A 

1865-4 

3861/101 

1929-17 

3444/123A 

2000-348 

3051/156 

2032-35 

3841/294 

205 7 A2-232 

3006/160 

1812-1L 

3444/123A 

1865-4-12 

3861/101 

1931-17 

3018 

2000M 

3112 

2032-36 

3448 

2057A2-237 

3018 

1812-1L8 

3444/123A 

1865-4-127 

3861/101 

1931-17 A 

3452/108 

2001 

3054/196 

2033 JC PENNEY 3151/5081A 

2057A2-241 

3004/102A 

1814 A 

3009 

1865-4L 

3861/101 

1932-17 

3444/123A 

2001-17 

3444/123A 

2035-5100-53660 3124/289 

2057A2-249 

3122 

1814 A-12 

3009 

1865-4L8 

3861/101 

1933-17 

3024/128 

2001 E.F.JOHNSO 3893/152 

2035-5100-69372 3124/289 

2057A2-251 

3124/289 

1814A-127 

3009 

1865A 

3007 

1934-17 

3448 

2001M 

3112 

2036-59 

3893/152 

2057A2-252 

3006/160 

1814AL 

3009 

1865A-12 

3007 

1935-17 

3025/129 

2002 

3009 

2036-68 

3590/909D 

2057A2-256 

3019 

1814AL-8 

3717/121 

1865A-127 

3007 

1936-17 

3026 

2002(E.F.JOHNSO 3717/121 

2036-72 

3590/909D 

2057A2-257 

3018 

1814AL8 

300? 

1865AL 

3007 

1937-17 DIODE 

3100/519 

2003-5 

3593/968 

2036-93 

3590/909D 

2057A2-258 

3039/316 

1820-0054 

740d 

1865AL8 

3007 

1937-17 TRANS 

3835/103A 

2003-17 

3444/123A 

2039-2 

3861/101 

2057A2-259 

3039/316 

1820-0055 

7490 

1865B 

3008 

1937-17L TRANS 3104A 

2003/21216 

3253/295 

2040-17 

3061/140A 

2057A2-260 

3122 

1820-0058 

3590/909D 

1865B-12 

3008 

1940-17 

3466/159 

2003/89109 

3115/165 

2041-01 

3122 

2057 A2-261 

3044/154 

1820-0063 

7451 

1865B-127 

3008 

1941-17 

3017B/117 

2004-03 

3444/123A 

2041-02 

3122 

2057A2 262 

3124/289 

1820-0068 

7410 

1865BL 

3008 

1945-17 

3052 

2004-04 

3444/123A 

2041-03 

3357/186A 

2057A2-263 

3005 

1820-0069 

7420 

1865BL8 

3008 

1947-17 

3087 

2004-14 

3444/123A 

2041-04 

3197/235 

2057 A2-264 

3444/123A 

1820-0070 

7430 

1865C 

3009 

1949-17 

3017B/117 

2004(TRANSISTOR 3004/102A 

2041-05 

3100/519 

2057 A2-265 

3764/127 

1820-0075 

7473 

1865C-12 

3009 

1950-17 

3031A 

2005-1 

3072/712 

2041-06 

3060/139A 

2057A2-272 

3039/316 

1820-0077 

7474 

1865C-127 

3009 

1951-17 

3006/160 

2005-2 

3072/712 

2042-17 

3004/102A 

2057A2-273 

3018 

1820-0099 

7493 

1865CL 

3009 

1952-17 

3117 

2005- 

3717/121 

2043-17 

3466/159 

2057A2-274 

3018 

1820-0174 

7404 

1865CL8 

3009 

1954-17 

3004/102A 

2006 

3444/123A 

2044-1 

3167/738 

2057A2 275 

3018 

1820-0183 

3525/724 

1866-1 

3003 

1956-17 

3087 

2006-1 

3161/722 

2044-17 

3124/289 

2057A2-276 

3444/123A 

1820-0214 

7442 

1866-1-12 

3003 

1958-17 

3010 

2006-2 

3161/722 

2045-1 

3455/804 

2057A2-277 

3466/159 

1820-0248 

3590/909D 

1866-1-127 

3003 

1960-17 

3004/102A 

2006-17 

3788/5022A 

2045-17 

3311 

2057A2-278 

3444/123A 

1820-0261 

74121 

1866-1L 

3003 

1960-584 

3014 

2007-01 

3009 

2048-17 

3018 

2057A2-279 

3444/123A 

1820-0301 

7475 

1866-1L8 

3003 

1961-17 

3444/123A 

2007-2 

3135/709 

2052 

3311 

2057A2-280 

3444/123A 

1820-0306 

3525/724 

1866-2 

3004/102A 

1966-17 

3444/123A 

2007-3 

3135/709 

2055-32 

3893/152 

2057A2-281 

3444/123A 

1820-0328 

7402 

1866-2-12 

3004/102A 

1966B(ZENER) 

3751/5075A 

2008-1 

3144/723 

2055-118 

3701/1193 

2057A2-284 

3124/289 

1820-0430 

3629/309K 

1866-2-127 

3004/102A 

1968-17 

3054/196 

2008-2 

3144/723 

2056-04 

3461/1082 

2057A2-285 

3124/289 

1820-0491 

74145 

1866-2L 

3004/102A 

1969-17 

3054/196 

2008-17 

3444/123A 

2056-05 

3233/973 

2057A2-288 

3004/102A 

1820-0616 

74157 

1866-2L8 

3004/102A 

1970-16 

3311 

2009 

3012/105 

2056-10 

3841/294 

2057A2-289 

3122 

1820-0707 

74141 

1866-3 

3004/102A 

1970-17 

3017B/117 

2010 

3012/105 

2057A2-37 

3006/160 

2057A2-290 

3124/289 

1820-0870 

7408 

1866-3-12 

3004/102A 

1977-17 

3088 

2010-01 

3017B/117 

2057A2-60 

3005 

2057A2-294 

3444/123A 

1820-0894 

7404 

1866-3-127 

3004/102A 

1979-808-10 

3466/159 

2010-02 

3017B/117 

2057A2-61 

3004/102A 

2057A2-295 

3024/128 

1820-0995 

7447 

18 66-3 L 

3004/102A 

1980-17 

3088 

2010-03 

3100/519 

2057A2-62 

3444/123A 

2057A2-296 

3444/123A 

1820-1037 

7446 

1866-3L8 

3004/102A 

1982-17 

3031A 

2010-17 

3112 

2057A2-64 

3444/123A 

2057A2-297 

3444/123A 

1820-1038 

7448 

1866-17 

3024/128 

1983-17 

3452/108 

2010-5409 

3543/912 

2057A2-65 

3006/160 

2057A2-298 

3466/159 

1820-1064 

74164 

1867-17 

3466/159 

1984-17 

3444/123A 

2011 

3054/196 

2057A2-66 

3006/160 

2057A2-300 

3444/123A 

1820-1111 

7440 

1872-2 

3175 

1991-17 

3004/102A 

2011JC PENNEY 3147 

2057A2-80 

3006/160 

2057A2-302 

3009 

1820-1172 

7416 

1872-3 

3843 

1998-17 

3018 

2012 

3004/102A 

2057A2-81 

3021/124 

2057A2-303 

3444/123A 

1826-0013 

3514/941 

1872-5 

3031A 

1998-1002 

3293/107 

2012(E.F JOHNSO 3722/102 

2057A2-84 

3021/124 

2057A2-304 

3018 

1834 

3126 

1872-17 

3175 

1999 

3444/123A 

2013 

3010 

2057A2-87 

3124/289 

2057A2-305 

3018 

1835-17 

3122 

1872-18 

3175 

1999-17 

3018 

2013 JC PENNEY 3707/1237 

2057A2-103 

3444/123A 

2057A2-306 

3444/123A 

1840-17 

3052 

1872-22 

3175 

2000-004 

3462/977 

2013(E.F.JOHNSO 3010 

2057A2-109 

3018 

2057A2-307 

3466/159 
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2057A2-309—2405-456 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2057A2-309 

3452/108 

2057A100-23 

3004/102A 

2057B2-152 

3444/123A 

2093A4-2 

3017B/117 

2093A41-173 

3311 

2205 

3126 

2057A2-310 

3452/108 

2057A100-24 

3004/102A 

2057B2-153 

3444/123A 

2093A5-2 

3120/114 

2093A41-180 

3311 

2205-17 

3126 

2057A2-311 

3452/108 

2057A100-26 

3036 

2057B2-154 

3444/123A 

2093A5-10 

3119/113 

2093A41-185 

3311 

2206 

3311 

2057A2-313 

3452/108 

2057A100-30 

3011 

2057B2-155 

. 3444/123A 

2093A6-1 

3017B/117 

2093A41-186 

3060/139A 

2206-17 

3311 

2057A2-314 

3452/108 

2057A100-34 

3004/102A 

2057B2-157 

3006/160 

2093A6-2 

3017B/117 

2093A41-187 

3087 

2207-17 

3124/289 

2057A2-316 

3444/123A 

2057A100-35 

3010 

2057B2-158 

3006/160 

2093A8-1 

3088 

2093A41-189 

3311 

2208-17 

3122 

2057A2-317 

3004/102A 

2057A100-41 

3004/102A 

2057B2-159 

3006/160 

2093A9-3 

3005 

2093A41-197 

3311 

2209-17 

3100/519 

2057A2-322 

3018 

2057A100-44 

3004/102A 

2057B2-160 

3452/108 

2093A9-4 

3005 

2093A41-200 

3126 

2210-17 

3893/152 

2057A2-323 

3018 

2057A100-45 NPN 

9076/187A 

2057B2-161 

3452/108 

2093A12-1 

3016 

2093A42-7 

3031A 

221 IB 

3031A 

2057A2-324 

3444/123A 

2057A100-45 PNP 

3357/186A 

2057B2-162 

3452/108 

2093A25-3 

3087 

2093A43-2 

3089/112 

2212-17 

3018 

2057A2-325 

3018 

2057A100-47 

3190/184 

2057B2-192 

3124/289 

2093A33-1 

3087 

2093A52-1 

3032A 

2213-17 

3018 

2057A2-326 

3018 

2057A100-48 

3004/102A 

2057B2A2-118 

3006/160 

2093A36-33 

3087 

2093A57-1 

3066/118 

2214-17 

3122 

2057A2-329 

3004/102A 

205 7A100-49 

3054/196 

2057B-59 

3245/199 

2093A38-1 

3087 

2093A59-1 

3089/112 

2215-17 

3006/160 

2057A2-331 

3018 

2057A100-50 

3202/210 

2057B-85 

3444/123A 

2093A3 8-4 

3311 

2093A60-3 

3031A 

2218-17 

3126 

2057A2-332 

3444/123A 

2057A100-51 

3466/159 

205 7 B100-4 

3835/103A 

2093A38-5 

3088 

2093A69-1 

3032A 

2220-17 

3466/159 

2057A2-333 

3124/289 

2057A100-53 

3124/289 

2057B100-7 

3004/102A 

2093A38-8 

3126 

2093A71-1 

3033 

2223-17 

3058/13.7A 

2057A2-334 

3124/289 

2057A100-66 

3083/197 

2057B 100-11 

3198/131 

2093A38-10 

3087 

2093A75-1 

3110/120 

2224-17 

3018 

2057A2-341 

3444/123A 

2057A100-67 

3137/192A 

2057B100-12 

3452/108 

2093A38-13 

3031A 

2093A77-1 

3087 

2225-17 

3039/316 

2057A2-342 

3452/108 

2057A-120 

3452/108 

2057B100-16 

3027/130 

2093A38-21 

3088 

2093A78-1 

3032A 

2226-17 

3018 

2057A2-343 

3466/159 

2057A-429 

3452/108 

2057B100-17 

3024/128 

2093A38-22 (MP) 

3709/110MP 

2093A79-6 

3032A 

2231-17 

3100/519 

2057A2-352 

3124/289 

2057B2-4 

3004/102A 

2057B101-4 

3444/123A 

2093A38-23 

3004/102A 

2093A80-1 

3062/142A 

2232-17 

3088 

2057A2-353 

3466/159 

2057B2-14 

3452/108 

2057 B102-4 

3444/123A 

2093A38-24 

3024/128 

2093B4-6 

3016 

2233-17 

3311 

2057A2-356 

3018 

2057B2-23 

3003 

2057B103-4 

3444/123A 

2093A38-27 

3087 

2093B11-21 (MP) 

3709/110MP 

2243 

3014 

2057A2-359 

3466/159 

2057B2-28 

3124/289 

2057B104-8 

3045/225 

2093A38-28 

3311 

2093B38-14 

3016 

2244-1 

3193/187 

2057A2-370 

3122 

2057B2-29 

3004/102A 

2057B105-12 

3116 

2093A38-29 

3126 

2093B41-6 

3016 

2245-17 

3192/186 

2057A2-373 

3245/199 

2057B2-32 

3004/102A 

2057B106-12 

3466/159 

2093A38-30 

3088 

2093B41-8 

3311 

2246-17 

3122 

2057A2-374 

3444/123A 

2057B2-34 

3004/102A 

2057 B107-8 

3024/128 

2093A38-31 

3088 

2093B41-9 

3016 

2252 

3031A 

2057A2-385 

3245/199 

2057B2-35 

3006/160 

2057B108-6 

3466/159 

2093A38-32 

3088 

2093B41-10 

3016 

2261-17 

3841/294 

2057A2-386 

3452/108 

2057B2-37 

3008 

2057B109-9 

3024/128 

2093A38-33 

3087 

2093B41-11 

3087 

2263 

3444/123A 

2057A2-387 

3444/123A 

2057B2-38 

3444/123A 

2057B110-9 

3025/129 

2093A38-35 

3709/110MP 

2093B41-12 

3016 

2269 

3466/159 

2057A2-390 

3444/123A 

205 7 B 2-41 

3008 

2057B111-9 

3024/128 

2093A38-37 

3100/519 

2093B41-18 

3017B/117 

2270 

3444/123A 

2057A2-391 

3122 

2057B2-42 

3008 

2057B112-9 

3025/129 

2093A38-40 

3087 

2093B41-20 

3017B/117 

2271 

3245/199 

2057A2-392 

3452/108 

2057B2-43 

3004/102A 

2057B-113 

3018 

2093A39-12 

3062/142A 

2093B41-21 

3017B/117 

2272 

3466/159 

2057A2-393 

3452/108 

2057B2-44 

3004/102A 

2057B113-9 

3024/128 

2093A41 

3087 

2093B41-22 

3017B/117 

2275-17 

3444/123A 

2057A2-394 

3452/108 

2057B2-45 

3004/102A 

2057B114-9 

3025/129 

2093A41-2 

3087 

2093B41-23 

3126 

2277P 

3455/804 

2057A2-395 

3018 

2057B2-46 

3862/103 

2057B115-9 

3025/129 

2093A41-5 

3126 

2093B41-28 

3031A 

2279-13 

3087 

2057A2-396 

3444/123A 

2057B2-47 

3021/124 

2057B116-9 

3025/129 

2093A41-6 

3311 

2101 

3245/199 

2280-13 

3087 

2057A2-397 

3466/159 

2057B2-48 

3008 

2057B117-9 

3444/123A 

2093A41-14 

3088 

2102-08 

3726/1278 

2281-13 

3087 

2057A2-398 

3444/123A 

2057B2-49 

3004/102A 

2057B118-12 

3444/123A 

2093A41-16 

3060/139A 

2102-010 

3087 

2282-13 

3087 

2057A2-399 

3444/123A 

2057B2-50 

3008 

2057B119-2 

3122 

2093A41-23 

3126 

2102-014 

3017B/117 

2282-17 

3088 

2057A2-400 

3466/159 

2057B2-51 

3008 

2057B120-12 

3122 

2093A41-24 

3060/139A 

2102-017 

3017B/117 

2282-17(RATDET 

3709/110MP 

2057A2-401 

3444/123A 

2057B2-52 

3004/102A 

2057B121-9 

3025/129 

2093A41-24A 

3060/139A 

2102-025 

3087 

2283-13 

3087 

2057A2-402 

3452/108 

2057B2-57 

3124/289 

2057B122-9 

3025/129 

2093A41-27 

3126 

2102-028 

3087 

2283-17 

3311 

2057A2-403 

3466/159 

2057B2-58 

3021/124 

2057B123-10 

3021/124 

2093A41-29 

3088 

2102-029 

3100/519 

2284-13 

3087 

2057A2-404 

3024/128 

2057B2-59 

3124/289 

2057B124-10 

3009 

2093A41-38 

3088 

2102-074 

3016 

2284-17 

3018 

2057A2-405 

3122 

2057B2-60 

3005 

2057B125-9 

3122 

2093A41-40 

3722/102 

2102RECT 

3311 

2285-17 

3100/519 

2057A2-406 

3466/159 

205 7 B 2-61 

3004/102A 

2057B126-12 

3024/128 

2093A41-41 

3722/102 

2105 

3126 

2290-13 

3087 

2057A2-412 

3444/123A 

2057B2-62 

3444/123A 

2057B129-9 

3024/128 

2093A41-42 

3031A 

2105 94 31 

3522/5697 

2290-17 

3444/123A 

2057A2-428 

3124/289 

2057B2-63 

3124/289 

2057B141-4 

3444/123A 

2093A41-43 

3311 

2106-17 

9021/5070A 

2291-17 

3018 

2057A2-430 

3466/159 

2057B2-64 

3452/108 

2057B142-4 

3444/123A 

2093A41-49 

3031A 

2106-119 

3004/102A 

2295 

3538 

2057A2-432 

3018 

2057B2-65 

3006/160 

2057B143-12 

3444/123A 

2093A41-50 

3091 

2106-120 

3006/160 

2300.036.096 

3466/159 

2057A2-433 

3444/123A 

2057B2-66 

3006/160 

2057B144-12 

3024/128 

2093A41-51 

3031A 

2106-121 

3004/102A 

2302 

3031A 

2057A2-434 

3444/123A 

2057B2-67 

3006/160 

2057B145-12 

3025/129 

2093A41-53 

3059/138A 

2106-122 

3004/102A 

2302-17 

3122 

2057A2-436 

3245/199 

2057B2-68 

3006/160 

2057B146-12 

3444/123A 

2093A41-54 

3031A 

2106-123 

3004/102A 

2304 

3175 

2057A2-445 

3834/132 

2057B2-69 

3444/123A. 

2057B147-12 

3466/159 

2093A41-59 

3088 

2106-124 

3087 

2309 

3066/118 

2057A2-446 

3450/298 

2057B2-70 

3006/160 

2057B149-12 

3112 

2093A41-62 

3311 

21 ION-41 

3100/519 

2311 JC PENNEY 

3441/292 

2057A2-448 

3452/108 

2057B2-71 

3006/160 

2057B151-6 

3444/123A 

20S3A41-65 

3032A 

21 ION-42 

3031A 

2312-17 

3190/184 

2057A2-449 

3444/123A 

2057B2-72 

3004/102A 

2057B152-12 

3444/123A 

2093A41-66 

3031A 

21 ION-132 

3122 

2315-046 

3017B/117 

2057A2-452 

3444/123A 

2057B2-73 

3124/289 

2057B153-9 

3024/128 

2093A41-67 

3130 

21 ION-133 

3122 

2320-17 

3444/123A 

2057A2-454 

3018 

2057B2-77 

3006/160 

2057B156-9 

3024/128 

2093A41-69 

3843 

21 ION-134 

3026 

2321-17 

3444/123A 

2057A2-457 

3466/159 

2057B2-78 

3004/102A 

2057B157-9 

3438 

2093A41-70 

3334/5071A 

2112-17 

3004/102A 

2322-17 

3048/329 

2057A2-463 

3444/123A 

2057B2-79 

3008 

2057B159-12 

3466/159 

2093A41-72 

3130 

2113 

3119/113 

2323-17 

3058/137A 

2057A2-464 

3444/123A 

2057B2-80 

3008 

2057B163-12 

3025/129 

2093A41-73 

3130 

2114-0 

3044/154 

2328 

3100/519 

2057A2-465 

3452/108 

2057B2-81 

3006/160 

2057B175-9 

3438 

2093A41-75 

3311 

2114-14 

3004/102A 

2328-17 

3100/519 

2057A2-466 

3018 

2057B2-83 

3004/102A 

2058A2-331 

3018 

2093A41-76 

3100/519 

2116-17 

3311 

2330-021 

3059/138A 

2057A2-468 

3044/154 

2057B2-84 

3021/124 

2060-024 

3016 

2093A41-77 

3032A 

2119-101-090 

3725/1196 

2330-191 

3033 

2057A2-475 

3018 

2057B2-85 

3452/108 

2061-1 

3215/783 

2093A41-79 

3126 

2119-101-1602 

3725/1196 

2330-201 

3311 

2057A2-477 

3018 

2057B2-86 

3004/102A 

2061-45 

3327/614 

2093A41-81 

3311 

2120-17 

3751/5075A 

2330-252 

3311 

2057A2-478 

3018 

2057B2-87 

3452/108 

2061A45-38 

3100/519 

2093A41-82 

3788/5022A 

2121-17 

3124/289 

2334-17 

3357/186A 

2057A2-479 

3444/123A 

2057B2-88 

3006/160 

2061A45-47 

3722/102 

2093A41-85 

3335/5079A 

2122-3 

3156/172A 

2335-17 

3448 

2057A2-480 

3114/290 

2057B2-89 

3006/160 

2061B45-35 

3031A 

2093A41-86 

3031A 

2127-17 

3018 

2336-17 

3116 

2057A2-484 

3849/293 

2057B2-90 

3006/160 

2062-17 

3299/237 

2093A41-88 

3017B/117 

2132 

3192/186 

2337-17 

3444/123A 

2057A2-487 

3122 

2057B2-93 

3006/160 

2062-17A 

3299/237 

2093A41-89 

3016 

2132-17 

3124/289 

2338-17 

3124/289 

2057A2-489 

3466/159 

2057B2-97 

3444/123A 

2063-17 

3122 

2093A41-90 

3056/135A 

2132(GE) 

3444/123A 

2339-17 

3059/138A 

2057A2-501 

3018 

2057B2-101 

3018 

2063-17-12 

3444/123A 

2093A41-91 

3126 

2134-17 

3122 

2340-17 

3048/329 

2057A2-502 

3018 

2057B2-102 

3018 

2064 

3122 

2093A41-92 

3088 

2136 

3375/737 

2341-17 

3334/5071A 

2057A2-503 

3018 

2057B2-103 

3452/108 

2064-17 

3136/5072A 

2093A41-95 

3126 

2136D 

3375/737 

2343-17 

3136/5072A 

2057A2-504 

3452/108 

2057B2 104 

3008 

2064(CR0WN) 

3444/123A 

2093A41-96 

3100/519 

2136P 

3375/737 

2347-17 

3009 

2057A2-505 

3452/108 

2057B2-105 

3008 

2065-03 

3124/289 

2093A41-101 

3126 

2136PC 

3375/737 

2359-17 

3050/221 

2057A2-507 

3122 

2057B2-108 

3452/108 

2065-04 

3124/289 

2093A41-103 

3311 

2136U 

3112 

2361-17 

3444/123A 

2057A2-508 

3122 

2057B2-109 

3452/108 

2065-06 

3197/235 

2093A41-104 

3031A 

2148-17 

3311 

2362-1 

3122 

2057A2-509 

3452/108 

2057B2-110 

3452/108 

2065-07 

3122 

2093A41-105 

3100/519 

2150-17 

3060/139A 

2362-1 SYLVANIA 

3452/108 

2057A2-510 

3122 

2057B2-111 

3452/108 

2065-17 

3100/519 

2093A41-108 

3311 

2151-17 

3088 

2362-17 

3057/136A 

2057A2-511 

3444/123A 

2057B2-112 

3452/108 

2065-52 

3462/977 

2093A41-110 

3311 

2152 

3311 

2381-17 

3118 

2057A2-518 

3122 

2057B2-113 

3444/123A 

2065-54 

3124/289 

2093A41-112 

3647/167 

2158-1541 

3444/123A 

2382-17 

3054/196 

2057A2-526 

3132 

2057B2-115 

3039/316 

2065-55 

3112 

2093A41-113 

3750/143A 

2158-1558 

3466/159 

2396-17 

3063/145A 

2057A2-527 

3018 

2057B2-116 

3018 

2065-0824-10110 

3475/1050 

2093A41-116 

3100/519 

2160-17 

3357/186A 

2399-17 

3197/235 

2057A2-529 

3114/290 

2057B2-117 

3018 

2066-17 

3100/519 

2093A41-117 

3126 

2163-17 

3026 

2399-171 

3197/235 

2057A2-530 

3122 

2057B2-119 

3452/108 

2071 

3036 

2093A41-125 

3060/139A 

2167-17 

3299/237 

2400-17 

3017B/117 

2057A2-539 

3018 

2057B2-120 

3452/108 

2072 

3535/181 

2093A41-126 

3311 

2168-17 

3202/210 

2400-23 

3016 

2057A2-540 

3018 

2057B2-121 

3444/123A 

2074-17 

3116 

2093A41-130 

3126 

2180-41 

3087 

2400-27 

3016 

2057A2-542 

3245/199 

2057B2-122 

3444/123A 

2075-1 

3160/801 

2093A41-131 

3311 

2180-151 

3452/108 

2402 

3031A 

2057A2-543 

3245/199 

2057B2-123 

3444/123A 

2075A2-275 

3018 

2093A41-139 

3311 

2180-152 

3452/108 

2402-17 

3126 

2057 A2-558 

3018 

2057B2-124 

3005 

2076 

3100/519 

2093A41-148 

3087 

2180-153 

3444/123A 

2402-453 

3004/102A 

2057A2-559 

3018 

2057B2-125 

3018 

2077-1 

3829/788 

2093A41-149 

3126 

2180-154 

3444/123A 

2402-454 

3004/102A 

2057A2-560 

3124/289 

2057B2-127 

3452/108 

2079-92 

3827/1166 

2093A41-150 

3087 

2180-155 

3026 

2402-455 

3123 

2057A2-561 

3114/290 

2057B2-128 

3452/108 

2081-17 

3357/186A 

2093A41-151 

3311 

2181-17 

3122 

2402-456 

3052 

2057A2-988 

3004/102A 

2057B2-130 

3444/123A 

2081A 

3112 

2093A41-153 

9021/5070A 

2182-17 

3017B/117 

2402-457 

3004/102A 

2057A2-2852057A 

3444/123A 

2057B2-133 

3009 

2082-6 

3054/196 

2093A41-154 

3087 

2191 

3513 

2402-459 

3087 

2057A2-4872057A 

3444/123A 

2057B2-134 

3034 

2084-17 

3017B/117 

2093A41-156 

3311 

2195-17 

3124/289 

2402-461 

3311 

2057 A10-64 

3444/123A 

2057B2-.135 

3004/102A 

2085-17 

3054/196 

2093A41-157 

3126 

2196-17 

3088 

2402-462 

3311 

2057A31-4 

3112 

2057B2-136 

3035 

2090 

3045/225 

2093A41-158 

3100/519 

2197-17 

3018 

2402-463 

3311 

2057A32-26 

3485/1142 

2057B2-138 

3018 

2090A43-1 

3089/112 

2093A41-159 

3060/139A 

2199-17 

3311 

2403 

3170/731 

2057A32-33 

3160/801 

2057B2-139 

3018 

2090A53-2 

3110/120 

2093A41-161 

3126 

2199-177 

3038 

2404-454 

3123 

2057A100-4 

3004/102A 

2057B2-140 

3044/154 

2091-02 

3243/1160 

2093A41-165 

3100/519 

2200-17 

3311 

2404-457 

3123 

2057A100-8 

3004/102A 

2057B2-141 

3006/160 

2091-49 

3358/1006 

2093A41-166 

3126 

2200-176 

3038 

2405 

3175 

2057A100-14 

3010 

2057B2-142 

3004/102A 

2091-50 

3723/1005 

2093A41-167 

3088 

2202-17 

3357/186A 

2405-453 

3004/102A 

2057A100-16 

3027/130 

2057B2-149 

3006/160 

2091A41-63 

3056/135A 

2093A41-169 

3088 

2203 

3059/138A 

2405-454 

3123 

2057A100-17 

3024/128 

2057B2-150 

3025/129 

2093A2-289 

3452/108 

2093A41-171 

3100/519 

2203-17 

3059/138A 

2405-455 

3123 

2057A100-18 

3010 

2057B2-151 

3893/152 

2093A3D-2 

3017B/117 

2093A41-172 

3100/519 

2204-17 

3124/289 

2405-456 

3123 
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2405-457—3583 RCA RECT 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2405-457 

3123 

2496-125-2 

3444/123A 

2797 

3006/160 

3076PC 

3169/781 

3505-3011 

3866 

3540-1 

3114/290 

2405-458 

3087 

2496(RCA) 

3764/127 

2798 

3466/159 

3077 JC PENNEY 

3056/135A 

3505-3012 

3866 

3540 RCA 

3466/159 

2405-459 

3311 

2497-473 

3004/102A 

2799 

3006/160 

3105 

3610/5980 

3505(RCA) 

3444/123A 

3541 

3122 

2405-462 

3016 

2497-496 

3004/102A 

2802 

3032A 

3107-108-4040X 

3308/530 

3506 

3122 

3541 (RCA) 

3444/123A 

2405-463 

3016 

2498-163 

3024/128 

2802-1 

3169/781 

3107-108-40401 

3308/530 

3506(RCA) 

3444/123A 

3542 

3003 

2408 

3017B/117 

2498-507.2 

3018 

2802-1 BENDIX 

3169/781 

3107-108-40501 

3306/523 

3506(ZENER) 

3750/143A 

3543 

3122 

2408-17 

3054/196 

2498-507.3 

3018 

2802-2 

3169/781 

3107-204-9000 

3444/123A 

3507 

3124/289 

3543(RCA) 

3444/123A 

2408-326 

3004/102A 

2498-507-2 

3452/108 

2816C 1C 

3881 

3107-204-90010 

3444/123A 

3507-1 

3004/102A 

3544 

3122 

2408-328 

3123 

2498-507-3 

3452/108 

2842-875 

3036 

3107-204-90020 

3444/123A 

3507(WARDS) 

3444/123A 

3544-1 

3444/123A 

2408-329 

3004/102A 

2498-508 2 

3018 

2853-1 

3192/186 

3107-204-90070 

3717/121 

3508 

3018 

3545 

3045/225 

2408-330 

3087 

2498-508.3 

3018 

2853-3 

3192/186 

3107-204-90080 

3452/108 

3508 WARDS 

3452/108 

3546 

3004/102A 

2409-17 

3100/519 

2498-508-2 

3452/108 

2854 

3444/123A 

3107-204-90140 

3719/104 

3508(RC A) 

3444/123A 

3546-1 (RCA) 

3444/123A 

2410-17 

3017B/117 

2498-508-3 

3452/108 

2854-1 

3192/186 

3107-204-90150 

3245/199 

3508(SEARS) 

3716/161 

3546-2(RCA) 

3444/123A 

2411-17 

3017B/117 

2498-513 

3031A 

2854-2 

3893/152 

3107-204-90180 

3202/210 

3509 

3452/108 

3546(RCA) 

3444/123A 

2417 

3021/124 

2498-903.2 

3018 

2854-3 

3192/186 

3107-204-90182 

3893/152 

3509(SEARS) 

3444/123A 

3547 

3045/225 

2418-17 

3299/237 

2498-903.3 

3018 

2855-1 

3192/186 

3107-204-90190 

3719/104 

3509(WARDS) 

3444/123A 

3548 

3122 

2427 

3039/316 

2498-903-2 

3452/108 

2855-2 

3893/152 

3110 

3609/5986 

3510 

3018 

3548(RCA) 

3444/123A 

2427 RCA 

3452/108 

2498-903-3 

3452/108 

2855-3 

3192/186 

3110R 

3698/5987 

3510 SEARS 

3452/108 

3549 

3114/290 

2432-1 

3102/710 

2500 

3035 

2856-1 

3192/186 

3111 

3444/123A 

3510 WARDS 

3452/108 

3549-1 

3118 

2434 

3101/706 

2500(RCA) 

3764/127 

2856-2 

3893/152 

3111 JC PENNEY 

3440/291 

3510(RCA) 

3444/123A 

3549-1 RCA 

3466/159 

2434-1 

3101/706 

2501 

3034 

2856-3 

3192/186 

3112 

3003 

3511 

3452/108 

3549-2 

3466/159 

2436-17 

3751/5075A 

250KHONEYWELL) 3444/123A 

2871-1 

3129/726 

3113 

3444/123A 

3511 (SEARS) 

3448 

3550 

3004/102A 

2437-17 

3197/235 

2502 

3025/129 

2874 

3129/726 

3115 

3609/5986 

3511 (WARDS) 

3448 

3551 

3122 

2438-17 

3087 

2510-31 

3088 

2886-3 

3027/130 

3115R 

3698/5987 

3512 

3009 

3551 (RCA) 

3444/123A 

2439-17 

3087 

2510-32 

3311 

2900-007 

3452/108 

3120 

3609/5986 

3512(RC A) 

3448 

3551A 

3007 

2443 

3124/289 

2510-101 

3018 

2901-010 

3009 

3120R 

3698/5987 

3512(SEARS) 

3448 

3551 A(RCA) 

3444/123A 

2443(RCA) 

3444/123A 

2510-102 

3018 

2904-008 

3009 

3125 

3608/5990 

3512(WARDS) 

3448 

3552 

3045/225 

2444 

3771/5005A 

2510-103 

3245/199 

2904-014 

3009 

3125R 

3518/5995 

3513 

3025/129 

3552A 

3007 

2445 

3452/108 

2510-104 

3444/123A 

2904-016 

3007 

3130 

3608/5990 

3513 SEARS 

3466/159 

3553 

3045/225 

2445-1 

3070/711 

2510-105 

3192/186 

2904-029 

3007 

3130-058 

3510 

3513 WARDS 

3466/159 

3553-1 RCA 

3044/154 

2446 

3122 

2516 

3072/712 

2904-030 

3049/224 

3130-091 

3510 

3513(RC A) 

3444/123A 

3553 RCA 

3044/154 

2446-1 (RCA) 

3717/121 

2516-1 

3072/712 

2904-032 

3024/128 

3130-3193-501 

7445 

3514 

3124/289 

3553A 

3007 

2446(RCA) 

3444/123A 

2519-17 

3893/152 

2904-033 

3122 

3130-3193-507 

74145 

3514(RCA) 

3764/127 

3554 

3122 

2447 

3124/289 

2520-17 

3893/152 

2904-034 

3124/289 

3130-3193-512 

3146/787 

3514(WARDS) 

3444/123A 

3554(RCA) 

3444/123A 

2447(RCA) 

3444/123A 

2522 

3311 

2904-035 

3124/289 

3130-3248-801 

3184/1115 

3515 

3009 

3555 

3124/289 

2448 

3025/129 

2523 

3311 

2904-037 

3048/329 

3130-3193507 

74145 

3515-1 

3024/128 

3555-1 

3044/154 

2448-17 

3018 

2546 

3124/289 

2904-038 

3025/129 

3130R 

3518/5995 

3515(RCA) 

3717/121 

3555-2 

3104A 

2448 RCA 

3466/159 

2546(RCA) 

3444/123A 

2904-038H05 

3721/100 

3135 

3608/5990 

3516 

3004/102A 

3555-3 

3024/128 

2449-17 

3122 

2554-1 

3143/730 

2904-045 

3114/290 

3140 

3608/5990 

3516 JC PENNEY 

3114/290 

3555(RCA) 

3444/123A 

2450 

3018 

2554-2 

3143/730 

2904-053 

3018 

3140R 

3518/5995 

3516 WARDS 

3452/108 

3555C RCA 

3004/102A 

2450-17 

3112 

2554-3 

3143/730 

2904-054 

3444/123A 

3145 

3501/5994 

3516(RCA) 

3716/161 

3555D RCA 

3004/102A 

2450 RCA 

3452/108 

2554-4 

3143/730 

2904-057 

3178A 

3146-977 

3027/130 

3517 

3004/102A 

3556 

3124/289 

2454-17 

9004/5801 

2559 

3073/728 

2904-058 

3199/188 

3150 

3501/5994 

3517 JC PENNEY 

3114/290 

3556-1 

3444/123A 

2460 

3113/516 

2559-1 

3073/728 

2904-059 

3048/329 

3150R 

3518/5995 

3518 

3004/102A 

3556 RCA 

3003 

2460-17 

3751/5075A 

2560 

3074/729 

2904-061 

3197/235 

3152-159 

3026 

3518(RCA) 

3716/161 

3558 

3122 

2473 

3018 

2560-1 

3074/729 

2906-005 

3234/746 

3152-170 

3027/130 

3519 

3122 

3558(RCA) 

3444/123A 

2473 RCA 

3452/108 

2577 

3014 

2906-006 

3445/1192 

3159-036 

3511 

3519-1 

3122 

3558B 

3006/160 

2475 

3124/289 

2580 

3074/729 

2925 

3122 

3160 

3501/5994 

3519-2 

3038 

3559 

3114/290 

2475(RCA) 

3444/123A 

2581-4 

3533/5635 

2925(EFJOHNSON) 3444/123A 

3202 

3024/128 

3519(RCA) 

3444/123A 

3559-1 

3466/159 

2476 

3018 

2584 

3124/289 

2970-038H05 

3005 

3202-5H01 

3024/128 

3520 

3021/124 

3559 RCA 

3466/159 

2476 RCA 

3452/108 

2603-180 

3123 

3001 

3452/108 

3202-51-01 

3024/128 

3520-1 

3021/124 

3560 

3122 

2477 

3018 

2603-182 

3123 

3001A 

3017B/117 

3221 (H KARDON) 

3444/123A 

3521 (SEARS) 

3444/123A 

3560-2 

3122 

2477 RCA 

3452/108 

2603-183 

3123 

300IF SCR 

6629/5529 

3227-E 

3452/108 

3522 SEARS 

3466/159 

3560-2(RCA) 

3444/123A 

2478 

3008 

2603-184 

3444/123A 

3001H 

6631/5531 

3235 

3608/5990 

3523 

3025/129 

3560(RCA) 

3444/123A 

2478A 

3008 

2603-186 

3087 

3002 

3452/108 

3245 

3501/5994 

3523(SEARS) 

3444/123A 

3561 

3444/123A 

2478B 

3008 

2606-286 

3004/102A 

3003 

3018 

3270-10 

3004/102A 

3524 

3018 

3561-1 

3122 

2482 

3025/129 

2606-287 

3004/102A 

3004 

3018 

3322-6 

3088 

3524-1 

3452/108 

356 l-l(RCA) 

3444/123A 

2487B 

3008 

2606-288 

3845/176 

3004-856 

3004/102A 

3367 

3156/172A 

3524-1 RCA 

3452/108 

3561 RCA 

3007 

2488 

3008 

2606-291 

3004/102A 

3005 

3124/289 

3370 

3452/108 

3524-2 

3018 

3561 (RCA) 

3444/123A 

2488A 

3008 

2606-292 

3008 

3005-861 

3444/123A 

3391 

3124/289 

3524-2 RCA 

3452/108 

3562 

3114/290 

2489 

3008 

2606-293 

3018 

3005(SEARS) 

3444/123A 

3391A 

3124/289 

3524 RCA 

3452/108 

3562 RCA 

3466/159 

2489A 

3008 

2606-294 

3452/108 

3006 

3124/289 

3412-907.2 

3510 

3524 SEARS 

3466/159 

3563 

3114/290 

2490 

3004/102A 

2606-295 

3006/160 

3006(SEARS) 

3444/123A 

3418 

3004/102A 

3525 

3122 

3563 RCA 

3466/159 

2490A 

3004/102A 

2606-296 

3088 

3007 

3124/289 

3423 

3004/102A 

3525(RCA) 

3444/123A 

3564 

3004/102A 

2491 

3021/124 

2606-299 

3311 

3007(SEARS) 

3444/123A 

3425 

3005 

3526 

3122 

3564 RCA 

3438 

2491A 

3021/124 

2606-303 

3330/5066A 

3008 

3006/160 

3426 

3005 

3526(RCA) 

3444/123A 

3565 

3024/128 

2491B 

3021/124 

2612 

3004/102A 

3008(CB) 

3007 

3432 

3005 

3527 

3018 

3565-1 

3122 

2494 

3035 

2620 

3045/225 

3009 

3007 

3432-1 

3124/289 

3527-1 

3018 

3565 RCA 

3122 

2494(RCA 

3764/127 

2633 

3039/316 

3009(MIXER) 

3007 

3433 

3005 

3527 RCA 

3452/108 

3566 

3021/124 

2495 

3124/289 

2633 RCA 

3452/108 

3010 

3008 

3434 

3005 

3528-1 

3254/785 

3566 RCA 

3011 

2495-012 

3008 

2634 

3018 

3010(IF) 

3007 

3435 

3005 

3528-1 RCA 

3254/785 

3567 

3054/196 

2495-013 

3008 

2634-1 

3452/108 

3011 

3444/123A 

3442 

3003 

3529 

3081/125 

3567-2 

3041 

2495-014 

3004/102A 

2634 RCA 

3452/108 

3011 JC PENNEY 

3866 

3442A 

3003 

3529-1 

3019 

3567-2(RCA) 

3747/157 

2495-078 

3006/160 

2636 

3452/108 

301 l(EFJOHNSON) 3444/123A 

3450 

3004/102A 

3529A 

3081/125 

3568 

3018 

2495-079 

3006/160 

2665-2 

3144/723 

3012 

3007 

3451 

3004/102A 

3529B 

3081/125 

3568 RCA 

3005 

2495-080 

3004/102A 

2670 

3025/129 

3012 EF JOHNSON 3984/106 

3456 

3845/176 

3529C 

3081/125 

3568 WARDS 

3452/108 

2495-082 

3006/160 

2671-1 

3009 

3012 JC PENNEY 

3866 

3458 

3005 

3530 

3019 

3569 

3122 

2495-166 1 

3018 

2700 

3006/160 

3012 NPN 

3452/108 

3458-573.1 

3513 

3530-2 

3019 

3569(RCA) 

3444/123A 

2495-166.2 

3124/289 

2702 

3100/519 

3012 PNP 

3466/159 

3460 

3008 

3530 RCA 

3452/108 

3570 

3466/159 

2495-166.4 

3018 

2703-385 

3123 

3012 SEARS 

3845/176 

3461 

3004/102A 

3531-1 

3039/316 

3570-1 

3466/159 

2495-166.8 

3018 

2703-386 

3123 

3013 SEARS 

3845/176 

3463-100.1 

3510 

3531-021-000 

7413 

3570-3 RCA 

3466/159 

2495-166.9 

3018 

2703-387 

3845/176 

3016B 

3463/601 

3463-101.1 

3510 

3531-030-000 

3829/788 

3570 RCA 

3466/159 

2495-166-1 

3452/108 

2703-389 

3087 

3017 

3466/159 

3464-3505-1 

3136/5072A 

3531-031-000 

9014/720 

3570P 

3466/159 

2495-166-2 

3444/123A 

2704-384 

3004/102A 

3017 EF JOHNSON 3466/159 

3473 

3003 

3532 

3124/289 

3571 

3122 

2495-166-4 

3452/108 

2704-385 

3004/102A 

3018 

3124/289 

3475 

3011 

3532-1 

3024/128 

3571-1 

3018 

2495-166-8 

3452/108 

2704-386 

3004/102A 

3018 E.F.JOHNSO 3018 

3476 

3117 

3532(RCA) 

3444/123A 

3571 RCA 

3010 

2495-166-9 

3452/108 

2704-387 

3004/102A 

3019 

3466/159 

3476(RCA) 

3716/161 

3533 

3025/129 

3571 (RCA) 

3444/123A 

2495-200 

3008 

2704-388 

3087 

3020 

3452/108 

3477A 

3004/102A 

3533-1 

3025/129 

3571R 

3444/123A 

2495-376 

3006/160 

2704-389 

3311 

3021 

3452/108 

3477G 

3018 

3535 

3246/229 

3572 

3124/289 

2495-377 

3006/160 

2712-600 

3027/130 

3023 

3039/316 

3477J 

3018 

3535-1 

3246/229 

3572-3 

3452/108 

2495-378 

3006/160 

2762 

3016 

3024 

3007 

3477L 

3018 

3535-110-50008 

3455/804 

3572(RCA) 

3444/123A 

2495-388 

3004/102A 

2763 

3016 

3024(E.F.J0HNS0 3007 

3477M 

3018 

3535-110-50009 

3455/804 

3574 

3466/159 

2495-488.1 

3006/160 

2766 

3016 

3025 

3007 

3477P 

3018 

3535 RCA 

3246/229 

3574-1 

3114/290 

2495-488.2 

3006/160 

2774 

3056/135A 

3026 

3444/123A 

3477X 

3088 

3535(RCA) 

3716/161 

3574-1 RCA 

3466/159 

2495-489 

3031A 

2777 

3016 

3027 

3039/316 

3484 

3003 

3536-1 

3444/123A 

3575 

3005 

2495-520 

3018 

2779 

3016 

3028 

3452/108 

3500 

3004/102A 

3536(RCA) 

3444/123A 

3575A 

3005 

2495-521 

3018 

2780 

3009 

3029 

3018 

3500-3516 

3114/290 

3537 

3132 

3576 

3132 

2495-522.1 

3018 

2780-3 

3009 

3034 

3024/128 

3500-3517 

3114/290 

3537 RCA 

3452/108 

3576-1 

3132 

2495-522.4 

3124/289 

2780-4 

3009 

3037 JC PENNEY 

3784/5018A 

3500-4112 

3867 

3538 

3122 

3576 RCA 

3452/108 

2495-522-1 

3452/108 

2780-5 

3009 

3042 PENNEY 1C 

3591/960 

3502 

3023/704 

3538-7 

3042/230 

3577 

3009 

2495-522-4 

3444/123A 

2780(AIRLINE) 

3718/121MP 

3042 ZENER PENN 3750/143A 

3502-1 

3023/704 

3538-8 

3857/231 

3577-1 

3444/123A 

2495-523.1 

3018 

2781 

3004/102A 

3053 

3024/128 

3502-2 

3023/704 

3538(RCA) 

3444/123A 

3577 RCA 

3009 

2495-523-1 

3452/108 

2784 

3016 

3054 

3131 A/369 

3503 

3021/124 

3539 

3039/316 

3577(RCA) 

3444/123A 

2495-529 

3444/123A 

2786 

3016 

3055 

3027/130 

3504 

3123 

3539-1 

3018 

3578 RCA 

3004/102A 

2495-567.2 

3004/102A 

2787 

3444/123A 

3064T 

3141/780 

3504-7216 

3124/289 

3539-307.001 

3018 

3579 

3117 

2495-567.3 

3004/102A 

2789 

3087 

3069 

3017B/117 

3504-7217 

3124/289 

3539-307.002 

3018 

3579(RCA) 

3716/161 

2495-568.2 

3004/102A 

2791 

3006/160 

3074A20 

3016 

3504-7218 

3124/289 

3539-307-001 

3452/108 

3581 

3114/290 

2495(RCA) 

3444/123A 

2794 

3051/156 

3074A21 

3016 

3504-8321 

3250/315 

3539-307-002 

3452/108 

3581 RCA 

3466/159 

2496 

3034 

2795A 

3066/118 

3075 1C 

3144/723 

3504 RCA 

3004/102A 

3539 RCA 

3452/108 

3582 

3045/225 

2496-125.2 

3124/289 

2796 

3087 

3076HC 

3169/781 

3505 

3087 

3540 

3005 

3583 RCA RECT 

9007/5804 
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3583(RCA)—4686-228-3 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3583(RCA) 

3764/127 

3633-1 

3104A 

3741CS 1C 

3553 

3899 

3004/102A 

4168(WELLS GARD 3716/161 

451 IB 

4511 

3585-6 

3857/231 

3634 

3111 

3741SIC 

3553 

3907 

3004/102A 

4169 

3018 

4545 

3006/160 

3585-7 

3042/230 

3634-1 

3439/163A 

3744 

3004/102A 

3907/2N404 

3114/290 

4169 SEARS 

3452/108 

4552 

3094/144A 

3585-8 

3857/231 

3634.0011 

3444/123A 

3745 

3008 

3952 

3078/789 

4169(PENNCREST) 3093 

4553BLU 

3004/102A 

3586 

3004/102A 

3634.2011 

3466/159 

3746 

3005 

3959 

3114/290 

4169(WARDS) 

3716/161 

4553BRN 

3004/102A 

3586(RCA) 

3444/123A 

3635 

3050/221 

3747 

3005 

3961 

3006/160 

4169(WELLS GARD 3716/161 

4553GRN 

3004/102A 

3586A 

3004/102A 

3637 

3004/102A 

3748 RCA 

3004/102A 

3970 

3004/102A 

4218 

3190/184 

45530RN 

3004/102A 

3588 

3444/123A 

3637-1 

3079 

3749 

3004/102A 

3970CL 

3004/102A 

4241 

3014 

4553RED 

3004/102A 

3588-2 

3065/222 

3637 RCA 

3438 

3750 

3005 

3991-303-112 

3254/785 

4247 

3009 

4553V10 

3123 

3589 

3444/123A 

3638-1 

3085 

3751 

3007 

3999 \ 

3444/123A 

4309(AIRLINE) 

3444/123A 

4553YEL 

3004/102A 

3590 

3025/129 

3640 

3006/160 

3752 

3007 

4001 

3047 

4310 

3114/290 

4562 

3004/102A 

3590-0912 

3867 

3640-1 

3054/196 

3753 

3007 

4001-230 

3087 

4310 AIRLINE 

3466/159 

4563 

3004/102A 

3590-1106 

3247/234 

3645 

3008 

3754 

3016 

4001 EFJOHNSON 

3048/329 

4313 

3004/102A 

4564 

3004/102A 

3590-1405 

3867 

3646-8 

3009 

3755-1 

3780/5014A 

4002 

3124/289 

4315 

3004/102A 

4565 

3004/102A 

3591 

3024/128 

3647 

3710/238 

3755-2 

3780/5014A 

4002(PACE) 

3122 

4331 

3009 

4567 

3004/102A 

3592-0615 

3441/292 

3647-1 

3085 

3756 

3005 

4002(PENNCREST) 

3444/123A 

4339 

3184/1115 

4570 

3717/121 

3592-2311 

3441/292 

3647-1 RCA 

3710/238 

3757 

3004/102A 

4002(PLACE) 

3444/123A 

4347 

3009 

4573 

3012/105 

3593 

3004/102A 

3648-1 

3035 

3759 

3003 

4003E 

3444/123A 

4348 

3004/102A 

4582BRN 

3009 

3594-4012 

3866 

3648(RCA) 

3764/127 

3760 

3008 

4004 

3765/195A 

4349 

3004/102A 

4583RED 

3009 

3594-5807 

3250/315 

3649 

3115/165 

3763 

3007 

4004 CB 

3765/195A 

4354 

3087 

4584GRN 

3009 

3594-7405 

3251/306 

3649-1 

3115/165 

3764 RCA 

3016 

4004 EFJOHNSON 

3048/329 

4363 

3008 

4587 

3452/108 

3594-7406 

3251/306 

3652 

3018 

3765 

3004/102A 

4004(SEARS) 

3765/195A 

4364 

3006/160 

4589 

3006/160 

3595 

3006/160 

3652-2 

3018 

3766 RCA 

3009 

4005 

3048/329 

4365 

3008 

4590 

3984/106 

3596-0415 

3054/196 

3656 

3103 A/396 

3767 

3003 

4005 EFJOHNSON 

3048/329 

4366 

3005 

4595 

3006/160 

3596-3111 

3440/291 

3656-1 

3188A/182 

3768 

3005 

4005(CB) 

3048/329 

4367 

3005 

4596 

3004/102A 

3597 

3466/159 

3656-2 

3188A/182 

3770 

3039/316 

4006 

3046 

4367-001 

3025/129 

4597 

3012/105 

3597-1 

3466/159 

3656-4 

3188A/182 

3772-1 

3511 

4006A MOS 1C 

4006 

4398 

3123 

4597GRN 

3012/105 

3597-1 RCA 

3466/159 

3657 

3003 

3772-2 

3511 

4007 

3048/329 

4403 

3313/116 

4597RED 

3012/105 

3597-2 

3466/159 

3657-1 

3018 

3772 RCA 

3007 

4008 

3047 

4437 

3146/787 

4603 

3006/160 

3597 RCA 

3008 

3657-2 

3018 

3774 

3004/102A 

4008A MOS 1C 

4008 

4437-1 

3146/787 

4604 

3006/160 

3598-2 

3004/102A 

3658 

3005 

3775 

3010 

4009 

3004/102A 

4437-2 

3146/787 

4605 

3006/160 

3598 RCA 

3003 

3660 

3017B/117 

3776 

3008 

4010 

3122 

4437-3 

3146/787 

4607 

3004/102A 

3599-0103 

3112 

3663 

3004/102A 

3778 

3004/102A 

4010 BRIDGE 

9100 

4438 

3147 

4607-11 

3302/533 

3600 

3004/102A 

3664 

3008 

3782 

3003 

4010 E.F.JOHNSO 

3452/108 

4438-1 

3147 

4608 

3009 

3600-1009 

3100/519 

3665 

3008 

3783 

3003 

4011 

3048/329 

4438-1 (RCA) 

3829/788 

4619RED 

3009 

3600-3037 

3784/5018A 

3665-1 

3534 

3786 

3008 

4012 JC PENNEY 

3866 

4438-2 

3147 

4620GRN 

3009 

3600-3042 

3750/143A 

3665-2 

3027/130 

3787 

3010 

4012(E.F.JOHNS0 

3048/329 

4438-2(RCA) 

3829/788 

4621 

3006/160 

3600-3077 

3056/135A 

3666 

3008 

3790-1014 

3591/960 

4013 

3049/224 

4438-3 

3147 

4622 

3012/105 

3601 

3444/123A 

3668 

3005 

3790-1034 

3465/778A 

4013(E.FJOHNSO 

3048/329 

4438-3(RCA) 

3829/788 

4623 

3764/127 

3601-1 

3444/123A 

3671 

3010 

3790-2011 

3147 

4014 000 10160 

3004/102A 

4439-1 

3078/789 

4627 

3004/102A 

3601-2 (RCA) 

3444/123A 

3672 

3008 

3790-2013 

3707/1237 

4014-200-30110 

3100/519 

4439-2 

3078/789 

4632 

3008 

3601 (RCA) 

3444/123A 

3673 

3005 

3790-2014 

3472/1092 

4014A MOS 1C 

4014 

4439-3 

3078/789 

4640 

3642/179 

3603 

3005 

3676 

3004/102A 

3790-3042 

3591/960 

4018AMOS 1C 

4022 

4442 

3466/159 

4640P 

3642/179 

3603 RCA 

3452/108 

3676-1 

3246/229 

3791 

3004/102A 

4020 

3254/785 

4442-3CL 

3041 

4648 

3045/225 

3604 

3007 

3676-1 RCA 

3246/229 

3792 

3004/102A 

4020 BRIDGE 

9101 

4450 

3004/102A 

4649 

3009 

3604 RCA 

3452/108 

3677 

3076/715 

3793 RCA 

3008 

4021 

3444/123A 

4451 

3004/102A 

4652 

3764/127 

3606 RCA 

3004/102A 

3677-1 

3141/780 

3799 

3008 

4022 

3444/123A 

4454 

3006/160 

4653 

3060/139A 

3606A RCA 

3004/102A 

3677-1 RCA 

3141/780 

3800 

3012/105 

4022A MOS 1C 

4022 

4456 

3006/160 

4663 

3095/147A 

3606B RCA 

3004/102A 

3677-2 

3141/780 

3800-5004 

3864/605 

4028A MOS 1C 

4028 

4457 

3006/160 

4677 

3006/160 

3607 

3861/101 

3677-2 RCA 

3141/780 

3801 

3007 

4035 RECT 

3501/5994 

4459 

3764/127 

4684-120-3 

3018 

3608-2 

3024/128 

3677-3 

3070/711 

3804 

3004/102A 

4035 RF TRANS 

3046 

4460 

9014/720 

4685-285-3 

3452/108 

3609 

3861/101 

3677-3 RCA 

3141/780 

3804A 

3004/102A 

4039-00 

3245/199 

4460-1 

9014/720 

4686-81-2 

3004/102A 

3610-7065 

3311 

3679 

3008 

3806 

3005 

4039-01 

3245/199 

4460-2 

9014/720 

4686-81-3 

3004/102A 

3610 RCA 

3452/108 

3680 

3117 

3813 

3004/102A 

4040 BRIDGE 

9102 

4460-3 

9014/720 

468682-3 

3444/123A 

3611 RCA 

3005 

3680-1 

3716/161 

3815 

3009 

4041 000 20120 

3004/102A 

4462 

3004/102A 

4686-87-3 

3017B/117 

3612 RCA 

3893/152 

3680-5 

3717/121 

3816 

3004/102A 

4041 000 30180 

3004/102A 

4463 

3009 

4686-89-3 

3031A 

3613 

3007 

3681-1 

3054/196 

3818 

3007 

4041-000-10160 

3004/102A 

4464 

3124/289 

4686-95-3 

3452/108 

3613-2 

3104A 

3681-2 

3054/196 

3819 

3116 

4041-000-20120 

3004/102A 

4465 

3124/289 

4686-97-3 

3032A 

3613-2(GE) 

3232/191 

3682 

3191/185 

3819(RCA) 

3448 

4041-000-30180 

3004/102A 

44660RN 

3004/102A 

4686-105-3 

3031A 

3613-3 

3104A 

3682-1 (RCA) 

3191/185 

3820 

3007 

4041-200-10180 

3088 

4467 

3123 

4686-106-3 

3032A 

3613-4 

3104A 

3683-1 

3027/130 

3824 

3008 

4041-200-40100 

3087 

4468BRN 

3004/102A 

4686-107-3 

3452/108 

3614-1 

3444/123A 

3683-2 

3027/130 

3825 

3008 

4043A MOS 1C 

4043 

4469RED 

3004/102A 

4686-108-3 

3452/108 

3614-3 

3444/123A 

3683 RCA 

3114/290 

3826 

3008 

4044A MOS 1C 

4044 

4470 

3124/289 

4686-112-3 

3452/108 

3614A 

3004/102A 

3686 

3072/712 

3827 

3048/329 

4046(SEARS) 

3444/123A 

4470M-32 

3124/289 

4686-114-3 

3452/108 

3615 

3024/128 

3686-1 

3072/712 

3830 

3004/102A 

4051-300-10150 

3031A 

44700RN 

3123 

4686-116-3 

3017B/117 

3616 

3025/129 

3686-2 

3072/712 

3831 

3005 

4053A MOS 1C 

4053 

44710RN 

3004/102A 

4686-118-3 

3452/108 

3616-1 

3025/129 

3686-3 

3072/712 

3831-023-000 

74141 

4055 

4055 

4471YEL 

3004/102A 

4686-119-3 

3452/108 

3617 

3019 

3687 

3044/154 

3832 RCA 

3004/102A 

4055B 

4055 

4472GRN 

3004/102A 

4686-120-3 

3452/108 

3618 

3050/221 

3688-1 

3627/5404 

3832A RCA 

3004/102A 

4057 

3444/123A 

4473 

3123 

4686-126-3 

3452/108 

3618-1 

3717/121 

3688 RCA 

3004/102A 

3835 

3005 

4066 

3444/123A 

4473-1 

3452/108 

4686-127-3 

3452/108 

3618 RCA 

3452/108 

3690-1012 

3864/605 

3841 GX 

3008 

4075-1025-4 

3005 

4473-2 

3452/108 

4686-130-3 

3026 

3620 

3114/290 

3690-2016 

3063/145A 

3842 

3011 

4080-187.0507 

3024/128 

4473-3 

3452/108 

4686-131-3 

3452/108 

3620-1 

3466/159 

3690-2033 

3151/5081A 

3843 

3016 

4080-838.0001 

3026 

4473-4 

3444/123A 

4686-132-3 

3444/123A 

3620-7 

3114/290 

3693 ARVINE 

3452/108 

3843 TRANSISTOR 3893/152 

4080-838.2 

3026 

4473-5 

3444/123A 

4686-139-3 

3032A 

3620 RCA 

3466/159 

3695 

3006/160 

3844 RCA 

3004/102A 

4080-838.3 

3026 

4473-5X 

3444/123A 

4686-140-3 

3452/108 

3621-1 

3054/196 

3696A 

3005 

3845 

3016 

4080-866.1 

3026 

4473-6 

3452/108 

4686-143-3 

3444/123A 

3621-2 

3054/196 

3697-1 (RCA) 

3466/159 

3846 

3009 

4080-866.2 

3026 

4473-7 

3452/108 

4686-144-3 

3444/123A 

3621 RCA 

3893/152 

3697A 

3005 

3847 

3024/128 

4080-866.0006 

3041 

4473-8 

3452/108 

4686-145-3 

3040 

3622 

3024/128 

3698 

3007 

3851 

3008 

4080-879.0001 

3041 

4473-9 

3444/123A 

4686-147-3 

3017B/117 

3622-2 

3024/128 

3700-014 

3051/156 

3852 

3004/102A 

4080A 

3004/102A 

4473-1 1 

3452/108 

4686-148-3 

3017B/117 

3623 

3004/102A 

3700-153 

3016 

3853 RCA 

3016 

4082-501.0001 

3009 

4473-12 

3444/123A 

4686-149-3 

3016 

3623-1 

3054/196 

3700-300 

3027/130 

3856 

3004/102A 

4082-501-0001 

3717/121 

4473M-3 

3124/289 

4686-150-3 

3017B/117 

3624-1 

3083/197 

3701 

3057/136A 

3857 

3003 

4082-748.0002 

3057/136A 

4473-M3 

3024/128 

4686-151-3 

3017B/117 

3624-2 

3054/196 

3701 RCA 

3007 

3858 

3004/102A 

4085 

3444/123A 

4473-M-12 

3024/128 

4686-163-3 

3004/102A 

3624 RCA 

3007 

3701A 

3007 

3859 

3007 

4086 

3466/159 

4473N 

3124/289 

4686-169-3 

3452/108 

3625-1 (RCA) 

3024/128 

3702 

3057/136A 

3860 

3005 

4087 

3466/159 

4473-N 

3024/128 

4686-170-3 

3025/129 

3625(RCA) 

3444/123A 

3703 

3057/136A 

3860A 

3005 

4096-2404-1B 

3005 

4474YEK 

3123 

4686-171-3 

3452/108 

3626 

3444/123A 

3704 

3057/136A 

3864 

3003 

4096-2404-2B 

3005 

4474YEL 

3004/102A 

4686-172-3 

3452/108 

3626-1 (RCA) 

3444/123A 

3706 

3444/123A 

3865 

3003 

4096-2404-3B 

3005 

4475GRN 

3004/102A 

4686-173-3 

3444/123A 

3627 

3466/159 

3706P 

3008 

3867 

3444/123A 

4096-2404-4 

3004/102A 

4476BLU 

3004/102A 

4686-177-3 

3017B/117 

3627-1 

3466/159 

3707 

3008 

3868 

3765/195A 

4096-2404-5 B 

3005 

4477PUR 

3004/102A 

4686-179-3 

3032A 

3627 RCA 

3466/159 

3708 

3008 

3868 RCA 

3016 

4096-3003 

3005 

4477V10 

3123 

4686-182-3 

. 3024/128 

3628 

3011 

3709 

3008 

3869 

3004/102A 

4096-3006 

3005 

4478 

3025/129 

4686-183-3 

3444/123A 

3628-1 

3199/188 

3711 

3006/160 

3872 

3005 

4096-3038 

3005 

4483 

3024/128 

4686-184-3 

3311 

3628-2 

3201/171 

3714H1 

3027/130 

3873 

3005 

4101-685 

3016 

4484 

3005 

4686-186-3 

3311 

3628-3 

3199/188 

3714H1A 

3027/130 

3875 

3004/102A 

4112 JC PENNEY 

3867 

4484-1 

3984/106 

4686-189-3 

3031A 

3628P 

3011 

3716 

3004/102A 

3876 

3004/102A 

4126 

3466/159 

4484-2 

3984/106 

4686-195-3 

3004/102A 

3629-1 

3200/189 

3718 

3005 

3877 

3003 

4126 EFJOHNSON 

3466/159 

4485 

3984/106 

4686-196-3 

3004/102A 

3629-3 

3200/189 

3718A 

3005 

3879 

3004/102A 

4145 RECT 

7356/6156 

4485-1 

3984/106 

4686-199-3 

3031A 

3629 (RCA) 

3200/189 

3723A 

3004/102A 

3881 

3039/316 

4149 

3501/5994 

4486 

3005 

4686-201-3 

3311 

3631 

3466/159 

3724 

3007 

3883 

3012/105 

4151-01 

3466/159 

4490-1 

3452/108 

4686-207-3 

3452/108 

3631-1 

3444/123A 

3726 

3010 

3885 

3004/102A 

4164P1M 

3509/5695 

4490-7 

3893/152 

4686-208-3 

3452/108 

3631-1 RCA 

3893/152 

3727 RCA 

3024/128 

3887 

3005 

4167 

3018 

4491-5 

3893/152 

4686-209-3 

3452/108 

3631 RCA 

3054/196 

3728 

3024/128 

3888 

3004/102A 

4167 SEARS 

3452/108 

4491-6 

3041 

4686-210-3 

3045/225 

3632-1 

3054/196 

3728A RCA 

3024/128 

3889 

3008 

4167(AIRLINE) 

3716/161 

4491-8 

3893/152 

4686-212-3 

3031A 

3632-2 

3054/196 

3730 

3005 

3890 

3008 

4167(PENNCREST) 

3716/161 

4491-9 

3041 

4686-213-3 

3009 

3632-2 RCA 

3192/186 

3732 RCA 

3024/128 

3891 

3008 

4168 

3018 

4501 

3006/160 

4686-224-3 

3452/108 

3632-3 

3054/196 

3734 RCA 

3007 

3892 

3003 

4168 SEARS 

3452/108 

4509 

3006/160 

4686-226-3 

3026 

3632 RCA 

3054/196 

3738 

3008 

3893 

3003 

4168(PENNCREST) 

3716/161 

4510 

3004/102A 

4686-227-3 

3067/502 

3633 

3104 A 

3739 

3004/102A 

3895 

3005 

4168(WARDS) 

3716/161 

4511 

4511 

4686-228-3 

3452/108 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

4686-229-3 

3025/129 

4822-130-40343 

3444/123A 

5001-541 

3038 

5380-71 

3444/123A 

5613-1359(B) 

3038 

6534-5T6 

3024/128 

4686-230-3 

3025/129 

4822-130-40348 

3114/290 

5001-542 

3018 

5380-72 

3444/123A 

5613-1684(T) 

3122 

6551 

3161/722 

4686-231-3 

3444/123A 

4822-130-40354 

3444/123A 

5001-543 

3018 

5380-73 

3027/130 

5613-1788(R) 

3020/123 

6629 

3017B/117 

4686-232-3 

3040 

4822-130-40356 

3024/128 

5001-544 

3038 

5403-MS 

3060/139A 

5613-2086 

3842 

6629-A05 

3017B/117 

4686-234-3 

3041 

4822-130-40361 

3444/123A 

5001-545 

3122 

5406 (RCA) 

3175 

5613-4581 

3122 

6640-831016 

3004/102A 

4686-235-3 

3025/129 

4822-130-40369 

3984/106 

5002-007 

3709/110MP 

5416 

3016 

5613-4581C 

3444/123A 

6651-486 

3024/128 

4686-238-3 

3025/129 

4822-130-40454 

3444/123A 

5002-030 

3732/1167 

5435-1 

3186/1174 

5614-77C 

3010 

6701-1 

3214/985 

4686-244-3 

3452/108 

4822-130-40477 

3984/106 

5002-031 

3231/1155 

5489 KLH 

3159/718 

5614-359C 

3041 

6818 

3012/105 

4686-251-3 

3452/108 

4822-130-40508 

3984/106 

5004 JC PENNEY 

3864/605 

5506 

3768/5002A 

5614-360D 

3197/235 

6854K90-062 

3466/159 

4686-252-3 

3044/154 

4822-130-40537 

3190/184 

5051-300-10150 

3311 

5507 

3770/5004A 

5615-1 

3210/1176 

6854K90-074 

3444/123A 

4686-256-1 

3008 

4822-130-40614 

3984/106 

5052 

3722/102 

5508 

3771/5005A 

5615-2 

3210/1176 

6855K90 

3984/106 

4686-256-2 

3008 

4822-130-50228 

3648/168 

5093 

3452/108 

5509 

3772/5O06A 

5617-2 

3212/1175 

6860-3 

3302/533 

4686-256-3 

3008 

4824-0014 

3245/199 

5096 

3448 

5510 

3773/5007A 

5617-3A 

3212/1175 

6954K90-074 

3444/123A 

4686-257-3 

3444/123A 

4824-0014-02 

3245/199 

5101N60 

3709/110MP 

5511 

3774/5008A 

5617-4 

3212/1175 

6990 

3006/160 

4689 

3024/128 

4824-28 

3024/128 

5113T 

3023/704 

5512 

3775/5009A 

5617-5 

3212/1175 

7001 

3122 

4699 

3098/150A 

4825 

3018 

5120A90 

3087 

5513 

3776/5010A 

5629-1 

3214/985 

7001 DARLINGTON 

3156/17 2A 

4700 

3861/101 

4826 

3452/108 

5122 

3062/142A 

5514 

3057/136A 

5629-2 

3214/985 

700 l(EFJOHNSON) 

3444/123A 

4701 

3027/130 

4828-4 

3087 

5124 

3063/145A 

5515 

3779/5013A 

5631-1N60 

3088 

7002-1 

3065/222 

4701A 

3027/130 

4837 

3452/108 

5124AHB 

3297/280 

5516 

3780/5014A 

5631-1N60P 

3088 

7005G 

3122 

4702 

3642/179 

4838 

3045/225 

5129 

3395/5129A 

5517 

3781/5015A 

5631-20A90 

3709/1 10MP 

7005G(L0WREY) 

3444/123A 

4704 

3098/150A 

4839 

3444/123A 

5130 

3064/146A 

5518 

3782/5016A 

5631 -MA150 

3100/519 

7049 

3184/1115 

4706 

3452/108 

4840 

3444/123A 

5132 

3095/147A 

5519 

3784/5018A 

5632-51B01-02 

3311 

7055 

3259 

4709 

3452/108 

4841 

3444/123A 

5139 

3097/149A 

5520 

3785/5019A 

5632-HZ11A 

3061/140A 

7055-11 

3018 

4714 

3124/289 

4842 

3444/123A 

5142 

3098/150A 

5521 

3786/5020A 

5632-W03B 

3311 

7055-12 

3122 

4715 

3027/130 

4843 

3045/225 

5145 

3099/151A 

5522 

3787/5021A 

5632-W06 

3031A 

7055-13 

3024/128 

4715A 

3027/130 

4844 

3466/159 

5158 

3158/797 

5522-8 

9005/5802 

5632-W06A 

3031A 

7055-14 

3025/129 

4722 

3717/121 

4845 

3452/108 

5158-1 

3073/728 

5523 

3788/5022A 

5632-W06B 

3031A 

7055-15 

3026 

4722BLU 

3009 

4850 

3092/141A 

5158-2 

3158/797 

5524 

3790/5024A 

5632-W06 

3032A 

7055-16 

3026 

4722GRN 

3009 

4851 

3092/141A 

5159-1 

3158/797 

5525 

3791/5025A 

5632-W06A 

3032A 

7055-17 

3027/130 

47220RN 

3009 

4852 

3444/123A 

5162-03 

3510 

5526 

3793/5027A 

5632-W06B 

3031A 

7055-18 

3038 

4722PUR 

3009 

4853 

3044/154 

5203N1 

3031A 

5527 

3795/5029A 

5633 

3126 

7065 JC PENNEY 

3311 

4722RED 

3009 

4854 

3444/123A 

5203N 1(1 ODC1) 

3311 

5528 

3796/5030A 

5633-1S85 

3126 

7112 

3018 

4722YEL 

3009 

4855 

3452/108 

5203RNI 

3121/115 

5529 

3797/5031A 

5633-1S2790W 

3126 

7113 

3444/123A 

4727 

3009 

4856-0101 

3444/123A 

5205NI 

3311 

5530 

3799/5033A 

5633-MV201 

3325/612 

7115 

3452/108 

4728 

3099/151A 

4856-0106 

3466/159 

5210DC-1 

9004/5801 

5531 

3801/5035A 

5635HZ11 

3061/140A 

7116 

3018 

4729 

3642/179 

4856-0107 

3444/123A 

5213-400 

3500/5882 

5532 

3802/5036A 

5635HZ11A 

3061/140A 

7117 

3018 

4730 

3009 

4856-0109 

3444/123A 

5222 

3062/142A 

5533 

3803/5037A 

5637-3 

3918/986 

7117 GE 

3452/108 

4732 

3444/123A 

4856-0110 

3444/123A 

5224 

3063/145A 

5534 

3804/5038A 

5637-4 

3918/986 

7118 

3452/108 

4733 

3444/123A 

4857 

3018 

5224 SCR 

6627/5527 

5535 

3805/5039A 

5637-4 1C 

3918/986 

7120A 

3072/712 

4734 

3444/123A 

4858 

3095/147A 

5226-1 

3466/159 

5536 

3806/5040A 

5637-5 

3918/986 

7122 

3452/108 

4737 

3444/123A 

4872 

3021/124 

5226-2 

3444/123A 

5537 

3807/5041A 

5641-HV25 

3100/519 

7122-5 

3444/123A 

4745 

3114/290 

4882 

3027/130 

5230 

3064/146A 

5538 

3808/5042A 

5641-MV11 

3031A 

7123 

3452/108 

4756 

3039/316 

4882A 

3027/130 

5232 

3095/147A 

5540 

3811/5045A 

5652-HA 1156 

3160/801 

7124 

3452/108 

4765 

3444/123A 

4885 

3632/5624 

5239 

3097/149A 

5541 

3812/5046A 

5652-HA1325 

3373/1238 

7125 

3452/108 

4768 

3444/123A 

4888A 

3009 

5242 

3098/150A 

5596 

3004/102A 

5661-C6B3 

3950/5400 

7126 

3452/108 

4778-13 

3051/156 

4888B 

3009 

5245 

3099/151A 

5601-MS 

3311 

5701 

3466/159 

7127 

3452/108 

4789 

3039/316 

4907-976 

3004/102A 

5253 

3009 

5601-N1 

3311 

5701-88 

3008 

7128 

3452/108 

4793 KLH 

3161/722 

5001-002 

3444/123A 

5300-2 

3633/5626 

5609-1 

3236/748 

5701-89 

3008 

7129 

3444/123A 

4794 

3169/781 

5001-004 

3298/299 

5300-3 

3633/5626 

5611-628 

3466/159 

5721 

3444/123A 

7130 

3072/712 

4794(KLH) 

3169/781 

5001-010 

3464/300 

5300-82.3 

3032A 

5611-628F 

3466/159 

5723P 

3160/801 

7130A 

3072712 

4800-223 

3840/13 IMP 

5001-014 

3444/123A 

5300-82.4 

3032A 

5611-673 

3466/159 

5724P 

3160/801 

7131 

3452/108 

4801-0000-003 

3018 

5001-020 

3444/123A 

5300-82.1003 

3017B/117 

5611-673A 

3114/290 

5742-5 

3158/797 

7132 

3452/108 

4801-0000-016 

3018 

5001-021 

3124/289 

5300-86.1 

3016 

5611-673B 

3114/290 

5757 

3169/781 

7133 

3452/108 

4801-0000-035 

3018 

5001-032 

3018 

5300-88.1 

3016 

5611-673C 

3114/290 

5761 HEATH 

3042/230 

7134 

3452/108 

4801-0000-060 

3138/193A 

5001-037 

3122 

5300-88.2 

3017B/117 

5611-673D 

3466/159 

5766-8 

3009 

7171 

3444/123A 

4801-0000-095 

3716/161 

5001-038 

3124/289 

5300-88.3 

3032A 

5611-695 

3025/129 

5766-25 

3004/102A 

7171 (GE) 

3444/123A 

4801-00154 

3100/519 

5001-043 

3124/289 

5300-88.1002 

3032A 

5611-695A 

3025/129 

5780-1 

3683/5511 

7172 

3444/123A 

4801-00628 

3087 

5001-044 

3054/196 

5300-88.1003 

3032A 

5611-695B 

3025/129 

5780-3 

3572/5463 

7172-54 

3012/105 

4801-00629 

3087 

5001-046 

3116 

5300-88.1004 

3032A 

5611-695C 

3025/129 

5781-2 

3638/5402 

7172.01 

3004/102A 

4801-1100-011 

3009 

5001-047 

3116 

5300-94.1 

3016 

5612-75C 

3004/102A 

5781-3 

3638/5402 

7172.02 

3011 

4801-1284-200 

3984/106 

5001-048 

3466/159 

5300-95.1 

3016 

5612-77C 

3004/102A 

5807 JC PENNEY 

3250/315 

7172.04 

3004/102A 

4802-00002 

3452/108 

5001-049 

3086/226MP 

5300-98.1 

3016 

5612-370 

3004/102A 

5815 

3144/723 

7172.10-2 

3004/102A 

4802-00003 

3444/123A 

5001-050 

3197/235 

5300-99.1 

3016 

5612-525E 

3450/298 

5923 

3051/156 

7172.13 

3007 

4802-00004 

3466/159 

5001-053 

3054/196 

5300-99.3 

3016 

5613-20A90 

3088 

6001 

3184/1115 

7172.32 

3011 

4802-00005 

3027/130 

5001-064 

3357/186A 

5300-99.4 

3016 

5613-46B 

3452/108 

6003 

3112 

7172.54 

3012/105 

4802-00005A 

3027/130 

5001-066 

3466/159 

5301-06.1 

3016 

5613-458 

3444/123A 

6008 

3007 

7173 

3452/108 

4802-00006 

3444/123A 

5001-068 

3748/282 

5301-06.1001 

3033 

5613-458A 

3122 

6013 

3448 

7174 

3452/108 

4802-00007 

3048/329 

5001-069 

3444/123A 

5301-09.1 

3016 

5613-458B 

3444/123A 

6099-2 

3054/196 

7175 

3452/108 

4802-00008 

3299/237 

5001-070 

3138/193A 

5301-11.1 

3017B/117 

5613-458C 

3444/123A 

6100-35 

3004/102A 

7176 

3444/123A 

4802-00009 

3444/123A 

5001-071 

3197/235 

5301-11.1001 

3031A 

5613-458D 

3444/123A 

6102 

3100/519 

7177 

3452/108 

4802-00010 

3834/132 

5001-072 

3444/123A 

5301-13.1 

3016 

5613-458LG 

3020/123 

6136 

3444/123A 

7178 

3452/108 

4802-00012 

3444/123A 

5001-074 

3122 

5301-19.1 

3068/503 

5613-458LGC 

3444/123A 

6151 

3024/128 

7201-1 

3009 

4802-00014 

3138/193A 

5001-075 

3357/186A 

5301-20.1 

3016 

5613-460 

3018 

6154 

3006/160 

7204A 

3455/804 

4802-00015 

3444/123A 

5001-080 

3088 

5301-22.1 

3017B/117 

5613-460A 

3018 

6155 

3006/160 

7204A SEARS 

3455/804 

4802-00016 

3464/300 

5001-083 

3100/519 

5301-32.1 

3066/118 

5613-460B 

3018 

6158 

3452/108 

72060 

3110/120 

4802-00017 

3048/329 

5001-089 

3032A 

5301-36.T 

3032A 

5613-460C 

3018 

6158-3 

3452/108 

7209A 

3110/120 

4802-00019 

3299/237 

5001-107 

3100/519 

5305A V 

3027/130 

5613-461 

3018 

6162 

3006/160 

7211-9 

3016 

4802-2000-012 

3017B/117 

5001-117 

3017B/117 

5313-46 IB 

3452/108 

5613-461A 

3018 

6171-5 

3313/116 

7212-3 

3016 

4802-2000-019 

3017B/117 

5001-120 

3100/519 

5316-2 

3185/984 

5613-461B 

3018 

6171-14 

3043 

7212-3A 

3016 

4802-3268-000 

3298/299 

5001-125 

3060/139A 

5320-003 

3026 

5613-461C 

3018 

6171-15 

3043 

7213-0 

3017B/117 

4802-3274-200 

3188A/182 

5001-128 

3100/519 

5324 

3396/5130A 

5613-535 

3018 

6171-17 

3843 

7213 

3031A 

4804-3267-901 

3298/299 

5001-129 

3017B/117 

5325 

3792/5026A 

5613-535A 

3018 

6171-18 

3843 

7213-7 

3016 

4805-00329 

3014 

5001-130 

3136/5072A 

5326 

3399/5133A 

5613-535B 

3018 

6171-25 

3843 

7213 TRANSISTOR 

3893/152 

4805-1241-200 

3100/519 

5001-131 

3058/137A 

5327 

3401/5135A 

5613-535C 

3018 

6171-27 

3175 

7214 

3452/108 

4806-0000-004 

3311 

5001-134 

3088 

5328 

3402/5136Ar 

5613-558C 

3444/123A 

6171-28 

3175 

7214-6 

3031A 

4809-0000-001 

3323/610 

5001-141 

3088 

5329 

3404/5138A 

5613-71 OB 

3444/123A 

6171-31 

3175 

7214A 

3027/130 

4811-0000-025 

3116 

5001-142 

3059/133A 

5330 

3405/5139A 

5613-711 

3444/123A 

6171-32 

3175 

7215 

3452/108 

4815 

3466/159 

5001-143 

3751/5075A 

5331 

3407/5141A 

5613-71 IE 

3444/123A 

6171-33 

3998/506 

7215-0 

3004/102A 

4819 

3044/154 

5001-144 

3100/519 

5332 

3408/5142A 

5613-828(S) 

3122 

6171-35 

3843 

7215-1 

3032A 

4820 

3452/108 

5001-145 

3100/519 

5333 

3409/5143A 

5613-870 

3444/123A 

6171-36 

3843 

7215-2 

3031A 

4821 

3452/108 

5001-146 

3100/519 

5334 

3410/5144A 

5613-870F 

3444/123A 

6179-5 

3087 

7216 

3452/108 

4822-130-30132 

3334/5071A 

5001-152 ' 

3060/139A 

5335 

3411/5145A 

5613-871 

3245/199 

6181-1 

3045/225 

7216 JC PENNEY 

3124/289 

4822-130-30192 

3017B/117 

5001-156 

3100/519 

5336 

3412/5146A 

5613-87 IF 

3122 

6185-3 

3452/108 

7217 

3452/108 

4822-130-30256 

3017B/117 

5001-160 

3057/136A 

5337 

3413/5147A 

5613-1209 

3024/128 

6201 

3466/159 

7217 JC PENNEY 

3124/289 

4822-130-30259 

3017B/117 

5001-161 

3088 

5340 

3417/5151A 

5613-1209A 

3024/128 

6227 

3065/222 

7218 

3452/108 

4822-130-30261 

3647/167 

5001-162 

3100/519 

5341 

3418/5152A 

5613-1209B 

3024/128 

6263(RCA6263 

3441/292 

7218 JC PENNEY 

3124/289 

4822-130-30264 

3056/135A 

5001-163 

3311 

5342 

3419/5153A 

5613-1209C 

3024/128 

6343-1 

3444/123A 

7219 

3452/108 

4822-130-30281 

3087 

5001-164 

3100/519 

5343 

3421/5155A 

5613-1213 

3024/128 

6351 

3050/221 

7219-3 

3052 

4822-130-30284 

3330/5066A 

5001-196 

3126 

5344 

3422/5156A 

5613-1213A 

3024/128 

6367 

3444/123A 

7220 

3452/108 

4822-130-30287 

3059/138A 

5001-197 

, 3056/135A 

5345-1 

3186/1174 

5613-1213B 

3024/128 

6367-1 

3444/123A 

7221 

3452/108 

4822-130-30311 

3087 

5001-505 

3122 

5345-1 (1C) 

3186/1174 

5613-1213C 

3024/128 

6377-2 SYLVANIA 

3839/155 

7221A 

3072/712 

4822-130-30312 

3087 

5001-506 

3138/193A 

5345-1 (ZENER) 

3423/5157A 

5613-1213D 

3024/128 

6380-3 

3054/196 

7224 

3126 

4822-130-30414 

9075/166 

5001-508 

3036 

5345-2 (1C) 

3186/1174 

5613-1327(T) 

3124/289 

6381-2 

3054/196 

7231 

3018 

4822-130-40096 

3835/103A 

5001-509 

3466/159 

5345(ZENER) 

3423/5157A 

5613-1335 

3444/123A 

6382-2 

3893/152 

7232 

3452/108 

4822-130-40184 

3444/123A 

5001-510 

3452/108 

5346 

3424/5158A 

5613-1335D 

3444/123A 

6432-3 

3060/139A 

7233 

3018 

4822-130-40212 

3839/155 

5001-511 

3124/289 

5348 

3427/5161A 

5613-1335E 

3038 

6440 

3004/102A 

7233S 

3018 

4822-130-40233 

3719/104 

5001-512 

3010 

5350 

3430/5164A 

5613-1342 

3018 

6445 

3004/102A 

7234 

3452/108 

4822-130-40304 

3716/161 

5001-514 

3197/235 

535 1 

3432/5166A 

5613-1342A 

3018 

6452 

3004/102A 

7235 

3452/108 

4822-130-40314 

3024/128 

5001-539 

3122 

5361-1N60P 

3088 

5613-1342B 

3018 

6507 AIRLINE 

3452/108 

7236 

3018 

4822-130-40315 

3466/159 

5001-540 

3114/290 

5380-21 

3311 

5613-1342C 

3018 

6517 

3044/154 

7236S 

3018 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

7237 

3452/108 

7 404-6A 

7404 

7485PC 

7485 

7739 

3416/5150A 

8000-0004-P088 

3004/102A 

8000-00032-028 

3197/235 

7238 

3452/108 

7 404-9A 

7404 

7486PC 

7486 

7741 

3418/5152A 

8000-00004-P088 

3004/102A 

8000-00032-030 

3459/1058 

7239 

3722/102 

7404PC 

7404 

7489 1C 

7489 

7805KC 

3629/309K 

8000-004-P089 

3025/129 

8000-00035-001 

3017B/117 

7252 

3054/196 

7405-6A 

7405 

7490-6A 

7490 

7805UC 

3591/960 

8000-0004-P089 

3466/159 

8000-00035-002 

3017B/117 

7253 

3045/225 

7 405-9A 

7405 

7 490-9A 

7490 

7806 1C VOLT RE 

3669/962 

8000-00004-P089 

3025/129 

8000-00035-003 

3018 

7261 

3018 

7405 JC PENNEY 

3251/306 

7490DC 

7490 

7808 

3630/964 

8000-0004-P090 

3525/724 

8000-00038-001 

3197/235 

7262 

3452/108 

7405PC 

7405 

7490PC 

7490 

7808UC 

3630/964 

8000-00004-PI 85 

3192/186 

800000038-002 

3965/974 

7264 

3018 

7406 JC PENNEY 

3251/306 

7492 

7492 

7810 TRANS 

3452/108 

8000-0004-PI 85 

3192/186 

800000038003 

74161 

7285-2 

3212/1175 

7406PC 

7406 

7492-6A 

7492 

7811 TRANS 

3452/108 

80&0-0004-P079 

3444/123A 

800000038004 

7400 

7303-1 

3466/159 

7407 1C 

7407 

7492-9A 

7492 

7812 1C VR 

3592/966 

8000-0004-P082 

3444/123A 

800000038006 

7493 

7303-2 

3466/159 

7 408-6A 

7408 

7492DC 

7492 

7812 TRANS 

3452/108 

8000-0004-P085 

3444/123A 

8000-00038-007 

7474 

7305-1 

3274/153 

7 408-9A 

7408 

7492PC 

7492 

7813 TRANS 

3452/108 

8000-0005-001 

3834/132 

800000038008 

3100/519 

7306 

3444/123A 

7408N 

7408 

7493 

7493 

7814 TRANS 

3452/108 

8000-00005-001 

3834/132 

800000038009 

3087 

7306-1 

3444/123A 

7408PC 

7408 

7493DC 

7493 

7815 TRANS 

3452/108 

8000-00005-002 

3444/123A 

800000038010 

3324/611 

7306-2 

3444/123A 

7409 1C 

7409 

7493/9393 

7493 

7816 TRANS 

3444/123A 

8000-00005-003 

3018 

800000041015 

3087 

7306-3 

3444/123A 

7410-6A 

7410 

7494 1C 

7494 

7817 TRANS 

3444/123A 

8000-000054)04 

3122 

8000-00041-016 

3088 

7306-4 

3444/123A 

7410-9A 

7410 

7495DC 

7495 

7818 TRANS 

3444/123A 

80004)0005-005 

3124/289 

800000041018 

3060/139A 

7306-5 

3444/V23A 

7410N 

7410 

7495PC 

7495 

7824 1C VOLT RE 

3670/972 

80004)0005-007 

3444/123A 

800000041019 

3100/519 

7306-7 

3444/123A 

7410PC 

7410 

7496 1C 

7496 

7824UC 

3670/972 

80004)005-007 

3444/123A 

800000041040 

3039/316 

7306-8 

3444/123A 

7411 1C 

7411 

7497 1C 

7497 

7839 

3004/102A 

80004)0005-008 

3026 

800000041041 

3124/289 

7308-1 

3245/199 

7412 1C 

7412 

7501 

3444/123A 

7905 1C VOLT RE 

3671/961 

8000-0005-009 

3444/123A 

800000041042 

3124/289 

7308-2 

3245/199 

7413 

3054/196 

7502 

3444/123A 

7906 1C VOLT RE 

3672/963 

8000-00005-009 

3047 

800000041043 

3357/186A 

7309-3 

3444/123A 

7413PC 

7413 

7503 

3466/159 

7912 1C 

3673/967 

8000-00005-010 

3047 

800000041044 

3239/236 

7311 

3021/124 

7414 1C 

7414 

7505 

3444/123A 

7912 1C VOLT RE 

3673/967 

80004)0005-011 

3299/237 

800000041-046 

3018 

7312 

3026 

7414 TRANS 

3054/196 

7506 

3444/123A 

7915 1C 

3674/969 

8000-000054)14 

3225/1104 

800000042007 

3100/519 

7312-1 

3444/123A 

7414PC 

7414 

7509 

3444/123A 

7915 1C VOLT RE 

3674/969 

8000-00005-015 

3088 

800000042013 

3050/221 

7312-2 

3444/123A 

7416PC 

7416 

7510 

3033 

7921 

9005/5802 

80004)00054)16 

3087 

800000042014 

3628/6402 

7313 

3077/790 

7417 1C 

7417 

7511 

3019 

7924 1C 

3675/971 

80004)0005-017 

3087 

800000042015 

3638/5402 

7313 TRANSISTOR 3466/159 

7420 

3083/197 

7513 

3192/186 

7924 1C VOLT RE 

3675/971 

80004)00054)18 

3088 

800000043019 

3018 

7316-1 

3199/188 

7 420-6A 

7420 

7514 

3027/130 

7962 

3311 

80004)0005-019 

3059/138A 

800000043020 

3004/102A 

7317 

3021/124 

7 420-9A 

7420 

7515 

3444/123A 

7991 

3124/289 

8000-00005-020 

3058/137A 

8000-00043-021 

3060/139A 

7318 

3444/123A 

7420PC 

7420 

7516 

3444/123A 

7992 

3444/123A 

80004)00054)21 

3060/139A 

800000043064 

3252/302 

7318-1 

3854/123AP 

7422 1C 

7422 

7517 

3444/123A 

7993 

3004/102A 

80004)0005-022 

3031A 

800000043-065 

3197/235 

7318-1 (RCA) 

3275/194 

7423 

3054/196 

7517A 

3027/130 

8000-0000-064 

3017B/117 

80004)00054)23 

3088 

800000043-068 

3060/139A 

7318-2 

3444/123A 

7423 1C 

7423 

7517B 

3027/130 

8000-0001-017 

3112 

80004)0005-055 

3444/123A 

800000045004 

7447 

7322-1 

3538 

7425 

3452/108 

7517C 

3027/130 

8000-001-041 

3017B/117 

80004)0005-152 

3031A 

800000049010 

3031A 

7323-1 

3510 

7425 1C 

7425 

7518 

3444/123A 

8000-00001-068 

3004/102A 

8000-000064)01 

3047 

8000-00049021 

3056/135A 

7325-1 

3854/123AP 

7426 

3452/108 

7519 

3444/123A 

80000001-P081 

3834/132 

80004)0006-002 

3299/237 

800000049027 

3827/1166 

7325-1 (RCA) 

3854/123AP 

7426 1C 

7426 

7550 

3330/5066A 

800000003-033 

3444/123A 

8000-00006-003 

3444/123A 

800000049-053 

3124/289 

7330-2 (RCA) 

3466/159 

7427 

3452/108 

7553 

3199/188 

8000-00003-034 

3122 

80004)0006-004 

3466/159 

800000049054 

3124/289 

7330-3 (RCA) 

3466/159 

7427PC 

7427 

7568 

3016 

8000-00003-035 

3138/193A 

80004)0006-005 

3018 

800000049055 

3122 

7330-4 

3466/159 

7428 

3452/108 

7574 

3059/138A 

8000-00003-036 

3138/193A 

80004)0006-006 

3027/130 

8000-00049056 

3118 

7330-4 (RCA) 

3466/159 

7428 1C 

7428 

7585 

3444/123A 

8000-00003-037 

3114/290 

8000-000064)07 

3088 

800000049057 

3122 

7330-6 (RCA) 

3466/159 

7429 

3122 

7586 

3444/123A 

8000-00003-038 

3004/102A 

80004)00064)08 

3100/519 

800000049-060 

3197/235 

7332 

3018 

7430 

3122 

7586(GE) 

3444/123A 

8000-00003-039 

3004/102A 

8000-00006-009 

3060/139A 

800000049061 

3024/128 

7334-1 (RCA) 

3444/123A 

7 430-6A 

7430 

7587 

3444/123A 

8000-00003-040 

3052 

80004)0006-010 

3095/147A 

8000-00049062 

3116 

7339-1 

3466/159 

7 430-9A 

7430 

7587(GE) 

3444/123A 

8000-00003-041 

3047 

80004)0006-146 

3057/136A 

800000054002 

3724/981 

7330-1 (RCA) 

3466/159 

7430-PC 

7430 

7588 

3444/123A 

8000-00003-042 

3047 

8000-00006-147 

3081/125 

800000058004 

3061/140A 

7340 

3984/106 

7431 

3122 

7588(GE) 

3444/123A 

8000-00003-043 

3048/329 

80004)0006-190 

3027/130 

80000058006 

3234/746 

7340-2 

3444/123A 

7432 

3122 

7589 

3444/123A 

8000-00003-044 

3087 

80004)0006-230 

3299/237 

800000058008 

3744/1260 

7341-1 RCA 

3854/123AP 

7432-1 RECT 

3313/116 

7590 

3444/123A 

8000-00003-045 

3087 

80004)0006-231 

3017B/117 

800000058009 

3445/1192 

7342-1 (TRANS) 

3024/128 

7432PC 

7432 

7590(GE) 

3444/123A 

8000-00003-046 

3100/519 

80004)0006-232 

3060/139A 

8003-114 

3444/123A 

7345-2 (RCA) 

3024/128 

7433 

3122 

7591 (GE) 

3444/123A 

8000-0004-042 

3087 

8000-00006-280 

3124/289 

8003-115 

3017B/117 

7346-1 

3444/123A 

7433 1C 

7433 

7593-2 

3452/108 

8000-00004-045 

3087 

80004)0006-281 

3100/519 

8005-3 

3023/704 

7346-1 (RCA) 

3444/123A 

7437 

3054/196 

7603 

3004/102A 

8000-00004-060 

3087 

80004)0009-089 

3245/199 

80070 

3022/1188 

7347-1 

3466/159 

7437PC 

7437 

7608 

3004/102A 

8000-00004-061 

3100/519 

8000-00009-174 

3444/123A 

8007-1 

3022/1188 

7347-1 (RCA) 

3466/159 

7438N 

7438 

7611 

3004/102A 

8000-00004-062 

3100/519 

80004)0009-177 

3018 

8007-3 

3023/704 

7349-2 

3024/128 

7438PC 

7438 

7613 

3004/102A 

8000-00004-063 

3088 

80004)0009-178 

3834/132 

8007-4 

3023/704 

7349-3 

3854/123AP 

7440-6A 

7440 

7618 

3054/196 

8000-0004-063 

3087 

80004)0009-280 

3122 

8008-1 

3022/1188 

7351 

3083/197 

7440-9A 

7440 

7623 

3004/102A 

8000-00004-064 

3100/519 

8000-000104)17 

3112 

8008-3 

3023/704 

7352-5 (RCA) 

3201/171 

7440PC 

7440 

7626 

3138/193A 

8000-00004-065 

3060/139A 

80004)0010-109 

3100/519 

80090 

3023/704 

7358-1 (RCA) 

3Q54/196 

7441-6A 

7441 

7633-1 

9038/346 

8000-00004-066 

3100/519 

80004)0011-004 

3444/123A 

8009-4 

3023/704 

7359 (RCA) 

3191/185 

7441-9A 

7441 

7633-2 

9038/346 

8000-0004-066 

3100/519 

80004)0011-034 

3060/139A 

8010-52 

3100/519 

7362-1 

3201/171 

7441DC 

7441 

7633-3 

9038/346 

8000-00004-067 

3017B/117 

80004)0011-041 

3017B/117 

8010-53 

3088 

7362-1 (RCA) 

3201/171 

7441PC 

7441 

7635 

3114/290 

8000-00004-068 

3017B/117 

8000-000114)42 

3088 

8010-173 

3834/132 

7362-2 (RCA) 

3201/171 

7442DC 

7442 

7637 

3444/123A 

8000-00004-079 

3444/123A 

80004)0011-043 

3060/139A 

8010-174 

3018 

7362-2 RCA 

3201/171 

7442PC 

7442 

7637-1 

3311 

8000-00004-80 

3112 

80004)0011-044 

3017B/117 

8010-175 

3018 

7362-4 (RCA) 

3201/171 

7443A 1C 

7443 

7638 

3018 

8000-00004-080 

3112 

80004)0011-046 

3100/519 

8010-176 

3444/123A 

7362-6 

3201/171 

7444A 1C 

7444 

7639 

3018 

8000-00004-081 

3834/132 

80004)0011-047 

3444/123A 

8020-202 

. 3175 

7363-1 

3466/159 

7445DC 

7445 

7641 

3444/123A 

8000-00004-82 

3122 

80004)0011-048 

3444/123A 

8020-203 

3017B/117 

7364-1 

3054/196 

7445PC 

7445 

7642 

3452/108 

8000-0004-082 

3444/123A 

8000-00011-049 

3124/289 

8020-204 

3245/199 

7364-6053P1 

3048/329 

7446 1C 

7446 

7675 

3444/123A 

8000-00004-082 

3444/123A 

80004)0011-050 

3054/196 

8020-205 

3444/123A 

7366-1 

3115/165 

7446ADC 

7446 

7676 

3444/123A 

8000-00004-083 

3299/237 

80004)0011-051 

3049/224 

8020-206 

3893/152 

7370-3 

3710/238 

7446APC 

7446 

7702-1A 

3033 

8000-00004-084 

3299/237 

80004)0011-052 

3299/237 

8028 DIAC 

3523/6407 

7372-1 RCA 

3065/222 

7446PC 

7446 

7703 CHRYSLER 3560 

8000-00004-85 

3444/123A 

80004)00114)53 

3116 

8070-4 

3004/102A 

7380-1 

3710/238 

7447 1C 

7447 

7704-1 

3033 

8000-00004-085 

3122 

80004)0011-054 

3834/132 

8071-4 

3004/102A 

7380-2 

3710/238 

7447BDC 

7447 

7706-1 

3033 

8000-00004-086 

3010 

80004)0011-055 

3834/132 

8072-4 

3004/102A 

7381-2 (RCA) 

3024/128 

7447BPC 

7447 

7707 

3838/5065A 

8000-00004-087 

3464/300 

80004)00114)60 

3087 

8073-4 

3004/102A 

7398-1 

3232/191 

7447DC 

7447 

7708 

3377/5111A 

8000-00004-088 

3004/102A 

8000-000114)86 

3835/103A 

8074-4 

3444/123A 

7398-1 (RCA) 

3232/191 

7447PC 

7447 

7708-1 

3033 

8000-00004-089 

3466/159 

80004)0011-103 

3059/138A 

8075-4 

3444/123A 

7398-3 

3232/191 

7448DC 

7448 

7709 

3378/5112A 

8000-00004-184 

3100/519 

80004)0011-104 

3017B/117 

8102-206 

3311 

7398-5 

3893/152 

7448PC 

7448 

7710 

3378/5112A 

8000-00004-185 

3192/186 

8000-00011-105 

3051/156 

8102-207 

3124/289 

7398-6117P1 

3444/123A 

7451-6A 

7451 

7710-1 

3033 

8000-00004-239 

3058/137A 

80004)0011-151 

3765/195A 

8102-208 

3124/289 

7398-6118P1 

3444/123A 

7451-9A 

7451 

7711 

3380/5114A 

8000-00004-241 

3122 

8000-00011-166 

3327/614 

8102-209 

3024/128 

7398-6119P 

3122 

7451 PC 

7451 

7711-1 

3033 

8000-00004-242 

3122 

8000-00012-038 

3089/112 

8164-3 ZENER 

3151/5081A 

7398-6119P1 

3444/123A 

7453 1C 

7453 

7712 

3381/5115A 

8000-00004-243 

3444/123A 

80004)0012-039 

3122 

8200-202 

3124/289 

7398-6120P 

3192/186 

7454-6A 

7454 

7712-1 

3033 

8000-00004-248 

3126 

80004)0012-040 

3137/192A 

8200-203 

3124/289 

7398-6120P1 

3192/186 

7454-9A 

7454 

7713-1 

3033 

8000-00004-298 

3018 

80004)00124)41 

3087 

8200-204 

3082/226 

7399-4 

3440/291 

7454PC 

7454 

7714 

3383/5117A 

8000-00004-307 

3877/1075A 

80004)00124)52 

3049/224 

8203 

3221 

7399-4 (RCA) 

3440/291 

7460 1C 

7460 

7715 

3385/5119A 

8000-004-P061 

3031A 

80004)00284)37 

3018 

8203 (RCA8203) 

3181 A/264 

7400 

7400 

7470 1C 

7470 

7717 

3387/5121A 

8000-0004-P062 

3031A 

80004)0028-038 

3122 

8 203A 

3221 

7400-6A 

7400 

7472 1C 

7472 

7718 

3388/5122A 

8000-004-P064 

3031A 

80004)0028-039 

3054/196 

8 203A (RCA8203A 

3181 A/264 

7400-9A 

7400 

7473-6A 

7473 

7719 

3390/5124A 

8000-004-P067 

3031A 

8000-000284)40 

3839/155 

8203B(RCA8203B 

3181 A/264 

7400P 

7404 

7473-9A 

7473 

7720 

3391/5125A 

8000-004-P068 

3031A 

80004)00284)41 

3054/196 

8210-1203 

3444/123A 

7400PC 

7400 

7473PC 

7473 

7722 

3126 

8000-0004-P079 

3444/123A 

8000-00028-042 

7404 

8214 

74LS253 

7400/9N00 

7400 

7474-6A 

7474 

7724 

3396/5130A 

8000-00004-P07 9 

3122 

8000-00028-044 

74145 

8225P1 

3633/5626 

7401-1 

3466/159 

7 47 4-9A 

7474 

7725 

3397/5131A 

8000-0004-P080 

3448 

80004)028-044 

74145 

8242 

74LS266 

7401-1 (TRANS) 

3466/159 

7474PC 

7474 

7726 

3399/5133A 

8000-00004-P080 

3834/132 

80004)0028-045 

3100/519 

8281-1 

3444/123A 

7401-2 (TRANS) 

3466/159 

7475-6A 

7475 

7727 

3401/5135A 

8000-00004-P081 

3834/132 

8000-00028-047 

3061/140A 

8300-8 

3016 

7 401-6A 

7401 

7475-9A 

7475 

7728 

3402/5136A 

8000-0004-P081 

3448 

8000-00028-048 

3311 

8301 

3466/159 

7401-9A 

7401 

7475DC 

7475 

7729 

3403/5137A 

8000-0004-P082 

3444/123A 

80004)0028-206 

3122 

8302 

3444/123A 

7401 PC 

7401 

7475PC 

7475 

7730 

3405/5139A 

8000-00004-P082 

3122 

80004)00294)06 

3444/123A 

8303 

3025/129 

7402-1 

3466/159 

7476 

7476 

7731 

3407/5141A 

8000-00004-P083 

3299/237 

8000-00029-007 

3444/123A 

8304 

3024/128 

7 402-6A 

7402 

7476-6A 

7476 

7732 

3408/5142A 

8000-0004-P083 

3048/329 

8000-000304)07 

3444/123A 

8321 JC PENNEY 

3250/315 

7402-9A 

7402 

7 47 6-9A 

7476 

7733 

3298/299 

8000-00004-P084 

3299/237 

80604)0030-008 

3048/329 

8350 (RCA8350) 

3183A 

7402PC 

7402 

7476PC 

7476 

7734 

3410/5144A 

8000-0004-P084 

3048/329 

80004)0030-009 

3835/103A 

8350A (RCA8350A 

3183A 

7403-1 

3710/238 

7480 1C 

7480 

7735 

3411/5145A 

8000-00004-P085 

3138/193A 

8000-00030-010 

3017B/117 

8350B (RCA8350B 

3183 A 

7403 1C 

7403 

7481A 1C 

7481 

7736 

3412/5146A 

8000-0004-P085 

3020/123 

80004)00324)25 

3444/123A 

8394 

3245/199 

7403N 

7403 

7483 1C 

7483 

7737 

3413/5147A 

8000-0004-P086 

3124/289 

80004)00324)26 

3716/161 

8400-1 

3025/129 

7404 

7404 

7485DC 

7485 

7738 

3414/5148A 

8000-00004-P086 

3444/123A 

80004)0032-027 

3010 

8400-1A 

3025/129 
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8400-1B—16044 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

8400-1B 

3025/129 

8891 

7405 

9357APC 

7446 

9625GN 

3018 

1 1506-3 

3717/121 

12183 

3005 

8405 

3466/159 

8910-51 

3126 

9357B 

7447 

9625H 

3452/108 

1 1522-5 

3444/123A 

12191 

3005 

8440-121 

3112 

8910-52 

3100/519 

9357BDC 

7447 

9625R 

3018 

1 1526-8 

3717/121 

12192 

3005 

8440-122 

3018 

8910-53 

3088 

9357BPC 

7447 

9625Y 

3018 

11526-9 

3717/121 

12193 

3005 

8440-123 

3122 

8910-141 

3834/132 

9358 

7448 

9630 

3122 

1 1528-1 

3718/121MP 

12195 

3004/102A 

8440-124 

3122 

8910-142 

3018 

9358DC 

7448 

9630A 

3122 

1 1528-2 

3718/121MP 

12196 

3004/102A 

8440-126 

3124/289 

8910-143 

3444/123A 

9358PC 

7448 

9630B 

3122 

1 1528-3 

3718/121MP 

12429 

3066/118 

8446-00030 

3525/724 

8910-144 

3245/199 

9360 

74192 

9630BL 

3122 

1 1528-4 

3718/121MP 

12480 

3054/196 

8455 

7440 

8910-145 

3444/123A 

9360DC 

74192 

9630C 

3452/108 

1 1587-5 

3444/123A 

12536 

3027/130 

8470 

7410 

8910-146 

3357/186A 

9360PC 

74192 

9630E 

3122 

11606-8 

3764/127 

12536A 

3027/130 

8471 

3054/196 

8910-147 

3223/1100 

9366 

74193 

9630GN 

3122 

1 1607-3 

3452/108 

12539 

3190/184 

8480 

7400 

8910-148 

3485/1142 

9366DC 

74193 

9630H 

3122 

11607-4 

3444/123A 

12546 

3045/225 

8490 

7404 

8917-1 

3212/1175 

9366PC 

74193 

9630V 

3122 

1 1607-8 

3444/123A 

12550 

3051/156 

8500 

7476 

8999-115 

3009 

9367-1 

3024/128 

9630Y 

3122 

11607-9 

3452/108 

12590 

3054/196 

8500-202 

3123 

8999-201 

3004/102A 

9368 MSI 1C 

4368 

9631 

3124/289 

11608-0 

3452/108 

12593 

3444/123A 

8500-203 

3123 

8999-202 

3004/102A 

9368C 1C 

4368 

9646 

3100/519 

11608-2 

3452/108 

12594 

3114/290 

8500-206 

3016 

8999-203 

3004/102A 

9375 

7475 

9650-001 

3016 

11608-3 

3452/108 

12602 

3016 

8501 

7473 

8999-205 

3031A 

9375DC 

7475 

9652H 

3466/159 

1 1608-5 

3444/123A 

12685 

3843 

8504 

3444/123A 

9002 

7400 

9375PC 

7475 

9660 

3084 

11608-6 

3764/127 

12720 

3016 

8509 

3444/123A 

9003 

7410 

9385PC 

7485 

9665PC 

3975/2011 

11608-7 

3764/127 

12736 

3016 

8510 

7474 

9004 

7420 

9386 

74LS266 

9666PC 

9092/2012 

11608-8 

3764/127 

12746 

3017B/117 

8517 

3849/293 

9005-0 

3009 

9390 

3004/102A 

9667PC 

9093/2013 

11608-9 

3764/127 

12762 

3079 

8530 

7490 

9009 

7440 

9390DC 

7490 

9668 

3025/129 

11609-2 

3444/123A 

12763 

3027/130 

8533 

7493 

9011 

3444/123A 

9390PC 

7490 

9668PC 

9094/2014 

11619-8 

3452/108 

12768 

3016 

8540 

3466/159 

901 IE 

3452/108 

9391 

3004/102A 

9680 

3114/290 

11619-9 

3452/108 

1^786 

3016 

8554-9 

3024/128 

901 IF 

3018 

9392DC 

7492 

9692-1 

3144/723 

11620-0 

3452/108 

12788 

3016 

8560 

74192 

901 IF TUNER 

3452/108 

9392PC 

7492 

9693-1 

3146/787 

11620-1 

3452/108 

12803 

3016 

8563 

74193 

9011G 

3018 

9393 

7493 

9694-1 

3525/724 

1 1658-8 

3444/123A 

12808 

3087 

8564-1 

3856/310 

9011H 

3018 

9393DC 

7493 

9696 

3122 

11668-7 

3835/103A 

12837 

3016 

8564-2 

3855/308 

9012HE 

3004/102A 

9393PC 

7493 

9696A 

3122 

1 1687-5 

3444/123A 

12844 

3031A 

8564-3 

3856/310 

9012HF 

3004/102A 

9395 

7495 

9696B 

3122 

11727 

3004/102A 

12850 

3087 

8564-4 

3855/308 

9012HG 

3114/290 

9395DC 

7495 

9696BL 

3122 

11746 

3016 

12871 

3119/113 

8564-5 

3856/310 

9013H 

3444/123A 

9395PC 

7495 

9696C 

3122 

1 1854-AB 

3004/102A 

12888 

3466/159 

8564-6 

3855/308 

9013HF 

3444/123A 

9400-8 

3004/102A 

9696D 

3122 

11901-3 

3036 

13124Z 

3025/129 

8564-7 

3856/310 

9013HG 

3444/123A 

9400-9 

3004/102A 

9696E 

3122 

12020-02 

3893/152 

13162 

3466/159 

8564-8 

3855/308 

9013HH 

3444/123A 

9401-7 

3004/102A 

9696F 

3122 

12044-0021 

3026 

13254 

3024/128 

8564-9 

3856/310 

9014 

3444/123A 

9403-2 

3009 

9696G 

3122 

12101 

3100/519 

13299 

3203/211 

8564-10 

3855/308 

9014B 

3444/123A 

9403-3 

3007 

9696GR 

3122 

12110-0 

3005 

13324 

3444/123A 

8564-11 

3856/310 

9014C 

3444/123A 

9403-6 

3007 

9696H 

3122 

12110-3 

3005 

13782 

3016 

8564-12 

3855/308 

9014D 

3444/123A 

9403-7 

3004/102A 

9696L 

3122 

12110-4 

3005 

14027 

3016 

8570 

74164 

9015C 

3466/159 

9403-8 

3008 

9696V 

3122 

12110-5 

3005 

14166 

3024/128 

8579 

74164 

9016 

3452/108 

9403-9 

3004/102A 

9696Y 

3122 

12110-6 

3004/102A 

14303 

3444/123A 

8580 

7495 

9016D 

3452/108 

9404-0 

3009 

9861B-43 

3087 

12110-7 

3004/102A 

14308 1C 

3630/964 

8600 

3444/123A 

9016E 

3452/108 

9404-2 

3047 

9920-6-2 

3444/123A 

12112-0 

3004/102A 

14573 

3012/105 

8601 

3466/159 

9016F 

3452/108 

9404-3 

3048/329 

9920-7-2 

3444/123A 

12112-8 

3005 

14588-6 

3016 

8602 

3444/123A 

9016G 

3018 

9404-9 

3026 

9925-2 

3717/121 

12112-C 

3444/123A 

14588-9 

3016 

8603 

3024/128 

9018 

3452/108 

9405-0 

3024/128 

9970 

3770/5004A 

12112-D 

3444/123A 

14588-15 

3016 

8606 

3452/108 

9018D 

3452/108 

9405-1 

3024/128 

9971 

3772/5006A 

12112-E 

3444/123A 

14588 16 

3016 

8607 

3452/108 

9018F 

3018 

9405-2 

3025/129 

9972 

3774/5008A 

12112-F 

3444/123A 

14588 17 

3051/156 

8609 

3452/108 

9018G 

3018 

9406-2 

3512 

9973 

3776/5010A 

12113-5 

3006/160 

14588 18 

3051 156 

8611 

3452/108 

9033 

3444/123A 

9406-5 

3510 

9974 

3058/137A 

12113-7 

3006/160 

14588 1C 

4511 

8614 007 0 

3444/123A 

9033-1 

3444/123A 

9409-4 

3026 

9999-4670 

3016 

12113-8 

3008 

14867 

3005 

8710-51 

3126 

9033-2 

3245/199 

9410A 

3018 

10001 

3024/128 

12113-9 

3006/160 

15024 

3009 

8710-52 

3100/519 

9033-3 

3245/199 

9426B 

3018 

10003 

3036 

12114-8 

3004/102A 

15027 

3009 

8710-53 

3088 

9033-4 

3245/199 

9426C 

3018 

10031 

3119/113 

12115-0 

3007 

15039 

30/4,128 

8710-54 

3060/139A 

9033-5 

3245/199 

9440 

3100/519 

10036 

3004/102A 

12115-7 

3006/160 

15122 

3100'519 

8710-55 

3311 

9033(SYLVANIA) 

3444/123A 

9501 

3245/199 

10036-001 

3025/129 

12116-1 

3005 

15334 

3060/139A 

8710-161 

3834/132 

9033BR0WN 

3444/123A 

9502 

3124/289 

10037 

3004/102A 

12116-2 

3005 

15354-2 

3004/102A 

8710-162 

3452/108 

9033G 

3018 

9510-1 

3007 

10038 

3123 

12116-4 

3004/102A 

15354-3 

3009 

8710-163 

3444/123A 

9033G(SYLVANIA) 

3444/123A 

9510-2 

3007 

10039 

3123 

12117-9 

3005 

15354-6 

3011 

8710-164 

3444/123A 

9033GREEN 

3245/199 

9510-3 

3008 

10096-001A 

3024/128 

12118-0 

3005 

15354-14 

3004/102A 

8710-165 

3444/123A 

9033Q 

3245/199 

9510-7 

3006/160 

10140 

3024/128 

12118-4 

3004/102A 

15809-1 

3124/289 

8710-166 

3444/123A 

9033RED 

3245/199 

9513 

3452/108 

10181 

3088 

12118-6 

3005 

15810-1 

3124/289 

8710-167 

3444/123A 

9033WHITE 

3245/199 

9600 

3444/123A 

10226/2 

3444/123A 

12118-9 

3008 

15835-1 

3020/123 

8710-168 

3444/123A 

9100-1 

3016 

9600-5 

3444/123A 

10300 

3466/159 

12119-0 

3007 

15840-1 

3444/123A 

8710-169 

3466/159 

9144-60 

3146/787 

9600C 

3452/108 

10300-12 

3025/129 

12119-1 

3004/102A 

15841-1 

3444/123A 

8710-170 

3192/186 

9144-61 

3829/788 

9600F 

3452/108 

10302-01 

7430 

12119-2 

3004/102A 

15927 

3009 

8710-171 

3223/1100 

9158 

3027/130 

9600G 

3452/108 

10302-02 

7420 

12122-5 

3004/102A 

16000 

3026 

8710-172 

3485/1142 

9203-1 

3033A 

9600H 

3452/108 

10302-03 

7410 

12122-6 

3004/102A 

16001 

3027/130 

8800-201 

3031A 

9203-4 

3033A 

9601 

3452/108 

10302-04 

7400 

12122-7 

3004/102A 

16002 

3027/130 

8800-202 

3444/123A 

9203-5 

3033A 

9601-12 

3452/108 

10302-05 

7451 

12122-8 

3006/160 

16003 

3532 

8800-203 

3444/123A 

9203-6 

3033A 

9604F 

3452/108 

10302-06 

7405 

12122-9 

3006/160 

16004 

3027/130 

8800-204 

3444/123A 

9203-7 

3033A 

9606 

3780/5014A 

10416-009 

3444/123A 

12123-0 

3006/160 

16005 

3054/196 

8800-205 

3893/152 

9203-8 

3033A 

9607 

3781/5015A 

10508 

3114/290 

12123-1 

3006/160 

16006 

3027/130 

8800-206 

3031A 

9203-9 

3033A 

9610 

3054/196 

10594C01 

3144/723 

12123-2 

3004/102A 

16007 

3027/130 

8808 

7430 

9203-10 

3033A 

9617 

3124/289 

10655A01 

3216/798 

12123-3 

3006/160 

16008 

3027/130 

8828 

7474 

9256-1 

3509/5695 

9617A 

3124/289 

10655 A01-3 

3216/798 

12123-4 

3005 

16009 

3535/181 

8840-52 

3126 

9300 

3452/108 

9617B 

3124/289 

10655A03 

3167/738 

12123-5 

3005 

16010 

3026 

8840-53 

3100/519 

9300-5 

3016 

9617BL 

3124/289 

10655A03A 

3167/738 

12123-6 

3005 

16011 

3036 

8840-54 

3088 

9300-6 

3016 

9617C 

3124/289 

10655A13 

3236/748 

12124-0 

3005 

16012 

3027/130 

8840-55 

3060/139A 

9300-7 

3016 

9617D 

3124/289 

10655B01 

3216/798 

12124-1 

3005 

16013 

3532 

8840-56 

3311 

9300A 

3452/108 

9617E 

3124/289 

10655B02 

3101/706 

12124-2 

3008 

16014 

3027/130 

8840-161 

3448 

9300B 

3452/108 

9617F 

3124/289 

10655B03 

3167/738 

12124-3 

3008 

16015 

3027/130 

8840-162 

3018 

9300Z 

3452/108 

9617GN 

3124/289 

10655B13 

3072/712 

12124-4 

3008 

16016 

3054/196 

8840-163 

3444/123A 

9301-1 

3016 

9617K 

3124/289 

10658A01 

3829/788 

12124-6 

3004/102A 

16017 

3027/130 

8840-164 

3444/123A 

9301-2 

3016 

9617L 

3124/289 

10679A01 

3216/798 

12125-4 

3005 

16018 

3027/130 

8840-165 

3444/123A 

9302-2 

3017B/117 

9617V 

3124/289 

10909 

3311 

12125-6 

3007 

16019 

3535/181 

8840-166 

3444/123A 

9302-2A 

3017B/117 

9617Y 

3124/289 

11200-1 

7410 

12125-7 

3008 

16020 

3027/130 

8840-167 

3444/123A 

9302-3 

3016 

9618 

3122 

11202-1 

7404 

12125-8 

3007 

16021 

3535/181 

8840-168 

3444/123A 

9307 

7448 

9623 

3018 

11203-1 

7493 

12125-9 

3007 

16022 

3027/130 

8840-169 

3192/186 

9311 

74154 

9623A 

3018 

11204-1 

74193 

12126-0 

3007 

16023 

3036 

8840-170 

3223/1100 

9314 

3452/108 

9623B 

3018 

11205-1 

7420 

12126-6 

3004/102A 

16024 

3027/130 

8840-171 

9014/720 

9315DC 

7441 

9623BL 

3018 

11207-1 

7402 

12126-7 

3004/102A 

16025 

3027/130 

8842 

7442 

9315PC 

7441 

9623C 

3018 

1 1208-1 

7430 

12127-0 

3009 

16026 

3036 

8847 

7447 

9316 

74161 

9623D 

3018 

11213-1 

7474 

12127-1 

3009 

16027 

3025/129 

8864-1 

3016 

9317B 

7446 

9623E 

3018 

11214-1 

7440 

12127-2 

3004/102A 

16028 

3027/130 

8867 

3466/159 

9317C 

7446 

9623F 

3452/108 

11216-1 

7400 

12127-3 

3005 

16029 

3054/196 

8868-6 

3024/128 

9322 

74157 

9623G 

3452/108 

1 1233-2 

7454 

12127-4 

3003 

16030 

3026 

8868-7 

3038 

9330 092 90112 

3058/137A 

9623GN 

3018 

11252 

3087 

12127-5 

3005 

16031 

3027/130 

8868-8 

3444/123A 

9330-688-30112 

3245/199 

9623H 

3452/108 

1 1252-0 

3452/108 

12127-6 

3444/123A 

16032 

3054/196 

8875 

7427 

9330-767-60112 

3466/159 

9623R 

3018 

1 1252-1 

3452/108 

12127-7 

3444/123A 

16033 

3027/130 

8879 

7410 

9330-908-10112 

3466/159 

9623Y 

3018 

1 1252-2 

3452/108 

12127-8 

3444/123A 

16034 

3027/130 

8880-3 

3024/128 

9345DC 

7445 

9625A 

3018 

11252-3 

3444/123A 

12127-9 

3444/123A 

16035 

3079 

8881 

7401 

9345PC 

7445 

9625B 

3018 

11252-4 ' 

3717/121 

12128-9 

3005 

16038 

3027/130 

8883-2 

3009 

9348-3 

3016 

9625BL 

3018 

11273-1 

74121 

12163 

3009 

16039 

3054/196 

8883-4 

3024/128 

9352 

7442 

9625C 

3018 

11327B 

3021/124 

12173 

3005 

16040 

3054/196 

8886-2 

3444/123A 

9352DC 

7442 

9625D 

3018 

11339-8 

3452/108 

12174 

3005 

16041 

3054/196 

8888-00005-013 

3253/295 

9352PC 

7442 

9625E 

3018 

1 1386-9 

3108/505 

12175 

3005 

16042 

3535/181 

8888-0005-013 

3253/295 

9357A 

7446 

9625F 

3452/108 

11393-8 

3452/108 

12176 

3005 

16043 

3036 

8890 

7404 

9357ADC 

7446 

9625G 

3018 

11426-7 

3452/108 

12178 

3005 

16044 

3024/128 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

16045 

3036 

16334 

3893/152 

17076 

3442 

18600-151 

3018 

25661-022 

3719/104 

30202 

3123 

16046 

3260 

16335 

3893/152 

17081 

3442 

18600-152 

3444/123A 

25671-020 

3039/316 

30203 

3009 

16047 

3260 

16336 

3893/152 

17082 

3442 

18600-153 

3444/123A 

25671-021 

3039/316 

30204 

3004/102A 

16049 

3535/181 

16344 

3507 

17083 

3442 

18600-154 

3223/1100 

25671-023 

3039/316 

30206 

3004/102A 

16050 

3054/196 

16364 

3036 

17085 

3442 

18600-155 

9014/720 

25762-010 

3045/225 

30207 

3004/102A 

16053 

3054/196 

16364A 

3036 

17130 

3132 

18600-156 

3459/1058 

25762-012 

3045/225 

30208 

3004/102A 

16054 

3054/196 

16364B 

3036 

17142 

3004/102A 

18601 

3004/102A 

25810-51 

3311 

30208-1 

3004/102A 

16056 

3535/181 

16366 

3182/243 

17143 

3004/102A 

18611 

3004/102A 

25810-52 

3100/519 

30208-2 

3004/102A 

16057 

3079 

16372 

3507 

17144 

3124/289 

18731 

3004/102A 

25810-53 

3088 

30210 

3124/289 

16058 

3025/129 

16518 

3260 

17200A 

3939/5636 

• 19042 

3017B/117 

25810-54 

3136/5072A 

30211 

3009 

16059 

3534 

16520 

3182/243 

17301 

3260 

19278 

3021/124 

25810-161 

3444/123A 

30213 

3008 

16062 

3048/329 

16578 

3036 

17302 

3027/130 

19420 

3452/108 

25810-162 

3444/123A 

30214 

3008 

16065 

3218/278 

16591 

3260 

17319 

3182/243 

19500-253 

3245/199 

25810-163 

3444/123A 

30215 

3007 

16070 

3511 

16598 

3260 

17328 

3180/263 

19645 

3444/123A 

25810-164 

3223/1100 

30215(RCA) 

3717/121 

16071 

3532 

16599 

3009 

17328A 

3180/263 

19680 

3466/159 

25810-165 

9014/720 

30216 

3007 

16073 

3519/5643 

16602 

3036 

17328B 

3180/263 

19865 

3017B/117 

25810-166 

3477/1087 

30216(RCA) 

3717/121 

16078 

. 3039/316 

16615 

3036 

• 17328C 

3180/263 

20011 

3466/159 

25840-51 

3311 

30217 

3008 

16079 

3039/316 

16653 

3260 

17338 

3260 

20015 

3019 

25840-52 

3100/519 

30218 

3008 

16080 

3054/196 

16654 

3260 

17340A 

3036 

20030 

3710/238 

25840-53 

3088 

30219 

3124/289 

16081 

3083/197 

16657 

3036 

17340B 

3036 

20031 

3710/238 

25840-54 

3136/5072A 

30221 

3006/160 

16081A 

3083/197 

16681 

3031A 

17343A 

3180/263 

20053 

3710/238 

25840-55 

3087 

30222 

3006/160 

16082 

3024/128 

16688 

3036 

17348 

3027/130 

20054 

3710/238 

25840-161 

3444/123A 

30223 

3006/160 

16084 

3026 

16688A 

3036 

17368 

3180/263 

20103 

3245/199 

25840-162 

3124/289 

30224 

3124/289 

16085 

3027/130 

' 16701 

3482/1205 

17369 

3180/263 

20294 

3188A/182 

25840-163 

3122 

30226 

3124/289 

16086 

3535/181 

16741 

3036 

17373 

3182/243 

20295 

3188A/182 

25840-165 

3485/1142 

30227 

3444/123A 

16087 

3027/130 

16742 

3036 

17374 

3036 

20503 

3024/128 

25840-166 

3477/1087 

30227/2N2923 

3124/289 

16087A 

3027/130 

16777 

3182/243 

17391 

3027/130 

20738 

3020/123 

26123 

74123 

30228 

3444/123A 

16088 

3027/130 

16777A 

3182/243 

17395 

3182/243 

20739 

3025/129 

26235-1 

3017B/117 

30229 

3444/123A 

16088 (TTL) 

7490 

16781 

3180/263 

17399 

3182/243 

20810-91 

3124/289 

26587 

3157/703A 

30229/2N2925 

3124/289 

16088A 

3027/130 

16793 

3036 

17405 

3182/243 

20810-92 

3124/289 

26587-1 

3157/703A 

30230 

3006/160 

16089 

3027/130 

16794 

3036 

17408A 

3180/263 

20810-93 

3024/128 

26810-51 

3088 

30231 

3007 

16092 

3175 

16794A 

3036 

17412-5 

3444/123A 

20810-94 

3192/186 

26810-52 

3061/140A 

30234 

3021/124 

16095 

3559/162 

16809 

3036 

17413A 

3036 

20861-11 

3004/102A 

26810-152 

3466/159 

30235 

3444/123A 

16096 

3079 

16813 

3180/263 

17424 

3180/263 

20988-02 

3500/5882 

26810-153 

3245/199 

30235/2N3391A 

3020/123 

16097 

3065/222 

16824 

3027/130 

17426 

3036 

21008-002 

3043 

26810-154 

3444/123A 

30237/832A 

3024/128 

16110 

3079 

16838 

3036 

17431 

3180/263 

21009-A 

3535/181 

26810-155 

3020/123 

30238 

3006/160 

16111 

3533/5635 

16904 

3036 

17443 

3016 

21606-1 

3764/127 

26810-157 

3160/801 

30239 

3006/160 

16112 

3036 

16914 

3036 

17444 

3124/289 

22008 

3466/159 

26810-158 

3249/1052 

30240 

3006/160 

16113 

3054/196 

16935 

3260 

17463 

3036 

22009 

3156/172A 

26810-159 

3231/1155 

30241 

3444/123A 

16114 

3027/130 

16958 

3004/102A 

17470 

3027/130 

22158 

3444/123A 

27113-100 

3311 

30242 

3444/123A 

16115 

3054/196 

16959 

3009 

17471 

3027/130 

22169 

3149/791 

27123-050 

3016 

30243 

3444/123A 

16117 

3054/196 

16961 

3036 

17472 

3182/243 

22169-C 

3149/791 

27123-070 

3016 

30244 

3004/102A 

16118 

3083/197 

16988 

3027/130 

17477 

3260 

22595-000 

3466/159 

27123-100 

3016 

30245 

3021/124 

16119 

3024/128 

16989 

3180/263 

17486 

3036 

22605-005 

3466/159 

27123-120 

3016 

30246 

3009 

16120 

3025/129 

17002 

3031A 

17495 

3180/263 

22635-002 

3444/123A 

27125-080 

3444/123A 

30246A 

3009 

16122 

3042/230 

17020 

3442 

17499C 

3027/130 

22635-003 

3444/123A 

27125-090 

3444/123A 

30248 

3124/289 

16123 

3175 

17020B 

3442 

17511 

3180/263 

22636-0001 

3007 

27125-140 

3444/123A 

30253 

3444/123A 

16132 

3218/278 

17021 

3442 

17521 

3180/263 

22636-0002 

3007 

27125-150 

3004/102A 

30254 

3026 

16140 

3195/311 

17021B 

3442 

1 17525 

3180/263 

22750 

3530 

27125-160 

3444/123A 

30256 

3026 

16143 

3039/316 

17022 

3442 

17529 

3180/263 

22810-173 

3444/123A 

27125-170 

3004/102A 

30257 

3021/124 

16159 

3175 

17022A 

3442 

17533 

3180/263 

22810-174 

3245/199 

27125-270 

3444/123A 

30259 

3124/289 

16161 

3036 

17022D 

3442 

17536 

3027/130 

22822 

3036 

27125-300 

3444/123A 

30267 

3004/102A 

16162 

3633/5626 

17023 

3442 

17542 

3180/263 

22823 

3036 

27125-310 

3010 

30268 

3444/123A 

16163 

3054/196 

17023B 

3442 

17545 

3180/263 

22824 

3535/181 

27125-330 

3004/102A 

30269 

3444/123A 

16164 

3054/196 

17023D 

3442 

17547 

3260 

22881 

3086/226MP 

27125-340 

3004/102A 

30270 

3114/290 

16165 

3083/197 

17024 

3442 

17549 

3180/263 

22939 

3220/198 

27125-350 

3004/102A 

30271 

3083/197 

16166 

3893/152 

17025 

3442 

17554 

3180/263 

231 14-046 

3444/123A 

27125-360 

3005 

30272 

3054/196 

16167 

3083/197 

17026 

3442 

17557 

3180/263 

231 14-050 

3025/129 

27125-370 

3444/123A 

30276 

3027/130 

16168 

3054/196 

17027 

3442 

17558 

9033 

231 14-051 

3025/129 

27125-380 

3024/128 

30278 

3025/129 

16169 

3083/197 

17028 

3442 

17559 

3260 

231 14-052 

3040 

27125-460 

3038 

30289 

3444/123A 

16170 

3533/5635 

17029 

3442 

17560 

9032 

23114-053 

3444/123A 

27125-470 

3038 

30290 

3466/159 

16171 

3573/5466 

17030 

3442 

17561 

9033 

23114-054 

3444/123A 

27125-480 

3004/102A 

30292 

3452/108 

16172 

3502/5513 

17031 

3442 

17569 

3260 

23114-056 

3452/108 

27125-490 

3862/103 

30293 

3006/160 

16174 

3535/181 

17032 

3442 

17570 

3260 

231 14-057 

3452/108 

27125-500 

3444/123A 

30294 

3893/152 

16175 

3083/197 

17033 

3442 

17587 

3180/263 

231 14-058 

3024/128 

27125-530 

3444/123A 

30302 

3009 

16176 

3027/130 

17034 

3442 

17589 

3180/263 

23114-060 

3452/108 

27125-540 

3004/102A 

30805 

3026 

16180 

3543/912 

17035 

3442 

17594 

3260 

23114-061 

3004/102A 

27125-550 

3444/123A 

31001 

3444/123A 

16181 

3054/196 

17036 

3442 

17601 

3260 

23114-070 

3027/130 

27126-060 

3052 

31003 

3444/123A 

16182 

3054/196 

17037 

3442 

17603 

3180/263 

23114-078 

3452/108 

27126-090 

3717/121 

31005 

3466/159 

16183 

3103 A/396 

17038 

3442 

17605 

3180/263 

23114-082 

3444/123A 

27126-100 

3510 

31009 

3444/123A 

16185 

3103A/396 

17039 

3442 

17607 

3180/263 

23114-095 

3444/123A 

27127-550 

3124/289 

31016-19 

3502/5513 

16186 

3103 A/396 

17040 

3442 

17607-1 

3764/127 

231 14-097 

3034 

27840-41 

3311 

31618 

3016 

16189 

3053 

17041 

3442 

17613 

3036 

23114-104 

3452/108 

27840-42 

3088 

33037R2 

3021/124 

16190 

3039/316 

17042 

3442 

17614 

3036 

23115-022 

3066/118 

27840-43 

3100/519 

33201-1 

3072/712 

16194 

3452/108 

17043 

3442 

17631 

3036 

231 15-042 

3032A 

27840-161 

3444/123A 

33201-2 

3072/712 

16200 

3027/130 

17044 

3442 

17640 

3036 

231 15-046 

3016 

27840-162 

3444/123A 

33324 

3126 

16201 

3027/130 

17045 

3442 

17854 

3503 

231 15-057 

3444/123A 

27910-12153 

3722/102 

33509-1 

3466/159 

16204 

3027/130 

17046 

3442 

17880 

3917/1115A 

231 15-058 

3444/123A 

27913-14200 

3633/5626 

33563 

3444/123A 

16205 

3024/128 

17046A 

3442 

17887 

3009 

23115-072 

3032A 

28083 

3710/238 

33989-2069 

3717/121 

16205A 

3024/128 

17047 

3442 

17897 

3697 

231 15-085 

3051/156 

28084 

3710/238 

34000 

3006/160 

16207 

3054/196 

17047-1 

3004/102A 

17898 

3696 

23124-037 

3039/316 

28095 

3184/1115 

34001 

3006/160 

16208 

3533/5635 

17047A 

3442 

17908 

3688/992 

23125-037 

3452/108 

28096 

3184/1115 

34002 

3006/160 

16210 

3065/222 

17048 

3442 

17918 

3917/1115A 

23201H 

3018 

28103 

3183A 

34003 

3006/160 

16220 

3022/1188 

17049 

3442 

17945 

3009 

23311-006 

3009 

28134-B 

3027/130 

34005 

3016 

16221 

3065/222 

17050 

3442 

17973A 

3095/147A 

23316 

3444/123A 

28134B 

3027/130 

34005-1 

3071/727 

16222 

3065/222 

17051 

3442 

18109 

3004/102A 

23606 

3448 

28222-3(SYLVAN) 

3188A/182 

34006 

3008 

16223 

3147 

17052 

3442 

18310 

3021/124 

23612 A 

3036 

28287 

3087 

34007 

4007 

16230 

3027/130 

17053 

3442 

18317 

3710/238 

23754 

3893/152 

28474 

3027/130 

34011 

4011 

16231 

3027/130 

17056 

3442 

18354 

3948/247 

23826 SYLVANIA 

3466/159 

28810-61 

3311 

34012 

3024/128 

16232 

3021/124 

17057 

3442 

18410-41 

3126 

23879 

6629/5529 

28810-62 

3126 

34013 

3004/102A 

16234 

3027/130 

17058 

3442 

18410-42 

3088 

24198 

3017B/117 

28810-63 

3100/519 

34014 

3003 

16236 

3079 

17058A 

3442 

18410-141 

3448 

24451 

3070/711 

28810-64 

3088 

34015 

3004/102A 

16237 

3245/199 

17058B 

3442 

18410-143 

3444/123A 

25005 

3444/123A 

28810-65 

3136/5072A 

34016 

3004/102A 

16238 

3520/5677 

17058C 

3442 

18410-144 

3122 

25114-101 

3004/102A 

28810-171 

3448 

34017 

3004/102A 

16239 

3103 A/396 

17060 

3442 

18410-145 

3124/289 

25114-102 

3004/102A 

28810-172 

3018 

34018 

3004/102A 

16240 

3027/130 

17061 

3442 

18410-146 

3444/123A 

25114-103 

3004/102A 

28810-173 

3018 

34019 

3008 

16241 

3054/196 

17062 

3442 

18410-147 

3357/186A 

25114-104 

3004/102A 

28810-174 

3124/289 

34020 

3004/102A 

16248 

3027/130 

17063 

3442 

18410-148 

3829/788 

25114-116 

3444/123A 

28810-175 

3461/1082 

34020PC 

4020 

16258 

3260 

17064 

3442 

18410-1412 

3018 

25114-121 

3452/108 

28810-176 

3485/1142 

34021 

3016 

16260 

3502/5513 

17064A 

3442 

18493 

3006/160 

25114-130 

3444/123A 

28810-177 

3249/1052 

34021 PC 

4021 

16267 

3036 

17065 

3442 

18509 

3444/123A 

25114-143 

3021/124 

29076-005 

3716/161 

34022 

3009 

16272 

3027/130 

17066 

3442 

18529 

3004/102A 

25114-161 

3444/123A 

29076-006 

3716/161 

34023 

4023 

16289 

3533/5635 

17067 

3442 

18530 

3004/102A 

25115-115 

3311 

29076-023 

3466/159 

34024 

4024 

16291 

3533/5635 

17068 

3442 

18540 

3005 

25201-001 

3087 

29109 

3026 

34025 

3008 

16292 

3027/130 

17069 

3442 

18541 

3006/160 

25202-002 

3311 

29810-171 

3834/132 

34027 

3010 

16296 

3260 

17070 

3442 

18555 

3444/123A 

25211-200 

3059/138A 

29810-178 

3357/186A 

34028 

3004/102A 

16302 

3260 

17071 

3442 

18600-51 

3126 

25584-00010 

3005 

29810-179 

3829/788 

34029 

3003 

16303 

3260 

17072 

3442 

18600-52 

3100/519 

25658-120 

3198/131 

29810-180 

3160/801 

34030 

3003 

16303A 

3260 

17074 

3442 

18600-53 

3088 

25658-121 

3198/131 

30188 

3018 

34031 

3007 

16305 

3893/152 

17075 

3442 

18600-54 

3059/138A 

25661-020 

3009 

30201 

3004/102A 

34034A 

3122 
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34035—35464 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

34035 

3008 

34276 

3012/105 

34502-1 

3465/778A 

34721 

3039/316 

34990 

3008 

35212 

3122 

34036G 

3005 

34279 

3024/128 

34502P 

3004/102A 

34722 

3124/289 

34991 

3122 

35216 

3011 

34042 

4042 

34285 

3011 

34503 

3011 

34724 

3024/128 

34992 

3122 

35217 

3012/105 

34043 

3005 

34288 

3039/316 

34503-1 

3161/722 

34725 

3005 

34993 

3122 

35218 

3123 

34043A 

3005 

34295 

3016 

34503P 

3011 

34729 

3024/128 

34995 

3039/316 

35219 

3004/102A 

34047 

3005 

34298 

3009 

34504 

3122 

34734 

3008 

34999 

3122 

35219X 

3004/102A 

34049 

3008 

34299 

3004/102A 

34504P 

3122 

34736 

3010 

35001 

3024/128 

35220 

3003 

34049-1 

3161/722 

34303 

3024/128 

34505 

3005 

34738 

3024/128 

35002 

3007 

35220X 

3003 

34050 

3008 

34304 

3004/102A 

34513 

3005 

34740 

3122 

35003 

3122 

35227 

3004/102A 

34051 

3008 

34305 

3007 

34513P 

3005 

34742 

3024/128 

35004 

3452/108 

35228 

3024/128 

34052 

3004/102A 

34306 

3003 

34516 

3009 

34746 

3009 

35009 

3004/102A 

35229 

3016 

34052PC 

4052 

34311 

3007 

34518 

3007 

34746A 

3009 

35011 

3011 

35230 

3004/102A 

34053 

3008 

34312 

3007 

34518PC 

4518 

34748A 

3004/102A 

35014 

3004/102A 

35231 

3009 

34054 

3039/316 

34313 

3009 

34520 

3009 

34749 

3016 

35015 

3024/128 

35232 

3039/316 

34055 

3009 

34314 

3009 

34521B 

3005 

34750 

3016 

35019 

3004/102A 

35237 

3004/102A 

34055PC 

• 4055 

34315 

3009 

34522B 

3005 

34751 

3009 

35019A 

3004/102A 

35237A 

3004/102A 

34057 

3008 

34321 

3006/160 

34524 

3005 

34753 

3016 

35022 

3004/102A 

35238 

3124/289 

34058 

3005 

34323 

3006/160 

34526 

3717/121 

34754 

3014 

35028 

3006/160 

35239 

3122 

34059 

3024/128 

34324 

3006/160 

34529 

3122 

34758 

3024/128 

35031 

3122 

35240 

3024/128 

34063 

3003 

34325 

3006/160 

34529P 

3122 

34760 

3024/128 

35032 

3122 

35243 

3039/316 

34064 

3003 

34326 

3006/160 

34533 

30176/117 

34761 

3005 

35035 

3004/102A 

35244 

3122 

34067 

3004/102A 

34342 

3008 

34536 

3005 

34764 

3024/128 

35039 

3003 

35245 

3005 

34069 

3004/102A 

34343 

3006/160 

34539 

3004/102A 

34766 

3024/128 

35040 

3010 

35246 s 

3008 

34070F 

3005 

34349 

3024/128 

34544 

3024/128 

34768 

3024/128 

35041 

3024/128 

35247 

3004/102A 

34070K 

3005 

34353 

3004/102A 

34545 

3004/102A 

34771 

3039/316 

35042 

3007 

35248 

3004/102A 

34072 

4072 

34354 

3005 

34546 

3004/102X 

34773 

3004/102A 

35044 

3009 

35249 

3004/102A 

34072F 

3005 

34355 

3003 

34551 

3009 

34774 

3011 

35045 

3004/102A 

35250 

3014 

34073F 

3005 

34357 

3004/102A 

34552 

3024/128 

34776 

3024/128 

35047 

3122 

35251 

3014 

34074H 

3004/102A 

34358 

3011 

34553 

3004/102A 

34777 

3024/128 

35050 

3016 

35252 

3014 

34075F 

3004/102A 

34361 

3008 

34554 

3024/128 

34783 

3004/102A 

35051 

3004/102A 

35256 

3530 

34081 

4081 

34363 

3007 

34556 

3009 

34786 

3122 

35052 

3004/102A 

35260 

3009 

34082 

3004/102A 

34371 

3122 

34557 

3024/128 

34791 

3003 

35053 

3009 

35265 

3122 

34088 

3005 

34373 

3003 

34558 

3004/102A 

34793 

3011 

35059 

3122 

35266 

3004/102A 

34088A 

3005 

34374 

3003 

34563 

3011 

34795 

3024/128 

35059-1 

3072/712 

35271 

3122 

34089 

3004/102A 

34375 

3004/102A 

34567 

3009 

34796 

3004/102A 

35065 

3009 

35272 

3004/102A 

34090 

3004/102A 

34377 

3011 

34569 

3005 

34797 

3011 

35066 

3004/102A 

35273A 

3122 

34092 

3005 

34379-1 

9014/720 

34570 

3005 

34798 

3039/316 

35067 

3024/128 

35274 

3004/102A 

34093 

3005 

34380 

3003 

34572 

3010 

34801 

3039/316 

35068 

3009 

35275 

3016 

34094 

3005 

34382 

3008 

34575 

3124/289 

34802 

3004/102A 

35069 

3122 

35276 

3004/102A 

34095 

3024/128 

34383 

3008 

34577 

3024/128 

34803 

3008 

35070 

3008 

35278 

3004/102A 

34098 

3004/102A 

34385 

3003 

34579 

3004/102A 

34808 

3012/105 

35073 

3122 

35279 

3039/316 

34099 

3005 

34388 

3005 

34580 

3124/289 

34812 

3009 

35074 

3122 

35281 

3004/102A 

34100 

3008 

34388P 

3005 

34581 

3124/289 

34813 

3011 

35075 

3024/128 

35282 

3004/102A 

34101 SCR 

6627/5527 

34389 

3008 

34582 

3005 

34824 

3006/160 

35077 

3024/128 

35283 

3006/160 

34101 TRANS 

3004/102A 

34390 

3007 

34583 

3005 

34825 

3011 

35079 

3008 

35284 

3006/160 

34102 

3008 

34392 

3024/128 

34586 

3004/102A 

34826 

3039/316 

35084 

3009 

35285 

3004/102A 

34104A 

3008 

34394 

3016 

34587 

3004/102A 

34835 

3024/128 

35085 

3006/160 

35286 

3004/102A 

34105 

3005 

34397 

3024/128 

34588 

3024/128 

34838 

3006/160 

35086 

3722/102 

35287 

3016 

34106 

3004/102A 

34400 

3005 

34592 

3008 

34842 

3008 

35087 

,3122 

35287A 

3016 

34107 

3011 

34401 

3005 

34594 

3006/160 

34847 

3004/102A 

35090 

3008 

35289 

3017B/117 

34109 

3004/102A 

34402 

3009 

34595 

3004/102A 

34851 

3009 

35090A 

3008 

35296 

3011 

34110 

3011 

34403 

3010 

34597 

3004/102A 

34852 

3004/102A 

35095 

3011 

35298 

3004/102A 

34111 

3008 

34405 

9005/5802 

34598 

3004/102A 

34857 

3008 

35096 

3010 

35301 

3008 

34115 

3007 

34406 

3016 

34602 

3004/102A 

34858 

3004/102A 

35097 

3008 

35302 

3004/102A 

34118 

3008 

34407 

3004/102A 

34603 

3007 

34860 

3009 

35104 

3004/102A 

35305 

3003 

34119 

3005 

34408 

3024/128 

34604 

3004/102A 

34863 

3004/102A 

35110 

3024/128 

35306 

3311 

34123 

3007 

34409 

3007 

34607 

3024/128 

34869 

3004/102A 

35117 

3024/128 

35308 

3027/130 

34124 

3007 

34415 

3014 

34608 

3004/102A 

34871 

3722/102 

35120 

3011 

35309A 

3039/316 

34125 

3007 

34418 

3005 

3461 1 

3011 

34874B 

3004/102A 

35120X 

3011 

35310 

3123 

34130 

3011 

34422 

3004/102A 

34613 

3016 

34875 

3024/128 

35121 

3004/102A 

35311 

3008 

34133 

3006/160 

34424 

3125 

34615 

3122 

34876 

3024/128 

3512IX 

3004/102A 

35315 

3004/102A 

34134 

3006/160 

34425 

3009 

34616 

3012/105 

34877 

3005 

35122 

3011 

35316 

3008 

34135 

3006/160 

34427 

3024/128 

34618 

3016 

34879 

3009 

35122X 

3011 

35317 

3008 

34136 

3004/102A 

34429 

3012/105 

34619 

3004/102A 

34880 

3004/102A 

35123 

3004/102A 

35328 

3012/105 

34137 

3004/102A 

34430 

3005 

34619P 

3004/102A 

34881 

3004/102A 

35123X 

3004/102A 

35333 

3311 

34139 

3024/128 

34430P 

3005 

34620 

3011 

34882 

3009 

35124X 

3004/102A 

35336 

3024/128 

34142 

3004/102A 

34433 

3004/102A 

34623 

3024/128 

34884 

3004/102A 

35126 

3008 

35337 

3011 

34144 

3004/102A 

34437 

3024/128 

34624 

3024/128 

34886A 

3122 

35127 

3005 

35338 

3005 

34147 

3004/102A 

34438 

3024/128 

34625A 

3004/102A 

34887A 

3122 

35134 

3024/128 

35343 

3016 

34149 

3024/128 

34441 

3024/128 

34626 

3024/128 

34890A 

3122 

35138 

3004/102A 

, 35344A 

3036 

34153C 

3007 

34442 

3122 

34627 

3122 

34891A 

3122 

35144 

3014 

35349 

3009 

34154 

3039/316 

34443 

3016 

34628 

3122 

34893 

3009 

35144D 

3014 

35354 

3122 

34157 

3003 

34444 

3024/128 

34629 

3039/316 

34894 

3016 

35145 

3004/102A 

35355 

3004/102A 

34158 

3005 

34446 

3004/102A 

34630 

3122 

34897 

3009 

35146 

3004/102A 

35356 

3122 

34160 

3011 

34447 

3007 

34631 

3004/102A 

34898 

3005 

35147 

3004/102A 

35357A 

3024/128 

34162 

3024/128 

34449 

3024/128 

34633 

3007 

34901 

3004/102A 

35148 

3003 

35360 

3024/128 

34163 

3024/128 

34450 

3024/128 

34637 

3009 

34905 

3008 

35148A 

3003 

35364 

3124/289 

34169 

3009 

34452-1 

3135/709 

34638 

3005 

34908 

3012/105 

35148B 

3004/102A 

35367 

3011 

34171 

3005 

34454 

3011 

34640 

3039/316 

34909 

3009 

35149 

3003 

35369 

3004/102A 

34172 

3039/316 

34455 

3004/102A 

34641 

3004/102A 

34914 

3004/102A 

35150 

3004/102A 

35378 

3026 

34173 

3010 

34457 

3123 

34642 

3009 

34919 

3008 

35152 

3008 

35379 

3009 

34174 

3016 

34459 

3014 

34643A 

3004/102A 

34920 

3003 

35153 

3006/160 

35382 

3016 

34177 

3005 

34460 

3004/102A 

34646 

3039/316 

34921 

3004/102A 

35154 

3008 

35384 

3014 

34179 

3007 

34461 

3008 

34647 

3004/102A 

34925 

3012/105 

35155 

3004/102A 

35388 

3004/102A 

34180 

3004/102A 

34463 

3004/102A 

34654 

3008 

34926 

3009 

35156 

3009 

35391 

3011 

34181 

3003 

34463P 

3004/102A 

34655 

3003 

34930 

3024/128 

35157 

3003 

35392 

3004/102A 

34182 

3004/102A 

34464 

3122 

34656 

3003 

34934 

3016 

35157A 

3004/102A 

35396 

3024/128 

34185 

3004/102A 

34467 

3004/102A 

34661 

3009 

34937A 

3024/128 

35158A 

3027/130 

35400 

3009 

34188 

3009 

34468 

3011 

34665 

3024/128 

34938 

3024/128 

35159 

3004/102A 

35401 

3004/102A 

34202-1 

3071/727 

34472A 

3011 

34667 

3004/102A 

34939 

3024/128 

35160 

3011 

35402 

3004/102A 

34211 

3005 

34472P 

3011 

34669 

3122 

34942 

3004/102A 

35161 

3004/102A 

35402-1 

3465/778A 

34212 

3005 

34475 

3122 

34670 

3005 

34945 

3012/105 

35163 

3016 

35402-2 

3465/778A 

34213 

3005 

34476 

3124/289 

34671 

3005 

34949 

3003 

35164 

3011 

35405 

3004/102A 

34214 

3004/102A 

34477 

3124/289 

34674 

3009 

34954 

3003 

35166 

3016 

35406 

3004/102A 

34215 

3005 

34478 

3024/128 

34679 

3039/316 

34957 

3016 

35168 

3008 

35407 

3021/124 

34216F 

3004/102A 

34481 

3009 

34680 

3004/102A 

34962 

3005 

35169 

3008 

35408 

3009 

34217F 

3004/102A 

34482 

3009 

34682 

3039/316 

34963 

3005 

35170 

3008 

35409 

3024/128 

34219 

3005 

34491 

3004/102A 

34683 

3024/128 

34966 

3845/176 

35176 

3004/102A 

35413 

3027/130 

34220 

3005 

34493P 

3004/102A 

34685 

3024/128 

34967 

3007 

35177 

3016 

35414 

3039/316 

34221 

3005 

34494 

3011 

34686 

3007 

34970 

3017B/117 

35178 

3004/102A 

35420 

3009 

34223 

3501/5994 

34495 

3024/128 

34688 

3122 

34971 

3008 

35179 

3004/102A 

35437 

3009 

34235 

3014 

34496 

3124/289 

34695 

3024/128 

34972 

3008 

35182 

3011 

35438 

3024/128 

34236 

3039/316 

34497 

3010 

34701 

3004/102A 

34973 

3008 

35192 

3004/102A 

35447A 

3006/160 

34239 

3122 

34498A 

3009 

34702 

3011 

34974 

3003 

35199 

3004/102A 

35447B 

3006/160 

34240 

3004/102A 

34498P 

3009 

34706 

3004/102A 

34975 

3003 

35200 

3016 

35447C 

3006/160 

34244 

3024/128 

34499A 

3024/128 

34707 

3024/128 

34979 

3024/128 

35201 

3009 

35447D 

3006/160 

34251 

3016 

34499P 

3024/128 

34712 

3014 

34983 

3003 

35203 

3024/128 

35449 

3452/108 

34254 

3024/128 

34500A 

3006/160 

34714 

3024/128 

34984 

3003 

35204 

3024/128 

35454 

3004/102A 

34271 

3007 

34500P 

3006/160 

34715 

3009 

34988 

3008 

35208A 

3024/128 

35463 

3027/130 

34275 

3011 

34502 

3004/102A 

34720 

3019 

34989 

3008 

35209 

3024/128 

35464 

3027/130 
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35465—36921 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

35465 

3027/130 

35686 

3004/102A 

35885B 

3014 

3626IP 

3011 

36495 

3014 

36713 

3048/329 

35466B 

3027/130 

35688 

3004/102A 

35887 

3044/154 

36262 

3024/128 

36497 

3024/128 

36714 

3027/130 

35467 

3027/130 

35691 

3004/102A 

35889 

3004/102A 

36264 

3012/105 

36498 

3027/130 

36715 

3008 

35468 

3026 

35693 

3009 

35893 

3024/128 

36265P 

3011 

36499 

3103A/396 

36716 

3008 

35470 

3027/130 

35694 

3122 

35895 

3004/102A 

36266 

3004/102A 

36500 

3024/128 

36717 

3008 

35471 

3024/128 

35696 

3009 

35900 

3026 

36268 

3510 

36503 

3031A 

36718 

3009 

35473 

3004/102A 

35699 

3004/102A 

35901 

3027/130 

36281 

3044/154 

36508 

3530 

36720 

3027/130 

35477 

3012/105 

35700 

3004/102A 

35906 

3019 

36284 

3012/105 

36510 

3036 

36721 

3021/124 

35478 

3004/102A 

35702 

3024/128 

35909 

3048/329 

36290 

3024/128. 

36511 

3500/5882 

36722 

3004/102A 

35479 

3006/160 

35703 

3024/128 

35910 

3004/102A 

36292 

3008 

36512 

3517/5883 

36723 

3004/102A 

35481 

3024/128 

35704 

3024/128 

35912 

3014 

36293 

3021/124 

36513 

3021/124 

36726 

3026 

35484 

3021/124 

35705 

3501/5994 

35913 

3003 

36294 

3027/130 

36518 

3039/316 

36727 

3004/102A 

35487 

3009 

35706 

3012/105 

35914 

3009 

36296 

3103A/396 

36518A 

3039/316 

36729 

3009 

35488 

3008 

35708 

3024/128 

35921 

3122 

36302 

3024/128 

36518B 

3039/316 

36730 

3004/102A 

35488A 

3008 

35709 

3024/128 

35924 

3122 

36303 

3009 

36519 

3039/316 

36731 

3004/102A 

35488B 

3008 

35710 

3003 

35926 

3024/128 

36304 

3009 

36521 

3039/316 

36733 

3026 

35488C 

3008 

3571 1 

3008 

35927 

3024/128 

36304-4 

3009 

36522 

3024/128 

36734 

3036 

35488D 

3008 

35712 

3003 

35935 

3027/130 

36305 

3024/128 

36534 

3027/130 

36739 

3024/128 

35489 

3039/316 

35718 

3004/102A 

35938 

3024/128 

36312 

3009 

36535 

3027/130 

36741 

3004/102A 

35491 

3122 

35718A 

3004/102A 

35939 

3039/316 

36313 

3004/102A 

36537 

3034 

36742 

3011 

35493A 

3021/124 

35720 

3008 

35947 

3008 

36315 

3004/102A 

36539 

3062/142A 

36745 

3024/128 

35496 

3004/102A 

35721 

3008 

35949 

3004/102A 

36317 

3004/102A 

36540 

3004/102A 

36747 

3027/130 

35497 

3004/102A 

35722 

3008 

35950 

3722/102 

36323 

3122 

36546 

3016 

36752 

3004/102A 

35498 

3004/102A 

35723 

3008 

35950A 

3004/102A 

36324 

3503 

36548 

3024/128 

36756 

3124/289 

35499A 

3009 

35725 

3009 

35951 

3009 

36327 

3510 

36549 

3016 

36757 

3505/5547 

35500 

3016 

35728 

3009 

35952 

3004/102A 

36329 

3024/128 

36552 

3024/128 

36758 

3505/5547 

35503 

3027/130 

35729 

3004/102A 

35953 

3004/102A 

36334 

3027/130 

36553 

3024/128 

36762 

3026 

35504 

3024/128 

35734 

3008 

35954 

3004/102A 

36335 

3027/130 

36554 

3016 

36763 

3024/128 

35505 

3027/130 

35735 

3024/128 

35955 

3004/102A 

36336 

3004/102A 

36555 

3009 

36764 

3004/102A 

35507 

3004/102A 

35737 

3027/130 

35957 

3004/102A 

36337 

3122 

36557 

3004/102A 

36765 

3021/124 

35508 

3009 

35744 

3004/102A 

35958 

3024/128 

36338 

3027/130 

36558 

3004/102A 

36767 

3502/5513 

35511 

3004/102A 

35745 

3006/160 

35959 

3024/128 

36340 

3845/176 

36559 

3006/160 

36768 

3008 

35512 

3024/128 

35746 

3024/128 

35960 

3024/128 

36343 

3518/5995 

36560 

3006/160 

36772-3 

3141/780 

35513 

3024/128 

35747 

3009 

35962 

3009 

36344 

3021/124 

36563 

3006/160 

36775 

3027/130 

35514 

3026 

35748 

3011 

35964 

3024/128 

36350 

3007 

36564 

3017B/117 

36776 

3016 

35515 

3008 

35750 

3004/102A 

36000 

3500/5882 

36352 

3502/5513 

36565 

3527 

36777 

3021/124 

35517A 

3008 

35751 

3004/102A 

36030 

3500/5882 

36353 

3024/128 

36567 

3004/102A 

36779 

3026 

35517B 

3008 

35755 

3518/5995 

36033 

3501/5994 

36358 

3011 

36568 

3510 

36781 

3036 

35517C 

3008 

35756 

3006/160 

36034 

3698/5987 

36359 

3009 

36574 

3009 

36783 

3004/102A 

35518 

3027/130 

35757 

3009 

36041 

3501/5994 

36359-4 

3718/121MP 

36577 

3025/129 

36784 

3021/124 

35524 

3014 

35760 

3005 

36043 

3501/5994 

36362 

3004/102A 

36578 

3452/108 

36788 

3081/125 

35525 

3024/128 

35761A 

3122 

36060 

3500/5882 

36363 

3004/102A 

36579 

3024/128 

36790 

3014 

35527 

3039/316 

35762 

3005 

36062 

3518/5995 

36367 

3122 

36580 

3444/123A 

36790 

3014 

35528 

3039/316 

35764 

3003 

36063 

3500/5882 

36370 

3122 

36581 

3452/108 

36792 

3009 

35529 

3024/128 

35764P 

3003 

36064 

3501/5994 

36371 

3122 

36582 

3448 

36793 

3502/5513 

35530 

3024/128 

35766 

3009 

36065 

3501/5994 

36374 

3003 

36585 

3122 

36796 

3024/128 

35532 

3014 

35767 

3011 

36074 

3501/5994 

36375 

3010 

36591 

9005/5802 

36799 

3021/124 

35540 

3024/128 

35768 

3004/102A 

36076 

3518/5995 

36376 

3017B/117 

36599 

3538 

36800-2 

3717/121 

35547 

3014 

35770 

3024/128 

36077 

3518/5995 

36377 

3016 

36605 

3510 

36800-3 

3717/121 

35549 

3039/316 

35772 

3039/316 

36078 

3500/5882 

36379 

3045/225 

36605G 

3510 

36800-4 

3717/121 

35550 

3004/102A 

35774 

3004/102A 

36095R 

3518/5995 

36381 

3016 

36607 

3009 

36800-6 

3717/121 

35551A 

3004/102A 

35777 

3024/128 

36096 

■ 3501/5994 

36383 

3036 

36613 

3039/316 

36800-7 

3717/121 

35553 

3024/128 

35779 

3501/5994 

36099 

3500/5882 

36384 

3502/5513 

36614 

3131 A/369 

36801 

3024/128 

35554 

3014 

35780 

3518/5995 

36102 

3505/5547 

36388 

3004/102A 

36615 

3008 

36803 

3024/128 

35555 

3024/128 

35782 

3024/128 

36103 

3505/5547 

36389 

3024/128 

36616 

3027/130 

36808 

3004/102A 

35556 

3003 

35783 

3026 

36109 

3501/5994 

36390 

3012/105 

36618 

3027/130 

36813 

3014 

35557 

3004/102A 

35785 

3027/130 

36113 

3518/5995 

36393 

3024/128 

36619 

3032A 

36815 

3004/102A 

35559 

3004/102A 

35787 

3024/128 

36114 

3518/5995 

36395 

3009 

36620 

3122 

36816 

3005 

35560 

3039/316 

35788 

3016 

36115 

3518/5995 

36397 

3511 

36621 

3042/230 

36818 

3027/130 

35562 

3012/105 

35790 

3039/316 

36119 

3501/5994 

36398 

3511 

36625 

3024/128 

36819 

3502/5513 

35563 

3007 

35792 

3004/102A 

36120 

3501/5994 

36399 

3511 

36627 

3122 

36821 

3024/128 

35564 

3014 

35793 

3024/128 

36136 

3501/5994 

36400 

3027/130 

36628 

3122 

36822 

3016 

35565 

3004/102A 

35800 

3004/102A 

36147 

9005/5802 

36403 

3004/102A 

36629 

3122 

36826 

3016 

35577 

3122 

35801 

3027/130 

36148 

3009 

36404 

3017B/117 

36630 

3122 

36827 

3004/102A 

35578 

3010 

35809 

3518/5995 

36149 

3039/316 

36406 

3004/102A 

36634 

3021/124 

36828 

3021/124 

35580 

3024/128 

35810 

3009 

36151 

3004/102A 

36409 

3024/128 

36634HAL 

3026 

36830 

3501/5994 

35582 

3009 

35811 

3024/128 

36156 

3024/128 

36411 

3024/128 

36637 

3004/102A 

36831 

3019 

35588 

3011 

35812 

3024/128 

36158 

3004/102A 

36412 

3027/130 

36638 

3021/124 

36834 

3122 

35589 

3004/102A 

35814 

3009 

36159 

3024/128 

36414 

3008 

36640 

3005 

36835 

3016 

35590 

3004/102A 

35815 

3008 

36164 

3011 

36415 

3004/102A 

36642 

3027/130 

36836 

3016 

35591 

3004/102A 

35816 

3008 

36165 

3011 

36416 

3009 

36643 

3024/128 

36838 

3027/130 

35594 

3008 

35817 

3008 

36168 

3044/154 

36417 

3045/225 

36646 

3036 

36839 

3009 

35598 

3007 

35818 

3008 

36175 

.3008 

36420 

3009 

36647 

3024/128 

36841 

3014 

35600 

3004/102A 

35819 

3004/102A 

36176 

3003 

36425 

3117 

36649 

3027/130 

36843 

3122 

35601 

3024/128 

35820 

3004/102A 

36177 

3004/102A 

36426 

3018 

36651 

3122 

36845 

3122 

35603 

3004/102A 

35820-1 

3004/102A 

36178 

3004/102A 

36427 

3117 

36655 

3079 

36847 

3452/108 

35604 

9007/5804 

35820-2 

3004/102A 

36179P 

3011 

36432 

3004/102A 

36656 

3510 

36848 

3024/128 

35606 

3004/102A 

35820-3 

3004/102A 

36182 

3027/130 

36433 

3500/5882 

36657 

3027/130 

36849 

3024/128 

35607A 

3021/124 

35824 

3008 

36186 

3024/128 

36434 

3517/5883 

36661 

3045/225 

36850 

3024/128 

35609 

3016 

35826 

3008 

36198 

3024/128 

36436 

3510 

36663 

3500/5882 

36851 

3122 

35610 

3016 

35827 

3004/102A 

36200 

3122 

36437 

3510 

36665 

3039/316 

36856 

3036 

35614 

3502/5513 

35828 

3024/128 

36201 

3017B/117 

36439 

3510 

36667 

3009 

36860 

3122 

35617A 

3019 

35831 

3011 

36202P 

3501/5994 

36442 

3004/102A 

36668 

3507 

36861 

3004/102A 

35619 

3009 

35832 

3122 

36203 

3019 

36443 

3004/102A 

36670 

3122 

36864 

3016 

35621 

3039/316 

35833 

3024/128 

36208 

3079 

36444 

3004/102A 

36671 

3122 

36865 

3036 

35623 

3031A 

35836 

3009 

36212 

3452/108 

36446 

3039/316 

36672 

3122 

36866 

3036 

35626 

3044/154 

35840 

3024/128 

36212V1 

3452/108 

36446A 

3039/316 

36673 

3845/176 

36868 

3024/128 

35628 

3004/102A 

35842 

3024/128 

36212V1(RF PWR) 

3765/195A 

36447 

3039/316 

36675 

3014 

36874 

3503 

35629 

3009 

35851 

3005 

36213 

3048/329 

36447A 

3039/316 

36678 

3009 

36875 

3027/130 

35634 

3004/102A 

35853 

3004/102A 

36213A1 

3048/329 

36449 

3024/128 

36685 

3122 

36876 

3019 

35635 

3004/102A 

35856 

3024/128 

36213A2 

3048/329 

36457 

3024/128 

36687 

3717/121 

36878 

3006/160 

35636 

3024/128 

35857 

3024/128 

36216 

3009 

36459 

3027/130 

36688 

3009 

36880 

3009 

35640 

3004/102A 

35858 

3024/128 

36219 

3011 

36460 

3026 

36689 

3004/102A 

36882 

3024/128 

35643 

3027/130 

35859 

3024/128 

36220 

3027/130 

36461 

3124/289 

36691 

3025/129 

36886 

3021/124 

35645 

3004/102A 

35866 

3039/316 

36224 

3122 

36462 

3009 

36692 

3505/5547 

36887 

3004/102A 

35651 

3021/124 

35867 

3039/316 

36226 

3004/102A 

36464 

3004/102A 

36693 

3027/130 

36891 

3036 

35652 

3004/102A 

35868 

3039/316 

36228 

3024/128 

36468 

3009 

36694 

3044/154 

36892 

3027/130 

35655 

3008 

35870 

3501/5994 

36229 

3011 

36469 

3103A/396 

36695 

3845/176 

36893 

3027/130 

35657 

3027/130 

35871 

3518/5995 

36230 

3024/128 

36473 

3027/130 

36700 

3025/129 

36896 

3009 

35658 

3027/130 

35872 

3122 

36238 

3026 

36475 

3510 

36701 

3026 

36899 

3014 

35659 

3027/130 

35873 

3122 

36240 

3009 

36476 

3510 

36702 

3036 

36900 

3527 

35660 

3027/130 

35873A 

3122 

36245 

3009 

36477 

3009 

36703 

3027/130 

36904 

3024/128 

35661 

3026 

35875 

3004/102A 

36246 

3698/5987 

36479 

3039/316 

36705 

3024/128 

36906 

3027/130 

35663 

3026 

35876 

3004/102A 

36248 

3026 

36481 

3009 

36706 

3004/102A 

36910 

3009 

35666 

3027/130 

35880 

3009 

36251 

3510 

36482 

3009 

36706A 

3004/102A 

36913 

3195/311 

35667 

3027/130 

35881 

3009 

36252P 

3004/102A 

36485 

3510 

36706B 

3004/102A 

36917 

3444/123A 

35674 

3024/128 

35882 

3123 

36253P 

3010 

36485W 

3510 

36707 

3021/124 

36918 

3452/108 

35677 

3008 

35883 

3004/102A 

36254P 

3009 

36486 

3026 

36707A 

3021/124 

36919 

3452/108 

35678 

3008 

35884 

3004/102A 

36258 

3021/124 

36487 

3621 

36707B 

3021/124 

36920 

3444/123A 

35684 

3009 

35885A 

3014 

36260P 

3004/102A 

36488 

3538 

36709 

3024/128 

36921 

3444/123A 


254 
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36924 

3009 

37496 

3117 

37732 

3025/129 

38018 

3044/154 

38316 

3507 

38590 

3507 

36925 

3850 

37497 

3117 

37733 

3024/128 

38020 

3009 

38317 

3018 

38595 

3024/128 

36928 

3009 

37498 

3004/102A 

37734 

3027/130 

38022 

3511 

38321 

3024/128 

38598 

3025/129 

36934 

3510 

37499 

3124/289 

37735 

3024/128 

38023 

3025/129 

38324 

3511 

38599 

3024/128 

36937 

3500/5882 

37500 

3004/102A 

37747 

3018 

38024 

3261/175 

38325 

3027/130 

38608 

3505/5547 

36940 

3004/102A 

37501 

3021/124 

37749 

3510 

38029 

3027/130 

38328 

3260 

38613 

3502/5513 

36942 

3505/5547 

37502 

3006/160 

37750 

3103A/396 

38031 

3036 

38330 

3004/102A 

38617 

3122 

36943 

3009 

37503 

3006/160 

37751 

3103A/396 

38033 

3511 

38331 

3004/102A 

38618 

3004/102A 

36944 

3004/102A 

37504 

3006/160 

37753 

3103A/396 

38034 

3021/124 

38332 

3633/5626 

38619 

3004/102A 

36947 

3027/130 

37510-52 

3100/519 

37754 

3009 

38048 

3009 

38333 

3025/129 

38620 

3025/129 

36960 

3016 

37510-53 

3088 

37756 

3004/102A 

38052 

9005/5802 

38338 

3024/128 

38621 

3024/128 

36961 

3036 

37510-54 

3059/138A 

37757 

3004/102A 

38055 

3004/102A 

38342 

3517/5883 

38632 

3027/130 

36962 

3044/154 

37510-161 

3122 

37758 

3010 

38056 

3311 

38343 

3048/329 

38633 

3026 

36963 

3004/102A 

37510-162 

3444/123A 

37759 

3003 

38060 

3003 

38345 

3021/124 

38634 

3025/129 

36964 

3004/102A 

37510-163 

3444/123A 

37769 

3024/128 

38061 

3010 

38357 

3004/102A 

38635 

3024/128 

36966 

3010 

37510-164 

3223/1100 

37778 

3004/102A 

38063 

3024/128 

38364 

3027/130 

38636 

3004/102A 

36967 

3024/128 

37510-165 

3249/1052 

37779 

3122 

38066 

3019 

38366 

3026 

38639 

3505/5547 

36968 

3027/130 

37510-166 

3249/1052 

37781 

3122 

38071 

3009 

38367 

3027/130 

38643 

3024/128 

36970 

3036 

3751 1 

3047 

37782 

3039/316 

38074 

9007/5804 

38371 

3021/124 

38645 

3024/128 

36971 

3717/121 

37516 

3004/102A 

37784 

3009 

38083 

3103 A/396 

38374 

3036 

38646 

3505/5547 

36972 

3036 

37517 

3021/124 

37792 

3027/130 

38090 

3507 

38376 

3510 

38653 

3040 

36973 

3036 

37518 

3124/289 

37797 

3122 

38092 

3124/289 

38377 

3016 

38657 

3019 

36986 

3004/102A 

37519 

3024/128 

37798 

3008 

38094 

3014 

38378 

3990/220 

38662 

3004/102A 

36997 

3024/128 

37524 

3005 

37800 

3024/128 

38096 

3005 

38385 

3848/5806 

38668 

3505/5547 

37085 

3036 

37526 

3036 

37802 

3024/128 

38098 

3018 

38386 

3024/128 

38669 

3036 

37085 FENDER 

3036 

37527 

3124/289 

37803 

3025/129 

38102 

3103A/396 

38387 

3024/128 

38674 

3122 

37126-1 

3016 

37528 

3026 

37804 

3012/105 

38104 

3046 

38390 

3016 

38677 

3507 

37260 

3039/316 

37533 

3025/129 

37805 

3024/128 

38105 

3047 

38394 

3036 

38678 

3507 

37261 

3004/102A 

37534 

3036 

37810 

■ 3260 

38116 

3026 

38395 

9038/346 

38686 

3004/102A 

37262 

3024/128 

37536 

3122 

3781 1 

3510 

38119A 

3039/316 

38396 

9038/346 

38687 

3124/289 

37263 

3025/129 

37547 

3026 

37812 

3510 

38122 

3765/195A 

38397 

3036 

38688 

3018 

37264 

3027/130 

37549 

3004/102A 

37814 

3510 

38128 

3507 

38401 

3004/102A 

38689 

3117 

37265 

3024/128 

37550 

3004/102A 

37821 

3079 

38131 

3024/128 

38402. 

3004/102A 

38690 

3008 

37270 

3507 

37551 

3004/102A 

37823 

3004/102A 

38133 

3510 

38403 

3004/102A 

38691 

3010 

37272 

3027/130 

37552 

3010 

37824 

3004/102A 

38134 

3027/130 

38404 

3010 

38692 

3004/102A 

37276 

3510 

37553 

3016 

37826 

3511 

38136 

3009 

38406 

3004/102A 

38695 

3025/129 

37277 

3507 

37555 

3122 

37827 

3260 

38137 

3510 

38409 

3039/316 

38705 

3036 

37278 

3004/102A 

37556 

3009 

37829 

3507 

38138 

3510 

38415 

3024/128 

38706 

3024/128 

37279 

3010 

37560 

3026 

37833 

3721/100 

38140 

3026 

38418 

3021/124 

38707 

3027/130 

37281 

3511 

37561 

3027/130 

37833-2 

3590/909D 

38142 

3021/124 

38422 

3004/102A 

38708 

3003 

37282 

3026 

37567 

3021/124 

37837 

3024/128 

38145 

3021/124 

38428 

3024/128 

38709 

3124/289 

37284 

3045/225 

37570 

3004/102A 

37838 

3009 

38149 

3027/130 

38433 

3018 

38710 

3018 

37288 

3025/129 

37572 

3122 

37839 

3021/124 

38158 

3021/124 

38435 

3006/160 

3871 1 

3117 

37289 

3024/128 

37574 

3500/5882 

37843 

3500/5882 

38159 

3044/154 

38437 

3850 

38712 

3008 

37290 

3004/102A 

37575 

3510 

37844 

3027/130 

38166 

3510 

38438 

3027/130 

38713 

3010 

37291 

3021/124 

37576 

3021/124 

37850 

3509/5695 

38171-61 

3024/128 

38446-00000 

3525/724 

38714 

3004/102A 

37292 

3079 

37579 

3009 

37851 

3014 

38173 

3510 

38446-00010 

3525/724 

38716 

3024/128 

37294 

3027/130 

37580 

3036 

37858 

3016 

38174 

3017B/117 

38446-00020 

3525/724 

38718 

3122 

37296 

3025/129 

37584 

3021/124 

37859 

3019 

38175 

3862/103 

38447 

3024/128 

38720 

3004/102A 

37299 

3024/128 

37585 

3124/289 

37860 

3039/316 

38176 

3004/102A 

38448 

3192/186 

38721 

3004/102A 

37301 

3027/130 

37587 

3260 

37864 

3010 

38177 

3004/102A 

38456 

3036 

38722 

3004/102A 

37302 

3036 

37589 

3027/130 

37875 

3026 

38178 

3124/289 

38457 

3024/128 

38724 

3016 

37306 

3014 

37590 

3009 

37876 

3039/316 

38179 

3021/124 

38461 

3025/129 

38726 

3025/129 

37308 

3034 

37591 

3021/124 

37884 

3444/123A 

38180 

3014 

38467 

3011 

38727 

3039/316 

37312 

3044/154 

37592 

3021/124 

37885 

3024/128 

38185-0001 

3024/128 

38473 

3036 

38728 

3507 

37314 

3027/130 

37594 

3510 

37888 

3027/130 

38190 

3024/128 

38474 

3027/130 

38729 

3014 

37315 

3502/5513 

37594A 

3510 

37889 

3021/124 

38192 

3010 

38478 

3245/199 

38730 

3014 

37317 

3016 

37597 

3024/128 

37890 

3027/130 

38199 

3011A 

38482 

3024/128 

38733 

3893/152 

37324 

3024/128 

37600 

3505/5547 

37891 

3018 

38200 

3011A 

38484 

3018 

38741 

3036 

37326 

3027/130 

37601 

3124/289 

37893 

3195/311 

38201 

3511 

38487 

3004/102A 

38742 

3016 

37334 

3510 

37614 

3122 

37894 

3024/128 

38203 

3510 

38491 

3036 

38746 

3027/130 

37335 

3510 

37615 

3011 

37895 

3024/128 

38204 

3021/124 

38492 

3027/130 

38747 

3024/128 

37336 

3510 

37629 

3103A/396 

37896 

3004/102A 

38207 

3452/108 

38493 

3036 

38750 

3850 

37339 

3014 

37631 

3311 

37897 

3014 

38208 

3452/108 

38494 

3027/130 

38751 

3507 

37343 

3103A/396 

37633 

3009 

37898 

3507 

38209 

3005 

38504 

3510 

38752 

3260 

37346 

3122 

37637 

3021/124 

37902 

3503 

38210 

3009 

38505 

3027/130 

38755 

3503 

37347 

3122 

37639 

3122 

37906 

3004/102A 

38214 

3510 

38510-51 

3126 

38757 

3507 

37353 

3510 

37640 

3008 

37907 

3026 

38227 

3112 

38510-52 

3088 

38759 

3009 

37376 

3027/130 

37641 

3008 

37917 

3024/128 

38229 

3021/124 

38510-53 

3061/140A 

38760 

3026 

37377 

3027/130 

37642 

3008 

37919 

3004/102A 

38230 

3122 

38510-161 

3834/132 

38761 

3024/128 

37383 

3452/108 

37643 

3004/102A 

37920 

3004/102A 

38231 

3044/154 

38510-162 

3018 

38767 

3261/175 

37384 

3452/108 

37644 

3003 

37921 

3004/102A 

38232 

3021/124 

38510-163 

3444/123A 

38774 

3024/128 

37389 

3009 

37645 

3024/128 

37922 

3004/102A 

38233 

3021/124 

38510-164 

3122 

38777 

9038/346 

37400 

3503 

37649 

3024/128 

37923 

3004/102A 

38236 

3036 

38510-166 

3444/123A 

38779 

3024/128 

37401 

3017B/117 

37651 

3027/130 

37924 

3008 

38237 

3511 

38510-167 

3444/123A 

38782 

3507 

37408 

3505/5547 

37652 

3026 

37925 

3007 

38241 . 

3507 

38510-168 

3357/186A 

38783 

3036 

37413 

3024/128 

37657 

3024/128 

37926 

3018 

38246 

3452/108 

38510-169 

3829/788 

38785 

3452/108 

37420 

3021/124 

37658 

3016 

37933 

3026 

38246A 

3452/108 

38510-170 

3160/801 

38786 

3452/108 

37421 

3009 

37659 

3511 

37934 

3501/5994 

38251 

3018 

38510-171 

3193/187 

38787 

3132 

37422 

3009 

37660 

3510 

37936 

3019 

38252 

3008 

38510-330 

3100/519 

38788 

3444/123A 

37428 

3024/128 

37670 

3024/128 

37938 

3036 

38253 

3048/329 

38510-331 

9021/5070A 

38789 

3048/329 

37429 

3025/129 

37676 

3004/102A 

37940 

3124/289 

38254 

3021/124 

38510-350 

3124/289 

38790 

3025/129 

37431 

3024/128 

37677 

3722/102 

37941 

3124/289 

38255 

3036 

38511 

3452/108 

38792 

3530 

37432 

3024/128 

37680 

3017B/117 

37943 

3026 

38258 

3004/102A 

38511A 

3452/108 

38794 

3021/124 

37433 

3024/128 

37682 

3505/5547 

37945 

3044/154 

38261 

3502/5513 

38513 

3024/128 

38795 

3027/130 

37437 

3019 

37684 

3004/102A 

37947 

3016 

38264 

3024/128 

38514 

3024/128 

38796 

3024/128 

37438 

3004/102A 

37685 

3004/102A 

37949 

3009 

38265-00000 

3524/784 

38517 

3009 

38799 

3021/124 

37440 

3011 

37686 

3124/289 

37951 

3021/124 

38265 

3044/154 

38519 

3014 

38807 

3005 

37444 

3510 

37687 

3124/289 

37952 

3004/102A 

38265-00010 

3524/784 

38522 

3024/128 

38808 

3038 

37448 

3007 

37689 

3036 

37952A 

3004/102A 

38265-00020 

3524/784 

38523 

3024/128 

38810 

3036 

37449 

3007 

37693 

3005 

37954 

3004/102A 

38265-00030 

3524/784 

38534 

3027/130 

38821 

3005 

37451 

3034 

37694 

3024/128 

37958 

3850 

38266 

3004/102A 

38535 

3027/130 

38822 

3035 

37452 

3034 

37694A 

3452/108 

37959 

3025/129 

38268 

3036 

38536 

3027/130 

38829 

9038/346 

37456 

3511 

37694B 

3452/108 

37962 

3011 

38270 

3024/128 

38542 

3011 

38830 

9038/346 

37458 

3024/128 

37697 

3039/316 

37967 

3036 

38271 

3025/129 

38555 

3009 

38839 

3261/175 

37459 

3502/5513 

37702-1 

3075/714 

37980 

3025/129 

38272 

3027/130 

38557 

3103A/396 

38840 

3633/5626 

37460 

3024/128 

37703-1 

3076/715 

37981 

3260 

38274 

3032A 

38558 

3045/225 

38842 

3036 

37461 

3025/129 

37704-1 

3454/790 

37983 

3024/128 

38276 

3024/128 

38559 

3036 

38843 

3538 

37464 

3024/128 

37706 

3990/220 

37987 

3017B/117 

38281 

3024/128 

38562 

3503 

38844 

3122 

37465 

3009 

37709 

3017B/117 

37992 

6629/5529 

38283 

3444/123A 

38564 

3024/128 

38846 

3011 

37466 

3122 

37710 

3507 

37993 

3007 

38293 

3122 

38565 

3505/5547 

38850 

3502/5513 

37471 

3009 

37712 

3027/130 

37995 

3004/102A 

38293A 

3122 

38566 

3011 

38863 

3005 

37475 

3510 

37714 

3079 

37997 

3044/154 

38294 

3024/128 

38567 

3027/130 

38864 

3005 

37476 

3511 

37715 

3501/5994 

37998 

3018 

38296 

3021/124 

38570 

3009 

38865 

3011 

37478 

3025/129 

37716 

3505/5547 

38008 

3507 

38300 

3027/130 

38572 

3014 

38867 

3021/124 

37483 

3009 

37717 

3505/5547 

38009 

3017B/117 

38302 

3024/128 

38576 

3024/128 

38871 

3079 

37487 

3122 

37722 

3507 

38011 

3003 

38303 

3024/128 

38577 

3025/129 

38872 

3036 

37490 

3113/516 

37723 

3507 

38014 

3009 

38305 

3026 

38581 

3124/289 

38875 

3079 

37494 

3009 

37724 

3025/129 

38015 

3079 

38306 

3510 

38583 

3026 

38878 

3260 

37495 

3117 

37730 

3021/124 

38016 

3511 

38308 

3009 

38584 

3027/130 

38882 

3024/128 
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SK 
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SK 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

38884 

3009 

39331 

3452/108 

39847 

3009 

40234 

3018 

40374 

3021/124 

40554 

3042/230 

38885 

6627/5527 

39332 

3045/225 

39848 

3027/130 

40235 

3018 

40375 

3562 

40555 

3042/230 

38890 

3633/5626 

39334 

3011 

39849 

3021/124 

40236 

3018 

40378 

3503 

40559A 

3990/220 

38894 

3122 

39335 

3027/130 

39850 

3021/124 

40237 

3018 

40379 4 

3503 

40575 

3507 

38897 

3027/130 

39352 

3124/289 

39866 

3503 

40238 

3117 

40385V1 

3199/188 

40576 

3507 

38898 

3036 

39353 

3850 

39870 

3036 

40239 

3117 

40385V2 

3199/188 

40577 

3444/123A 

38899 

3016 

39372 

3036 

39885 

3027/130 

40240 

3117 

40386 

3027/130 

40578 

3195/311 

38904 

3027/130 

39376 

3027/130 

39889 

3036 

40242 

. 3122 

40388 

3025/129 

40581 

3048/329 

38906 

3027/130 

39380 

3507 

39890 

3506/5642 

40243 

3122 

40389 

3045/225 

40582 

3049/224 

38908 

3027/130 

39382 

3036 

39891 

3503 

40244 

3018 

40390 

3044/154 

40583 

3523/6407 

38909 

3027/130 

39393 

3103 A/396 

39893 

3717/.J21 

40245 

3018 

40392 

3045/225 

40594 

3512 

38913 

3079 

39397 

3261/175 

39901-0001 

3102/710 

40246 

3716/161 

40394 

3025/129 

40595 

3513 

38914 

3021/124 

39401 

3103A/396 

39902 

3634/5444 

40250 

3026 

40395 

3004/102A 

40600 

3050/221 

38915 

3024/128 

39404 

3507 

39912 

3520/5677 

40250V1 

3026 

40397 

3444/123A 

40601 

3050/221 

38919 

3021/124 

39411 

3036 

39916 

3506/5642 

40251 

3027/130 

40398 

3444/123A 

40602 

3050/221 

38920 

3452/108 

39412 

3036 

39918 

3024/128 

40253 

3004/102A 

40399 

3444/123A 

40603 

3050/221 

38921 

3452/108 

39421 

3027/130 

39921 

3027/130 

40254 

3009 

40400 

3444/123A 

40604 

3050/221 

38922 

3026 

39429 

3444/123A 

39927 

3520/5677 

40256 

3232/191 

40403 

3005 

40611 

3024/128 

38923 

3024/128 

39442 

3053 

39938 

3503 

40259 

3500/5882 

40404 

3444/123A 

40612 

3014 

38927 

3633/5626 

39444 

3512 

39944 

3507 

40262 

3008 

40405 

3444/123A 

40613 

3054/196 

38932 

3004/102A 

39447 

3027/130 

39948 

3893/152 

40263 

3004/102A 

40406 

3025/129 

40616 

3024/128 

38935 

3011 

39455 

3036 

39950 

3503 

40264 

3021/124 

40407 

3024/128 

40618 

3054/196 

38939 

3024/128 

39458 

3054/196 

39952 

3509/5695 

40264-V1 

3021/124 

40408 

3024/128 

40621 

3054/196 

38941 

3021/124 

39460 

3021/124 

39959 

3506/5642 

40265 

3131 A/369 

40409 

3024/128 

40622 

3054/196 

38942 

3505/5547 

39464 

3507 

39962 

3036 

40266 

9004/5801 

40410 

3025/129 

40623 

3009 

38943 

3027/130 

39466 

3036 

39967 

9038/346 

40267 

9005/5802 

40411 

3036 

40624 

3054/196 

38950 

3024/128 

39469 

3260 

39970 

3027/130 

40269 

3005 

40412 

3104A 

40625 

3024/128 

38952 

3507 

39474 

3507 

39974 

3505/5547 

40283 

3444/123A 

40412V1 

3537 

40626 

3014 

38954 

3036 

39480 

3260 

39975 

3505/5547 

40294 

3039/316 

40412V2 

3045/225 

40627 

3054/196 

38959 

3036 

39483 

3507 

39976 

3505/5547 

40295 

3039/316 

40413 

3039/316 

40628 

3024/128 

38961 

3124/289 

39491 

3535/181 

39981 

3893/152 

40296 

3716/161 

40414 

3039/316 

40629 

3054/196 

38962 

3024/128 

39510 

3747/157 

39983 

3261/175 

40309 

3024/128 

40421 

3014 

40630 

3054/196 

38964 

3024/128 

39512 

3503 

39993 

3990/220 

40309V1 

3024/128 

40422 

3021/124 

40631 

3054/196 

38965 

3036 

39513 

3024/128 

39995 

3036 

40309V2 

3024/128 

40423 

3021/124 

40632 

3054/196 

38970 

6629/5529 

39521 

3530 

39996 

3036 

40310 

3026 

40424 

3021/124 

40633 

3027/130 

38976 

6627/5527 

39529 

9038/346 

40004 

3008 

40310V1 

3026 

40425 

3021/124 

40634 

3025/129 

38978 

3025/129 

39535 

3503 

40006 

3008 

40311 

3024/128 

40426 

3021/124 

40635 

3024/128 

38981 

3035 

39537 

3507 

40015 

3027/130 

40311A 

3199/188 

40427 

3021/124 

40636 

3027/130 

38984 

3535/181 

39542 

3507 

40019 

3036 

4031 IB 

3199/188 

40429 

3683/5511 

40637 

3444/123A 

38985 

3505/5547 

39555 

3024/128 

40020 

3009 

40311V1 

3024/128 

40430 

3684/5512 

40638 

3632/5624 

38994 

3018 

39558 

3509/5695 

40022 

3009 

40311V2 

3024/128 

40431 ADD DIAC 

3633/5626 

40639 

3633/5626 

39003 

3006/160 

39559 

3260 

40024 

3017B/117 

40312 

3026 

40432 ADD DIAC 

3633/5626 

40640 

3042/230 

39004 

3006/160 

39564 

3260 

40024VM 

3311 

40312V1 

3026 

40432(TRANS) 

3444/123A 

40641 

3857/231 

39005 

3505/5547 

39568 

3503 

40034-1 

3004/102A 

40313 

3021/124 

40434 

3024/128 

40642 

9098/515 

39023 

3021/124 

39573 

3260 

40034-2 

3004/102A 

40314 

3024/128 

40436 

3024/128 

40643 

9098/515 

39024 

3018 

39577 

3851 

40034-3 

3004/102A 

40314V1 

3024/128 

40437V1 

3199/188 

40644 

9098/515 

39025 

3018 

39578 

3260 

40034VM 

3004/102A 

40314V2 

3024/128 

40437V2 

3199/188 

40647 

3045/225 

39037 

3507 

39582 

3036 

40035-1 

3004/102A 

40315 

3024/128 

40439 

3035 

40648 

3261/175 

39039 

3633/5626 

39586 

3027/130 

40035-2 

3004/102A 

40315V1 

3024/128 

40439V1 

3232/191 

40654 

3577 

39051 

3025/129 

39590 

3507 

40035-3 

3004/102A 

40315V2 

3024/128 

40439V2 

3232/191 

40655 

3503 

39053 

3004/102A 

39603 

3054/196 

40036-1 

3004/102A 

40316 

3026 

40440 

3035 

40656 

3503 

39054 

3021/124 

39611 

3503 

40036-2 

3004/102A 

40317 

3024/128 

40442 

3113/516 

40657 

3503 

39055 

3021/124 

39616 

3036 

40036-3 

3004/102A 

40317V1 

3024/128 

40446 

3049 

40658 

3503 

39058 

3039/316 

39621 

3036 

40037 

3835/103A 

40317V2 

3024/128 

40456(RCA) 

3444/123A 

40659 

3503 

39060-1 

3279/747 

39628 

3036 

40037-1 

3010 

40318 

3021/124 

40457 

3024/128 

40662 

3652/5693 

39061 

3103A/396 

39630 

3503 

40037-2 

3010 

40319 

3025/129 

40458 

3122 

40663 

3509/5695 

39062 

3530 

39631 

3260 

40037-3 

3010 

40319V1 

3025/129 

40459 

3040 

40668 

3938/5633 

39069 

3507 

39633 

3507 

40Q37VM 

3010 

40319V2 

3025/129 

40462 

3009 

40669 

3533/5635 

39074 

3122 

39635 

3036 

40038-1 

3004/102A 

40320 

3024/128 

40464 

3027/130 

40672 

3522/5697 

39075-1 

3167/738 

39638 

3512 

40038-2 

3004/102A 

40320V1 

3024/128 

40465 

3027/130 

40673 

3050/221 

39076 

3054/196 

39657 

3503 

40038-3 

3004/102A 

40320V2 

3024/128 

40467A 

3990/220 

40680 

3655/5562 

39077 

3036 

39665 

3027/130 

40038VM 

3010 

40321 

3104A 

40468A 

3990/220 

40681 

3655/5562 

39081 

3019 

39669 

3633/5626 

40050 

3009 

40321V1 

3044/154 

40468A81 

3990/220 

40682 

3656/5564 

39085 

3027/130 

39673 

3507 

40051 

3009 

40321V2 

3044/154 

40469 

3039/316 

40683 

3657/5566 

39093 

3260 

39674 

3507 

40051-2 

3717/121 

40322 

3021/124 

40470 

3039/316 

40684 

3583/5641 

39096 

3444/123A 

39675 

3507 

40080 

3046 

40323 

3024/128 

40472 

3452/108 

40685 

3583/5641 

39113 

3021/124 

39680 

3036 

40081 

3048/329 

40323V1 

3024/128 

40473 

3444/123A 

40686 

3506/5642 

39119 

6627/5527 

39680E 

3036 

40081VI 

3048/329 

40323V2 

3024/128 

40474 

3444/123A 

40687 

3519/5643 

39120 

3523/6407 

39683 

3512 

40082 

3048/329 

40324 

3026 

40475 

3452/108 

40689 

3662/56024 

39130 

3024/128 

39685 

3260 

40082A2 

3048/329 

40325 

3027/130 

40477 

3444/123A 

40690 

3663/56026 

39136 

3027/130 

39685E 

3260 

40084 

3024/128 

40326 

3024/128 

40478 

3018 

40691 

3506/5642 

39137 

3505/5547 

39690 

3509/5695 

40100 BRIDGE 

9105 

40326V2 

3024/128 

40479 

3018 

40692 

3506/5642 

39139 

3523/6407 

39693 

3502/5513 

40108 

3500/5882 

40327 

3104A 

40480 

3452/108 

40693 

3519/5643 

39141 

3530 

39696 

3036 

40108R 

3517/5883 

40327V1 

3104A 

40481 

3452/108 

40694 

3519/5643 

39143 

3024/128 

39700 

3027/130 

40109 

3500/5882 

40327V2 . 

3045/225 

40482 

3452/108 

40695 

3519/5643 

39146 

3024/128 

39705 

9038/346 

40109R 

3517/5883 

40328 

3021/124 

40490 

3004/102A 

40696 

3519/5643 

39161 

3021/124 

39710 

3083/197 

40110 

3500/5882 

40329 

3004/102A 

40491 

3021/124 

40697 

3519/5643 

39166 

3444/123A 

39730 

3452/108 

40110R 

3517/5883 

40346 

3104A 

40500 

3444/123A 

40698 

3519/5643 

39173 

3027/130 

39731 

3452/108 

40111 

3500/5882 

40346V1 

3537 

40501 

3024/128 

40702 

3652/5693 

39179 

3021/124 

39742 

3027/130 

40111R 

3517/5883 

40346V2 

3045/225 

40502 

3507 

40703 

3509/5695 

39182 

3026 

39750 

3893/152 

40112 

3500/5882 

40347V1 

3536 

40503 

3633/5626 

40704 

3522/5697 

39183 

3218/278 

39751 

3036 

40112R 

3517/5883 

40348V1 

3536 

40504 

3502/5513 

40707 

3652/5693 

39185 

3850 

39753 

3503 

40113 

3500/5882 

40349V1 

3536 

40505 

3502/5513 

40708 

3509/5695 

39190 

3027/130 

39759 

3503 

40113R 

3517/5883 

40351 

. 3452/108 

40506 

3502/5513 

40710 

3522/5697 

39202 

3009 

39765 

3027/130 

40114 

3500/5882 

40352 

3452/108 

40507 

3634/5444 

40713 

3508/5675 

39204 

3009 

39767 

3893/152 

40114R 

3517/5883 

40354 

3040 

40508 

3503 

40714 

3508/5675 

39206 

3009 

39773 

3503 

40115 

3500/5882 

40355 

3040 

40509 

3632/5624 

40715 

3507 

39207 

3009 

39782 

3505/5547 

40208 

3610/5980 

40359 

3004/102A 

40510 

3633/5626 

40716 

3507 

39208 

3009 

39783 

3502/5513 

40208R 

3698/5987 

40360 

3024/128 

40511 

3632/5624 

40718 

3633/5626 

39209 

3507 

39789 

3452/108 

40209 

3501/5994 

40360V1 

3024/128 

40512 

3633/5626 

40719 

3508/5675 

39210 

3507 

39789 POWER 

3893/152 

40209R 

3698/5987 

40360V2 

3024/128 

40517 

3039/316 

40720 

3508/5675 

39211 

3507 

39800 

3027/130 

40210 

3609/5986 

40361 

3024/128 

40525 

3583/5641 

40721 

3938/5633 

39222 

3045/225 

39804 

9005/5802 

40210R 

3698/5987 

40361V1 

3024/128 

40526 

3506/5642 

40722 

3633/5626 

39223 

3021/124 

39805 

3633/5626 

40211 

3608/5990 

40361V2 

3024/128 

40527 

3506/5642 

40725 

3633/5626 

39236 

3520/5677 

39807 

3851 

40211R 

3518/5995 

40361V3 

3199/188 

40528 

3506/5642 

40727 

3507 

39240 

3507 

39811 

3507 

40212 

3608/5990 

40362 

3025/129 

40529 

3506/5642 

40728 

3507 

39247 

3124/289 

39813 

3507 

40212R 

3518/5995 

40362V1 

3025/129 

40530 

3506/5642 

40729 

3507 

39263 

3260 

39822 

3503 

40213 

3501/5994 

40362V2 

3025/129 

40531 

3506/5642 

40730 

3507 

39265 

3039/316 

39823 

3103A/396 

40213R 

3518/5995 

40363 

3027/130 

40532 

3506/5642 

40731 

3632/5624 

39270 

3260 

39824 

3054/196 

40214 

3501/5994 

40364 

3562 

40533 

3506/5642 

40732 

3633/5626 

39271 

3025/129 

39825 

3509/5695 

40214R 

3518/5995 

40366 

3024/128 

40534 

3506/5642 

40733 

3632/5624 

39272 

3024/128 

39827 

3528/397 

40217 

3444/123A 

40366S 

3024/128 

40535 

3506/5642 

40734 

3633/5626 

39276 

3122 

39828 

3036 

■ 40218 

3444/123A 

40366V1 

3045/225 

40536 

3506/5642 

40737 

3504/5508 

39277 

3122 

39830 

3505/5547 

40219 

3444/123A 

40366V2 

3045/225 

40537 

3025/129 

40738 

3504/5508 

39278 

3021/124 

39836 

3502/5513 

40220 

3444/123A 

40367 

3044/154 

40538 

3025/129 

40739 

3504/5508 

39280 

3036 

39837 

3027/130 

40221 

3444/123A 

40367V1 

3045/225 

40539 

3024/128 

40740 

3504/5508 

39299 

6627/5527 

39840 

3633/5626 

40222 

3444/123A 

40367V2 

3045/225 

40544 

3045/225 

40741 

6791/5491 

39302 

3893/152 

39842 

3103A/396 

40231 

3854/123AP 

40368 

3530 

40546 

3021/124 

40742 

6792/5492 

39305 

3026 

39845 

3027/130 

40232 

3444/123A 

40369 

3079 

40547 

3021/124 

40743 

6794/5494 

39322 

3004/102A 

39846 

3009 

40233 

3124/289 

40372 

3026 

40553 

3042/230 

40744 

6796/5496 
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40745—60619 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

40745 

3504/5508 

41043 

3187 

45383 

3525/724 

493701 

3507 

55011 

7474 

60061 

3036 

40746 

3504/5508 

41051 

3444/123A 

45385 

3279/747 

49371A 

3507 

55012 

7476 

60063 

3507 

40747 

3504/5508 

41052 

3025/129 

45386 

3280/750 

49371B 

3507 

55024 

7416 

60069 

3036 

40748 

3504/5508 

41053 

3024/128 

45387 

3455/804 

49371C 

3507 

55027 

7413 

60071 

3520/5677 

40749 

3613/5514 

41123-0016 

3534 

45391 

3829/788 

49371D 

3507 

55029 

7454 

60080 

3016 

40750 

3613/5514 

41175 

3245/199 

45395 

3455/804 

49371E 

3507 

55032 

7401 

60083 

3036 

40751 

6615/5515 

41176 

3444/123A 

4541 1 

3523/6407 

4937 IF 

3507 

55034 

7440 

60085 

3027/130 

40752 

6616/5516 

41178 

3190/184 

45495-2 

3861/101 

49371G 

3507 

55036 

7406 

60107 

3507 

40753 

3505/5547 

41179 

3191/185 

45810-51 

3311 

49371H 

3507 

55166 

3088 

60108 

3505/5547 

40754 

3505/5547 

41180 

3590/909D 

45810-52 

3126 

493711 

3507 

55170-1 

3018 

60111 

3502/5513 

40755 

3505/5547 

41342 

3041 

45810-53 

3088 

49386B 

3507 

55606 

3444/123A 

60112 

3036 

40756 

3504/5508 

41344 

3041 

45810-54 

3061/140A 

49466 

3646 

55628 

3027/130 

60126 

3027/130 

40761 

3506/5642 

41440 

3466/159 

45810-161 

3116 

49887 

3646 

55810-51 

3087 

60130 

3027/130 

40762 

3506/5642 

41500 

3054/196 

45810-162 

3018 

49901 

3122 

55810-52 

3087 

60132 

3054/196 

40766 

3506/5642 

41501 

3084 

45810-163 

3018 

49902 

3122 

55810-53 

3031A 

60133 

3054/196 

40767 

3506/5642 

41504 

3893/152 

45810-164 

3122 

49938 

3710/238 

55810-161 

3124/289 

60136 

3633/5626 

40768 

3636/5448 

41505 

3103A/396 

45810-165 

3137/192A 

49959 

3502/5513 

55810-162 

3018 

60146 

3027/130 

40769 

3583/5641 

41506 

3560 

45810-166 

3124/289 

49963 

3024/128 

55810-163 

3124/289 

60148 

3509/5695 

40770 

3519/5643 

41508 

3260 

45810-167 

3829/788 

49965 

3025/129 

55810-164 

3018 

60152 

3123 

40771 

3506/5642 

41511 

3027/130 

45810-168 

3160/801 

49974 

3122 

55810-165 

3018 

60154 

3027/130 

40772 

3506/5642 

41513 

3036 

45810-170 

3231/1155 

49977 

3122 

55810-166 

3027/130 

60156 

3260 

40777 

3508/5675 

41515 

3260 

45810-1678 

3160/801 

49980 

3122 

55810-167 

3157/703A 

60174 

3529 

40778 

3508/5675 

41516 

3297/280 

46140-2 

3016 

49981 

3039/316 

55986-1 

3590/909D 

60175 

3893/152 

40781 

3508/5675 

41689 

3452/108 

46287-4 

3087 

49982 

3122 

56009 

7447 

60180 

3512 

40782 

3508/5675 

41694 

3452/108 

46287-4 (MP) 

3709/110MP 

49983 

3039/316 

57000-5452 

3452/108 

60182 

3507 

40782(IC) 

3455/804 

41850 

3017B/117 

46490-2 

3861/101 

50001-135 

3311 

57009 

3247/234 

60202 

3633/5626 

40785 

3508/5675 

42020 

3087 

46590-2 

3010 

50003 

3260 

57062 

3042/230 

60208 

3024/128 

40786 

3508/5675 

42020-737 

3061/140A 

46591-2 

3010 

50004 

3036 

57100 RECT 

7110/5910 

60216 

3893/152 

40789 

3509/5695 

42021 

3032A 

46592-2 

3010 

50009 

3455/804 

57202 

3633/5626 

60220 

3505/5547 

40790 

3522/5697 

42025-850 

3062/142A 

46593-2 

3010 

50137-2 

3024/128 

57628 

3022/1188 

60221 

3894/384 

40793 

3652/5693 

42148 

3119/113 

46600C 

3004/102A 

50200-IB 

3893/152 

58810-86 

3061/140A 

60225 

3053 

40794 

3509/5695 

42221 

3031A 

46631-2 

3861/101 

50200-6 

3036 

58810-160 

3834/132 

60230 

3512 

40796 

3520/5677 

42321 

3845/176 

46774-1 

3861/101 

50200-8 

3534 

58810-162 

3444/123A 

60231 

3512 

40798 

3520/5677 

42324 

3722/102 

46775-2 

3861/101 

50200-9 

3054/196 

58810-163 

3444/123A 

60232 

3512 

40810 

3503 

42342 

3026 

46776-2 

3003 

50200-14 

3534 

58810-164 

3245/199 

60233 

3507 

40811 

3503 

42396 

3050/221 

46914 

9005/5802 

50200-24 

3893/152 

58810-165 

3444/123A 

60239 

3503 

40812 

3503 

42464 

3444/123A 

47126 

3016 

50202-1 

3444/123A 

58810-166 

3444/123A 

60245 

3507 

40813 

3503 

42942 

3054/196 

47126-1 

3016 

50202-5 

3103A/396 

58810-167 

3245/199 

60246 

3507 

40819 

3065/222 

43021-017 

3444/123A 

47126-1A 

3016 

50203-7 

3053 

58810-168 

3444/123A 

60256 

3942/5483 

40820 

3065/222 

43021-198 

3024/128 

47126-2 

3016 

50203-8 

3466/159 

58810-169 

3192/186 

60259 

3507 

40821 

3065/222 

43022-860 

3452/108 

47126-003 

3031A 

50203-12 

3466/159 

58810-170 

3223/1100 

60262 

3027/130 

40822 

3065/222 

43044 

3444/123A 

47126-3 

3311 

50260 

3716/161 

58810-171 

3485/1142 

60263 

3027/130 

40823 

3065/222 

43045 

3444/123A 

47126-3A 

3016 

50308-0000 

3054/196 

58810-172 

3477/1087 

60264 

3260 

40829 

3625/218 

43046 

3717/121 

47126-4 

3016 

50308-0100 

3893/152 

58840-111 

3311 

60270 

3507 

40833 

3503 

43054 

3444/123A 

47126-4A 

3016 

50447-4 

3009 

58840-1 12 

3126 

60276 

3036 

40834 

3503 

43055 

3444/123A 

47126-6 

3016 

50477-4 

3014 

58840-1 13 

3100/519 

60304 

6629/5529 

40835 

3503 

43060 

3027/130 

47126-7 

3311 

50505-01 

3087 

58840-1 14 

3709/110MP 

60306 

3506/5642 

40841 

3065/222 

43072 

3335/5079A 

47126-8 

3032A 

50745-01 

3311 

58840-1 16 

3031A 

60309 

3506/5642 

40842 

3939/5636 

43074 

3009 

47126-9 

3032A 

50745-02 

3031A 

58840-117 

3061/140A 

60310 

3509/5695 

40850 

3559/162 

43078 

3054/196 

47126-10 

3032A 

50745-03 

3031A 

58840-192 

3018 

60314 

3533/5635 

40852 

3467/283 

43104 

3260 

47394-2 

3004/102A 

50745-04 

3031A 

58840-193 

3444/123A 

60317 

3507 

40853 

3467/283 

43107 

3025/129 

47645-2 

3010 

50745-05 

3031A 

58840-194 

3444/123A 

60319 

3509/5695 

40854 

3559/162 

43114 

3027/130 

47737-2 

3003 

50745-06 

3016 

58840-195 

3444/123A 

60322 

3652/5693 

40867 

3686/5462 

43115 

3024/128 

48004-07 

3444/123A 

50745-07 

3016 

58840-196 

3444/123A 

60323 

3509/5695 

40868 

3572/5463 

43116 

3025/129 

48004-08 

3444/123A 

50745-08 

3031A 

58840-197 

3444/123A 

60326 

3619 

40869 

3687/5465 

43117 

3024/128 

48106 

3678/169 

50899 

3857/231 

58840-198 

3444/123A 

60327 

3027/130 

40871 

3440/291 

43118 

3188A/182 

48287 

3087 

50957-03 

3452/108 

58840-199 

3444/123A 

60341 

3509/5695 

40872 

3441/292 

43119 

3188A/182 

48287-4 

3087 

51194 

3024/128 

58840-200 

3192/186 

60343 

3018 

40880 

3042/230 

43120 

3188A/182 

48287-4 (MP) 

3709/110MP 

51194-01 

3024/128 

58840-201 

3223/1100 

60346 

3036 

40885 

3104A 

43127 

3466/159 

48385-2 

3862/103 

51194-02 

3024/128 

58840-202 

9014/720 

60350 

3036 

40886 

3103A/396 

43139 

3444/123A 

48937-2 

3008 

51194-03 

3024/128 

58840-203 

3477/1087 

60352 

3503 

40887 

3103A/396 

43163 

3054/196 

48939-2 

3008 

51206L 

9073 

59395 

3087 

60355 

3027/130 

40888 

3042/230 

43168 

3027/130 

49015 

3507 

51213 

3444/123A 

59471-1 

3016 

60359 

3505/5547 

40889 

3857/231 

43296 

3834/132 

49056 

3311 

51213-01 

3444/123A 

59625-1 

3466/159 

60360 

3533/5635 

40890 

9098/515 

43889 

3586 

49058-2 

3862/103 

51213-02 

3124/289 

59625-2 

3466/159 

60267 

3502/5513 

40891 

9098/515 

43890 

3586 

49086 

3025/129 

51213-2 

3444/123A 

59625-3 

3466/159 

60369 

3502/5513 

40892 

3314 

43891 

3586 

49131 

3511 

51213-03 

3444/123A 

59625-4 

3466/159 

60373 

9098/515 

40894 

3039/316 

43892 

3587 

49138-2 

3861/101 

51428-01 

3444/123A 

59625-5 

3466/159 

60395 

3444/123A 

40895 

3039/316 

43893 

3587 

49139-2 

3003 

51429 

3245/199 

59625-6 

3466/159 

60407 

3192/186 

40896 

3039/316 

43894 

3587 

49158 

3507 

51429-02 

3444/123A 

59625-7 

3466/159 

60408 

3893/152 

40897 

3039/316 

43959 

3087 

49159 

3507 

51429-3 

3444/123A 

59625-8 

3466/159 

60409 

3509/5695 

40900 

3937/5632 

43969H 

3507 

49160 

3507 

51429-03 

3444/123A 

59625-9 

3466/159 

60410 

3938/5633 

40901 

3938/5633 

43992-2 

3861/101 

49161 

3507 

51437C 

3044/154 

59625-10 

3466/159 

60413 

3192/186 

40902 

3533/5635 

44001 

3311 

49166 

3502/5513 

51441 

3444/123A 

59625-1 1 

3466/159 

60415 

3533/5635 

40910 

3026 

44002 

3311 

49167 

3502/5513 

51441-01 

3444/123A 

59625-12 

3466/159 

60416 

3054/196 

40911 

3026 

44003 

3311 

49168 

3502/5513 

51441-02 

3444/123A 

59803 

3259 

60422 

3507 

40912 

3021/124 

44004 

3312 

49245 

3036 

51441-03 

3444/123A 

59803-1 1 

3018 

60424 

3520/5677 

40913 

3538 

44005 

3313/116 

49341 

3004/102A 

51442 

3124/289 

59803-12 

3122 

60434 

3990/220 

40926 

3509/5695 

44006 

3032A 

49367A 

3507 

51442-01 

3124/289 

59803-13 

3024/128 

60446 

3502/5513 

40934-1 

3027/130 

44007 

3051/156 

49367B 

3507 

51442-02 

3124/289 

59803-14 

3025/129 

60449 

3503 

40934-2 

3027/130 

44208 

3893/152 

49367C 

3507 

51442-03 

3124/289 

59803-15 

3026 

60451 

3633/5626 

40938 

3505/5547 

44465-3 

3016 

49367D 

3507 

51545 

3444/123A 

59803-16 

3026 

60466 

3938/5633 

40954 

3176/350 

44465-4 

3016 

49367E 

3507 

51547 

3444/123A 

59803-17 

3027/130 

60469 

3510 

40955 

3177/351 

44465-5 

3016 

49367F 

3507 

51650 

3014 

59803-18 

3038 

60476 

3507 

40956 

3501/5994 

44465-6 

3016 

49367G 

3507 

51793-02 

3083/197 

59840 

3016 

60478 

3519/5643 

40956R 

3518/5995 

44486 

3004/102A 

49367H 

3507 

52329 

3027/130 

59840-1 

3087 

60481 

3507 

40957 

3501/5994 

44616-1 

3003 

49367! 

3507 

52360 

3027/130 

59844-1 

3017B/117 

60482 

3257 

40957R 

3518/5995 

44699 

3054/196 

49368A 

3507 

52361 

3079 

59844-2 

3033 

60490 

3124/289 

40958 

3501/5994 

44763 

3024/128 

49368C 

3507 

52700-37 

3503 

59844-3 

3016 

60496 

3520/5677 

40958R 

3518/5995 

44933 

3315/507 

49368D 

3507 

53003-15 

3063/145A 

59988 

3011 

60523 

3507 

40959 

3501/5994 

44934 

3315/507 

49368E 

3507 

53016R 

3100/519 

59990-1 

3717/121 

60524 

3509/5695 

40959R 

3518/5995 

44935 

3316 

49368F 

3507 

53088-4 

3032A 

60006-416 

3024/128 

60527 

3519/5643 

40960 

3501/5994 

44936 

3317 

49368G 

3507 

53092-1 

3087 

60011 

3505/5547 

60532 

3520/5677 

40960R 

3518/5995 

44937 

3318 

49368H 

3507 

53093-1 

3119/113 

60012 

3036 

60533 

3520/5677 

40964 

3765/195A 

44938 

9098/515 

493681 

3507 

53099-1 

3017B/117 

60013 

3036 

60534 

3520/5677 

40965 

3765/195A 

44967-2 

3004/102A 

49369A 

3507 

53099-3 

3017B/117 

60016 

3505/5547 

60535 

3509/5695 

40973 

3176/350 

45122 

3466/159 

49369B 

3507 

53200-22 

3444/123A 

60023 

3003 

60539 

3507 

40974 

3177/351 

45184 

3444/123A 

49369C 

3507 

53200-23 

3444/123A 

60034 

3509/5695 

60540 

3507 

41001-4 

3031A 

45190 

3054/196 

49369D 

3507 

53200-51 

3444/123A 

60035 

3509/5695 

60550 

3519/5643 

41012 

3561 

45191 

3054/196 

49369E 

3507 

53400-01 

3444/123A 

60036 

3503 

60572 

3938/5633 

41013 

3561 

45192 

3054/196 

49369F 

3507 

53704D 

3042/230 

60038 

3027/130 

60575 

3520/5677 

41014 

3938/5633 

45193 

3083/197 

49369G 

3507 

55001 

7400 

60039 

3503 

60579 

3507 

41015 

3533/5635 

45194 

3083/197 

493691 

3507 

55002 

7402 

60043 

3509/5695 

60584 

3036 

41020-618 

3031A 

45195 

3083/197 

49370A 

3507 

55003 

7404 

60045 

3507 

60587 

3509/5695 

41020 RCA 

3442 

45333 

3054/196 

49370B 

3507 

55004 

7405 

60048 

3452/108 

60588 

3509/5695 

41021 RCA 

3442 

45337-A 

3245/199 

49370D 

3507 

55005 

7410 

60053 

3103A/396 

60589 

3509/5695 

41023-224 

3031A 

45337-C 

3466/159 

49370E 

3507 

55006 

7420 

60055 

3050/221 

60594 

3652/5693 

41023-225 

3031A 

45380 

3159/718 

49370F 

3507 

55007 

7430 

60058 

3520/5677 

60613 

3507 

41023 RCA 

3442 

45381 

3161/722 

49370G 

3507 

55008 

7442 

60059 

3519/5643 

60615 

3519/5643 

41041 

3187 

45382 

3140/786 

49370H 

3507 

55009 

7447 

60060 

3045/225 

60619 

3619 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

60648 

3053 

61061 

3103 A/396 

61612 

3522/5697 

62172 

3520/5677 

62775 

3503 

64349 

3182/243 

60650 

3533/5635 

61066 

3503 

61613 

3522/5697 

62173 

3619 

62779 

3036 

64353 

3652/5693 

60663 

3633/5626 

61087 

3848/5806 

61636 

3893/152 

62177 

3717/121 

62789 

3260 

64372 

3083/197 

60665 

3503 

61088 

3848/5806 

61637 

3507 

62188 

3297/280 

62791 

3260 

64376 

3621 

60667 

3520/5677 

61093 

3507 

61649 

3024/128 

62191 

3533/5635 

62800 

3259 

64381 

3990/220 

60673 

3507 

61096 

3507 

61651 

3507 

62193 

3522/5697 

62800-11 

3018 

64385 

3024/128 

60675 

3260 

61100 

3260 

61652 

3522/5697 

62207 

,3507 

62800-12' 

3122 

64391 

3103A/396 

60679 

3893/152 

61101 

3036 

61660 

3507 

62210 

3018 

62800-13 

3024/128 

64393 

3024/128 

60694 

3507 

61102 

3893/152 

61661 

3452/108 

62211 

3533/5635 

62800-14 

3025/129 

64394 

3025/129 

60716 

3503 

61102-0 

3008 

61663 

3452/108 

62212 

3520/5677 

62800-15 

3026 

64409 

3260 

60717 

3504/5508 

61104 

3519/5643 

61664 

3507 

62232 

3507 

62800-16 

3026 

64410 

3620 

60719 

3893/152 

61109 

3509/5695 

61665 

3990/220 

62234 

3505/5547 

62800-17 

3027/130 

64411 

3559/162 

60719-1 

3466/159 

61120 

3619 

61701 

3260 

62238 

3533/5635 

62800-18 

3038 

64442 

3260 

60722 

3509/5695 

61122 

6629/5529 

61720 

3519/5643 

62242 

3520/5677 

62801 

3018 

64456 

3024/128 

60729 

3520/5677 

61123 

3083/197 

61721 

3559/162 

62246 

3260 

62801A 

3018 

64476 

3619 

60732 

3633/5626 

61133 

3452/108 

61736 

3503 

62260 

3619 

62814 

3519/5643 

64479 

3260 

60733 

3633/5626 

61134 

3519/5643 

61755 

3018 

62274 

3507 

62825 

3180/263 

64489 

3260 

60741 

3507 

61155 

3507 

61757 

3018 

62276 

3053 

62826 

3505/5547 

64501 

3619 

60744 

3273 

61156 

3507 

61758 

3507 

62277 

3083/197 

62827 

3502/5513 

64507 

3562 

60745 

3042/230 

61157 

3507 

61761 

3467/283 

62278 

3054/196 

62832 

3503 

64510 

3619 

60749 

3260 

61158 

3507 

61762 

3938/5633 

62282 

6629/5529 

62841 

3581/5543 

64514 

3260 

60751 

3260 

61162 

3042/230 

61766 

3503 

62287 

3036 

62843 

3503 

64519 

3103 A/396 

60759 

3502/5513 

61163 

3857/231 

61770 

3507 

62293 

3990/220 

62852 

3180/263 

64520 

3024/128 

60764 

3054/196 

61175 

3507 

61772 

3893/152 

62297 

3260 

62861 

3260 

64531 

3503 

60770 

3719/104 

61177 

3530 

61781 

3260 

62298 

3025/129 

62883 

3621 

64533 

3505/5547 

60772 

3103A/396 

61178 

3036 

61782 

3036 

62329 

3654/5519 

62885 

3260 

64568 

3621 

60780 

3260 

61184 

3520/5677 

61785 

3260 

62331 

3180/263 

62894 

3195/311 

64570 

3083/197 

60793 

3990/220 

61185 

3520/5677 

61787-1.1 

3009 

62334 

3520/5677 

62902 

3503 

64577 

3180/263 

60795 

3520/5677 

61186 

3507 

61788 

3633/5626 

62340 

3182/243 

62905 

3053 

64582 

3260 

60806 

3507 

61189 

3520/5677 

61791 

3036 

62342 

3533/5635 

62910 

3502/5513 

64583 

3260 

60811 

3036 

61190 

3506/5642 

61792 

3260 

62344 

3036 

62913 

3522/5697 

64584 

3534 

60816 

3533/5635 

61193 

3893/152 

61793 

3619 

62348 

3195/311 

62918 

3507 

64587 

3024/128 

60817 

3533/5635 

61200-5.2 

3072/712 

61803 

3530 

62349 

3083/197 

62919 

3507 

64590 

3535/181 

60818 

3507 

61200S-1 

3072/712 

61807 

9005/5802 

62350 

3260 

62920 

3507 

64591 

3511 

60826 

3036 

61202-0 

3035 

61809 

3506/5642 

62357 

3195/311 

62931 

3103A/396 

64597 

3012/105 

60827 

3036 

61211-2 

3016 

61810 

3507 

62375 

3182/243 

62932 

3507 

64597GRN 

3012/105 

60828 

3036 

61213-02 

3444/123A 

61812 

3083/197 

62377 

3507 

62944 

3083/197 

64597RED 

3012/105 

60833 

3533/5635 

61218 

3764/127 

61813-9.1 

3009 

62383 

3036 

62950 

3192/186 

64611 

3083/197 

60835 

3893/152 

61224 

3507 

61815 

3036 

62387 

3507 

62978 

3559/162 

64622 

3012/105 

60838 

3893/152 

61225 

3503 

61819 

3505/5547 

62389 

3182/243 

62981 

3053 

64632 

3103A/396 

60857 

3502/5513 

61227 

3503 

61821 

3260 

62405 

9038/346 

62985 

3507 

64678 

3195/311 

60879 

3519/5643 

61231 

3260 

61825 

3507 

62406 

3024/128 

62988 

3520/5677 

64682 

3018 

60884 

3502/5513 

61239 

3193/187 

61828 

3024/128 

62414 

3538 

62989 

3509/5695 

64691 

3044/154 

60885 

3036 

61242 

3192/186 

61831 

3533/5635 

62433 

3036 

62992 

3507 

64755 

3024/128 

60886 

3893/152 

61259 

3065/222 

61832 

3522/5697 

62442 

3260 

62997 

3533/5635 

64768 

3195/311 

60891 

3621 

61260 

6796/5496 

61862 

3027/130 

62444 

3036 

63009 

3260 

64794 

3053 

60916 

3533/5635 

61273 

3195/311 

61867 

3260 

62448 

3025/129 

63034 

3260 

64803 

3083/197 

60924 

3507 

61283 

3990/220 

61868 

3036 

62449 

3452/108 

63203 

3507 

64804 

3180/263 

60934 

3036 

61285 

3893/152 

61869 

3507 

62453 

3260 

63282 

3466/159 

64815 

3173/219 

60966 

3893/152 

61286 

3893/152 

61870 

3509/5695 

62455 

3054/196 

63307 

3504/5508 

64839 

3042/230 

60968 

3520/5677 

61288 

3036 

61872 

3533/5635 

62457 

3507 

63501 

3520/5677 

64852 

3619 

60974 

3507 

61291 

3507 

61875 

3893/152 

62458 

3503 

63519 

3504/5508 

64856 

3623 

60982 

3502/5513 

61295 

3520/5677 

61880 

3520/5677 

62469 

3503 

63520 

3504/5508 

64861 

3182/243 

60983 

3520/5677 

61299 

3314 

61893 

9038/346 

62493 

3509/5695 

63521 

3504/5508 

64869 

3559/162 

60987 

3893/152 

61302-0 

3016 

61896-8 

3066/118 

62509 

3503 

63522 

3504/5508 

64903 

3182/243 

60989 

3509/5695 

61307 

3520/5677 

61896-9 

3066/118 

62516 

3503 

63523 

3504/5508 

64918 

3619 

60998 

3519/5643 

61308 

3506/5642 

61906 

3260 

62517 

3503 

63524 

3504/5508 

64933 

3018 

61001 

3036 

61311 

3103 A/396 

61907 

3260 

62523 

3520/5677 

63525 

3504/5508 

64934 

3018 

61003-4 

3004/102A 

61313-0 

3016 

61908 

3260 

62525 

3621 

63526 

3505/5547 

64969 

3559/162 

61008-8 

3004/102A 

61314 

3053 

61909 

3260 

62527 

3036 

63527 

3505/5547 

64989 

3260 

61008-8.1 

3004/102A 

61315 

3507 

61909-4 

3507 

62547 

3710/238 

63528 

3505/5547 

64996 

3182/243 

61008-8.2 

3004/102A 

61344 

3021/124 

61910 

3260 

62549 

3520/5677 

63529 

3505/5547 

65029 

3018 

61009-1 

3018 

61348 

3503 

61911 

3260 

62562 

3036 

63530 

3505/5547 

65035 

3018 

61009-1.1 

3018 

61354 

3503 

61912 

3260 

62563 

3036 

63531 

3505/5547 

65037 

3195/311 

61009-1.2 

3018 

61358 

3027/130 

61918 

3503 

62564 

3503 

63532 

3505/5547 

65059 

3103A/396 

61009-1-1 

3452/108 

61360 

3509/5695 

61919 

3103A/396 

62568 

3520/5677 

63533 

3505/5547 

65069 

3505/5547 

61009-1-2 

3452/108 

61370 

3263 

61921 

3103A/396 

62571 

3893/152 

63534 

3505/5547 

65078 

3621 

61009-2 

3018 

61371 

3025/129 

61923 

3507 

62575 

3505/5547 

63729 BOSTON 

6627/5527 

65079 

3530 

61009-2.1 

3018 

61372 

3507 

61931 

3520/5677 

62576 

3505/5547 

63730 BOSTON 

6629/5529 

65088 

3018 

61009-2-1 

3452/108 

61373 

3507 

61932 

3520/5677 

62577 

3505/5547 

64002 

3503 

65099 

3260 

61009-4 

3444/123A 

61376 

3533/5635 

61945 

3195/311 

62579 

3562 

64023 

3512 

65119 

3180/263 

61009-4.1 

3124/289 

61378 

3260 

61957 

6629/5529 

62580 

3509/5695 

64033 

3467/283 

65144 

3053 

61009-4-1 

3444/123A 

61384 

3509/5695 

61958 

3893/152 

62583 

3559/162 

64047 

3036 

65165 

3467/283 

61009-6 

3452/108 

61385 

3503 

61961 

3036 

62584 

3513 

64053 

3027/130 

65170 

3103 A/396 

61009-6.1 

3018 

61386 

3507 

61962 

3260 

62589 

3507 

64055 

3260 

65176 

3018 

61009-6-1 

3452/108 

61399 

3507 

61963 

3503 

62600 

3571 

64061 

3103 A/396 

65189 

9038/346 

61009-9 

3025/129 

61401-0 

3016 

61971 

3503 

62614 

3103A/396 

64071-1 

3004/102A 

65207 

3260 

61009-9.1 

3025/129 

61408 

6629/5529 

61975 

3520/5677 

62619 

3053 

64083 

3509/5695 

65231 

3182/243 

61009-9.2 

3025/129 

61412 

3260 

61981 

3893/152 

62621 

3182/243 

64084 

3509/5695 

65250 

3024/128 

61009-9.3 

3004/102A 

61413 

3260 

61985 

3036 

62623 

3182/243 

64085 

3509/5695 

65274 

3260 

61010-0 

3452/108 

61415 

3520/5677 

62003 

3083/197 

62625 

3180/263 

64090 

3042/230 

65277 

3083/197 

61010-0.1 

3018 

61417 

3850 

62005 

3503 

62626 

3036 

64104 

3260 

65285 

3538 

61010-0-1 

3452/108 

61418 

3893/152 

62006 

3053 

62628 

3260 

64105 

3562 

65309 

3623 

61010-2.1 

3008 

61420 

3520/5677 

62007 

3507 

62630 

3036 

64106 

3467/283 

65330 

3195/311 

61010-6 

3009 

61426 

3036 

62016 

3024/128 

62632 

3507 

64107 

3559/162 

65332 

3018 

61010-6.1 

3009 

61436 

3032A 

62017 

3053 

62635 

3103A/396 

64112 

3538 

65357 

3260 

61010-6-1 

3717/121 

61443 

3288/1003 

62031 

3562 

62639 

3507 

64114 

3036 

65370 

3260 

61010-7.1 

3039/316 

61444 

3053 

62033 

3065/222 

62641 

3036 

64115 

3036 

65371 

3260 

61010-7.2 

3124/289 

61445 

3519/5643 

62060 

3619 

62656 

3505/5547 

64155 

3850 

65372 

3217 

61010-7-1 

* 3452/108 

61452 

3533/5635 

62061 

3633/5626 

62662 

3562 

64156CXK3J 

3558 

65391 

3260 

61010-7-2 

3444/123A 

61456 

3036 

62062 

3507 

62669 

3559/162 

64165 

3503 

65403 

3621 

61011-0 

3025/129 

61457 

3036 

62064 

3260 

62678 

3103A/396 

64170 

3503 

65406 

3260 

61011-0.1 

3025/129 

61463 

3504/5508 

62067 

3509/5695 

62681 

3893/152 

64171 

3505/5547 

65421 

3218/278 

61011-2 

3016 

61469 

3507 

62068 

3509/5695 

62683 

3507 

64193 

3182/243 

65423 

3260 

61011-3.2 

3124/289 

61471 

3507 

62075 

6629/5529 

62698 

3027/130 

64194 

3182/243 

65437 

3260 

61011-3-2 

3444/123A 

61491 

3036 

62085 

3260 

62706 

3053 

64204 

3260 

65438M 

3467/283 

61012-4.1 

3861/101 

61503 

3507 

62099 

3502/5513 

62710 

3260 

64214 

3083/197 

65439 

3180/263 

61012-5.1 

3006/160 

61504 

3507 

62102 

3260 

62734 

3260 

64243 

3507 

65449 

3083/197 

61013-2.1 

3124/289 

61519 

3505/5547 

62103 

3851 

62737 

3505/5547 

64285 

3053 

65453 

3260 

61013-2-1 

3444/123A 

61530 

3503 

62104 

3195/311 

62740 

3623 

64293 

3079 

65455 

3018 

61013-4.1 

3025/129 

61531 

3503 

62131 

3520/5677 

62741 

3507 

64309 

3519/5643 

65456 

3018 

61013-9.1 

3018 

61532 

3520/5677 

62132 

3520/5677 

62742 

3507 

64310 

3509/5695 

65464 

3054/196 

61013-9-1 

3452/108 

61537 

3036 

62134 

3507 

62743 

3507 

64311 

3509/5695 

65479 

3619 

61015-0.1 

3018 

61538 

3103 A/396 

62150 

3176/350 

62744 

3502/5513 

64312 

3507 

65495 

3506/5642 

61015-0-1 

3452/108 

61558 

3716/161 

62156 

3893/152 

62745 

3502/5513 

64313 

3507 

65502 

3619 

61024 

3621 

61565 

3502/5513 

62159 

3036 

62746 

3519/5643 

64324 

3505/5547 

65503 

3083/197 

61026 

3195/311 

61566 

3161/722 

62161 

3620 

62749 

3509/5695 

64334 

3502/5513 

65507 

3577 

61037 

3502/5513 

61595Z 

3260 

62162 

3538 

62753 

3520/5677 

64339 

3503 

65510 

3025/129 

61038 

3507 

61596 

3520/5677 

62163 

3504/5508 

62771 

3036 

64343 

3520/5677 

65511 

3053 

61049 

3444/123A 

61608 

3195/311 

62166 

3103A/396 

62774 

3260 

64345 

3509/5695 

65519 

3577 
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65525-77190-8 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

65525 

3083/197 

66476 

3559/162 

67373 

3173/219 

68504-77 

3087 

71686-4 

3112 

74125N 

74125 

65529 

3260 

66484 

3083/197 

67397 

3260 

68504-78 

3016 

71686-5 

3116 

74126 1C 

74126 

65530 

3260 

66494 

3018 

67399 

3562 

68617 

3444/123A 

71686-6 

3116 

74132 1C 

74132 

65531Z 

3260 

66518 

3619 

67400 

3710/238 

68895-13 

3004/102A 

71687-1 

3114/290 

74141 1C 

74141 

65533 

3260 

66520 

3083/197 

67401 

3710/238 

69107-42 

3006/160 

71779 

3311 

74141 DC 

74141 

65551 

3018 

66526 

3442 

67401 DIODE 

3999/173BP 

69107-43 

3006/160 

71780 

3775/5009A 

74141 PC 

74141 

65555 

3512 

66527 

3442 

67402 

3710/238 

69107-44 

3006/160 

71783 

3678/169 

74145 1C 

74145 

65569 

3621 

66546 

3217 

67403 

3710/238 

69107-45 

3004/102A 

71794 ' 

3311 

74145DC 

74145 

65583 

3512 

66549 

3851 

67404 

3710/238 

69111 

3016 

71818-1 

3466/159 

74145PC 

74145 

65652 

3619 

66558 

3260 

67405 

3710/238 

69213-78 

3016 

71819-1 

3444/123A 

74150DC 

74150 

65654 

3623 

66566 

3623 

67406 

3710/238 

69500 

3259 

71961-1 

3024/128 

74150PC 

74150 

65665 

3195/311 

66567 

3261/175 

67407 

3710/238 

69500-1 1 

3018 

71962-1 

3025/129 

74151DC 

74151 

65666 

3018 

66570 

3036 

67408 

3710/238 

69500-12 

3122 

71963-1 

3444/123A 

74151 PC 

74151 

65673 

3018 

66575 

3442 

67409 

3710/238 

69500-13 

3024/128 

71964-1 

3027/130 

74153DC 

74153 

65687 

3083/197 

66576 

3442 

67410 

3710/238 

69500-14 

3025/129 

71965-1 

3016 

74153PC 

74153 

65713 

3442 

66579 

3621 

6741 1 

3710/238 

69500-15 

3026 

72003 

3123 

74154DC 

74154 

65714 

3442 

66591 

3659/56006 

67414 

3990/220 

69500-16 

3026 

72004 

3123 

74154PC 

74154 

65715 

3562 

66592 

3619 

67428 

3260 

69500-17 

3027/130 

72006 

3123 

74155 1C 

74155 

65716 

3103A/396 

66600 

3126 

67445 

3036 

69500-18 

3038 

72013 

3088 

74156 1C 

74156 

65717 

3261/175 

66607 

3581/5543 

67448 

3260 

69509 

3502/5513 

72032-330-BA 

3550/916 

74157DC 

74157 

65718 

3538 

66643 

3559/162 

67453 

3083/197 

69511 

3509/5695 

72041 

3016 

74157PC 

74157 

65721 

3621 

66646 

3036 

67470 

3180/263 

69587 

3851 

72053 

3119/113 

74160 1C 

74160 

65724 

3559/162 

66657 

3180/263 

67473 

3260 

69839 

3710/238 

72054-1 

3156/172A 

74162A 1C 

74162 

65728 

3217 

66677Z 

3260 

67492 

3710/238 

69839A 

3710/238 

72058 

3017B/117 

74163 1C 

74163 

65747 

3572/5463 

66679 

3991/454 

67506 

3562 

69840 

3710/238 

72058A 

3016 

74163N 

74163 

65753 

3053 

66682 

3991/454 

67529 

3180/263 

69840A 

3710/238 

72060 

3016 

74164DC 

74164 

65772 

3180/263 

66682-42 

3016 

67543 

3083/197 

69842 RCA 

3115/165 

72079-1 

3016 

74164PC 

74164 

65781 

3018 

66683 

3991/454 

67544 

3710/238 

69842A 

3710/238 

72079-2 

3016 

74165 1C 

74165 

65792 

3619 

66699 

3180/263 

67554 

9032 

69843 RCA 

3710/238 

72079-3 

3031A 

74166 1C 

74175 

65793 

3559/162 

66711 

3036 

67556 

3036 

69843A 

3710/238 

72079-4 

3016 

74170 1C 

74170 

65809 

3018 

66717 

3562 

67564 

3036 

69846 

3710/238 

72080 

3087 

74174 1C 

74174 

6581 1 

3577 

66727 

3182/243 

67580 

3710/238 

69846A 

3710/238 

72097 

3016 

74175 1C 

74175 

65829 

3619 

66761 

3180/263 

67586 

3260 

70008-0 

3027/130 

72101 

3016 

74176 1C 

74176 

65838 

3195/311 

66762 

3619 

67590 

3088 

70008-3 

3027/130 

72103 

3016 

74177 1C 

74177 

65839 

3195/311 

66765 

3583/5641 

67599 

3004/102A 

70019-1 

3026 

72106 

3126 

74178 1C 

74178 

65868 

3180/263 

66768 

3018 

67602 

9033 

70019-5 

3026 

72109 

3110/120 

74179 1C 

74179 

65916 

3042/230 

66788 

3182/243 

67603 

9032 

70023-0.00 

3124/289 

72110 

3066/118 

74180 1C 

74180 

65932 

9038/346 

66791 

3260 

67612 

3180/263 

70023-0-00 

3444/123A 

72111 

3109/119 

74181 1C 

74181 

65945 

3619 

66795 

3623 

67622 

3036 

70023-1.00 

3124/289 

72113 

3016 

74190 1C 

74190 

65949 

3260 

66801 

3182/243 

67627 

3260 

70023-1-00 

3444/123A 

72113A 

3016 

74191 1C 

74191 

65953 

3180/263 

66802 

3182/243 

67647 

9033 

70064-7 

3016 

72114 

3444/123A 

74192DC 

74192 

65985 

3260 

66819 

3260 

67650 

3182/243 

70066-3 

3016 

72115 

3444/123A 

74192PC 

74192 

65989 

3530 

66833Y 

3260 

67652 

3182/243 

70066-4 

3016 

72116 

3444/123A 

74193DC 

74193 

66005-9 

3004/102A 

66834 

3036 

67660 

3083/197 

70158-9.00 

3025/129 

72117 

3004/102A 

74193PC 

74193 

66006-0 

3004/102A 

66836 

3180/263 

67713 

3180/263 

70167-8.00 

3018 

72119 

3016 

74196DC 

74196 

66007-0 

3024/128 

66841 

3522/5697 

67717 

3182/243 

70167-8-00 

3452/108 

72123 

3016 

74196PC 

74196 

66007-2 

3004/102A 

66844 

3619 

67718 

3948/247 

70177A01 

3216/798 

72123A 

3016 

74198 1C 

74198 

66007-4 

3024/128 

66855 

3260 

67719Z 

3180/263 

70177A02 

3236/748 

72128 

3091 

74199 1C 

74199 

66008-2 

3004/102A 

66915 

3894/384 

67722 

3180/263 

70177A03 

3167/738 

72128A 

3088 

74200-8 

3016 

66009-5 

3014 

66935 

3180/263 

67725 

3180/263 

70177A05 

3168/749 

72129 

3091 

74200-9 

3016 

66010-3 

3009 

66935S 

3180/263 

67729 

3180/263 

70177B02 

3236/748 

72129A 

3087 

74389 

3721/100 

66020 

3180/263 

66990 

3522/5697 

67733 

3260 

70205-8A 

3032A 

72130 

3017B/117 

74651-02 

3444/123A 

66063 

3182/243 

66999 

3949/248 

67738 

3180/263 

70231 

3452/108 

72130-1 

3017B/117 

75210-2B 

3851 

66070G 

3024/128 

67000 

3036 

67739 

3948/247 

70260-11 

3452/108 

72135 

3059/138A 

75230-9 

3016 

66071 

3570 

67006N 

3215/783 

67742 

9033 

70260-12 

3452/108 

72135C 

3059/138A 

75561-2 

3466/159 

66071A 

3597/5455 

67027 

3083/197 

67746 

3949/248 

70260-13 

3452/108 

72137 

3130 

75561-3 

3444/123A 

66078 

3621 

67033 

3180/263 

67747 

3949/248 

70260-14 

3444/123A 

72145 

3017B/117 

75561-16 

3444/123A 

66110 

3260 

67042 

3024/128 

67750 

3535/181 

70260-15 

3444/123A 

72146 

3100/519 

75561-18 

3247/234 

66114 

3182/243 

67043 

3562 

67751 

3948/247 

70260-16 

3444/123A 

72147 

3100/519 

75561-21 

3247/234 

66114A 

3182/243 

67044 

3025/129 

67771 

3111 

70260-20 

3444/123A 

72148 

3119/113 

75561-28 

3444/123A 

66116E 

3173/219 

67048 

3581/5543 

67773 

3180/263 

70372-2 

3016 

72150 

3004/102A 

75561-31 

3466/159 

66119 

3218/278 

67052 

3103A/396 

67778 

3111 

70398-1 

3444/123A 

72151 

3444/123A 

75561-33 

3444/123A 

66122 

3054/196 

67055 

3100/519 

67784 

3260 

70434 

3009 

72152 

3100/519 

75596-1 

3247/234 

66139 

3018 

67060 

3260 

67788 

3180/263 

70511 

3444/123A 

72158 

3100/519 

75596-2 

3247/234 

66142 

3180/263 

67067 

3103A/396 

67797 

3260 

71119-2 

3087 

72161-1 

3130 

75596-3 

3247/234 

66149 

3260 

67068 

3467/283 

67802 

3452/108 

71119-3 

3016 

72162-1 

3303/522 

75596-4 

3247/234 

66150 

3182/243 

67076 

3619 

67816 

3260 

71193-2 

3004/102A 

72162-2 

3303/522 

75614-1 

3444/123A 

66153 

3083/197 

67084 

3506/5642 

67817 

3991/454 

71226-1 

3444/123A 

72163-1 

3100/519 

75616-6 

3452/108 

66154 

3083/197 

67085-0 

3013 

67818 

3991/454 

71226-2 

3444/123A 

72165-3 

3332/5068A 

75617-1 

3466/159 

66161 

3268 

67085-0.1 

3013 

67824 

3710/238 

71226-3 

3444/123A 

72165-5 

3349/5099A 

75617-2 

3466/159 

66165 

3182/243 

67085-0-1 

3718/121MP 

67834 

3948/247 

71226-4 

3444/123A 

72165-6 

3351/5101A 

75700-03.01 

3009 

66168 

3619 

67085-2 

3718/121MP 

67846 

3083/197 

71226-5 

3122 

72167-2 

3051/156 

75700-03-01 

3717/121 

66169 

3180/263 

67102 

3083/197 

67849 

3180/263 

71226-6 

3444/123A 

72168-2 

3151/5081A 

75700-04 

3444/123A 

66171 

3260 

67108 

3027/130 

67860 

3180/263 

71226-10 

3444/123A 

72168-3 

3058/137A 

75700-04.01 

3124/289 

66179 

3623 

67109 

3182/243 

67861 

3180/263 

71226-10-1 

3019 

72172-1 

3032A 

75700-04-01 

3444/123A 

66180 

3103A/396 

67133 

3260 

67882 

3710/238 

71226-10-2 

3019 

72174-1 

9075/166 

75700-05 

3444/123A 

66213 

3260 

67136 

3530 

67916 

3710/238 

71226-10-3 

3019 

72176 

3311 

75700-05.01 

3124/289 

66218 

3180/263 

67165 

3562 

67985 

3949/248 

71226-10-4 

3019 

72180 

3306/523 

75700-05.02 

3124/289 

66246 

3442 

67167 

3710/238 

67987 

9033 

71226-10-5 

3019 

72181 

74121 

75700-05.03 

3124/289 

66263 

3655/5562 

67174 

. 3180/263 

68013 

3180/263 

71226-15 

3444/123A 

72185 

7476 

75700-05-01 

3444/123A 

66285 

3562 

67177 

3850 

68023 

3036 

71226-115 

3019 

72191 

3835/103A 

75700-05-02 

3444/123A 

66297 

3207/818 

67177 1A227 

3850 

68030 

9033 

71411-1 

3092/141A 

72204 

3444/123A 

75700-05-03 

3444/123A 

66298 

3182/243 

67191 

3036 

68033 

9031 

71411-2 

3062/142A 

72206 

3444/123A 

75700-08 

3444/123A 

66301 

3260 

67193-82 

3721/100 

68034 

9032 

71411-3 

3752/5077A 

72207 

3444/123A 

75700-08.02 

3124/289 

66303 

3621 

67193-85 

3004/102A 

68035 

9033 

71411-4 

3335/5079A 

72503 

3004/102A 

75700-08-02 

3444/123A 

66305D 

3512 

67198 

3530 

68036 

9032 

71411-6 

3064/146A 

72784-21 

3005 

75700-09 01 

3124/289 

66315 

3991/454 

67216 

3036 

68048 

3710/238 

71412-4 

3444/123A 

72784-22 

3004/102A 

75700-09.21 

3124/289 

66317 

3018 

67218 

3183A 

68058 

3710/238 

71412-5 

3444/123A 

72784-23 

3004/102A 

75700-09-01 

3444/123A 

66319 

3260 

67219 

3182/243 

68069 

3710/238 

71447-1 

3024/128 

72856-63 

3009 

75700-09-21 

3444/123A 

66353 

3621 

67222 

3260' 

68079 

3949/248 

71447-2 

3444/123A 

72874-52 

3444/123A 

75700-13.01 

3025/129 

66356 

3182/243 

67230 

3180/263 

68080 

3948/247 

71447-3 

3024/128 

72949-10 

3452/108 

75700-14.02 

3016 

66367 

3260 

67237 

3036 

68085 

3948/247 

71448 

3717/121 

72951-95 

3452/108 

75700-14.05 

3031A 

66388 

3991/454 

67255 

3530 

68105 

3710/238 

71448-1 

3009 

72951-96 

3452/108 

75700-22.01 

3026 

66404 

3530 

67265 

3948/247 

68109 

3710/238 

71448-2 

3717/121 

72963-14 

3444/123A 

75700-24.02 

3031A 

66408 

3180/263 

67268 

3036 

68155 

3218/278 

71448-3 

3717/121 

72979-80 

3452/108 

75702-15.21 

3016 

66409 

3054/196 

67270 

3621 

68177 

3016 

71448-4 

3717/121 

73100-9 

3004/102A 

75702-15.24 

3017B/117 

66413 

3180/263 

67304 

3948/247 

68177A 

3016 

71448-5 

3717/121 

74004-1 

3525/724 

75702-15.34 

3031A 

66430 

3217 

67305 

3949/248 

68196 

9032 

71448-6 

3717/121 

74004-2 

3525/724 

75810-17 

3452/108 

66442 

3180/263 

67307 

3260 

68216 

3698/5987 

71448-7 

3717/121 

74066 

3039/316 

75960CC 

3004/102A 

66443 

3180/263 

67308 

3260 

68224 

3710/238 

71449 

9005/5802 

74107PC 

74107 

75960CG 

3008 

66446 

3018 

67312 

3619 

68231 

3948/247 

71449-1 

9005/5802 

74109 1C 

74109 

75960CH 

3004/102A 

66451 

3513 

67319 

3180/263 

68244 

3710/238 

71467-1 

3087 

74110 1C 

74110 

76236 

3444/123A 

66452 

3513 

67321 

3619 

68270 

3949/248 

71488-4 

3009 

74111 1C 

74111 

76547 

9030/830 

66455 

3621 

67327 

3621 

68271 

3947/388 

71488-5 

3009 

74121 PC 

74121 

76600P 

3234/746 

66456 

3621 

67334 

3260 

68323 

3948/247 

71488-6 

3009 

74122 

3888/1180 

77001 

3042/230 

66459 

3025/129 

67336 • 

3053 

68347 

3710/238 

71588-1 

3016 

74122 B-HOWELL 3888/1180 

77052-3 

3004/102A 

66460 

3025/129 

67341 

3260 

68363 

3710/238 

71588-2 

3016 

74122 1C 

74122 

77052-4 

3004/102A 

66462 

3442 

67352 

3260 

68390 

3948/247 

71588-5 

3016 

74123 

74123 

77053-2 

3004/102A 

66463 

3442 

67354 

3180/263 

68504-62 

3006/160 

71588-6 

3016 

74123PC 

74123 

77190-7 

3016 

66465 

3621 

67361 

3260 

68504-63 

3004/102A 

71677-1 

3016 

74125 1C 

74125 

77190-8 

3031A 
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77271-3—99201-202 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

77271-3 

3311 

81502-6D 

3861/101 

81516-0 J 

3004/102A 

88510-175 

3444/123A 

94050 

3024/128 

95253 

3009 

77271-4 

3031A 

81502-7 

3005 

81561 

3129/726 

88510-176 

3192/186 

94051 

3024/128 

95255-000 

3722/102 

77271-8 

3006/160 

81502-7A 

3005 

81759A 

3008 

88510-177 

3223/1100 

94052 

3025/129 

95256-000 

3506/5642 

77272-0 

3004/102A 

81502-7 B 

3005 

81876A 

3216/798 

88510-178 

3485/1142 

94062 

3512 

95257 

3720/104MP 

77272-1 

3004/102A 

81502-7 C 

3005 

82147 

3697 

88641 

3311 

94063 

3025/129 

95258 

3083/197 

77272-5 

3004/102A 

81502-8 

3005 

82149 

3695 

88686 

3024/128 

94064 

3025/129 

95258-1 

3054/196 

77272-7 

3004/102A 

81502-8A 

3005 

82284 

3147 

88687 

3444/123A 

94065 

3027/130 

95258-2 

3083/197 

77272-9 

3004/102A 

81502-8B 

3005 

82350 

3688/992 

88688 

3444/123A 

94065A 

3027/130 

95261-1 

3893/152 

77273-2 

3004/102A 

81502-8C 

3005 

82468 

3688/992 

88796-1-1 

6629/5529 

94066 

3024/128 

95261-2 

3083/197 

77273-3 

3004/102A 

81502-9 

3004/102A 

82534 

3688/992 

88801-00003-1 

3131 A/369 

94068 

3513 

95262-1 

3190/184 

77273-6 

3004/102A 

81502-9A 

3004/102A 

82539 

3375/737 

88803 

3024/128 

94070 

3024/128 

95262-2 

. 3191/185 

77273-7 

3004/102A 

81502-9B 

3004/102A 

82677 

3135/709 

88825 

3688/992 

94094 

3026 

95263-1 

3054/196 

77561-27 

3466/159 

81502-9C 

3004/102A 

82712 

3170/731 

88832 

3009 

94152 

7408 

95263-2 

3083/197 

78001 

3857/231 

81503-0 

3004/102A 

82716 

3452/108 

88834 

3024/128 

94250-001 

3505/5547 

95291 

3161/722 

78008 

3024/128 

81503-0A 

3004/102A 

82720 

3147 

88841 

3693 

95000 

3087 

95293 

3455/804 

78331 

3466/159 

81503-0B 

3004/102A 

82780 

3205/982 

88842 

3694/2023 

95002 

3087 

95294 

3161/722 

78524-39.01 

3031A 

81503-1 

3004/102A 

82824 

3186/1174 

88862 

3444/123A 

95003 

3100/519 

95296 

3156/172A 

78527-75.01 

3004/102A 

81503-1A 

3004/102A 

82965F 

3533/5635 

88909 

3691 

95004 

3087 

95298 

3023/704 

78527-76.01 

3004/102A 

81503-1B 

3004/102A 

83008 

3016 

89062 

3688/992 

95007 

3087 

95610 . 

3259 

78527-78.01 

3004/102A 

81503-4 

3004/102A 

83053 

3688/992 

89073 

3568 

95014 

3087 

95610-11 

3018 

78527-79.01 

3004/102A 

81503-4A 

3004/102A 

83066 

3688/992 

89105 

3212/1175 

95015 

3017B/117 

95610-12 

3122 

78605A 

3462/977 

81503-4B 

3004/102A 

83108 

3541/914 

89321 

3697 

95017 

3087 

95610-13 

3024/128 

79051 

3008 

81503-4C 

3004/102A 

83193 

3917/1115A 

89624 

3692 

95018 

3087 

95610-14 

3025/129 

79408 

3060/139A 

81503-6 

3005 

83268 

3206 

89626 

3918/986 

95057 

3509/5695 

95610-15 

3026 

79689 

3004/102A 

81503-6A 

3005 

83272 

3466/159 

89683 

3991/454 

95101 

3007 

95610-16 

3026 

79855 

3452/108 

81503-6B 

3005 

83272 1C 

3209 

89710 

3208 

95102 

3008 

95610-17 

3027/130 

79856 

3452/108 

81503-6C 

3005 

83741C01 

3687/5465 

90050 

3009 

95103 

3005 

95610-18 

3038 

79922 

3131 A/369 

81503-7 

3005 

83870 

3207 

90088 

3692 

95107 

3006/160 

95980-2 

3025/129 

79949 

3096/148A 

81503-7A 

3005 

83877 

3208 

90203-6 

3032A 

95108 

3006/160 

96087-001 

3535/181 

79992 

3893/152 

81503-7 B 

3005 

83927 

3147 

90209-172 

3444/123A 

95110 

3006/160 

96147-001 

3508/5675 

80004-K1 

3027/130 

81503-7 C 

3005 

84001 

3025/129 

90209-182 

3444/123A 

95111 

3008 

96148-001 

3520/5677 

80004-X1 

3510 

81503-8 

3005 

84001A 

3025/129 

90232 

3444/123A 

95112 

3861/101 

96457-1 

3444/123A 

80050 

3009 

81503-8B 

3004/102A 

8400IB 

3025/129 

90247A 

3007 

95113 

3861/101 

96458-1 

3466/159 

80053 

3022/1188 

81503-8C 

3004/102A 

84056 

3694/2023 

90326-001 

3444/123A 

95114 

3861/101 

97202-222 

3752/5077A 

80054 

3022/1188 

81504-1 

3005 

84290 

3215/783 

90330-001 

3466/159 

95115 

3861/101 

97251-3 

3109/119 

80070 

3022/1188 

81504-1A 

3005 

84398-1 

3021/124 

903300RANGE 

3245/199 

95116 

3006/160 

97680 

3984/106 

80071 

3022/1188 

81504-1B 

3005 

84466 

3688/992 

90429 

3444/123A 

95117 

3861/101 

98484-001 

3036 

80073 

3023/704 

81504-1C 

3005 

84688 

3215/783 

90432 

3466/159 

95118 

3006/160 

98496-001 

3508/5675 

80074 

3022/1188 

81504-3 

3005 

84734 

3694/2023 

90934-35 

3245/199 

95119 

3006/160 

98497-001 

3520/5677 

80081 

3022/1188 

81504-3A 

3005 

84739 

3694/2023 

91001 

3016 

95120 

3006/160 

99101 

3008 

80083 

3022/1188 

81504-3B 

3005 

85203 

3722/102 

91021 

3861/101 

95120A 

3005 

99102 

3008 

80089 

3022/1188 

81504-3C 

3005 

85304 

3918/986 

91371 

3220/198 

95121 . 

3006/160 

99103 

3008 

80090 

3022/1188 

81505-8 

3004/102A 

85304X 

3918/986 

91600 

3116 

95122 

3006/160 

99104 

3004/102A 

80094 

3022/1188 

81505-8A 

3004/102A 

85337 

3688/992 

91605 

3444/123A 

95123 

3006/160 

99105 

3006/160 

80114 

3101/706 

81505-8B 

3004/102A 

85549 

3444/123A 

92138-001 

3514/941 

95124 

3006/160 

99106 

3006/160 

80116 

3022/1188 

81505-8C 

3004/102A 

85601-01 

3005 

92140-001 

3514/941 

95125 

3452/108 

99107 

3006/160 

80120 

3070/711 

81505-8X 

3004/102A 

85712 

3695 

92162-023 

3011 

95126 

3452/108 

99108 

3006/160 

80131 

3188A/182 

81506-4 

3008 

85713 

3695 

93005 

3016 

95127 

3452/108 

99109-1 

3124/289 

80137 

3144/723 

81506-4A 

3008 

85714 

3695 

93006 

3016 

95128 

3452/108 

99109-2 

3124/289 

80176 

3141/780 

81506-4 B 

3008 

86116-3 

3175 

93007 

3016 

95129 

3452/108 

99120 

3006/160 

80249-910787 

3439/163A 

81506-4C 

3008 

86126 

3917/1115A 

93011 

3016 

95130 

3452/108 

99121 

3007 

80287 

3288/1003 

81506-5 

3005 

86127-2 

3009 

93012 

3016 

95131 

3452/108 

99201-1 

3766/5000A 

80317 

3072/712 

81506-5A 

3005 

86199 

3928/819 

93013HH 

3124/289 

95132 

3050/221 

99201-2 

3768/5002A 

80372 

3070/711 

81506-5B 

3005 

86287 

3444/123A 

93022 

3017B/117 

95133 

3112 

99201-3 

3770/5004A 

80375 

3070/711 

81506-5C 

3005 

86313 

3140/786 

93022A 

3017B/117 

95134 

3503 

99201-4 

3771/5005A 

80416C 

3014 

81506-6 

3005 

86353 

3688/992 

93023 

3016 

95135 

3507 

99201-7 

3774/5008A 

80421 

3070/711 

81506-6A 

3005 

86417X 

3918/986 

93027 

3017B/117 

95170-1 

3018 

99201-8 

3775/5009A 

80447 

3543/912 

81506-6B 

3005 

86452 

3004/102A 

93028 

3017B/117 

95170-2 

3452/108 

99201-9 

3776/5010A 

80498 

3070/711 

81506-6C 

3005 

86670 

3688/992 

93030 

3061/140A 

95171-1 

3124/289 

99201-10 

3777/5011A 

80499 

3072/712 

81506-7 

3009 

86736 

3697 

93141 DC 

74141 

95171-2 

3124/289 

99201-11 

3779/5013A 

80540 

3444/123A 

81506-7A 

3008 

86742 

3918/986 

93141 PC 

74141 

95171-3 

3124/289 

99201-12 

3780/5014A 

80544 

3444/123A 

81506-7 B 

3008 

86746 

3927/820 

93145DC 

74145 

95171-4 

3124/289 

99201-13 

3781/5015A 

80545 

3444/123A 

81506-7C 

3008 

86747 

3919/822 

93145PC 

74145 

95201 

3004/102A 

99201-14 

3782/5016A 

80557 

3004/102A 

81506-8 

3008 

86786 

3186/1174 

93150 

74150 

95202 

3862/103 

99201-15 

3784/5018A 

80710 

3072/712 

81506-8A 

3008 

86787 

3186/1174 

93150DC 

74150 

95203 

3003 

99201-16 

3785/5019A 

80730 

3078/789 

81506-8B 

3008 

86812 

3124/289 

93150PC 

74150 

95204 

3004/102A 

99201-17 

3786/5020A 

80755 

3169/781 

81506-8C 

3008 

86822 

3124/289 

93151 

74151 

95208 

3004/102A 

99201-18 

3787/5021A 

80776 

3548/906 

81506-9 

3004/102A 

86832 

3004/102A 

93151 DC 

74151 

95209 

3004/102A 

99201-20 

3790/5024A 

80777 

3545/907 

81506-9A 

3004/102A 

86842 

3004/102A 

93151 PC 

74151 

9521 1 

3861/101 

99201-21 

3791/5025A 

80813VM 

3444/123A 

81506-9 B 

3004/102A 

86855 

3694/2023 

93153 

74153 

95212 

3004/102A 

99201-22 

3793/5027A 

80814VM 

3444/123A 

81506-9C 

3004/102A 

86956 

3917/1115A 

93153DC 

74153 

95213 

3004/102A 

99201-23 

3795/5029A 

80815VM 

3444/123A 

81507-0 

3004/102A 

87533 

3696 

93153PC 

74153 

95214 

3004/102A 

99201-25 

3797/5031A 

80816VM 

3444/123A 

81507-0A 

3004/102A 

87640 

3926 

93154DC 

74154 

95216 

3124/289 

99201-26 

3799/5033A 

80817VM 

3010 

81507-0B 

3004/102A 

87682 

3918/986 

93154PC 

74154 

95217 

3004/102A 

99201-27 

3801/5035A 

80818VM 

3004/102A 

81507-0C 

3004/102A 

87742 

3692 

93157 

74157 

95218 

3004/102A 

99201-28 

3802/5036A 

80827 

3288/1003 

81507-0D 

3004/102A 

87756 

3100/519 

93157DC 

74157 

95219 

3004/102A 

99201-31 

3805/5039A 

80891 

3146/787 

81507-4 

3004/102A 

87757 

3444/123A 

93157PC 

74157 

95220 

3024/128 

99201-42 

3818/5052A 

80892 

3147 

81507-5 

3010 

87758 

3466/159 

93161 

74161 

95221 

3122 

99201-44 

3821/5055A 

80893 

3078/789 

81507-6 

3010 

87759 

3466/159 

93164 

74164 

95222-1 

3004/102A 

99201-46 

3824/5058A 

81002-475 

6629/5529 

81510-3 

3005 

87817 

3852/1232 

93164DC 

74164 

95222-2 

3862/103 

99201-101 

3766/5000A 

81120 

3149/791 

81510-4 

3004/102A 

87850D 

3004/102A 

93164PC 

74164 

95223 

3444/123A 

99201-102 

3768/5002A 

81170-6 

3444/123A 

81510-5 

3005 

87950 

3158/797 

93195 

74195 

95224-1 

3004/102A 

99201-103 

3770/5004A 

81177 

3170/731 

81511-4 

3004/102A 

87956 

3918/986 

93196DC 

74196 

95224-2 

3010 

99201-104 

3771/5005A 

81336-1 

3071/727 

81511-5 

3005 

87994 RCA 

3852/1232 

93196PC 

74196 

95224-3 

3004/102A 

99201-107 

3774/5008A 

81336-2 

3071/727 

81511-6 

3005 

88060-51 

3126 

94004 

3009 

95224-4 

3010 

99201-108 

3775/5009A 

81404-4A 

3004/102A 

81511-7 

3005 

88060-52 

3100/519 

94008 

3004/102A 

95225 

3124/289 

99201-109 

3776/5010A 

81485 

3541/914 

81511-8 

3004/102A 

88060-53 

3088 

94009 

3004/102A 

95226-1 

3025/129 

99201-110 

3777/5011A 

81500-3 

3004/102A 

81512-0 

3004/102A 

88060-54 

3136/5072A 

94010 

3642/179 

95226-2 

3124/289 

99201-111 

3779/5013A 

81501-5 

3004/102A 

81512-OA 

3004/102A 

88060-55 

3100/519 

94017 

3004/102A 

*95226-3 

3025/129 

99201-112 

3780/5014A 

81502-0 

3005 

81512-0B 

3004/102A 

88060-141 

3448 

94023 

3835/103A 

95226-4 

3433/287 

99201-113 

3781/5015A 

81502-OA 

3005 

81512-OC 

3004/102A 

88060-142 

3018 

94024 

3009 

95227 

3466/159 

99201-114 

3782/5016A 

81502-06 

3005 

81512-OD 

3004/102A 

88060-143 

3444/123A 

94025 

3009 

95227-1 

3466/159 

99201-115 

3784/5018A 

81502-1 

3005 

81512-0E 

3004/102A 

88060-144 

3124/289 

94026 

3009 

95228 

3112 

99201-116 

3785/5019A 

81502-1A 

3005 

81513-3 

3444/123A 

88060-145 

3124/289 

94027 

3444/123A 

95229 

3984/106 

99201-117 

3786/5020A 

81502-1B 

3005 

81513-6 

3004/102A 

88060-146 

3192/186 

94029 

3835/103A 

95231 

3112 

99201-118 

3787/5021A 

81502-2 

3004/102A 

81513-7 

3009 

88060-147 

3223/1100 

94032 

3009 

95232 

3466/159 

99201-119 

3788/5022A 

81502-2A 

3004/102A 

81513-8 

3016 

88096 

3691 

94033 

3007 

95235 

3950/5400 

99201-120 

3790/5024A 

81502-2B 

3004/102A 

81513-9 

3003 

88097 

3692 

94034 

3009 

95239-1 

3114/290 

99201-121 

3791/5025A 

81502-3 

3004/102A 

81514-2 

3016 

88178 

3692 

94036 

3007 

95240-1 

3466/159 

99201-122 

3793/5027A 

81502-3A 

3004/102A 

81515-8 

3004/102A 

88179 

3691 

94037 

3466/159 

95241-1 

3841/294 

99201-123 . 

3795/5029A 

81502-3B 

3004/102A 

81516-0 

3004/102A 

88326 

3695 

94038 

3008 

95241-3 

3024/128 

99201-125 

3797/5031A 

81502-4 

3004/102A 

81516-OA 

3004/102A 

88337 

3918/986 

94039 

3004/102A 

95242-1 

3020/123 

99201-126 

3799/5033A 

81502-4A 

3004/102A 

81516-OB 

3004/102A 

88338 

3696 

94040 

3009 

95250 

3009 

99201-127 

3801/5035A 

81502-4B 

3004/102A 

81516-OC 

3004/102A 

88510-51 

3126 

94041 

3024/128 

95250-1 

3013 

99201-128 

3802/5036A 

81502-5A 

3005 

81516-0D 

3004/102A 

88510-52 

3100/519 

94042 

3047 

95251 

3009 

99201-131 

3805/5039A 

81502-5B 

3005 

81516-OE 

3004/102A 

88510-53 

3088 

94043 

3048/329 

95252 

3021/124 

99201-142 

3818/5052A 

81502-6 

3861/101 

81516-OF 

3004/102A 

88510-171 

3834/132 

94044 

3452/108 

95252-1 

3021/124 

99201-144 

3821/5055A 

81502-6A 

3861/101 

81516-OG 

3004/102A 

88510-172 

3018 

94047 

3444/123A 

95252-2 

3021/124 

99201-146 

3824/5058A 

81502-6B 

3861/101 

81516-OH 

3004/102A 

88510-173 

3444/123A 

94048 

3444/123A 

95252-3 

3021/124 

99201-201 

3766/5000A 

81502-6C 

3861/101 

81516-01 

3004/102A 

88510-174 

3124/289 

94049 

3026 

95252-4 

3021/124 

99201-202 

3768/5002A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

99201-203 

3770/5004A 

99250 

3009 

111011 

3722/102 

116050 (MP) 

3709/110MP 

1 19554 

3018 

123941 

3124/289 

99201-204 

3771/5005A 

99252 

3021/124 

111012 

3722/102 

116050A 

3087 

119555 

3018 

123971 

3466/159 

99201-207 

3774/5008A 

99252-1 

3021/124 

111013 

3722/102 

116050B 

3087 

119556 

3018 

123991 

3466/159 

99201-208 

3775/5009A 

99252-2 

3021/124 

111086 

3016 

1 16051 

3017B/117 

119557 

3018 

124024 

3018 

99201-209 

3776/5010A 

99252-2(PLASTIC 3747/157 

111117 

3007 

116052 

3016 

119594 

3061/140A 

124047 

3114/290 

99201-210 

3777/5011A 

99252-3 

3021/124 

111118 

3007 

116053 

3113/516 

119596 

3311 

124097 

3004/102A 

99201-211 

3779/5013A 

99252-4 

3893/152 

111193-001 

3024/128 

1 16054 

3017B/117 

119597 

9091/177 

124098 

3031A 

99201-212 

3780/5014A 

99740-139 

3004/102A 

111207 

3087 

116055 

3017B/117 

119609 

3023/704 

124263 

3452/108 

99201-213 

3781/5015A 

100017 

3088 

111278 

3024/128 

1 16068 

3035 

119635 

3018 

124390 

3122 

99201-214 

3782/5016A 

100092 

3444/123A 

111279 

3048/329 

116072 

3008 

119636 

3444/123A 

124412 

3452/108 

99201-215 

3784/5018A 

100093 

3444/123A 

111303 

3444/123A 

116073 

3452/108 

119650 

3538 

124557 

3444/123A 

99201-216 

3785/5019A 

100100-000 

7492 

111313 

3007 

116074 

3444/123A 

119662 

3089/112 

124616 

3025/129 

99201-217 

3786/5020A 

100213 

3004/102A 

111489 

3313/116 

116075 

3021/124 

119720 

3780/5014A 

124623 

3018 

99201-218 

3787/5021A 

100292 

3245/199 

111516 

3016 

116076 

3444/123A 

119721 

3122 

124624 

3018 

99201-219 

3788/5022A 

100412 

3017B/117 

111605 

3087 

116077 

3444/123A 

119722 

3173/219 

124625 

3006/160 

99201-220 

3790/5024A 

100471 

3119/113 

111642 

3016 

116078 

3444/123A 

119723 

3034 

124626 

3004/102A 

99201-221 

3791/5025A 

100472 B 

3004/102A 

111776 

3016 

116078 RCA 

3466/159 

119724 

3014 

124634 

3984/106 

99201-222 

3793/5027A 

100520 

3016 

111820 

3016 

1 16079 

3452/108 

119725 

3444/123A 

124753 

3444/123A 

99201-223 

3795/5029A 

100581 

3119/113 

111825 

3973/988 

116080 

3452/108 

119726 

3444/123A 

124754 

3854/123AP 

99201-225 

3797/5031A 

100617 

3031A 

111943 

3452/108 

116081 

3040 

119730 

3466/159 

124755 

3466/159 

99201-226 

3799/5033A 

100624 

3016 

111949 

3088 

116082 

3452/108 

119758-101 

3525/724 

124756 

3444/123A 

99201-227 

3801/5035A 

100678 

3007 

111954 

3006/160 

1 16083 

3452/108 

119822 

3024/128 

124757 

3246/229 

99201-228 

3802/5036A 

100693 

3004/102A 

111955 

3006/160 

116084 

3025/129 

119823 

3122 

124759 

3444/123A 

99201-231 

3805/5039A 

100699 

3024/128 

111956 

3006/160 

116085 

3444/123A 

119824 

3117 

124812 

3016 

99201-242 

3818/5052A 

100768 

6621/5521 

111957 

3004/102A 

116086 

3035 

119825 

3117 

125105 

3033A 

99201-244 

3821/5055A 

100836C 

3004/102A 

111958 

3010 

1 16087 

3124/289 

119919 

3091 

125126 

3062/142A 

99201-246 

3824/5058A 

100837C 

3011 

111959 

3004/102A 

1 16088 

3044/154 

119982 

3444/123A 

125127 

3311 

99201-309 

3776/5010A 

100844 

3087 

112017 

3016 

116089 

3034 

119983 

3025/129 

125135 

3444/123A 

99201-310 

3777/5011A 

101078 

3007 

112018 

3016 

116090 

3025/129 

120058 

3110/120 

125137 

3452/108 

99201-312 

3780/5014A 

101087 

3007 

112071 

3722/102 

116091 

3025/129 

120073 

3275/194 

125138 

3039/316 

99201-316 

3785/5019A 

101089 

3008 

112296 

3008 

116092 

3444/123A 

120074 

3444/123A 

125139 

3444/123A 

99201-319 

3788/5022A 

101119 

3444/123A 

112297 

3004/102A 

116093 

3009 

120075 

3004/ 102A 

125140 

3444/123A 

99201-325 

3797/5031A 

101154 

3100/519 

112329 

3017B/117 

116118 

3893/152 

120085 

3444/123A 

125141 

3018 

99201-327 

3801/5035A 

101185 

3444/123A 

112355 

3452/108 

116118-2 

3893/152 

120143 

3004/102A 

125142 

3025/129 

99201-331 

3805/5039A 

101306 

3024/128 

112356 

3444/123A 

116119 

3452/108 

120144 

3004/102A 

125143 

3122 

99201-615 

3061/140A 

101306-1 

3024/128 

112357 

3444/123A 

116137 

3031A 

120471 

3032A 

125144 

3246/229 

99202-6 

3331/5067A 

101403 

3016 

112358 

3444/123A 

116198 

3452/108 

120481 

3444/123A 

125263 

3452/108 

99202-11 

3058/137A 

101434 

3018 

112359 

3444/123A 

116199 

3018 

120482 

3444/123A 

125264 

3452/108 

99202-12 

3334/5071A 

101435 

3047 

112360 

3024/128 

116200 

3452/108 

120483 

3444/123A 

125329 

3018 

99202-13 

3059/138A 

101436 

3048/329 

112361 

3024/128 

116201 

3004/102A 

120504 

3062/142A 

125330 

3007 

99202-14 

3136/5072A 

101497 

3466/159 

112362 

3049/224 

116202 

3006/160 

120544 

3016 

125389 

3444/123A 

99202-16 

3061/140A 

101568 0 

3036 

112363 

3027/130 

116203 

3003 

120545 

3005 

125389-14 

3444/123A 

99202-17 

3139/5074A 

101677 

3004/102A 

112520 

3444/123A 

116204 

3835/103A 

120546 

3004/102A 

125390 

3444/123A 

99202-18 

3062/142A 

101678 

3861/101 

112521 

3444/123A 

116205 

3004/102A 

120617 

3088 

125392 

3452/108 

99202-20 

3063/145A 

101679 

3011 

112522 

3444/123A 

116206 

3003 

120818 

3999/173BP 

125394 

3444/123A 

99202-21 

3751/5075A 

101973 

3004/102A 

112523 

3444/123A 

116207 

3006/160 

120909-24.4 

3004/102A 

125397 

3100/519 

99202-22 

3752/5077A 

101974 

3004/102A 

112524 

3087 

116208 

3006/160 

120956 

3004/102A 

125399 

3126 

99202-24 

3336/5080A 

102001 

3466/159 

112525 

3024/128 

116209 

3006/160 

121002 

3054/196 

125458 

3031A 

99202-25 

3151/5081A 

102002 

3444/123A 

112526 

3088 

1 16284 

3025/129 

121153 

3005 

125471 

3017B/117 

99202-28 

3095/147A 

102005 

7490 

112527 

3049/224 

116286 

3004/102A 

121154 

3005 

125474 

3444/123A 

99202-33 

3341/5089A 

102260 

3466/159 

112528 

3016 

116314 

3089/112 

121180 

9005/5802 

125475 

3444/123A 

99202-75 

3344/5093A 

102263 

3466/159 

1 12529 

3087 

1 16445 

3135/709 

121243 

3009 

125475-14 

3452/108 

99202-106 

3331/5067A 

102722 0 

3004/102A 

112530 

3060/139A 

1 16588 

3124/289 

121244 

3034 

125519 

3444/123A 

99202-111 

3058/137A 

102989 

3088 

112531 

3017B/117 

116683 

3006/160 

121467 

3466/159 

125528 

3175 

99202-112 

3334/5071A 

103318 

3016 

112584 

3088 

116684 

3006/160 

121468 

3311 

125529 

3031A 

99202-113 

3059/138A 

103443 

3861/101 

112826 

3016 

1 16685 

3004/102A 

121484 

3100/519 

125549 

3031A 

99202-114 

3136/5072A 

103501 

3011 

112995B 

3004/102A 

116686 

3004/102A 

121655 

3444/123A 

125588 

3100/519 

99202-116 

3061/140A 

103521 

3444/123A 

113039 

3016 

1 16687 

3835/103A 

121658 

3444/123A 

125703 

3014 

99202-117 

3139/5074A 

103562 

3004/102A 

113182 

3466/159 

116707 

3009 

121659 

3114/290 

125761 

3014 

99202-118 

3062/142A 

103872 

3119/113 

113321 

3110/120 

116707JF 

3009 

121660 

3444/123A 

125787 

9075/166 

99202-120 

3063/145A 

104009 

3007 

113348 

3444/123A 

116756 

3006/160 

121661 

3444/123A 

125790 

3008 

99202-121 

3751/5075A 

104059 

3007 

113391 

3109/119 

1 16757 

3004/102A 

121662 

3444/123A 

125835 

3017B/117 

99202-122 

3752/5077A 

104080 

3010 

113392 

3016 

116875 

3444/123A 

121663 

3444/123A 

125844 

3843 

99202-124 

3336/5080A 

104081 

3016 

113397 

3066/118 

116988 

3004/102A 

121664 

3124/289 

125848 

3843 

99202-125 

3151/5081A 

104152 

3087 

113398 

3019 

116996 

3123 

122061 

3861/101 

125944 

3452/108 

99202-128 

3095/147A 

104213 

3016 

1 13398(TRANSIST 3444/123A 

116997 

3004/102A 

122074 

3444/123A 

125964 

3100/519 

99202-133 

3341/5089A 

104273 

3017B/117 

1 13438 

3444/123A 

1 16998 

3004/102A 

122111 

3861/101 

125972 

3008 

99202-175 

3344/5093A 

104325 

3311 

113524 

3444/123A 

117144 

3031A 

122112 

3861/101 

125992 

3332/5068A 

99202-206 

3331/5067A 

104389 

3444/123A 

113938 

3452/108 

117145 

3016 

122113 

3011 

125993 

3105 

99202-211 

3058/137A 

104444 

3004/102A 

113998 

3843 

117145A 

3016 

122129 

3016 

125994 

3452/108 

99202-212 

3334/5071A 

104615 

3311 

114013 

3016 

117208 

3004/102A 

122166 

3087 

125994-14 

3452/108 

99202-213 

3059/138A 

104825 

3737/1179 

114143-1 

3452/108 

117209 

3004/102A 

122243 

3004/102A 

125995 

3452/108 

99202-214 

3136/5072A 

104838 

3004/102A 

114267 

3019 

117210 

3004/102A 

122244 

3004/102A 

126023 

3452/108 

99202-216 

3061/140A 

105064 

3110/120 

114401 

6629/5529 

117616 

3005 

122517 

3452/108 

126024 

3452/108 

99202-217 

3139/5074A 

105287A 

3004/102A 

114504 

3845/176 

117617 

3005 

122518 

3452/108 

126025 

3018 

99202-218 

3062/142A 

105325 

3231/1155 

114504A03 

3845/176 

117618 

3007 

122519 

3444/123A 

126093 

3004/102A 

99202-220 

3063/145A 

105468 

3984/106 

114525 

3452/108 

117658 

3007 

122520 

3124/289 

126093-1 

3004/102A 

99202-221 

3751/5075A 

105517 

3087 

115039 

3016 

117659 

3088 

122664 

3444/123A 

126093-2 

3004/102A 

99202-222 

3752/5077A 

105604 

3110/120 

115063 

3009 

1 17724 

3008 

122665 

3444/123A 

126093-4 

3004/102A 

99202-224 

3336/5080A 

106379 

3016 

115099 

3126 

117725 

3006/160 

122725 

3006/160 

126131 

3017B/117 

99202-225 

3151/5081A 

106525 

3732/1167 

115101 

3087 

117726 

3006/160 

122792 

3009 

126138 

3021/124 

99202-226 

3064/146A 

106625 

3827/1166 

115123 

3059/138A 

117727 

3004/102A 

122901 

3004/102A 

126148 

3017B/117 

99202-228 

3095/147A 

106719 

3229/1110 

115167 

3444/123A 

117728 

3004/102A 

122902 

3018 

126149 

3126 

99202-233 

3341/5089A 

107225 

3445/1192 

115225 

3444/123A 

1 17729 

3126 

122904 

3018 

126150 

3444/123A 

99202-275 

3344/5093A 

107268 

3121/115 

115227 

3006/160 

117730 

3709/110MP 

123139 

3024/128 

126156 

3444/123A 

99203-1 

3033A 

107274 

3004/102A 

115228 

3006/160 

117760 

3088 

123160 

3452/108 

126176 

3311 

99203-3 

3033A 

107474 

3119/113 

115229 

3006/160 

117823 

3452/108 

123244 

3004/102A 

126177 

3087 

99203-4 

3033A 

107540 

3017B/117 

115268 

3009 

117824 

3008 

123274 

3444/123A 

126185 

3006/160 

99203-5 

3033A 

107628 

3121/115 

115269 

3009 

117866 

3006/160 

123275 

3021/124 

126187 

3004/102A 

99203-6 

3033A 

107729 

3089/112 

115270-101 

3984/106 

117867 

3004/102A 

123275-14 

3021/124 

126188 

3021/124 

99203-7 

3033A 

109328 

3119/113 

115275 

3008 

118200 

3444/123A 

123276 

3126 

126264 

3031A 

99203-8 

3033A 

109474 

3175 

115281 

3014 

118236-1 

3525/724 

123375 

3021/124 

126276 

3004/102A 

99203-9 

3033A 

110043 

3016 

115282 

3014 

118244 

3016 

123379 

3004/102A 

126320 

3313/116 

99203-10 

3033A 

110075 

3048/329 

115283 

3014 

118279 

3021/124 

123429 

3452/108 

126321 

3175 

99204 

3004/102A, 

110263 

3011 

115284 

3014 

118284 

3466/159 

123430 

3452/108 

126331 

3444/123A 

99205 

3004/102A 

110351 

3016 

115304 

3765/195A 

118361 

3023/704 

123431 

3452/108 

126334 

3444/123A 

99206-1 

3444/123A 

110388 

3016 

115440 

3452/108 

118686 

3021/124 

123511 

3006/160 

126413 

9075/166 

99206-2 

3444/123A 

110494 

3004/102A 

115503 

3004/102A 

118713 

3444/123A 

123702 

3031A 

126524 

3466/159 

99207-2 

3444/123A 

110495 

3010 

115504 

3004/102A 

118822 

3018 

123726 

3126 

126525 

3444/123A 

99217 

3004/102A 

110496 

3016 

115517-001 

3466/159 

118825 

3016 

123791 

3004/102A 

126526 

3444/123A 

99218 

3004/102A 

110515 

3009 

115559 

3016 

118873 

3031A 

123792 

3009 

126527 

3843 

99240-132 

3011 

110610 

3087 

115559A 

3017B/117 

119013 

3006/160 

123804 

3311 

126539 

3087 

99240-138 

3007 

110629 

3016 

115599 

3016 

119119(PAIR) 

3709/110MP 

123804 1 

3311 

126604 

3070/711 

99240-164 

3005 

110636 

3016 

115720 

3444/123A 

119199 

3088 

123805 

3100/519 

126609 

3070/711 

99240-167 

3024/128 

110669 

3024/128 

115728 

3444/123A 

119228-001 

3466/159 

123806 

3004/102A 

126670 

3452/108 

99240-174 

3007 

110697 

3444/123A 

115867 

30176/117 

119232-001 

3444/123A 

123807 

3444/123A 

126698 

3452/108 

99240-202A 

3122 

110699 

3047 

115875 

3444/123A 

119258-001 

3444/123A 

123808 

3052 

126699 

3122 

99240-263 

3019 

110873 

3016 

115910 

3452/108 

119414 

3018 

123872 

3004/102A 

126700 

3114/290 

99240-269 

3245/199 

110958 

3835/103A 

115925 

3452/108 

119519 

3175 

123877 

3123 

126701 

3444/123A 

99240-300 

3039/316 

111001 

3722/102 

116048 

3087 

119526 

3008 

123940 

3466/159 

126702 

3444/123A 
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SK 
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SK 
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SK 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

126703 

3104 A 

129291 

3006/160 

131161 

3054/196 

133925 EL 

3036 

138032 RCA 

3856/310 

141429 

3787/5021A 

126704 

3018 

129334 

3311 

131214 

3089/112 

133950 

3017B/117 

138033 RCA 

3855/308 

141464 

3302/533 

126705 

3045/225 

129347 

3006/160 

131221 

3452/108 

134074 

3089/112 

138049-001 

3247/234 

141489 

3033A 

126706 

3444/123A 

129348 

3311 

131239 

3054/196 

134142 

3018 

138049-004 

3247/234 

141551 

3768/5002A 

126707 

3466/159 

129359 

3126 

131240 

3444/123A 

134143 

3444/123A 

138107 

3097/149A 

141711 

3118 

126708 

3122 

129375 

3100/519 

131241 

3466/159 

134144 

3018 

138138 

7420 

141738P63-1 

3466/159 

126709 

3044/154 

129389 

3008 

131242 

3025/129 

134180 

3087 

138172 

9000/552 

141746 

3788/5022A 

126710 

3044/154 

129392 

3018 

131242-12 

3025/129 

134180 DET 

3090/109 

138173 

3175 

141747 

3785/5019A 

126711 

3444/123A 

129392-14 

3452/108 

131243 

3024/128 

134263 

3452/108 

138174 

3064/ 146A 

141767 

3024/128 

126712 

3444/123A 

129393 

3018 

131243-12 

3444/123A 

134264 

3089/112 

138175 

3313/116 

141783 

3024/128 

126713 

3444/123A 

129393-14 

3452/108 

131245 

3016 

134277 

3031A 

136191 

3444/123A 

141829' 

3769/5003A 

126714 

3444/123A 

129394 

3452/108 

131257 

3054/196 

134280 

3190/184 

138192 

3054/196 

141872-6 

3031A 

126715 

3466/159 

129394-14 

3452/108 

131262 

3984/106 

134335 

3788/5022A 

138193 

3191/185 

141873 

3062/142A 

126716 

3124/289 

129398 

3122 

131311 

3444/123A 

134417 

3019 

138194 

3027/130 

141967 

3805/5039A 

126717 

3122 

129424 

3116 

131318 

3051/156 

134419 

3452/108 

138195 

3027/130 

142251 

3201/171 

126718 

3114/290 

129425 

3122 

131346 

3042/230 

134442 

3452/108 

138196 

3175 

142341 

3214/985 

126719 

3114/290 

129474 

3088 

131347 

3857/231 

134444 

3063/145A 

138311 

7400 

142421 

3444/123A 

126720 

3122 

129475 

3100/519 

131416 

3042/230 

134450 

3050/221 

138312 

7401 

142569 

3175 

126721 

3024/128 

129494 

3087 

131454 

3506/5642 

134771 

3054/196 

138313 

7402 

142648 

3465/778A 

126722 

3045/225 

129509 

3039/316 

131475 

3130 

134772 

3104A 

138314 

7404 

142670 

3095/147A 

126724 

3025/129 

129510 

3039/316 

131476 

9098/515 

134774 

3054/196 

138315 

7408 

142671 

3201/171 

126725 

3024/128 

129511 

3039/316 

131501 DAMPER 3175 

134777 

3108/505 

138320 

74193 

142681 

3683/5511 

126726 

3045/225 

129512 

3039/316 

131501 RECT 

3033A 

134989 

3124/289 

138376 

3466/159 

142683 

3444/123A 

126826 

3125 

129513 

3039/316 

131502 

3032A 

134993 

3777/501 1A 

138378 

3444/123A 

142686 

3854/123AP 

126849 

3647/167 

129556 

3089/112 

131543 

3132 

135029 

3506/5642 

138379 

3893/152 

142689 

3710/238 

126851 

3780/5014A 

129571 

3452/108 

131544 

3132 

135281 

3311 

138380 

3078/789 

142690 

3232/191 

126852 

3063/145A 

129572 

3039/316 

131545 

3018 

135284 

3031A 

138380 TRANS 

3893/152 

142691 

3054/196 

126855 

3081/125 

129573 

3039/316 

131647 

3118 

135286 

3466/159 

138381 

7432 

142711 

3854/123AP 

126856 

3031A 

129574 

3452/108 

131648 

3452/108 

135320 

3999/173BP 

138403 

7473 

142718 

3212/1175 

126857 

9098/515 

129604 

3019 

131721 

3051/156 

135324 

3050/221 

138421 

3301/531 

142719 

3918/986 

126858 

9098/515 

129618 

3018 

131777 WURLITZ 3025/129 

135341 

3109/119 

138429 

3627/5404 

142728 

3302/533 

126859 

9098/515 

129641 

3311 

131815 

3051/156 

135347 

3984/106 

138609 

3843 

142738 

3151/5081A 

126860 

3066/118 

129697 

3114/290 

131844 

3452/108 

135351 

3085 

138681 

3166/949 

142814 

3301/531 

126861 

3066/118 

129698 

3018 

131848 

3452/108 

135352 

3438 

138699(RCA) 

3158/797 

142838 

3466/159 

126862 

3109/119 

129699 

3114/290 

131848 RCA 

3893/152 

135380 

3175 

138736 

3109/119 

142839 

3466/159 

126863 

3061/140A 

129755 

3311 

131849 

3054/196 

135386 

3175 

138752 

3300/517 

142903 

3214/985 

126871 

3102/710 

129759 

3017B/117 

131950 

3032A 

135406 

3818/5052A 

138763 

3024/128 

143033 

3212/1175 

126885 

3032A 

129802 

3004/102A 

132148 

3313/116 

135571 

3031A 

138789-1 

3444/123A 

143041 

3433/287 

126898 

3857/231 

129871 

3102/710 

132149 

3033A 

135691 

3300/517 

138789-2 

3444/123A 

143042 

3024/128 

126899 

3042/230 

129897 

3452/108 

132175 

3024/128 

135697 

3843 

138789-3 

3444/123A 

143162 

3089/112 

126900 

3438 

129899 

3444/123A 

132176 

3466/159 

135708 

3777/5011A 

138789-004 

3247/234 

143227 

3466/159 

126945 

3004/102A 

129903 

3771/5005A 

132218 

3245/199 

135716 

3104A 

138789-4 

3245/199 

143316 

3854/123AP 

127017 

3090/109 

129904 

3784/5018A 

132285 

3466/159 

135734 

3843 

138789-5 

3245/199 

143561 

3918/986 

127102 

3017B/117 

129904(RCA) 

3784/5018A 

132313 

3143/730 

135735 

3054/196 

138907 

3304/500A 

143594 

3925/525 

127114 

3004/102A 

129938 

3779/5013A 

132314 

3073/728 

135739 

3192/186 

138946 

3018 

143595 

3087 

127166 

3254/785 

129939 

3801/5035A 

132315 

3074/729 

135744 

3035 

138974 

3775/5009A 

143766 

3667/2024 

127176 

3031A 

129940 

3063/145A 

132325 

3042/230 

135872 

3087 

139001 

3300/517 

143777 

3336/5080A 

127177 

3059/138A 

129946 

3063/145A 

132326 

3857/231 

135932 

3999/173BP 

139017 

3232/191 

143790 

3502/5513 

127214 

3448 

129947 

3056/135A 

132327 

3024/128 

135963 

3050/221 

139044 

3044/154 

143791 

3466/159 

127263 

3122 

129949 

3444/123A 

132328 

3024/128 

136145 

3146/787 

139064 

3083/197 

143792 

3854/123AP 

127324 

3501/5994 

129979 

3452/108 

132329 

3444/123A 

136146 

3829/788 

139065 

3100/519 . 

143794 

3854/123AP 

127354 

3444/123A 

129980 

3050/221 

132418 

3843 

136147 

3078/789 

139069 

3341/5089A 

143796 

3275/194 

127355 

3444/123A 

129988 

3114/290 

132445 

3054/196 

136162 

3100/519 

139144 

3329/524 

143797 

3275/194 

127376 

3024/128 

130007 

3048/329 

132446 

3054/196 

136163 

3100/519 

139266 

3199/188 

143802 

3466/159 

127379 

3031A 

130013 TRANS 

3444/123A 

132447 

3083/197 

136164 

3126 

139268 

3275/194 

143803 

3466/159 

127382 

3063/145A 

130013 TRIAC 

3509/5695 

132448 

3083/197 

136165 

3452/108 

139269 

3275/194 

143804 

3854/123AP 

127396 

3016 

130014 

3027/130 

132478 

3466/159 

136168 

3018 

139270 

3538 

143806 

3466/159 

127397 

3004/102A 

130026 

3900/536A 

132488 

3200/189 

136239 

3452/108 

139295 

3535/181 

143807 

3466/159 

127398 

3124/289 

130040 

3156/17 2A 

132495 

3041 

136240 

3018 

139328 

3031A 

143822 

3918/986 

127399 

3124/289 

130044 

3785/5019A 

132498 

3466/159 

136257 

3024/128 

139362 

3444/123A 

143837 

9091/177 

127529 

3444/123A 

130045 

3311 

132499 

3054/196 

136282 

3245/199 

139455 

3466/159 

143913 

3302/533 

127532 

3089/112 

130046 

3100/519 

132500 

3512 

136324 

3025/129 

139618 

3156/172A 

144011 

3743/1123 

127589 

3004/102A 

130047 

3785/5019A 

132501 

3843 

136347 

3078/789 

139634 

3088 

144012 

3920/1263 

127590 

3845/176 

130052 

3031A 

132509 

3843 

136423 

3025/129 

139706 

9091/177 

144017 

3921/1268 

127623 

3444/123A 

130096 

3824/5058A 

132547 

3843 

136424 

3024/128 

140259 

3201/171 

144019 

3493/1223 

127626-001 

3054/196 

130122 

3072/712 

132548 

3843 

136430 

3018 

140290 

3466/159 

144026 

3072/712 

127693 

3452/108 

130130 

3141/780 

132549 

3843 

136605 

3843 

140371 

3466/159 

144027 

3728/1168 

127695 

3311 

130132 

3752/5077A 

132571 

3083/197 

136606 

3843 

140372 

3466/159 

144030 

3247/234 

127712 

3045/225 

130139 

3118 

132573 

3054/196 

136634 

3788/5022A 

140501 

3024/128 

144031 

3912 

127792 

3452/108 

130200-00 

3004/102A 

132574 

3083/197 

136635 

3080 

140503 

3843 

144033 

9042/374 

127793 

3452/108 

130200-02 

3004/102A 

132616 

3780/5014A 

136648 

3054/196 

140506 

3188A/182 

144034 

3245/199 

127794 

3452/108 

130215 

3114/290 

132626 

3058/137A 

136688 

3100/519 

140622 

3444/123A 

144035 

3250/315 

127828 

3642/179 

130221 

3590/909D 

132634 

3900/536A 

136696 

3024/128 

140623 

3466/159 

144037 

3293/107 

127835 

3311 

130278 

3018 

132642 

3444/123A 

136721 

3095/147A 

140624 

3275/194 

144039 

3911 

127845 

3024/128 

130328 

3062/142A 

132643 

3444/123A 

136766 

3984/106 

140625 

3083/197 

144040 

3250/315 

127899 

3444/123A 

130338-01 

3016 

132697 

3893/152 

137031 

3301/531 

140626 

3054/196 

144043 

3124/289 

127933 

3100/519 

130380 

3062/142A 

132776 

3027/130 

137065 

3054/196 

140763 

3042/230 

144044 

3124/289 

127936 

3016 

130389-00 

3016 

132814 

3313/116 

137066 

3199/188 

140764 

3857/231 

144045 

9041/373 

127962 

3004/102A 

130400-95 

3004/102A 

132815 

3051/156 

137075 

3843 

140858-12 

3444/123A 

144047 

3124/289 

127978 

3054/196 

130400-96 

3010 

132823 

3854/123AP 

137093 

3004/102A 

140971 

3998/506 

144050 

3311 

127980 

3050/221 

130402-36 

3004/102A 

132824 

3095/147A 

137113 

3104A 

140972 

3998/506 

144051 

3081/125 

127992 

3032A 

130403-4 

3452/108 

132830 

3025/129 

137127 

3452/108 

140973 

3063/145A 

144052 

3311 

127993 

3031A 

130403-04 

3018 

132865 

3777/5011A 

137155 

3114/290 

140976 

3115/165 

144056 

3334/5071A 

128056 

3054/196 

130403-13 

3444/123A 

132966 

3068/503 

137241 

3024/128 

140977 

3115/165 

144057 

3864/605 

128057 

3083/197 

130403-17 

3444/123A 

133026 

3068/503 

137245 

3141/780 

140979 

3054/196 

144076 

3083/197 

128343 

3004/102A 

130403-18 

3444/123A 

133171 

3117 

137331 

3041 

140995 

3068/503 

144182 

3849/293 

128474 

3175 

130403-47 

3010 

133178 

3444/123A 

137338 

3246/229 

141008 

3444/123A 

144184 

3089/112 

128938 

3006/160 

130403-52 

3004/102A 

133182 

3466/159 

137339 

3444/123A 

141018 

3466/159 

144581 

3100/519 

128939 

3005 

130403-62 

3452/108 

133218 

3038 

137340 

3466/159 

141020 

3041 

144582 

3911 

128940 

3024/128 

130404-21 

3452/108 

133249 

3854/123AP 

137352 

3439/163A 

141134 

3185/984 

144585 

3088 

128945 

3018 

130404-29 

3025/129 

133252 

3466/159 

137369 ' 

3054/196 

141135 (ZENER) 3423/5157A 

144691 

3100/519 

128972 

3008 

130404-59 

3452/108 

133253 

3466/159 

137383 

3117 

141135 RCA (1C) 3186/1174 

144761 

3114/290 

128984 

3507 

130536 

3466/159 

133265 

3104A 

137388 

3132 

141187 

3752/5077A 

144848 

9018 

129029 

3122 

130537 

3444/123A 

133266 

3051/156 

137527 

3893/152 

141254 

3302/533 

144856 

3253/295 

129049 

3122 

130537-1 

3018 

133275 

3854/123AP 

137606 

9000/552 

141255 

3856/310 

144857 

3189A/183 

129050 

3018 

130537-2 

3018 

133348 

3054/196 

137607 

3710/238 

141256 

3855/308 

144858 

3247/234 

129051 

3024/128 

130537-3 

3018 

133390 

3175 

137614 

3444/123A 

141270 

3212/1175 

144859 

3834/132 

129095 

3322 

130537-4 

3018 

133390 RECT 

3033A 

137643 

3300/517 

141279 

3158/797 

144860 

3311 

129144 

3452/108 

130537-5 

3018 

133501 

3124/289 

137646 

3300/517 

141280 

3210/1176 

144861 

3779/5013A 

129145 

3039/316 

130607 

3016 

133543 

3311 

137648 

3232/191 

141290 

3213/1177 

144921 

3699 

129146 

3039/316 

130751 

3072/712 

133550 

3036 

137652 

3313/116 

141295 

3201/171 

144922 

3331/5067A 

129147 

3444/123A 

130761 

3751/5075A 

133573 

3192/186 

137655 

3797/5031A 

141302 

3095/147A 

144968 

4011 

129157 

3088 

130762 

3142 

133600 

3143/730 

137693 

3300/517 

141330 

3444/123A 

144969 

4016 

129158 

3088 

131000-101 

3004/102A 

133615 

3843 

137718 

3115/165 

141331 

3854/123AP 

144970 

4050 

129203 

3068/503 

131005 

6627/5527 

133616 

3843 

137780 

3320 

141332 

3065/222 

144971 

4069 

129213 

3031A 

131006 

6627/5527 

133681 

3026 

137875 

3122 

141334 

3466/159 

144973 

3450/298 

129241 

3678/169 

131075 

3054/196 

133690 

3854/123AP 

137876 

3519/5643 

141342 

3999/173BP 

144974 

3100/519 

129284 

3006/160 

131139 

3104A 

133743 

3444/123A 

138001 

3245/199 

141343 

3466/159 

145134-526 

3717/121 

129286 

3004/102A 

131140 

3104A 

133823 EL 

3026 

138019 

3300/517 

141345 

3466/159 

145140-250 

3026 

129289 

3006/160 

131148 

3843 

133924 

3036 

138019-001 

3245/199 

141402 

3716/161 I 

145150-250 

3026 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 
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Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

145208 

3302/533 

157575 

3629/309K 

168706 

3100/519 

171046 

3444/123A 

171814 

3126 

188164 

3026 

145258 

3122 

160196 

3984/106 

168716 

3245/199 

171048 

3452/108 

171840 

3100/519 

188180 

3466/159 

145513 

3638/5402 

161001 

3091 

168826 

3005 

171049 

3004/102A 

171841 

3100/519 

188255 

3506/5642 

145648 

3710/238 

161006 

3087 

168906 

3004/102A 

171052 

3452/108 

171842 

3057/136A 

188400-34 

3505/5547 

145671 

3710/238 

161015 

3709/110MP 

168907 

3004/102A 

171053-1 

3036 

171843 

3100/519 

188537A 

3004/102A 

145718 

3302/533 

161016 

3087 

168910 

3088 

171054 

3452/108 

171894 

3126 

190404 

3061/140A 

145719 

3302/533 

161021 

3016 

168953 

3010 

171090-1 

3452/108 

171915 

3452/108 

190425 

3009 

145776 

3466/159 

161022 

3750/143A 

168954 

3004/102A 

171092-1 

3093 

171916 

3004/102A 

190425A 

3009 

145784 

3855/308 

161029 

3016 

168984 

3004/102A 

171139-1 

3452/108 

171917 

3004/102A 

190426 

3444/123A 

145838 

3124/289 

161030 

3017B/117 

169114 

3100/519 

171140-1 

3452/108 

171983 

3018 

190428 

3444/123A 

145839 

3311 

161031 

3017B/117 

169116 

3031A 

171141-1 

3452/108 

171984 

3126 

190429 

3466/159 

145840 

3841/294 

161032 

3843 

169117 

3100/519 

171146 

3004/102A 

172041 

3031A 

190714 

3716/161 

145966 

3247/234 

161033 

3109/119 

169175 

3004/102A 

171 162-003 

3124/289 

172089 

3124/289 

190715 

3444/123A 

146081 

3274/153 

161037 

3016 

169194 

3018 

171162-004 

3038 

172090 

3024/128 

190716 

3087 

146136 

3998/506 

161038 

3087 

169195 

3452/108 

171162-005 

3444/123A 

172091 

3100/519 

190800-02 

3016 

146137 

3998/506 

161199 

3057/136A 

169196 

3018 

171162-006 

3444/123A 

172201 

3100/519 

193717 

3100/519 

146138 

3095/147A 

161705 

3004/102A 

169197 

3444/123A 

171162-008 

3444/123A 

172202 

3136/5072A 

194086-3 

3845/176 

146139 

3893/152 

161918-28 

3444/123A 

169198 

3126 

171162-009 

3444/123A 

172203 

3311 

194474-8 

3717/121 

146141 

3444/123A 

162002-033 

3009 

169199 

3057/136A 

171162-013 

3124/289 

172252 

3101/706 

194917 

3843 

146142 

3466/159 

162002-39 

3087 

169359 

3004/102A 

171162-025 

3845/176 

172253 

3100/519 

195617 

3087 

146143 

3232/191 

162002-40 

3008 

169360 

3004/102A 

171162-026 

3018 

172254 

3126 

196023-1 

3444/123A 

146144-2 

3444/123A 

162002-040 

3008 

169361 

3004/102A 

171162-027 

3452/108 

172272 

3358/1006 

196023-2 

3444/123A 

146151 

3214/985 

162002-041 

3008 

169362 

3088 

171162-039 

3126 

172318 

3372 

196058-4 

3717/121 

146152 

3918/986 

162002-41 

3008 

169363 

3032A 

171162-042 

3087 

172336 

3025/129 

196148-0 

3717/121 

146153-1 

3444/123A 

162002-042 

3008 

169501 

3087 

171 162-072 

3004/102A 

172463 

3893/152 

196183-5 

3717/121 

146286-01 

3021/124 

162002-062 

3014 

169505 

3124/289 

171 162-073 

3004/102A 

172547 

3100/519 

196501-7 

3717/121 

146302 

3856/310 

162002-062A 

3014 

169558 

3100/519 

171162-074 

3004/102A 

172551 

3311 

196607-9 

3717/121 

146303 

3855/308 

162002-085 

3245/199 

169565 

3031A 

171162-075 

3004/102A 

172643 

3893/152 

197281 

3036 

146316 

3925/525 

162002-090 

3452/108 

169574 

3444/123A 

171162-076 

3004/102A 

172721 

3031A 

198002-1 

3122 

146359 

3466/159 

162002-092 

3027/130 

169590 

3311 

171162-080 

3004/102A 

172722 

3100/519 

198003-1 

3444/123A 

146484 

3854/123AP 

162002-095 

3009 

169630 

3004/102A 

171162-081 

3004/102A 

172761 

3018 

198003-2 

3444/123A 

146512 

3124/289 

165191 

3004/102A 

169678 

3124/289 

171162-082 

3014 

172763 

3849/293 

198005-1 

3765/195A 

146568 

3912 

165358 

3062/142A 

169679 

3444/123A 

171162-083 

3052 

172816 

3004/102A 

198006-1 

3011 

146569 

3189A/183 

165392 

3018 

169680 

3444/123A 

171162-086 

3014 

175005-423 

3004/102A 

198007-3 

3444/123A 

146570 

3124/289 

165572 

3088 

169681 

3024/128 

171162-090 

3840/13 IMP 

175005-424 

3009 

198010-1 

3008 

146571 

3100/519 

165667 

3006/160 

169717 

3124/289 

171 162-095 

3122 

175005-546 

3018 

198013-PI 

3444/123A 

146576 

3100/519 

165668 

3444/123A 

169765 

3031A 

171162-100 

3245/199 

175005-547 

3124/289 

198017-1 

3012/105 

146595 

4050 

165735 

3024/128 

169771 

3444/123A 

171162-108 

3004/102A 

175006-181 

3006/160 

198023-1 

3444/123A 

146596 

9041/373 

165736 

3024/128 

169773 

3004/102A 

171162-113 

3024/128 

175006-182 

3006/160 

198023-2 

3024/128 

146610 

3899 

165737 

3024/128 

170128 

3466/159 

171162-118 

3117 

175006-183 

3006/160 

198023-3 

3444/123A 

146611 

3088 

165738 

3026 

170133 

3031A 

171162-119 

3444/123A 

175006-184 

3006/160 

198023-4 

3444/123A 

146612 

3094/144A 

165739 

3017B/117 

170294 

3444/123A 

171162-128 

3452/108 

175006-185 

3006/160 

198023-5 

3444/123A 

146613 

3095/147A 

165740 

3094/144A 

170297 

3311 

171162-129 

3452/108 

175006-186 

3004/102A 

198024 

3466/159 

146823 

3710/238 

165827 

3444/123A 

170307-1 

3009 

171162-130 

3452/108 

175006-187 

3452/108 

198030 

3444/123A 

146826 

3201/171 

165828 

3444/123A 

170308 

3444/123A 

171162-131 

3452/108 

175007-275 

3444/123A 

198030-1 

3122 

146896 

3072/712 

165910 

3018 

170370 

3126 

171162-132 

3444/123A 

175007-276 

3444/123A 

198030-2 

3444/123A 

146898 

3191/185 

165931 

3018 

170373 

3087 

171162-143 

3444/123A 

175007-277 

3026 

198030-3 

3444/123A 

146899 

3912 

165932 

3018 

170376 

3009 

171162-161 

3444/123A 

175027-021 

3444/123A 

198030-4 

3444/123A 

146900 

3114/290 

165976 

3004/102A 

170376-1 

3009 

171162-162 

3444/123A 

175027-022 

3719/104 

198030-6 

3444/123A 

146901 

3841/294 

165995 

3452/108 

170388 

3018 

171162-163 

3124/289 

175043-023 

3009 

198030-7 

3444/123A 

146902 

3247/234 

166272 

3452/108 

170407-1 

3014 

171162-164 

3041 

175043-058 

3444/123A 

198031-1 

3444/123A 

146903 

3114/290 

166273 

3087 

170479-1 

3009 

171162-169 

3008 

175043-059 

3444/123A 

198031-2 

3444/123A 

146904 

3911 

166400 

3004/102A 

170666-1 

3009 

171162-172 

3059/138A 

175043-060 

3444/123A 

. 198034-1 

3027/130 

146905 

3834/132 

166590 

3124/289 

170668-1 

3013 

171162-180 

3124/289 

175043-062 

3452/108 

198034-2 

3510 

146906 

9002 

166593 

3031A 

170699 

3054/196 

171162-186 

3018 

175043-063 

3452/108 

198034-3 

3027/130 

146907 

9001/113A 

166726 

3017B/117 

170733-1 

3100/519 

171162-188 

3024/128 

175043-064 

3452/108 

198034-4 

3027/130 

146908 

3777/5011A 

166752 

3083/197 

170750 

3311 

171162-190 

3444/123A 

175043-065 

3052 

198036-1 

3466/159 

146912 

3100/519 

166753 

3018 

170753-1 

3018 

171162-191 

3444/123A 

175043-81 

3009 

198037-2 

3502/5513 

147015 

3033A 

166754 

3025/129 

170756-1 

3018 

171162-195 

3084 

175043-081 

3840/131MP 

198038-3 

3026 

147112-7 

3025/129 

166755 

3024/128 

170783-3 

3010 

171162-196 

3100/519 

175043-100 

3452/108 

198038-4 

3026 

147115 

3444/123A 

166882 

3004/102A 

170794 

3018 

171162-197 

3060/139A 

175043-107 

3452/108 

198039-6 

3027/130 

147115-5 

3444/123A 

166883 

3004/102A 

170802 

3021/124 

171162-202 

3444/123A 

175846-01A 

3004/102A 

198039-7 

3027/130 

147115-6 

3444/123A 

166906 

3018 

170827-1 

3052 

171162-204 

3245/199 

177105 

3722/102 

198039-0507 

3027/130 

147115-7 

3245/199 

166907 

3481/1002 

170850-1 

3013 

171162-247 

3245/199 

181003-7 

3452/108 

198039-0507A 

3027/130 

147115-8 

3245/199 

166908 

3008 

170856 

3017B/117 

171 162-252 

3311 

181003-8 

3452/108 

198042-2 

3444/123A 

147115-9 

3716/161 

166909 

3008 

170857 

3100/519 

171 162-265 

3893/152 

181003-9 

3452/108 

198042-3 

3444/123A 

147122P7 

3245/199 

166917 

3444/123A 

170906 

3019 

171 162-269 

3087 

181012 

3245/199 

198050 

3466/159 

147245-0-1 

3452/108 

166918 

3036 

170906-1 

3019 

171 162-270 

3709/110MP 

181015 

3466/159 

198051-1 

3444/123A 

147351-4-1 

3764/127 

166919 

3083/197 

170964 

3372 

171 162-271 

3100/519 

181023 

3444/123A 

198051-2 

3444/123A 

147351-5-1 

3717/121 

166920 

3311 

170965 

3058/137A 

171 162-278 

3018 

181030 

3466/159 

198051-3 

3444/123A 

147353-0-1 

3716/161 

166921 

3059/138A 

170967 

3124/289 

171 162-279 

3018 

181034 

3466/159 

198051-4 

3444/123A 

147356-9-1 

3452/108 

166922 

3031A 

170967-1 

3444/123A 

171 162-285 

3122 

181149A-4 

3025/129 

198064-1 

3511 

147357-1-1 

3444/123A 

166985 

3750/143A 

170968-1 

3444/123A 

171162-286 

3444/123A 

181214 

3444/123A 

198064-3 

3079 

147357-2-1 

3452/108 

166996 

3311 

170970-1 

3031A 

171 162-287 

3464/300 

181503-6 

3452/108 

198067-1 

3444/123A 

147357-7-1 

3444/123A 

167034 

3032A 

171003 

3034 

171 162-288 

3245/199 

181503-7 

3452/108 

198075-1 

3220/198 

147357-9-1 

3452/108 

167263 

3444/123A 

171003 SEARS 

3452/108 

171162-291 

3893/152 

181503-9 

3452/108 

198404-1 

3549/901 

147363-1 

3444/123A 

167285 

3052 

171003ITOSHIBA) 3444/123A 

171174-1 

3029/130MP 

181504-1 

3452/108 

198410-1 

3590/909D 

147513 

3444/123A 

167413 

3031A 

171004 

3035 

171174-2 

3054/196 

181504-2 

3444/123A 

198581-1 

3444/123A 

147549-1 

3466/159 

167433 

3311 

171004(SEARS) 

3717/121 

171175-1 (NPN) 

3190/184 

181504-7 

3452/108 

198581-2 

3444/123A 

147549-2 

3466/159 

167540 

3444/123A 

171005 

3010 

171175-KPNP) 

3191/185 

181506-7 

3452/108 

198581-3 

3444/123A 

147555-1 

3444/123A 

167541 

3444/123A 

171009 

3019 

171179-027 

3101/706 

181619 

3466/159 

198764-5 

3609/5986 

147579 

3033A 

167542 

3036 

171009 SEARS 

3452/108 

171179-036 

3101/706 

181671 

3004/102A 

198764-6 

3698/5987 

147617-11 

3043 

167543 

3311 

171009(T0SHIBA) 3444/123A 

171179-045 

3477/1087 

183013 

3159/718 

198764-13 

3501/5994 

147617-12 

3043 

167544 

3311 

171016 

3006/160 

171179-051 

3358/1006 

183014 

3161/722 

198765-1 

3610/5980 

147624-1 

3083/197 

167569 

3024/128 

171017 

3004/102A 

171 179-070 

3876/1135 

183015 

3018 

198765-2 

3698/5987 

147638-1 

3085 

167572 

3709/110MP 

171019 

3017B/117 

171206-1 

3452/108 

183016 

3018 

198765-3 

3609/5986 

147663 

3466/159 

167680 

3004/102A 

171026 

3124/289 

171206-2 

3452/108 

183017 

3444/123A 

198765-4 

3698/5987 

147664 

3444/123A 

167688 

3444/123A 

171026(T0SHIBA) 3444/123A 

171206-4- 

3452/108 

183018 

3018 

198765-5 

3609/5986 

147665 

3466/159 

167690 

8466/159 

171027 

3444/123A 

171206-5 

3452/108 

183019 

3018 

198765-7 

3608/5990 

147922-2 

3089/112 

167691 

3893/152 

171028 

3452/108 

171206-6 

3050/221 

183030 

3444/123A 

198765-8 

3518/5995 

147993 

3033A 

167956 

3444/123A 

171029 

3018 

171207-1 

3452/108 

183031 

3444/123A 

198765-9 

3608/5990 

148217 

3004/102A 

167957 

3444/123A 

171029 SEARS 

3452/108 

171207-2 

3452/108 

183032 

3466/159 

198765-10 

3518/5995 

148751-147 

3452/108 

167958 

3026 

171030 

3018 

171217-1 

3198/131 

183033 

3100/519 

198765-11 

3501/5994 

150044 

3026 

167997 

3006/160 

171030 SEARS 

3452/108 

171240 

3083/197 

183034 

3054/196 

198765-12 

3518/5995 

150117 

3122 

167998 

3004/102A 

171030(T0SHIBA) 3444/123A 

171305 

3311 

183035 

3083/197 

198765-13 

3501/5994 

150359 

3025/129 

167999 

3004/102A 

171031 

3018 

171416 

3311 

183044 

3455/804 

198765-14 

3518/5995 

150439-1 

3009 

168165 

3018 

171031 SEARS 

3452/108 

171522 

3004/102A 

183096-1 

3715 

198766-1 

6629/5529 

150714-1 

3245/199 

168166 

3018 

171032 

3452/108 

171553 

3018 

183427 

3509/5695 

198766-2 

6629/5529 

150741 

3444/123A 

168212 

3122 

171033 

3452/108 

171554 

3444/123A 

183428 

3506/5642 

198766-3 

6629/5529 

150742 

3466/159 

168339 

3031A 

171033-1 

3188A/182 

171555 

3466/159 

183525 

3659/56006 

198766-5 

6629/5529 

150753 

3466/159 

168373 

3311 

171033-2(PNP) 

3191/185 

171556 

3450/298 

185022 

3843 

198766-7 

6629/5529 

150758 

3466/159 

168405 

3444/123A 

171034 

3452/108 

171557 

3124/289 

185203XB 

3009 

198766-8 

6629/5529 

150762 

3466/159 

168567 

3018 

171038 

3018 

171558 

3444/123A 

185236 

3018 

198794-1 

3861/101 

150763 

3444/123A 

168651 

3124/289 

171039 

3006/160 

171559 

3444/123A 

18541 1 DIODE 

3081/125 

198800-1 

3633/5626 

150768 

3444/123A 

168652 

3126 

171040 

3124/289 

171560 

3061/140A 

185436 

3175 

198803 

3505/5547 

150771 

3466/159 

168653 

3058/137A 

171040ISEARS) 

3444/123A 

171561 

3031A 

185500 

3039/316 

198818 

3507 

150865 

3984/106 

168657 

3452/108 

171040(T0SHIBA) 3444/123A 

171657 

3311 

186342A 

3024/128 

199596 

3100/519 

152139B 

3126 

168658 

3452/108 

171044 

3018 

171676 

3124/289 

187217 

3466/159 

199919 

3647/167 

153107 

3893/152 

168659 

3452/108 

171044(T0SHIBA) 3444/123A 

171677 

3444/123A 

187218 

3444/123A 

199985 

3110/120 

156931 

3452/108 

168660 

3122 

171045 

3452/T08 

171678 

3124/289 

18809 ID 

3004/102A 

200064-6-103 

3452/108 


263 




200064-6-105—310159 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

200064-6-105 

3452/108 

223323 

3016 

229133 

3006/160 

235200 

3006/160 

243364 

3016 

265241 

3452/108 

200064-6-107 

3444/123A 

223357 

3032A 

229392 

3452/108 

235205 

3444/123A 

243645 

3452/108 

265634 

3016 

200064-6-109 

3764/127 

223358 

3016 

229522 

3016 

235206 

3444/123A 

243815 

3012/105 

265771 

3006/160 

200064-6-110 

3764/127 

223365 

3009 

223805 

3051/156 

235285 

3444/123A 

243837 

3010 

266583 

3017B/117 

200067 

3466/159 

223366 

3004/102A 

230084 

3026 

235286 

3444/123A 

243843 

3506/5642 

266685 

3444/123A 

200076 

3444/123A 

223367 

3861/101 

230199-1 

3871/DIV-4 

235299 

3501/5994 

243939 

3004/102A 

266686 

3004/102A 

200200 

3245/199 

223368 

3861/101 

230199-2 

3871/DIV-4 

235312 

3009 

244007 

3005 

266702 

3005 

200200-700 

3245/199 

223369 

3007 

230199-3 

3871/DIV-4 

235313 

3016 

244357 

3021/124 

267272 

3064/146A 

200220 

3466/159 

223370 

3861/101 

230199-4 

3871/DIV-4 

235382 

3311 

244817 

3444/123A 

267791 

3027/130 

200251-53.77 

3124/289 

223371 

3003 

230199-5 

3871/DIV-4 

235541 

3051/156 

245010-02 

3122 

267797 

3452/108 

200251-5377 

3444/123A 

223372 

3005 

230208 

3717/121 

235543 

3016 

245078-3 

3452/108 

267838 

3466/159 

200433 

3466/159 

223462 

3016 

230209 

3861/101 

235546 

3016 

245517 

3087 

267878 

3036 

200938-001 

3527 

223467 

3016 

230214 

3024/128 

235548 

3510 

245568-2 

3123 

267898 

3444/123A 

201023 

3079 

223473 

3005 

230218 

3016 

235597 

3438 

248017 

3024/128 

267899 

3444/123A 

201059 

3026 

223474 

3007 

230253 

3004/102A 

235997 

3079 

248020 

3018 

268003 

3245/199 

202315 

3087 

223475 

3005 

230256 

3861/101 

236039 

3039/316 

248817 

3100/519 

268044L 

3444/123A 

202463 

3311 

223482 

3010 

230259 

3004/102A 

236251 

3452/108 

248917 

3311 

268717 

3114/290 

202609-0713 

3444/123A 

223483 

3004/102A 

230523 

3014 

236265 

3861/101 

249217 

3100/519 

269367 

3010 

202617 

3122 

223484 

3003 

230524 

3004/102A 

236266 

3060/139A 

249508-3 

3100/519 

269374 

3004/102A 

202862-947 

3444/123A 

223485 

3003 

230525 

3004/102A 

236282 

3040 

249588 

3006/160 

269878 

3722/102 

202907-047P1 

3444/123A 

223486 

3004/102A 

230756 

3501/5994 

236285 

3124/289 

249635 

9038/346 

270642 

3031A 

202909-577 

3466/159 

223487 

3008 

230768 

6629/5529 

236286 

3124/289 

250400 

3010 

270744 

3009 

202909-587 

3466/159 

223489 

3017B/117 

230773 

3500/5882 

236287 

3024/128 

252817 

3311 

270745 

3009 

202911-737 

3466/159 

223490 

3009 

231017 

3122 

236288 

3035 

253704 

3012/105 

270746 

3009 

202914-417 

3444/123A 

223576 

3009 

231140-01 

3452/108 

236433 

3025/129 

254938 

3722/102 

270779 

3500/5882 

202915-627 

3444/123A 

223684 

3861/101 

231140-04 

3034 

236706 

3452/108 

255728 

3004/102A 

270780 

3009 

202922-237 

3444/123A 

223720 

3017B/117 

231140-07 

3452/108 

236709 

3004/102A 

255821HS 

3025/129 

270781 

3861/101 

203364 

3466/159 

223724 

3016 

231140-09 

3034 

236854 

3036 

255903 

3501/5994 

270785 

3009 

204117 

3111 

223753 

3512 

231140-11 

3009 

236907 

3452/108 

256068 

3009 

270786 

6629/5529 

204210-002 

3444/123A 

223810 

3009 

231140-15 

3444/123A 

236935 

3009 

256071 

3009 

270819 

3444/123A 

204969 

3444/123A 

224159 

3016 

231140-21 

3004/102A 

237020 

3452/108 

256122 

3501/5994 

272350C 

3004/102A 

205032 

3466/159 

2?4503 

3009 

231140-23 

3452/108 

237021 

3452/108 

256126 

3005 

275131 

3444/123A 

205048 

3466/159 

224506 

3124/289 

231140-26 

3034 

237024 

3452/108 

256127 

3861/101 

275612 

3009 

205049 

3466/159 

224531 

3004/102A 

231140-28 

3040 

237025 

3444/123A 

256217 

3122 

275831 

3033 

205367 

3466/159 

224584 

3005 

231140-31 

3452/108 

237026 

3452/108 

256317 

3114/290 

275841 

3513 

206180 

9005/5802 

224586 

3006/160 

231140-33 

3009 

237028 

3047 

256480 

3012/105 

275845 

3034 

206185 

9005/5802 

224587 

3006/160 

231140-34 

3452/108 

237070 

3051/156 

256717 

3325/612 

276097 

3016 

206190 

9005/5802 

224597 

3016 

231 140-36 

3019 

237075 

3044/154 

256728 

3501/5994 

276160 

3024/128 

206617 

3100/519 

224696 

3004/102A 

231 140-37 

3019 

237223 

3444/123A 

256729 

3500/5882 

276331 

3444/123A 

207010 

3024/128 

224774 

3016 

231140-43 

3019 

237227 

3016 

256730 

3501/5994 

276413 

3024/128 

207026-P2 

3044/154 

224780 

3062/142A 

231140-44 

3452/108 

237421 

3051/156 

256817 

3122 

276415 

3024/128 

207398A 

3016 

224820 

3011 

231140-45 

3010 

237450 

3021/124 

256917 

3122 

278817 

3327/614 

207398B 

3031A 

224857 

3004/102A 

231339 

3016 

237452 

3009 

257242 

3012/105 

279717 

3197/235 

207398/A 

3016 

224873 

3014 

231374 

3444/123A 

237453 

3016 

257243 

3012/105 

279817 

3180/263 

207398/B 

3016 

225200 

3016 

231375 

3024/128 

237509 

3501/5994 

257317 

3751/5075A 

280017 

3100/519 

207417 

3448 

225265 

3501/5994 

231378 

3027/130 

237785 

3452/108 

257340 

3004/102A 

280117 

3463/601 

209185-96.2 

3009 

225267 

3017B/117 

231517 

3841/294 

237840 

3452/108 

257341 

3009 

280217 

3032A 

209185-962 

3717/121 

225300 

3010 

231588 

3004/102A 

237919 

3793/5027A 

257385 

3861/101 

280317 

3060/139A 

209417-0019 

3018 

225301 

3057/136A 

231665 

3016 

237929 

3016 

257403 

3009 

280417 

3325/612 

209417-0714 

3452/108 

225311 

3007 

231669 

3016 

238368 

3444/123A 

257470 

3005 

281001-53 

3245/199 

210074 

3444/123A 

225316 

3777/5011A 

231672 

3009 

238417 

3004/102A 

257473 

3004/102A 

281001-83 

3245/199 

210076 

3466/159 

225410 

3311 

231706 

3008 

238418 

3004/102A 

257534 

3012/105 

281917 

3059/138A 

211963 

3510 

225590 

3795/5029A 

231797 

3009 

239097 

3051/156 

257536 

3009 

282217 

3027/130 

212143-01 

3308/530 

225592 

3016 

231923 

3016 

239103 

3045/225 

257540 

3452/108 

282317 

3122 

213217 

3124/289 

225593 

3003 

232059A 

3124/289 

239129 

3503 

257835 

3011A 

282601 

3110/120 

214105 

3016 

225594 

3007 

232194 

3009 

239219 

3059/138A 

258017 

3065/222 

290458LGD 

3444/123A 

214396 

3009 

225594A 

3008 

232203 

3016 

239221 

3016 

258882 

3016 

291509 

3036 

215071 

3840/13 IMP 

225595 

3009 

232359 

3027/130 

239429 

3033 

258884 

3501/5994 

297074C11 

3025/129 

215074 

3124/289 

225596 

3009 

232359A 

3027/130 

239517 

3054/196 

258893 

3861/101 

297240-1 

3004/102A 

215075 

3124/289 

225600 

3006/160 

232519 

3500/5882 

239612 

3024/128 

258990 

3009 

299371-1 

3444/123A 

215081 

3444/123A 

225601 

3512 

232520 

3501/5994 

239706 

3786/5020A 

258993 

3011 

300113 

3444/123A 

215669 

3016 

225916 

3024/128 

232561 

3512 

239713 

3036 

259315 

3311 

300233 

3016 

215781-1 

3103A/396 

225925 

3009 

232628 

3026 

239917 

3197/235 

259368 

3016 

300312 

3501/5994 

216001 

3088 

225927 

3009 

232631 

3466/159 

239970 

3444/123A 

259878 

3016 

300315 

3016 

216003 

3088 

226058 

3016 

232674 

3009 

240055 

3051/156 

260081 

3011 

300486 

3861/101 

216161-1 

3039/316 

226181 

3005 

232675 

3009 

240076 

3051/156 

260199 

3444/123A 

300524 

3016 

216161-2 

3039/316 

226182 

3016 

232676 

3006/160 

240077 

3501/5994 

260429 

3016 

300530 

3500/5882 

216197 

3500/5882 

226237 

3016 

232678 

3444/123A 

240238 

3503 

260465 

3024/128 

300532 

3500/5882 

216445-2 

3444/123A 

226338 

3005 

232680 

3006/160 

240388 

3021/124 

260468 

3861/101 

300536 

3861/101 

216449 

3016 

226344 

3088 

232681 

3008 

240401 

3444/123A 

260565 

3452/108 

300538 

3004/102A 

216817 

3016 

226441 

3861/101 

232840 

3452/108 

240402 

3025/129 

261401 

3012/105 

300540 

3004/102A 

216986 

3009 

226517 

3112 

232841 

3024/128 

240403 

3034 

261412 

3024/128 

300541 

3004/102A 

217119 

3012/105 

226546 

3016 

232949 

3861/101 

240404 

3438 

261416 

3444/123A 

300542 

3861/101 

217124 

3124/289 

226634 

3009 

233011 

3311 

240456 

3016 

261463 

3016 

300550 

3016 

217230 

3012/105 

226685 

3512 

233032 

3059/138A 

240564 

3100/519 

261488 

3012/105 

300732 

3061/140A 

217892 

3009 

226788 

3016 

233032H 

3059/138A 

240594 

3016 

261586 

3008 

300733 

3501/5994 

218012DS 

3009 

226789 

3012/105 

233062 

3843 

240603 

3016 

261596 

3016 

300735 

3500/5882 

218502 

3003 

226791 

3010 

233148 

3788/5022A 

241012 

3513 

261898 

3016 

300774 

3861/101 

218503 

3004/102A 

226922 

3032A 

233150 

3063/145A 

241052 

3025/129 

261970 

3009 

301586 

3016 

218612 

3016 

226924 

3004/102A 

233305 

3012/105 

241184 

3126 

261975 

3016 

301591 

3444/123A 

219016 

3861/101 

226999 

3009 

233307 

3012/105 

241249 

3452/108 

262066 

3444/123A 

301606 

3024/128 

219245 

3017B/117 

227000 

3452/108 

233507 

3005 

241295 

3031A 

262111 

3061/140A 

302342 

3444/123A 

219301 

3009 

227002 

3510 

233508 

3012/105 

241302 

3512 

262112 

3016 

302540 

3058/137A 

219361 

3009 

227015 

3017B/117 

233509 

3014 

241420 

3501/5994 

262113 

3004/102A 

30458 IB 

3444/123A 

219440 

3009 

227348 

3016 

233561 

3016 

241657 

3027/130 

262114 

3009 

304900 

3452/108 

219935 

3016 

227565 

3016 

233597 

3016 

241778 

3452/108 

262116 

3026 

306019 

3088 

219940 

3009 

227566 

3009 

233735 

3024/128 

241960 

3452/108 

262117 

3027/130 

306154 

3100/519 

219973 

3017B/117 

227675 

3500/5882 

233944 

3024/128 

242029 

3016 

262169 

3444/123A 

308055 

3024/128 

221128 

3016 

227676 

3501/5994 

233945 

3005 

242102 

3893/152 

262309 

3012/105 

308449 

3444/123A 

221158 

3024/128 

227720 

3016 

233969 

3025/129 

242141 

3033 

262310 

3501/5994 

309412 

3009 

221600 

3444/123A 

227724 

3500/5882 

234015 

3006/160 

242183 

3009 

262370 

3009 

309418 

3024/128 

221601 

3861/101 

227752 

3005 

234024 

3024/128 

242221 

3004/102A 

262538 

3025/129 

309419 

3114/290 

221602 

3009 

227801 

3500/5882 

234076 

3004/102A 

242226 

3016 

262546 

3061/140A 

309421 

3004/102A 

221605 

3009 

227804 

3009 

234077 

3009 

242323 

3024/128 

262638 

3025/129 

309441 

3893/152 

221856 

3005 

228001 

3104A 

234078 

3012/105 

242422 

3025/129 

262648 

3500/5882 

309442 

3444/123A 

221857 

3122 

228004 

3103 A/396 

234178 

3009 

242460 

3025/129 

262872 

3016 

309457 

3083/197 

221897 

3444/123A 

228005 

3027/130 

234552 

3016 

242590 

3452/108 

263017 

3444/123A 

309458 

3103A/396 

221916 

3780/5014A 

228007 

3061/140A 

234553 

3032A 

242758 

3444/123A 

263356 

3444/123A 

309459 

3054/196 

221918 

3444/123A 

228019 

3054/196 

234565 

3016 

242759 

3444/123A 

263424 

3061/140A 

309504-2 

3507 

221924 

3861/101 

228229 

3009 

234566 

3009 

242838 

3009 

263561 

3021/124 

309642 

3085 

221940 

3009 

228230 

3009 

234611 

3016 

242958 

3025/129 

263807 

3500/5882 

309684 

3466/159 

221941 

3009 

228287 

3003 

234612 

3444/123A 

242960 

3452/108 

263856 

3009 

309689 

3054/196 

222131 

3444/123A 

228417 

3122 

234630 

3004/102A 

243028 

3525/724 

263857 

3021/124 

309690 

3083/197 

222509 

3004/102A 

228558 

3009 

234631 

3006/160 

243115 

3051/156 

265074 

3452/108 

310017 

3004/102A 

222611 

3016 

228559 

3009 

234758 

3444/123A 

243168 

3035 

265115 

3501/5994 

310030 

3007 

222867 

3032A 

228560 

3311 

234761 

3016 

243215 

3012/105 

265164 

3016 

310035 

3052 

222915 

3009 

229017 

3444/123A 

234763 

3444/123A 

243283 

9038/346 

265235 

3016 

310132 

3006/160 

223124 

3004/102A 

229042 

3500/5882 

235157 

3500/5882 

243284 

9038/346 

265236 

3017B/117 

310157 

3008 

223215 

3016 

229045 

3012/105 

235192 

3444/123A 

243318 

3452/108 

265239 

3510 

310158 

3008 

223216 

3016 

229088 

3501/5994 

235194 

3004/102A 

243353 

9038/346 

265240 

3444/123A 

310159 

3004/102A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

310162 

3006/160 

373414-1 

7476 

489751-130 

3466/159 

530045-4 

3120/114 

530105-1 

3091 

530180-1001 

3311 

310201 

3004/102A 

373427-1 

7490 

489751-131 

3452/108 

530051 

3017B/117 

530105-1001 

3091 

530181-1 

3100/519 

310204 

3006/160 

373429-1 

7406 

489751-137 

3452/108 

530051-2 

3031A 

530105-1001 (MP 

3709/1 10MP 

530181-1001 

3175 

310221 

3006/160 

373712-1 

7492 

489751-143 

3452/108 

530057-1 

3016 

530106-1 

3016 

530181-1002 

3100/519 

310223 

3005 

373713-1 

7475 

489751-144 

3024/128 

530063-4 

3091 

530106-1001 

3033 

530181-1003 

3100/519 

310224 

3006/160 

373714-2 

7454 

489751-145 

3452/108 

530063-6 

3016 

530109-1 

3016 

530184-1001 

3843 

310254 

7408 

373715-1 

7451 

489751-146 

3466/159 

530063-7 

3016 

5301 11-1 

3017B/117 

530184-1002 

3843 

310370 

3083/197 

373718-1 

7493 

489751-147 

3452/108 

530063-10 

3091 

530111-1001 

3031A 

530185-1(4 PCS) 

3311 

312194-1 

3039/316 

374109-1 

7408 

489751-148 

3452/108 

530063-1 1 

3016 

530111-1002 

3081/125 

530191-3 

3901/554 

312194-2 

3039/316 

379101K 

3444/123A 

489751-162 

3452/108 

530063-12 

3016 

5301 13-1 

3156/172A 

530191-4 

3901/554 

313312-1 

3103A/396 

382237 

3036 

489751-163 

3052 

530063-13 

3100/519 

530113-2 

3033 

530191-5 

3901/554 

313316-1 

3039/316 

385583-2 

3542/904 

489751-164 

3122 

530063-14 

3709/110MP 

530113-1001 

3130 

530218-1 

9000/552 

313319-1 

3039/316 

388060 

3444/123A 

489751-165 

3452/108 

530065-1 

3087 

530116-1 

3087 

530220-1 

3100/519 

313319-2 

3039/316 

400107 

3024/128 

489751-166 

3444/123A 

530065-2 

3087 

5301 16-1001 

3100/519 

530221-1 

3516/5846 

313403 

3083/197 

400115 

3027/130 

489751-167 

3452/108 

530065-3 

3087 

530116-1003 

3031A 

530222-1 

7042/5842 

317208 

3062/142A 

400119 

3036 

489751-168 

3452/108 

530065-1002 

3087 

530118-2 

3062/142A 

530223-1 

3516/5846 

318835 

3027/130 

400603 

3005 

489751-169 

3452/108 

530065-1002A 

3088 

530119-5 

3068/503 

530224-3 

3584/5862 

320007 

3091 

400965 

3004/102A 

489751-171 

3452/108 

530065-1003 

3088 

5301 19-7 

3108/505 

530225-120 

3062/142A 

320280 

3466/159 

401003-0010 

3466/159 

489751-172 

3444/123A 

530065-1330 

3088 

530119-8 

3108/505 

530225-180 

3752/5077A 

320529 

3444/123A 

404016 

4016 

489751-173 

3018 

530071-1 

3016 

5301 19-9 

3108/505 

530225-240 

3151/5081A 

321165 

3466/159 

404020 

4020 

489751-174 

3026 

530071-2 

3051/156 

530120-1 

9075/166 

530972-14 

3031A 

321264-2 

3765/195A 

404049 

4049 

489751-175 

3026 

530071-3 

3017B/117 

530122-1 

3017B/117 

531298-001 

3984/106 

321517 

3444/123A 

404050 

4050 

489751-206 

3452/108 

530072-5 

3311 

530122-2 

3130 

531841-002 

3245/199 

321573 

3444/123A 

404161 

40161 

489751-208 

3448 

530072-6 

3311 

530123-3 

3125 

532003 

3026 

322685 

3543/912 

405192 

3984/106 

489752-001 

3088 

530072-7 

3087 

530123-4 

3016 

532775 

3245/199 

322722 

3054/196 

405457 

3444/123A 

489752-003 

3087 

530072-8 

3091 

530123-5 

3125 

533131 

3311 

322968-140 

3717/121 

405919-58B 

3515 

489752-005 

3017B/117 

530072-9 

3017B/117 

530123-7 

3125 

533802 

3444/123A 

322968-141 

3764/127 

405965-30A 

3642/179 

489752-007 

3069/501A 

530072-11 

3016 

530124-1 

3017B/117 

534001H 

3100/519 

323934 

3245/199 

410221 

3442 

489752-013 

3032A 

530072-14 

3017B/117 

530124-3 

3108/505 

537200 

3004/102A 

324144 

3466/159 

410403 

3527 

489752-015 

3032A 

530072-15 

3091 

530126-1 

3017B/117 

537790 

3722/102 

325079 

3444/123A 

410403-10Y 

3527 

489752-016 

3109/119 

530072-18 

3100/519 

530127-4 

3017B/117 

538010-7 

3709/110MP 

330003 

3016 

410403R 

3505/5547 

489752-017 

3120/114 

530072-1001 

3709/110MP 

530127-5 

3119/113 

539841 

3065/222 

330018 

3016 

410403-X 

3505/5547 

489752-020 

3089/112 

530072-1002 

3100/519 

530127-6 

3017B/117 

540204 

3716/161 

330019 

3016 

410403Y 

3527 

489752-022 

3031A 

530072-1006 

3100/519 

530129-1 

3057/136A 

543995 

3466/159 

330278 

3011 

410481-9A 

4016 

489752-025 

3031A 

530072-1008 

3100/519 

530130-1 

3245/199 

544322 

3051/156 

330803 

3444/123A 

410481-12A 

4030 

489752-026 

3043 

530072-1009 

3031A 

530132 

3066/118 

547684 

3984/106 

331046-1 

3543/912 

410481A 

4001 

489752-028 

3032A 

530072-1010 

3100/519 

530132-1 

3066/118 

551026 

3016 

333060-1029 

3466/159 

417123 

3022/1188 

489752-029 

3051/156 

530072-1011 

3100/519 

530135-1 

3311 

551051 

3003 

333241 

3444/123A 

417214 

3438 

489752-031 

3088 

530072-1014 

3032A 

530135-2 

3100/519 

552005 

3032A 

334724-1 

3444/123A 

419919 

3531 

489752-031A 

3087 

530072-1015 

3087 

530135-3 

3311 

552006 

3016 

335288-4 

3444/123A 

4254H 

3044/154 

489752-035 

3016 

530072-1019 

3311 

530135-1003 

3311 

552007 

3016 

335774 

3444/123A 

425793 

3776/5010A 

489752-036 

3709/110MP 

530073-2 

3796/5030A 

530136-T 

3032A 

552010 

3016 

337342 

3466/159 

428889 

3027/130 

489752-038 

9075/166 

530073-3 

3061/140A 

530140-1 

3126 

552308 

3444/123A 

339002 

74HOO 

430474 

3774/5008A 

489752-040 

3061/140A 

530073-5 

3058/137A 

530142-8 

3126 

552503 

3466/159 

339209 

4009 

431705 

3776/5010A 

489752-041 

3062/142A 

530073-6 

3062/142A 

530144 

3043 

558875 

7400 

339300 

7400 

432196 

3793/5027A 

489752-042 

3087 

530073-9 

3063/145A 

530144-1 

3130 

558876 

7402 

339300-2 

7400 

433836 

3444/123A 

489752-043 

3031A 

530073-12 

3063/145A 

530144-1001 

3043 

558877 

7410 

339486 

7486 

433875 

3058/137A 

489752-044 

3119/113 

530073-13 

3062/142A 

530144-1002 

3100/519 

558878 

7420 

341508 

3103A/396 

433981 

3781/5015A 

489752-049 

3088 

530073-14 

3062/142A 

530144-1003 

3100/519 

558879 

7430 

341569 

3079 

436119-002 

3466/159 

489752-050 

3017B/117 

530073-15 

3751/5075A 

530144-1004 

3100/519 

558880 

7440 

346015 15 

3452/108 

437420 

3100/519 

489752-051 

3032A 

530073-17 

3063/145A 

!j30145-100 

3061/140A 

558881 

7473 

346015-16 

3452/108 

437520 

3784/5018A 

489752-052 

3089/112 

530073-18 

3064/146A 

530145-120 

3062/142A 

558882 

7474 

346015-17 

3452/108 

439178 

3151/5081A 

489752-054 

3068/503 

530073-22 

3752/5077A 

530145-130 

3788/5C22A 

558883 

7490 

346015-18 

3452/108 

442089 

3773/5007A 

489752-066 

3032A 

530073-23 

3094/144A 

530145-569 

3057/136A 

558885 

7493 

346015-19 

3452/108 

445279 

3089/112 

489752-072 

3110/120 

530073-24 

3151/5081A 

530145-689 

3058/137A 

559507 

7401 

346015-20 

3452/108 

446914 

3004/102A 

489752-073 

3109/119 

530073-26 

3751/5075A 

530145-1569 

3057/136A 

559557 

3513 

346015-21 

3452/108 

449086 

3643/987 

489752-075 

3031A 

530073-0030 

3399/5133A 

530146-1 

3100/519 

560004 

3015 

346015-22 

3452/108 

450041-1 

3024/128 

489752-076 

3C87 

530073-30 

3752/5077A 

530146-2 

3100/519 

560020S 

3051/156 

346015 23 

3024/128 

452077 

3112 

489752-088 

3126 

530073-31 

3057/136A 

530147-682 

3058/137A 

562671 

3513 

346015 24 

3444/123A 

454549 

3721/100 

489752-089 

3089/112 

530073-32 

3393/5127A 

530148-3 

3130 

564671 

3025/129 

346015-25 

3452/108 

463984-1 

7440 

489752-090 

3089/112 

530073-40 

3056/135A 

530148-4 

3130 

567312 

3020/123 

346015-30 

3024/128 

464010 

3016 

489752-092 

3032A 

530073-1013 

3062/142A 

530148-1003 

3843 

570000-5452 

3444/123A 

346015-37 

3452/108 

464070 

3016 

489752-094 

3032A 

530073-1015 

3142 

530148-1004 

3130 

570000-5503 

3444/123A 

346016-1 

3004/102A 

465405-1 

3543/912 

489752-095 

3716/161 

530073,1017 

3063/145A 

530149-9 

3108/505 

570004-503 

3444/123A 

346016-1 1 

3004/102A 

475018 

9005/5802 

489752-096 

3031A 

530073-1020 

3099/151A 

530150-1 

3100/519 

570005-452 

3444/123A 

346016-14 

3444/123A 

480015 

3027/130 

489752-097 

3031A 

530073-1021 

3401/5135A 

530151-1 

3017B/117 

570005-503 

3444/123A 

346016-16 

3124/289 

480040 

3024/128 

489752-108 

3311 

530073-1023 

3094/144A 

530151-1001 

3313/116 

570009-01-504 

3444/123A 

346016-17 

3024/128 

480041 

3025/129 

489752-109 

3061/140A 

530073-1029 

3403/5137A 

530152-1 

9075/166 

570030 

3083/197 

346016-18 

3444/123A 

486271 

3004/102A 

489752-125 

3088 

530073-1030 

3399/5133A 

530153-1 

3303/522 

570031 

3190/184 

346016-19 

3444/123A 

487286 

3548/906 

489752-169 

3126 

530073-1031 

3057/136A 

530157-130 

3093 

572001 

3512 

346016-25 

3444/123A 

487464 

3543/912 

489752/027 

3032A 

530073-1034 

3058/137A 

530157-569 

3057/136A 

572002 

3512 

346016-26 

3444/123A 

489571-131 

3039/316 

489765-005 

3119/113 

530082-1 

3017B/117 

530157-689 

3058/137A 

572670 

3024/128 

346016-27 

3024/128 

489751-020 

3089/112 

489850-004 

3087 

530082-2 

3016 

530157-870 

9024/5094A 

572683 

3444/123A 

346016-63 

3044/154 

489751-025 

3444/123A 

500001 

3091 

530082-3 

3032A 

530157-1100 

3061/140A 

573001 

3004/102A 

346309-1 

3124/289 

489751-026 

3444/123A 

500009G 

3088 

530082-4 

3032A 

530157-1101 

3061/140A 

573005 

3004/102A 

348048-2 

3016 

489751-027 

3452/108 

500859 

3017B/117 

530082-1002 

3032A 

530157-1569 

3057/136A 

573011 

3004/102A 

348053-3 

3016 

489751-028 

3466/159 

501010 

3311 

530082-1003 

3017B/117 

530162-1 

3032A 

573012 

3004/102A 

348054-1 

3016 

489751-029 

3444/123A 

501152 

3017B/117 

530082-1004 

3032A 

530162-1001 

3032A 

573018 

3004/102A 

348054-2 

3016 

489751-030 

3444/123A 

503225 

3511 

530084-4 

3031A 

530163-120 

3062/142A 

573022 

3004/102A 

348054-5 

3016 

489751-031 

3466/159 

503760 

3011 

530086-1 

3016 

530165-1 

3303/522 

573024 

3087 

348054-6 

3017B/117 

489751-032 

3025/129 

505342 

3590/909D 

530087-2 

3110/120 

530165-2 

3303/522 

573029 

3004/102A 

348054-7 

3032A 

489751-033 

3893/152 

506902 

3124/289 

530088-1 

3016 

530165-3 

3303/522 

573036 

3004/102A 

348054-9 

3016 

489751-037 

3018 

506911 

9005/5802 

530088-2 

3017B/117 

530165-4 

3303/522 

573037 

3010 

348054-10 

3016 

489751-038 

3018 

508590 

7404 

530088-3 

3032A 

530165-5 

3305/534 

573101 

3452/108 

348054-1 1 

3017B/117 

489751-039 

3018 

508762 

3444/123A 

530088-4 

3031A 

530165-6 

3307/529 

573103 

3004/102A 

348054 14 

3017B/117 

489751-040 

3444/123A 

510007 

3004/102A 

530088-1002 

3032A 

530165-7 

3309/539 

573117 

3004/102A 

348054-15 

3311 

489751-041 

3444/123A 

510157-1950 

3445/1192 

530088-1003 

3032A 

530165-8 

3309/539 

573118 

3004/102A 

348055-2 

3016 

489751-042 

3466/159 

510584 

3245/199 

530088-1004 

3031A 

530165-10 

3309/539 

573119 

3004/102A 

348055-3 

3016 

489751-043 

3021/124 

510853 

3503 

530090-1 

3119/113 

530165-11 

3307/529 

573125 

3004/102A 

348057-8 

3031A 

489751-044 

3893/152 

510858 

3503 

530091-1 

3500/5882 

530165-12 

3309/539 

573142 

3004/102A 

348057-9 

3032A 

489751-045 

3004/102A 

510858 A 

3503 

530092-1 

3091 

530165-13 

3307/529 

573152 

3004/102A 

348057-17 

3057/136A 

489751-047 

3018 

511028 

3503 

530092-2 

3087 

530165-14 

3307/529 

573153 

3004/102A 

348058-2 

33 T1 

489751-049 

3019 

511534S 

3709/110MP 

530092-1001 

3087 

530165-15 

3305/534 

573166 

3009 

350171-1002 

3311 

489751-052 

3018 

514023 

3444/123A 

530092-1002 

3100/519 

530165-16 

3305/534 

573199 

3034 

357524 

3126 

489751-058 

3019 

514045 

3018 

530093-1 

3119/113 

530165-17 

3307/529 

573212 

3035 

359810 

3829/788 

489751-097 

3466/159 

514067S 

3114/290 

530094-1 

3016 

530165-18 

3307/529 

573303 

3008 

361317-1 (MP) 

3709/110MP 

489751-107 

3444/123A 

514068S 

3114/290 

530095-1 

3016 

530165-19 

3307/529 

573329 

3008 

369690 

3509/5695 

489751-108 

3008 

514072S 

3114/290 

530096 

3066/118 

530165-21 

3309/539 

573330 

3008 

371855-3 

3140/786 

489751-109 

3004/102A 

515039S 

3122 

530096-1 

3066/118 

530166-1004 

3058/137A 

573335 

3006/160 

373003 

3004/102A 

489751-113 

3005 

51504 IS 

3018 

530097-2 

3110/120 

530166-1006 

3402/5136A 

573336 

3006/160 

373117 

3004/102A 

489751-1 14 

3004/102A 

515043S 

3444/123A 

530097-3 

3109/119 

530170-1 

3175 

573356 

3721/100 

373119 

3004/102A 

489751-115 

3034 

515045S 

3444/123A 

530098-1 

3016 

530171-1 

3311 

573371 

3006/160 

373401-1 

7400 

489751-119 

3111 

515268-1 

3039/316 

530098-1001 

3016 

530171-3 

3311 

573398 

3006/160 

373404-1 

7404 

489751-121 

3039/316 

516009S 

3448 

530099-1 

3016 

530171-1001 

331-1 

573402 

3008 

373405-1 

7410 

489751-122 

3444/123A 

517999 

3590/909D 

530099-3 

3016 

530171-1002 

3017B/117 

573405 

3006/160 

373406-1 

7420 

489751-124 

3466/159 

518022S 

9014/720 

530099-4 

3016 

530171-1003 

3313/116 

573406 

3006/160 

373407-1 

7430 

489751-125 

3444/123A 

520050-009-0 

3325/612 

530101-1001 

3175 

530179-1 

3100/519 

573422 

3004/1024 

373408-1 

7440 

489751-127 

3018 

524966 

3845/176 

530104-1 

3126 

530179-1001 

3175 

573467 

3444/1234 

373409-1 

7474 

489751-128 

3018 

530045-2 

3120/114 

530104-2 

3323/610 

530179-1002 

3843 

573468 

3444/1234 

373410-1 

7486 

489751-129 

3024/128 

530045-3 

3120/114 

530104-1001 

3126 

530179 1003 

3175 

573469 

3444/1234 
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573472—700276-2A RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

573472 

3452/108 

610035-2 

3004/102A 

610080-1 

3004/102A 

610151-5 

3010 

611565 

7404 

619692-1 

3144/723 

573474 

3452/108 

610036 

3004/102A 

610083 

3466/159 

610152-1 

3009 

611566 

7410 

619693-1 

3146/787 

573474A 

3018 

610036-1 

3004/102A 

610083-1 

3466/159 

610152-2 

3027/130 

611567 

7420 

619693-201 

3146/787 

573475 

3018 

610036-1 0 

3004/102A 

610083-2 

3247/234 

610153-1 

3054/196 

611568 

7440 

619694-1 

3525/724 

573479 

3444/123A 

610036-2 

3004/102A 

610083-3 

3466/159 

610153-2 

3054/196 

611571 

7474 

619694-201 

3525/724 

573480 

3444/123A 

610036-3 

3004/102A 

610083-4 

3114/290 

610153-3 

3054/196 

611572 

7490 

619695-201 

3542/904 

573481 

3444/123A 

610036-3 0 

3004/102A 

610088 

3004/102A 

610153-4 

3054/196 

611573 

7492 

619696-201 

3545/907 

573494 

3452/108 

610036-4 

3004/102A 

610088-1 

3004/102A 

610153-5 

3054/196 

611730 

74193 

619883-901 

3065/222 

573495 

3452/108 

610036-5 

3004/102A 

610088-2 

3004/102A 

610153-6 

3893/152 

611844 

7486 

619889-901 

3548/906 

573501 

3045/225 

610036-6 

3004/102A 

610091 

3452/108 

610155-1 

3041 

611845 

7405 

619897-101 

4011 

573515 

3021/124 

610036-7 

3004/102A 

610091-1 

3452/108 

610157-3 

3054/196 

611870 

7476 

619913-101 

4019 

573518 

3006/160 

610036-8 

3004/102A 

610091-2 

3452/108 

610157-4 

3083/197 

611872 

74107 

620782 

3845/176 

573529 

3004/102A 

610039 

3009 

610092 

3452/108 

610158-2 

3466/159 

611900 

74107 

630063 

9005/5802 

573532 

3024/128 

610039-1 

3009 

610092-1 

3452/108 

610161-1 

3027/130 

612005-1 

3072/712 

633977 

3119/113 

574003 

3512 

610040 

3004/102A 

610092-2 

3452/108 

610161-2 

3027/130 

612005-2 

3072/712 

640002 

3510 

574844 

3079 

610040-1 

3004/102A 

610093-1 

3466/159 

6.10161-3 

3054/196 

612005-2 A 

3072/712 

649432 

4024 

575001 

3087 

610040-2 

3004/102A 

610094 

3124/289 

610161-4 

3036 

612006-1 

3161/722 

650060 

3466/159 

575002 

3087 

610041 

3452/108 

610094-1 

3444/123A 

610161-5 

3534 

612006-2 

3161/722 

650196 

3004/102A 

575005 

3087 

610041-1 

3452/108 

610094-2 

3444/123A 

610162-4 

3893/152 

612007 

3135/709 

650859-1 

3004/102A 

575009 

3087 

610041-2 

3018 

610094-3 

3122 

610162-7 

3083/197 

612007-1 

3135/709 

650859-2 

3004/102A 

575019 

3087 

610041-3 

3452/108 

610096 

3452/108 

610162-8 

3054/196 

612007-2 

3135/709 

650859-3 

3004/102A 

575028 

3016 

610042 

3039/316 

610096-1 

3452/108 

610164-1 

3834/132 

612007-3 

3135/709 

650860 

3011 

575037 

3089/112 

610042-1 

3452/108 

610099 

3025/129 

610165-1 

3444/123A 

612008-1 

3144/723 

650970 

3717/121 

575042 

3016 

610043 

3004/102A 

610099-1 

3025/129 

610165-2 

3444/123A 

612008-2 

3144/723 

651012 

3004/102A 

575047 

3125 

610043-1 

3004/102A 

610099-2 

3025/129 

610166-1 

3050/221 

612020 

3642/179 

651038 

3031A 

575048 

3016 

610043-2 

3004/102A 

610099-3 

3004/102A 

610167-1 

3444/123A 

612020-1 

3157/703A 

651202 

3717/121 

575049 

3125 

610043-3 

3004/102A 

610099-5 

3114/290 

610167-2 

3444/123A 

612020-2 

3157/703A 

651236 

3004/102A 

575050 

3016 

610043-4 

3004/102A 

610099-6 

3466/159 

610168-1 

3444/123A 

612020-3 

3157/703A 

651891 

3444/123A 

575051 

3017B/117 

610043-6 

3004/102A 

610100 

3452/108 

610168-2 

3444/123A 

612021-1 

3159/718 

651955 

3444/123A 

575995 

3110/120 

610043-7 

3004/102A 

610100-1 

3018 

610174-1 

3452/108 

612021-2 

3159/718 

651955-1 

3124/289 

576001 

3004/102A 

610043-7H 

3008 

610100-3 

3452/108 

610180-1 

3132 

612024-1 

3170/731 

651955-2 

3124/289 

576005 

3004/102A 

610045 

3452/108 

610102-1 

3984/106 

610181-1 

3117 

612025-1 

3143/730 

651955-3 

3019 

576063 

3087 

610045-1 

3452/108 

610106 

3009 

610181-2 

3117 

612025-2 

3143/730 

651956 

3192/186 

580029 

3016 

610045-2 

3452/108 

610106-1 

3009 

610186-1 

3710/238 

612025-3 

3143/730 

651995-1 

3444/123A 

580034D 

3517/5883 

610045-3 

3444/123A 

610107-1 

3452/108 

610189-1 

3710/238 

612029-1 

3454/790 

651995-2 

3444/123A 

581005 

3722/102 

610045-4 

3444/123A 

610107-2 

3122 

610189-2 

3710/238 

612029-2 

3454/790 

651995-3 

3444/123A 

581005 0 

3004/102A 

610045-5 

3444/123A 

610110 

3025/129 

610190 

3190/184 

612029-3 

3077/790 

652072 

3018 

581024 

3861/101 

610046-7 

3452/108 

610110-1 

3466/159 

610190-1 

3202/210 

612030-1 

3076/715 

652085 

3009 

581034A 

3444/123A 

610047-1 

3009 

610110-2 

3466/159 

610190-2 

3103A/396 

612031-1 

3075/714 

652086 

3717/121 

581042 

3722/102 

610047-1A 

3009 

610111-1 

3009 

610190-3 

3103 A/396 

612044-1 

3167/738 

652091 

3444/123A 

581054 

3444/123A 

610049-1 

3009 

610111-2 

3027/130 

610190-4 

3201/171 

612045-1 

3455/804 

652092 

3048/329 

581055 

3444/123A 

610050 

3006/160 

610111-3 

3009 

610194-1 

3710/238 

612054-1 

3544/917 

652230 

3444/123A 

585600-1 

3024/128 

610050-1 

3006/160 

610111-4 

3027/130 

610194-3 

3710/238 

612061 

3141/780 

652231 

3045/225 

597568-1A 

3024/128 

610050-2 

3006/160 

610111-5 

3009 

610195-1 

3054/196 

612061-1 

3215/783 

652321 

3045/225 

598274-2 

3039/316 

610050-3 

3006/160 

610111-6 

3054/196 

610195-2 

3083/197 

612067 

3076/715 

654000 

3444/123A 

599357 

3024/128 

610051 

3006/160 

610111-7 

3009 

610195-3 

3054/196 

612069 

3076/715 

654003 

3009 

599391 

3024/128 

610051-1 

3006/160 

610111-8 

3054/196 

610195-4 

3083/197 

612069-1 

3076/715 

654007 

3004/102A 

600080-413-001 

3444/123A 

610051-2 

3006/160 

610112 

3016 

610202-1 

3083/197 

612070-1 

3075/714 

654008 

3018 

600080-413-002 

3444/123A 

610051-4 

3006/160 

610113-1 

3156/172A 

610202-2 

3083/197 

612072-1 

3235/739 

654010 

3019 

600098-413-001 

3444/123A 

610052 

3008 

610113-2 

3156/172A 

610203-1 

3050/221 

612075-1 

3160/801 

654011 

3018 

600343-08 

3009 

610052-1 

300$ 

610120-1 

3466/159 

610203-2 

3050/221 

612076-2 

3453/742 

654012 

3018 

601030 

3087 

610053 

3006/160 

610121-1 

3628/6402 

610203-3 

3050/221 

612077-1 

3829/788 

654013 

3025/129 

601040 

3006/160 

610053-1 

3006/160 

610121-2 

3628/6402 

610203-4 

3050/221 

612082-1 

3255/815 

654036 

3016 

601054 

3008 

610053-2 

3006/160 

610121-3 

3628/6402 

610203-5 

3050/221 

612082-2 

3255/815 

654041 

3004/102A 

601065 

3010 

610055 

3006/160 

610122 

3061/140A 

610203-6 

3050/221 

612103-3 

3591/960 

654420 

9005/5802 

601113 

3452/108 

610055-1 

3006/160 

610122-2 

3467/283 

610209-1 

3466/159 

612112 

3016 

655319 

3717/121 

601122 

3444/123A 

610055-2 

3006/160 

610122-3 

3710/238 

610213-1 

3024/128 

612132 

3017B/117 

656204 

3444/123A 

602032 

3009 

610055-3 

3006/160 

610123-1 

3133/164 

610216-2 

3710/238 

612194-1 

74LS32 

656524 

3444/123A 

602040 

3004/102A 

610056 

3008 

610124-1 

3861/101 

610216-3 

3710/238 

612199-1 

74LS00 

656719 

3444/123A 

602075 

3006/160 

610056-1 

3008 

610125-1 

3466/159 

610217-1 

3439/163A 

612200-1 

74LS74 

657179 

3191/185 

602081 

3060/139A 

610056-2 

3008 

610126-2 

3835/103A 

610217-2 

3439/163A 

612261-1 

74LS00 

657180 

3054/196 

602113 

3452/108 

610056-3 

3008 

610128-1 

3245/199 

610217-5 

3115/165 

613020 

3016 

657181 

3083/197 

602113(SHARP) 

3444/123A 

610056-4 

3008 

610128-2 

3018 

610223-1 

3466/159 

613112 

3452/108 

658001 

3535/181 

602122 

3024/128 

610059-1 

3004/102A 

610128-4 

3452/108 

610224-1 

3444/123A 

613130 

3016 

658577 

3444/123A 

602909-2A 

3444/123A 

610059-2 

3004/102A 

610128-5 

3245/199 

610226-1 

3124/289 

614010 

3016 

658578 

3444/123A 

602909-17B 

3529 

610063-1 

3439/163A 

610128-6 

3245/199 

610226-2 

3444/123A 

615010 

3087 

658583 

3590/909D 

603020 

3006/160 

610064-1 

3438 

610129-1 

3025/129 

610226-5 

3444/123A 

615093-2 

3444/123A 

658657 

3444/123A 

603030 

3006/160 

610067 

3009 

610131-2 

3232/191 

610227-1 

3083/197 

615150-001 

3024/128 

659140 

3054/196 

603031 

3009 

610067-1 

3009 

610132 

3444/123A 

610228-1 

3199/188 

615179-1 

3444/123A 

659143 

3083/197 

603040 

3006/160 

610067-2 

3009 

610132-1 

3444/123A 

610228-3 

3178A 

615179-2 

3444/123A 

660031 

3013 

603113 

3452/108 

610067-3 

3009 

610134-1 

3025/129 

610232-1 

3444/123A 

615180-1 

3466/159 

660059 

3004/102A 

603122 

3444/123A 

610067-D 

3009 

610134-2 

3247/234 

610232-2 

3452/108 

615180-2 

3466/159 

660060 

3004/102A 

603953 

3542/904 

610068 

3009 

610134-4 

3118 

610233-1 

3710/238 

615180-3 

3466/159 

660070 

3024/128 

604030 

3006/160 

610068-1 

3009 

610134-5 

3247/234 

610242-1 

3710/238 

615180-4 

3466/159 

660072 

3004/102A 

604080 

3006/160 

610069 

3452/108 

610134-6 

3114/290 

610245-1 

3115/165 

616010 

3119/113 

660074 

3024/128 

604112 

3006/160 

610069-1 

3452/108 

610135-1 

3044/154 

610246-1 

3118 

617871-1 

3009 

660077 

3009 

604113 

3452/108 

610070 

3444/123A 

610136-1 

3984/106 

610249-1 

3246/229 

618072 

3444/123A 

660082 

3004/102A 

604122 

3444/123A 

610070-1 

3444/123A 

610139-1 

3018 

610250-1 

3201/171 

618099-1 

3024/128 

660084 

3006/160 

605030 

3004/102A 

610070-2 

3444/123A 

610140-1 

3027/130 

610358-1 

3065/222 

618099-2 

3024/128 

660085 

3006/160 

605113 

3024/128 

610070-3 

3444/123A 

610142-1 

3018 

610358-2 

3065/222 

618099-3C 

3024/128 

660094 

3717/121 

605131 

3066/118 

610070-4 

3444/123A 

610142-2 

3444/123A 

610358-3 

3065/222 

618126-1 

3444/123A 

660095 

3014 

606020 

3004/102A 

610071 

3021/124 

610142-3 

3444/123A 

610361-1 

3203/211 

618139-1 

3009 

660097 

3009 

606113 

3016 

610071-1 

3021/124 

610142-4 

3444/123A 

610361-5 

3203/211 

618165-1 

3245/199 

660100 

3512 

607030 

3124/289 

610071-2 

3021/124 

610142-5 

3444/123A 

610368-1 

3849/293 

618181-1 

3245/199 

660103 

3009 

607101 

3119/113 

610072 

3452/108 

610142-6 

3452/108 

610370-2 

3122 

618217-2 

3444/123A 

660144 

3012/105 

607113 

3016 

610072-1 

3452/108 

610142-7 

3444/123A 

610372-1 

3466/159 

618312-1 

3024/128 

660144A 

3012/105 

607505 

3032A 

610072-2 

3452/108 

610143-3 

3444/123A 

610386-1 

3452/108 

618554-901 

. 3502/5513 

661010 

3119/113 

607747 

3503 

610073 

3452/108 

610144-1 

3201/171 

610392-2 

3710/238 

618580 

3112 

670850 

3013 

608030 

3016 

610073-1 

3018 

610144-2 

3104 A 

610395-1 

3440/291 

618810-2 

3444/123A 

670850-1 

3013 

608101 

3016 

610074 

3008 

610144-2A 

3104 A 

610395-2 

3441/292 

618960-1 

3220/198 

697240-1 

3004/102A 

608112 

3034 

610074-1 

3466/159 

610144-3 

3104 A 

610412-1 

3115/165 

619006 

3444/123A 

697240-1 0 

3004/102A 

608112 SHARP 

3642/179 

610074-2 

3005 

610144-101 

3104 A 

610413-1 

3190/184 

619006-7 

3444/123A 

698941-1 

3466/159 

608113 

3016 

610075-1 

3044/154 

610145-1 

3018 

610414-1 

3191/185 

619010-1 

3220/198 

699414-164 

3045/225 

608122 

3024/128 

610076 

3444/123A 

610146-3 

3444/123A 

611001-3 

3506/5642 

619092-1 

3540/903 

700021-00 

3066/118 

609020 

3006/160 

610076-1 

3444/123A 

610146-5 

3444/123A 

611001-4 

3506/5642 

619093-1 

3542/904 

700043-00 

3017B/117 

609026 

3014 

610076-2 

3444/123A 

610147-1 

3444/123A 

611001-5 

3506/5642 

619094 

3633/5626 

700047-47 

3444/123A 

609027 

3009 

610077 

3444/123A 

610147-2 

3466/159 

611001-6 

3506/5642 

619130 

3017B/117 

700047-49 

3444/123A 

609030 

3016 

610077-1 

3444/123A 

610148-1 

3124/289 

611003-3 

3627/5404 

619160 

3079 

700055-00 

3119/113 

609112 

3124/289 

610077-2 

3444/123A 

610148-2 

3444/123A 

611003-4 

3627/5404 

619256 

3522/5697 

700063-00 

3017B/117 

609113 

3016 

610077-3 

3444/123A 

610148-2A 

3444/123A 

611003-5 

3627/5404 

619256-1 

3509/5695 

700080 

3027/130 

610020 

3017B/117 

610077-4 

3444/123A 

610148-3 

3045/225 

611020 

3008 

619361-1 

3131 A/369 

700080A 

3027/130 

610030 

3087 

610077-5 

3444/123A 

610149-2 

3893/152 

611064 

7405 

619370-1 

3025/129 

700083 

3027/130 

610030-5 

3004/102A 

610077-6 

3444/123A 

610150 

3452/108 

611065 

7475 

619592-201 

4009 

700083A 

3027/130 

610031-1 

3019 

610078 

3444/123A 

610150-1 

3018 

611066 

7486 

619592-202 

4010 

700181 

3444/123A 

610031-2 

3019 

610078-1 

3444/123A 

610150-2 

3444/123A 

611071 

7442 

619593-201 

4024 

700191 

3026 

610031-3 

3019 

610078-2 

3444/123A 

610150-3 

3018 

611111 

3017B/117 

619594-201 

4001 

700195 

3026 

610031-4 

3019 

610079 

3004/102A 

610151-1 

3018 

611132 

3119/113 

619596-201 

4013 

700230-00 

3444/123A 

610034-1 

3004/102A 

610079-1 

3004/102A 

610151-2 

3444/123A 

611428 

3444/123A 

619604 

3514/941 

700231-00 

3444/123A 

610035 

3004/102A 

610079-2 

3245/199 

610151-3 

3018 

611563 

7400 

619610 

3079 

700263-2A 

3501/5994 

610035-1 

3004/102A 

610080 

3004/102A 

610151-4 

3444/123A 

611564 

7402 

619610-401 

3079 

700276-2A 

3009 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

700401 A 

3036 

741539 

3122 

770523 

3004/102A 

810000-373 

3444/123A 

815101 

3005 

815233 

3444/123A 

700647 

3016 

741540 

3248 

770524 

3004/102A 

813362 

3071/727 

815103 

3005 

815234 

3006/160 

700663 

3016 

741606 

3197/235 

770525 

3004/102A 

814044A 

3004/102A 

815104 

3004/102A 

815236 

3466/159 

700664 

3016 

741673 

3243/1160 

770768-3170756 3021/124 

815003 

3004/102A 

815105 

3005 

815237 

3444/123A 

700848A 

3539/908 

741686 

3732/1167 

771907 

3311 

815015 

3004/102A 

815107 

3005 

815243 

3122 

701584-00 

3466/159 

741687 

3231/1155 

771908 

9075/166 

815020 

3005 

815108 

3005 

815246-1 

3027/130 

701589-00 

3466/159 

741689 

3325/612 

771909 

3087 

815020A 

3005 

815109 

3005 

815246-2 

3717/121 

701662-001 

3100/519 

741726 

3018 

771910 

3088 

815020B 

3005 

815114 

3004/102A 

815247 

3466/159 

701678-00 

3018 

741727 

3018 

771911 

3087 

815021 

3005 

815115 

3005 

815308A 

3005 

702058A 

3032A 

741728 

3122 

772713 

3311 

815021A 

3005 

815116 

3005 

816135 

3021/124 

702407-00 

3024/128 

741729 

3114/290 

772714 

9075/166 

81502 IB 

3005 

815117 

3005 

817032 

3087 

702415-00 

3122 

741730 

3018 

772721 

3004/102A 

815022 

3004/102A 

815118 

3004/102A 

817042 

3017B/117 

702884 

3444/123A 

741732 

3197/235 

772732 

3004/102A 

815022A 

3004/102A 

815120 

3004/102A 

817043 

3017B/117 

702885-00 

3717/121 

741733 

3018 

772738 

3039/316 

815022B 

3004/102A 

815120A 

3004/102A 

817044 

3017B/117 

702885 

3717/121 

741735 

3122 

772739 

3039/316 

815023 

3004/102A 

815120B 

3004/102A 

817053 

3017B/117 

702886 

3893/152 

741736 

3122 

772740 

3087 

815023A 

3004/102A 

815120C 

3004/102A 

817062 

3120/114 

705784M1 

3131 A/369 

741737 

3122 

772768 

3008 

815023B 

3004/102A 

815120D 

3004/102A 

817064 

3017B/117 

710398-28 

3590/9090 

741738 

3056/135A 

785278-01 

3087 

815024 

3004/102A 

815120E 

3004/102A 

817066 

3016 

716128-1 

3027/130 

741739 

3060/139A 

785278-1.01 

3124/289 

815024A 

3004/102A 

815133 

3444/123A 

817067 

3017B/117 

716128M1 

3027/130 

741852 

3461/1082 

785278-101 

3444/123A 

815024B 

3004/102A 

815134 

3444/123A 

817068 

3016 

717101 

3054/196 

741853 

3458/1056 

785897-01 

3006/160 

815025 

3005 

815136 

3004/102A 

817068A 

3016 

717117 

3084 

741854 

3459/1058 

793356-1 

3027/130 

815025A 

3005 

815137 

3009 

817068P 

3031A 

717126-505 

74H04 

741855 

3122 

800020-001 

7420 

815025B 

3005 

815138 

3009 

817074 

3119/113 

717136-1 

74S00 

741856 

3124/289 

800021-001 

7430 

815026 

3861/101 

815139 

3003 

817077 

3087 

717191 

3054/196 

741857 

3124/289 

800022-001 

7440 

815026A 

3861/101 

815142 

3016 

817079 

3017B/117 

717192 

3054/196 

741858 

3250/315 

800023-001 

7410 

815026B 

3861/101 

815158 

3004/102A 

817088 

3311 

720236 

3444/123A 

741859 

3197/235 

800024-001 

7400 

815026C 

3861/101 

815160 

3004/102A 

817104 

3016 

720240 

3444/123A 

741860 

3050/221 

800033-1 

6629/5529 

815026D 

3861/101 

815160A 

3004/102A 

817109 

3016 

720453 

9003/5800 

741861 

3122 

800073-6 

3024/128 

815027 

3005 

815160B 

3004/102A 

817111 

3016 

720454 

9004/5801 

741864 

3175 

800073-7 

3024/128 

815027A 

3005 

815160C 

3004/102A 

817112 

3016 

720455 

9005/5802 

741865 

3311 

800080-001 

7402 

815027 B 

3005 

815160D 

3004/102A 

817114 

3016 

720456 

9007/5804 

741866 

3087 

800132-001 

3444/123A 

815027C 

3005 

815160E 

3004/102A 

817117 

3016 

720457 

3848/5806 

741867 

3061/140A 

800382-001 

7475 

815028 

3005 

815160F 

3004/102A 

817121 

3016 

720458 

9007/5804 

741868 

3126 

800385-001 

7442 

815028A 

3005 

815160G 

3004/102A 

817122 

3016 

720463 

3848/5806 

741869 

3136/5072A 

800386-001 

74193 

815028B 

3005 

815160H 

3004/102A 

817123 

3066/118 

720754 

3848 

742004 

3087 

800387-001 

7404 

815028C 

3005 

8151601 

3004/102A 

817123 EMERSON 9086/518 

721272 

3466/159 

742008 

3016 

800400-001 

7474 

815029 

3004/102A 

815160J 

3004/102A 

817124 

3109/119 

722740 

3709/110MP 

742009 

3016 

800491-001 

74121 

815029A 

3004/102A 

815160K 

3004/102A 

817125 

3087 

723000-18 

3861/101 

742099 

3701/1193 

800651-001 

7406 

815029B 

3004/102A 

815160L 

3004/102A 

817126 

3119/113 

723001-19 

3861/101 

742269 

3487/1234 

800782 

3044/154 

815029C 

3004/102A 

8151600 

3004/102A 

817127 

3110/120 

723005-8 

3005 

742270 

3160/801 

800849 

3529 

815030 

3004/102A 

815160P 

3004/102A 

817128 

3016 

723025-027 

3025/129 

742362 

3763/1226 

801004A 

3024/128 

815030A 

3004/102A 

815160Q 

3004/102A 

817130 

3016 

723097-4 

3502/5513 

742363 

3477/1087 

801512 

3444/123A 

815030B 

3004/102A 

815164 

3452/108 

817133 

3016 

726359-1 

3036 

742364 

3231/1155 

801513 

3444/123A 

815031 

3004/102A 

815165 

3452/108 

817134 

3017B/117 

730547 

3023/704 

742617 

3100/519 

801514 

3444/123A 

815031A 

3004/102A 

815166 

3021/124 

817135 

3016 

731009 

3004/102A 

742620 

3963/1249 

801515 

3444/123A 

815031B 

3004/102A 

815166-4 

3021/124 

817138 

3016 

740183 

3311 

742711 

3448 

801516 

3444/123A 

815033 

3722/102 

815167-3 

3021/124 

817140 

3016 

740289 

3311 

742713 

3841/294 

801517 

3444/123A 

815034 

3004/102A 

815170 

3452/108 

817141 

3016 

740306 

3124/289 

742723 

3497/1248 

801518 

3009 

815034A 

3004/102A 

815171 

3444/123A 

817143 

3016 

740402 

3087 

742724 

3447 

801519 

3009 

815034B 

3004/102A 

815171D 

3444/123A 

817148 

3016 

740417 

3004/102A 

742726 

3462/977 

801520 

3003 

815034C 

3004/102A 

815172 

3452/108 

817149 

3110/120 

740437 

3444/123A 

742728 

3122 

801522 

3717/121 

815036 

3005 

815172A 

3452/108 

817153 

3017B/117 

740438 

3245/199 

742729 

3024/128 

801523 

3717/121 

815036A 

3005 

815173 

3018 

817155 

3062/142A 

740439 

3245/199 

742730 

3088 

801524 

3444/123A 

815036B 

3005 

815173A 

3452/108 

817156 

3017B/117 

740440 

3245/199 

742732 

3126 

801527 

3124/289 

815036C 

3005 

815173C 

3452/108 

817157RECT 

3016 

740441 

3444/123A 

742920 

3710/238 

801529 

3444/123A 

815037 

3005 

815173F 

3452/108 

817157SCR 

3042/230 

740442 

3245/199 

742921 

3964 

801530 

3444/123A 

815037A 

3005 

815174 

3444/123A 

817158 

3087 

740443 

3840/13 IMP 

742970 

3197/235 

801532 

3444/123A 

815037B 

3005 

815174L 

3444/123A 

817159 

3087 

740461 

3444/123A 

743500 

3231/1155 

801533 

3156/172A 

815037C 

3005 

815175 

3021/124 

817160 

3709/110MP 

740462 

3444/123A 

743510 

3124/289 

801534 

3444/123A 

815038 

3005 

815175H 

3021/124 

817161 

3017B/117 

740463 

3444/123A 

744002 

3119/113 

801535 

3156/172A 

815038B 

3004/102A 

815177 

3004/102A 

817164 

3031A 

740466 

3444/123A 

744006 

3119/113 

801536 

3444/123A 

815038C 

3004/102A 

815178 

3004/102A 

817166 

3016 

740470 

3444/123A 

746004 

3017B/117 

801537 

3027/130 

815041 

3005 

815179 

3004/102A 

817167 

3017B/117 

740471 

3052 

750106 

4511 

801538 

3717/121 

815041A 

3005 

815180-3 

3021/124 

817172 

3016 

740502 

3526/947 

750351 

3027/130 

801539 

3009 

81504 IB 

3005 

815180-4 

3021/124 

817177 

3709/110MP 

740570 

3311 

750858-328 

3124/289 

801540 

3466/159 

815041C 

3005 

815180-7 

3021/124 

817179 

3311 

740583 

3281/1103 

752309 

3016 

801541 

3201/171 

815043 

3005 

815181 

3004/102A 

817179A 

3032A 

740622 

9014/720 

752664-1 

3012/105 

801543 

3444/123A 

815043A 

3005 

815181 -A 

3004/102A 

817180 

3311 

740728 

3716/161 

755722 

3090/109 

801545 

3954/5414 

815043B 

3005 

815181A 

3004/102A 

817190 

3100/519 

740781 

3371/1037 

757003 

3717/121 

801546 

3122 

815043C 

3005 

815181B 

3004/102A 

817195 

3017B/117 

740782 

3364 

757003-01 

3717/121 

801547 

3112 

815055 

3005 

815181-B 

3004/102A 

817197 

3060/139A 

740856 

3893/152 

757008-02 

3444/123A 

801711 

3016 

815056 

3005 

815181C 

3004/102A 

817208 

3062/142A 

740857 

3047 

759019 

3018 

801714 

3016 

815057 

3005 

815181-C 

3004/102A 

817482 ISS 10 

3027/130 

740885 

3123 

759020 

3018 

801715 

3016 

815058 

3004/102A 

815181D 

3004/102A 

824960-0 

3452/108 

740886 

3122 

759021 

3018 

801716 

3016 

815058A 

3004/102A 

815182 

3444/123A 

825065 

3005 

740887 

3124/289 

759022 

3018 

801718 

3016 

815058B 

3004/102A 

815183 

3444/123A 

830148-1004 

3130 

740940 

3723/1005 

759023 

3018 

801720 

3016 

815058C 

3004/102A 

815184 

3444/123A 

831013 

3007 

740946 

3006/160 

759024 

3124/289 

801722 

3091 

815058X 

3004/102A 

815184E 

3444/123A 

838105 

3466/159 

740947 

3006/160 

759029 

3004/102A 

801723 

3031A 

815064 

3008 

815185 

3025/129 

845050 

3444/123A 

740948 

3006/160 

759060 

3004/102A 

801725 

3018 

815064A 

3008 

815185E 

3025/129 

848082 

3444/123A 

740949 

3018 

760005 

3065/222 

801729 

3444/123A 

815064B 

3008 

815186 

3444/123A 

852158-7.1 

3016 

740950 

3018 

760011 

7400 

801730 

9005/5802 

815064C 

3008 

815186C 

3444/123A 

852440-3 

3004/102A 

740951 

3016 

760012 

3156/172A 

801731 

3062/142A 

815065 

3005 

815186L 

3444/123A 

853864-0 

3007 

740952 

3087 

760013 

7490 

801732 

3016 

815065A 

3005 

815189 

3444/123A 

860011 

3100/519 

740953 

3058/137A 

760015 

7476 

801805 

7401 

815065B 

3005 

815190 

3444/123A 

861053 

3175 

740954 

3088 

760018 

3173/219 

801806 

7404 

815065C 

3005 

815191 

3444/123A 

881916 

7474 

740955 

3126 

760021 

3173/219 

801807 

7442 

815066 

3005 

815193 

3006/160 

883802 

3444/123A 

741050 

3008 

760037 

3100/519 

801808 

7490 

815066A 

3005 

815195 

3004/102A 

891008 

3466/159 

741051 

3008 

760051 

3834/132 

802032-2 

3004/102A 

815066B 

3005 

815196 

3004/102A 

900552-17 

3466/159 

741052 

3126 

760101-0005 

3087 

802032-4 

3004/102A 

815066C 

3005 

815197 

3006/160 

900555-11 

3024/128 

741098 

3358/1006 

760101-0006 

3087 

802033-3 

3004/102A 

815067 

3009 

815198 

3444/123A 

907338 

3007 

741100 

3100/519 

760142 

3122 

802054-0 

3004/102A 

815067A 

3008 

815199 

3466/159 

908002 

3525/724 

741114 

3124/289 

760202-0003 

3311 

802056-0 

3004/102A 

815067B 

3008 

815199-6 

3466/159 

908106 

3005 

741115 

3192/186 

760204-0001 

3126 

802189-7 

3004/102A 

815067C 

3008 

815201 

3444/123A 

908864-2 

3466/159 

741116 

3058/137A 

760236 

3444/123A 

802189-8 

3004/102A 

815068 

3008 

815202 

3444/123A 

910050-2 

3004/102A 

741168 

4011 

760239 

3444/123A 

802263-0 

3004/102A 

815068A 

3008 

815203-3 

3015 

910062-1 

3004/102A 

741340 

3223/1100 

760249 

3122 

802263-1 

3004/102A 

815068B 

3008 

815203-5 

3013 

910070-6 

3004/102A 

741341 

3243/1160 

760251 

3444/123A 

802389-2 

3003 

815068C 

3008 

815206 

3018 

910094-4 

3004/102A 

741342 

3157/703A 

760253 

3018 

802415-2 

3004/102A 

815069 

3004/102A 

815209 

3452/108 

910100A 

3039/316 

741343 

7490 

760268 

3448 

802425-0 

3034 

815069A 

3004/102A 

815210 

3444/123A 

910742 

3004/102A 

741348 

7493 

760269 

3466/159 

802439-0 

3004/102A 

815069B 

3004/102A 

815211 

3466/159 

910799 

3452/108 

741387 

3700/1217 

760275 

' 3192/186 

802560 

3004/102A 

815069C 

3004/102A 

815212 

3444/123A 

910952 

3041 

741473 

3745 

760276 

3193/187 

803182-5 

3444/123A 

815070 

3004/102A 

815213 

3466/159 

911686 B 

3024/128 

741518 

3461/1082 

760284 

3048/329 

803369-6 

3444/123A 

815070A 

3004/102A 

815218-4 

3835/103A 

91 1743-1 

3444/123A 

741519 

3160/801 

760298 

3056/135A 

803372-0 

3444/123A 

815070B 

3004/102A 

815227 

3444/123A 

915112 

3135/709 

741534 

3018 

760304 

3062/142A 

803373-0 

3444/123A 

815070C 

3004/102A 

815228 

3004/102A 

916005 

3124/289 

741535 

3047 

760522-0002 

3161/722 

803696 

3245/199 

815070D 

3004/102A 

815228A 

3004/102A 

916009 

3444/123A 

741536 

3122 

761113 

3087 

803733-0 

3444/123A 

815074 

3004/102A 

815228A01 

3722/102 

916028 

3444/123A 

741537 

3248 

765713 

3081/125 

803733-3 

3444/123A 

815075 

3010 

815229 

3466/159 

916029 

3452/108 

741538 

3018 

765722 

3087 

803735-3 

3444/123A 

815076 

3010 

815232 

3010 

916030 

3444/123A 
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SK 
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916031 

3444/123A 

965633 

3452/108 

980372 

3008 

983055 

3510 

985449 

3009 

1045154-2 

3017B/117 

916033 

3024/128 

965634 • 

3452/108 

980373 

3008 

983055 0 

3027/130 

985453 

3009 

1045154-3 

3017B/117 

916034 

3024/128 

970046 

3452/108 

980374 

3008 

983095 

3452/108 

985455 

3009 

1045494-1 

3120/114 

916037 

3122 

970046-1 

3452/108 

980375 

3003 

983096 

3452/108 

985468A 

3004/102A 

1050510-30 

3035 

916046 

3192/186 

970046-2 

3452/108 

980376 

3003 

983097 

3444/123A 

985469A 

3004/102A 

1061854-2 

3007 

916049 

3122 

970046A 

3452/108 

980426 

3005 

983099 

3091 

985470A 

3004/102A 

1080130 

3054/196 

916050 

3444/123A 

970047 

3089/112 

980432 

3005 

983233 

3018 

985543 

3444/123A 

1091854-3 

3008 

916051 

3466/159 

970244 

3452/108 

980434 

3005 

983234 

3018 

985611 

3006/160 

1107832-6 

3121/115 

916052 

3122 

970245 

3452/108 

980435 

3006/160 

983235 

3018 

985686 

3009 

1107832-7 

3119/113 

916055 

3124/289 

970246 

3466/159 

980437 

3009 

983236 

3008 

985715 

3834/132 

1107832-8 

3119/113 

916059 

3444/123A 

970247 

3444/123A 

980438 

3005 

983238 

3123 

985735 

3835/103A 

1107832-9 

3119/113 

916060 

3452/108 

970248 

3466/159 

980439 

3005 

983239 

3087 

985735A 

3835/103A 

1107832-10 

3119/113 

916062 

3466/159 

970249 

3452/108 

980440 

3444/123A 

983271 

3008 

985957 

3126 

1107832-11 

3119/113 

916063 

3472/1092 

970250 

3444/123A 

980441 

3006/160 

983272 

3008 

985961 

3788/5022A 

1127859 

3444/123A 

916067 

3281/1103 

970251 

3466/159 

980462 

3012/105 

983405 - 

3004/102A 

986015 

3984/106 

1132724 

3004/102A 

916069 

3452/108 

970252 

3444/123A 

980462A 

3012/105 

983406 

3004/102A 

986302 

3004/102A 

1133725 

3004/102A 

916070 

3485/1142 

970253 

3834/132 

980463 

3012/105 

983407 

3004/102A 

986305 

3004/102A 

1134552 

3004/102A 

916072 

3358/1006 

970254 

3466/159 

980463A 

3012/105 

983408 

3004/102A 

986414 

3031A 

1138505 

3016 

916082 

3448 

970255 

3021/124 

980505 

3006/160 

983409 

3004/102A 

986542 

3444/123A 

1211016 

3004/102A 

916084 

3249/1052 

970309 

3452/108 

980506 

3006/160 

983413 

3311 

986543 

3004/102A 

1211017 

3004/102A 

916085 

3461/1082 

970309-1 

3452/108 

980507 

3006/160 

983742 

3018 

986576 

3018 

1211018 

3004/102A 

916091 

3444/123A 

970309-2 

3452/108 

980508 

3004/102A 

983743 

3444/123A 

986578 

3056/135A 

1221028 

3012/105 

916092 

3472/1092 

970309-3 

3452/108 

980509 

3006/160 

983795 

3717/121 

986634 

3452/108 

1221615 

3717/121 

916100 

3116 

970309-4 

3452/108 

980510 

3004/102A 

983874 

3009 

986635 

3452/108 

1221625 

3719/104 

916105 

3225/1104 

970309-5 

3452/108 

980511 

3004/102A 

983945 

3012/105 

986636 

3444/123A 

1221648 

3123 

916106 

3745 

970309-12 

3452/108 

980514 

3087 

983975 

3009 

986693 

3018 

1221649 

3005 

916109 

3282/1153 

970310 

3452/108 

980514A 

3006/160 

983995 

3066/118 

986694 

3018 

1221962 

3444/123A 

916110 

3231/1155 

970310-1 

3452/108 

980545A 

3006/160 

984156 

3452/108 

986766 

3004/102A 

1222123 

3444/123A 

916111 

3234/746 

970310-2 

3452/108 

980626 

3006/160 

984158 

3452/108 

986767 

3004/102A 

1222133 

3444/123A 

916112 

3135/709 

970310-3 

3452/108 

980636A 

3006/160 

984159 

3452/108 

986779 

3004/102A 

1222424 

3444/123A 

916113 

3160/801 

970310-4 

3452/108 

980833 

3008 

984163 

3090/109 

986930 

3050/221 

1222463 

3452/108 

916114 

3190/184 

970310-5 

3452/108 

980834 

3008 

984182 

3017B/117 

986931 

3114/290 

1223770 

3087 

916118 

3197/235 

970310-12 

3452/108 

980835 

3008 

984183 

3017B/117 

986932 

3192/186 

1223771 

3100/519 

916119 

3047 

970332 

3452/108 

980836 

3004/102A 

984184 

3017B/117 

986933 

3193/187 

1223772 

3311 

916122 

3745 

970332-12 

3452/108 

980837 

3004/102A 

984191 

3018 

986934 

3100/519 

1223773 

3061/140A 

916125 

3484/1194 

970659 

3444/123A 

980958 

3008 

984192 

3018 

986935 

3311 

1223781 

3018 

921608 

3016 

970660 

3444/123A 

980959 

3008 

984193 

3466/159 

987010 

3444/123A 

1223782 

3038 

922021 

3087 

970661 

3444/123A 

980960 

3004/102A 

984194 

3452/108 

988000 

3452/108 

1223783 

3188A/182 

922092 

3031A 

970062 

3444/123A 

980961 

3004/102A 

984195 

3452/108 

988001 

3452/108 

1223784 

3048/329 

922094 

3031A 

970663 

3466/159 

980964 

3016 

984196 

3024/128 

988002 

3452/108 

1223785 

3047 

922183 / 

3031A 

970759 

3089/112 

981143 

3006/160 

984197 

3444/123A 

988003 

3444/123A 

1223786 

3048/329 

922214 

3324/611 

970762 

3466/159 

981144 

3006/160 

984198 

3444/123A 

988005 

3004/102A 

1223909 

3732/1167 

922311 

3311 

970762-6 

3025/129 

981145 

3006/160 

984200 

3087 

988048 

3126 

1223910 

3231/1155 

922358 

3060/139A 

970911 

3452/108 

981146 

3006/160 

984221 

3004/102A 

988049 

3031A 

1223911 

3356 

922359 

3126 

970916 

3444/123A 

981148 

3004/102A 

984222 

3444/123A 

988050 

3061/140A 

1223912 

3122 

922376-1A 

3024/128 

970916-6 

3444/123A 

981150 

3087 

984224 

3444/123A 

988051 

3311 

1223913 

3122 

922433 

3100/519 

971059 

3466/159 

981153 

3087 

984226 

3087 

988080 

3009 

1223914 

3114/290 

922524 

3060/139A 

971460 

3018 

981207 

3087 

984227 

3040 

988336 

3009 

1223918 

3239/236 

922567 

3031A 

972155 

3444/123A 

981445 

3017B/117 

984228 

3004/102A 

988413 

3009 

1223920 

3122 

922603 

3060/139A 

972156 

3444/123A 

981522 

3087 

984229 

3024/128 

988414 

3012/105 

1223925 

3126 

922604 

3087 

972214 

3444/123A 

981672 

3004/102A 

984252 

3059/138A 

988468 

3009 

1223927 

3060/139A 

922693 

3062/142A 

972215 

3444/123A 

981673 

3004/102A 

984254 

3311 

988977 

3012/105 

1223928 

3311 

922799 

3017B/117 

972216 

3311 

981674 

3004/102A 

984259 

3027/130 

988985 

3452/108 

1223929 

3311 

922860 

3311 

972258-6 

3087 

981675 

3004/102A 

984259A 

3027/130 

988986 

3452/108 

1223930 

3175 

922873 

3100/519 

972258-8 

3090/109 

981676 

3087 

984260 

3125 

988987 

3452/108 

1223931 

3088 

922896 

3005 

972258-9 

3090/109 

981739 

3016 

984261 

3009 

988988 

3452/108 

1224031 

3114/290 

922950 

3139/5074A 

972259-8 

3088 

981952 

3017B/117 

984286 

3444/123A 

988989 

3452/108 

1224076 

3445/1192 

922969 

3017B/117 

972305 

'3018 

981953 

3031A 

984431 

3009 

988990 

3466/159 

1224077 

3356 

923147 

3100/519 

972306 

3018 

981954 

3017B/117 

984521 

3052 

988991 

3444/123A 

1224078 

3253/295 

923233 

3139/5074A 

972307 

3018 

981955 

3032A 

984522 

3017B/117 

988992 

3025/129 

1224079 

3124/289 

923271 

3327/614 

972417 

3018 

981956 

3017B/117 

984577 

3452/108 

988993 

3024/128' 

1224081 

3114/290 

924169-1C 

3021/124 

972418 

3018 

981959 

3032A 

984590 

3444/123A 

988994 

3087 

1224085 

3122 

924605-3 

3016 

972419 

3018 

981969 

3012/105 

984591 

3444/123A 

988995 

3100/519 

1224086 

3124/289 

924801-5 

3016 

972420 

3018 

981969A 

3012/105 

984593 

3444/123A 

988997 

3088 

1224278 

3122 

924805-5 

3016 

972571-2 

3109/119 

982065 

3087 

984594 

3017B/117 

988998 

3088 

1224279 

3058/137A 

924805-8 

3016 

972571-3 

3109/119 

982150 

3008 

984608 

3021/124 

989171 

3012/105 

1261915-383 

3444/123A 

928103-1 

3444/123A 

972571-4 

3016 

982151 

3004/102A 

984666 

3090/109 

989387 

3009 

1292683 

3642/179 

928301-2 

3103A/396 

972571-5 

3032A 

982152 

3004/102A 

984686 

3444/123A 

989615 

3012/105 

1303256 

3032A 

928335-1 

3021/124 

972571-7 

3016 

982214 

3017B/117 

984687 

3444/123A 

989692 

3012/105 

1314879-5 

3751/5075A 

928335-101 

3021/124 

973935-20 

3031A 

982231 

3444/123A 

984690 

9075/166 

989693 

3012/105 

1320135 

3444/123A 

928335-103 

3021/124 

973936-1 

3017B/117 

982244 

3004/102A 

984743 

3452/108 

989709 

3590/909D 

1320135A 

3444/123A 

928361-101 

3024/128 

973936-2 

3017B/117 

982253 

3031A 

984744 

3452/108 

990552-6 

3444/123A 

1320135BC 

3444/123A 

928408-101 

3466/159 

973936-3 

3017B/117 

982254 

3066/118 

984745 

3444/123A 

990552-8 

3444/123A 

1320135C 

3444/123A 

930236 

3444/123A 

973936-4 

3017B/117 

982267 

3008 

984746 

3722/102 

990552-20 

3444/123A 

1371017 

3835/103A 

930347-1 

7420 

973936-5 

3017B/117 

982268 

3452/108 

984794 

3032A 

990552-30 

3444/123A 

1390655 

3843 

930347-2 

7430 

973936-6 

3017B/117 

982269 

3452/108 

984795 

3033 

992052 

3122 

1407200 

3004/102A 

930347-3 

7400 

973936-7 

3043 

982270 

3091 

984851 

3452/108 

992066 

3122 

1407201-1 

3009 

930347-5 

7440 

973936-8 

3017B/117 

982271 

3091 

984852 

3452/108 

992129 

3124/289 

1407205-1 

3717/121 

930347-6 

7454 

973936-10 

3017B/117 

982275 

3091 

984853 

3452/108 

992143 

3088 

1407206-1 

3717/121 

930347-7 

7473 

973936-11 

3017B/117 

982283 

3004/102A 

984854 

3444/123A 

992150 

3100/519 

1407637-1 

3311 

930347-10 

7420 

973936-12 

3043 

982284 

3004/102A 

984875 

3452/108 

992171 

3016 

1408615-1 

3452/108 

930347-11 

7402 

973936-13 

3017B/117 

982285 

3004/102A 

984876 

3018 

992248 

3223/1100 

1408625-1 

3050/221 

930347-12 

7451 

973936-14 

3017B/117 

982289 

3008 

984877 

3018 

992269 

74145 

1408640-1 

3452/108 

930347-13 

7404 

973936-15 

3017B/117 

982290 

3091 

984878 

3018 

992289 

3722/102 

1408649-1 

3019 

930347-15 

7405 

973936-16 

3017B/117 

982300 

3004/102A 

984879 

3444/123A 

994634 

3452/108 

1408694-1 

3050/221 

932001-0001 

3045/225 

973936-17 

3017B/117 

982321 

3452/108 

984881 

3709/1 10MP 

995001 

3009 

1415721-1 

3130 

932030-1 

3590/909D 

973936-18 

3031A 

982322 

i 3006/160 

984882 

3032A 

995002 

3003 

1415721-35 

3843 

932040 

3466/159 

973936-20 

3031A 

982361 

3119/113 

984932 

3021/124 

995003 

3004/102A 

1415742-5 

3158/797 

932107-1 

3466/159 

973936-21 

3031A 

982374 

3006/160 

985036 

3009 

995014 

3009 

1415762 1 

3042/230 

932367-06481 

3850 

973962-1 

3016 

982375 

3004/102A 

985087 

3122 

995015 

3009 

1415762-2 

3857/231 

941295-2 

3444/123A 

980052 

3012/105 

982376 

3021/124 

985096 

3452/108 

995016 

3444/123A 

1415780-1 

3683/5511 

941295-3 

3444/123A 

980052A 

3012/105 

982377 

3031A 

985097 

3452/108 

995017 

3444/123A 

1415780-3 

3572/5463 

942423-6 

3089/112 

980132 

3009 

982497 

3006/160 

985098 

3444/123A 

995030 

3122 

1415781-3 

3638/5402 

942677-4 

3091 

980134 

3009 

982510 

3444/123A 

985099 

3444/123A 

995053-1 

3161/722 

1417044-1 

3320 

942677-8 

3087 

980135 

3009 

982511 

3444/123A 

985100 

3444/123A 

995870-1 

3444/123A 

1417302-1 

3444/123A 

943720-001 

3444/123A 

980136 

3005 

982512 

3444/123A 

985101 

3444/123A 

995870-3 

3444/123A 

1417303 

3450/298 

943722 

3122 

980138 

3452/108 

982523 

3021/124 

985102 

3444/123A 

996746 

3444/123A 

1417303-1 

3466/159 

944148 

3509/5695 

980139 

3452/108 

982526 

3311 

985215 

3452/108 

996817 

3893/152 

1417303-4 

3466/159 

945820-4 

3017B/117 

980140 

3006/160 

982531 

3004/102A 

985217 

3722/102 

1000100 

7492 

1417305-1 

3274/153 

950015 

3027/130 

980142 

3006/160 

982532 

3004/102A 

985431 

3009 

1000101 

7493 

1417306-1 

3444/123A 

954330-2 

3444/123A 

980143 

3016 

982815 

3452/108 

985432 

3012/105 

1000101-000 

7493 

1417306-2 

3444/123A 

959492-2 

3444/123A 

980144 

3004/102A 

982816 

3452/108 

985442A 

3452/108 

1018734-001 

3021/124 

1417306-3 

3444/123A 

960106-3 

3466/159 

980146 

3006/160 

982817 

3452/108 

985443 

3009 

1022612 

3444/123A 

1417306-4 

3444/123A 

960155 

3549/901 

980147 

3444/123A 

982818 

3452/108 

985443A 

3452/108 

1043176-1 

3017B/117 

1417306-5 

3444/123A 

961544-1 

3444/123A 

980148 

3004/102A 

982819 

3452/108 

985444A 

3452/108 

1043176-2 

3017B/117 

1417306-7 

3444/123A 

964634 

3452/108 

980149 

3004/102A 

982820 

3722/102 

985445 

3007 

1043176-3 

3017B/117 

1417306-8 

3444/123A 

964713 

3452/108 

980150 

3034 

982822 

3087 

985445A 

3008 

1043176-4 

3017B/117 

1417308-1 

3245/199 

965000 

3444/123A 

980153 

3004/102A 

983011 

3059/138A 

985446 

3007 

1043176-5 

3017B/117 

1417308-2 

3245/199 

965074 

3452/108 

980155 

3009 

983012 

3123 

985446A 

3006/160 

1045013 

3017B/117 

1417309-2 

3444/123A 

965632 

3018 

880316 

3005 

983036 

3009 

985447 

3009 

1045154-1 

3017B/117 

1417312-1 

3444/123A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1417312-2 

3444/123A 

1464438-1 

3829/788 

1471113-2 

3444/123A 

1472549-1 

3118 

1473590-1 

3025/129 

1474778-4 

3081/125 

1417316-1 

3199/188 

1464438-2 

3829/788 

1471113-3 

3444/123A 

1472633 

3716/161 

1473591-1 

3114/290 

1474778-5 

3311 

1417317-1 

3200/189 

1464438-3 

3829/788 

1471113-4 

3124/289 

1472634-1 

3018 

1473592-1 

3118 

1474778-6 

3843 

1417318-1 

3275/194 

1464439 

3078/789 

1471114-1 

3466/159 

1472671-1 

3009 

1473594-1 

3114/290 

1474778-7 

3031A 

1417318-2 

3449/297 

1464439-2 

3078/789 

1471114-3 

3024/128 

1473432-1 

3124/289 

1473595-1 

3018 

1474778-8 

3311 

1417320-1 

3027/130 

1464439-3 

3078/789 

1471115-1 

3444/123A 

1473500-1 

3444/123A 

1473597-1 

3118 

1474778-9 

3017B/117 

1417321-1 

3022/1188 

1464460 

3078/789 

1471115-2 

3124/289 

1473501-1 

3466/159 

1473597-2 

3118 

1474778-10 

3031A 

1417322-1 

3538 

1464460-1 

3078/789 

1471115-3 

3245/199 

1473502-1 

3022/1188 

1473598-1 

3004/102A 

1474778-11 

3017B/117 

1417325-1 

3854/123AP 

1464460 2 

3078/789 

1471115-4 

3245/199 

1473502-2 

3023/704 

1473598-2 

3004/102A 

1474778-13 

3051/156 

1417330-3 

3466/159 

1464460-3 

3078/789 

1471115-5 

3124/289 

1473505-1 

3444/123A 

1473599-1 

3466/159 

1474778-14 

3051/156 

1417330-4 

3466/159 

1464607-1 

3301/531 

1471115-6 

3124/289 

1473507-1 

3004/102A 

1473601 

3439/163A 

1474778-16 

3100/519 

1417330-6 

3466/159 

1464607-2 

3301/531 

1471115-10 

3716/161 

1473507-2 

3004/102A 

1473601-1 

3444/123A 

1474778-21 

3052 

1417331-1 

3041 

1464607-3 

3301/531 

1471115-11 

3245/199 

1473510-1 

3122 

1473601-001 

3124/289 

1474788-10 

3031A 

1417335-1 

3115/165 

1464607-4 

3301/531 

1471115-12 

3444/123A 

1473512-1 

3717/121 

1473601-2 

3444/123A 

1474872-1 

3032A 

1417339-5 

3466/159 

1464607-5 

3301/531 

1471115-13 

3452/108 

1473514-1 

3173/219 

1473603-1 

3452/108 

1475501 

3039/316 

1417340-2 

3444/123A 

1464607-6 

3301/531 

1471115-14 

3452/108 

1473515 

3009 

1473604-1 

3156/172A 

1475891-501 

3083/197 

1417341-1 

3854/123AP 

1464607-7 

3300/517 

1471117-1 

3021/124 

1473515-1 

3014 

1473604-3 

3452/108 

1475891-502 

3054/196 

1417342-1 

3024/128 

1464607.-8 

3300/517 

1471117-1X 

3021/124 

1473516 

3117 

1473606-1 

3452/108 

1476049-2 

3843 

1417344-2 

3137/192A 

1464607-9 

3302/533 

1471118-1 

3018 

1473516-1 

3025/129 

1473608-1 

3024/128 

1476161-12 

3843 

1417345-2 

3024/128 

1464607-10 

3302/533 

1471118-2 

3018 

1473518-1 

3117 

1473608-2 

3024/128 

1476171-5 

3313/116 

1417346-1 

3444/123A 

1464607-11 

3302/533 

1471118-3 

3018 

1473519-1 

3122 

1473608-002 

3020/123 

1476171-1 1 

3130 

1417347-1 

3466/159 

1464686-1 

3072/712 

1471118-4 

3018 

1473520-1 

3021/124 

1473608-3 

3024/128 

1476171-11(TRAN 

3719/104 

1417349-2 

3444/123A 

1464984-1 

3301/531 

1471120-7 

3444/123A 

1473523-1 

3466/159 

1473610-1 

3018 

1476171-12 

9098/515 

1417349-3 

3854/123AP 

1464984-2 

3301/531 

1471 120-8 

3444/123A 

1473524-1 

3018 

1473611 

3893/152 

1476171-13 

3051/156 

1417352-5 

3201/171 

1465158-1 

3158/797 

1471120-8-9 

3444/123A 

1473524-2 

3018 

147361 1-1 

3054/196 

1476171-13 DIOD 

3843 

1417356-2 

3027/130 

1465158-2 

3158/797 

1471120-11 

3245/199 

1473526-2 

3124/289 

1473612 

3893/152 

1476171-13(TRAN 

3719/104 

1417358-1 

3893/152 

1465257-1 

3543/912 

1471120-14 

3024/128 

1473527-1 

3018 

1473612-1 

3054/196 

1476171-16 

3043 

1417359-1 

3191/185 

1465263 

3525/724 

1471 120-15 

3444/123A 

1473528-1 

3254/785 

1473612-1 1 

3054/196 

1476171-17 

3843 

1417362-1 

3201/171 

1465316 

3185/984 

1471122 

3245/199 

1473529-1 

3019 

1473613-2 

3232/191 

1476171-18 

3130 

1417362-2 

3201/171 

1465316-1 

3185/984 

1471 122-6 

3018 

1473530-1 

3452/108 

1473613-3 

3232/191 

1476171-19 

3175 

1417362-4 

3220/198 

1465316-1A 

3185/984 

1471122-7 

3018 

1473530-2 

3452/108 

1473613-4 

3104 A 

1476171-20 

9098/515 

1417362-5 

3201/171 

1465316-2 

3185/984 

1471 123-3 

3024/128 

1473531-1 

3039/316 

1473614-1 

3122 

1476171-21 

3081/125 

1417362-6 

3201/171 

1465316-2A 

3185/984 

1471123-4 

3024/128 

1473532-1 

3018 

1473614-2 

3245/199 

1476171-22 

3130 

1417363-1 

3466/159 

1465316-3 

3185/984 

1471123-5 

3024/128 

1473533-1 

3452/108 

1473614-3 

3122 

1476171-24 

9098/515 

1417364-1 

3054/196 

1465316-4 

3185/984 

1471124-5 

3642/179 

1473535-1 

3246/229 

1473615-1 

3024/128 

1476171-25 

3843 

1417366-1 

3115/165 

1465316-5 

3185/984 

1471 125-3 

3034 

1473536-001 

3444/123A 

1473616-1 

3118 

1476171-26 

3843 

1417370-1 

3115/165 

1465316-6 

3185/984 

1471132-2 

3054/196 

1473536-1 

3444/123A 

1473617-1 

3019 

1476171-27 

9098/515 

1417370-3 

3710/238 

1465316-7 

3185/984 

1471132-002 

3041 

1473536-2 

3124/289 

1473618-1 

3050/221 

1476171-28 

3175 

1417372-1 

3065/222 

1465316-8 

3185/984 

1471132-3 

3054/196 

1473537-1 

3452/108 

1473619-1 

3506/5642 

1476171-29 

3016 

1417380-1 

3710/238 

1465316-9 

3185/984 

1471 132-4 

3054/196 

1473538-1 

3122 

1473619-2 

3506/5642 

1476171-31 

3175 

1417380-2 

3710/238 

1465316-10 

3185/984 

1471132-5 

3054/196 

1473539-1 

3444/123A 

1473619-3 

3519/5643 

1476171-32 

3175 

1417381-2 

3024/128 

1465345 

3186/1174 

1471 132-6 

3054/196 

1473540-1 

3114/290 

1473620-001 

3138/193A 

1476171-33 

3998/506 

1417398-1 

3232/191 

1465345-1 

3186/1174 

1471133-1 

3054/196 

1473543-1 

3716/161 

1473620-1 

3114/290 

1476171-34 

3998/506 

1417398-3 

3232/191 

1465345-2 

3186/1174 

1471134-1 

3200/189 

1473544-1 

3122 

1473620-7 

3114/290 

1476171-35 

3130 

1417398-5 

3893/152 

1465615-1 

3210/1176 

1471 135-1 

3027/130 

1473545-1 

3104A 

1473621-1 

3054/196 

1476171-37 

3998/506 

1417399-4 

3054/196 

1465615-2 

3210/1176 

1471136-2 

3124/289 

1473546-1 

3018 

1473621-2 

3054/196 

1476171-38 

3998/506 

1417401-1 

3466/159 

1465617-2 

3212/1175 

1471 136-3 

3156/172A 

1473546-2 

3018 

1473622-1 

3444/123A 

1476171-39 

3925/525 

1417402-1 

3466/159 

1465617-3A 

3212/1175 

1471140-1 

3190/184 

1473546-3 

3444/123A 

1473622-002 

3044/154 

1476179-001 

3087 

1417402-2 

3466/159 

1465617-4 

3212/1175 

1471141-1 

3191/185 

1473547-1 

3045/225 

1473622-2 

3024/128 

1476179-01 

3090/109 

1417403-1 

3710/238 

1465617-5 

3212/1175 

1471393-4 

3647/167 

1473548-1 

3444/123A 

1473623-1 

3054/196 

1476179-1 

3090/109 

1417406-1 

3466/159 

1465629 1 

3214/985 

1471405-1 

3051/156 

1473549-1 

3118 

1473624-1 

3083/197 

1476179-5 

3087 

1417406-3 

3466/159 

1465629-2 

3214/985 

1471822-11 

3709/110MP 

1473549-2 

3118 

1473625-1 

3024/128 

1476183-2 

3843 

1417407-1 

3444/123A 

1465629-3 

3214/985 

1471872-1 

3311 

1473550-1 

3444/123A 

1473626-1 

3444/123A 

1476183-5 

3843 

1417407-3 

3444/123A 

1465637 

3918/986 

1471872-001 

3311 

1473551-1 

3122 

1473627-1 

3114/290 

1476183-6 

3843 

1421207-1 

.3100/519 

1465637-3 

3918/986 

1471872-002 

3100/519 

1473552-1 

3044/154 

1473628 

3199/188 

1476188-1 

3444/123A 

1421719-1 

3667/2024 

1465637-4 

3918/986 

147 1872-2 

9091/177 

1473553-1 

3044/154 

1473628-1 

3201/171 

1476689-1 

3126 

1438917-1 

3212/1175 

1465637-5 

3918/986 

1471872-3 

3043 

1473554-1 

3444/123A 

1473628-2 

3104A 

1476690-1 

3100/519 

1440977 

3066/118 

1466701-1 

3214/985 

1471872-004 

3311 

1473555-1 

3444/123A 

1473628-3 

3083/197 

1476690-2 

3031A 

1440977-1 

3066/118 

1466860-1 

3302/533 

1471872-4 

3175 

1473555-2 

3104A 

1473629-1 

3200/189 

1476930 

3100/519 

1442415-2 

3089/112 

1486860-2 

3302/533 

1471872-5 

3031A 

1473555-3 

3024/128 

1473629-3 

3054/196 

1477022-1 

3322 

1442415-3 

3089/112 

1466860-3 

3302/533 

1471872-6 

3313/116 

1473556-1 

3444/123A 

1473631-1 

3444/123A 

1477046-1 

3063/145A 

1443024-1 

3245/199 

1466862-2 

3300/517 

1471872-006 

3175 

1473557-1 

3444/123A 

1473632-1 

3054/196 

1477046-2 

3056/135A 

1443223-1 

3126 

1467285 2 

3212/1175 

1471872-06 

3175 

1473558-1 

3050/221 

1473632-2 

3192/186 

1477046-4 

3094/144A 

1445470-354 

3068/503 

1470872-6 

3100/519 

1471872-7 

3175 

1473559-001 

3466/159 

1473632-3 

3054/196 

1477046-5 

3311 

1445470-501 

3068/503 

1470990-1 

3110/120 

1471872-008 

3311 

1473559-1 

3466/159 

1473633-1 

3104A 

1477046-10 

3752/5077A 

1445470-502 

3068/503 

1471036-14 

3717/121 

1471872-8 

3175 

1473560-1 

3124/289 

1473635-1 

3050/221 

1477081-501 

3063/145A 

1445470-503 

3068/503 

1471036-20 

3009 

1471872-10 

3100/519 

1473560-2 

3122 

1473635-2 

3050/221 

1477949-1 

3319 

1445470-504 

3108/505 

1471036-502 

3009 

1471872-1 1 

3088 

1473560-002 

3122 

1473636-1 

3054/196 

1478164-1 

3095/147A 

1445740-502 

3067/502 

1471060-1 

3019 

1471872-12 

3100/519 

1473560-3 

3444/123A 

1473637-1 

3438 

1478164-3 

3151/5081A 

1445829-501 

3083/197 

1471060-2 

3019 

1471872-13 

3311 

1473561-1 

3122 

1473638-1 

3085 

1478164-10 

3095/147A 

1445829-502 

3083/197 

1471060-3 

3019 

1471872-14 

3017B/117 

1473561-001 

3444/123A 

1473640-1 

3054/196 

1478564-1 

3856/310 

1445829-503 

3054/196 

1471072-4 

3100/519 

1471872-15 

3100/519 

1473562-1 

3114/290 

1473647-1 

3710/238 

1478564-2 

3855/308 

1445829-504 

3054/196 

1471101-8 

3004/102A 

1471872-16 

3100/519 

1473563-1 

3114/290 

1473648-1 

3035 

1478564-3 

3856/310 

1446149-1 

3043 

1471101-11 

3004/102A 

1471872-17 

3175 

1473564-1 

3438 

1473649-1 

3115/165 

1478564-4 

3855/308 

1446149-2 

3043 

1471101-12 

3004/102A 

1471872-18 

3175 

1473565-001 

3024/128 

1473651-1 

3050/221 

1478564-5 

3856/310 

1449098-1 

3044/154 

1471101-13 

3004/102A 

1471872-22 

3175 

1473565-1 

3122 

1473652-1 

3452/108 

1478564-6 

3855/308 

1451466 

3843 

1471101-15 

3004/102A 

1471876-6 

3100/519 

1473566-1 

3024/128 

1473656 

3044/154 

1478564-7 

3856/310 

1451474 

3843 

1471102 

3009 

1471898-1 

3780/5014A 

1473567-1 

3045/225 

1473656-1 

3044/154 

1478564-8 

3855/308 

1462432-1 

3102/710 

1471102-25 

3009 

1471898-2 

3777/5011A 

1473567-2 

3045/225 

1473656-2 

3044/154 

1478564-9 

3856/310 

1462434-1 

3102/710 

1471102-26 

3009 

1471898-3 

3780/5014A 

1473567-4 

3054/196 

1473656-4 

3044/154 

1478564-10 

3855/308 

1462445-1 

3070/711 

1471102-27 

3009 

1471898-6 

3769/5003A 

1473568-1 

3452/108 

1473657-1 

3018 

1478564-11 

3856/310 

1462506-1 

3074/729 

1471102-28 

3009 

1471898-7 

3788/5022A 

1473569-1 

3122 

1473657-2 

3018 

1478564-12 

3855/308 

1462516 

3072/712 

1471102-29 

3009 

1471898-8 

3785/5019A 

1473570 

3025/129 

1473665 

3054/196 

1478654-1 

3442 

1462516-001 

3072/712 

1471102-30 

3009 

1471898-10 

3093 

1473570-1 

3025/129 

1473665-1 

3534 

1478654-2 

3442 

1462516-1 

3072/712 

1471102-31 

3009 

1471898-1 1 

3777/5011A 

1473570-2 

3466/159 

1473665-2 

3027/130 

1478654-5 

3442 

1462554-1 

3143/730 

1471102-32 

3009 

1471898-12 

3777/5011A 

1473570-3 

3466/159 

1473666-1 

3114/290 

1478773-1 

3329/524 

1462554-2 

3143/730 

1471102-33 

3009 

1471898-13 

3784/5018A 

1473571-1 

3018 

1473669-1 

3111 

1480712 

3984/106 

1462554-3 

3143/730 

1471102-34 

3009 

1471908-1 

3999/173BP 

1473572-1 

3444/123A 

1473669-2 

3535/181 

1491153-1 

3089/112 

1462554-4 

3143/730 

1471102-41 

3717/121 

1471908-4 

3999/173BP 

1473572-3 

3124/289 

1473676-1 

3246/229 

14920010 

3083/197 

1462559 

3073/728 

1471102-42 

3009 

1471922-1 

3089/112 

1473573-1 

3835/103A 

1473679 

3232/191 

1501883 

3444/123/ 

1462559-1 

3073/728 

1471103-5 

3014 

1471922-2 

3089/112 

1473574-1 

3114/290 

1473679-1 

3232/191 

1503097-0 

3466/159 

1462559-3 

3143/730 

1471103-6 

3014 

1472171-32 

3311 

1473576 

3018 

1473680-1 

3018 

1507008 

3444/123/ 

1462560 

3074/729 

1471 104-5 

3008 

1472434-1 

3101/706 

1473576-1 

3854/123AP 

1473681-1 

3054/196 

1522237-20 

3444/123/ 

1462560-1 

3074/729 

1471104-9 

3008 

1472446 

3717/121 

1473577-1 

3018 

1473681-2 

3054/196 

1532673-1C 

3501/5994 

1462560-001 

3074/729 

1471104-10 

3008 

1472446-1 

3009 

1473578-1 

3004/102A 

1473682-1 

3191/185 

1532673-2 

3501/5994 

1.462577 

3141/780 

1471104-11 

3008 

1472450-1 

3452/108 

1473579-1 

3018 

1473683-1 

3114/290 

1532674-ID 

3500/5882 

1462931-2 

3072/712 

1471104-12 

3008 

1472460-9 

3113/516 

1473581-1 

3466/159 

1473683-2 

3534 

1532678-1 

3518/5995 

1463028-7 

3039/316 

1471104-13 

3008 

1472460-13 

3031A 

1473582-1 

3444/123A 

1473686-1 

3018 

1563295-101 

3444/123/ 

1463030-1 

3024/128 

1471104-17 

3008 

1472460-14 

3031A 

1473583-7 

3042/230 

1473687-1 

3044/154 

1588031-12 

3024/125 

1463087-2B 

3024/128 

1471104-18 

3008 

1472460-16 

3031A 

1473583-8 

3042/230 

1473688-1 

3627/5404 

1596408 

3444/123/ 

1463641-1 

3900/536A 

1471104-19 

3008 

1472460-17 

3031A 

1473584-1 

3045/225 

1473777-2 

3063/145A 

1596994 

3543/912 

1463641-2 

3900/536A 

1471104-20 

3008 

1472473 

3117 

1473585-5 

3042/230 

1474717-2 

3063/145A 

1599504 

3011 

1463677-1 

3141/780 

1471104-21 

3008 

1472475-1 

3245/199 

1473585-6 

3857/231 

1474777-1 

3062/142A 

1600242-1C 

3024/125 

1463677-2 

3141/780 

1471112-5 

3114/290 

1472476 

3018 

1473585-7 

3042/230 

1474777-002 

3063/145A 

1601555-2 

3005 

1463677-3 

3141/780 

1471112-7 

3466/159 

1472477 

3117 

1473585-8 

3857/231 

1474777-2 

3063/145A 

1604609-2 

3590/909C 

1463681-1 

3542/904 

1471112-8 

3466/159 

1472494-1 

3764/127 

1473586 

3117 

1474777-7 

3064/146A 

1611708 

3444/123/ 

1464358-5B 

3012/105 

1471112-8-9 

3025/129 

1472495-1 

3444/123A 

1473586-2 

3245/199 

1474777-1 1 

3063/145A 

1612738-1 

3245/195 

1464437-1 

3146/787 

1471112-9 

3025/129 

1472500-1 

3764/127 

1473588-2 

3050/221 

1474778-1 

3311 

1614326-1B 

3024/125 

1464437-2 

3146/787 

1471112-10 

3114/290 

1472501-1 

3466/159 

1473588-8 

3042/230 

1474778-2 

3311 

1614326-3B 

3024/125 

1464437-3 

3146/787 

1471112-12 

3025/129 

1472519-1 

3122 

1473589-1 

3444/123A 

1474778-3 

3311 

1616226-1 

3466/155 
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1617032—2320281 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

1617032 

3466/159 

1960083-1 

3024/128 

2002211-24 

3004/102A 

2006681-94 

3018 

2091859-0712 

3009 

2093308-0704A 

3018 

1617510-1 

3444/123A 

1960177-2 

3444/123A 

2002211-25 

3004/102A 

2006681-95 

3039/316 

2091859-0713 

3014 

2093308-0705 

3018 

1618611-1 

3076/715 

1960544 

3525/724 

2002331-46 

3750/143A 

2006681-96 

3444/123A 

2091859-0714 

3009 

2093308-0705A 

3452/108 

1618626-1 

3024/128 

1960584 

3014 

2002332-53 

3452/108 

2006681-120 

3004/102A 

2091859-0715 

3014 

2093308-0706 

3018 

1640480 

3004/102A 

1960632 

3642/179 

2002332-54 

3452/108 

2008292-89 

3311 

2091859-0715AF 

3009 

2093308-0706A 

3452/108 

1655158-1 

3158/797 

1960642 

3099/151A 

2002332-55 

3452/108 

2008293-109 

3004/102A 

2091859-0716 

3009 

2093308-0708 

3444/123A 

1662258-6 

3698/5987 

1960643 

3004/102A 

2002332-56 

3452/108 

2008293-111 

3004/102A 

2091859-0717 

3014 

2093308-0725 

3018 

1670001-1 

3004/102A 

1961479 

3014 

2002332-57 

3016 

2008299-2 

3091 

2091859-0718 

3009 

2095083 

3088 

1670010-1 

3012/105 

1961480 

3009 

2002332-58 

3017B/117 

2008299-3 

3311 

2091859-0718AH 

3009 

2097013-0702 

3024/128 

1670017-1C 

3009 

1961835 

3009 

2002336-19 

3004/102A 

2008300-103 

3018 

2091859-0720 

3009 

2098574-9 

3004/102A 

1690019-01 

3444/123A 

1961837 

3004/102A 

2002336-20 

3088 

2008300-104 

3018 

2091859-0723 

3009 

2106974-5 

3122 

1692810 

3011 

1961843 

3016 

2002336-115 

3031A 

200830241 

3311 

2091959-16 

3717/121 

21 15237-1 

3122 

1700001 

3466/159 

1962323 

‘3035 

2002402 

3170/731 

2010088-49 

3444/123A 

2092055-0001 

3087 

2137049B 

3131 A/369 

1700008 

3444/123A 

1962326 

3642/179 

2002402-29 

3017B/117 

2010499-52 

3444/123A 

2092055-1 

3087 

2137785A 

3131 A/369 

1700019 

3444/123A 

1962594 

3016 

2002403-19 

3004/102A 

2010952-14 

3010 

2092055-001 

3087 

2180803 

3011 

1700020 

3018 

1965017 

3009 

2002620-18 

3452/108 

2010957-49 

3031A 

2092055-5 

3059/138A 

2180810-1E 

3039/316 

1700032 

3018 

1965019 

3066/118 

2002620-19 

3452/108 

2013019-117 

3016 

2092055-7 

3087 

2180824-1 

3004/102A 

1700033 

3018 

1966079 

3014 

2002621-2 

3124/289 

2016974-1 

3122 

2092055-0007 

3087 

2181788 

3014 

1700034 

3466/159 

1966808 

3311 

2003069-1 

3031A 

2016974-3 

3122 

2092055-0007 MP 

3709/110MP 

2182004 

3024/128 

1700035 

3122 

1967784 

3511 

2003069-2 

3100/519 

2016996-1 

3122 

2092055-0024 

3753/5082A 

2182142 

3005 

1700036 

3054/196 

1967787 

3502/5513 

2003069-4 

3087 

2016996-3 

3122 

2092055-0708 

3087 

2182183C 

3004/102A 

1700037 

3765/195A 

1967799 

3024/128 

2003069-5 

3100/519 

2041614 

3444/123A 

2092055-0710 

3334/5071A 

2182184-10 

3024/128 

1700038 

3765/195A 

1967799-1 

3024/128 

2003069-6 

3100/519 

2047102 

3004/102A 

2092055-0713 

3087 

2182184-3E 

3024/128 

1701790-1B 

3024/128 

1967801 

3024/128 

2003073-8 

3004/102A 

2047102-1 

3004/102A 

2092055-0714 

3100/519 

2182184-4F 

3024/128 

1701790-2B 

3024/128 

1967813 

3031A 

2003073-9 

3124/289 

2047102-2 

3004/102A 

2092417-1 

3006/160 

2182188-10 

3009 

1717006 

3024/128 

1968958 

3444/123A 

2003073-10 

3124/289 

2047353 

3004/102A 

2092417-2 

3006/160 

2182196-1A 

3006/160 

1721399 

3012/105 

1968959 

3044/154 

2003073-11 

3006/160 

2056606-0701 

3466/159 

2092417-3 

3006/160 

2182803-1H 

3122 

1724595-2B 

3024/128 

1968977 

3510 

2003073-12 

3006/160 

2057013-0004 

3466/159 

2092417-6 

3006/160 

2182827-1 E 

3011 

1751192-1B 

3024/128 

1969113 

3021/124 

2003073-13 

3006/160 

2057013-0007 

3466/159 

2092417-0017 

3018 

2182843-1C 

3122 

1780142 

3466/159 

1969281 

3466/159 

2003073-14 

3004/102A 

2057013-0008 

3466/159 

2092417-17 

3444/123A 

2183219-1 B 

3005 

1780145-1 

3444/123A 

1969497 

3017B/117 

2003073-15 

3004/102A 

2057013-0012 

3466/159 

2092417-18 

3444/123A 

2183219-2A 

3005 

1780145-2 

3444/123A 

1970372-1 

3024/128 

2003073-16 

3010 

2057013-0701 

3466/159 

2092417-0018 

3018 

2183279A 

3122 

1780145-2-001 

3444/123A 

1971281 

3036 

2003073-67 

3016 

2057013-0702 

3466/159 

2092417-0019 

3018 

2184185-1C 

3122 

1780507 

3039/316 

1971281 0 

3036 

2003073-68 

3311 

2057013-0703 

3466/159 

2092417-19 

3444/123A 

2184185-2C 

3122 

1780507-2001 

3039/316 

1971296 

3026 

2003073-91 

3027/130 

2057062-0702 

3031A 

2092417-0707 

3006/160 

2184967-1 

3008 

1780522-1 

3466/159 

1971306 

3502/5513 

2003073-91A 

3027/130 

2057199-070BA 

3027/130 

2092417-0708 

3006/160 

2184995-2 

3005 

1780522-2 

3466/159 

1971481 

3036 

2003073-0701 

3004/102A 

2057199-0701 

3027/130 

2092417-0709 

3006/160 

2184996-2 

3003 

1780522-2-001 

3466/159 

1971481 0 

3036 

2003073-0702 

3025/129 

2057199-701 

3027/130 

2092417-0710 

3006/160 

2184996-3 B 

3004/102A 

1780536-2001 

3024/128 

1971487 

3027/130 

2003168-135 

3124/289 

2057323-050BA 

3027/130 

2092417-0711 

3018 

2184998-1 

3011 

1780553 

3039/316 

1971488 

3124/289 

2003168-136 

3124/289 

2057323-0501 

3027/130 

2092417-0712 

3018 

2184999-1A 

3009 

1780724-1 

3444/123A 

1971489 

3512 

2003229-25 

3122 

2060041 

3016 

2092417-0713 

3018 

2185414-1 

3005 

1780738-1 

3444/123A 

1971503 

3027/130 

2003239-65 

3124/289 

2068491-704 

3065/222 

2092417-0714 

3117 

2185440-1 

3008 

1800002 

3087 

2000287-28 • 

3004/102A 

2003342-109 

3452/108 

2076393 

3007 

2092417-0715 

3018 

2185502-2 

3011 

1800006 

3017B/117 

2000625-31 

3004/102A 

2003342-244 

3039/316 

2076403 

3007 

2092417-0716 

3018 

2185508-1 

3004/102A 

1800009 

3100/519 

2000625-32 

3004/102A 

2003779-22 

3018 

2076403-0703 

3007 

2092417-0719 

3444/123A 

2185511 

3512 

1800012 

3057/136A 

2000625-33 

3004/102A 

2003779-23 

3018 

2076945-0701 

3004/102A 

2092417-0720 

3444/123A 

2185512-1 0 

3005 

1800013 

3061/140A 

2000625-34 

3004/102A 

2003779-24 

3018 

2077372-0701 

3122 

2092417-0721 

3444/123A 

2185513-1A 

3004/102A 

1800017 

3051/156 

2000625-36 

3016 

2003779-25 

3018 

2077372-0702 

3122 

2092417-0724 

3444/123A 

2185514-1 0 

3024/128 

1800018 

3017B/117 

2000626-32 

3016 

2003779-26 

3060/139A 

2081859-0713 

3009 

2092417-0725 

3444/123A 

2185515-1 0 

3009 

1810037 

3452/108 

2000646-103 

3444/123A 

2004107-40 

3119/113 

2088576-4 

3024/128 

2092417-01713 

3132 

2185516-1 0 

3006/160 

1810038 

3452/108 

2000646-104 

3006/160 

2004357-106 

3087 

2089962-0702 

3024/128 

2092418-1 

3006/160 

2185518-1 0 

3011 

1810039 

3452/108 

2000646-105 

3452/108 

2004358-123 

3004/102A 

2090056-1 

3009 

2092418-2 

3006/160 

2185520-1 0 

3122 

1810945 

3018 

2000646-106 

3008 

2004358-142 

3311 

2090056-5 

3009 

2092418-5 

3006/160 

2185591-2 

3011 

1815036 

3452/108 

2000646-107 

3444/123A 

2004358-168 

3004/102A 

2090056-27 

3009 

2092418-6 

3006/160 

2185593-20 

3003 

1815037 

3452/108 

2000646-108 

3004/102A 

2004746-87 

3021/124 

2090070 

3004/102A 

2092418-7 

3006/160 

2185593-3 0 

3004/102A 

1815039 

3452/108 

2000646-109 

3034 

2004746-114 

3452/108 

2090241 

3011 

2092418-0022 

3018 

2185594-1 

3011 

1815041 

3444/123A 

2000646-110 

3034 

2004746-115 

3452/108 

2090924-8 

3004/102A 

2092418-0023 

3018 

2185599-1 0 

3005 

1815042 

3444/123A 

2000646-111 

3004/102A 

2004746-116 

3025/129 

2090924-0008 

3004/102A 

2092418-0024 

3018 

2185600-1 

3008 

1815043 

3444/123A 

2000646-113 

3009 

2004746-117 

3025/129 

2090924-8A 

3004/102A 

2092418-0710 

3006/160 

2185602-2 

3011 

1815045 

3452/108 

2000646-115 

3016 

2005779-26 

3059/138A 

2090924-B 

3004/102A 

2092418-0711 

3861/101 

2185617-10 

3024/128 

1815047 

3452/108 

2000646-119 

3016 

2006226-14 

3004/102A 

2091211-0014 

3005 

2092418-0715 

3452/108 

2185796 

3005 

1815054 

3444/123A 

2000646-120 

3016 

2006227-51 

3122 

2091241-1 

3008 

2092418-0716 

3018 

2185 796-1A 

3005 

1815067 

3452/108 

2000648-21 

3007 

2006334-15 

3Q39/316 

2091241-2 

3008 

2092418-0717 

3018 

2185804-2 

3014 

1815068 

3452/108 

2000648-22 

3007 

2006334-31 

3123 

2091241-3 

3008 

2092418-0718 

3018 

2185805-1 

3027/130 

1815154 

3444/123A 

2000648-23 

3005 

2006334-155 

3024/128 

2091241-4 

3721/100 

2092418-0719 

3018 

2187337-1 

3027/130 

1815154-9 

3024/128 

2000648-26 

3091 

2006403-40 

3024/128 

2091241-0005 

3008 

2092418-0720 

3018 

2227367 

3845/176 

1815156 

3024/128 

2000648-120 

3017B/117 

2006422-132 

3088 

2091241-5A 

3006/160 

2092418-0721 

3018 

2243255-1 

3123 

1815157 

3024/128 

2000757-18 

3087 

2006422-133 

3031A 

2091241-6 

3721/100 

2092418-0724 

3452/108 

2260600 

4009 

1815159 

3024/128 

2000757-80 

3452/108 

2006431 

3004/102A 

2091241-7 

3005 

2092605-0705 

3444/123A 

2260600-13 

4016 

1817004 

3452/108 

2000804-7 

3452/108 

2006431-44 

3452/108 

2091241-8 

3721/100 

2092608-22 

3444/123A 

2260600-16 

4019 

1817005 

3444/123A 

2000804-8 

3452/108 

2006431-45 

3004/102A 

2091241-10 

3721/100 

2092609 

3344/5093A 

2260600-28 

4024 

1817005-3 

3452/108 

2000804-9 

3004/102A 

2006431-46 

3004/102A 

2091241-11 

3721/100 

2092609-1 

3444/123A 

2311420B 

3133/164 

1817006-3 

3452/108 

2001653-20 

3008 

2006431-49 

3004/102A 

2091241-12 

3721/100 

2092609-0001 

3344/5093A 

2311598 

3130 

1817007 

3444/123A 

2001653-21 

3008 

2006431-50 

3087 

2091241-0013 

3005 

2092609-001 

3344/5093A 

2314009 

3764/127 

1817008 

3452/108 

2001653-22 

3721/100 

2006436-35 

3192/186 

2091241-13 

3005 

2092609-0002 

3344/5093A 

2316183 

3716/161 

1817017 

3010 

2001653-23 

3004/102A 

2006436-36 

3192/186 

2091241-13A 

3005 

2092609-2 

3444/123A 

2320011 

3006/160 

1817045 

3452/108 

2001653-24 

3004/102A 

2006436-37 

3025/129 

2091241-14 

3005 

2092609-3 

3444/123A 

2320022 

3444/123A 

1817108 

3444/123A 

2001786-134 

3087 

2006436-38 

3017B/117 

2091241-0014 

3008 

2092609-5 

3444/123A 

2320031 

3018 

1819045 

3452/108 

2001786-139 

3121/115 

2006441-91 

3031A 

2091241-0015 

3008 

2092609-0022 

3444/123A 

2320041 

3018 

1826065-1 

3301/531 

2001786-141 

3017B/117 

2006441-113 

3004/102A 

2091241-15 

3005 

2092609-0023 

3444/123A 

2320041H 

3018 

1826065-2 

3301/531 

2001786-142 

3032A 

2006441-122 

3088 

2091241-15A 

3005 

2092609-0024 

3444/123A 

2320042 

3122 

1826065-3 

3300/517 

2001786-207 

3017B/117 

2006441-123 

3126 

2091241-0018 

3004/102A 

2092609-0025 

3122 

2320043 

3018 

1826860-1 

3301/531 

2001809-47 

3123 

2006441-132 

3100/519 

2091241-0719 

3008 

2092609-0026 

3444/123A 

2320051 

3040 

1827322 

3025/129 

2001809-48 

3004/102A 

2006463-89 

3017B/117 

2091247-005 

3006/160 

2092609-0027 

3444/123A 

2320051H 

3040 

1840399-1 

3444/123A 

2001809-48A 

3004/102A 

2006512-40 

3017B/117 

2091260-1 

3010 

2092609-0028 

3444/123A 

2320062 

3452/108 

1846282-1 

3444/123A 

2001809-48B 

3004/102A 

2006512-79 

3119/113 

2091260-1 NPN 

3010 

2092609-0705 

3444/123A 

2320063 

3452/108 

1846532-20 

3016 

2001812-65 

3005 

2006512-80 

3119/113 

2091260-2 

3010 

2092609-0706 

3444/123A 

2320073 

3452/108 

1851490 

3518/5995 

2002151-18 

3007 

2006513-19 

3452/108 

2091260-2 NPN 

3010 

2092609-0707 

3444/123A 

2320083 

3893/152 

1851513 

3502/5513 

2002151-18A 

3008 

2006513-39 

3018 

2091260-3 

3010 

2092609-0713 

3444/123A 

2320084 

3026 

1851515 

3444/123A 

2002151-19 

3004/102A 

2006514-59 

3014 

2091260-3 NPN 

3010 

2092609-0715 

3444/123A 

2320092 

3052 

1851516 

3026 

2002151-20 

3087 

2006514-60 

3444/123A 

2091578-1 

3004/102A 

2092609-0718 

3444/123A 

2320111 

3444/123A 

1851517 

3036 

2002151-020 

3087 

2006514-61 

3048/329 

2091578-0702 

3004/102A 

2092609-0720 

3444/123A 

2320123 

3444/123A 

1851518 

3026 

2002152 

3004/102A 

2006582 

3017B/117 

2091858-11 

3009 

2092609-0721 

3444/123A 

2320141 

3018 

1857404 

3100/519 

2002153-58 

3006/160 

2006582-21 

3311 

2091858-0712 

3009 

2092693-1 

3004/102A 

2320141H 

3039/316 

1861223-1 

3466/159 

2002153-59 

3006/160 

2006582-22 

3032A 

2091859 

3009 

2092693-2 

3007 

2320154 

3005 

1872425-1 

3590/909D 

2002153-60 

3006/160 

2006582-23 

3031A 

2091859-2 

.3014 

2092693-3 

3007 

2320161 

3007 

1882551SSA 

3507 

2002153-71 

3004/102A 

2006582-25 

3444/123A 

2091859-4 

3009 

2092693-4 

3007 

2320162 

3114/290 

1887048 

3110/120 

2002153-76 

3006/160 

2006582-101 

3018 

20&1859-6 

3009 

2092693-8 

3004/102A 

2320191 

3040 

1944748 

3642/179 

2002153-77 

3124/289 

2006607-59 

3009 

2091859-6X 

3009 

2092693-9 

3006/160 

2320201 

3034 

1945030 

3079 

2002153-78 

3004/102A 

2006607-60 

3444/123A 

2091859-8 

3009 

2092693-0724 

3039/316 

2320221 

3021/124 

1945168A3 

3514/941 

2002153-83 

3835/103A 

2006607-61 

3048/329 

2091859-0008 

3009 

2092693-0725 

3039/316 

2320222 

3026 

1945294 

3466/159 

2002207 

3126 

2006607-62 

3299/237 

2091859-9 

3009 

2093308-1 

3452/108 

2320223 

3021/124 

1950039 

3444/123A 

2002207-2 

3327/614 

2006607-63 

3059/138A 

2091859-10 

3009 

2093308-2 

3452/108 

2320228 

3021/124 

1950052 

3466/159 

2002209-1 

3060/139A 

2006613-77 

3444/123A 

2091859-1 OX 

3009 

2093308-3 

3452/108 

2320233 

3024/128 

1950056-1 

3466/159 

2002209-4 

3058/137A 

2006623-47 

3834/132 

2091859-0011 

3009 

2093308-070 

3452/108 

2320242 

3025/129 

1950160 

3893/152 

2002209-5 

3061/140A 

2006623-49 

3017B/117 

2091859-11 

3009 

2093308-0700 

3452/108 

2320243 

3025/129 

1956016 

3004/102A 

2002209-7 

3752/5077A 

2006623-88 

3041 

2091859-16 

3717/121 

2093308-0701 

3444/123A 

2320261 

3004/102A 

1956197 

3066/118 

2002209-9 

3061/140A 

2006623-128 

3048/329 

2091859-0025 

3009 

2093308-0702 

3444/123A 

2320271 

3438 

1956486 

3016 

2002209-10 

3062/142A 

2006623-145 

3444/123A 

2091859-25 

3717/121 

2093308-0703 

3444/123A 

2320273 

3438 

1960023 

3444/123A 

2002210-110 

3004/102A 

2006623-148 

3024/128 

2091859-0711 

3452/108 

2093308-0704 

3018 

2320281 

3079 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

2320291 

3710/238 

2327431 

3050/221 

2486836 

3311 

3130011 

3722/102 

3596447 

3893/152 

4038406-P2 

3006/160 

2320299 

3710/238 

2330011 

9075/166 

2487340 

3114/290 

3130025 

3722/102 

3596448 

3054/196 

4080187-0502 

3054/196 

2320302 

3004/102A 

2330011H 

9075/166 

2487341 

3114/290 

3130057 

3026 

3596449 

3041 

4080187-0506 

3054/196 

2320302H 

3004/102A 

2330021 

3059/138A 

2487424 

3122 

3130058 

3510 

3596451 

3083/197 

4080187-0507 

3054/196 

2320331 

3010 

2330032 

3067/502 

2495012 

3008 

3130060 

3722/102 

3596452 

3083/197 

4080320-050B 

3027/130 

2320413 

3444/123A 

2330034 

3108/505 

2495013 

3008 

3130091 

3510 

3596453 

3083/197 

4080320-0501 

3027/130 

2320422 

3004/102A 

2330101 

3843 

2495014 

3004/102A 

3130109 

3717/121 

3596454 

3083/197 

4080474-5 

3065/222 

2320422-1 

3004/102A 

2330191 

3033 

2495078 

3006/160 

3139672-2 

3122 

3596554 

3083/197 

4080474-6 

3065/222 

2320423 

3004/102A 

2330192 

3843 

2495079 

3006/160 

3146977 

3027/130 

3596809 

3078/789 

4080835-0002 

3054/196 

2320432 

3893/152 

2330201 

3311 

2495080 

3004/102A 

3146977A 

3027/130 

3596810 

3829/788 

40808384)01 

3131 A/369 

2320441 

3444/123A 

2330211 

3017B/117 

2495082 

3006/160 

3151180-2 

3122 

3597049 

3184/1115 

4080838-0001 

3026 

2320471 

3018 

2330241 

3062/142A 

2495083 

3088 

3152159 

3026 

3597103 

3018 

4080838-0002 

3026 

2320471-1 

3018 

2330251 

3032A 

2495084 

3087 

3152170 

3027/130 

3597104 

3018 

4080838-2 

3026 

2320471H 

3124/289 

2330251H 

3032A 

2495166-1 

3452/108 

3152170A 

3027/130 

3597114 

3018 

4080838-3 

3026 

2320482 

3893/152 

2330252 

3017B/117 

2495166-2 

3444/123A 

3159036 

3511 

3597260 

3018 

4080866 

3054/196 

2320482H 

3054/196 

2330253 

3032A 

2495166-4 

3444/123A 

3159036-1 

3036 

3597261 

3018 

4080866-000A 

3027/130 

2320483 

3054/196 

2330254 

3311 

2495166-8 

3444/123A 

3165092 

3021/124 

3597280 

3184/1115 

4080866-0001 

3054/196 

2320485 

3054/196 

2330256 

3312 

2495166-9 

3444/123A 

3170717 

3045/225 

3598173 

3184/1115 

4080866-1 

3026 

2320486 

3054/196 

2330302 

3334/5071A 

2495200 

3008 

3170757 

3045/225 

3650238A 

3114/290 

4080866-2 

3026 

2320512 

3005 

2330302H 

3059/138A 

2495376 

3006/160 

3181972 

3452/108 

3670724H 

3122 

4080866-003 

3893/152 

2320513 

3005 

2330305 

3094/144A 

2495377 

3006/160 

3187832-1B1 

4000 

3671857B 

3271 

4080866-0004 

3054/196 

2320514 

3005 

2330332 

3051/156 

2495379 

3006/160 

3187833-1B1 

4001 

3673351K 

3122 

4080866-4 

3893/152 

2320514-1 

3005 

2330351 

3100/519 

2495380 

3087 

3187835-1B1 

4017 

3673354G 

3122 

4080866-0006 

3054/196 

2320541 

3009 

2330352 

3311 

2495388 

3004/102A 

3201104-10 

3444/123A 

3680322-3 

3501/5994 

4080866-006 

3893/152 

2320563 

3293/107 

2330356 

3843 

2495388-1 

3004/102A 

3201110-1OA 

3122 

3700085 

3717/121 

4080866-009 

3893/152 

2320591 

3124/289 

2330361 

9075/166 

2495388-2 

3123 

3401921 

3004/102A 

3700135 

3027/130 

4080866-0012 

3054/196 

2320591-1 

3444/123A 

2330362 

3017B/117 

2495488-1 

3006/160 

3403787 

3444/123A 

3700150 

3027/130 

4080866-0013 

3893/152 

2320595 

3124/289 

2330381 

3108/505 

2495488-2 

3006/160 

3404114-1 

3722/102 

3700198 

3025/129 

4080866-8006 

3027/130 

2320596 

3124/289 

2330551 

3998/506 

2495520 

3132 

34041 14-2 

3722/102 

3700219 

3027/130 

4080879-0001 

3054/196 

2320598 

3124/289 

2330553 

3311 

2495521 

3132 

3404520-012 

3024/128 

3700227 

3529 

4080879-0006 

3041 

2320602 

3054/196 

2330561 

3016 

2495521-1 

3444/123A 

3404520-211 

3024/128 

3700228 

3027/130 

4080879-001 1 

3054/196 

2320631 

3124/289 

2330562 

3017B/117 

2495522-1 

3132 

3406517-031 

3129/726 

3720704-1 

9038/346 

4080879-0012 

3054/196 

2320632 

3114/290 

2330564 

3017B/117 

2495522-4 

3444/123A 

3406519-031 

3129/726 

3723250-1 

3543/912 

4080879-0015 

3054/196 

2320637 

3114/290 

2330611 

3031A 

2495523-1 

3132 

3410161-001 

3021/124 

3723250-2 

3543/912 

4082501-0001 

3720/104 MP 

2320643 

3122 

2330612 

3016 

2495529 

3024/128 

3412907-2 

3027/130 

3723253-1 

3514/941 

4082501-001 

3009 

2320644 

3122 

2330631 

3334/5071A 

2495567-2 

3123 

3430063 

3017B/117 

3724237-3 

3542/904 

4082501-0001A 

3009 

2320646 

3122 

2330632 

3334/5071A 

2495567-3 

3123 

3430063-1 

9007/5804 

3731313-1 

3009 

4082626-0001 

3543/912 

2320646-1 

3024/128 

2330634 

3059/138A 

2495568-2 

3004/102A 

3438095 

3893/152 

3733168-2 

3534 

4082665-0001 

3144/723 

2320647 

3024/128 

2330643 

3334/5071A 

2496125-2 

3444/123A 

3438854 

3439/163A 

3755171 

3893/152 

4082665-1 

3144/723 

2320647-1 

3024/128 

2330721 

3311 

2497094-1 

3018 

3438867 

3054/196 

3755862 

3245/199 

4082665-2 

3144/723 

2320651 

3893/152 

2330771 

3051/156 

2497094-2 

3018 

3453897-1 

3027/130 

3874762 

3467/283 

4082665-3 

3144/723 

2320652 

3054/196 

2330773 

3017B/117 

2497473 

3004/102A 

3457104 

3122 

3939307-002 

3132 

4082665-0003 

3144/723 

2320664 

3122 

2330791 

3334/5071A 

2497473-1 

3004/102A 

3457107-1 

3444/123A 

3939307-022 

3716/161 

4082671-0002 

3156/172A 

2320681 

3114/290 

2330921 

3067/502 

2497496 

3123 

3457632-5 

3444/123A 

4000921 

3245/199 

4082799-0001 

3078/789 

2320696 

3444/123A 

2331121 

3130 

2497888 

3004/102A 

3457633-1 

9038/346 

4007556-5 

3131A/369 

4082799-1 

3078/789 

2320696-1 

3444/123A 

2331142 

3311 

2498456-2 

3018 

3457633-2 

9038/346 

4028839 

3716/161 

4082799-0002 

3078/789 

2320833 

3035 

2331152 

3093 

2498457-2 

3444/123A 

3457633-3 

9038/346 

4036392-P2 

3061/140A 

4082799 2 

3078/789 

2320843 

3190/184 

2331351 

3100/519 

2498482-2 

3018 

3459332-1 

3716/161 

4036598-PI 

3009 

4082802-1 

3169/781 

2320845 

3054/196 

2331381 

3843 

2498507-1 

3452/108 

3460532-1 

3004/102A 

4036598-P2 

3004/102A 

4082802-0001 

3169/781 

2320855 

3191/185 

2331991 

3081/125 

2498507-2 

3452/108 

3460549-5 

3124/289 

4036612-PI 

3005 

4082802-0002 

3169/781 

2320884 

3083/197 

2332152 

3843 

2498507-3 

3452/108 

3460552 

3010 

4036612-P2 

3005 

4082802-2 

3169/781 

2320892 

3040 

2337011 

3100/519 

2498512 

3114/290 

3460553-2 

3717/121 

4036707-PI 

3005 

4082873-0001 

3083/197 

2320931 

3021/124 

2337017 

3122 

2498513 

3311 

3460553-4 

3009 

4036707-P2 

3005 

4082873-0002 

3083/197 

2320946 

3044/154 

2337063 

3336/5080A 

2498530 

3087 

3460728 

3004/102A 

4036715-PI 

3006/160 

4082886-001 

3027/130 

2320961 

3710/238 

2337065 

3751/5075A 

2498665-2 

3245/199 

3462175-1 

3005 

4036715-P2 

3006/160.. 

4082886-0002 

3027/130 

2321001 

3021/124 

2337071 

3311 

2498665-3 

3245/199 

3462221-1 

3717/121 

4036733-PI 

3009 

4082886-0003 

3027/130 

2321095 

3103A/396 

2337101 

3062/142A 

2498837 

3008 

3462306-1 

3717/121 

4036749 

3011 

4084114-0001 

3050/221 

2321101 

3045/225 

2340283 

3863/600 

2498902-1 

3018 

3463100-1 

3510 

4036749-PI 

3861/101 

4084114-0002 

3050/221 

2321111 

3045/225 

2340331 

3864/605 

2498902-2 

3018 

3463101-1 

3027/130 

4036749-P2 

3861/101 

4084438-0001 

3534 

2321121 

3439/163A 

2340332 

3463/601 

2498903-1 

3018 

3463609-2 

3716/161 

4036754-PI 

3862/103 

4089545-001 

3065/222 

2321241 

3467/283 

2360021 

3228/1061 

2498903-2 

3018 

3464343-1 

3511 

4036754-P2 

3862/103 

4101685 

3016 

2321264 

3597/5455 

2360042 

3072/712 

2498904-3 

3444/123A 

3468068-1 

3716/161 

4036831-PI 

3012/105 

4152875 (MP) 

3709/110MP 

2321281 

3083/197 

2360092 

3072/712 

2498904-4 

3444/123A 

3468068-2 

3716/161 

4036832-PI 

3012/105 

4209566 

3750/143A 

2321302 

3054/196 

2360151 

3704/1213 

2498904-6 

3444/123A 

3468068-3 

3716/161 

4036887-P8 

3122 

4223055 

3027/130 

2321321 

3114/290 

2360201 

3072/712 

2499950 

3124/289 

3468068-4 

3716/161 

4036923-PI 

3006/160 

4302685 

3025/129 

2321322 

3114/290 

2360322-1 

3024/128 

2503815-202 

3510 

3468071-3 

3038 

4036923-P2 

3006/160 

4420022-PI 

3518/5995 

2321351 

3114/290 

2360361 

3141/780 

2504640 

3018 

3468841-1 

3026 

4036924-PI 

3122 

4420022-P2 

3518/5995 

2321381 

3083/197 

2360401 

3102/710 

2505209 

3444/123A 

3503041 

3501/5994 

4036924-P2 

3122 

4450300P2 

3633/5626 

2321403 

3021/124 

2360796 

3019 

2520063 

3444/123A 

3520041-001 

7400 

4036937-PI 

3005 

4450300P3 

3633/5626 

2321472 

3433/287 

2360851 

4011 

2530733 

3444/123A 

3520042-001 

7410 

4036937-P2 

3005 

4522322G 

3005 

2321511 

3246/229 

2360924-5601 

3444/123A 

2552866 

3069/501A 

3520043-001 

7473 

4036962-PI 

3006/160 

4526757C 

3007 

2321521 

3025/129 

2361461 

3592/966 

2557736 

3036 

3520044-001 

7440 

4036962-P2 

3006/160 

4550106-001 

3893/152 

2321581 

3894/384 

2363261 

3072/712 

2557737 

3036 

3520045-001 

7451 

4036963-PI 

3006/160 

4550106-003 

3893/152 

2321763 

3441/292 

2390022 

3627/5404 

2557738 

3036 

3520046-001 

7474 

4036963-P2 

3006/160 

4590076 B 

3005 

2321764 

3083/197 

2391345 

3036 

2596071 

3452/108 

3520047-001 

7430 

4036965-PI 

3006/160 

4613124-3 

3167/738 

2321791 

3929 

2391346 

3036 

2610032 

3506/5642 

3520048-001 

7404 

4036965-P2 

3006/160 

4663001A905 

7474 

2321881 

3849/293 

2391346C 

3036 

2610783 

7402 

3539307-001 

3018 

4037145-PI 

3004/102A 

4663001A0909 

7404 

2321891 

3841/294 

2391773 

3590/909D 

2610786 

7400 

3539307-002 

3018 

4037145-P2 

3004/102A 

4663001A911 

7440 

2322562 

3747/157 

2391828 

3509/5695 

2610788 

74121 

3573475 

3132 

4037289-PI 

3861/101 

4663001A912 

7410 

2326953 

3444/123A 

2396803 

3500/5882 

2621147 

3717/121 

3596061 

3100/519 

4037289-P2 

3861/101 

4663001A915 

7430 

2327022 

3024/128 

2399179 

3036 

2621567-1 

3444/123A 

3596062 

3088 

4037325-PI 

3017B/117 

4663001D907 

7400 

2327023 

3444/123A 

2402277 

3455/804 

2621764 

3444/123A 

3596063 

3114/290 

4037410-PI 

3006/160 

4720787-001 

3024/128 

2327031 

3017B/117 

2410178 

3509/5695 

2621811 

3984/106 

3596067 

3452/108 

4037410-P2 

3006/160 

4813466 

3444/123A 

2327041 

3017B/117 

2410178-239 

3509/5695 

2640843-1 

3444/123A 

3596068 

3452/108 

4037413-PI 

3058/137A 

4822354J REV5 

3027/130 

2327052 

3027/130 

2410181 

3522/5697 

2680072 A 

3512 

3596069 

3452/108 

4037586-PI 

3122 

4832800 

3036 

2327053 

3027/130 

2410181-240 

3522/5697 

2709759 

3629/309K 

3596070 

3452/108 

4037586-P2 

3122 

4864227N 

9020/2021 

2327074 

3788/5022A 

2410183 

3507 

2712080 

3444/123A 

3596071 

3452/108 

4037594 

3009 

4906071 

3444/123A 

2327075 

3755/5084A 

2410183-241 

3507 

2729789 

3123 

3596072 

3452/108 

4037594-PI 

3717/121 

4906072 

3444/123A 

2327076 

3095/147A 

2410193 

3507 

2855296-01 

3004/102A 

3596091 

3041 

4037607-PI 

3009 

4906073 

3444/123A 

2327077 

3751/5075A 

2410193-242 

3507 

2868536-1 

7474 

3596092 

3041 

4037647-PI 

3192/186 

4906093 

3245/199 

2327122 

3444/123A 

2410195 

3519/5643 

2875409 

3026 

3596100 

3084 

4037647-P2 

3192/186 

4907975 

3011 

2327132 

3448 

2410195-243 

3519/5643 

2875493 

3893/152 

3596101 

3084 

4037764-PI 

3006/160 

4907975 B 

3011 

2327142 

3834/132 

2412275 

3455/804 

2904014 

3009 

3596116 

3122 

4037764-P2 

3006/160 

4907976 

3004/102A 

2327152 

3192/186 

2414811 

3122 

2970038H05 

3005 

3596117 

3122 

4037800-PI 

3122 

4907976 B 

3004/102A 

2327153 

3192/186 

2414892 

3027/130 

3000008 

3722/102 

3596118 

3114/290 

4037800-P2 

3122 

4907977A 

3011 

2327172 

3027/130 

2460758-2 

9004/5801 

3002406-RT99C . 

3011 

3596242 

3126 

4037804-92 

3004/102A 

4907977C 

3011 

2327182 

3021/124 

2469749 

3444/123A 

3004005 

3011 

3596260 

3018 

4037804-PI 

3004/102A 

4907978 

3004/102A 

2327203 

3192/186 

2469755 

3444/123A 

3004800 

3122 

3596261 

3018 

4037839-PI 

3861/101 

4907981 

3004/102A 

2327206 

3054/196 

2479692 

3444/123A 

3004856 

3004/102A 

3596338 

3122 

4037839-P2 

3861/101 

4907982 

3124/289 

2327232 

3050/221 

2479836 

3444/123A 

3005861 

3444/123A 

3596339 

3122 

4037993-PI 

3005 

4914118A 

3004/102A 

2327262 

3114/290 

2485076-2 

3124/289 

3006206-00 

3524/784 

3596340 

3114/290 

4037993-P2 

3005 

4915702 

7416 

2327282 

3025/129 

2485076-3 

3124/289 

3007038-00 

3549/901 

3596341 

3114/290 

4038256-PI 

3010 

4999774 

3717/121 

2327283 

3025/129 

2485077-2 

3024/128 

3008321-00 

3629/309K 

3596354 

3144/723 

4038256-P2 

3010 

5034292 

3505/5547 

2327292 

3024/128 

2485077-3 

3024/128 

3010474B 

3008 

3596398 

3334/5071A 

4038260-PI 

3005 

5073004 

3004/102A 

2327293 

3024/128 

2485078-1 

3444/123A 

3019410 

3045/225 

3596401 

3050/221 

4038260-P2 

3005 

5076204 

74SOO 

2327332 

3024/128 

2485078-2 

3444/123A 

3019438 

3044/154 

3596402 

3050/221 

4038264-PI 

3861/101 

5113642 

3590/909D 

2327363 

3444/123A 

2485078-3 

3444/123A 

3019438A 

3044/154 

3596435 VARACTO 

3327/614 

4038264-P2 

3861/101 

5175460 

7408 

2327387 

3114/290 

2485079-1 

3444/123A 

3060020 

3087 

3596435 ZENNER 

3752/5077A 

4038359-PI 

3006/160 

5213400 

3500/5882 

2327403 

3024/128 

2485079-2 

3444/123A 

3068305-2 

3444/123A 

3596440 

3018 

4038359-P2 

3006/160 

5214096 

3027/130 

2327422 

9014/720 

2485079-3 

3444/123A 

3130006 

3717/121 

3596446 

3054/196 

4038406-PI 

3006/160 

5214534 

3036 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

5261455 

3501/5994 

5330541 

379O/5024A 

7011507-00 

3444/123A 

7288073 

3012/105 

7851467-01 

3835/103A 

8020334 

3004/102A 

5294477-1 

3444/123A 

5330572 

3100/519 

7012142-03 

74193 

7288076 

3012/105 

7851650-01 

3716/161 

8020540 

3004/102A 

5294477-2 

3444/123A 

5330661 

3327/614 

7012166 

7402 

7288079 

3012/105 

7851651-01 

3716/161 

8020560 

3004/102A 

5300073-15 

3063/145A 

5330721 

3087 

7012167-02 

7490 

7289041 

3009 

7851657-01 

3017B/117 

8021897 

3004/102A 

5300113-1 

3017B/117 

5330731 

3088 

7014566 

3520/5677 

7289047 

3009 

7851947-01 

3087 

8021898 

3004/102A 

5302347-1 

3024/128 

5330732 

3088 

7023416-00 

3017B/117 

7289097 

3642/179 

7851949-01 

3444/123A 

8022630 

3004/102A 

5320003 

3026 

5330761 DIODE 

3100/519 

7026011 

3452/108 

7290593 

3717/121 

7851950-01 

3444/123A 

8022631 

3004/102A 

5320004 

3138/193A 

5330761 VARACTO 

3323/610 

7026012 

3452/108 

7290594 

3009 

7851952-01 

3444/123A 

8023892 

3003 

5320022 

3138/193A 

5330842 

3056/135A 

7026013 

3452/108 

7291252 

3009 

7851953-01 

3444/123A 

8024152 

3004/102A 

5320023 

3444/123A 

5330851 

3327/614 

7026014 

3444/123A 

7292308 

3006/160 

7851955-01 

3052 

8024250 

3034 

5320023H 

3444/123A 

5330852 

3327/614 

7026015 

3444/123A 

7292684 

3764/127 

7852223-01 

3087 

8024390 

3004/102A 

5320024 

3444/123A 

5331102 

3311 

7026016 

3444/123A 

7292689 

3642/179 

7852223-01A 

3087 

8031825 

3452/108 

5320026 

3444/123A 

5340001 

3124/289 

7026018 

3027/130 

7292690 

3717/121 

7852264-01 

3031A 

8031836 

3452/108 

5320031 

3990/220 

5340021 

3311 

7026019 

3025/129 

7292955 

3717/121 

7852438-01 

3088 

8031837 

3018 

5320032 

3448 

5340022 

3100/519 

7026020 

3444/123A 

7292956 

3012/105 

7852439-01 

3311 

8031839 

3444/123A 

5320042H 

3114/290 

5340022H 

3031A 

7026024 

3893/152 

7293818 

3438 

7852452-01 

3245/199 

8033690 

3444/123A 

5320043H 

3114/290 

5340051 

3100/519 

7026029 

3025/129 

7293819 

3438 

7852454 

3444/123A 

8033696 

3444/123A 

5320051 

3018 

5340082 

3126 

7026036 

3126 

7294133 

3004/102A 

7852454-01 

3444/123A 

8033720 

3444/123A 

5320064 

3124/289 

5340202 

3464/300 

7027005 

3311 

7294796 

3009 

7852455-01 

3444/123A 

8033730 

3444/123A 

5320064H 

3444/123A 

5350182 

3877/1075A 

7027023 

3016 

7294910 

3018 

7852459-01 

3444/123A 

8033803 

3452/108 

5320067 

3444/123A 

5350231 

3459/1058 

7027031 

3311 

7295195 

3452/108 

7852577-01 

9075/166 

8033804 

3452/108 

5320074 

3444/123A 

5350251 

3477/1087 

7027038 

3031A 

7295196 

3452/108 

7852775-01 

3004/102A 

8033943 

3452/108 

5320101 

3004/102A 

5350572 

3630/964 

7027039 

3017B/117 

7295197 

3444/123A 

7852776-01 

3004/102A 

8033944 

3444/123A 

5320111 

3025/129 

5350611 

3095/147A 

7043216 

3016 

7296314 

3444/123A 

7852778-01 

3004/102A 

8034903 

3054/196 

5320151 

3299/237 

5351042 

3161/722 

7043261 

3017B/117 

7296811 

3444/123A 

7852779-01 

3004/102A 

8036683 

3018 

5320241 

3444/123A 

5351351 

3072/712 

7070692 

3311 

7297043 

3009 

7852781-01 

3444/123A 

8037330 

3444/123A 

5320295 

3004/102A 

5351361 

3365/1004 

7070979 

3007 

7297053 

3444/123A 

7852782-01 

3087 

8037332 

3444/123A 

5320295H 

3835/103A 

5359031 

7400 

7071021 

3444/123A 

7297054 

3444/123A 

7852899-01 

3006/160 

8037333 

3444/123A 

5320296 

3004/102A 

5359271 

7493 

7071031 

3444/123A 

7297092 

3009 

7852900-01 

3006/160 

8037353 

3444/123A 

5320305 

3835/103A 

5492639-PI 

3862/103 

7100460 

3088 

7297093 

3009 

7852903-01 

3126 

8037722 

3018 

5320306 

3010 

5492639-P2 

3862/103 

7100628 

3016 

7297347 

3642/179 

7852904-01 

3056/135A 

8037723 

3452/108 

5320326 

3124/289 

5492653-PI 

3861/101 

7100630 

3016 

7297348 

3764/127 

7853090-01 

3448 

8051060 

3087 

5320326H 

3018 

5492653-P2 

3861/101 

7116060 

3709/110MP 

7297980 

3018 

7853092-01 

3444/123A 

8052188 

3087 

5320328 

3452/108 

5492655-PI 

3861/101 

7121105-01 

3444/123A 

7298079 

3009 

7853094-01 

3444/123A 

8052192 

3058/137A 

5320361 

3010 

5492655-P2 

3861/101 

7200351 

3126 

7299325 

3017B/117 

7853099-01 

9075/166 

8052446 

3087 

5320372 

3444/123A 

5492655-P3 

3861/101 

7200953 

3311 

7299720 

3012/105 

7853351-01 

3004/102A 

8053520 

3126 

5320372H 

3444/123A 

5492655-P4 

3861/101 

7201212 

3100/519 

7299771 

3718/121 MP 

7853352-01 

3004/102A 

8111230 

3114/290 

5320373 

3444/123A 

5492655-P5 

3861/101 

7210027-003 

3004/102A 

7299780 

3642/179 

7853354-01 

3004/102A 

8112023 

3004/102A 

5320422H 

3054/196 

5402655-P6 

3861/101 

7210036-001 

3722/102 

7299803 

3718/121MP 

7853356-01 

3004/102A 

8112027 

3004/102A 

5320432 

3054/196 

5492659-PI 

3861/101 

7269847 

3835/103A 

7301660 

3642/179 

7853357-01 

3087 

8112071 

3004/102A 

5320433 

3054/196 

5492659-P2 

3861/101 

7274653 

3009 

7301661 

3642/179 

7853358-01 

3031A 

8112090 

3004/102A 

5320475 

3010 

5493158-1 

3717/121 

7276211 

3005 

7301664 

3438 

7853463-01 

3444/123A 

8112143 

3052 

5320485 

3004/102A 

5496663-PI 

3717/121 

7276605 

3012/105 

7301665 

3438 

7853464-01 

3444/123A 

8112146 

3004/102A 

5320492H 

3054/196 

5496665-P2 

3722/102 

7277066 

3835/103A 

7301666 

3438 

7853465-01 

3444/123A 

8112161 

3004/102A 

5320501 

3048/329 

5496665-P3 

3722/102 

7278421 

3005 

7302699 

3438 

7855282 

3088 

8112162 

3004/102A 

5320511 

3299/237 

5496665-P4 

3722/102 

7278422 

3004/102A 

7303120 

3444/123A 

7855282-01 

3087 

8113034 

3444/123A 

5320583 

3112 

5496665-P5 

3722/102 

7278423 

3004/102A 

7303304 

3438 

7855283-01 

3100/519 

8113051 

3444/123A 

5320592 

3114/290 

5496665-P6 

3722/102 

7278747 

3005 

7304149 

3439/163A 

7855284-01 

3031A 

8113052 

3444/123A 

5320593 

3114/290 

5496666-PI 

3722/102 

7279005 

3012/105 

7304380 

3444/123A 

7855291-01 

3444/123A 

8113060 

3444/123A 

5320612 

3024/128 

5496666-P2 

3722/102 

7279007 

3012/105 

7304971 

3954/5414 

7855292-01 

3444/123A 

8113102 

3893/152 

5320613 

3122 

5496666-P3 

3722/102 

7279009 

3012/105 

7305476 

3022/1188 

7855293-01 

3444/123A 

8113134 

3444/123A 

5320622 

3122 

5496666-P4 

3722/102 

7279011 

3012/105 

7306982 

3027/130 

7855294-01 

3444/123A 

8113323 

3122 

5320632 

3193/187 

5496666-P5 

3722/102 

7279017 

3012/105 

7306982A 

3027/130 

7855295-01 

3052 

8113327 

3124/289 

5320642 

3054/196 

5496666-P6 

3722/102 

7279025 

3012/105 

7309160 

3027/130 

7855296-01 

3004/102A 

8114031 

3444/123A 

5320643 

3188A/182 

5496666-P7 

3722/102 

7279027 

3012/105 

7311074 

3044/154 

7855297-01 

3004/102A 

8114057 

3024/128 

5320651 

3444/123A 

5496666-P8 

3722/102 

7279031 

3012/105 

7311325 

3135/709 

7855298-01 

3893/152 

8115009 

3114/290 

5320671 

3054/196 

5496667-PI 

3722/102 

7279033 

3012/105 

7311350 

3512 

7896605 

3734/806 

8120037 

3311 

5320702 

3834/132 

5496667-P2 

3722/102 

7279039 

3009 

7312294 

3159/718 

7902045 0 

3027/130 

8120126 

3100/519 

5320813 

3124/289 

5496774-PI 

3722/102 

7279049 

3009 

7313063 

3438 

7902310 

3024/128 

8120133 

3311 

5320851 

3018 

5496774 P2 

3722/102 

7279069 

3642/179 

7314584 

3444/123A 

7902565-00 

3011 

8121002 

3087 

5320861 

3018 

5496774-P3 

3722/102 

7279073 

3012/105 

7528157P1 

3590/S09D 

7910071-01 

3004/102A 

8121014 

3088 

5320942 

3116 

5496774-P4 

3722/102 

7279076 

3012/105 

7570003-01 

3009 

7910072-01 

3717/121 

8150485 

3021/124 

5321171 

3299/237 

5496774-P6 

3722/102 

7279261 

3845/176 

7570004 

3444/123A 

7910073-01 

3190/184 

8152001-2 

3861/101 

5321184 

3114/290 

5496839-PI 

3722/102 

7279281 

3123 

7570004-01 

3444/123A 

7910076-01 

3017B/117 

8153117-1 

3065/222 

5321204 

3138/193A 

5496939-PI 

3717/121 

7279293 

3012/105 

7570005 

3444/123A 

7910108-01 

3716/161 

8249600 

3018 

5321214 

3433/287 

5496939-P2 

3717/121 

7279298 

3012/105 

7570005-01 

3444/123A 

7910112 

3288/1003 

8469903 

3005 

5321235 

3248 

5518017 

3990/220 

7279379 

3005 

7570005-02 

3444/123A 

7910112-01 

3288/1003 

8505214-1 

3764/127 

5321252 

3114/290 

5724125 

3024/128 

7279461 

3008 

7570005-03 

3444/123A 

7910122-01 

3288/1003 

8508331 

3524/784 

5321253 

3114/290 

5760001-014 

3004/102A 

7279559 

3005 

7570008 

3444/123A 

7910134-01 

3834/132 

8508403-1 

3524/784 

5321261 

3020/123 

5760003-020 

3122 

7279566 

3012/105 

7570008-01 

3444/123A 

7910584-01 

3444/123A 

8510671-3 

3005 

5321291 

3020/123 

5955748 

3004/102A 

7279779 

3006/160 

7570008-02 

3444/123A 

7910585-01 

3444/123A 

8510744-1 

3861/101 

5321301 

3054/196 

5955749 

3016 

7279779(GM) 

3444/123A 

7570009-01 

3444/123A 

7910586-01 

3444/123A 

8510744 2 

3011 

5321311 

3253/295 

5958539 

3123 

7279780 

3008 

7570009-21 

3444/123A 

7910587-01 

3444/123A 

8510747 

3007 

5321321 

3197/235 

5983945A 

3012/105 

7279781 

3007 

7570011-01 

3311 

7910588-01 

3004/102A 

8511724-3 

3845/176 

5321422 

3116 

5985432 

3012/105 

7279782 

3005 

7570011-02 

3031A 

7910589-01 

3004/102A 

851 1724-4 

3845/176 

5321431 

3293/107 

5988414 

3012/105 

7279788 

3005 

7570013-01 

3025/129 

7910780-01 

3452/108 

851 1759-1 

3004/102A 

5321501 

3112 

5988977 

3012/105 

7279789 

3005 

7570014 

9005/5802 

7910783-01 

3006/160 

851 1759-2 

3004/102A 

5321502 

3448 

5989171 

3012/105 

7279793 

3012/105 

7570014-02 

3016 

7910801-01 

3004/102A 

851 1759-3 

3004/102A 

5321901 

3246/229 

5989615 

3012/105 

7279893 

3087 

7570014-05 

3031A 

7910804-01 

3444/123A 

8512001-2 

3010 

5330001 

3017B/117 

5989692 

3012/105 

7279940 

3005 

7570016-02 

3087 

7910805-01 

3031A 

8512049-5 

3005 

5330011 

3060/139A 

5989693 

3012/105 

7279941 

3004/102A 

7570016-03 

3087 

7910872-01 

3031A 

8512049-6 

3005 

5330041 

3017B/117 

6100724-2 

3005 

7280281 

3012/105 

7570021-12 

3064/146A 

7910873-01 

3031A 

8513410 

3004/102A 

5330041(HR-5A) 

3311 

6122025-2 

3143/730 

7281307 

3005 

7570022-01 

3026 

7913605 

3438 

8516861-1 

3722/102 

5330041H 

3311 

6142190 

3500/5882 

7281308 

3005 

7570024-02 

3311 

7914009-01 

3018 

8516861-P3 

3004/102A 

5330042 

3311 

6205275 

3444/123A 

7281309 

3005 

7570030-01 

3083/197 

7914010-01 

3018 

8516986 

3005 

5330054 

3788/5022A 

6207159 

3731/1243 

7281310 

3004/102A 

7570031-01 

3893/152 

791401 1-01 

3031A 

8516986-1 

3722/102 

5330054H 

3788/5022A 

6208839 

3018 

7281891 

3005 

7570032-01 

3025/129 

7914014-01 

3100/519 

8516988-2 

3722/102 

5330059 

3336/5080A 

6212096 

3054/196 

7282315 

3012/105 

7570215-21 

3016 

7914015-01 

3126 

8518382-1 

3610/5980 

5330101 

3311 

6212839 

3444/123A 

7282358 

3087 

7570215-24 

3017B/117 

7930945 

3054/196 

8518382-2 

3609/5986 

5330101H 

3031A 

6212922 

3452/108 

7283377 (MP) 

3709/110MP 

7570215-34 

3031A 

7932638 

3100/519 

8518382-3 

3501/5994 

5330102 

3017B/117 

6218945 

3444/123A 

7283801 

3004/102A 

7571329 

9075/166 

7932980 

3135/709 

8518382-9 

3698/5987 

5330102H 

3032A 

6291263 

3020/123 

7284137 

3444/123A 

7576004-01 

3114/290 

7935181 

3146/787 

8518382-10 

3698/5987 

5330104 

3017B/117 

6460006 

3722/102 

. 7284513 

3006/160 

7576015-1 

3444/123A 

7936256 

3444/123A 

8518383 

3500/5882 

5330131 

3100/519 

6480001 

3717/121 

\ 7 2 8 4 7 51 

3004/102A 

7576015-01 

3122 

7936331 

3444/123A 

8518383-10 

3517/5883 

5330133 

3100/519 

6480004 

3717/121 

7284941 

3004/102A 

7576015-02 

3245/199 

7936983 

3025/129 

8521502-1 

3861/101 

5330201 

3126 

6494612 

3054/196 

7285354 

3609/5986 

7576015-03 

3245/199 

7937586 

3027/130 

8521502-2 

3861/101 

5330212H 

3100/519 

6680035-1 

9086/518 

7285663 

3009 

7576015-04 

3245/199 

7939165 

3716/161 

8521502-3 

3011 

5330261 

3100/519 

6846503 

3110/120 

7285683 

3717/121 

7576015-05 

3245/199 

8000736 

3024/128 

8521502-4 

3861/101 

5330312 

3058/137A 

6860870 

3007 

7285774 

3009 

7840540-1 

3444/123A 

8000737 

3024/128 

8521587-1 

3016 

5330322 

3749/5073A 

6902021H25 

3893/152 

7285776 

3717/121 

7851319-01 

3835/103A 

8002494 B 

3942/5483 

8521587-101 

9005/5802 

5330331 

3088 

6984590 

3444/123A 

7285778 

3009 

7851321-01 

3835/103A 

8004939 

3850 

8521587-102 

9007/5804 

5330332 

3088 

6984600 

3444/123A 

7286858 

3444/123A 

7851322-01 

3719/104 

8010490 

3008 

8521692-1 

3942/5483 

5330334 

3100/519 

6993650 

3444/123A 

7287107 

3642/179 

7851324-01 

3444/123A 

8010520 

3008 

8522468-1 

3444/123A 

5330335 

3087 

7002453 

3444/123A 

7287110 

3009 

7851325 

3444/123A 

8010530 

3008 

8522468-2 

3039/316 

5330336 

3311 

7002538 

3533/5635 

7287112 

3642/179 

7851326 

3444/123A 

8014711 

3008 

8522468-3 

3039/316 

5330341 

3311 

7002539 

3533/5635 

7287117 

3642/179 

7851327 

3444/123A 

8014712 

3008 

8522468-5 

3122 

5330371 

3311 

7011203-02 

7475 

7287452 

3444/123A 

7851328-01 

3678/169 

8015613 

3025/129 

8522475-2 

3025/129 

5330381 

3311 

7011203-03 

7475 

7287939 

3008 

7851329-01 

9075/166 

8020322 

3004/102A 

8523435-3 

3123 

5330392 

3777/5011A 

7011205 

3529 

7287940 

3008 

7851379-01 

3444/123A 

8020324 

3004/102A 

8523438 

3011 

5330431 

3311 

7011507 

3444/123A 

7288072 

3012/105 

7851380-01 

3444/123A 

8020333 

3004/102A 

8524402-1 

3861/101 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

8524402-2 

3011 

10015595 

3444/123A 

14001378-02 

3522/5697 

23114036 

3452/108 

23114975 

3245/199 

23119994 

3287/1132 

8524402-3 

3011 

10017663 

3722/102 

14001376-03 

3522/5697 

23114037 

3019 

23114982 

3220/198 

23119995 

3286/1131 

8524402-4 

3861/101 

10018807-002B 

3024/128 

14001376-005 

3509/5695 

23114038 

3538 

23114993 

3104A 

23119999 

3236/748 

8524403-1 

3005 

10022104-101 

3444/123A 

14020416 

3024/128 

23114043 

3452/108 

23114994 

3024/128 

23124037 

3452/108 

8524403-2 

3005 

10106058 

3444/123A 

14171872-10 

3100/519 

23114044 

3018 

23114995 

3025/129 

23126183 

3018 

8524440-1 

3004/102A 

10180722 

3444/123A 

14622554 

3143/730 

23114045 

3010 

23114999 

3245/199 

23126620 

3452/108 

8524440-2 

3722/102 

10183001 

3245/199 

14653870 

3966 

23114046 

3444/123A 

23115012 

3032A 

23136577 

3089/112 

8524457 

3024/128 

10525796 

3004/102A 

14714729 

3518/5995 

23114050 

3025/129 

23115042 

3311 

23162577 

3089/112 

8524457-1 

3024/128 

10545502 

3444/123A 

14714760 

3444/123A 

23114051 

3025/129 

23115046 

3016 

23200596-1 

3024/128 

8525521 1 

3122 

10545506 

3245/199 

14714786 

3444/123A 

23114052 

3040 

23115049 

3100/519 

23311006 

3009 

85255213 

3122 

10635241 

3008 

14769302 

3108/505 

23114053 

3020/123 

23115050 

3311 

23311066 

3717/121 

8525521-4 

3122 

10644417 

3026 

15010121-1 

3024/128 

23114054 

3020/123 

23115051 

3311 

24501000 

3444/123A 

8526849-1 

3123 

10644433 

3444/123A 

15038433 

3444/123A 

23114056 

3452/108 

23115057 

3444/123A 

24553600 

3444/123A 

8526849-2 

3004/102A 

10674068 

3507 

15039060-1 

3279/747 

23114057 

3452/108 

23115058 

3444/123A 

24561601-E 

3518/5995 

8531261-2 0 

3009 

10674068 B 

3507 

15039456 

3444/123A 

23114058 

3024/128 

23115064 

3016 

24561602-E 

3518/5995 

8531261-4 0 

3009 

10713642 

3027/130 

15039464 

3444/123A 

23114060 

3452/108 

23115065 

3016 

24561603 

3518/5995 

8538640 

3007 

10728228 

3026 

15077183 

3026 

23114061 

3004/102A 

23115068 

3016 

24561604 

3518/5995 

8539622-1 

3006/160 

10838753 

3036 

15102718 

3722/102 

23114070 

3027/130 

23115070 

3087 

24562000 

3444/123A 

8539650-1 

3008 

10849792 

3444/123A 

15105300 

3629/309K 

23114070A 

3027/130 

23115071 

3016 

24562001 

3444/123A 

8547892-1001 

3039/316 

10896074 

3444/123A 

15109200 

74S04 

23114074 

3125 

23115072 

3100/519 

24562101 

3444/123A 

8555270-1001 

3025/129 

10896173 

3036 

15222101-11 

3004/102A 

23114078 

3018 

23115076 

3060/139A 

24562200 

3444/123A 

8556156-1001 

3525/724 

11019072 

6627/5527 

15222101-31 

3006/160 

23114081 

3025/129 

23115078 

3121/115 

25114101 

3004/102A 

8556188 

3452/108 

11050925 

3114/290 

15222103-00 

3006/160 

23114082 

3452/108 

23115079 

3119/113 

25114102 

3004/102A 

8584060-301 

3524/784 

11076438 

3039/316 

15222109-21 

3007 

23114084 

3021/124 

23115080 

3311 

25114103 

3004/102A 

8584060-302 

3524/784 

11116191 

3505/5547 

152221 10-21 

3006/160 

23114095 

3020/123 

23115085 

3032A 

25114104 

3004/ 102A 

8590646 

3036 

11132875 

3722/102 

15222112-00 

3004/102A 

23114097 

3034 

23115088 

3088 

25114116 

3444/123A 

8722248-2 

3245/199 

11153162 

3036 

15222113-28 

3004/102A 

23114100 

3027/130 

23115094 

3130 

25114121 

3444/123A 

8820359 

3288/1003 

11166535 

3024/128 

15222119-21 

3006/160 

23114104 

3004/102A 

23115108 

3100/519 

25114130 

3045/225 

8821008 

3700/1217 

11194628 

3036 

15222144-00 

3006/160 

23114108 

3027/130 

23115109 

3100/519 

25114143 

3021/124 

8821081 

3249/1052 

11198132 

3444/123A 

15222144-1 1 

3006/160 

23114109 

3452/108 

23115113 

3089/112 

25114161 

3452/108 

8935910-1F 

3005 

11210008 

3088 

15222144-35 

3006/160 

23114118 

3444/123A 

23115117 

3017B/117 

25115102 

3087 

8935910-1K 

3005 

11210008/7611 

3088 

15222148-21 

3006/160 

23114119 

3444/123A 

23115118 

3032A 

25115108 

3017B/117 

8935911-ID 

3005 

11210016 

3088 

15222148-31 

3003/160 

23114124 

3025/129 

23115120 

3515 

25115115 

3311 

8935913 

3005 

11213734 

3103 A/396 

15222165-00 

3004/102A 

23114125 

3040 

23115121 

3089/112 

26004001 

3444/123A 

8935914-1 

3004/102A 

11220009 

3004/102A 

15222166-00 

3007 

23114126 

3245/199 

23115129 

3087 

26010006 

3834/132 

8935915-1E 

3004/102A 

11220018 

3004/102A 

15222174-00 

3006/160 

23114127 

3452/108 

23115130 

3311 

26010010 

3048/329 

8935915-2 

3004/102A 

11220018/7611 

3004/102A 

15222237-20 

3020/123 

23114131 

3191/185 

23115131 

3017B/117 

26010016 

3114/290 

8935915-3 

3004/102A 

11220021 

3024/128 

15263817 

3044/154 

23114132 

3190/184 

23115140 

3017B/117 

26010020 

3444/123A 

8935919-1 DEP-1 

3122 

11220022 

3004/102A 

15336183 

3547/900 

23114133 

3191/185 

23115142 

3031A 

26010021 

3122 

8945077-12 

3004/102A 

11220046 

3018 

16147191-229 

3020/123 

23114136 

3025/129 

23115145 

3017B/117 

26010022 

3299/237 

8975102-1 

3004/102A 

11220046/7825 

3444/123A 

16171191-368 

3020/123 

23114137 

3025/129 

23115146 

3130 

26010023 

3124/289 

8975102-2 

3004/102A 

11220061 

3004/102A 

16207190-405 

3004/102A 

23114138 

3114/290 

23115157 

3067/502 

26010024 

3054/196 

8975102-3 

3004/102A 

11220076 

3004/102A 

16233010 

3358/1006 

23114155 

3444/123A 

23115168 

3058/137A 

26010026 

3018 

8975103-2 

3861/101 

11220106 

3004/102A 

16270092 

3444/123A 

23114157 

3018 

23115185 

3311 

26010027 

3114/290 

8975106 

3004/102A 

11242096 

3590/909D 

16501190-016 

3031A 

23114163 

3039/316 

23115192 

3130 

26010029 

3058/137A 

8975106-1 

3004/102A 

11292312 

74H00 

16520001-1 

3444/123A 

23114164 

3132 

23115194 

3100/519 

26010030 

3100/519 

8975106-2 

3003 

11473717 

3024/128 

16763333-001 

3590/909D 

23114165 

3039/316 

23115199 

3311 

26010031 

3126 

8975106-3 

3004/102A 

11667821 

3722/102 

16797300 

3444/123A 

23114171 

3452/108 

23115215 

3108/505 

26010032 

3100/519 

8975106-5 

3004/102A 

11706998-2 

3245/199 

16797301 

3444/123A 

23114172 

3452/108 

23115227 

3089/112 

26010033 

3017B/117 

8975106-6 

3004/102A 

11783453 

3722/102 

17101881 

3087 

23114180 

3452/108 

23115249 

3100/519 

26010035 

3224/1102 

8975106-P5 K 

3003 

11785417 

3008 

17101882 

3087 

23114181 

3452/108 

23115263 

3311 

26010041 

3137/192A 

8975158-3 

3005 

11790334 

6629/5529 

17101892 

3709/110MP 

23114195 

3024/128 

23115273 

3100/519 

26010044 

3136/5072A 

8978392 

3003 

11790516 

3008 

17184600 

7405 

23114200 

3021/124 

23115277 

3136/5072A 

26010046 

3058/137A 

8981399-1 

3017B/117 

11794864 

3011 

17200000 

3100/519 

23114208 

3438 

23115285 

3100/519 

26010047 

3100/519 

8981399-2 

3017B/117 

11800182 

3722/102 

17200240 

3100/519 

23114211 

3004/102A 

23115296 

3017B/117 

26010051 

3018 

8989441-2 

3005 

11802400 

3444/123A 

17210010 

3311 

23114212 

3444/123A 

23115298 

3130 

26010052 

3137/192A 

8989441-3 

3005 

11802500 

3444/123A 

17210430 

3126 

23114214 

3444/123A 

23115300 

3016 

26010053 

3197/235 

9000630 

3036 

11858909 

3722/102 

17240010 

3311 

23114216 

3020/123 

23115321 

3443/513 

26010056 

3452/108 

9001324 

3893/152 

12023074 

3856/310 

17350065 

3024/128 

23114217 

3245/199 

23115328 

3151/5081A 

26010057 

3100/519 

9001345-02 

7493 

12090924-4 

3004/102A 

17809000 B 

3027/130 

23114220 

3026 

23115331 

3100/519 

26010058 

3048/329 

9001349-02 

7486 

12363800 

3026 

18179900 

3444/123A 

23114221 

3026 

23115334 

3443/513 

26010059 

3054/196 

9001349-03 

7486 

12873428 

3044/154 

19020056 

3024/128 

23114232 

3024/128 

23115337 

3016 

26562891 -C 

3511 

9001549-02 

7440 

12900510 B 

3004/102A 

19020065 

3893/152 

23114238 

3452/108 

23115338 

3016 

27113100 

3311 

9001551-02 

7404 

12901503 

3114/290 

19080002 

3016 

23114249 

3044/154 

23115368 

3092/141A 

27123050 

3016 

9001551-03 

7404 

12965471 

3444/123A 

19901403 

3024/128 

23114250 

3044/154 

23115374 

3136/5072A 

27123070 

3016 

9001630 

3444/123A 

12994851 

3444/123A 

20001786-134 

3087 

23114251 

3044/154 

23115377 

3130 

27123100 

3016 

9001756 

3893/152 

13020000 

3004/102A 

20001786-141 

3017B/117 

23114253 

3054/196 

23115897 

3100/519 

27123100A 

3017B/117 

9002097-03 

74107 

13020002 

3004/102A 

20001786-142 

3017B/117 

23114254 

3054/196 

23115903 

3638/5402 

27123120 

3016 

9002159 

3444/123A 

13030189 

3031A 

20025153-77 

3444/123A 

23114255 

3444/123A 

23115908 

3334/5071A 

27123150 

3087 

9003091-02 

7410 

13030192 

3311 

20030703-0701 

3444/123A 

23114258 

3245/199 

23115912 

3125 

27123220 

3017B/117 

9003091-03 

7410 

13030256 

3031A 

20030703-0702 

3114/290 

23114259 

3137/192A 

23115913 

3051/156 

27123240 

3087 

9003097-02 

74107 

13030274 

3100/519 

20052600 

3444/123A 

23114260 

3137/192A 

23115914 

3311 

27123270 

3087 

9003151 

7400 

13030285 

3782/5016A 

20088308 

3245/199 

23114261 

3138/193A 

23115919 

3062/142A 

27125080 

3444/123A 

9003151-3 

7400 

13030301 

3087 

20115070 

3087 

23114266 

3021/124 

23115921 

3056/135A 

27125090 

3444/123A 

9003152 

7474 

13030313 

3311 

20130109 

3081/125 

23114268 

3021/124 

23115938 

3108/505 

27125140 

3444/123A 

9003152-01 

7474 

13030401 

3750/143A 

20278600 

3027/130 

23114275 

3444/123A 

23115947 

3016 

27125150 

3004/102A 

9003234-04 

7438 

13033801 

3016 

20912413 

3721/100 

23114276 

3444/123A 

23115960 

3130 

27125160 

3444/123A 

9003398-03 

7408 

13035807-1 

3444/123A 

20912578-1 

3123 

23114277 

3021/124 

23115963 

3130 

27125170 

3004/102A 

9003398-04 

7408 

13037215 

3444/123A 

20918596-2 

3009 

23114280 

3018 

23115965 

3925/525 

27125210 

3452/108 

9003445-03 

7492 

13038115 

3039/316 

21040118 

3079 

23114282 

3018 

23115966 

3051/156 

27125240 

3005 

9003642-03 

7430 

13038900 

3016 

21828001-1C 

3005 

23114293 

3025/129 

23115981 

3130 

27125250 

3444/123A 

9004075-03 

7401 

13040089 

3011 

22114210 

3024/128 

23114296 

3444/123A 

23115984 

3059/138A 

27125270 

3444/123A 

9004076 

7420 

13040095 

3004/102A 

22114225 

3041 

23114297 

3122 

23115990 

3755/5084A 

27125300 

3444/123A 

9004076-03 

7420 

13040096 

3010 

22114253 

3138/193A 

23114300 

3466/159 

23115998 

3843 

27125310 

3010 

9004076-04 

7420 

13040216 

3444/123A 

22114254 

3193/187 

23114301 

3466/159 

23115999 

3017B/117 

27125330 

3004/102A 

9004300-03 

7476 

13040229 

3088 

22115175 

3126 

23114302 

3466/159 

23119003 

3070/711 

27125340 

3004/102A 

9004360-03 

7454 

13040236 

3004/102A 

22115181 

3087 

23114313 

3025/129 

23119004 

3102/710 

27125350 

3004/102A 

9008964-01 

3444/123A 

13040304 

3452/108 

22115182 

3088 

23114314 

3024/128 

23119005 

3070/711 

27125360 

3005 

9100502 

3004/102A 

13040313 

3444/123A 

22115183 

3031A 

23114315 

3021/124 

23119007 

3102/710 

27125370 

3444/123A 

9100621 

3004/102A 

13040317 

3444/123A 

22115192 

3088 

23114317 

3438 

23119011 

3283/1101 

27125380 

3444/123A 

9100706 

3004/102A 

13040318 

3444/123A 

22115405 

3311 

23114321 

3114/290 

23119013 

3711/1109 

27125460 

3444/123A 

9100944 

3004/102A 

13040347 

3010 

22130009 

3024/128 

23114323 

3710/238 

23119014 

3279/747 

27125470 

3444/123A 

9112857 

3039/316 

13040352 

3004/102A 

22692012 

3100/519 

23114336 

3104A 

23119016 

3285/1105 

27125480 

3004/102A 

9176494 

3444/123A 

13040357 

3444/123A 

22901513 

3452/108 

23114343 

3115/165 

23119019 

3168/749 

27125490 

3010 

92103338 

3118 

13040362 

3452/108 

22902046 

3452/108 

23114344 

3104A 

23119022 

3283/1101 

27125500 

3444/123A 

9216200-13J 

3004/102A 

13040421 

3452/108 

23111006 

3717/121 

23114347 

3138/193A 

23119023 

3711/1109 

27125540 

3845/176 

9246053 

3016 

13040429 

3025/129 

23114001 

3452/108 

23114349 

3124/289 

23119025 

3236/748 

27125550 

3004/102A 

9246055 

3017B/117 

13040459 

3452/108 

23114004 

3034 

23114550 

3114/290 

23119028 

3285/1105 

27126090 

3717/121 

9248015 

3016 

13050221 

3311 

23114007 

3018 

23114864 

3895/325 

23119030 

3711/1109 

27126100 

3027/130 

9248055 

3016 

13073525 

3122 

23114009 

3034 

23114915 

3137/192A 

23119031 

3711/1109 

27126130 

3717/121 

9248058 

3016 

13083908 

3444/123A 

23114011 

3009 

23114923 

3054/196 

23119032 

3711/1109 

27126130-12 

3014 

9340311 

3027/130 

13093005 

3359/281 

23114015 

3122 

23114939 

3083/197 

23119033 

3711/1109 

27126220 

3452/108 

9341238 

3375/737 

13094517 

3124/289 

23114017 

3018 

23114941 

3245/199 

23119960 

7493 

28102128-002 

3245/199 

9341510 

3893/152 

13214054 

3518/5995 

23114021 

3004/102A 

23114945 

3710/238 

23119971 

3714/1200 

28102128-004 

3245/199 

9341899 

3734/806 

13217724 

3722/102 

23114023 

3452/108 

23114954 

3104A 

23119978 

3072/712 

28105203-001 

3893/152 

9380679-4 

3501/5994 

13217732 

3722/102 

23114026 

3034 

23114961 

3538 

23119981 

3488/1128 

28105203-002 

3893/152 

9380679-5 

3518/5995 

13217765 

3009 

23114028 

3040 

23114962 

3710/238 

23119988 

3490/1133 

28105789-001 

3245/199 

9671292 

3054/196 

13443767 

3722/102 

23114031 

3452/108 

23114966 

3018 

23119989 

3489/1134 

28970300 

3444/123A 

9739636-20 

3311 

13447321 

3722/102 

23114033 

3009 

23114969 

3054/196 

23119990 

3488/1128 

30000021 

3003 

10000020 

3444/123A 

14001376-01 

3522/5697 

23114034 

3452/108 

23114974 

3104 A 

23119993 

3478/1130 

30007693 

3533/5635 
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30200033 

3054/196 

43025056 

3444/123A 

52335600 

74H04 

62380020 

3722/102 

62711914 

3444/123A 

80051500 

3444/123A 

30200053 

3444/123A 

43025059 

3124/289 

52335600HL 

74H04 

62381620 

3709/110MP 

62713747 

3452/108 

80051600 

3025/129 

30200061 

3018 

43025538 

3024/128 

53015201 

3051/156 

62383976 

3157/703A 

62713755 

3722/102 

80052101 

3245/199 

30200062 

3018 

43025539 

3024/128 

54967774-P5 

3722/102 

62389478 

3025/129 

62727128 

3137/192A 

80052102 

3444/123A 

30200091 

3452/108 

43025620 

3006/160 

55440011-001 

3452/108 

62389486 

3024/128 

62728574 

3862/103 

80052202 

3444/123A 

30200101 

3027/130 

43025972 

3444/123A 

55440023-001 

3452/108 

62389494 

3122 

62733942 

3444/123A 

80052302 

3444/123A 

30400021 

3448 

43026284 

3020/123 

55440048-001 

3444/123A 

62389699 

3444/123A 

62734450 

3083/197 

80052402 

3027/130 

30600010 

3088 

43026285 

3025/129 

55460014-001 

3448 

62389702 

3114/290 

62734469 

3072/712 

80052600 

3444/123A 

30600040 

3311 

43027213 

3054/196 

56301500 

3444/123A 

62393661 

3083/197 

62734596 

3054/196 

80052700 

3025/129 

30600140 

3062/142A 

43027214 

3054/196 

57000901-504 

3444/123A 

62393688 

3893/152 

62734604 

7439/163A 

80052800 

3010 

30677435-001 

3590/909D 

43027379 

3444/123A 

57276605 

3012/105 

62393696 

3025/129 

62734612 

3026 

80053001 

3444/123A 

31210049-00 

3006/160 

43027571 

3192/186 

57279005 

3012/105 

62401583 

3126 

62734639 

3024/128 

80053300 

3893/152 

31210077-44 

3006/160 

43027614 

3452/108 

57279007 

3012/105 

62421967 

3136/5072A 

62734647 

3044/154 

80053400 

3444/123A 

31210240-33 

3006/160 

43027615 

3452/108 

57270009 

3012/105 

62438096 

3114/290 

62734658 

3039/316 

80053501 

3448 

31210240-44 

3006/160 

43027616 

3452/108 

57279011 

3012/105 

62488131 

9010/5809 

62734663 

3114/290 

80053600 

3452/108 

31210471-11 

3006/160 

43027617 

3452/108 

57279017 

3012/105 

62506296 

3452/108 

62734671 

3054/196 

80053702 

3029/130MP 

31210506-11 

3006/160 

43027618 

3018 

57279025 

3012/105 

62506318 

3452/108 

62734728 

3130 

80104900 

3008 

31210506-22 

3006/160 

43027619 

3118 

57279027 

3012/105 

62506334 

3444/123A 

62736283 

3171/744 

80105200 

3008 

31220054-00 

3004/102A 

43027620 

3444/123A 

57279031 

3012/105 

62506350 

3132 

62736291 

3077/790 

80105300 

3008 

32510001 

3311 

43027987 

3054/196 

57279033 

3012/105 

62506369 

3114/290 

62736305 

3215/783 

80146620 

3006/160 

32600025-01-08A 

3444/123A 

43029471 

3018 

57279073 

3012/105 

62506377 

3444/123A 

62736976 

3717/121 

80146630 

3006/160 

35048305 

3250/315 

43029472 

3018 

57279076 

3012/105 

62506385 

3101/706 

62737395 

3040 

80203350 

3004/102A 

35050411 

3245/199 

43029483 

3122 

57279293 

3012/105 

62522666 

3057/136A 

62737409 

3444/123A 

80205400 

3004/102A 

35050412 

3245/199 

43029484 

3024/128 

57279298 

3012/105 

62522674 

3031A 

62737417 

3131A/369 

80205600 

3004/102A 

35062712 

3245/199 

43029485 

3450/298 

57279566 

3012/105 

62522682 

3119/113 

62737425 

3027/130 

80222631U 

3004/102A 

35063111 

3440/291 

43029486 

3464/300 

57279793 

3012/105 

62522690 

3017B/117 

62737433 

3114/290 

80236400 

3004/102A 

35393060-01 

3444/123A 

43040313 

3122 

57280281 

3012/105 

62522704 

3110/120 

62737441 

3111 

80236430 

3004/102A 

35393060-02 

3444/123A 

43122874 

3022/1188 

57282315 

3012/105 

62522712 

3130 

62737468 

3114/290 

80243900 

3004/102A 

35393060-03 

3444/123A 

43126551 

3161/722 

57288072 

3012/105 

62522720 

3100/519 

62737476 

3444/123A 

80285400 

3123 

35962617 

3190/184 

43126551-A 

3161/722 

57288073 

3012/105 

62522739 

3031A 

62737484 

3444/123A 

80318250 

3444/123A 

35963112 

3440/291 

43134666 

3444/123A 

57288076 

3012/105 

62530915 

3024/128 

62737492 

. 3444/123A 

80338030 

3452/108 

36171000 

3984/106 

43134862 

3444/123A 

57288079 

3012/105 

62535075 

3126 

62737522 

3040 

80338040 

3452/108 

36171100 

3444/123A 

43200103 

3088 

57299720 

3012/105 

62537124 

3452/108 

62737646 

3131 A/369 

80339430 

3452/108 

36188000 

7475 

43300203 

3087 

59700006-001 

3520/5677 

62537140 

3444/123A 

62737654 

3236/748 

80339440 

3452/108 

36188700 

74HOO 

43500482 

4025 

59700278 

3444/123A 

62539283 

3444/123A 

62741406 

3100/519 

80366830 

3018 

36771100 

3271 

43540012 

3016 

60000139 

3510 

62539291 

3118 

62741449 

3115/165 

80366840 

3018 

37000918 

3088 

43600101 

3311 

60019603 

3508/5675 

62539305 

3452/108 

62741457 

3138/193A 

80421980 

3024/128 

37001009 

3072/712 

43600301 

3311 

60026000 

3084 

62539313 

3118 

62741465 

3137/192A 

80510600 

3087 

37001011 

3072/712 

44005001 

3124/289 

61260039 

3008 

62539321 

3452/108 

62742585 

3719/104 

80521881 

3087 

37002001 

3471/1046 

44007301 

3452/108 

61260039A 

3008 

62539348 

3117 

62743182 

3054/196 

81073304 

3118 

37246602 

3100/519 

44008401 

3452/108 

62009616 

3088 

62540311 

3151/5081A 

62743794 

3083/197 

82073206 

3245/199 

37246711 

3100/519 

44011001 

3444/123A 

62020911 

9007/5804 

62541555 

3452/108 

62744081 

3137/192A 

82409501 

3444/123A 

37275350 

3100/519 

44079004 

3122 

62034076 

3006/160 

62543892 

3452/108 

62744162 

3311 

82410300 

3025/129 

37568200 

3130 

44084003 

3018 

62034297 

3089/112 

62543906 

3452/108 

62746483 

3063/145A 

83037204 

3444/123A 

37568250 

3051/156 

44089001 

3018 

62039582 

3087 

62543914 

3040 

62746491 

3097/149A 

83038004 

3124/289 

37568800 

3017B/117 

44090004 

3444/123A 

62041528 

3004/102A 

62555963 

3039/316 

62747501 

3108/505 

83073205 

3444/123A 

37582000 

3130 

44101001 

3020/123 

62041536 

3004/102A 

62562625 

3032A 

62748273 

3117 

83073206 

3444/123A 

40306400 

3168/749 

44211001 

3004/102A 

62044888 

3007 

62563265 

3114/290 

62748281 

3132 

83073304 

3444/123A 

40306604 

3711/1109 

48134842 

3020/123 

62045035 

3856/310 

62563273 

3018 

62748451 

3103A/396 

83073305 

3444/123A 

40591935 

3500/5882 

48137195A 

3114/290 

62045612 

3784/5018A 

62563281 

3018 

62749067 

3032A 

83073306 

3245/199 

41013566 

3311 

48137331 

3083/197 

62045930 

3004/102A 

62563303 

3452/108 

62749431 

3083/197 

83073504 

3444/123A 

41020618 

3031A 

50210104 

3444/123A 

62046280 

3778/5012A 

62563311 

3114/290 

62749558 

3031A 

83078402 

3018 

41020687 

3051/156 

50210300-00 

3444/123A 

62046406 

3006/160 

62563346 

3452/108 

62752319 

3721/100 

83093005 

3018 

41021007 

3311 

50210300-00 VF 

3444/123A 

62047259 

3110/120 

62563354 

3452/108 

62752327 

3721/100 

83094502 

3444/123A 

41023224 

3031A 

50210300-01 

3444/123A 

62047895 

3032A 

62563362 

3444/123A 

62752742 

3114/290 

83167403 

3018 

41023225 

3031A 

50210300-01 VF 

3444/123A 

62048158 

3452/108 

62563370 

3021/124 

62752912 

3202/210 

83167405 

3018 

41025773 

3016 

50210300-11 

3444/123A 

62049626 

3005 

62563389 

3132 

62757574 

3100/519 

83167503 

3018 

41025849 

3016 

50210310-10 

3444/123A 

62049774 

3006/160 

62564504 

3092/141A 

62758295 

3112 

83167505 

3018 

41027063 

3016 

50210310-10 VF 

3444/123A 

62050217 

3861/101 

62564520 

3843 

62760087 

3017B/117 

84667800 

3590/909D 

41027612 

3088 

50210310-11 

3444/123A 

62051302 

3125 

62564539 

3087 

62761261 

3087 

86000021 

3024/128 

41027613 

3088 

50210510 

3444/123A 

62051310 

3843 

62565122 

3452/108 

62761296 

3335/5079A 

86000031 

3025/129 

41027991 

3081/125 

50210700-00 

3245/199 

62051450 

3034 

62565160 

3716/161 

62761318 

3130 

86401000 

3444/123A 

41027992 

3088 

50210700-00 VF 

3245/199 

62051493 

3040 

62573741 

3027/130 

62761326 

3130 

87100600 

3088 

41029009 

3087 

50210700-10 

3245/199 

62051509 

3009 

62590661 

3114/290 

62761334 

3016 

87100605 

3088 

41029290 

3088 

50210700-10 VF 

3245/199 

62051957 

3004/102A 

62593652 

3006/160 

62761350 

3100/519 

87204260 

3088 

41029498 

3755/5084A 

50210800-00 

3444/123A 

62052570 

3004/102A 

62593660 

3025/129 

62766212 

3054/196 

87205530 

3126 

41029499 

3311 

50210800-01 

3444/123A 

62054212 

3013 

62593687 

3444/123A 

62766220 

3444/123A 

87219410 

3031A 

41520419 

3311 

50210800-01 VF 

3444/123A 

62054298 

3024/128 

62593707 

3444/123A 

62766239 

3452/108 

87221394 

3126 

41522875 

3087 

50210800-02 

3444/123A 

62054336 

3004/102A 

62593717 

3716/161 

62766247 

3114/290 

87227880 

3100/519 

41527380 

3088 

50210800-02 VF 

3444/123A 

62078502 

3722/102 

62593725 

3124/289 

62766255 

3024/128 

87400020 

3311 

41622859 

3100/519 

50210800-11 

3444/123A 

62081579 

3717/121 

62593733 

3006/160 

62771232 

3627/5404 

87500620 

3088 

41624836 

3087 

50211300-00 

3984/106 

62084103 

3717/121 

62596279 

3124/289 

62771240 

3716/161 

87500720 

3031A 

42020414 

3061/I40A 

50211300-01 

3984/106 

62084200 

3009 

62604727 

3124/289 

62771364 

3721/100 

87500920 

3060/139A 

42020737 

3061/140A 

50211400-00 

3247/234 

62084936 

3009 

62605465 

3452/108 

62779705 

3108/505 

87600920 

3060/139A 

42023425 

3750/143A 

50211400-01 

3247/234 

62084960 

3444/123A 

62605618 

3066/118 

62785225 

3444/123A 

88125010-9 

3020/123 

42027092 

3751/5075A 

50211410-10 

3247/234 

62087025 

3008 

62608498 

3114/290 

62789247 

3018 

89942601 

3444/123A 

43020418 

3718/121MP 

50211410-11 

3247/234 

62087579 

3014 

62608528 

3834/132 

62789255 

3716/161 

89960404 

3018 

43020731 

3024/128 

50211600-00 

3984/106 

62087609 

3010 

62614765 

3018 

62789263 

3452/108 

89962306 

3444/123A 

43021017 

3444/123A 

50211600-01 

3984/106 

62087617 

3861/101 

62618663 

3444/123A 

62792280 

3058/137A 

89962307 

3444/123A 

43021067 

3018 

50211600-02 

3984/106 

62087633 

3717/121 

62636696 

3018 

62793163 

3444/123A 

89962308 

3444/123A 

43021083 

3444/123A 

50211600-10 

3984/106 

62087641 

3006/160 

62638214 

3444/123A 

62801328 

3843 

89962404 

3444/123A 

43021168 

3114/290 

50211600-12 

3984/106 

62087668 

3007 

62638222 

3024/128 

64600037 

3722/102 

89963008 

3444/123A 

43021198 

3024/128 

50211610-10 

3984/106 

62087676 

3004/102A 

62638230 

3444/123A 

65400019 

3850 

89963009 

3444/123A 

43021415 

3020/123 

50211610-12 

3984/106 

62087684 

3005 

62638249 

3245/199 

70260450 

3018 

90200090 

3358/1006 

43022055 

3006/160 

50221800 

3893/152 

62088502 

3722/102 

62638257 

3025/129 

70260490 

3126 

90200100 

3473/1140 

43022134 

3834/132 

50221800-01 

3893/152 

62103272 

3124/289 

62638265 

3024/128 

70260540 

3060/139A 

90270020 

3942/5483 

43022577 

3717/121 

50254200 

7406 

62104678 

3452/108 

62638273 

3018 

70270050 

3031A 

90270060 

3311 

43022860 

3039/316 

50254600 

74S00 

62105275 

3018 

62638281 

3444/123A 

70270250 

3100/519 

91011500 

3590/909D 

43022861 

3444/123A 

51003059 

3444/123A 

62105291 

3018 

62638303 

3444/123A 

70270390 

3031A 

91056140 

3025/129 

43023190 

3036 

51003092 

3444/123A 

62118946 

3005 

62638311 

3444/123A 

_ 70270490 

3638/5402 

91190032 

3311 

43023212 

3444/123A 

51010422A02 

3159/718 

62118970 

3004/102A 

62638338 

3336/5080A 

70270500 

3634/5444 

92005600 

3004/102A 

43023221 

3444/123A 

51122245 

3444/123A 

62119578 

3835/103A 

62652381 

3444/123A 

70270720 

3031A 

92162000J 

3004/102A 

43023222 

3025/129 

51122675 

3024/128 

62123648 

3006/160 

62669462 

3335/5079A 

70270730 

3457/1054 

93037230 

3444/123A 

43023223 

3024/128 

51126850 

3027/130 

62123672 

3780/5014A 

62674954 

3072/712 

71773660 

3709/110MP 

93037240 

3444/123A 

43023843 

3027/130 

51127010 

3534 

62139455 

3089/112 

62674962 

3075/714 

73003483 

3502/5513 

93038040 

3018 

43023844 

3444/123A 

51320000 

7400 

62141042 

3764/127 

62674970 

3076/715 

74140226-001 

3027/130 

93039440 

3018 

43023845 

3114/290 

51320001 

7402 

62154543 

3709/110MP 

62674989 

3077/790 

74140226-003 

3027/130 

93053650 

3124/289 

43024216 

3027/130 

51320002 

7404 

62166916 

, 3063/145A 

62674997 

3045/225 

74210052-D 

3007 

93063240 

3444/123A 

43024218 

3190/184 

51320003 

7410 

62208945 

3024/128 

62675004 

3444/123A 

75857322 

3444/123A 

93063270 

3444/123A 

43024219 

3191/185 

51320004 

7420 

62208953 

3025/129 

62675012 

3444/123A 

78272212-1 

3717/121 

93063280 

3444/123A 

43024225 

3112 

51320005 

7440 

62236302 

3444/123A 

62691263 

3444/123A 

80001300 

3031A 

93063470 

3124/289 

43024833 

3005 

51320011 

7430 

62256885 

3156/172A 

62691271 

3452/108 

80001400 

3031A 

93064440 

3124/289 

43024834 

3008 

51320012 

7400 

62256893 

3114/290 

62691298 

3024/128 

80002400 

3017B/117 

93064450 

3444/123A 

43024859 

3124/289 

51320016 

7451 

62258942 

3785/5019A 

62692871 

3161/722 

80005608 

3079 

93069360 

3124/289 

43024873 

3124/289 

51320017 

7405 

62278566 

3025/129 

62695595 

3452/108 

80050100 

3444/123A 

93073260 

3020/123 

43024878 

3124/289 

51320018 

7486 

62279664 

3118 

62695919 

3018 

80050300 

3010 

93073350 

3020/123 

43024879 

3020/123 

51330005 

7408 

6236075? 

3017B/117 

62695927 

3018 

80050400 

3006/160 

93073440 

3020/123 

43024880 

3025/129 

51510553A 

3544/917 

62371566 

3717/121 

62695943 

3452/108 

80050500 

3008 

93073540 

3444/123A 

43024972 

3444/123A 

51510594A 

3144/723 

62372540 

3021/124 

62697571 

3100/519 

80050600 

3010 

93078420 

3124/289 

43025055 

3444/123A 

51581300 

3444/123A 

62379995 

3444/123A 

62711205 

3025/129 

80050700 

3009 

93082830 

3444/123A 
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Replaced 

SK 
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SK 
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93082840 

3444/123A 

601100002 

3779/5013A 

2003172216 

3219 

3539306003 

3444/123A 

4202012000 

3752/5077A 

6621004000 

3039/316 

93082920 

3018 

602000002 

3311 

2003172305 

3219 

4100006285 

3114/290 

4202012501 

3139/5074A 

6621005000 

3018 

93094502 

3444/123A 

603000002 

3327/614 

2003174006 

3122 

4100104752 

3004/102A 

4202012700 

3063/145A 

6621007200 

3054/196 

93097120 

3020/123 

630000003 

3197/235 

2003174014 

3122 

4100104753 

3004/102A 

4202012800 

3752/5077A 

6621008100 

3122 

93938040 

3444/123A 

632000001 

3253/295 

2003177208 

3219 

4100204602 

3122 

4202013300 

3337/5085A 

6621009100 

3122 

94029220 

3026 

632000002 

3239/236 

2003181523 

3245/199 

4100204613 

3122 

4202013600 

3100/519 

6623001100 

3466/159 

94809600 

3036 

632037218 

3245/199 

2003185506 

3246/229 

4100206443 

3124/289 

4202014400 

3017B/117 

6623001900 

3114/290 

94810300 

3505/5547 

632039418 

3124/289 

2003189025 

3124/289 

4100208283 

3124/289 

4202014500 

3017B/117 

6623002000 

3466/159 

94813000 A 

3036 

632049514 

3247/234 

2003189109 

3115/165 

4100208291 

3018 

4202014600 

3017B/117 

6623002100 

3466/159 

94824100-00PS20 3444/123A 

632049518 

3114/290 

2003189304 

3710/238 

4100208292 

3018 

4202015100 

3130 

6623002200 

3466/159 

94824100-01PS20 3444/123A 

632073518 

3122 

2003190604 

3293/107 

4100208293 

3018 

4202015600 

3100/519 

6623002300 

3114/290 

94824101 

3444/123A 

632122617 

3197/235 

2003206800 

3201/171 

4100209000 

3250/315 

4202017200 

3925/525 

6624002000 

3466/159 

94846400-00 

3509/5695 

632197406 

3197/235 

2003222907 

3244 

4100209005 

3899 

4202017600 

3125 

6624003100 

3083/197 

94846400-01 

3509/5695 

640000002 

3445/1192 

2003224007 

3244 

4100209305 

3356 

4202018500 

3016 

6624003200 

3124/289 

94846400-02 

3509/5695 

640000003 

3852/1232 

2004047310 

3083/197 

4100210472 

3018 

4202018700 

3100/519 

6644000100 

3072/712 

95114101-00 

3004/102A 

661000001 

3463/601 

2004049081 

3274/153 

4100213591 

3018 

4202019400 

3409/5143A 

6644001100 

3488/1128 

95114102-00 

3004/102A 

881250108 

3444/123A 

2004049514 

3118 

4100216759 

3122 

4202019500 

3409/5143A 

6644001400 

3489/1134 

95114109-00 

3004/102A 

881250109 

3444/123A 

2004056215 

3114/290 

4100217172 

3122 

4202020100 

9021/5070A 

6644001500 

3490/1133 

95114135-00 

3004/102A 

885540026-3 

7420 

2004060858 

3114/290 

4100304710 

3849/293 

4202020500 

3125 

6644001700 

3286/1131 

95114140-00 

3009 

888010006 

3511 

2004067350 

3114/290 

4100695510 

3202/210 

4202020900 

3130 

6644001800 

3287/1132 

95115115-00 

3032A 

910678870 

3118 

2004074304 

3191/185 

4100735698 

3433/287 

4202021000 

3313/116 

6644001900 

3478/1130 

96421866 

3031A 

1348042901 

3717/121 

2004082606 

3138/193A 

4100794348 

3444/123A 

4202021100 

3051/156 

8001200001 

3444/123A 

106384814 

3855/308 

1500149001 

3088 

2004082614 

3114/290 

4100900102 

3356 

4202021700 

9021/5070A 

8001200006 

3122 

115115108-P2 

3122 

1500169001 

3087 

2004085415 

3114/290 

4100900103 

3356 

4202021900 

3100/519 

8905706557 

3027/130 

120001190 

3006/160 

1510289001 

3100/519 

2004101500 

3114/290 

4100900104 

3356 

4202022300 

3311 

9511410100 

3004/102A 

120001192 

3005 

1510309005 

3311 

2004101518 

3114/290 

4100900116 

3899 

4202022900 

3925/525 

9511410200 

3004/102A 

120001195 

3004/102A 

1510309006 

3100/519 

2004305600 

3004/102A 

4100903554 

3849/293 

4202023000 

3125 

9511410900 

3004/102A 

120001300 

3016 

1510409003 

3311 

2004305618 

3004/102A 

4100905254 

3841/294 

4202023100 

3313/116 

9511413500 

3004/102A 

120002013 

3004/102A 

1510519001 

3100/519 

2004341519 

3004/102A 

4100907633 

3122 

4202023200 

3125 

9511414000 

3009 

120002014 

3004/102A 

1510679001 

3100/519 

2004356122 

3114/290 

4100965510 

3202/210 

4202023300 

3925/525 

9511510200 

3087 

120002213 

3007 

1520429001 

3136/5072A 

2004356220 

3138/193A 

4102100220 

3004/102A 

4202023400 

3311 

9511511500 

3032A 

120002214 

3006/160 

1520429002 

3058/137A 

2004356801 

3083/197 

4102209295 

3132 

4202024200 

3334/5071A 

13400865539 (MP 

3709/110MP 

120002216 

3007 

1520759001 

3059/138A 

2004502439 

3021/124 

4102290929 

3132 

4202024300 

3334/5071A 

13488240310 

3843 

120002513 

3006/160 

1520909001 

3059/138A 

2004502539 

3021/124 

4104007380 

3084 

4202093599 

3709/110MP 

13488240312 

3843 

120002515 

3006/160 

1520939001 

3060/139A 

2004503018 

3835/103A 

4104103242 

3004/102A 

4202104170 

3647/167 

16000190201 

3006/160 

120002518 

3006/160 

1522210111 

3004/102A 

2004546826 

3137/192A 

4104204603 

3018 

4202104570 

3032A 

16009090545 

3025/129 

120002520 

3006/160 

1522210131 

3006/160 

2004547806 

3054/196 

4104204612 

3018 

4202104770 

3088 

16100190668 

3452/108 

120002521 

3004/102A 

1522210300 

3006/160 

2004700108 

3114/290 

4104204613 

3122 

4202104870 

3043 

16102190693 

3444/123A 

120002656 

3006/160 

1522210921 

3007 

2004700116 

3114/290 

4104205352 

3018 

4202105070 

3113/516 

16102190929 

3452/108 

120002748 

3004/102A 

1522211021 

3006/160 

2008000001 

3088 

4104206440 

3444/123A 

4202105470 

3059/138A 

16102190930 

3444/123A 

120004492 

3006/160 

1522211200 

3004/102A 

2008000019 

3088 

4104206442 

3124/289 

4202106270 

3108/505 

16102190931 

3192/186 

120004493 

3004/102A 

1522211221 

3004/102A 

2008000026 

3088 

4104208282 

3124/289 

4202106970 

3043 

16103190668 

3452/108 

120004494 

3004/102A 

1522211328 

3004/102A 

2008000064 

3087 

4104208283 

3124/289 

4202107370 

3068/503 

16103190930 

3018 

120004495 

3004/102A 

1522211921 

3006/160 

2008010028 

3100/519 

4104213421 

3124/289 

4202107470 

3100/519 

16104190668 

3018 

120004496 

3452/108 

1522214400 

3006/160 

2008010094 

3100/519 

4108296047 

3018 

4202107570 

3108/505 

16104191168 

3444/123A 

120004497 

3452/108 

1522214411 

3006/160 

2008010102 

3864/605 

4108296237 

3444/123A 

4202107670 

3100/519 

16104191225 

3452/108 

120004880 

3452/108 

1522214435 

3006/160 

2008010110 

3100/519 

4108296238 

3018 

4202107970 

3130 

16104191226 

3452/108 

120004881 

3452/108 

1522214821 

3006/160 

2008010127 

3100/519 

4108296255 

3018 

4202108070 

3108/505 

16105190536 

3444/123A 

120004882 

3452/108 

1522214831 

3006/160 

2008010131 

3100/519 

4108296257 

3018 

4202108170 

3108/505 

16105191229 

3024/128 

120004883 

3444/123A 

1522216500 

3004/102A 

2008010165 

3175 

4109208280 

3124/289 

4202108270 

3031A 

16106190537 

3444/123A 

120004884 

3047 

1522216600 

3007 

2008100027 

3100/519 

4109208284 

3444/123A 

4202108570 

3336/5080A 

16106190772 

3018 

120004885 

3049/224 

1522217400 

3006/160 

2008100076 

3843 

4109213174 

3024/128 

4202109070 

3092/141A 

16108190536 

3124/289 

120004886 

3049/224 

1522223720 

3444/123A 

2008100093 

3051/156 

4109213354 

3020/123 

4202109170 

3100/519 

16109190536 

3124/289 

120004887 

3009 

1522270100. 

3087 

2008100130 

3313/116 

4120100090 

3087 

4202109370 

3017B/117 

16109209536 

3444/123A 

131000562 

3717/121 

1522270101 

3087 

2008130040 

3843 

4120100600 

3088 

4202110270 

3311 

16112190772 

3018 

134804290-101 

3717/121 

1523270105 

3311 

2008130084 

3016 

4120129000 

3088 

4202110470 

3016 

16114190772 

3018 

143117184 

3036 

1540049001 

3126 

2008130171 

3843 

4120200090 

3087 

4202110870 

3139/5074A 

16116190634 

3444/123A 

147187606 

3843 

1611819064 

3444/123A 

2008220125 

3061/140A 

.4120200602 

3088 

4202116670 

3139/5074A 

16147191229 

3444/123A 

152221011 

3004/102A 

1720109001 

3054/196 

2008220851 

3785/5019A 

4120400260 

3100/519 

4202970330 

3063/145A 

16156197229 

3024/128 

181515417 

3024/128 

1720139001 

3054/196 

2008230042 

9021/5070A 

4120500622 

3779/5013A 

4203008000 

3130 

16171190693 

3444/123A 

200210022 

3365/1004 

1720389001 

3253/295 

2008300017 

3325/612 

4120501200 

3062/142A 

4203970101 

3122 

16171190858 

3444/123A 

201200119 

3130 

1720389002 

3197/235 

2008310019 

3325/612 

4120900010 

9091/177 

4206002300 

3102/710 

16171191368 

3444/123A 

201254343-22 

3716/161 

1760089001 

3444/123A 

2008310058 

3325/612 

4120910010 

3311 

4206002400 

3102/710 

16172190693 

3444/123A 

201254343-26 

3716/161 

1760099001 

3245/199 

2009020019 

3017B/117 

4129100000 

3100/519 

4206002600 

3284/1080 

16172190858 

3444/123A 

226021014 

3452/108 

. 1760269001 

3018 

2009120059 

3016 

4129100600 

3088 

4206002900 

3284/1080 

16200190186 

3004/102A 

229005013 

3020/123 

1760299001 

3018 

2009120101 

3311 

4129100602 

3088 

4206003900 

3284/1080 

16201190022 

3004/102A 

229005014 

3020/123 

1760299002 

3048/329 

2009120187 

3311 

4129200602 

3088 

4206004000 

3072/712 

16201190186 

3004/102A 

229005015 

3020/123 

1760319001 

3124/289 

2009130075 

3017B/117 

4129200857 

3126 

4206004400 

3102/710 

16201190187 

3004/102A 

229018032 

3452/108 

1760379003 

3124/289 

2012000092 

3088 

4129227907 

3126 

4206004600 

3072/712 

16204190457 

3004/102A 

229018033 

3452/108 

1760579001 

3245/199 

2012000100 

3088 

4129301329 

3126 

4206005200 

3290/1159 

16207190405 

3004/102A 

229018034 

3452/108 

1760589001 

3245/199 

2012000118 

3088 

4129321292 

3126 

4206007500 

3289/1158 

16208190187 

3004/102A 

229020423 

3452/108 

1760609001 

3356 

2012010144 

3100/519 

4129321392 

3126 

4206009100 

3475/1050 

16211190022 

3004/102A 

229021014 

3452/108 

1760609002 

3356 

2012010159 

3100/519 

4129400003 

3100/519 

4206009200 

3167/738 

16212190022 

3004/102A 

229025010 

3452/108 

1760609003 

3245/199 

2012010165 

3100/519 

4129501200 

3062/142A 

4206009700 

3167/738 

16304190031 

3252/302 

229510015V 

3452/108 

1760609004 

3124/289 

2012100119 

3925/525 

4131101789A 

3011 

4206009800 

3480/1178 

16304198000 

3048/329 

229510031V 

3452/108 

1760629001 

3124/289 

2012100126 

3081/125 

4139000005 

3311 

4206104970 

3072/712 

16304199400 

3188A/182 

229510032V 

3452/108 

1760829001 

3356 

2012120009 

3843 

4139104002 

3016 

4206105170 

3168/749 

16307190632 

3444/123A 

229510033V 

3452/108 

1760979001 

3356 

2012130234 

3843 

4150002031 

3457/1054 

4206105370 

3711/1109 

16343190142 

3192/186 

231150050 

3087 

1760979002 

3356 

2012130252 

3843 

4152000150 

3153/1027 

4206105470 

3072/712 

16377190632 

3444/123A 

260100602 

3324/611 

1770069002 

3114/290 

2012230042 

9021/5070A 

4152032010 

3737/1179 

4206105770 

3072/712 

16400690060 

3088 

260917101 

3018 

1770209001 

3138/193A 

2012230109 

3062/142A 

4154011370 

3147 

4206105870 

3072/712 

16401190188 

3088 

299005013 

3444/123A 

2002100022 

3365/1004 

2012230312 

3062/142A 

4154011510 

3707/1237 

4360021001 

3444/123A 

16405990022 

3100/519 

299005014 

3444/123A 

2002110206 

3072/712 

2013120208 

3312 

4154011560 

3160/801 

4803101109-02 

3717/121 

16411190188 

3087 

299005015 

3444/123A 

2002110269 

3072/712 

2013130109 

3032A 

4157013102 

3160/801 

5147013102 

3160/801 

16411992473 

3100/519 

312104733 

3006/160 

2002120012 

3168/749 

2018996978 

3081/125 

4159761157 

3160/801 

5202003500 

3088 

16412190410 

3087 

402003173 

3017B/117 

2002120022 

3365/1004 

2290180119 

3452/108 

4202003173 

3032A 

5700045452 

3020/123 

16415490000 

3088 

412104002 

3311 

2002120033 

3284/1080 

2295100224 

3452/108 

4202003200 

3311 

6611000900 

3125 

16501090016 

3311 

412121392 

3126 

2002500711 

3076/715 

2295100225 

3452/108 

4202003500 

3087 

6611001000 

3125 

16501190005 

3311 

415200050 

3153/1027 

2002500812 

3075/714 

2295100226 

3452/108 

4202003700 

3843 

6611001100 

3313/116 

16501190016 

3311 

430203845 

3025/129 

2002501006 

3075/714 

2295100227 

3008 

4202003900 

3843 

6611001200 

\ 3125 

16505090005 

3311 

430233843 

3893/152 

2002501300 

3149/791 

2295100228 

3452/108 

4202005000 

3119/113 

6611001700 

3311 

16516390010 

3311 

436004601 

3245/199 

2002501708 

3725/1196 

2295100232 

3017B/117 

4202005600 

3709/110MP 

6611001800 

3311 

16602995856 

3061/140A 

436005001 

3444/123A 

2003037227 

• 3038 

2295100233 

3031A 

4202006100 

3100/519 

6611002300 

3125 

16611190553 

3126 

436005401 

3512 

2003037309 

3122 

2295100234 

3017B/117 

4202006200 

3100/519 

6611003000 

3067/502 

16613190555 

3126 

436006401 

3245/199 

2003038092 

3245/199 

2295100235 

3017B/117 

4202006700 

3016 

6611003200 

3100/519 

16629291210 

3311 

450010201 

3452/108 

2003038208 

3018 

2503815202 

3510 

4202006800 

3032A 

6611007300 

3311 

16740135809 

3152/1024 

450010701 

3716/161 

2003038812 

3018 

2791012153 

3722/102 

4202007600 

3016 

6612004000 

3088 

20099700063 

3068/503 

485134922 

3444/123A 

2003055813 

3439/163A 

3071339004 

3445/1192 

4202007601 

3130 

6612006000 

3100/519 

44202007800 

3130 

485134923 

3444/123A 

2003064314 

3115/165 

3071439003 

3726/1278 

4202007700 

3130 

6612009000 

3087 

57000901504 

3444/123A 

485134924 

3444/123A 

2003073517 

3122 

3071459001 

3881 

4202007801 

3130 

6613002200 

3125 

134800869525 

3444/123A 

485134925 

3444/123A 

2003082823 

3122 

3121004900 

3006/160 

4202007802 

3016 

6615000200 

3139/5074A 

134804290101 

3717/121 

485134926 

3444/123A 

2003082837 

3122 

3121007744 

3006/160 

4202007900 

3100/519 

6615005000 

3060/139A 

134882256301 

3779/5013A 

485137370 

3083/197 

2003098316 

3044/154 

3121024033 

3006/160 

4202008500 

3016 

6621001000 

3122 

134882256302 

3780/5014A 

514703102 

3160/801 

2003102529 

3131 A/369 

3121024044 

3006/160 

4202008700 

3081/125 

6621001800 

3104A 

134882256303 

3775/5009A 

570004503 

3444/123A 

2003117004 

3710/238 

3121047111 

3006/160 

4202009200 

3752/5077A 

6621002300 

3438 

134882256305 

381 1/5045A 

570005452 

3444/123A 

2003117044 

3710/238 

3121050611 

3006/160 

4202009400 

3109/119 

6621002400 

3115/165 

134882256307 

3775/5009A 

570005503 

3444/123A 

2003121216 

3190/184 

3121050622 

3006/160 

4202010100 

3100/519 

6621003100 

3444/123A 

134882256308 

3782/5016A 

600000060 

3088 

2003144746 

3104A 

3122005400 

3004/102A 

4202011300 

3058/137A 

6621003200 

3444/123A 

134882256309 

3782/5016A 

600000150 

3175 

2003145404 

3560 

3539306001 

3444/123A 

4202011500 

3092/141A 

6621003400 

3444/123A 

134882256311 

3785/5019A 

601100001 

3784/5018A 

2003162538 

3119/113 

3539306002 

3444/123A 

4202011900 

3752/5077A 

6621003500 

3122 

134882256312 

3777/5011A 
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To be 
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SK 

Type 

134882256313 

3789/5023A 

17511280369984 3124/289 

A2C4 

3017B/117 

A3J 

3245/199 

A05 

3017B/117 

A6D5 

3051/156 

134882256314 

3790/5024A 

17511280369985 3124/289 

A2C5 

3017B/117 

A3K 

3024/128 

A05 (1C) 

7410 

A6D9 

3051/156 

134882256315 

3776/5010A 

17511280369986 3122 

A2C9 

3016 

A3K1 

3032A 

A5A 

3041 

A6D-1 

3054/196 

134882256316 

3782/5016A 

17511280369987 3122 

A2D 

3452/108 

A3K3 

3032A 

A5A5 

3311 

A6D-2 

3054/196 

134882256317 

3787/5021A 

17511280369988 3122 

A2D1 

3017B/117 

A3K5 

3032A 

A5A9 

3017B/117 

A6D-3 

3054/196 

134882256318 

3784/5018A 

20252300018101 3311 

A2D4 

3017B/117 

A3K9 

3032A 

A5A-1 

3041 

A6E 

3452/108 

134882256319 

3780/5014A 

202252300017101 3311 

A2D5 

3031A 

A3L 

3747/157 

A5A-1B 

3893/152 

A6E1 

3051/156 

134882256323 

3780/5014A 

532061331221141 3020/123 

A2D9 

3031A 

A3L4-6001-01 

3027/130 

A5A-2 

3041 

A6E5 

3051/156 

134882256324 

3793/5027A 

A00 (1C) 

7400 

A2E 

3027/130 

A3M 

3045/225 

A5A-3 

3041 

A6E9 

3051/156 

134882256325 

3787/5021A 

A. 13 

3027/130 

A2E1 

3017B/117 

A3M1 

3033 

A5A-4 

3190/184 

A6F 

3452/108 

134882256329 

3342/5090A 

A. 184/5 

3444/123A 

A2E4 

3017B/117 

A3M3 

3033 

A5A-5 

3190/184 

A6F1 

3051/156 

134882256331 

3797/5031A 

A0-54-175 

3024/128 

A2E5 

3016 

A3M5 

3033 

A5B 

3024/128 

A6F5 

3051/156 

134882256332 

3785/5019A 

AO-54-195 

3020/123 

A2E9 

3017B/117 

A3M9 

3033 

A5B1 

3017B/117 

A6F9 

3051/156 

134882256333 

3768/5002A 

A01 

3100/519 

A2E-2 

3027/130 

A3N 

3444/123A 

A5B2 

3016 

A6G 

3199/188 

134882256334 

3786/5020A 

A-1.5-01 

3311 

A2EBRN 

3027/130 

A3N71 

3452/108 

A5B5 

3016 

A6G1 

3051/156 

134882256336 

3754/5083A 

A1-3 

3007 

A2EBRN-1 

3027/130 

A3N72 

3452/108 

A5B9 

3016 

A6G5 

3051/156 

134882256337 

3334/5071A 

A1-9029-97A 

3011 

A2F 

3452/108 

A3N73 

3452/108 

A5C 

3444/123A 

. A6G9 

3051/156 

134882256338 

3784/5018A 

A1A 

3124/289 

A2F1 

3017B/117 

A3P 

3452/108 

A5C1 

3016 

A6H 

3854/123AP 

134882256339 

3335/5079A 

A1A1 

3017B/117 

A2F4 

3017B/117 

A3R 

3452/108 

A5C2 

3017B/117 

A6H1 

3051/156 

134882256342 

3753/5082A 

A1A5 

3017B/117 

A2F5 

3017B/117 

A3S 

3444/123A 

A5C5 

3016 

A6H5 

3051/156 

134882256344 

3781/5015A 

A1A9 

3017B/117 

A2F9 

3017B/117 

A3SB 

3452/108 

A5C9 

3017B/117 

A6H9 

3051/156 

134882256345 

3783/5017A 

A1B 

3444/123A 

A2FGRN 

3444/123A 

A3T 

3444/123A 

A5D1 

3017B/117 

A6HD 

3444/123A 

134882256346 

3331/5067A 

A1B1 

3016 

A2G 

3452/108 

A3T201 

3861/101 

A5D2 

3016 

A6J 

3444/123A 

134882256347 

3780/5014A 

A1B5 

3017B/117 

A2G1 

3017B/117 

A3T202 

3861/101 

A5D5 

3016 

A6K 

3444/123A 

134882256348 

3788/5022A 

A1B9 

3016 

A2G4 

3017B/117 

A3T203 

3861/101 

A5D9 

3017B/117 

A6K1 

3051/156 

134882256349 

3797/5031A 

A1C 

3438 

A2G5 

3017B/117 

A3T918 

3716/161 

A5E1 

3017B/117 

A6K5 

3051/156 

134882256350 

3788/5022A 

A1C1 

3017B/117 

A2G9 

3017B/117 

A3T929 

3444/123A 

A5E2 

3017B/117 

A6K9 

3051/156 

134882256353 

3752/5077A 

A1C5 

3016 

A2H 

3452/108 

A3T930 

3444/123A 

A5E5 

3017B/117 

A6L 

3133/164 

134882256357 

3335/5079A 

A1C9 

3016 

A2H1 

3032A 

A3T2221 

3444/123A 

A5E9 

3017B/117 

A6LBLK 

3027/130 

134882256358 

3338/5086A 

AID 

3439/163A 

A2H4 

3032A 

A3T2221A 

3444/123A 

A5F 

3104A 

A6LBLK-1 

3027/130 

134882466812 

3843 

A1D1 

3031A 

A2H5 

3032A 

A3T2222 

3444/123A 

A5F1 

3017B/117 

A6LBRN 

3027/130 

134882466813 

3843 

A1D5 

3017B/117 

A2H9 

3032A 

A3T2222A 

3444/123A 

A5F2 

3017B/117 

A6LBRN-1 

3027/1ao 

134882466814 

3843 

A1D9 

3031A 

A2J 

3444/123A 

A3T2484 

3137/192A 

A5F5 

3017B/117 

A6LRED 

3027/130 

134882466815 

3843 

A1DI 

3439/163A 

A2K 

3045/225 

A3T2894 

3118 

A5F9 

3017B/117 

A6LRED-1 

3027/130 

134882466816 

3843 

A1DJ 

3439/163A 

A2K1 

3032A 

A3T2906 

3118 

A5G 

3190/184 

A6M 

3439/163A 

134882466817 

3843 

A1E 

3452/108 

A2K4 

3032A 

A3T2906A 

3118 

A5G1 

3017B/117 

A6M1 

3051/156 

134882466818 

3843 

A1E1 

3031A 

A2K5 

3032A 

A3T2907 

3118 

A5G2 

3017B/117 

A6M5 

3051/156 

134882466821 

3843 

A1E5 

3031A 

A2K9 

3032A 

A3T2907A 

3138/193A 

A5G5 

3017B/117 

A6M9 

3051/156 

134882466825 

3843 

AlE9 

3031A 

A2L 

3452/108 

A3T3011 

3444/123A 

A5G9 

3017B/117 

A6N 

3027/130 

134882466827 

3843 

A1F 

3444/123A 

A2M 

3018 

A3TE120 

3027/130 

A5H 

3444/123A 

A6N-6 

3027/130 

134882466828 

3843 

A1F1 

3017B/117 

A2M1 

3033 

A3TE230 

3027/130 

A5H1 

3032A 

A6P 

3452/108 

134882556320 

3799/5033A 

A1F5 

3017B/117 

A2M4 

3033 

A3TE240 

3027/130 

A5H2 

3032A 

A6R 

3444/123A 

134883461501 

3751/5075A 

A1F9 

3017B/117 

A2M5 

3033 

A3TX003 

3027/130 

A5H5 

3032A 

A6S 

3444/123A 

134883461502 

3788/5022A 

A1G 

3018 

A2M9 

3033 

A3TX004 

3027/130 

A5H9 

3032A 

A6S-8922 

3444/123A 

134883461504 

3344/5093A 

A1G1 

3017B/117 

A2M-1 

3018 

A3U 

3027/130 

A5J 

3452/108 

A6T 

3452/108 

134883461505 

9021/5070A 

A1G5 

3017B/117 

A2MA 

3033 

A3U-4 

3027/130 

A5K 

3444/123A 

A6U 

3452/108 

134883461507 

3751/5075A 

A1G9 

3017B/117 

A2N 

3018 

A3W 

3444/123A 

A5K1 

3032A 

A6V 

3039/316 

134883461509 

3342/5090A 

A1G-1 < 

3039/316 

A2N-1 

3018 

A3Y 

3104A 

A5K2 

3032A 

A6V-5 

3452/108 

134883461510 

3776/5010A 

A1G-1A 

3452/108 

A2N-2 

3039/316 

A3Z 

3444/123A 

A5K5 

3032A 

A6W 

3190/184 

134883461511 

3753/5082A 

A1H 

3444/123A 

A2N-2A 

3452/108 

A04 

3031A 

A5K9 

3032A 

A6Z 

3439/163A 

134883461513 

3332/5068A 

A1H1 

3032A 

A2P 

3039/316 

A04 (1C) 

7405 

A5L 

3444/123A 

A6ZH 

3439/163A 

134883461515 

3784/5018A 

A1H5 

3032A 

A2P-5 

3452/108 

A4A 

3444/123A 

A5M 

3444/123A 

AO 7 

3087 

134883461516 

3345/5095A 

A1H9 

3032A 

A2S 

3027/130 

A4A1 

3017B/117 

A5M1 

3033 

A7-12 

3027/130 

134883461517 

3767/5001A 

A1H MOTOROLA 

i 3439/163A 

A2S-3 

3027/130 

A4A5 

3311 

A5M2 

3033 

A7-13 

3027/130 

134883461518 

3793/5027A 

A1J 

3444/123A 

A2SA564FR 

. 3025/129 

A4A9 

3311 

A5M5 

3033 

A7-67703 

3027/130 

134883461519 

3331/5067A 

AIK 

3452/108 

A2SB240A 

3009 

A4A-1-70 

3009 

A5M9 

3033 

A7A 

3444/123A 

134883461521 

3395/5129A 

A1K1 

3032A 

A2SB242A 

3009 

A4A-1-705 

3009 

A5N 

3444/123A 

A7A1 

3081/125 

134883461522 

3795/5029A 

A1K5 

3032A 

A2SB248A 

3009 

A4A-1A9G 

• 3009 

A5P 

3444/123A 

A7A5 

3081/125 

134883461523 

3776/5010A 

A1K9 

3032A 

A2SC538P 

3444/123A 

A4B 

3038 

A5R 

3444/123A 

A7A9 

3081/125 

134883461524 

3794/5028A 

AIL 

3444/123A 

A2SC538Q 

3444/123A 

A4B1 

3016 

A5S 

3444/123A 

A7A30 

3452/108 

134883461525 

3780/5014A 

AIM 

3044/154 

A2SC538R 

3444/123A 

A4B5 

3017B/117 

A5T 

3044/154 

A7A31 

3452/108 

134883461526 

3797/5031A 

A1M1 

3033 

A2T 

3452/108 

A4B9 

3017B/117 

A5T2222 

3444/123A 

A7A32 

3452/108 

134883461527 

3778/5012A 

A1M5 

3033 

A2T682 

3010 

A4C1 

3017B/117 

A5T2907 

3025/129 

A7B 

3021/124 

134883461528 

3407/5141A 

A1M9 

3033 

A2T919 

3452/108 

A4C5 

3017B/117 

A5T3644 

3025/129 

A7B’ 

3021/124 

134883461531 

3788/5022A 

AIN 

3021/124 

A2U 

3021/124 

A4C9 

3017B/117 

A5T3645 

3025/129 

A7C 

3016 

134883461532 

3782/5016A 

A1P 

3039/316 

A2V 

3452/108 

A4D1 

3031A 

A5T3821 

3448 

A7D 

3016 

134883461533 

3793/5027A 

A1P-1 

3039/316 

A2W 

3452/108 

A4D5 

3031A 

A5T3903 

3444/123A 

A7E 

3017B/117 

134883461534 

3383/5117A 

A1 P-1/4923 

3018 

A2Y 

3018 

A4D9 

3017B/117 

A5T3904 

3444/123A 

A7E(TRANSISTOR) 3444/123A 

134883461535 

3403/5137A 

A1P-1A 

3039/316 

A2Z 

3045/225 

A4E 

3039/316 

A5T3905 

3025/129 

A7G 

3016 

134883461537 

3752/5077A 

A IP-5 

3452/108 

A03 

7404 

A4E1 

3031A 

A5T3906 

3025/129 

A7G1 

3051/156 

134883461539 

3401/5135A 

AIP/4922 

3018 

A3A 

3452/108 

A4E5 

3017B/117 

A5T4125 

3025/129 

A7G5 

3051/156 

134883461540 

3776/5010A 

A1P/4923 

3039/316 

A3A1 

3311 

A4E9 

3017B/117 

A5T4126 

3025/129 

A7G9 

3051/156 

134883461542 

3334/5071A 

A IP/4923-1 

3039/316 

A3A3 

3311 

A4E-5 

3452/108 

A5T5059 

3433/287 

A7H1 

3051/156 

134883461543 

3772/5006A 

AIR 

3039/316 

A3A5 

3311 

A4F 

3122 

A5T-1 

3104 A 

A7H5 

3051/156 

134883875401 

6754/5454 

AIR-1 

3039/316 

A3A9 

3311 

A4F1 

3017B/117 

A5TA 

3232/191 

A7H9 

3051/156 

134883875402 

3597/5455 

AIR-1/4925 

3452/108 

A3B1 

3016 

A4F5 

3017B/117 

A5U 

3444/123A 

A7K1 

3051/156 

134883875406 

3597/5455 

A1R-1A 

3452/108 

A3B3 

3016 

A4F9 

3017B/117 

A5W 

3444/123A 

A7K5 

3051/156 

134884461544 

3381/5115A 

AIR-2 

3039/316 

A3B5 

3016 

A4G 

3452/108 

A5Y 

3190/184 

A7K9 

3051/156 

310720440170 

3013 

AIR-2/4926 

3452/108 

A3B9 

3016 

A4G1 

3017B/117 

A06 

3017B/117 

A7M 

3027/130 

310720490000 

3444/123A 

AIR-2 A 

3452/108 

A3C 

3984/106 

A4G5 

3017B/117 

A06 (1C) 

7420 

A7M1 

3051/156 

310720490010 

3444/123A 

AIR-5 

3452/108 

A3C1 

3017B/117 

A4G9 

3017B/117 

A06-1-12 

3444/123A 

A7M5 

3051/156 

310720490020 

3444/123A 

AIR/4924 

3018 

A3C3 

3016 

A4H1 

3032A 

A6A 

3439/163A 

A7M9 

3051/156 

310720490060 

3191/185 

AIR/4925 

3039/316 

A3C5 

3017B/117 

A4H5 

3032A 

A6A1 

3051/156 

A7M-5 

3027/130 

310720490070 

3009 

A1R/4925A 

3452/108 

A3C9 

3017B/117 

A4H9 

3032A 

A6A5 

3051/156 

A7N 

3452/108 

310720490080 

3452/108 

AIR/4926 

3039/316 

A3D 

3452/108 

A4J 

3027/130 

A6A9 

3051/156 

A7P 

3452/108 

310720490100 

3444/123A 

A1R/4926A 

3452/108 

A3D1 

3017B/117 

A4JD3B1 

3861/101 

A6B 

3452/108 

A7R 

3444/123A 

310720490150 

3444/123A 

A1S 

3040 

A3D3 

3016 

A4JRED 

3027/130 

A6B1 

3051/156 

A7S 

3444/123A 

310720490190 

3013 

AIT 

3444/123A 

A3D5 

3031A 

A4JRED-1 

3027/130 

A6B5 

3051/156 

A7S4511H 

3323/610 

353511050009 

3455/804 

AIT-1 

3444/123A 

A3D9 

3031A 

A4JX2A822 

3010 

A6B9 

3051/156 

A7S4511T 

3323/610 

404100020120 

3004/102A 

A1U 

3018 

A3E 

3444/123A 

A4K1 

3032A 

A6B-3-70 

3015 

A7S4513H 

3324/611 

404100030180 

3004/102A 

A1U-5 

3031A 

A3E1 

3031A 

A4K5 

3032A 

A6B-3-705 

3015 

A7S4513T 

3324/611 

404100900160 

3444/123A 

A1V 

3444/123A 

A3E3 

3031A 

A4K9 

3032A 

A6B-3A9G 

3015 

A7S4514H 

3325/612 

916100971460 

3245/199 

A1VE 

3444/123A 

A3E5 

3031A 

A4L 

3835/103A 

A6C 

3041 

A7S4514T 

3325/612 

933000611112 

3311 

A1W 

3444/123A 

A3E9 

3031A 

A4M 

3444/123A 

A6C5 

3051/156 

A7S6011H 

3323/610 

933001170112 

3004/102A 

A1Y 

3026 

A3F 

3444/123A 

A4M1 

3033 

A6C9 

3051/156 

A7S601IT 

3323/610 

933022960012 

3452/108 

A1Z 

3018 

A3F1 

3017B/117 

A4M5 

3033 

A6C GREEN 

3054/196 

A7S6013H 

3324/611 

933022960112 

3444/123A 

A02 

3311 

A3F3 

3017B/117 

A4M9 

3033 

A6C GRN 

3190/184 

A7S6013T 

3324/611 

933022970112 

3452/108 

A2A 

3045/225 

A3F5 

3017B/117 

A4N 

3444/123A 

A6C-1 

3041 

A7S6014H 

3325/612 

933076760112 

3053 

A2A1 

3017B/117 

A3F9 

3017B/117 

A4P 

3444/123A 

A6C-1 RED 

3054/196 

A7S6014T 

3325/612 

1114206002600 

3284/1080 

A2A4 

3017B/117 

A3G 

3444/123A 

A4R 

3444/123A 

A6C-2 

3041 

A7S6017T 

3326/613 

1114206003900 

3284/1080 

A2A5 

3017B/117 

A3G1 

3017B/117 

A4S 

3027/130 

A6C-2 BLACK 

3054/196 

A7T 

3444/123A 

1114206005200 

3290/1159 

A2A9 

3017B/117 

A3G3 

3017B/117 

A4S-1 

3027/130 

A6C-2 BLK 

3190/184 

A7U 

3452/108 

2025230001710 

3311 

A2B 

3444/123A 

A3G5 

3017B/117 

A4T 

3452/108 

A6C-2-BLACK 

3190/184 

A7V 

3452/108 

2025911018810 

3087 

A2B1 

3016 

A3G9 

3017B/117 

A4U 

3444/123A 

A6C-3 

3041 

A7W 

3452/108 

2025953101010 

3100/519 

A2B4 

3017B/117 

A3H 

3452/108 

A4V 

3444/123A 

A6C-3 WHITE 

3054/196 

A7Y 

3444/123A 

2035510069362 

3124/289 

A2B5 

3017B/117 

A3H1 

3032A 

A4Y-1 

3039/316 

A6C-3 WHT 

3190/184 

A08 

3017B/117 

2035690040050 

3849/293 

A2B9 

3017B/117 

A3H3 

3032A 

A4Y-1A 

3452/108 

A6C-3-WHITE 

3190/184 

A08 (1C) 

7430 

2035690040060 

3849/293 

A2BRN 

3444/123A 

A3H5 

3032A 

A4Y-2 

3444/123A 

A6C-GREEN 

3190/184 

A8-1 

3007 

3535110500009 

3455/804 

A2C 

3452/108 

A3H9 

3032A 

A4Z 

3027/130 

A6D 

3041 

A8-1 A 4-7B 

3007 

3535110510009 

3965/974 

A2C1 

3017B/117 

A3H-1 

3439/163A 

A4Z-1 

3027/130 

A6D1 

3051/156 

A8-1-70 

3007 
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A8-1-70-12—A84A19G 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

A8-1-70-12 

3007 

A13 (1C) 

7454 

A24 

3452/108 

A48-134819 

3045/225 

A059-100 

3007 

A67-33-340 

3245/199 

A8-1-70-12-7 

3007 

A13-003 2 

3027/130 

A24MW594 

3452/108 

A48-134837 

3452/108 

A059-101 

3007 

A67-33-540 

3122 

A8-1A 

3007 

A13-14604-1A 

3718/121MP 

A24MW595 

3452/108 

A48-134843 

3045/225 

A059-102 

3007 

A67-37-940 

3018 

A8-1A0 

3007 

A13-14604-1B 

3718/121MP 

A24MW596 

3452/108 

A48-134845 

3452/108 

A059-103 

3007 

A67-76-200 

3239/236 

A8-1A0R 

3007 

A13-14604-1C 

3718/12 IMP 

A24MW597 

3452/108 

A48-134853 

3045/225 

A059-104 

3006/160 

A68-23-560 

3054/196 

A8-1A1 

3007 

A13-14604-1D 

3718/121 MP 

A24T-016-0 6 

3452/108 

A48-134898 

3045/225 

A059-105 

3008 

A068-100 

3017B/117 

A8-1A2 

3007 

A13-14604-1E 

3718/121 MP 

A-025 

3678/169 

A48-134902 

3452/108 

A059-106 

3004/102A 

A068-101 

3087 

A8-1A3 

3007 

A13-14777-1 

3718/121MP 

A25-1001 

3008 

A48-134904 

3452/108 

A059-107 

3004/102A 

A068-102 

3017B/117 

A8-1A3P 

3007 

A13-14777-1A 

3718/121 MP 

A25-1002 

3008 

A48-134907 

3009 

A059-108 

3009 

A068-103 

3060/139A 

A8-1A4 

3007 

A13-14777-1B 

3718/121 MP 

A25-1003 

3008 

A48-134919 

3045/225 

A059-109 

3444/123A 

A068-104 

3033 

A8-1A4-7 

3007 

A13-14777-1C 

3718/121MP 

A25-1004 

3004/102A 

A48-134922 

3452/108 

A059-110 

3024/128 

A068-106 

3448 

A8-1A5 

3007 

A13-14777-1D 

3718/121MP 

A25-1005 

3004/102A 

A48-134923 

3452/108 

A059-111 

3049/224 

A068-107 

3448 

A8-1A5L 

3007 

A13-14778-1A 

3718/121 MP 

A25-1006 

3004/102A 

A48-134924 

3452/108 

A059-114 

3032A 

A068-108 

3444/123A 

A8-1A6 

3007 

A13-14778-1B 

3718/121 MP 

A25-1007 

3087 

A48 134925 

3452/108 

A059-115 

3009 

A068-109 

3025/129 

A8-1A6-4 

3007 

A13-14778-1C 

3718/12 IMP 

A-25-1008 

3311 

A48-134926 

3452/108 

A059-116 

3004/102A 

A068-109A 

3114/290 

A8-1A7 

3007 

A13-14778-1D 

3718/121MP 

A26 

3721/100 

A48-134927 

3045/225 

A059-117 

3059/138A 

A068-111 

3452/108 

A8-1A7-1 

3007 

A13-15809-1 

3045/225 

A30 

3087 

A48-134931 

3861/101 

A059-118 

3033 

A068-112 

3452/108 

A8-1A8 

3007 

A13-17778-1C 

3718/121MP 

A31 

3721/100 

A48 134945 

3452/108 

A60 

3007 

A068-113 

3444/123A 

A8-1A9 

3007 

A13-17918-1 

3027/130 

A31 -0206 

3452/108 

A48-134961 

3452/108 

A060-100 

3039/316 

A068-114 

3026 

A8-1A9G 

3007 

A13-227 41-2 

3013 

A32-2809 

3452/108 

A48-134962 

3452/108 

A61 

3007 

A69 

3006/160 

A8-1A19 

3007 

A13-23594-1 

3027/130 

A34-6001-1 

3009 

A48-134963 

3452/108 

A061-105 

3039/316 

A069-101 

3039/316 

A8-1A21 

3007 

A13-27741-2 

3718/121MP 

A34-6002-1 

3009 

A48-134964 

3452/108 

A061-106 

3039/316 

A069-102 

3039/316 

A8-1A82 

3007 

A13-28432-1 

3045/225 

A3 5 

3040 

A48-134965 

3452/108 

A061-107 

3006/160 

A069-102/103 

3444/123A 

A8-10 

3007 

A4 3-33188-2 

3027/130 

A36 

3005 

A48-134966 

3452/108 

A061-108 

3039/316 

A069-103 

3039/316 

A8-11 

3007 

A13-55062-1 

3045/225 

A3 7 

3861/101 

A48-134981 

3452/108 

A061-109 

3039/316 

A069-104 

3444/123A 

A8-12 

3007 

A13-86416-1 

3010 

A3 8 

3006/160 

A48-137002 

3045/225 

A061-110 

3006/160 

A069-104/106 

3444/123A 

A8-13 

3007 

A13-86420-1 

3861/101 

A39 

3006/160 

A48-137035 

3045/225 

A061-111 

3006/160 

A069-105 

3004/102A 

A8-14 

3007 

A13-87433-1 

3861/101 

A40 

3721/100 

A48 137071 

3452/108 

A061-112 

3039/316 

A069-106 

3444/123A 

A8-15 

3007 

A13A2 

3017B/117 

A40-6704 

3119/113 

A48 137075 

3452/108 

A061-114 

3004/102A 

A069-107 

3004/102A 

A8-16 

3007 

A13AA2 

3016 

A40-6722 

3119/113 

A48-137076 

3452/108 

A061-115 

3123 

A069-109 

3087 

A8-17 

3007 

A13B2 

3016 

A40M 

3585/5952 

A48-137077 

3452/108 

A061-116 

3052 

A069-111 (MP) 

3709/110MP 

A8-18 

3007 

A13C2 

3031A 

A41 TRANS 

3006/160 

A48-137102 

3009 

A061-118 

3017B/117 

A069-112 

3311 

A8-19 

3007 

A13D2 

3017B/117 

A41A RECT 

3609/5986 

A48-137197 

3452/108 

A061-119 

3060/139A 

A069-114 

3039/316 

A-8-67703 

3027/130 

A13E2 

3017B/117 

A41B 

3609/5986 

A48-137213 

3009 

A061-139 

3039/316 

A069-115 

3087 

A8-67703 

3027/130 

A13F2 

3016 

A41C RECT 

3518/5995 

A48 137214 

3009 

A62-18427 

3009 

A069-116 

3039/316 

A08-1050108 

3027/130 

A13M2 

3032A 

A41D RECT 

3608/5990 

A48-137215 

3009 

A62-19581 

3452/108 

A069-118 

3709/110MP 

A08-1050115 

3036 

A13N1 

3444/123A 

A41E 

3501/5994 

A48-137216 

3009 

A63-18426 

3045/225 

A069-119 

3039/316 

A8B 

3444/123A 

A14-586-01 

3009 

A41F RECT 

3608/5990 

A48-137217 

3009 

A63-18427 

3009 

A069-120 

3444/123A 

A8C 

3191/185 

A14-601-10 

3027/130 

A41M 

3501/5994 

A48-137218 

3009 

A64 

3004/102A 

A069-121 

3006/160 

A8E 

3054/196 

A14-601-1 

3027/130 

A42 

3006/160 

A48-137219 

3009 

A65 

3004/102A 

A069-122 

3444/123A 

A8F 

3188A/182 

A14-601-13 

3027/130 

A42X00041-01 

3785/5019A 

A48-137220 

3009 

A65-1-70 

3006/160 

A70 

3008 

A8G 

3444/123A 

A14-602-19 

3045/225 

A42X210 

3010 

A48-869254 

3010 

A65-1-705 

3006/160 

A70A RECT 

7354/6154 

A8J 

3199/188 

A14-602-36 

3045/225 

A42X00286-01 

3722/102 

A48-869283 

3010 

A65-1A9G 

3006/160 

A70B RECT 

7354/6154 

A8K 

3054/196 

A14-602-37 

3045/225 

A42X00340-01 

3090/109 

A48-869476 

3010 

A65-2-70 

3010 

A70C RECT 

7354/6154 

A8L 

3444/123A 

A14-602-63 

3452/108 

A4 2X003 7 3-01 ZE 

9021/5070A 

A48-869476A 

3010 

A65-2-705 

3010 

A70D RECT 

7354/6154 

A8M 

3438 

A14-603-05 

3452/108 

A42X00373-01 (TR 

3722/102 

A49 

3004/102A 

A65-2A9G 

3010 

A70E RECT 

7356/6156 

A8N 

3275/194 

A14-603-06 

3452/108 

A43 

3006/160 

A50 

3311 

A65-4-70 

3861/101 

A70F 

3006/160 

A8P 404 ORN 

3009 

A14-1001 

3006/160 

A44 

3005 

A51 

3006/160 

A65-4-705 

3011 

A70L 

3006/160 

A8P404-0RN 

3717/121 

A14-1002 

3006/160 

A45 

3006/160 

A52 

3004/102A 

A65-4A9G 

3861/101 

A70M RECT 

7356/6156 

A8P404F 

3009 

A14-1003 

3006/160 

A45-1 

3006/160 

A53 

3004/102A 

A65-09-220 

3114/290 

A70MA 

3006/160 

A8P-2-70 

3004/102A 

A14-1004 

3123 

A45-2 

3006/160 

A54-3 

3041 

A065-101 

3311 

A70N RECT 

7358/6158 

A8P-2-705 

3004/102A 

A14-1005 

3123 

A45-3 

3006/160 

A054-103 

3088 

A065-102 

. 3444/123A 

A70P RECT 

7358/6158 

A8P-2A9G 

3004/102A 

A14-1006 

3123 

A46-867-3 

3045/225 

A054-105 

3087 

A065-103 

3444/123A 

A70S RECT 

7358/6158 

A8P-404-ORN 

3717/121 

A14-1007 

3123 

A46-8614-3 

3861/101 

A054-108 

3444/123A 

A065-104 

3444/123A 

A70T RECT 

7358/6158 

A8R 

3245/199 

A14-1008 

3123 

A46-86101-3 

3039/316 

A054-109 

3025/129 

A065-105 

3004/102A 

A71 

3008 

A8S 

3452/108 

A14-1009 

3123 

A4 6-8 6109-3 

3039/316 

A054-114 

3444/123A 

A065-106 

3004/102A 

A71ARECT 

7354/6154 

A8T 

3439/163A 

A14-1010 

3123 

A46-86110-3 

3039/316 

A054-115 

3444/123A 

A065-108 

3444/123A 

A71AB 

3008 

A8T MOTOROLA 3710/238 

A14-1050115 

3535/181 

A46-86133-3 

3039/316 

A054-119 

3126 

A065-109 

3444/123A 

A71AC 

3008 

A8U 

3133/164 

A14A 

3017B/117 

A46-86301-3 

3039/316 

A054-142 

3990/220 

A065-110 

3444/123A 

A71B RECT 

7354/6154 

A8V 

3044/154 

A14A8-1 

3007 

A46-86302-3 

3039/316 

A054-148 

3018 

A065-111 

3052 

A71BS 

3008 

A8Y 

3188A/182 

A14A8-19 

3007 

A48-6497A10 

3718/121MP 

A054-150 

3017B/117 

A065-112 

3004/102A 

A71CRECT 

7354/6154 

A8Z 

3045/225 

A14A10G 

3717/121 

A48-10075A01 

3013 

A054-151 

3062/142A 

A065-113 

3444/123A 

A7ID RECT 

7354/6154 

A09 (1C) 

7440 

A14A19G 

3009 

A48-10075A02 

3013 

A054-154 

3027/130 

A65A19G 

3007 

A71E RECT 

7356/6156 

A9-175 

3245/199 

A14A-70 

3009 

A48-10075A03 

3013 

A054-155 

3444/123A 

A65A-70 

3007 

A71M RECT 

7356/6156 

A9-67703 

3027/130 

A14A-705 

3009 

A48-10075A04 

3013 

A054-156 

3024/128 

A65A-705 

3007 

A71N RECT 

7359/6159 

A9A 

3452/108 

A14C 

3017B/117 

A48-10075A05 

3013 

A054-157 

3452/108 

A65B19G 

3008 

A7IP RECT 

7359/6159 

A9B 

3444/123A 

A14E 

3017B/117 

A48-10075A06 

3013 

A054-158 

3452/108 

A65B-70 

3008 

A7IS RECT 

7359/6159 

A9C 

3156/172A 

A14F 

3051/156 

A48-10075A07 

3013 

A054-159 

3452/108 

A65B-705 

3008 

A7IT RECT 

7359/6159 

A9D 

3452/108 

A14P 

3033 

A48-10075A08 

3013 

A054-160 

3024/128 

A65C19G 

3009 

A72 

3006/160 

A9E 

3444/123A 

A15 (1C) 

7474 

A48-10103A01 

3013 

A054-163 

3452/108 

A65C-19G 

3717/121 

A72-4 9-600 

3100/519 

A9F 

3444/123A 

A15 TRANSISTOR 

3005 

A48-10103A02 

3013 

A054-164 

3452/108 

A65C-70 

3009 

A72-83-300 

9084A/6408 

A9G 

3444/123A 

A15-1001 

3006/160 

A48-10103A03 

3013 

A054-170 

3018 

A65C-705 

3009 

A72-8 6-700 

3136/5072A 

A9H 

3444/123A 

A15-1002 

3006/160 

A48-10103A04 

3013 

A054-173 

3444/123A 

A66 

3004/102A 

A72BLU 

3006/160 

A9J 

3444/123A 

A15-1003 

3006/160 

A48-10103A05 

3013 

A054-175 

3444/123A 

A66-1-70 

3003 

A72BRN 

3006/160 

A9K 

3438 

A15-1004 

3123 

A48-10103A06 

3013 

A054-186 

3024/128 

A66-1-705 

3003 

A720RN 

3006/160 

A9L-4-70 

3003 

A15-1005 

3123 

A48-10103A07 

3013 

A054-187 

3088 

A66-1A9G 

3003 

A72WHT 

3006/160 

A9L-4-705 

3003 

A15-1007 

3087 

A48-10103A08 

3013 

A054-195 

3444/123A 

A66-2-70 

3004/102A 

A73 

3006/160 

A9L-4A9G 

3003 

A15-1008 

3017B/117 

A48-10103A09 

3013 

A054-206 

3024/128 

A66-2-705 

3004/102A 

A74 

3007 

A9M 

3054/196 

A15A 

9004/5801 

A48-10103A10 

3013 

A054-221 

3444/123A 

A66-2A9G 

3004/102A 

A74-3-3A9G 

3721/100 

A9P 

3438 

A15B 

9005/5802 

A48-10103A11 

3013 

A054-222 

3444/123A 

A66-3-70 

3004/102A 

A7 4-3-70 

3005 

A9R 

3439/163A 

A15C 

9006/5803 

A48-40247G01 

3452/108 

A054-223 

3025/129 

A66-3-705 

3004/102A 

A74-3-705 

3005 

A9S 

3444/123A 

A15D 

9007/5804 

A48-43351A02 

3452/108 

A054-224 

3026 

A66-3A9G 

3004/102A 

A74-3A9G 

3005 

A9T 

3444/123A 

A15E 

9008/5805 

A48-63076A81 

3039/316 

A054-225 

3444/123A 

A066-12 

3100/519 

A75 

3006/160 

A9U 

3444/123A 

A15F 

9003/5800 

A48-63076A82 

3452/108 

A054-226 

3709/110MP 

A066-109 

3444/123A 

A75-68-500 

3311 

A9V 

3893/152 

A15M 

3848/5806 

A48-63078A52 

3090/109 

A054-228 

3100/519 

A066-110 

3448 

A75B 

3004/102A 

A9W 

3444/123A 

A15N 

9009/5808 

A48-64978A10 

3013 

A054-229 

3081/125 

A066-111 

3018 

A76 

3006/160 

A9Y 

3444/123A 

A15U(DI0DE) 

9003/5800 

A48-64978A11 

3013 

A054-230 

3311 

A066-112 

3444/123A 

A76-1 1770 

3009 

A10-1050108 

3079 

A0016-5 

3178A 

A48-64978A24 

3013 

A054-231 

3750/143A 

A066-113 

3025/129 

A77 

3007 

A10-1050115 

3079 

A16-1050108 

3535/181 

A48-97046A05 

3452/108 

A054-232 

3335/5079A 

A066-113(2SC732 3444/123A 

A77A 

3006/160 

A10A 

3051/156 

A16-1050115 

3535/181 

A48-97046A06 

3452/108 

A054-233 

3444/123A 

A066-113A 

3114/290 

A77A19G 

3012/105 

A10B 

3051/156 

A16A1 

3010 

A48-97046A07 

3452/108 

A054-234 

3444/123A 

A066-113AB 

3114/290 

A77A-70 

3012/105 

A10C 

3031A 

A16A2 

3010 

A48-97127A06 

3452/108 

A054-470 

3452/108 

A066-114 

3054/196 

A77A-705 

3012/105 

A10D 

3017B/117 

A16AU 

3835/103A 

A48-97127 A12 

3452/108 

A55 

3005 

A066-115 

3138/193A 

A77B 

3006/160 

A10E 

3017B/117 

A0016BC 

3261/175 

A48-97127 A18 

3452/108 

A56 

3006/160 

A066-116 

3048/329 

A77B19G 

3718/121 MP 

A10G05-010-A 

3444/123A 

A0016GN 

3187 

A48-124216 

3861/101 

A56HQ 

3247/234 

A066-117 

3299/237 

A77B-70 

3718/121 MP 

A10G05-011-A 

3444/123A 

A16X135 

3100/519 

A48-124217 

3861/101 

A57 

3006/160 

A066-118 

3025/129 

A77B-705 

3718/121 MP 

A10G05-015-D 

3444/123A 

A17 (1C) 

7490 

A48-124218 

3861/101 

A57A144-12 

3452/108 

A066-118A 

3114/290 

A77C 

3006/160 

A10M 

3051/156 

A18 

3027/130 

A48 124220 

3011 

A57A145-12 

3452/108 

A066-119 

3100/519 

A77C19G 

3014 

A10N 

3032A 

A18 (1C) 

7493 

A48-124221 

3861/101 

A57B124-10 

3009 

A066-119(GERMAN 3090/109 

A77C-70 

3014 

A12 

3003 

A18-4 

3027/130 

A48-125233 

3861/101 

A57C5 

3010 

A066-120 

3087 

A77C-705 

3014 

A12 (1C) 

7451 

A19 (1C) 

7495 

A48-125234 

3861/101 

A57C12-1 

3045/225 

A066-121 

3090/109 

A77D 

3006/160 

A12-1 

3045/225 

A19-020-07 2 

3452/108 

A48-125235 

3861/101 

A57C12-2 

3045/225 

A066-122 

3750/143A 

A78 

3006/160 

A12-1-70 

3444/123A 

A20K 

3114/290 

A48-125236 

3011 

A57D1-122 

3045/225 

A066-124 

3017B/117 

A79 

3006/160 

A12-1-705 

3444/123A 

A20KA 

3114/290 

A48-128239 

3861/101 

A57L5-1 

3009 

A066-133 

3750/143A 

A80 

3006/160 

A12-1A9G 

3444/123A 

A22B 

3051/156 

A48-134520 

3861/101 

A57M2-16 

3045/225 

A066-143 

3122 

A81 

3006/160 

A12-2 

3045/225 

A22B1 

3051/156 

A48-134648 

3045/225 

A57M2-17 

3045/225 

A066-199 

3090/109 

A82 

3006/160 

A12-1050108 

3535/181 

A22D 

3051/156 

A48-134700 

3861/101 

A57M3-7 

3009 

A67 

3006/160 

A83 

3006/160 

A12-1050115 

3535/181 

A22D1 

3051/156 

A48-134727 

3009 

A57M3-8 

3009 

A67-07-244 

3245/199 

A83P2B 

3025/129 

A12B 

3004/102A 

A22M 

3051/156 

A48-134731 

3009 

A58 

3007 

A67-08-760 

3039/316 

A84 

3006/160 

A12D 

3004/102A 

A23 

3311 

A48-134789 

3452/108 

A59 

3006/160 

A67-15-280 

3048/329 

A84A19G 

3009 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

A84A-70 

3009 

A104B 

3124/289 

A-158B 

3124/289 

A246(AMC) 

3444/123A 

A440A 

3007 

A546B 

3025/129 

A84A-705 

3009 

A104D 

3006/160 

A158B 

3444/123A 

A247 

3044/154 

A451 

3039/316 

A546E 

3025/129 

A85 

3007 

A104P 

3006/160 

A-158C 

3124/289 

A248 

3117 

A454 

3444/123A 

A546H 

3025/129 

A86 

3006/160 

A104Y 

3124/289 

A158C 

3444/123A 

A248(AMC) 

3444/123A 

A455 

3039/316 

A547 

3138/193A 

A86-4-1 

3120/114 

A105 

3006/160 

A159 

3444/123A 

A248(JAPAN) 

3721/100 

A455 (1C) 

3135/709 

A547A 

3138/193A 

A86-9-1 

3119/113 

A106 

3444/123A 

A159A 

3444/123A 

A249 

3444/123A 

A459 

3004/102A 

A548 

3025/129 

A86-10-2 

3861/101 

A106(JAPAN) 

3444/123A 

A159B 

3444/123A 

A250 

3004/102A 

A465-181-19 

3039/316 

A549A 

3434/288 

A86-44-2 

3861/101 

A107 

3024/128 

A159C 

3444/123A 

A270 

3765/195A 

A466 

3024/128 

A549AH 

3434/288 

A86-109-3 

3533/5635 

A108 

3444/123A 

A160 

3118 

A272 

3893/152 

A467 

3039/316 

A550 

3025/129 

A86-213-2 

3045/225 

A108A 

3444/123A 

A160(JAPAN) 

3721/100 

A273 

3893/152 

A468 

3008 

A550A 

3025/129 

A86-214 2 

3045/225 

A108B 

3444/123A 

A161 

3118 

A274 NPN 

3765/195A 

A469 

3007 

A550AQ 

3025/129 

A86-215-2 

3045/225 

A109 

3006/160 

A162 

3118 

A277(JAPAN) 

3721/100 

A470 

3007 

A550R 

3025/129 

A86-316-2 

3045/225 

A110 

3156/172A 

A163 

3006/160 

A278 

3201/171 

A471 

3007 

A551 

3025/129 

A86-565-2 

3275/194 

A111 

3444/123A 

A164 NPN 

3452/108 

A278(J APAN) 

3721/100 

A472 

3007 

A551C 

3025/129 

A86X0030-100 

3013 

A111T2 

3045/225 

A165 NPN 

3452/108 

A279 

3201/171 

A473 TRANS 

3083/197 

A551D 

3025/129 

A87 

3006/160 

A112-000172 

3114/290 

A-168 

3124/289 

A279(JAPAN) 

3721/100 

A474 

3005 

A551E 

3025/129 

A88 

3444/123A 

A112-000185 

3114/290 

A168 

3444/123A 

A282 

3721/100 

A480 

3452/108 

A552 

3025/129 

A88(J APAN) 

3444/123A 

A112-000187 

3114/290 

A168(JAPAN) 

3721/100 

A283 

3721/100 

A481 

3039/316 

A556-142 

3087 

A88B19G 

3006/160 

A113 

3006/160 

A168A 

3721/100 

A284 

3721/100 

A481A0028 

3444/123A 

A560 

3025/129 

A88B-70 

3006/160 

A114C 

3031A 

A168P1 

3013 

A292 

3007 

A481A0031 

3444/123A 

A561 

3025/129 

A88B-705 

3006/160 

A115 

3124/289 

A169 

3005 

A294 

3007 

A482 

3117 

A561-0 

3025/129 

A88C19G 

3005 

A116 

3444/123A 

A170 

3025/129 

A297L012C01 

3114/290 

A483 

3039/316 

A561-R 

3025/129 

A88C-70 

3005 

A117 

3006/160 

A170(JAPAN) 

3721/100 

A297V073C01 

3025/129 

A484 

3513 

A561-Y 

3025/129 

A88C-705 

3005 

A118 

3006/160 

A170N RECT 

7358/6158 

A297V073C02 

3025/129 

A484A 

3513 

A561GR 

3025/129 

A89 

3006/160 

A0120 

3070/711 

A170P RECT 

7358/6158 

A297V073C03 

3114/290 

A485 

3024/128 

A562 

3114/290 

A090 

3087 

A120P1 

3114/290 

A170RN RECT 

7359/6159 

A297V073C04 

3114/290 

A486 

3039/316 

A562-0 

3114/290 

A90 

3006/160 

A121-1 

3114/290 

A170RP RECT 

7359/6159 

A297V082B03 

3025/129 

A489 

3039/316 

A562-R 

3025/129 

A90A RECT 

6554/6354 

A121-1 RED 

3114/290 

A170RS RECT 

7359/6159 

A300 

3031A 

A490 

3024/128 

A562-Y 

3025/129 

A90B RECT 

6554/6354 

A121-15 

3861/101 

A170RT RECT 

7359/6159 

A301 

3444/123A 

A0491A 

3017B/117 

A562Y 

3114/290 

A90C RECT 

6554/6354 

A121-16 

3861/101 

A170S RECT 

7358/6158 

A305 

3721/100 

A492 

3039/316 

A564 TRANS 

3247/234 

A90D RECT 

6554/6354 

A121-17 

3861/101 

A170T RECT 

7358/6158 

A306 

3444/123A 

A494 

3444/123A 

A564-0 

3247/234 

A90E RECT 

6556/6356 

A121-21 

3861/101 

A171 

3025/129 

A307 

3444/123A 

A494(JAPAN) 

3444/123A 

A564-0 

3247/234 

A90M RECT 

6556/6356 

A121-50 

3861/101 

A171 (JAPAN) 

3721/100 

A310 

3045/225 

A495 

3025/129 

A564A 

3247/234 

A90N RECT 

6558/6358 

A121-361 

3045/225 

A172 

3005 

A311 

3024/128 

A495-0 

3025/129 

A564ABQ 

3247/234 

A90P RECT 

6558/6358 

A121-444 

3114/290 

A172A 

3005 

A311 (JAPAN) 

3721/100 

A495Y 

3025/129 

A564A0 

3247/234 

A90PA RECT 

6560 

A121-446 

3114/290 

A173 

3005 

A312 

3721/100 

A496 TRANS 

9042/374 

A564AP 

3247/234 

A90PB RECT 

6560 

A121-480 

3452/108 

A173B 

3005 

A321 

3452/108 

A496-0 

3191/185 

A564AQ 

3247/234 

A90S RECT 

6558/6358 

A121-495 

3114/290 

A174 

3004/102A 

A322 

3122 

A496-0 TRANS 

9042/374 

A564AS 

3247/234 

A90T2 

3452/108 

A121-496 

3114/290 

A175 

3024/128 

A323 

3444/123A 

A496R TRANS 

9042/374 

A564AT 

3247/234 

A90T RECT 

6558/6358 

A121-497 

3114/290 

A176-025-9-002 

3452/108 

A324 

3444/123A 

A496Y TRANS 

9042/374 

A564F 

3247/234 

A91ARECT 

6554/6354 

A121-497WHT 

3114/290 

A177A 

3114/290 

A330 

3721/100 

A497 

3025/129 

A564FQ 

3247/234 

A91B RECT 

6554/6354 

A121-585 

3039/316 

A177AB 

3114/290 

A331 

3007 

A498 

3025/129 

A564FR 

3247/234 

A91D RECT 

6554/6354 

A121-585B 

3039/316 

A178 A 

3114/290 

A332 

3721/100 

A500 

3017B/117 

A564J 

3247/234 

A91E RECT 

6556/6356 

A121 -602 

3114/290 

A178AB 

3114/290 

A341 

3007 

A504GR 

3203/211 

A564P 

3247/234 

A91M RECT 

6556/6356 

A121 -603 

3114/290 

A178B 

3114/290 

A341-OB 

3007 

A505 TRANS 

9042/374 

A564P0R 

3247/234 

A91N RECT 

6558/6358 

A121-679 

3114/290 

A178BA 

3114/290 

A344 

3444/123A 

A505-3 TRANS 

9042/374 

A564Q 

3247/234 

A9IP RECT 

6558/6358 

A121-687 

3039/316 

A179A 

3114/290 

A345 

3444/123A 

A505RTRANS 

9042/374 

A564QHD 

3247/234 

A91PA RECT 

6561 

A121-699 

3114/290 

A179AC 

3114/290 

A346 

3444/123A 

A505Y TRANS 

9042/374 

A564QR 

3247/234 

A91PB RECT 

6561 

A121-746 

3114/290 

A179B 

3114/290 

A350 

3008 

A509 TRANS 

3114/290 

A564R 

3247/234 

A9 IS RECT 

6558/6358 

A121-762 

3861/101 

A179BB 

3114/290 

A350A 

3008 

A514-022057 

3087 

A564S 

3247/234 

A9IT RECT 

6558/6358 

A121-774 

3114/290 

A180 

3006/160 

A352 

3008 

A514-023553 

3010 

A564T 

3247/234 

A92 

3007 

A121 -1410 

3861/101 

A180N RECT 

7358/6158 

A353 

3008 

A514-023626 

3016 

A565 

3025/129 

A92-1-70 

3012/105 

A122 

3007 

A180P RECT 

7358/6158 

A353-9008-001 

3025/129 

A514-025607 

3016 

A565A 

3025/129 

A92-1-705 

3012/105 

A122-1962 

3010 

A180RN RECT 

7359/6159 

A354 

3007 

A-514-027662 

3004/102A 

A565B 

3025/129 

A92-1A9G 

3012/105 

A122GRN 

3114/290 

A180RP RECT 

7359/6159 

A354A 

3007 

A514-027662 

3004/102A 

A565C 

3025/129 

A93 

3007 

A122YEL 

3114/290 

A180RS RECT 

7359/6159 

A354B 

3007 

A514-028072 

3016 

A565Q 

3247/234 

A94 

3006/160 

A-123-7 

3016 

A180RT RECT 

7359/6159 

A358 

3007 

A514-028073 

3016 

A566 

3083/197 

A95-5280 

3119/113 

A124 

3006/160 

A180S RECT 

7358/6158 

A360 

3007 

A514-031162 

3016 

A566A 

3083/197 

A-95-5281 

3016 

A125 

3006/160 

A180T RECT 

7358/6158 

A367 

3007 

A514-032815 

3862/103 

A566B 

3083/197 

A-95-5289 

3016 

A126 

3006/160 

A181 

3004/102A 

A368 

3007 

A514-033338 

3444/123A 

A566C 

3083/197 

A-95-5295 

3109/119 

A127 

3006/160 

A182 

3005 

A376 

3006/160 

A-514-033377 

3009 

A567 

3444/123A 

A-95-5296 

3066/118 

A127-7 

3861/101 

A183 

3004/102A 

A0377 

3017B/117 

A514-033377 

3009 

A-567A 

3444/123A 

A95-5296 

3066/118 

A-128 

3124/289 

A187TV 

3004/102A 

A378 

3006/160 

A514-033903 

3016 

A567A 

3444/123A 

A95-5297 

3119/113 

A128 

3444/123A 

A188 

3006/160 

A379 

3006/160 

A514-035596 

3051/156 

A568 

3025/129 

A95-5314 

3304/500A 

A128A 

3444/123A 

A189 

3006/160 

A380 

3008 

A514-038984 

3060/139A 

A569 

3025/129 

A97A83 

3009 

A129-30 

3861/101 

A190PA 

6560 

A380A 

3008 

A514-040296 

3118 

A569J 

3025/129 

A99S07 

3861/101 

A129-34 

3114/290 

A190PAR 

6561 

A385 

3008 

A514-042791 

3087 

A570 

3025/129 

A99SK5 

3861/101 

A130 

3039/316 

A190PB 

6560 

A385L 

3008 

A514-044910 

3114/290 

A571 

3025/129 

A99SK7 

3361/101 

A130 0RN 

3452/108 

A190PBR 

6561 

A396(TRANSISTOR 3722/102 

A514-047830 

3192/186 

A572 

3247/234 

A100 DIODE 

3313/116 

A130-149 

3114/290 

A192 

3448 

A397 

3722/102 

A517 

3007 

A572-1 

3247/234 

A100 TRANSISTOR 3004/102A 

A130-40315 

3114/290 

A194 

3112 

A400 

3031A 

A518 

3007 

A576-0001-002 

3114/290 

A100 A 

3004/102A 

A130-40429 

3114/290 

A195 

3112 

A411 

3006/160 

A522 

3027/130 

A5 7 6-0001-013 

3114/290 

A100B 

3004/102A 

A1300RN 

3039/316 

A-195C 

3114/290 

A414 

3721/100 

A522-3 

3027/130 

A578 

3247/234 

A100C 

3004/102A 

A130VI00 

3039/316 

A196 

3112 

A0414 

3139/5074A 

A524 

3984/106 

A578A 

3247/234 

A101 

3007 

A131 

3006/160 

A197 

3004/102A 

A415 

3444/123A 

A525 

3006/160 

A578B 

3247/234 

A101A 

3016 

A132 

3017B/117 

A198 

3721/100 

A415(J APAN) 

3721/100 

A525A 

3006/160 

A578C 

3247/234 

A101AA 

3006/160 

A132-1 

3016 

A200 

3311 

A416 

3717/121 

A525B 

3006/160 

A579 

3247/234 

A101AY 

3006/160 

A133 

3275/194 

A200 REACH 

3525/724 

A417 

3452/108 

A527 

3025/129 

A579A 

3247/234 

A101B 

3006/160 

A134 

3006/160 

A200-052 

3114/290 

A417-19 

3039/316 

A528 

3025/129 

A579B 

3247/234 

A101 BA 

3006/160 

A137 

3444/123A 

A202 

3005 

A417-43 

3025/129 

A530 

3025/129 

A579C 

3247/234 

A101BB 

3006/160 

A137(NPN) 

3444/123A 

A202A 

3005 

A417-62 

3009 

A530H 

3025/129 

A580-040215 

3535/181 

A101BC 

3006/160 

A138 

3245/199 

A202C 

3005 

A417-115 

3045/225 

A532 

3025/129 

A580-040315 

3535/181 

A101BX 

3006/160 

A139 

3245/199 

A203 

3007 

A417-116 

3114/290 

A532A 

3025/129 

A580-080315 

3535/181 

A101C 

3006/160 

A141 

3444/123A 

A203 NPN TRANS 

3192/186 

A417-132 

3114/290 

A532B 

3025/129 

A580-080515 

3535/181 

A101CA 

3006/160 

A142 

3005 

A203B 

3007 

A417-138 

3025/129 

A532C 

3025/129 

A592Y 

3025/129 

A101CV 

3006/160 

A143 

3444/123A 

A204 

3721/100 

A417-153 

3114/290 

A532D 

3025/129 

A593 

3444/123A 

A101CX 

3006/160 

A144A-1 

3009 

A-0205 

3649/170 

A417-154 

3039/316 

A532E 

3025/129 

A594 

3025/129 

A101E 

3006/160 

A144A-19 

3009 

A205 

3721/100 

A417-170 

3025/129 

A532F 

3025/129 

A594-0 

3025/129 

A101QA 

3006/160 

A146 

3721/100 

A206 

3721/100 

A417-176 

3114/290 

A537 

3025/129 

A594-R 

3025/129 

A101X 

3007 

A146B-3 

3015 

A207 

3721/100 

A417-182 

3114/290 

A537A 

3025/129 

A594-Y 

3025/129 

A101Y 

3006/160 

A146B-39 

3015 

A208 NPN TRANS 

3192/186 

A417-184 

3114/290 

A537AA 

3025/129 

A595 TRANS 

3441/292 

A101Z 

3005 

A147 

3721/100 

A208(JAPAN) 

3721/100 

A417-190 

3039/316 

A537AB 

3025/129 

A595C 

3025/129 

A102 

3007 

A148 

3721/100 

A209 

3721/100 

A417-196 

3114/290 

A537AC 

3025/129 

A597 

3025/129 

A102A 

3007 

A148P-2 

3004/102A 

A210 

3039/316 

A417-200 

3114/290 

A537AH 

3025/129 

A600 

3017B/117 

A102AA 

3007 

A148P-29 

3004/102A 

A210{JAPAN) 

3721/100 

A417-201 

3114/290 

A537B 

3025/129 

A603 

3025/129 

A102AB 

3007 

A149 

3721/100 

A211 (JAPAN) 

3721/100 

A417-205 

3039/316 

A537C 

3025/129 

A604 

3025/129 

A102BA 

- 3007 

A149L-4 

3003 

A212 

3721/100 

A417-234 

3025/129 

A537H 

3025/129 

A606 

3025/129 

A102BN 

3007 

A149L-49 

3003 

A217 

3721/100 

A417-235 

3114/290 

A538 

3004/102A 

A606S 

3025/129 

A102CA 

3007 

A151 

3444/123A 

A221 

3007 

A418 

3452/108 

A539 

3025/129 

A608-C 

3025/129 

A102TV 

3007 

A152 

3444/123A 

A222 

3007 

A419 

3452/108 

A539L 

3025/129 

A608-E 

3025/129 

A103 

3007 

A153 

3444/123A 

A234 

3007 

A420 

3452/108 

A539S 

3025/129 

A608-F 

3025/129 

A103 A 

3006/160 

A154 NPN 

3452/108 

A234B 

3006/160 

A427 

3452/108 

A542 TRANS 

3466/159 

A608A 

3025/129 

A103B 

3006/160 

A155 NPN 

3452/108 

A234C 

3006/160 

A427JAPAN 

3452/108 

A543 

3137/192A 

A608B 

3025/129 

A103C 

3006/160 

A156 

3444/123A 

A235A 

3006/160 

A429 

3434/288 

A544 

3025/129 

A608C 

3025/129 

A103CA 

3007 

A157 

3444/123A 

A235C 

3006/160 

A-429 0 

3434/288 

A545 

3138/193A 

A608D 

3025/129 

A103CG 

3006/160 

A157A 

3444/123A 

A244 

3117 

A-429 R 

3434/288 

A545GRN 

3138/193A 

A608E 

3025/129 

A103DA 

3006/160 

A157B 

3444/123A 

A244(AMC) 

3716/161 

A-429 Y 

3434/288 

A545KLM 

3138/193A 

A608F 

3025/129 

A104 

3007 

A157C 

3444/123A 

A245 

3452/108 

A429-0981-12 

3039/316 

A545L 

3138/193A 

A608G 

3025/129 

A104-8 

3045/225 

A158 

3444/123A 

A245 AMC 

3452/108 

A430 

3039/316 

A546 

3025/129 

A609 TRANS 

3466/159 

A104A 

3124/289 

A158A 

3444/123A 

A246 

3444/123A 

A435 

3006/160 

A546A 

3025/129 

A609A TRANS 

3466/159 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

A609B TRANS 

3466/159 

A642S NPN TRANS 3124/289 

A699AQ TRANS 

9076/187A 

A748C 

3245/199 

A886NQ TRANS 

9042/374 

A1111 

3481/1002 

A609C TRANS 

3466/159 

A643 

3138/193A 

A699AR TRANS 

9076/187A 

A749 

3124/289 

A886NR TRANS 

9042/374 

A1111P 

3481/1002 

A609D TRANS 

3466/159 

A643A 

3138/193A 

A699P TRANS 

3189A/183 

A749 TRANS 

3867 

A886PTRANS 

9042/374 

A1124C 

3009 

A609E TRANS 

3466/159 

A643B 

3138/193A 

A699Q TRANS 

9076/187A 

A749A TRANS 

3867 

A886Q TRANS 

9042/374 

A-1141 6062 

3444/123A 

A609FTRANS 

3466/159 

A643C 

3138/193A 

A699R TRANS 

9076/187A 

A749B 

3444/123A 

A886V TRANS 

9042/374 

A1170 

3452/108 

A609G TRANS 

3466/159 

A643D 

3138/193A 

A700 TRANS 

9076/187A 

A749C 

3245/199 

A886VQ TRANS 

9042/374 

AO1181 

3507 

A610 

3025/129 

A643E 

3138/193A 

A700B TRANS 

9076/187A 

A751 

3138/193A 

A887 TRANS 

9076/187A 

A01182 

3507 

A610B 

3025/129 

A643F 

3138/193A 

A700Y TRANS 

9076/187A 

A752 

3138/193A 

A887Q TRANS 

9076/187A 

A1200 

3288/1003 

A611 

3025/129 

A643L 

3039/316 

A702 

3438 

A753 TRANS 

3359/281 

A887R TRANS 

9076/187A 

A1201 

3288/1003 

A611-4E 

3025/129 

A643R 

3138/193A 

A705 

3841/294 

A753-4004-248 

3114/290 

A893 TRANS 

3932 

A120IB 

3288/1003 

A613 

3083/197 

A643S 

3039/316 

A707TRANS 

3450/298 

A755 TRANS 

3274/153 

A893A TRANS 

3932 

A1201C 

3288/1003 

A614 

3083/197 

A643V 

3138/193A 

A707V 

3450/298 

A757 

3122 

A899 TRANS 

3930 

A1201C-W 

3288/1003 

A615-1008 

3006/160 

A643W 

3025/129 

A708 

3203/211 

A758 

3025/129 

A899Q TRANS 

3930 

A1201T 

3288/1003 

A615-1009 

3006/160 

A644L 

3245/199 

A708A 

3203/211 

A758B 

3025/129 

A909-1008 

3006/160 

A1214 

3114/290 

A615-1010 

3004/102A 

A644S 

3245/199 

A708B 

3203/211 

A759A 

3025/129 

A909-1009 

3006/160 

A1220 

3006/160 

A615-1011 

3004/102A 

A645 TRANS 

9076/187A 

A708C 

3203/211 

A759B 

3025/129 

A909-1010 

3006/160 

A1238 

3245/199 

A615-1012 

3087 

A645LTRANS 

9076/187A 

A711 TRANS 

3984/106 

A764 

3083/197 

A909-1011 

3004/102A 

A1243 

3005 

A616 

3083/197 

A645S TRANS 

9076/187A 

A715 TRANS 

9076/187A 

A765 RECT 

9010/5809 

A909-1012 

3004/102A 

A1314 

3024/128 

A623 

3203/211 

A646 TRANS 

9076/187A 

A715A TRANS 

9076/187A 

A765TRANS 

3083/197 

A909-1013 

3004/102A 

A1341 

3024/128 

A623-0 

3203/211 

A647TRANS 

3930 

A715B TRANS 

9076/187A 

A768TRANS 

3274/153 

A909-1015 

3087 

A1353 

3284/1080 

A623A 

3203/211 

A648 

3173/219 

A715C TRANS 

9076/187A 

A772TRANS 

3841/294 

A909-1016 

3709/1 10MP 

A1364N 

3365/1004 

A623B 

3203/211 

A648A 

3173/219 

A715D TRANS 

9076/187A 

A772.01 

3841/294 

A909-1017 

3087 

A1366 

3289/1158 

A623C 

3203/211 

A648B 

3173/219 

A715FB TRANS 

9076/187A 

A772-1 TRANS 

3841/294 

A909-1018 

3311 

A1366N 

3289/1158 

A623D 

3203/211 

A648C 

3173/219 

A715WBP 

9076/187A 

A772-2 TRANS 

3841/294 

A909-1019 

3031A 

A1367 

3290/1159 

A623G 

3203/211 

A649L 

3444/123A 

A715WT-B 

9076/187A 

A772B1 

3841/294 

A909-27125-160 

3452/108 

A1368 

3167/738 

A623R 

3203/211 

A649S 

3444/123A 

A715WT-C 

9076/187A 

A772D1 

3841/294 

A915 TRANS 

3867 

A1369 

3480/1178 

A623Y 

3203/211 

A656A TRANS 

3359/281 

A715WT-D 

9076/187A 

A772DH 

3841/294 

A916 TRANS 

3867 

A1369(IC) 

3480/1178 

A624 

3203/211 

A656ALTRANS 

3359/281 

A715WTA 

9076/187A 

A772EH 

3841/294 

A916-31025-5B 

3452/108 

A1377 

3006/160 

A624A 

3203/211 

A656AM TRANS 

3359/281 

A715WTB 

9076/187A 

A772FE 

3841/294 

A921 TRANS 

3867 

A1378 

3123 

A624B 

3203/211 

A659 TRANS 

3114/290 

A715WTB TRANS 

9042/374 

A775 

3441/292 

A921-59B 

3452/108 

A-13 7 9 

3124/289 

A624C 

3203/211 

A661 

3450/298 

A715WTC 

9076/187A 

A775A 

3441/292 

A921-62B 

3452/108 

A1379 

3444/123A 

A624D 

3203/211 

A661-0 

3450/298 

A715WTC TRANS 

9042/374 

A775AA 

3441/292 

A921-63B 

3452/108 

A-1380 

3124/289 

A624GN 

3203/211 

A661GR 

3450/298 

A715WTD 

9076/187A 

A775AB 

3441/292 

A921-64B 

3452/108 

A1380 

3444/123A 

A624L 

3203/211 

A661R 

3450/298 

A715WTD TRANS 

9042/374 

A775AC 

3441/292 

A921-70B 

3114/290 

A1383 

3006/160 

A624LG 

3203/211 

A661Y 

3450/298 

A717 

3203/211 

A775B 

3441/292 

A937 

3444/123A 

A-1384 

3007 

A624R 

3203/211 

A663 

3173/219 

A718 

3025/129 

A775C 

3441/292 

A937-1 

3444/123A 

A1384 

3123 

A624Y 

3203/211 

A666 

3841/294 

A719 

3025/129 

kill 

3450/298 

A937-3 

3444/123A 

A1396 

3861/101 

A626 

3359/281 

A0666-118 

3114/290 

A719Q 

3025/129 

A777R 

3450/298 

A940 TRANS 

3930 

A1409 

3044/154 

A626 TRANS 

3359/281 

A666A 

3841/294 

A719S 

3025/129 

A778 

3450/298 

A948 TRANS 

3841/294 

A1412-1 

3444/123A 

A626L 

3359/281 

A666H 

3841/294 

A720 

3450/298 

A778A 

3434/288 

A948ETRANS 

3841/294 

A1412-19 

3124/289 

A626M 

3359/281 

A666HR 

3841/294 

A720P 

3450/298 

A778AK 

3434/288 

A949TRANS 

3867 

A1414 A 

3009 

A626N 

3359/281 

A666Q 

3841/294 

A720Q 

3450/298 

A778K 

3434/288 

A949-0 TRANS 

3867 

A1414A9 

3009 

A627 

3359/281 

A666R 

3841/294 

A720R 

3450/298 

A779 TRANS 

9076/187A 

A950TRANS 

3841/294 

A1460 

3245/199 

A627 TRANS 

3359/281 

A666S 

3841/294 

A720S 

3450/298 

A779A TRANS 

9076/187A 

A951 TRANS 

3930 

A1462 

3452/108 

A627L 

3359/281 

A667 RED 

3452/108 

A721 TRANS 

3247/234 

A779B TRANS 

9076/187A 

A952 

3114/290 

A1465-1 

3006/160 

A627M 

3359/281 

A667-GRN 

3245/199 

A721RTRANS 

3247/234 

A779C TRANS 

9076/187A 

A957 TRANS 

3930 

A1465-2 

3835/103A 

A627N 

3359/281 

A667-ORG 

3245/199 

A721S 

3247/234 

A779D TRANS 

9076/187A 

A958 TRANS 

3930 

A1465-4 

3861/101 

A628 

3025/129 

A667-RED 

3245/199 

A721T 

3247/234 

A779K TRANS 

9076/187A 

A962 TRANS 

3200/189 

A1465-19 

3006/160 

A628A 

3025/129 

A667-YEL 

3245/199 

A721U 

3247/234 

A779KB TRANS 

9076/187A 

A964-17887 

3009 

A1465-29 

3010 

A628D 

3025/129 

A667RED 

3039/316 

A722 

3247/234 

A779KC TRANS 

9076/187A 

A965 TRANS 

3715 

A1465-49 

3861/101 

A628E 

3025/129 

A668-GRN 

3245/199 

A722A 

3247/234 

A779KD TRANS 

9076/187A 

A965-0 TRANS 

3715 

A1465A 

3007 

A628F 

3025/129 

A668-ORG 

3245/199 

A722T 

3247/234 

A780 TRANS 

9076/187A 

A965Y TRANS 

3715 

A1465A9 

3007 

A629 

3114/290 

A668-YEL 

3245/199 

A722U 

3247/234 

A780AK 

9076/187A 

A966 TRANS 

3841/294 

A1465B 

3008 

A634 TRANS 

9076/187A 

A669 

3114/290 

A723 

3025/129 

A780AKA 

9076/187A 

A966-0 TRANS 

3841/294 

A1465B9 

3008 

A634A TRANS 

9076/187A 

A669-GRN 

3245/199 

A723A 

3025/129 

A780AKB 

9076/187A 

A966YTRANS 

3841/294 

A1465C 

3009 

A634B TRANS 

9076/187A 

A669-YEL 

3245/199 

A723B 

3025/129 

A780AKC 

9076/187A 

A968 TRANS 

3930 

A1465C9 

3009 

A634C TRANS 

9076/187A 

A669P TRANS 

9076/187A 

A723C 

3025/129 

A780AKD 

9076/187A 

A968-0 TRANS 

3930 

A1466-1 

3003 

A634D TRANS 

9076/187A 

A670 

3274/153 

A723D 

3025/129 

A780B TRANS 

9076/187A 

A968A TRANS 

3930 

A1466-2 

3004/102A 

A634K TRANS 

9076/187A 

A670A 

3274/153 

A723E 

3025/129 

A780C TRANS 

9076/187A 

A968AO TRANS 

3930 

A1466-3 

3004/102A 

A634L TRANS 

9076/187A 

A670B 

3274/153 

A723F 

3025/129 

A786TRANS 

3247/234 

A968AY TRANS 

3930 

A1466-19 

3003 

A634M TRANS 

9076/187A 

A670C 

3274/153 

A725EH2AB1, 

3033 

A786Q TRANS 

3247/234 

A968B TRANS 

3930 

A1466-29 

3004/102A 

A636 TRANS 

9076/187A 

A671 

3441/292 

A725F 

3247/234 

A786QLTRANS 

3247/234 

A968BO TRANS 

3930 

A1466-39 

3004/102A 

A636A TRANS 

9076/187A 

A671A 

3441/292 

A725G 

3247/234 

A786R TRANS 

3247/234 

A968BY TRANS 

3930 

A1474-3 

3005 

A636AK TRANS 

9076/187A 

A671B 

3441/292 

A725H 

3247/234 

A794 TRANS 

9042/374 

A968Y TRANS 

3930 

A1474-39 

3005 

A636ALTRANS 

9076/187A 

A671C 

3441/292 

A726 

3247/234 

A794A TRANS 

9042/374 

A969TRANS 

3624 

A1477A 

3012/105 

A636AM TRANS 

9076/187A 

A671K 

3441/292 

A726TRANS 

3247/234 

A794AP TRANS 

9042/374 

A969-0 TRANS 

3624 

A1477A9 

3012/105 

A636AN TRANS 

9076/187A 

A671KA 

3441/292 

A726F 

3247/234 

A794AQ TRANS 

9042/374 

A969Y TRANS 

3624 

A1477B 

3013 

A636B TRANS 

9076/187A 

A671KB 

3441/292 

A726G 

3247/234 

A794AR TRANS 

9042/374 

A970TRANS 

3932 

A1477B9 

3013 

A636C TRANS 

9076/187A 

A671KC 

3441/292 

A726H 

3247/234 

A794AS TRANS 

9042/374 

A970BLTRANS 

3932 

A1477C 

3014 

A636D TRANS 

9076/187A 

A672 

3114/290 

A730 

3138/193A 

A794P TRANS 

9042/374 

A970GR TRANS 

3932 

A1477C9 

3014 

A636K TRANS 

9076/187A 

A672A 

3114/290 

A730P TRANS 

3138/193A 

A794Q TRANS 

9042/374 

A984 TRANS 

3867 

A1484A 

3009 

A636L TRANS 

9076/187A 

A672B 

3114/290 

A730Q TRANS 

3138/193A 

A794R TRANS 

9042/374 

A984ETRANS 

3867 

A1484A9 

3009 

A636M TRANS 

9076/187A 

A672C 

3114/290 

A730R TRANS 

3138/193A 

A794S TRANS 

9042/374 

A991-01-0098 

3114/290 

A1488B 

3006/160 

A636N TRANS 

9076/187A 

A673 

3114/290 

A730S TRANS 

3138/193A 

A800 

3032A 

A991-01-1225 

3114/290 

A1488B9 

3006/160 

A637 

3025/129 

A673A 

3114/290 

A731 

3025/129 

A800-51 1-00 

3025/129 

A991-01-1316 

3452/108 

A1488C 

3005 

A638 

3434/288 

A673AA 

3114/290 

A733 

3025/129 

A800-516-00 

3025/129 

A991-01-1319 

3114/290 

A1488C9 

3005 

A639 

3434/288 

A673AB 

3114/290 

A733A 

3025/129 

A800-5 23-01 

3114/290 

A991-01-3058 

3114/290 

A1492-1 

3012/105 

A640 

3039/316 

A673AC 

3114/290 

A733B 

3025/129 

A800-523-02 

3114/290 

A992-00-1192 

3009 

A1492-19 

3012/105 

A640A 

3025/129 

A673AD 

3114/290 

A733C 

3025/129 

A800-527-00 

3114/290 

A1000 

3080 

A1518 

3452/108 

A640B 

3025/129 

A673AE 

3114/290 

A733D 

3025/129 

A814 TRANS 

3930 

A1007 TRANS 

3846/285 

A1519 

3452/108 

A640C 

3025/129 

A673B 

3114/290 

A733E 

3025/129 

A815 TRANS 

3930 

A1007A TRANS 

3846/285 

A1520 

3452/108 

A640D 

3025/129 

A673C 

3114/290 

A733F 

3025/129 

A817TRANS 

3450/298 

A1007AQ TRANS 

3846/285 

A1521 

3452/108 

A640E 

3025/129 

A673D 

3114/290 

A733H 

3025/129 

A817A TRANS 

3450/298 

A1007AR 

3846/285 

A1558-17 

3114/290 

A640L 

3039/316 

A675 

3466/159 

A733I 

3025/129 

A817AY TRANS 

3450/298 

A1007AS TRANS 

3846/285 

A-1567 

3124/289 

A640M 

3025/129 

A677 

3114/290 

A733P 

3025/129 

A817Y TRANS 

3450/298 

A1007Q TRANS 

3846/285 

A1567 

3444/123A 

A640S 

3132 

A678 

3114/290 

A733Q 

3025/129 

A825 TRANS 

3114/290 

A1007R TRANS 

3846/285 

A1567-1 

3444/123A 

A641 

3841/294 

A679 

3359/281 

A733R 

3025/129 

A826 

3114/290 

A1007S TRANS 

3846/285 

A1820-0352-1 

3542/904 

A641(NPN) 

3444/123A 

A683 

3025/129 

A738TRANS 

9076/187A 

A826P 

3114/290 

A1013 TRANS 

3715 

A1844-17 

3114/290 

A641(PNP) 

3841/294 

A684 

3841/294 

A738BTRANS 

9076/187A 

A826Q 

3114/290 

A1013-0 TRANS 

3715 

A-1853-0009-1 

3984/106 

A641A 

3841/294 

A685TRANS 

3867 

A738C TRANS 

9076/187A 

A826RY 

3114/290 

A1013R TRANS 

3715 

A-1853-0010-1 

3984/106 

A641B 

3841/294 

A690V081H97 

3009 

A738D TRANS 

9076/187A 

A829 

3114/290 

A1013Y TRANS 

3715 

A-1853-0034-1 

3984/106 

A641C 

3841/294 

A691M4 

3100/519 

A740 

3930 

A829A 

3114/290 

A1015TRANS 

3114/290 

A-1853-0050-1 

3247/234 

A641D 

3841/294 

A691M5 

3100/519 

A740A 

3930 

A829B 

3114/290 

A1016 

3025/129 

A-1853-0066-1 

3247/234 

A641L 

3841/294 

A691M5-2 

3100/519 

A7 4 2-100-4 4 

3008 

A829C 

3114/290 

A1017 TRANS 

3867 

A-1853-0077-1 

3247/234 

A641M 

3841/294 

A692T5 

3311 

A743 TRANS 

9042/374 

A829D 

3114/290 

A1019 TRANS 

3867 

A-1853-0086-1 

3247/234 

A641S 

3841/294 

A692T5-0 

3311 

A743A TRANS 

9042/374 

A829E 

3114/290 

A1021 TRANS 

9042/374 

A-1853-0098-1 

3247/234 

A642 

3114/290 

A692X13-4 

3088 

A743AB TRANS 

9042/374 

A829F 

3114/290 

A1021R TRANS 

9042/374 

A-1853-0300 

3247/234 

A642 NPN TRANS 

3124/289 

A692X16-0 

3311 

A743AC TRANS 

9042/374 

A833 

3114/290 

A1021Y TRANS 

9042/374 

A-1854-0003-1 

3444/123A 

A642-254 

3452/108 

A694X1 

3788/5022A 

A743AD TRANS 

9042/374 

A835 TRANS 

3434/288 

A1027 TRANS 

3841/294 

A-1854-0019-1 

3444/123A 

A642-260 

3452/108 

A694X1-0A 

3788/5022A 

A743B TRANS 

9042/374 

A840 

3434/288 

A1029 TRANS 

3114/290 

A-1854-0023-1 

3245/199 

A642-268 

3452/108 

A695C 

3450/298 

A743C TRANS 

9042/374 

A840 TRANS 

3434/288 

A1029B TRANS 

3114/290 

A-1854-0025-1 

3444/123A 

A642-271 

3013 

A695D 

3450/298 

A743D TRANS 

9042/374 

A844 

3114/290 

A1029C TRANS 

3114/290 

A-1854-0027-1 

3444/123A 

A642A 

3114/290 

A696 

3434/288 

A744TRANS 

3359/281 

A854 TRANS 

3247/234 

A1029D TRANS 

3114/290 

A-1854-0071-1 

3444/123A 

A642B 

3114/290 

A696C 

3434/288 

A745TRANS 

3846/285 

A866TRANS 

3191/185 

A1030 

3114/290 

A-1854-0088-1 

3245/199 

A642C 

3114/290 

A696E 

3434/288 

A745A TRANS 

3846/285 

A872TRANS 

3932 

A1030 TRANS 

3114/290 

A-1854-0094-1 

3444/123A 

A642D 

3114/290 

A699 TRANS 

9076/187A 

A746 

3846/285 

A872A TRANS 

3932 

A1030B TRANS 

3114/290 

A-1854-0099-1 

3444/123A 

A642E 

3114/290 

A699-0 TRANS 

9076/187A 

A747 

3846/285 

A879 TRANS 

3434/288 

A1030C TRANS 

3114/290 

A-1854-0201-1 

3444/123A 

A642F 

3114/290 

A699A TRANS 

9076/187A 

A747A 

3846/285 

A880-250-107 

3025/129 

A01061 

3507 

A-1854-0215-1 

3444/123A 

A642L 

3114/290 

A699AO TRANS 

9076/187A 

A748 

3444/123A 

A886 TRANS 

9042/374 

AO1062 

3507 

A-1854-0241-1 

3444/123A 

A642S 

3114/290 

A699AP TRANS 

9076/187A 

A748B 

3444/123A 

A886-0 TRANS 

9042/374 

A1109 

3452/108 

A-1854-0246-1 

3444/123A 
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A-1854-0251-1 

3444/123A 

A4030P 

3499/1009 

A15927 

3009 

A610074-1 

3114/290 

A7252805 

3327/614 

AA136 

3087 

A-1854-0255-1 

3444/123A 

A-04049-B 

3016 

A17733 1C 

9017 

A61007 5-1 

3045/225 

A7272130 

3344/5093A 

AA137 

3087 

A-1854-0284-1 

3245/199 

A4050 1C 

3890/1150 

A20371 

3087 

A610083 

3114/290 

A7275400 

9091/177 

AA138 

3091 

A-1854-0354-1 

3444/123A 

A4050P 1C 

3890/1150 

A20372 

3444/123A 

A610083-1 

3114/290 

A7279039 

3009 

AA139 

3090/109 

A-1854-0358-1 

3275/194 

A4051 1C 

3890/1150 

A21268 

3059/138A 

A610083-2 

3114/290 

A7279049 

3009 

AA140 

3091 

A-1854-0365-1 

3275/194 

A4051P 1C 

3890/1150 

A22008 

3114/290 

A610083-3 

3114/290 

A7285774 

3009 

AA142 

3091 

A-1854-0408-1 

3444/123A 

A-4068 

3131 A/369 

A24100 

3444/123A 

A610110-1 

3114/290 

A7285778 

3009 

AA143 

3087 

A1854-0420-1 

3054/196 

A4086 

3114/290 

A25762-010 

3045/225 

A610120-1 

3114/290 

A7286120 

3779/5013A 

AA143S 

3090/109 

A-1854-0434-1 

3444/123A 

A4087 

3114/290 

A25762-012 

3045/225 

A650232E 

3114/290 

A7286201 

3334/5071A 

AA144 

3090/109 

A1854-0439-1 

3511 

A-04091-A 

3016 

A30270 

3114/290 

A650235G 

3114/290 

A7287300 

3786/5020A 

AA200 

3016 

A-1854-0464 

3893/152 

A-04092 

3016 

A30278 

3025/129 

A650238A 

3114/290 

A7287500 

3062/142A 

AA218 

3087 

A1854-0464 

3273 

A-04092-B 

3016 

A30290 

3114/290 

A650372D 

3138/193A 

A7287513 

3062/142A 

AA300 

3031A 

A-1854-0471-1 

3444/123A 

A-04092A 

3016 

A30302 

3009 

A650923F 

3114/290 

A7288500 

3797/5031A 

AA310 

3045/225 

A-1854-0474-1 

3275/194 

A-04093 

301*6 

A34715 

3009 

A650925H 

3114/290 

A7288504 

3151/5081A 

AA400 

3017B/117 

A-1854-0485 

3452/108 

A04093-A 

3032A 

A35084 

3009 

A660031 

3013 

A7289047 

3009 

AA500 

3017B/117 

A1854-0490-1 

3036 

A04093-X 

3043 

A35201 

3009 

A660097 

3009 

A7290594 

3009 

AA600 

3017B/117 

A-1854-0492-1 

3444/123A 

A-04093A 

3016 

A35260 

3009 

A667703 

3027/130 

A7291252 

3009 

AA779 

3088 

A-1854-0533 

3275/194 

A04093A 

3125 

A36508 

3091 

A670550 

3293/107 

A7297043 

3009 

AA800 

3032A 

A1854-0533 

3275/194 

A04093X 

3125 

A36539 

3062/142A 

A670720K 

3245/199 

A7297092 

3009 

AA1000 

3033 

A-1854-0541-1 

3444/123A 

A4101 1C 

3888/1180 

A36577 

3025/129 

A670722D 

3122 

A7297093 

3009 

AAY15 

3087 

A-1854-0554-1 

3444/123A 

A4101(C) 

3234/746 

A36896 

3009 

A670729B 

3245/199 

A7509151 

3843 

AAY18 

3087 

A1854-0569-1 

3536 

A4126 

3114/290 

A40410 

3025/129 

A671656K 

3253/295 

A7509201 

3313/116 

AAY-22 

3016 

A1854-0582-1 

3103A/396 

A04166-2 

3094/144A 

A41440 

3114/290 

A671857E 

3021/124 

A7547053 

3313/116 

AAY22 

3091 

A-1854-JBD1 

3452/108 

A4201 

3119/113 

A-042313 

3311 

A673351K 

3122 

A7568200 

3843 

AAY27 

3091 

A-1854-PJL3 

3040 

A04201 

3112 

A042313 

3017B/117 

A673354K 

3122 

A7568250 

3125 

A AY 30 

3087 

A-1854-RLK1-1 

3021/124 

A04210-A 

9075/166 

A42946 

3119/113 

A673355H 

3122 

A7568300 

3125 

AAY33 

3087 

A1858 

3861/101 

A04212 

3051/156 

A42946B 

3119/113 

A673355K 

3122 

A7568500 

3311 

AAY46 

3087 

A1867-17 

3114/290 

A-04212-A 

3016 

A59625-1 

3114/290 

A675315F 

3044/154 

A7568521 

3311 

AAY139 

3087 

A1884-0209 

3522/5697 

A04212-A 

3032A 

A59625-2 

3114/290 

A675318A 

3044/154 

A7568615 

3311 

AAZ10 

3090/109 

A1884-0218 

3522/5697 

A4212-A 

3031A 

A59625-3 

3114/290 

A675419H 

3122 

A7568700 

3313/116 

AAZ18 

3087 

A-19 4 6 

3016 

A-04212-B 

3016 

A59625-4 

3114/290 

A678760A 

3219 

A7570013-01 

3114/290 

AAZ18D 

3311 

A2019ZC 

3444/123A 

A04212A 

3051/156 

A59625-5 

3114/290 

A678970H 

3219 

A7572100 

3311 

AB4 

3719/104 

A2039-2 

3861/101 

A04212B 

3051/156 

A59625-6 

3114/290 

A678971C 

3219 

A7572200 

3311 

AB50 

3081/125 

A2057A2-198 

3114/290 

A-04226 

3017B/117 

A59625-7 

3114/290 

A678971D 

3220/198 

A7576004-01 

3114/290 

AB600 

3051/156 

A2057B2-115 

3039/316 

A04230 

3017B/117 

A59625-8 

3114/290 

A701584-00 

3114/290 

A7579500 

3081/125 

AB800 

3051/156 

A2057B104-8 

3045/225 

A04230-A 

3043 

A59625-9 

3114/290 

A701589-00 

3114/290 

A7580110 

3081/125 

AB1000 

3051/156 

A2057B106-12 

3114/290 

A04231-A 

9075/166 

A59625-10 

3114/290 

A759500 

3032A 

A7580111 

3081/125 

AB2027 

3064/146A 

A2057B108-6 

3114/290 

A04233 

3130 

A59625-11 

3114/290 

A762228 

3245/199 

A7580910 

3125 

AC06BT 

3658/56004 

A2057B110-9 

3025/129 

A04234-2 

3059/138A 

A59625-12 

3114/290 

A772738 

3452/108 

A7582000 

3130 

AC06DT 

3659/56006 

A2057B112-9 

3025/129 

A04241-A 

3043 

A61908 

3505/5547 

A772739 

3452/108 

A7582052 

3843 

AC08DT 

3659/56006 

A2057B114-9 

3025/129 

A-04242 

3016 

A61908A 

3505/5547 

A815185 

3025/129 

A7950251 

3311 

AC10BT 

3658/56004 

A2057B115-9 

3025/129 

A4247 

3009 

A71687-1 

3114/290 

A815185E 

3025/129 

A7978850 

3051/156 

AC10DT 

3659/56006 

A2057B116-9 

3025/129 

A04284-A 

9075/166 

A78331 

3114/290 

A815199 

3114/290 

A7978855 

3125 

AC16B1F 

3992 

A2057B121-9 

3025/129 

A04294 

3125 

A-91380 

3004/102A 

A815199-6 

3114/290 

A8015613 

3025/129 

AC16D1F 

3993 

A2057B122-9 

3025/129 

A04294-1 

3125 

A94004 

3009 

A815203-5 

3013 

A 11095924 

3444/123A 

AC16E1F 

3994 

A2057B145-12 

3025/129 

A04299-201 

3108/505 

A94037 

3114/290 

A815211 

3114/290 

A-11237336 

3444/123A 

AC16F1F 

3994 

A2057 B163-12 

3025/129 

A04299-202 

3068/503 

A94063 

3025/129 

A815213 

3114/290 

A-1 1414257 

3444/123A 

AC20C 

3258 

A2090 

3045/225 

A04299-251 

3108/505 

A95115 

3861/101 

A815229 

3114/290 

A20030703-0702 

3114/290 

AC30 

3311 

A2297 

3039/316 

A4310 

31 1 4/290 

A95211 

3861/101 

A815236 

3114/290 

A23114050 

3114/290 

AC36BT 

3658/56004 

A2332 

3716/161 

A04331-021 

3031A 

A95227 

3114/290 

A815247 

3114/290 

A23114051 

3114/290 

AC50 

9003/5800 

A2410 

3444/123A 

A04331-023 

3017B/117 

A95232 

3114/290 

A970246 

3114/290 

A23114550 

3114/290 

AC50(RECTIFIER) 

3848 

A2411 

3444/123A 

A04331-043 

3031A 

A112363 

3027/130 

A970248 

3114/290 

A25114130 

3045/225 

AC 105 

3004/102A 

A2412 

3444/123A 

A04332-007 

3059/138A 

A116078 

3114/290 

A970251 

3114/290 

A43021415 

3444/123A 

AC 106 

3004/102A 

A2413 

3444/123A 

A04344-007 

3059/138A 

A116081 

3045/225 

A970254 

3114/290 

A43023843 

3027/130 

AC-107 

3004/102A 

A2415 

3131 A/369 

A04344-026 

3753/5082A 

A116084 

3025/129 

A984193 

3114/290 

A43023845 

3114/290 

AC-113 

3004/102A 

A2416 

3024/128 

A4347 

3009 

A1 16284 

3025/129 

A1471114-1 

3114/290 

A59700229-001PP 

3103A/396 

AC-113A 

3004/102A 

A2417 

3439/163A 

A04350-22 

3031A 

A1 18284 

3114/290 

A1473549-1 

3025/129 

A72970292 

3717/121 

AC-114 

3004/102A 

A2418 

3027/130 

A4430 

3739/1211 

A119730 

3114/290 

A1473563-1 

3114/290 

A80052402 

3027/130 

AC-116 

3004/102A 

A2419 

3087 

A4442 

3114/290 

A119983 

3025/129 

A1473570-1 

3114/290 

A80414120 

3027/130 

AC-117 

3004/102A 

A2420 

3087 

A4478 

3025/129 

A-120077 

3787/5021A 

A1473574-1 

3114/290 

A80414130 

3027/130 

AC-117A 

3004/102A 

A2434 

3444/123A 

A4648 

3045/225 

A-120278 

3444/123A 

A1473590-1 

3114/290 

A101050108 

3079 

AC-117B 

3004/102A 

A2448 

3114/290 

A4700 

3861/101 

A-120420 

3771/5005A 

A1473591-1 

3114/290 

A101050115 

3079 

AC-117P 

3004/102A 

A2460 

3031A 

A04710 

3109/119 

A121467 

3114/290 

A1473597-1 

3114/290 

A209005605 

3717/121 

AC 120 

3424/5158A 

A2461 

303 2A 

A04716 

9075/166 

A121659 

3114/290 

A1473616-1 

3025/129 

A514027662 

3004/102A 

AC-122 

3004/102A 

A2462 

3032A 

A04727 

3110/120 

A124047 

3114/290 

A2006681-95 

3452/108 

AA1 

3005 

AC122-GRN 

3123 

A2464 

3117 

AQ473I 

3016 

A124623 

3452/108 

A205 7013-0004 

3114/290 

AA1M 

3045/225 

AC122-RED 

3123 

A2465 

3117 

A04735-A 

3066/118 

A124624 

3452/108 

A2057013-0701 

3114/290 

AA2 

3861/101 

AC122-YEL 

3123 

A2466 

3444/123A 

A4745 

3114/290 

A124755 

3114/290 

A2057013-0702 

3114/290 

AA2A 

3045/225 

AC-123 

3004/102A 

A2468 

3444/123A 

A4789 

3452/108 

A125329 

3452/108 

A2057013-0703 

3114/290 

AA2K 

3045/225 

AC-125 

3004/102A 

A2469 

3444/123A 

A4802-00004 

3114/290 

A-125332 

3444/123A 

A2090056-1 

3009 

AA2SB240A 

3009 

AC-126 

3004/102A 

A2470 

3444/123A 

A4815 

3114/290 

A126524 

3114/290 

A2090056-5 

3009 

AA2Z 

3045/225 

AC-127 

3010 

A2471 

3024/128 

A4819 

3045/225 

A126700 

3114/290 

A2090056-27 

3009 

AA3M 

3045/225 

AC 127 

3010 

A2473 

3088 

A4822-130-40348 

3114/290 

A126705 

3045/225 

A2091859-10 

3009 

AA4 

3717/121 

AC 127-01 

3835/103A 

A2474 

3062/142A 

A4838 

3045/225 

A126707 

3114/290 

A2091859-11 

3009 

AA5 

3012/105 

AC 127-132 

3010 

A2476 

3087 

A4843 

3045/225 

A126715 

3114/290 

A2091859-0025 

3009 

AA8-1-70 

3007 

AC128 

3004/102A 

A2479 

3018 

A4844 

3114/290 

A126718 

3114/290 

A2091859-0720 

3009 

AA8-1-705 

3007 

AC-128 

3004/102A 

A2480 

3124/289 

A4851 

3452/108 

A126719 

3114/290 

A2092418 

3011A 

AA8-1A9G 

3007 

AC128/01 

3004/102A 

A2481 

3031A 

A4853 

3045/225 

A126724 

3025/129 

A2092418-0711 

3861/101 

AA10 

3095/147A 

AC 130 

3861/101 

A2482 

3025/129 

A-04901-A 

3016 

A127364 

3845/176 

A2092693-0724 

3452/108 

AA10-1 

3095/147A 

AC-132 

3004/102A 

A2498 

3452/108 

A4950 

3025/129 

A127712 

3045/225 

A2092693-0725 

3452/108 

AA015 

3089/112 

AC135 

3123 

A2499 

3444/123A 

A5226-1 

3114/290 

A129509 

3452/108 

A2370773 

3245/199 

AA15A 

3258 

AC141 

3835/103A 

A2620 

3045/225 

A5253 

3009 

A129510 

3452/108 

A2498512 

3114/290 

AA50 

3017B/117 

AC 14 IB 

3835/103A 

A2746 

3039/316 

A6181-1 

3045/225 

A129511 

3452/108 

A3011112 

3024/128 

AA100 

3016 

AC 141K 

3835/103A 

A2798 

3114/290 

A7202 1C 

3915/1259 

A129512 

3452/108 

A3011112A 

3024/128 

AA101 

3638/5402 

AC 148 

3717/121 

A03004 

3633/5626 

A7214 1C 

3916/1273 

A129513 

3452/108 

A3170717 

3045/225 

AA102(SCR) 

3627/5404 

AC 150 

3311 

A3115 1C 

3702 

A7253 

3045/225 

A129571 

3452/108 

A3170757 

3045/225 

AA106(SCR) 

3627/5404 

AC-150 

3004/102A 

A3148 

3071/727 

A7313IC 

3914 

A129572 

3452/108 

A4037764-2 

3025/129 

AA107 

3638/5402 

AC-151 

3004/102A 

A3201 

3737/1179 

A7747B 

3245/199 

A129573 

3452/108 

A5320111 

3114/290 

AA108 

3638/5402 

AC 151 

3004/102A 

A3300 

3723/1005 

A8405 

3114/290 

A129574 

3452/108 

A6317800 

3115/165 

AA109 

3638/5402 

AC 151R 

3004/102A 

A3301 

3358/1006 

A8540 

3114/290 

A129697 

3114/290 

A6317900 

3115/165 

AA111 

3087 

AC-152 

3004/102A 

A3350 1C 

3700/1217 

A8867 

3114/290 

A129699 

3114/290 

A6319400 

3220/198 

AA112 

3087 

AC 153 

3004/102A 

A3513 

3114/290 

A9903 

9084A/6408 

A130139 

3114/290 

A6319403 

3220/198 

AA112P 

3087 

AC153K 

3004/102A 

A3523 

3025/129 

A-10105 

3016 

A-13 2 5 91 

9005/5802 

A6319500 

3929 

AA113 

3087 

AC-154 

3004/102A 

A3533 

3025/129 

A-10113 

3016 

A132591 

3848 

A6319640 

3251/306 

AA114 

3090/109 

AC-155 

3004/102A 

A3 5 3 3-1 

3025/129 

A-10118 

3016 

A136019 

3505/5547 

A6532300 

3930 

AA115 

3638/5402 

AC-156 

3004/102A 

A3540 

3114/290 

A10142 

3017B/117 

A-138436 

3509/5695 

A6532841 

3434/288 

AA116 DIODE 

3087 

AC-157 

3862/103 

A3545 

3045/225 

A10164 

3031A 

A188538 

3004/102A 

A6532921 

3841/294 

AA116SCR 

3627/5404 

AC-161 

3004/102A 

A3547 

3045/225 

A10165 

3031A 

A190429 

3114/290 

A6532941 

3841/294 

AA117 

3087 

AC 161 

3123 

A3549 

3114/290 

A10169 

3311 

A198794-1 

3861/101 

A6708850 

3018 

AA118 

3087 

AC-162 

3004/102A 

A3552 

3045/225 

A11744 

3448 

A200611A 

3122 

A6738701 

3115/165 

AA119 

3709/110MP 

AC 164 

3006/160 

A3553 

3045/225 

A11745 

3448 

A218012DS 

3009 

A6771373 

3115/165 

AA120 

3091 

AC-165 

3004/102A 

A3559 

3114/290 

A12163 

3009 

A297074C11 

3025/129 

A6771580 

3710/238 

AA121 

3090/109 

AC-166 

3004/102A 

A3562 

3114/290 

A12178 

3009 

A300043-06 

3845/176 

A6773802 

3836/284 

AA123 

3090/109 

AC-167 

3004/102A 

A3563 

3114/290 

A12546 

3045/225 

A0311400 

3488/1128 

A7001800 

3087 

AA130 

3091 

AC-168 

3004/102A 

A3574 

3114/290 

A12594 

3114/290 

A390258-3 

3260 

A7102001 

3311 

AA131 

3087 

AC-169 

3004/102A 

A3581 

3114/290 

A12888 

3114/290 

A417032 

3893/152 

A7110652 

3797/5031A 

AA132 

3087 

AC 170 

3123 

A3582 

3045/225 

A14665-2 

3010 

A489751-028 

3114/290 

A7246602 

3175 

AA133 

3045/225 

AC-172 

3010 

A3607 

3861/101 

A-14 7 4 3 

3026 

A489751-031 

3114/290 

A7246711 

3100/519 

AA133(DI0DE) 

3090/109 

AC 175 

3124/289 

A3609 

3861/101 

A14743 

3131 A/369 

A573501 

3045/225 

A7249601 

3100/519 

AA134 

3087 

AC-175A 

3444/123A 

A3616-1 

3025/129 

A15156 

3025/129 

A581025 

3004/102A 

A7252802 

3327/614 

AA135 

3087 

AC-175B, 

3444/123A 
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Replaced 

SK 

Type 

AC-175P 

3444/123A 

AD30A3 

3114/290 

AEX77238 

3502/5513 

AFY34 

3006/160 

AM302A 

3311 

AN238 

3168/749 

AC176 

3010 

AD30A4 

3114/290 

AEX-78507 

3511 

AFY37 

3006/160 

AM303 

3311 

AN238S 

3171/744 

AC 179 

3835/103A 

AD30A5 

3114/290 

AEX-78507 0 

3036 

AFY39 

3006/160 

AM303A 

3311 

AN239 

3968/1161 

AC181 

3011 

AD50 

3311 

AEX-78508 

3026 

AFY40 

3006/160 

AM304 

3311 

AN239B 

3968/1161 

AC 181K 

3835/103A 

AD 100 

3311 

AEX-79922 

3026 

AFY40K 

3006/160 

AM304A 

3311 

AN239Q 

3968/1161 

AC 182 

3123 

AD101AH 

3565/1171 

AEX-82308 

3027/130 

AFY40R 

3006/160 

AM305A 

3311 

AN239QA 

3968/1161 

AC 185 

3835/103A 

AD 103 

3014 

AEX-85715 

3004/102A 

AFY41 

3006/160 

AM306 

3311 

AN239QB 

3968/1161 

AC 186 

3835/103A 

AD104 

3009 

AF-101 

3005 

AFY42 

3006/160 

AM306A 

3311 

AN240 

3072/712 

AC 187 

3010 

AD105 

3009 

AF102 

3006/160 

AFZ11 

3006/160 

AM307 

3311 

AN240D 

3072/712 

AC 187-01 

3011A 

AD 130 

3009 

AF105 

3008 

AFZ12 

3006/160 

AM307A 

3311 

AN240P 

3072/712 

AC 187/01 

3861/101 

ADI 31 

3009 

AF-105A 

3006/160 

AFZ23 

3005 

AM307T 

3596/976 

AN240PN 

3072/712 

AC187K 

3835/103A 

AD131-III 

3717/121 

AF-106 

3006/160 

AG 6 

3054/196 

AM308A 

3311 

AN241 

3072/712 

AC187R 

3835/103A 

AD131-IV 

3717/121 

AF106 

3006/160 

AG30 

3100/519 

AM405 

3017B/117 

AN241A 

3072/712 

AC 188 

3004/102A 

AD131-V 

3717/121 

AF108 

3006/160 

AG100D 

3016 

AM410 

3016 

AN241B 

3072/712 

AC 188/01 

3004/102A 

AD132 

3014 

AF-109 

3006/160 

AG100G 

3031A 

AM415 

3017B/117 

AN241C 

3072/712 

AC191 

3004/102A 

AD133 

3642/179 

AF110 

3006/160 

AG100J 

3017B/117 

AM420 

3016 

AN241D 

3072/712 

AC 192 

3004/102A 

AD138 

3009 

AF111 

3006/160 

AG 134 

3006/160 

AM425 

3016 

AN241P 

3072/712 

AC 193 

3004/102A 

AD 138/50 

3642/179 

AF112 

3006/160 

AH805 

3033 

AM430 

3016 

AN241PD 

3072/712 

AC193K 

3004/102A 

AD 139 

3009 

AF113 

3006/160 

AH810 

3033 

AM435 

3016 

AN242 

3226/1071 

AC 194 

3010 

AD 140 

3014 

AF114 

3006/160 

AH815 

3033 

AM440 

3016 

AN245 

3727/1164 

AC194K 

3010 

AD-140 

3009 

AF114N 

3006/160 

AH 1005 

3033 

AM445 

3017B/117 

AN246 

3727/1164 

AC200 

3051/156 

AD142 

3642/179 

AF115 

3006/160 

AH 1010 

3033 

AM450 

3017B/117 

AN247 

3729/1173 

AC300 

9007/5804 

AD143 

3642/179 

AF115N 

3006/160 

AH 1015 

3033 

AM460 

3017B/117 

AN247P 

3729/1173 

AC400 

9007/5804 

AD143B 

3642/179 

AF116 

3006/160 

AIE 

3716/161 

AM620 

3175 

AN253 

3295/1072 

AC479-001 

3016 

AD143R 

3717/121 

AF116N 

3006/160 

AIE/48X134902 

3019 

AM620A 

3175 

AN260 

3495/1074 

AC500 

3848/5806 

AD 145 

3717/121 

AF117 

3006/160 

AJ5 

3017B/117 

AM626 

3175 

AN262 

3920/1263 

AC600 

3848/5806 

AD-148 

3009 

AF117N 

3006/160 

AJ8-124220 

3011A 

AM632 

3175 

AN271 

3706/1181 

AC800 

9009/5808 

AD-149 

3009 

AF118 

3006/160 

AJ10 

3016 

AM632A 

3175 

AN271A 

3706/1181 

AC 1000 

9010/5809 

AD149 

3013 

AF119 

3006/160 

AJ15 

3016 

AM723HM 

3164/923 

AN271B 

3706/1181 

AC9082 

3114/290 

AD 149-01 

3009 

AF120 

3006/160 

AJ20 

3017B/117 

AM741CT 

3514/941 

AN277 

3496/1073 

AC9083 

3114/290 

AD 149-02 

3009 

AF-121 

3006/160 

AJ25 

3016 

AM741HC 

3514/941 

AN277AB 

3496/1073 

AC9084 

3114/290 

AD149-IV 

3717/121 

AF124 

3006/160 

AJ-30 

3016 

AM741T 

3514/941 

AN277B 

3496/1073 

AC9085 

3114/290 

AD149-V 

3717/121 

AF125 

3006/160 

AJ35 

3016 

AM747CT 

3526/947 

AN277BA 

3496/1073 

ACDC9000-1 

3114/290 

AD149B 

3009 

AF126 

3006/160 

AJ40 

3016 

AM747T 

3526/947 

AN288 

3227/1069 

ACR83-1001 

3008 

AD149C 

3009 

AF127 

3005 

AJ50 

3017B/117 

AM748CT 

3565/1171 

AN289 

3227/1069 

ACR83-1002 

3008 

AD150 

3311 

AF128 

3005 

AJ60 

3017B/117 

AM748DC 

3644 

AN318 

3921/1268 

ACR83-1003 

3008 

AD-150 

3009 

AF129 

3006/160 

AJ103 

3642/179 

AM748DM 

3644 

AN331 

3728/1168 

ACR83-1004 

3004/102A 

AD150-IV 

3717/121 

AF130 

3006/160 

AL5-2-70 

3835/103A 

AM748HC 

3645 

AN340 

3967 

ACR83-1005 

3004/102A 

AD150-V 

3717/121 

AF131 

3006/160 

AL5-4-705 

3011A 

AM1458H 

3555 

AN342 

3226/1071 

ACR83-1006 

3004/102A 

AD152 

3198/131 

AF132 

3006/160 

AL100 

3035 

AM3235 

3027/130 

AN343 

3226/1071 

ACR83-1007 

3087 

AD-152 

3009 

AF133 

3006/160 

AL101 

3717/121 

AMD746 

3077/790 

AN360 

3493/1223 

ACR83-1008 

3311 

AD 153 

3717/121 

AF134 

3008 

AL102 

3035 

AMD780 

3075/714 

AN362 

3497/1248 

ACR810-101 

3008 

AD156 

3198/131 

AF135 

3008 

AL103 

3035 

AMD781 

3076/715 

AN366 

3483/1242 

ACR810-102 

3008 

AD-156 

3009 

AF136 

3008 

All 13 

3642/179 

AMF104 

3027/130 

AN377 

3147 

ACR810-103 

3008 

AD-157 

3009 

AF137 

3008 

AL210 

3035 

AMF105 

3027/130 

AN380 

3725/1196 

ACR810-104 

3004/102A 

AD157 

3839/155 

AF138 

3006/160 

AL40934-2 

3027/130 

AMF115 

3027/130 

AN612 

3963/1249 

ACR810-105 

3004/102A 

AD 159 

3717/121 

AF138/20 

3008 

ALC1 

3119/113 

AMF116 

3027/130 

AN829 

3964 

ACR810-106 

3004/102A 

AD-159 

3009 

AF138/290 

3721/100 

ALC1A 

3119/113 

AMF117 

3027/130 

AN829S 

3964 

ACR810-107 

3087 

AD161 

3839/155 

AF144 

3006/160 

ALC-1A 

3100/519 

AMF117A 

3027/130 

AN2390 

3968/1161 

ACR810-108 

3031A 

AD 162 

3198/131 

AF146 

3006/160 

ALCI/09-306193 

3119/113 

AMF118 

3027/130 

AN2390A 

3968/1161 

ACY16 

3009 

AD164 

3198/131 

AF147 

3006/160 

ALD-35 

3444/123A 

AMF118A 

3027/130 

AN5310 

9016 

ACY17 

3722/102 

AD165 

3839/155 

AF148 

3006/160 

ALD3141 

3444/123A 

AMF119 

3027/130 

AN5330 

3885 

ACY-17 

3004/102A 

AD166 

3764/127 

AF149 

3006/160 

ALS-8922 

3122 

AMF119A 

3027/130 

AN5410 

9015 

ACY17-1 

3004/102A 

AD 167 

3764/127 

AF150 

3006/160 

ALZ10 

3005 

AMF120 

3027/130 

A01 

3008 

ACY18 

3722/102 

AD169 

3198/131 

AF164 

3006/160 

AM-G-5 

3031A 

AMF120A 

3027/130 

A07 

3011 

ACY-18 

3004/102A 

AD 200 

3311 

AF165 

3006/160 

AM-G-5A 

3031A 

AMF210 

3027/130 

APB-11 A-1008 

3004/102A 

ACY18-1 

3004/102A 

AD201H 

3565/1171 

AF166 

3008 

AM-G-5C 

3031A 

AMF210A 

3027/130 

APB-11H-1001 

3006/160 

ACY19 

3722/102 

AD301AH 

3565/1171 

AF-166 

3006/160 

AM-G-10 

3311 

AMFM201A 

3565/1171 

APB-11H 1004 

3006/160 

ACY-19 

3004/102A 

AD301AN 

3596/976 

AF167 

3006/160 

AM-G-11 

3649/170 

AMLM107D 

3596/976 

APB-11H-1007 

3006/160 

ACY19-1 

3004/102A 

AD741 

3514/941 

AF168 

3006/160 

AM-G-22 

3031A 

AMLM107H 

3690 

APB-11H-1008 

3004/102A 

ACY-20 

3004/102A 

AD741C 

3514/941 

AF169 

3006/160 

AMI 

3051/156 

AMLM111D 

3668 

APB-11H-1010 

3004/102A 

ACY20-1 

3004/102A 

AD741CH 

3514/941 

AF170 

3006/160 

AM2 

3051/156 

AMLM201 

3565/1171 

APE-CD2006-09 

3009 

ACY-21 

3004/102A 

AD741CN 

3552/941M 

AF171 

3006/160 

AM3 

3017B/117 

AMLM207D 

3596/976 

APS-AH1 

3069/501A 

ACY21-1 

3004/102A 

AD4001 

3017B/117 

AF172 

3006/160 

AM4 

3051/156 

AMLM207H 

3690 

APS4343 

3716/161 

ACY-22 

3003 

AD4007 

3033 

AF178 

3006/160 

AM5 

3051/156 

AMLM301 

3565/1171 

AQ2 

3024/128 

ACY22-1 

3004/102A 

AD13850 

3717/121 

AF179 

3006/160 

AM005 

3017B/117 

AMLM301A 

3565/1171 

AQ3 

3024/128 

ACY23 

3123 

ADY22 

3009 

AF180 

3006/160 

AM-6-5 

3031A 

AMLM307D 

3596/976 

AQ4 

3124/289 

ACY-23 

3004/102A 

ADY23 

3014 

AF181 

3006/160 

AM-010 

3016 

AMLM307H 

3690 

AQ5 

3024/128 

ACY27 

3004/102A 

ADY24 

3009 

AF-182 

3006/160 

AM010 

3016 

AMLM31ID 

3668 

AQ6 

3124/289 

ACY28 

3004/102A 

ADY26 

3012/105 

AF185 

3006/160 

AM11 

3051/156 

AMP-2919-2 

3027/130 

AR-4 

3009 

ACY29 

3004/102A 

ADY27 

3717/121 

AF186 

3006/160 

AM 12 

3051/156 

AN 

3444/123A 

AR-5 

3009 

ACY30 

3004/102A 

ADY-27 

3004/102A 

AF186G 

3006/160 

AM13 

3016 

AN-G-5B 

3031A 

AR5 

3719/104 

ACY31 

3004/102A 

ADY28 

3009 

AF186W 

3006/160 

AM015 

3016 

AN-1 

3016 

AR6 

3719/104 

ACY32 

3123 

ADZ11 

3012/105 

AF188 

3123 

AM020 

3016 

AN103 

3445/1192 

AR-6 

3009 

ACY-32 

3004/102A 

ADZ12 

3012/105 

AF192 

3861/101 

AM-020 

3016 

AN 103-0 

3445/1192 

AR-7 

3009 

ACY34 

3004/102A 

AE1-27 

3064/146A 

AF193 

3006/160 

AM21 

3016 

AN 155 

3095/147A 

AR7 

3719/104 

ACY35 

3004/102A 

AE1A 

3311 

AF200 

3006/160 

AM-22 

3016 

AN203 

3457/1054 

AR7C 

3017B/117 

ACY36 

3004/102A 

AE1B 

3051/156 

AF200U 

3722/102 

AM23 

3016 

AN203AA 

3457/1054 

AR8 

3717/121 

ACY38 

3123 

AE1C 

3051/156 

AF201 

3006/160 

AM24 

3016 

AN203BA 

3457/1054 

AR-8 

3009 

ACY39 

3845/176 

AE1D 

3051/156 

AF201C 

3006/160 

AM-025 

3016 

AN203BB 

3457/1054 

AR8P40AR 

3717/121 

ACY40 

3005 

AE1E 

3051/156 

AF201U 

3722/102 

AM-030 

3016 

AN203C 

3457/1054 

AR8P404R 

3009 

ACY41 

3004/102A 

AE1F 

3051/156 

AF202 

3006/160 

AM31 

3051/156 

AN210 

3494/1055 

AR9 

3717/121 

ACY41-1 

3004/102A 

AE1G 

3051/156 

AF202L 

3006/160 

AM32 

3016 

AN210A 

3494/1055 

AR-9 

3009 

ACY44 

3004/102A 

AE3A 

9003/5800 

AF202S 

3006/160 

AM-33 

3016 

AN210B 

3494/1055 

AR-10 

3009 

ACY44-1 

3004/102A 

AE3B 

9004/5801 

AF239 

3006/160 

AM34 

3051/156 

AN210C 

3494/1055 

AR10 

3717/121 

ACY81 

3845/176 

AE3C 

9005/5802 

AF239S 

3006/160 

AM-035 

3016 

AN210D 

3494/1055 

AR11 

3717/121 

AD6(DUAL) 

9005/5802 

AE3D 

9007/5804 

AF240 

3006/160 

AM040 

3031A 

AN211 

3458/1056 

AR-11 

3009 

AD10 

3311 

AE3E 

3051/156 

AF256 

3006/160 

AM41 

3051/156 

AN211-AB 

3458/1056 

AR-12 

3009 

AD 13-111 

3717/121 

AE3F 

3848/5806 

AF279 

3006/160 

AM42 

3016 

AN211A 

3458/1056 

AR12 

3717/121 

ADI 3-1V 

3717/121 

AE3G 

9010/5809 

AF280 

3717/121 

AM43 

3016 

AN211AB 

3458/1056 

AR13 

3717/121 

AD13-V 

3717/121 

AE10 

3311 

AF699 

3114/290 

AM44 

3051/156 

AN211B 

3458/1056 

AR-13 

3009 

AD28P 

3258 

AE30 

3311 

AF3570 

3114/290 

AM050 

3017B/117 

AN214 

3459/1058 

AR-14 

3009 

AD29A-4 

3114/290 

AE50 

3311 

AF3590 

3114/290 

AM51 

3500/5882 

AN214P 

3459/1058 

AR14 

3717/121 

AD29A-5 

3114/290 

AE-50 

3004/102A 

AF21490 

3114/290 

AM52 

3584/5862 

AN214PQR 

3459/1058 

AR-15 

3021/124 

AD29A-6 

3114/290 

AE100 

3311 

AFCS1170F 

3114/290 

AM53 

3500/5882 

AN214Q 

3459/1058 

AR16 

3017B/117 

AD29A-9 

3114/290 

AE150 

3311 

AFS-160-1017 

3087 

AM54 

3500/5882 

AN214QR 

3459/1058 

AR-17 

3893/152 

AD-29B 

3080 

AE200 

3311 

AFS-160-1020 

3709/110MP 

AM-060 

3017B/117 

AN214R 

3459/1058 

AR17 (GRAY) 

3893/152 

AD29E4 

3114/290 

AE900 

3140/786 

AFS-160-1021 

3017B/117 

AM62 

3500/5882 

AN217 

3460/1060 

AR17 TRANS 

3893/152 

AD29E5 

3114/290 

AE902 

3140/786 

AFS24226 

3114/290 

AM63 

7042/5842 

AN217AA 

3460/1060 

AR-18 

3021/124 

AD29E6 

3114/290 

AE904 

3172/743 

AFT0019M 

3114/290 

AM64 

7042/5842 

AN217AB 

3460/1060 

AR18 

3026 

AD29E7 

3114/290 

AE904-05H 

9029 

AFT052 

3114/290 

AM65 

3017B/117 

AN217BA 

3460/1060 

AR19 

3031A 

AD29E8 

3114/290 

AE907 

3375/737 

AFT1341 

3114/290 

AM66 

3017B/117 

AN217BB 

3460/1060 

AR20 

3031A 

AD29E9 

3114/290 

AE-907 

3375/737 

AFT1746 

3114/290 

AM101AT 

3565/1171 • 

AN217CA 

3460/1060 

AR21 

3017B/117 

AD29E10 

3114/290 

AE907-51 

3375/737 

AFY10 

3006/160 

AM101T 

3565/1171 

AN217CB 

3460/1060 

AR22 

3017B/117 

AD29E-1 

3114/290 

AE920 

3287/1132 

AFY11 

3006/160 

AM201T 

3565/1171 

AN217P 

3460/1060 

AR22(PHILCO) 

3188A/182 

AD29E-2 

3114/290 

AEC1100 

3012/105 

AFY12 

3006/160 

AM300 

3311 

AN217PBB 

3460/1060 

AR23 RECT 

9009/5808 

AD29S 

3130 

AEX9846 

3027/130 

AFY14 

3006/160 

AM300A 

3311 

AN220 

3228/1061 

AR23(PHILCO) 

3189A/183 

AD-29S 

3130 

AEX-74358 

3502/5513 

AFY15 

3006/160 

AM301 

3311 

AN221 

3072/712 

AR24 PHILCO 

3192/186 

AD30A1 

3114/290 

AEX76164 

3024/128 

AFY16 

3006/160 

AM301A 

3311 

AN222 

3365/1004 

AR24 RECT 

9009/5808 

AD30A2 

3114/290 

AEX77230 

3036 

AFY18 

3006/160 

AM301AT 

3565/1 171. 

AN236 

3743/1123 

AR25 

3193/187 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

AR25 ORN 

3452/108 

ASY28 

3011 

AT318 

3039/316 

AT445 

3024/128 

AV2012 

3062/142A 

AZ10 

3061/140A 

AR25 WHT 

3452/108 

ASY29 

3011 

AT319 

3039/316 

AT446 

3024/128 

AV-2015 

3063/145A 

AZ11 

3139/5074A 

AR25G 

3193/187 

ASY30 

3006/160 

AT321 

3039/316 

AT451 

3114/290 

AV2015 

3063/145A 

AZ12 

3062/142A 

AR26 

3084 

ASY31 

3123 

AT322 

3039/316 

AT451-1 

3114/290 

AV2027 

3064/146A 

AZ13 

3750/143A 

AR27 

3084 

ASY-31 

3004/102A 

AT323 

3039/316 

AT452 

3114/290 

AV2027A 

3064/146A 

AZ-15 

3063/145A 

AR28 

3041 

ASY32 

3123 

AT324 

3039/316 

AT452-1 

3114/290 

AV2033 

3095/147A 

AZ15 

3063/145A 

AR29 

3053 

ASY48 

3004/102A 

AT325 

3039/316 

AT453 

3114/290 

AV2055 

3096/148A 

AZ18 

3793/5027A 

AR30 

3084 

ASY48-IV 

3004/102A 

AT326 

3039/316 

AT453-1 

3114/290 

AV2062 

3097/149A 

AZ22 

3796/5030A 

AR-30 

3084 

ASY48-V 

3004/102A 

AT327 

3039/316 

AT454 

3114/290 

AV2082 

3098/150A 

AZ27 

3064/146A 

AR35 

3087 

ASY48-VI 

3004/102A 

AT328 

3039/316 

AT454-1 

3114/290 

AV2110 

3099/151A 

AZ27A 

3064/146A 

AR37 

3084 

ASY49 

3004/102A 

AT329 

3444/123A 

AT455 

3114/290 

AWOI(RCA) 

3750/143A 

AZ-050 

3056/135A 

AR38 

3041 

ASY50 

3004/102A 

AT330 

3039/316 

AT455-1 

3114/290 

A W01-0 

9021/5070A 

AZ-050A 

3056/135A 

AR44 

3084 

ASY51 

3123 

AT331 

3114/290 

AT 4 60 

3025/129 

AW01-06 

9021/5070A 

AZ-050B 

3056/135A 

AR102 

3004/102A 

ASY52 

3004/102A 

AT331A 

3114/290 

AT461 

3025/129 

AW01-07 

3334/5071A 

AZ-050C 

3056/135A 

AR-102 

3004/102A 

ASY53 

3011 

AT332 

3114/290 

AT462 

3025/129 

AW01-7 

3334/5071A 

AZ-050D 

3056/135A 

AR-103 

3004/102A 

ASY54 

3004/102A 

AT332A 

3114/290 

AT463 

3025/129 

AW-01-08 

3059/138A 

AZ-050E 

3056/135A 

AR103 

3006/160 

ASY55 

3004/102A 

AT333 

3025/129 

AT464 

3025/129 

AW-01-09 

3060/139A 

AZ-052 

3056/135A 

AR104 

3006/160 

ASY56 

3004/102A 

AT335 

3444/123A 

AT465 

3025/129 

AW01-09 

3060/139A 

AZ-052A 

3056/135A 

AR-104 

3004/102A 

ASY57 

3006/160 

AT335A 

3114/290 

AT466 

3025/129 

AW01-9 

3060/139A 

AZ-052B 

3056/135A 

AR-105 

3123 

ASY58 

3006/160 

AT336 

3444/123A 

AT467 

3025/129 

AW01-9CP3112030 3060/ 139A 

AZ-052C 

3056/135A 

AR105 

3008 

ASY59 

3006/160 

AT337 

3444/123A 

AT468 

3025/129 

AW-01-10 

3061/140A 

AZ-052D 

3056/135A 

AR-107 

3444/123A 

ASY61 

3010 

AT338 

3039/316 

AT470 

3024/128 

AW01-11 

3139/5074A 

AZ-052E 

3056/135A 

AR107 

3444/123A 

ASY-62 

3861/101 

AT339 

3024/128 

AT471 

3024/128 

AW-01-12 

3031A 

AZ-056 

3057/136A 

AR108 

3444/123A 

ASY63 

3006/160 

AT340 

3117 

AT472 

3024/128 

AW-01-12C 

3062/142A 

AZ-056A 

3057/136A 

AR-108 

3444/123A 

ASY67 

3123 

AT341 

3117 

AT473 

3024/128 

AW01-12V 

3062/142A 

AZ-056B 

3057/136A 

AR111 

3716/161 

ASY70 

3004/102A 

AT342 

3117 

AT474 

3024/128 

AW01-13 

3788/5022A 

AZ-056C 

3057/136A 

AR-200 

3444/123A 

ASY70-IV 

3004/102A 

AT343 

3117 

AT475 

3024/128 

AW01-15 

3063/145A 

AZ-056D 

3057/136A 

AR200 

3018 

ASY70-VI 

3004/102A 

AT344 

3117 

AT476 

3024/128 

AW01-16 

3751/5075A 

AZ-056E 

3057/136A 

AR200W 

3452/108 

ASY72 

3011A 

AT345 

3117 

AT477 

3024/128 

AW01-18 

3752/5077A 

AZ-058 

9021/507OA 

AR201 

3452/108 

ASY73 

3861/101 

AT346 

3117 

AT478 

3024/128 

AW01-20 

3335/5079A 

AZ-061 

3058/137A 

AR-201 

3444/123A 

ASY74 

3861/101 

AT347 

3444/123A 

AT479 

3024/128 

AW-01-22 

3336/5080A 

AZ-061A 

3058/137A 

AR201 YELLOW 

3452/108 

ASY75 

3861/101 

AT348 

3444/123A 

AT480 

3025/129 

AW01-22 

3336/5080A 

AZ-061B 

3058/137A 

AR201Y 

3452/108 

ASY76 

3005 

AT349 

3444/123A 

AT481 

3025/129 

AW01-24 

3151/5081A 

AZ-061C 

3058/137A 

AR-202 

3444/123A 

ASY77 

3005 

AT350 

3044/154 

AT482 

3025/129 

AW01-27 

3064/146A 

AZ-061D 

3058/137A 

AR202 

3452/108 

ASY80 

3005 

AT351 

3044/154 

AT483 

3025/129 

AW01-30 

3755/5084A 

AZ-061E 

3058/137A 

AR202 GREEN 

3452/108 

ASY81 

3123 

AT370 

3444/123A 

AT484 

3025/129 

AW01-33 

3095/147A 

AZ-063 

3058/137A 

AR202G 

3452/108 

ASY86 

3861/101 

AT380 

3024/128 

AT485 

3025/129 

AW-01-33 

3095/147A 

AZ-063B 

3058/137A 

AR203 

3024/128 

ASY87 

3861/101 

AT381 

3024/128 

AT490 

3444/123A 

AW09 

3060/139A 

AZ-063C 

3058/137A 

AR203R 

3024/128 

ASY88 

3861/101 

AT382 

3024/128 

AT491 

3444/123A 

AW0108 

3136/5072A 

AZ-063D 

3058/137A 

AR204 

3444/123A 

ASY89 

3861/101 

AT383 

3024/128 

AT492 

3444/123A 

AW0122 

3336/5080A 

AZ-063E 

3058/137A 

AR205 

3444/123A 

ASY90 

3004/102A 

AT384 

3024/128 

AT493 

3444/123A 

AWH-24 

3444/123A 

AZ-065 

3334/5071A 

AR206 

3444/123A 

ASY91 

3004/102A 

AT385 

3024/128 

AT494 

3444/123A 

AWOL-13 

3093 

AZ-067 

3334/5071A 

AR208 

3444/123A 

ASZ10 

3006/160 

AT386 

3024/128 

AT495 

3444/123A 

AX-7 

3059/138A 

AZ-069 

3334/5071A 

AR209 

3018 

ASZ11 

3006/160 

AT387 

3024/128 

AT520 

3452/108 

AX-07 50 

3059/138A 

AZ-073 

3059/138A 

AR210 

3018 

ASZ15 

3009 

AT388 

3024/128 

AT521 

3861/101 

AX194K 

3835/103A 

AZ-073A 

3059/138A 

AR211 

3018 

ASZ16 

3009 

AT391 

3025/129 

AT551 

3861/101 

AX91770 

3452/108 

AZ-073B 

3059/138A 

AR212 

3452/108 

ASZ17 

3009 

AT392 

3025/129 

AT874 

3004/102A 

AX-91770 

3018 

AZ-073C 

3059/138A 

AR213 

3018 

ASZ18 

3009 

AT393 

3025/129 

AT1138 

3642/179 

AY5-9100 

4320 

AZ-073D 

3059/138A 

AR213(VI0LET) 

3716/161 

ASZ20 

3006/160 

AT394 

3025/129 

AT1138A 

3642/179 

A YY10-120 

3500/5882 

AZ-073E 

3059/138A 

AR213V 

3018 

ASZ20N 

3006/160 

AT395 

3025/129 

AT1138B 

3642/179 

AZ 1-3.3 

3330/5066A 

AZ-075 

3059/138A 

AR218 

3018 

ASZ21 

3006/160 

AT396 

3025/129 

ATI 833 

3642/179 

AZ 1-3.6 

3055/134A 

AZ-075A 

3059/138A 

AR218 RO 

3018 

ASZ30 

3006/160 

AT397 

3025/129 

AT1834 

3642/179 

AZ 1-3.9 

3331/5067A 

AZ-075B 

3059/138A 

AR218IORANGE) 3716/161 

AT/RF1 

3006/160 

AT398 

3025/129 

AT-1856 

3027/130 

AZ 1-4.3 

3332/5068A 

AZ-075C 

3059/138A 

AR218(RED) 

3716/161 

AT/RF2 

3006/160 

AT400 

3444/123A 

AT2848 

3025/129 

AZ1-4.7 

3333/5069A 

AZ-075E 

3059/138A 

AR218RO 

3018 

AT/S 13 

3006/160 

AT401 

3444/123A 

AT3260 

3027/130 

AZ 1-5.1 

3056/135A 

AZ-077 

3059/138A 

AR219 

3018 

AT-1 

3006/160 

AT402 

3444/123A 

AT-5156 

3025/129 

AZ 1-5.6 

3057/136A 

AZ-077A 

3059/138A 

AR219YY 

3018 

AT-2 

3006/160 

AT403 

3444/123A 

AT-8946 

3024/128 

AZ 1-6.2 

3058/137A 

AZ-077B 

3059/138A 

AR220 

3018 

AT-3 

3006/160 

AT404 

3444/123A 

ATAF1 

3004/102A 

AZ1-6.8 

3334/5071A 

AZ-077C 

3059/138A 

AR220GY 

3018 

AT-4 

3005 

AT405 

3444/123A 

ATAF2 

3004/102A 

AZ1-7.5 

3059/138A 

AZ-077D 

3059/138A 

AR221 

3452/108 

AT-5 

3008 

AT406 

3444/123A 

ATC-SR-3 

3032A 

AZ 1-8.2 

3136/5072A 

AZ-077E 

3059/138A 

AR222 

3018 

AT-6 

3004/102A 

AT407 

3444/123A 

ATC-TR-4 

3024/128 

AZ 1-10 

3061/140A 

AZ-081 

3136/5072A 

AR222BY 

3018 

AT6 

3123 

AT410 

3114/290 

ATC-TR-5 

3009 

AZ1-11 

3139/5074A 

AZ-081A 

3136/5072A 

AR224 

3018 

AT6A 

3123 

AT410-1 

3114/290 

ATC-TR-6 

3009 

AZ1-12 

3062/142A 

AZ-081B 

3136/5072A 

AR-224 

3018 

AT-6A 

3004/102A 

AT412 

3114/290 

ATC-TR-7 

3024/128 

AZ 1-14 

3094/144A 

AZ-081C 

3136/5072A 

AR303 

3122 

AT-7 

3024/128 

AT412-1 

3114/290 

ATC-TR-13 

3024/128 

AZ 1-15 

3063/145A 

AZ-081D 

3136/5072A 

AR304 

3025/129 

AT-8 

3006/160 

AT413 

3114/290 

ATC-TR-14 

3009 

AZ1-20 

3335/5079A 

AZ-081E 

3136/5072A 

AR306 

3444/123A 

AT-9 

3006/160 

AT413-1 

3114/290 

ATC-TR-15 

3027/130 

AZ1-22 

3336/5080A 

AZ-083 

3136/5072A 

AR306(BLUE) 

3444/123A 

AT-10 

3027/130 

AT414 

3114/290 

ATC-TR-19 

3041 

AZ1-24 

3151/5081A 

AZ-083A 

3136/5072A 

AR306IORANGE) 3444/123A 

ATI OH 

3004/102A 

AT414-1 

3114/290 

ATGP 

3004/102A 

AZ1-26 

3148 

AZ-083B 

3136/5072A 

AR308 

3025/129 

AT10M 

3004/102A 

AT415 

3114/290 

ATRF1 

3006/160 

AZ1-29 

3150 

AZ-083C 

3136/5072A 

AR313 

3452/108 

AT 10N 

3004/102A 

AT415-1 

3114/290 

ATRF2 

3006/160 

AZ1-33 

3095/147A 

AZ-083D 

3136/5072A 

AR410 

3628/6402 

AT-11 

3114/290 

AT416 

3114/290 

ATS 13 

3006/160 

AZ1-36 

3337/5085A 

AZ-083E 

3136/5072A 

AR501 

3050/221 

AT11 

3114/290 

AT416-1 

3114/290 

AU46B-3 

3718/121MP 

AZ1-39 

3338/5086A 

AZ-085 

3749/5073A 

ARS02 

3050/221 

AT-12 

3024/128 

AT417 

3114/290 

AU67 

3721/100 

AZ1-43 

3339/5087A 

AZ-085A 

3749/5073A 

AR632539 

3007 

AT-13 

3006/160 

AT417-1 

3114/290 

AU72A 

3721/100 

AZ1-47 

3340/5088A 

AZ-085B 

3749/5073A 

AS2 

3016 

AT-14 

3006/160 

AT418 

3114/290 

AU83 

3722/102 

AZ 1-51 

3341/5089A 

AZ-085C 

3749/5073A 

AS3 

3016 

AT-15 

3005 

AT418-1 

3114/290 

AU100N 

3004/102A 

AZ1-55 

3096/148A 

AZ-085D 

3749/5073A 

AS3A 

9003/5800 

AT-16 

3006/160 

AT419 

3114/290 

AU101 

3014 

AZ1-56 

3342/5090A 

AZ-085E 

3136/5072A 

AS3B 

9004/5801 

ATI 6 

3245/199 

AT419-1 

3114/290 

AU102 

3009 

AZ1-62 

3097/149A 

AZ-088 

3749/5073A 

AS3C 

9005/5802 

ATI 7 

3245/199 

AT420 

3444/123A 

AU103 

3035 

AZ1-68 

3343/5092A 

AZ-090 

3060/139A 

AS3D 

9007/5804 

AT-17 

3006/160 

AT421 

3444/123A 

AU104 

3035 

AZ1-82 

3098/150A 

AZ-090A 

3060/139A 

AS3E 

3848/5806 

AT-17 AVANTEK 3018 

AT422 

3444/123A 

All 105 

3035 

AZ1-91 

3345/5095A 

AZ-090B 

3060/139A 

AS3F 

9009/5808 

AT20H 

3004/102A 

AT423 

3444/123A 

AU106 

3035 

AZ1-110L 

3099/151A 

AZ-090C 

3060/139A 

AS4 

3016 

AT20M 

3004/102A 

AT424 

3444/123A 

AU107 

3035 

AZ1-115 

3092/141A 

AZ-090D 

3060/139A 

AS5 

3016 

AT20N 

3004/102A 

AT425 

3444/123A 

AU108 

3035 

AZ1-120 

3347/5097A 

AZ-090E 

3060/139A 

AS6 

3017B/117 

AT30H 

3004/102A 

AT426 

3444/123A 

AU110 

3035 

AZ 1-128 

3093 

AZ-092 

3060/139A 

AS11 

3311 

AT30M 

3004/102A 

AT427 

3444/123A 

AU 111 

3035 

AZ1-130 

3348/5098A 

AZ-092A 

3060/139A 

AS14 

3016 

AT30N 

3004/102A 

AT430 

3114/290 

AU 112 

3035 

AZ 1-140 

3349/5099A 

AZ-092B 

3060/139A 

AS 15 

3016 

AT-50 

3004/102A 

AT430-1 

3114/290 

AU113 

3035 

AZ1-150 

3350/5100A 

AZ-092C 

3060/139A 

AS215 

3009 

AT52 

3861/101 

AT431 

3114/290 

AU2012 

3062/142A 

AZ 1-160 

3351/5101A 

AZ-092D 

3060/139A 

AS401 

3024/128 

AT53 

3861/101 

AT431-1 

3114/290 

AUY10 

3009 

AZ1-161 

3142 

AZ-092E 

3060/139A 

AS-401 

3024/128 

AT71 

3861/101 

AT432 

3114/290 

AUY19 

3014 

AZ1-170 

3352/5102A 

AZ-098 

3061/140A 

AS477 

3123 

AT72 

3861/101 

AT432-1 

3114/290 

AUY20 

3014 

AZ 1-177 

3145 

AZ-098A 

3061/140A 

AS3428 

3861/101 

AT73R 

3861/101 

AT433 

3114/290 

AUY21 

3719/104 

AZ1-180 

3353/5103A 

AZ-098B 

3061/140A 

AS3867 

3004/102A 

AT-74 

3004/102A 

AT433-1 

3114/290 

AUY-21 

3009 

AZ1-190 

3354/5104A 

AZ-098C 

3061/140A 

AS4280 

3006/160 

AT-74S 

3004/102A 

AT434 

3114/290 

AUY21A 

3009 

AZ 1-200 

3355/5105A 

AZ-098D 

3061/140A 

AS33868 

3004/102A 

AT75R 

3861/101 

AT434-1 

3114/290 

AUY22 

3719/104 

AZ1-200G 

3355/5105A 

AZ-098E 

3061/140A 

ASA743AC 

3179A 

AT76R 

3861/101 

AT435 

3114/290 

AUY-22 

3009 

AZ3.3 

3330/5066A 

AZ-100 

3061/140A 

ASY12-1 

3004/102A 

AT77 

3861/101 

AT435-1 

3114/290 

AUY22A 

3009 

AZ3.6 

3055/134A 

AZ-100A 

3061/140A 

ASY12-2 

3004/102A 

AT100H 

3123 

AT436 

3114/290 

AUY28 

3035 

AZ3.9 

3331/5067A 

AZ-100B 

3061/14QA 

ASY13-1 

3004/102A 

AT100M 

3123 

AT436-1 

3114/290 

AUY29 

3642/179 

AZ4.3 

3332/5068A 

AZ-100C 

3061/140A 

ASY-13-2 

3004/102A 

AT100N 

3123 

AT437 

3114/290 

AUY31 

3717/121 

AZ4.7 

3056/135A 

AZ-100D 

3061/140A 

ASY14-1 

3123 

AT200 

3035 

AT437-1 

3114/290 

AUY33 

3717/121 

AZ5.1 

3056/135A 

AZ-100E 

3061/140A 

ASY14-2 

3123 

AT310 

3039/316 

AT438 

3114/290 

AUY37 

3642/179 

AZ5.6 

3057/136A 

AZ-110 

3139/5074A 

ASY14-3 

3123 

AT311 

3039/316 

AT438-1 

3114/290 

AUY38 

3035 

AZ6.2 

3058/137A 

AZ-110A 

3139/5074A 

ASY-24 

3008 

AT312 

3039/316 

AT440 

3024/128 

AV01-07 

3092/141A 

AZ6.8 

3334/5071A 

AZ-110B 

3139/5074A 

ASY26 

3123 

AT313 

3039/316 

AT441 

3024/128 

AV5 

3062/142A 

AZ7 

3094/144A 

AZ-110C 

3139/5074A 

ASY-26 

3005 

AT314 

3039/316 

AT442 

3024/128 

AV10 

3095/147A 

AZ7.5 

3059/138A 

AZ-110D 

3139/5074A 

ASY-27 

3005 

AT315 

3039/316 

AT443 

3024/128 

AVI 05 

3009 

AZ8.2 

3136/5072A 

AZ-110E 

3139/5074A 

ASY27 

3721/100 

AT316 

3039/316 

AT444 

3024/128 

AV0000105-0 

3100/519 

AZ9.1 

3060/139A 

AZ-115 

3092/141A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

AZ-115A 

3092/141A 

AZ-320E 

3095/147A 

B1A5 

3311 

B3A9 

3017B/117 

B6C9 

3051/156 

B44 

3004/102A 

AZ-115B 

3092/141A 

AZ-330 

3095/147A 

B1A9 

3311 

B3B1 

3017B/117 

B6G1 

3051/156 

B46 

3004/102A 

AZ-115C 

3092/141A 

AZ-330A 

3095/147A 

BIB 

3016 

B3B5 

3017B/117 

B6G5 

3051/156 

B-46-110 

3119/113 

AZ-115D 

3092/141A 

AZ-330B 

3095/147A 

B1B1 

3017B/117 

B3B9 

3017B/117 

B6G9 

3051/156 

B47 

3004/102A 

AZ-115E 

3092/141A 

AZ-330C 

3095/147A 

B1B5 

3017B/117 

B3C1 

3017B/117 

B6H1 

3051/156 

B48 

3004/102A 

AZ-120 

3062/142A 

AZ-330D 

3095/147A 

B1B9 

3017B/117 

B3C5 

3017B/117 

B6H5 

3051/156 

B49 

3004/102A 

AZ-120A 

3062/142A 

AZ-330E 

3095/147A 

B1C 

3178A 

B3C9 

3017B/117 

B6H9 

3051/156 

B50 

3004/102A 

AZ-120B 

3062/142A 

AZ-340 

3095/147A 

B1C1 

3016 

B3D1 

3017B/117 

B6K1 

3051/156 

B51 

3123 

AZ-120C 

3062/142A 

AZ-340A 

3095/147A 

B1C5 

3017B/117 

B305 

3031A 

B6K5 

3051/156 

B51 (JAPAN) 

3722/102 

AZ-120D 

3062/142A 

AZ-340B 

3095/147A 

B1C9 

3017B/117 

B3D9 

3031A 

B6K9 

3051/156 

B52 

3004/102A 

AZ-120E 

3062/142A 

AZ-340C 

3095/147A 

B1D1 

3031A 

B3E1 

3031A 

B6M1 

3051/156 

B53 

3004/102A 

AZ-125 

3750/143A 

AZ-340D 

3095/147A 

B1D5 

3031A 

B3E5 

3031A 

B6M5 

3051/156 

B54 

3004/102A 

AZ-125A 

3750/143A 

AZ-340E 

3095/147A 

B1D9 

3017B/117 

B3E9 

3017B/117 

B6M9 

3051/156 

B54B 

3004/102A 

AZ-125B 

3750/143A 

AZ746 

3771/5005A 

BID TRANS 

3893/152 

B3F1 

3017B/117 

B6P 

3444/123A 

B54F 

3004/102A 

AZ-125C 

3750/143A 

AZ746A 

3771/5005A 

B1E 

3103A/396 

B3F9 

3017B/117 

B7A1 

3081/125 

B54Y 

3004/102A 

AZ-125D 

3750/143A 

AZ747 

3772/5006A 

B1E1 

3031A 

B3G1 

3017B/117 

B7A5 

3081/125 

B55 

3004/102A 

AZ-125E 

3750/143A 

AZ747A 

3055/134A 

B1E1 (OUASAR) 

3232/191 

B3G5 

3017B/117 

B7A9 

3081/125 

B56 

3004/102A 

AZ-130 

3750/143A 

AZ748 

3773/5007A 

B1E5 

3017B/117 

B3G9 

3017B/117 

B7G1 

3051/156 

B56-15 

9005/5802 

AZ-130A 

3750/143A 

AZ748A 

3331/5067A 

B1E9 

3017B/117 

B3H1 

3032A 

B7G5 

3051/156 

B56-33 

9004/5801 

AZ-130B 

3750/143A 

AZ749 

3774/5008A 

BIE(OUASAR) 

3232/191 

B3H5 

3032A 

B7G9 

3051/156 

B56A 

3004/102A 

AZ-130C 

3750/143A 

AZ749A 

3774/5008A 

B1E-1 

3232/191 

B3H9 

3032A 

B7H1 

3051/156 

B56C 

3004/102A 

AZ-130D 

3750/143A 

AZ751 

3776/5010A 

B1F1 

3017B/117 

B3K1 

3032A 

B7H5 

3051/156 

B57A 

3008 

AZ-130E 

3750/143A 

AZ751A 

3776/5010A 

B1F5 

3017B/117 

B3K5 

3032A 

B7H9 

3051/156 

B59 

3004/102A 

AZ-140 

3094/144A 

AZ752 

3777/5011A 

B1F9 

3017B/117 

B3K9 

3032A 

B7K1 

3051/156 

B60 

3004/102A 

AZ-140A 

3094/144A 

AZ752A 

3777/5011A 

BIG 

3232/191 

B3M1 

3033 

B7K5 

3051/156 

B60A 

3004/102A 

AZ-140B 

3094/144A 

AZ753 

3779/5013A 

B1G1 

3017B/117 

B3M5 

3033 

B7K9 

3051/156 

B60C300 

3031A 

AZ-140C 

3094/144A 

AZ753A 

3779/5013A 

B1G5 

3017B/117 

B3M9 

3033 

B7M1 

3051/156 

B61 

3004/102A 

AZ-140D 

3094/144A 

AZ754 

3780/5014A 

B1G9 

3017B/117 

B-3P 

3088 

B7M5 

3051/156 

B62 

3009 

AZ-140E 

3094/144A 

AZ754A 

3780/5014A 

B1H 

3018 

B4A1 

3311 

B7M9 

3051/156 

B64 

3009 

AZ-150 

3063/145A 

AZ755 

3781/5015A 

B1H1 

3032A 

B4A5 

3311 

B8P-2 A 21 

3004/102A 

B65 

3004/102A 

AZ-150A 

3063/145A 

AZ755A 

3781/5015A 

B1H5 

3032A 

B4A9 

3017B/117 

B9L-4 A 21 

3003 

B65-1 A 21 

3006/160 

AZ-150B 

3063/145A 

AZ756 

3782/5016A 

B1H9 

3032A 

B4A-1 A 21 

3009 

B10A 

3680/5322 

B65-2 A 21 

3010 

AZ-150C 

3063/145A 

AZ756A 

3782/5016A 

B1J 

3114/290 

B4A-1-A-21 

3717/121 

B10B 

3680/5322 

B65-4 A 21 

3861/101 

AZ-150D 

3063/145A 

AZ757 

3784/5018A 

B1K 

3444/123A 

B4B1 

3017B/117 

B10D 

3681/5324 

B65-4A21 

3861/101 

AZ-150E 

3063/145A 

AZ757A 

3784/5018A 

B1K1 

3032A 

B4B5 

3017B/117 

B10F 

3682/5326 

B65A 1 21 

3007 

AZ157 

3751/5075A 

AZ758 

3785/5019A 

B1K5 

3032A 

B4B9 

3016 

B10Z 

3680/5322 

B65B 1 21 

3008 

AZ-162 

3142 

AZ758A 

3785/5019A 

B1K9 

3032A 

B4C1 

3017B/117 

B12-1 A 21 

3124/289 

B65C 1 21 

3009 

AZ-162A 

3142 

AZ759 

3787/5021A 

B1M1 

3033 

B4C5 

3016 

B12-1-A-21 

3444/123A 

B65C-1-21 

3717/121 

AZ-162B 

3142 

AZ759A 

3787/5021A 

B1M5 

3033 

B4C9 

3016 

B12-1A21 

3444/123A 

B-66 

3124/289 

AZ-162C 

3142 

AZ957 

3780/5014A 

B1M9 

3033 

B4D1 

3017B/117 

B14A 1 21 

3009 

B66 

3004/102A 

AZ-162D 

3142 

AZ957A 

3780/5014A 

BIN 

3444/123A 

B4D5 

3031A 

B14A-1-21 

3717/121 

B66-1 A 21 

3003 

AZ-162E 

3142 

AZ958 

3781/5015A 

BIN-1 

3114/290 

B4D9 

3031A 

B19 

3719/104 

B66-2A21 

3004/102A 

AZ-167 

9022/5076A 

AZ958A 

3781/5015A 

BIN-2 

3114/290 

B4E1 

3031A 

B20 

3719/104 

B66-3 A 21 

3004/102A 

AZ-172 

9022/5076A 

AZ958B 

3059/138A 

BIN-3 

3114/290 

B4E5 

3017B/117 

B21 

3719/104 

B66H 

3004/102A 

AZ-177 

3145 

AZ959 

3782/5016A 

B1P 

3439/163A 

B4E9 

3017B/117 

B-22-3 

3004/102A 

B66X0035-001 

3066/118 

AZ-177A 

3145 

AZ959A 

3782/5016A 

B1P7201 

3444/123A 

B4F1 

3017B/117 

B-22-4 

3004/102A 

B66X0036-001 

3109/119 

AZ-177B 

3145 

AZ959B 

3136/5072A 

B1P-1 

3439/163A 

B4F5 

3017B/117 

B-23 

3004/102A 

B 66X0040-002 

3335/5079A 

AZ-177C 

3145 

AZ960 

3784/5018A 

B1R 

3444/123A 

B4F9 

3017B/117 

B23.A 

3717/121 

B66X0041-001 

3110/120 

AZ-177D 

3145 

AZ960A 

3784/5018A 

BIT 

3439/163A 

B4G1 

3017B/117 

B-23-1 

3004/102A 

B67 

3004/102A 

AZ-177E 

3145 

AZ960B 

3784/5018A 

BIT MOTOROLA 

3710/238 

B4G5 

3017B/117 

B-23-2 

3004/102A 

B67A 

3004/102A 

AZ-182 

3752/5077A 

AZ961 

3785/5019A 

B1U 

3188A/182 

B4G9 

3017B/117 

B23-79 

3084 

B69 

3009 

AZ-182A 

3752/5077A 

AZ961A 

3785/5019A 

B1U148 

3054/196 

B4H1 

3032A 

B23-82 

3054/196 

B071 

3059/138A 

AZ-182B 

3752/5077A 

AZ961B 

3785/5019A 

B1V 

3131 A/369 

B4H5 

3032A 

B-24-1 

3004/102A 

B71 

3004/102A 

AZ-182C 

3752/5077A 

AZ962 

3786/5020A 

B1W 

3444/123A 

B4H9 

3032A 

B25 

3717/121 

B72 

3004/102A 

AZ-182D 

3752/5077A 

AZ962A 

3786/5020A 

B1Y 

3194/286 

B4K1 

3032A 

B25B 

3717/121 

B73 

3004/102A 

AZ-182E 

3145 

AZ962B 

3786/5020A 

BIZ 

3538 

B4K5 

3032A 

B-26 

3004/102A 

B73B 

3004/102A 

AZ-187 

9023/5078A 

AZ963 

3787/5021A 

B02 

7476 

B4K9 

3032A 

B26 

3009 

B73C 

3004/102A 

AZ-192 

9023/5078A 

AZ963A 

3787/5021A 

B 2-071 

3059/138A 

B4M1 

3033 

B26(JAPAN) 

3719/104 

B73GR 

3004/102A 

AZ-197 

3335/5079A 

AZ963B 

3787/5021A 

B2A 

3114/290 

B4M5 

3033 

B-26-1 

3123 

B74 

3006/160 

AZ-230 

3151/5081A 

AZ964 

3788/5022A 

B2A1 

3311 

B4M9 

3033 

B26A 

3719/104 

B74-3 A 21 

3005 

AZ-230A 

3151/5081A 

AZ964A 

3788/5022A 

B2A5 

3311 

B-5 

3123 

B27 

3719/104 

B74-3-A-21 

3721/100 

AZ-230B 

3151/5081A 

AZ964B 

3788/5022A 

B2A9 

3017B/117 

B5 

3004/102A 

B28 

3087 

B74-3A21 

3721/100 

AZ-230C 

3151/5081A 

AZ965 

3790/5024A 

B2B 

3111 

B5-3US 

3950/5400 

B28(JAPAN) 

3719/104 

B75 

3004/102A 

AZ-230D 

3151/5081A 

AZ965A 

3790/5024A 

B2B1 

3017B/117 

B5A1 

3017B/117 

B29 

3719/104 

B75-100 

3018 

AZ-240 

3151/5081A 

AZ965B 

3790/5024A 

B2B5 

3017B/117 

B5A5 

3017B/117 

B-30 

3091 

B75A 

3004/102A 

AZ-240A 

3151/5081A 

AZ966 

3791/5025A 

B2B9 

3017B/117 

B5A9 

3017B/117 

B30 

3087 

B75AH 

3004/102A 

AZ-240B 

3151/5081A 

AZ966A 

3791/5025A 

B2C1 

3017B/117 

B5A HORIZONTAL 

3115/165 

B30(J APAN) 

3719/104 

B75B 

3004/102A 

AZ-240C 

3151/5081A 

AZ966B 

3791/5025A 

B2C5 

3016 

B5A MOTOROLA 

3115/165 

B30-50 

3018 

B75C 

3004/102A 

AZ-240D 

3151/5081A 

AZ967 

3752/5077A 

B2C9 

3017B/117 

B5A QUASAR 

3115/165 

B30C50KP 

3647/167 

B75F 

3004/102A 

AZ-240E 

3151/5081A 

AZ967A 

3752/5077A 

B2D 

3444/123A 

B5B1 

3017B/117 

B30C250 

3016 

B75H 

3004/102A 

AZ-250 

3151/5081A 

AZ967B 

3752/5077A 

B2D1 

3017B/117 

B5B5 

3017B/117 

B30C250-1 

3017B/117 

B75LB 

3004/102A 

AZ-250B 

3151/5081A 

AZ968 

3795/5029A 

B2D5 

3017B/117 

B5B9 

3017B/117 

B30C250KP 

3647/167 

B76 

3004/102A 

AZ-250C 

3151/5081A 

AZ968A 

3795/5029A 

B2D9 

3017B/117 

B5C 

3538 

B30C350-1 

3016 

B77 

3004/102A 

AZ-250D 

3151/5081A 

AZ968B 

3795/5029A 

B2E 

3114/290 

B5C1 

3016 

B30C600 

3016 

B77(B) 

3004/102A 

AZ-250E 

3151/5081A 

AZ969 

3796/5030A 

B2E1 

3017B/117 

B5C5 

3017B/117 

B30C600CB 

3016 

B77A 

3004/102A 

AZ-260 

3064/146A 

AZ969A 

3796/5030A 

B2E5 

3017B/117 

B5C9 

3017B/117 

B30C1000 

9075/166 

B77A 1 21 

3012/105 

AZ-260A 

3064/146A 

AZ969B 

3796/5030A 

B2E9 

3017B/117 

B5D 

3045/225 

B-30P 

3088 

B77AA 

3004/102A 

AZ-260B 

3064/146A 

AZ970 

3797/5031A 

B2F1 

3017B/117 

B5D1 

3031A 

B30P 

3088 

B77AB 

3004/102A 

AZ-260C 

3064/146A 

AZ970A 

3797/5031A 

B2F5 

3017B/117 

B5D5 

3017B/117 

B-31 

3016 

B77AC 

3004/102A 

AZ-260D 

3064/146A 

AZ970B 

3151/5081A 

B2F9 

3017B/117 

B5D9 

3017B/117 

B31 (TRANSISTOR) 

3719/104 

B77AD 

3004/102A 

AZ-260E 

3064/146A 

AZ971 

3799/5033A 

B2G 

3114/290 

B5E 

3054/196 

B32 

3004/102A 

B77AH 

3004/102A 

AZ-270 

3064/146A 

AZ971A 

3799/5033A 

B2G1 

3017B/117 

B5E1 

3017B/117 

B32-1 

3004/102A 

B77AP 

3004/102A 

AZ-270A 

3064/146A 

AZ971B 

3064/146A 

B2G5 

3017B/117 

B5E5 

3017B/117 

B32-2 

3004/102A 

B77B 

3004/102A 

AZ-270B 

3064/146A 

AZ972 

3755/5084A 

B2G9 

3017B/117 

B5E9 

3017B/117 

B32-4 

3004/102A 

B77B 1 21 

3013 

AZ-270C 

3064/146A 

AZ972A 

3755/5084A 

B2H 

3559/162 

B5F1 

3017B/117 

B32-0 

3004/102A 

B77B-1-21 

3717/121 

AZ-270D 

3064/146A 

AZ972B 

3755/5084A 

B2H1 

3081/125 

B5F5 

3017B/117 

B32N 

3004/102A 

B77B-11 

3004/102A 

AZ-270E 

3064/146A 

AZ973 

3802/5036A 

B2H5 

3081/125 

B5F9 

3017B/117 

B33 

3095/147A 

B77C 

3004/102A 

AZ-280 

3150 

AZ973A 

3802/5036A 

B2H9 

3081/125 

B5G1 

3017B/117 

B33-4 

3004/102A 

B77C 1 21 

3014 

AZ-280A 

3150 

AZ973B 

3802/5036A 

B2J 

3054/196 

B5G5 

3017B/117 

B33C 

3004/102A 

B77C-1-21 

3718/121MP 

AZ-280B 

3150 

AZ974 

3803/5037A 

B2K 

3192/186 

B5G9 

3017B/117 

B33D 

3004/102A 

B77D 

3004/102A 

AZ-280C 

3150 

AZ974A 

3803/5037A 

B2K1 

3032A 

B5H1 

3032A 

B33E 

3004/102A 

B77H 

3004/102A 

AZ-280D 

3150 

AZ974B 

3803/5037A 

B2K5 

3032A 

B5H5 

3032A 

B33F 

3004/102A 

B77V 

3004/102A 

AZ-280E 

3150 

AZ975 

3804/5038A 

B2K9 

3032A 

B5H9 

3032A 

B34 

3004/102A 

B77VRED 

3004/102A 

AZ-290 

3150 

AZ975A 

3804/5038A 

B2L 

3467/283 

B5K1 

3032A 

B34N 

3035 

B78 

3004/102A 

AZ-290A 

3150 

AZ975B 

3804/5038A 

B2M 

3199/188 

B5K5 

3032A 

B35C600 

3016 

B79 

3004/102A 

AZ-290B 

3150 

AZ976 

3805/5039A 

B2M1 

3033 

B5K9 

3032A 

B37 

3004/102A 

B80 

3009 

AZ-290C 

3150 

AZ976A 

3805/5039A 

B2M5 

3033 

B5M1 

3033 

B37A 

3004/102A 

B81 

3009 

AZ-290D 

3150 

AZ976B 

3805/5039A 

B2M9 

3033 

B5M5 

3033 

B37B 

3004/102A 

B82 

3009 

AZ-290E 

3150 

AZQQ0001GEA 

3827/1166 

B2M-1 

3114/290 

B5M9 

3033 

B37C 

3004/102A 

B83 

3009 

AZ-300 

3150 

AZQQ-001GEA 

3827/1166 

B2M-2 

3114/290 

B6A1 

3051/156 

B37E 

3004/102A 

B83-7 

3522/5697 

AZ-300A 

3150 

AZY 

3039/316 

B2M-3 

3114/290 

B6A5 

3051/156 

B37F 

3004/102A 

B84 

3009 

AZ-300B 

3150 

BOO 

7442 

B2P 

3194/286 

B6A9 

3051/156 

B38 

3004/102A 

B84A 1 21 

3009 

AZ-300C 

3150 

B 72246-2 

3444/123A 

B2S 

3114/290 

B6B1 

3051/156 

B39 

3004/102A 

B84A-1-21 

3717/121 

AZ-300D 

3150 

B/P PA6460007 

3004/102A 

B2SB241 

3009 

B6B5 

3051/156 

B40 

3004/102A 

B85 

3004/102A 

AZ-300E 

3150 

B-F1A 

3004/102A 

B2SB244 

3009 

B6B9 

3051/156 

B40/C2200 

3031A 

B86-72-2 

3004/102A 

AZ-320 

3095/147A 

B01 

7475 

B2W 

3114/290 

B6B-3 A 21 

3015 

B41 TRANS 

3009 

B86-74-2 

3003 

AZ-320A 

3095/147A 

B01-02 

3311 

B2Y 

3114/290 

B6B-3-A-21 

3718/121MP 

B41-04 DIODE 

9000/552 

B86-75-2 

3008 

AZ-320B 

3095/147A 

B1-8.2 

3136/5072A 

B2Z 

3018 

B6B-3A21 

3718/121MP 

B42 TRANS 

3009 

B87 

3004/102A 

AZ-320C 

3095/147A 

B1A 

3188A/182 

B3A1 

3311 

B06BX4 

3017B/117 

B43 

3004/102A 

B88B 1 21 

3006/160 

AZ-320D 

3095/147A 

B1A1 

3311 

B3A5 

3017B/117 

B6C5 

3051/156 

B43A 

3004/102A 

B88C 1 21 

3005 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

B88C-1-21 

3721/100 

B162 

3004/102A 

B216A 

3009 

B295 

3009 

B370 

3004/102A 

B435-R 

3274/153 

B89 

3004/102A 

B163 

3004/102A 

B217 

3009 

B296 

3035 

B370A 

3004/102A 

B435-Y 

3274/153 

B89A 

3004/102A 

B164 

3004/102A 

B217A 

3009 

B299 

3004/102A 

B370AA 

3004/102A 

B439 

3004/102A 

B89AH 

3004/102A 

B165 

3004/102A 

B217G 

3009 

B300 

3035 

B370AB 

3004/102A 

B439A 

3004/102A 

B89H 

3004/102A 

B166 

3004/102A 

B217U 

3009 

B301 

3035 

B370AC 

3004/102A 

B440 

3004/102A 

B090 

3060/139A 

B167 

3004/102A 

B218 

3004/102A 

B0301-049 

3036 

B370AHA 

3004/102A 

B443 

3004/102A 

B90 

3004/102A 

B168 

3004/102A 

B219 

3004/102A 

B302 

3004/102A 

B370AHB 

3004/102A 

B443A 

3004/102A 

B91 • 

3004/102A 

B-169 

3444/123A 

B220 

3004/102A 

B303 

3004/102A 

B370B 

3004/102A 

B443B 

3004/102A 

B92 

3004/102A 

B169 

3444/123A 

B220A 

3004/102A 

B303-0 

3004/102A 

B370C 

3004/102A 

B444 

3006/160 

B92-1-A-21 

3861/101 

B169(JAPAN) 

3444/123A 

B221 

3004/102A 

B303A 

3004/102A 

B370D 

3004/102A 

B444A 

3006/160 

B92-1A21 

3012/105 

B170 

3004/102A 

B221A 

3004/102A 

B303B 

3004/102A 

B370P 

3004/102A 

B444B 

3006/160 

B094 

3061/I40A 

B171 

3004/102A 

B222 

3004/102A 

B303C 

3004/102A 

B370V 

3004/102A 

B445 

3009 

B94 

3004/102A 

B171A 

3004/102A 

B223 

3004/102A 

B303K 

3004/102A 

B371 

3004/102A 

B446 

3009 

B95 

3004/102A 

B171B 

3004/102A 

B224 

3009 

B304 

3004/102A 

B371D 

3004/102A 

B447 

3035 

B97 

3004/102A 

B172 

3004/102A 

B224(JAPAN) 

3722/102 

B304A 

3004/102A 

B372 

3004/102A 

B448 

3198/131 

B98 

3004/102A 

B172-5 

3051/156 

B225 

3004/102A 

B309 

3035 

B373 

3004/102A 

B449 

3009 

B100 

3061/140A 

B172-10 

3051/156 

B226 

3004/102A 

B310 

3035 

B375 TRANS 

3035 

B449F 

3009 

B101 

3004/102A 

B172-20 

3051/156 

B227 

3004/102A 

B3 lO(ZENER) 

3337/5085A 

B375-2B 

3035 

B449P 

3009 

B102 

3004/102A 

B172-60 

3051/156 

B228 

3009 

B311 

3035 

B375-5B 

3035 

B450 

3004/102A 

B103 

3005 

B172-70 

3051/156 

B229 

3009 

B312 

3035 

B375A TRANS 

3035 

B450A 

3004/102A 

B104 

3005 

B172-80 

3051/156 

B230 

3009 

B313 

3035 

B375A-2B 

3035 

B451 

3004/102A 

B105 

3004/102A 

B172-90 

3051/156 

B231 

3035 

B314 

3005 

B375A-5B 

3035 

B452 

3004/102A 

B106 

3004/102A 

B172-100 

3051/156 

B232 

3035 

B315 

3004/102A 

B375A-NB 

3035 

B452A 

3004/102A 

B107 

3004/102A 

B172A 

3004/102A 

B233 

3764/127 

B-315-1 

3004/102A 

B375TV 

3035 

B453 

3004/102A 

B107A 

3009 

B172AF 

3004/102A 

B234 

3035 

B316 

3004/102A 

B376 

3004/102A 

B453C 

3258 

B108 

3004/102A 

B172B 

3004/102A 

B234N 

3035 

B317 

3004/102A 

B376G 

3004/102A 

B454 

3004/102A 

B108A 

3004/102A 

B172C 

3004/102A 

B235 

3012/105 

B318 

3035 

B377 

3004/102A 

B455 

3004/102A 

B108B 

3004/102A 

B172D 

3004/102A 

B235A 

3006/160 

B319 

3035 

B377 TRANS 

3004/102A 

B457 

3004/102A 

B109 

3004/102A 

B172E 

3004/102A 

B236 

3012/109 

B320 

3035 

B378 

3005 

B457A 

3004/102A 

B110 

3004/102A 

B172F 

3004/102A 

B237 

3012/105 

B321 

3004/102A 

B378A 

3004/102A 

B459 

3004/102A 

Bill 

3004/102A 

B172H 

3004/102A 

B237-12A 

3012/105 

B322 

3004/102A 

B379 

3004/102A 

B459-0 

3004/102A 

B111K 

3004/102A 

B172P 

3004/102A 

B237-12B 

3012/105 

B323 

3004/102A 

B379-2 

3004/102A 

B459A 

3004/102A 

B112 

3004/102A 

B172R 

3004/102A 

B238 

3004/102A 

B-324 

3004/102A 

B379A 

3004/102A 

B459B 

3004/102A 

B113 

3004/102A 

B173 

3004/102A 

B238-12A 

3012/105 

B324 

3004/102A 

B379B 

3004/102A 

B459C 

3004/102A 

B114 

3004/102A 

B173A 

3004/102A 

B238-12B 

3012/105 

B324A 

3004/102A 

B380 

3004/102A 

B459D 

3004/102A 

B115 

3004/102A 

B173B 

3004/102A 

B238-12C 

3012/105 

B324B 

3004/102A 

B380A 

3004/102A 

B460 

3004/102A 

B116 

3004/102A 

B173C 

3004/102A 

B239 

3009 

B324D 

3004/102A 

B381 

3004/102A 

B460 TRANS 

3004/102A 

B117 

3004/102A 

B173P 

3004/102A 

B239A 

3009 

B324E 

3004/102A 

B382 

3004/102A 

B460A 

3004/102A 

B117K 

3004/102A 

B173L 

3004/102A 

B240 

3006/160 

B324E-1 

3004/102A 

B383 

3004/102A 

B460B 

3004/102A 

B119 

3009 

B174 

3004/102A 

B240A 

3006/160 

B324G 

3004/102A 

B383-1 

3004/102A 

B461 

3123 

B119A 

3009 

B175 

3004/102A 

B241 

3004/102A 

B324H 

3004/102A 

B383-2 

3004/102A 

B462 

3198/131 

B120 

3004/102A 

B175A 

3004/102A 

B246 

3009 

B324I 

3004/102A 

B384 

3006/160 

B463 

3052 

B122 

3009 

B175B 

3004/102A 

B247 

3009 

B324K 

3004/102A 

B385 

3006/160 

B463BL 

3052 

B123 

3009 

B175C 

3004/102A 

B248 

3009 

B324L 

3004/102A 

B386 

3004/102A 

B463E 

3052 

B123A 

3009 

B175E 

3004/102A 

B248A 

3009 

B324N 

3004/102A 

B387 

3005 

B463R 

3052 

B124 

3009 

B176 

3004/102A 

B249 

3009 

B324P 

3004/102A 

B389 

3004/102A 

B463Y 

3052 

B126 

3009 

B176-0 

3004/102A 

B249A 

3009 

B324V 

3004/102A 

B390 

3035 

B464 

3035 

B126A 

3009 

B176-P 

3004/102A 

B250 

3719/104 

B326 

3004/102A 

B391 

3009 

B465 

3035 

B126F 

3035 

B176-PR 

3004/102A 

B250A 

3009 

B327 

3004/102A 

B392 

3005 

B466 

3198/131 

B126V 

3717/121 

B176M 

3004/102A 

B250C7K4S 

3016 

B328 

3004/102A 

B393 

3005 

B467 

3198/131 

B127 

3009 

B176PRC 

3004/102A 

B250C75 

3016 

B329 

3004/102A 

B394 

3005 

B468 

3035 

B127A 

3009 

B176R 

3004/102A 

B250C75K4 

3016 

B329K 

3004/102A 

B395 

3005 

B468A 

3035 

B128 

3035 

B177 

3009 

B250C75K41 

3017B/117 

B331 

3012/105 

B396 

3005 

B468B 

3035 

B128A 

3009 

B178 

3004/102A 

B250C75K45 

3016 

B332 

3012/105 

B399L 

3258 

B468C 

3035 

B128V 

3035 

B178-0 

3004/102A 

B250C100 

3016 

B333 

3012/105 

B400 

3004/102A 

B468D 

3035 

B129 

3009 

B178-S 

3004/102A 

B250C100TD 

3016 

B334 

3012/105 

B400A 

3004/102A 

B470 

3004/102A 

B131 

3893/152 

B178A 

3004/102A 

B250C125 

3016 

B335 

3722/102 

B400B 

3004/102A 

B471 

3009 

B131A 

3009 

B178C 

3004/102A 

B250C125K4 

3016 

B336 

3004/102A 

B400K 

3004/102A 

B471-2 

3009 

B132 

3009 

B178D 

3004/102A 

B250C125N2 

3016 

B337 

3009 

B401 

3005 

B471A 

3009 

B134 

3009 

B178M 

3004/102A 

B250C125X4 

3016 

B337A 

3004/102A 

B401-423 

3004/102A 

B471B 

3009 

B134A 

3014 

B178N 

3004/102A 

B250C150 

3016 

B337B 

3013 

B401-465-3 

3005 

B472 

3009 

B134C 

3014 

B178T 

3004/102A 

B250C150K4 

3016 

B337BK 

3717/121 

B402 

3005 

B472A 

3009 

B135 

3004/102A 

B178U 

3004/102A 

B251 

3035 

B337H 

3004/102A 

B403 

3005 

B472B 

3009 

B135B 

3004/102A 

B178V 

3004/102A 

B251A 

3035 

B337HA 

3717/121 

B405 

3004/102A 

B473 

3198/131 

B135C 

3004/102A 

B178X 

3004/102A 

B252 

3035 

B337HB 

3717/121 

B405-2C 

3004/102A 

B473D 

3198/131 

B135E 

3004/102A 

B178Y 

3004/102A 

B252A 

3035 

B338 

3009 

B405-3C 

3004/102A 

B473F 

3198/131 

B136 

3004/102A 

B179 

3014 

B253 

3035 

B338H 

3717/121 

B405-4C 

3004/102A 

B474 

3082/226 

B136A 

3004/102A 

B180 

3004/102A 

B253A 

3035 

B338MA 

3004/102A 

B405A 

3004/102A 

B474-3 

3082/226 

B136B 

3004/102A 

B180A 

3004/102A 

B254 

3009 

B338HB 

3004/102A 

B405B 

3004/102A 

B474-4 

3082/226 

B136C 

3004/102A 

B181 

3004/102A 

B255 

3009 

B339 

3642/179 

B405C 

3004/102A 

B474-6D 

3082/226 

B136U 

3004/102A 

B181A 

3004/102A 

B256 

3009 

B339H 

3642/179 

B405D 

3004/102A 

B474MP 

3082/226 

B137 

3009 

B183 

3004/102A 

B257 

3004/102A 

B340 

3642/179 

B405E 

3004/102A 

B474S 

3082/226 

B138 

3009 

B184 

3004/102A 

B258 

3012/105 

B340H 

3642/179 

B405H 

3004/102A 

B474V4 

3082/226 

B140 

3009 

B185 TRANS 

3004/102A 

B259 

3012/105 

B341 

3764/127 

B405R 

3004/102A 

B474V10 

3082/226 

B141 

3009 

B185AA TRANS 

3004/102A 

B260 

3012/105 

B341H 

3764/127 

B405RE 

3004/102A 

B474Y 

3082/226 

B142 

3009 

B185FTRANS 

3004/102A 

B261 

3004/102A 

B341V 

3764/127 

B407 

3009 

B475 

3004/102A 

B142B 

3005 

B185PTRANS 

3004/102A 

B262 

3004/102A 

B342 

3035 

B407-0 

3009 

B475A 

3004/102A 

B142C 

3005 

B186 

3004/102A 

B263 

3004/102A 

B343 

3035 

B407TV 

3009 

B475B 

3004/102A 

B143 

3009 

B186-1 

3004/102A 

B264 

3004/102A 

B345 

3004/102A 

B408 

3005 

B475D 

3004/102A 

B143P 

3009 

B186-K 

3004/102A 

B265 

3004/102A 

B346 

3004/102A 

B410 

3014 

B475E 

3004/102A 

B144 

3009 

B186A 

3004/102A 

B266 

3004/102A 

B346K 

3004/102A 

B411 

3014 

B475F 

3004/102A 

B144P 

3009 

B186AG 

3004/102A 

B266A-1 

3025/129 

B347 

3004/102A 

B411TV 

3035 

B475G 

3004/102A 

B145 

3009 

B186B 

3004/102A 

B266B-1 

3025/129 

B348 

3004/102A 

B413 

3009 

B475P 

3004/102A 

B146 

3009 

B186BY 

3004/102A 

B266P 

3004/102A 

B348R 

3004/102A 

B414 

3009 

B475Q 

3004/102A 

B147 

3009 

B186G 

3004/102A 

B266Q 

3004/102A 

B349 

3004/102A 

B415 

3004/102A 

B481 

3198/131 

B149 

3009 

B186L 

3004/102A 

B267 

3004/102A 

B350 

3004/102A 

B415A 

3004/102A 

B481D 

3198/131 

B150-200 

3124/289 

B186Y 

3004/102A 

B268 

3004/102A 

B351 

3012/105 

B416 

3005 

B481E 

3198/131 

B151 

3009 

B187 

3004/102A 

B269 

3004/102A 

B352 

3012/105 

B417 

3005 

B482 

3004/102A 

B151 (TRANSISTOR 

3719/104 

B187AA 

3004/102A 

B270 

3004/102A 

B353 

3012/105 

B421 

3004/102A 

B483 

3642/179 

B152 

3009 

B187B 

3004/102A 

B270A 

3004/102A 

B354 

3012/105 

B422 

3004/102A 

B484 

3642/179 

B152(TRANSISTOR 

3719/104 

B187C 

3004/102A 

B270B 

3004/102A 

B355 

3009 

B423 

3004/102A 

B485 

3642/179 

B153 

3004/102A 

B187D 

3004/102A 

B270C 

3004/102A 

B356 

3009 

B424 

3009 

B486 

3004/102A 

B154 

3004/102A 

B187G 

3004/102A 

B270D 

3004/102A 

B357 

3035 

B425 

3009 

B492 TRANS 

3845/176 

B155 

3004/102A 

B187R 

3004/102A 

B270E 

3004/102A 

B358 

3035 

B425Y 

3035 

B492B TRANS 

3845/176 

B155A 

3004/102A 

B187S 

3004/102A 

B271 

3004/102A 

B359 

3035 

B426 

3009 

B493 

3123 

B155B 

3004/102A 

B188 

3004/102A 

B272 

3004/102A 

B360 

3035 

B426BL 

3009 

B493W 

3123 

B156 

3003 

B189 

3004/102A 

B273 

3004/102A 

B361 

3035 

B426R 

3009 

B494 

3004/102A 

B156A 

3003 

B196 

3533/5635 

B274(JAPAN) 

3764/127 

B362 

3035 

B426Y 

3009 

B495 

3004/102A 

B156AA 

3003 

B199 

3722/102 

B275 

3035 

B364 

3004/102A 

B427 

3004/102A 

B495A 

3004/102A 

B156AB 

3003 

B200 

3004/102A 

B276 

3035 

B365 

3004/102A 

B428 

3004/102A 

B495C 

3004/102A 

B156AC 

3003 

B200A 

3004/102A 

B282 

3009 

B366 

3004/102A 

B430 

3012/105 

B495D 

3004/102A 

B156B 

3003 

B200C40 

3016 

B283 

3009 

B367 

3198/131 

B431 

3004/102A 

B495T 

3004/102A 

B156C 

3003 

B201 

3004/102A 

B284 

3009 

B367A 

3198/131 

B432 

3035 

B496 

3004/102A 

B156D 

3003 

B202 

3004/102A 

B285 

3009 

B367B 

3198/131 

B433 

3012/105 

B497 

3004/102A 

B156P 

3003 

B203AA 

3004/102A 

B290 

3005 

B367C 

3198/131 

B434 

3274/153 

B498 

3004/102A 

B157 

3004/102A 

B204 

3642/179 

B291 

3005 

B367H 

3198/131 

B434-0 

3274/153 

B502 

3085 

B158 

3004/102A 

B205 

3642/179 

B292 

3005 

B368 

3198/131 

B434-R 

3274/153 

B503 

3085 

B159 

3004/102A 

B206 

3642/179 

B292A 

3005 

B368A 

3198/131 

B434-Y 

3274/153 

B506 TRANS 

3846/285 

B160 

3004/102A 

B215 

3009 

B293 

3004/102A 

B368B 

3198/131 

B435 

3274/153 

B507 

3083/197 

B161 

3004/102A 

B216 

3009 

B294 

3017B/117 

B368H 

3198/131 ! 

B435-0 

3274/153 

8508 

3083/197 
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B509—BC134 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

8509 

3083/197 

B605 

3841/294 

B-1511 

3014 

B102002 

3035 

BA121 

3324/611 

BAX-16 

3100/519 

B510 

3029/130MP 

B616 TRANS 

3934/381 

B-1599 

3100/519 

B102003 

3035 

BA124 

3126 

BAX28 

3100/519 

B510S 

3203/211 

B617TRANS 

3934/381 

B-1600 

3112 

B103000 

3035 

BA127 

3016 

BAX30 

3100/519 

B511 

3274/153 

B617A TRANS 

3934/381 

B-1666 

3444/123A 

B103001 

3035 

BA128 

3311 

BAX74 

3100/519 

B511C 

3274/153 

B618TRANS 

3934/381 

B-1695 

3083/197 

B103002 

3035 

BA129 

3311 

BAX87 

3100/519 

B511D 

3274/153 

B618A TRANS 

3934/381 

B-1702 

3100/519 

B103003 

3035 

BA 130 

3311 

BAX87A 

3100/519 

B511E 

3274/153 

B0620 

3031A 

B-1790 

3054/196 

B103004 

3035 

BA136A 

9003/5800 

BAX88TF11 

3100/519 

B511F 

3274/153 

B621 TRANS 

3841/294 

B-1808 

3136/5072A 

B113000 

3642/179 

BA138 

3126 

BAX89A 

3100/519 

B512 

3083/197 

B628 TRANS 

3930 

B-1823 

3054/196 

B133578 

3444/123A 

BA141 

3126 

BAY15 

3032A 

B512-0 TRANS 

3083/197 

B630 TRANS 

3930 

B-1842 

3444/123A 

B143000 

3192/186 

BA145 

3032A 

BAY 16 

3032A 

B512A 

3083/197 

B641 TRANS 

3912 

B-1872 

3444/123A 

B143001 

3192/186 

BA147 

3100/519 

BAY 17 

3016 

B512A-0 TRANS 

3083/197 

B642 TRANS 

3912 

B-1881U 

3311 

B143003 

3192/186 

BA148 

3311 

BAY 18 

3175 

B512AP TRANS 

3083/197 

B643 TRANS 

3912 

B-1882U 

3311 

B143004 

3054/196 

BA153 

3311 

BAY 19 

3175 

B512AQ TRANS 

3083/197 

B644 TRANS 

3912 

B1882U 

3311 

B143009 

3192/186 

BA167 

3100/519 

BAY20 

3175 

B512P TRANS 

3083/197 

B645 

3846/285 

B1904 

3009 

B143010 

3192/186 

BA168 

3100/519 

BAY23 

3033 

B512Q TRANS 

3083/197 

B648 TRANS 

9042/374 

B-1910 

3124/289 

B143011 

3054/196 

BA 170 

3100/519 

BAY31 

3100/519 

B513 

3083/197 

B648A TRANS 

9042/374 

B-1914 

3009 

B143012 

3054/196 

BA174 

3100/519 

BAY36 

3100/519 

B513-0 TRANS 

3083/197 

B648AB TRANS 

9042/374 

B02022 

3597/5455 

B143015 

3192/186 

BA178 

9003/5800 

BAY38 

3100/519 

B513A 

3083/197 

B648AC TRANS 

9042/374 

B02023 

3597/5455 

B143016 

3192/186 

BA182 

3100/519 

BAY41 

3100/519 

B513A-0 TRANS 

3083/197 

B648AD TRANS 

9042/374 

B2090 

3060/139A 

B143018 

3054/196 

BA216 

3100/519 

BAY41A 

3100/519 

B513AP TRANS 

3083/197 

B648B TRANS 

9042/374 

B2093B41-29IMP) 3709/110MP 

B143019 

3054/196 

BA219 

3100/519 

BAY41B 

3100/519 

B513AQ TRANS 

3083/197 

B648C TRANS 

9042/374 

B02610 

6752/5452 

B143024 

3192/186 

BA223-20 

3925/525 

BAY44 

3311 

B513P TRANS 

3083/197 

B648D TRANS 

9042/374 

B02611 

6753/5453 

B143025 

3192/186 

BA243 DIODE 

3100/519 

BAY52 

3100/519 

B513Q TRANS 

3083/197 

B649 TRANS 

9042/374 

B02612 

6754/5454 

B143026 

3054/196 

BA243 VARACTOR 3323/610 

BAY64 

3016 

B514 

3083/197 

B649A TRANS 

9042/374 

B2620 

3130 

B143027 

3054/196 

BA243A DIODE 

3100/519 

BAY68 

3100/519 

B515 

3083/197 

B649AB TRANS 

9042/374 

B02644 

6752/5452 

B170000 

3027/130 

BA243S VARACTOR 3325/612 

BAY86 

3311 

B522-893 

3119/113 

B649AC TRANS 

9042/374 

B02645 

6753/5453 

B170001 

3027/130 

BA244 

3322 

BAY87 

3311 

B525 TRANS 

3450/298 

B649AD TRANS 

9042/374 

B02646 

6754/5454 

B170002 

3027/130 

BA301 

3876/1135 

BAY90 

3033 

B525C 

3450/298 

B649B TRANS 

9042/374 

B2804D 

3843 

B170003 

3027/130 

BA301B 

3876/1135 

BB1A 

3017B/117 

B525D 

3450/298 

B649C TRANS 

9042/374 

B03002 

3597/5455 

B170004 

3027/130 

BA316 

3100/519 

BB2 

3032A 

B525E 

3450/298 

B649D TRANS 

9042/374 

B03003 

3597/5455 

B170005 

3027/130 

BA317 

3100/519 

BB2A 

3032A 

B526 TRANS 

3189A/183 

B653 TRANS 

3359/281 

B3030 

3004/102A 

B170006 

3027/130 

BA318 

3828/1241 

BB2A184 

3311 

B526C 

3189A/183 

B654TRANS 

3359/281 

B3465 

3048/329 

B170007 

3027/130 

BA401 

3225/1104 

BB-4 

3843 

B527-062 

3119/113 

B655TRANS 

3846/285 

B3468 

3765/195A 

B170008 

3027/130 

BA402 

3223/1100 

BB-6 

3016 

B528 TRANS 

3441/292 

B656TRANS 

3846/285 

B3531 

3192/186 

B170009 

3027/130 

BA511 

3827/1166 

BB6S 

3130 

B532 

3846/285 

B668TRANS 

3181 A/264 

B3533 

3192/186 

B170010 

3027/130 

BA511A 

3827/1166 

BB10 

9000/552 

B532P 

3846/285 

B682 TRANS 

3189A/183 

B3537 

3192/186 

B170011 

3027/130 

BA511P 

3827/1166 

BB-10S 

3130 

B532Q 

3846/285 

B692-8 

3258 

B3538 

3192/186 

B170012 

3027/130 

BA521 

3827/1166 

BB71 

3444/123A 

B532R 

3846/285 

B692X13 

3087 

B3540 

3192/186 

B170013 

3027/130 

BA521A 

3827/1166 

BB103 

3327/614 

B532S 

3846/285 

B699 TRANS 

3181 A/264 

B3541 

3192/186 

B170014 

3027/130 

BA1003 

3156/172A 

BB103BL 

3327/614 

B536 

3441/292 

B699A TRANS 

3181 A/264 

B3542 

3192/186 

B170015 

3027/130 

BA 1310 

3763/1226 

BB104 

3126 

B536LTRANS 

3441/292 

B726TRANS 

3450/298 

B3547 

3054/196 

B170016 

3027/130 

BA 1310F 

3763/1226 

BB105 

3327/614 

B536M TRANS 

3441/292 

B733 TRANS 

3841/294 

B3548 

3054/196 

B170017 

3027/130 

BACSH2M1 

3444/123A 

BB105B 

3319 

B536N TRANS 

3441/292 

B744 TRANS 

3191/185 

B3550 

3054/196 

B170018 

3027/130 

BACSH2M2 

3444/123A 

BB107 

3017B/117 

B537 

3441/292 

B744A TRANS 

3191/185 

B3551 

3054/196 

B170019 

3027/130 

BACSH2M3 

3444/123A 

BB109 

3327/614 

B537L 

3441/292 

B745TRANS 

3841/294 

B3570 

3192/186 

B170020 

3027/130 

BACT 1A1 

3007 

BB-109 

3017B/117 

B537M TRANS 

3441/292 

B745A TRANS 

3841/294 

B3576 

3192/186 

B170021 

3027/130 

BACT2F 

3444/123A 

BB109G 

3327/614 

B537N TRANS 

3441/292 

B745T TRANS 

3841/294 

B3577 

3054/196 

B170022 

3027/130 

BACT2M1 

3039/316 

BB117 

3017B/117 

B539 

3846/285 

B755-9 

3258 

B3578 

3054/196 

B170023 

3027/130 

BAS11 

9000/552 

8 B121A 

3325/612 

B539R 

3846/285 

B774TRANS 

3247/234 

B3580 

3054/196 

B170024 

3027/130 

BAV21 

9091/177 

BB121B 

3320 

B542 

3114/290 

B774Q TRANS 

3247/234 

B3584 

3054/196 

B170025 

3027/130 

BAV205 

3051/156 

BB122 

3325/612 

B542D 

3114/290 

B774R TRANS 

3247/234 

B3585 

3054/196 

B170026 

3027/130 

BAV206 

3500/5882 

BB127 

3017B/117 

B544 

3841/294 

B774S TRANS 

3247/234 

B3586 

3054/196 

B176000 

3439/163A 

BAV207 

7042/5842 

BB142 

3325/612 

B546 TRANS 

3930 

B837 

3522/5697 

B3588 

3054/196 

B176001 

3438 

BAV208 

3516/5846 

BB1033L 

3327/614 

B546A TRANS 

3930 

B903B-11 

3985/5312 

B3589 

3054/196 

B176002 

3438 

BAV209 

3516/5846 

BB1096 

3843 

B546EX 

3930 

B903B-11/21 

9075/166 

B03604 

6752/5452 

B176003 

3438 

BAV216 

3500/5882 

BBIA 

3311 

B546K 

3930 

B903B-12 

3986/5313 

B03605 

6753/5453 

B176004 

3439/163A 

BAV217 

7042/5842 

BBY17 

3323/610 

B546L TRANS 

3930 

B903B-12/22 

3647/167 

B03606 

6754/5454 

B176005 

3439/163A 

BAV218 

3516/5846 

BC20C 

3245/199 

B548 TRANS 

9042/374 

B903B-14 

3987/5314 

B3606 

3192/186 

B176006 

3439/163A 

BAV219 

3516/5846 

BC25BB 

3114/290 

B548PTRANS 

9042/374 

B903B-14/24 

3648/168 

B3607 

3192/186 

B176007 

3439/163A 

BAV226 

3500/5882 

BC-71 

3444/123A 

B548Q TRANS 

9042/374 

B903B-16 

3988/5315 

B3608 

3192/186 

B176009 

3439/163A 

BAV227 

7042/5842 

BC71 

3444/123A 

B548R TRANS 

9042/374 

B903B-16/26 

3678/169 

B3609 

3192/186 

B176010 

3439/163A 

BAV228 

3516/5846 

BC100 

3044/154 

B548S TRANS 

9042/374 

B903B-18 

3989/5316 

B3610 

3192/186 

B176011 

3439/163A 

BAV229 

3516/5846 

BC103 

3024/128 

B549 TRANS 

9042/374 

B903B-18/28 

3649/170 

B3611 

3192/186 

B176013 

3439/163A 

BAV306 

3584/5862 

BC103C 

3024/128 

B549P TRANS 

9042/374 

B903B-20 

3985/5312 

B3612 

3192/186 

B176014 

3439/163A 

BAV307 

7042/5842 

BC107 

3444/123A 

B549Q TRANS 

9042/374 

B903B-21 

3985/5312 

B3613 

3192/186 

B176015 

3439/163A 

BAV308 

3516/5846 

BC-107 

3444/123A 

B549R TRANS 

9042/374 

B903B-22 

3986/5313 

B3614 

3192/186 

B176024 

3439/163A 

BAV309 

3516/5846 

BC-107A 

3444/123A 

B549S TRANS 

9042/374 

B903B-24 

3987/5314 

B03641 

6752/5452 

B176025 

3439/163A 

BAV316 

3584/5862 

BC107A 

3444/123A 

B552 

3846/285 

B903B-26 

3988/5315 

B03642 

6753/5453 

B176026 

3439/163A 

BAV317 

7042/5842 

BC107B 

3444/123A 

B552BN 

3846/285 

B903B-28 

3989/5316 

B03643 

6754/5454 

B176027 

3439/163A 

BAV318 

3516/5846 

BC108 

3444/123A 

B552R 

3846/285 

B903B-100/200 

3649/170 

B-3745 

3058/137A 

B176028 

3439/163A 

BAV319 

3516/5846 

BC-108 

3124/289 

B554 

3846/285 

B941 SCR 

6754/5454 

B3746 

3024/128 

B176029 

3439/163A 

BAV326 

3584/5862 

BC108A 

3444/123A 

B 5 5 4-0 

3846/285 

B942 SCR 

3597/5455 

B3747 

3192/186 

B211032 

3642/179 

BAV327 

7042/5842 

BC108B 

3444/123A 

B554-R 

3846/285 

B94 4(GAK) 

3638/5402 

B3748 

3192/186 

B0305401 

3637/1235 

BAV328 

3516/5846 

BC108C 

3444/123A 

B555 

3359/281 

B945(GAK) 

3627/5404 

B3750 

3192/186 

B0306000 

3365/1004 

BAV329 

3516/5846 

BC109 

3444/123A 

B555-0 

3359/281 

B946(KAG) 

3638/5402 

B5000 

3893/152 

B0306004 

3365/1004 

BAV706 

3500/5882 

BC109B 

3444/123A 

B555R 

3359/281 

B1017 

3009 

B5001 

3192/186 

B0311400 

3488/1128 

BAV707 

3500/5882 

BC109BP 

3444/123A 

B556 

3359/281 

B1022 

3004/102A 

B5002 

3054/196 

B0311402 

3488/1128 

BAV716 

3500/5882 

BC109C 

3444/123A 

B556-0 

3359/281 

B1022-1 

3004/102A 

B5020 

3027/130 

B0311405 

3488/1128 

BAV717 

3500/5882 

BC110 

3444/123A 

B556R 

3359/281 

B1029 

3122 

B5021 

3054/196 

B0313300 

3489/1134 

BAV726 

3500/5882 

BC111 

3452/108 

B557TRANS 

3359/281 

B1053 

3246/229 

B5022 

3054/196 

B0313400 

3490/1133 

BAV727 

3500/5882 

BC112 

3452/108 

B560 

3004/102A 

B-1058 

3004/102A 

B5031 

3054/196 

B0313600 

3286/1131 

BAV806 

3500/5882 

BC113 

3444/123A 

B561 TRANS 

3450/298 

B1058 

3722/102 

B5032 

3054/196 

B0313700 

3287/1132 

BAV807 

3500/5882 

BC114 

3444/123A 

B562TRANS 

3841/294 

B1058-1 

3004/102A 

B-6001 

3112 

B0313800 

3478/1130 

BAV816 

3500/5882 

BC114TR 

3444/123A 

B562A TRANS 

3841/294 

B1085 

3014 

B-6002 

3063/145A 

B0314000 

3294 

BAV817 

3500/5882 

BC115 

3444/123A 

B562B TRANS 

3841/294 

B1151 

3009 

B10064 

3009 

B0315500 

3714/1200 

BAV826 

3500/5882 

BC116 

3025/129 

B562C TRANS 

3841/294 

B1151A 

3009 

B10069 

3009 

B0316403 

3072/712 

BAV827 

3500/5882 

BC116A 

3025/129 

B562D TRANS 

3841/294 

B1151B 

3009 

B1014 2 

3764/127 

B0319200 

3231/1155 

BAW12TF22 

3175 

BC117 

3024/128 

B564 

3841/294 

B1152 

3009 

B10142A 

3764/127 

B0480800 

3713/1207 

BAW13TF23 

3175 

BC118 

3444/123A 

B564A TRANS 

3841/294 

B1152A 

3009 

B10142B 

3764/127 

B0480810 

3712/1208 

BAW16 

3175 

BC119 

3444/123A 

B564AQ TRANS 

3841/294 

B1152B 

3009 

B10143 

3764/127 

B0480820 

3733/1197 

BAW17 

3175 

BC120 

3024/128 

B564AR TRANS 

3841/294 

B1154 

3004/102A 

B10143A 

3764/127 

B5493957-4 

3025/129 

BAW18 

3175 

BC121 

3245/199 

B566 TRANS 

3083/197 

B1154-1 

3004/102A 

B10143B 

3764/127 

B5493957-5 

3025/129 

BAW24 

3100/519 

BC-121 

3444/123A 

B566-4 

3258 

B1178 

3764/127 

B10162 

3014 

B5493957-6 

3025/129 

BAW24A 

3100/519 

BC-122 

3444/123A 

B566A TRANS 

3083/197 

B1181 

3009 

B10163 

3014 

B-8750003 

3024/128 

BAW24B 

3100/519 

BC122 

3245/199 

B568 TRANS 

3930 

B1274 

3009 

B10474 

3014 

BA-6 

3004/102A 

BAW25 

3100/519 

BC123 

3245/199 

B574TRANS 

3841/294 

B1274A 

3009 

B10475 

3014 

BA6 

3005 

BAW25A 

3100/519 

BC-123 

3444/123A 

B588-20 

3925/525 

B1274B 

3009 

B10912 

3009 

BA6A 

3005 

BAW25B 

3100/519 

BC125 

3444/123A 

B596 TRANS 

3441/292 

B-1338 

3124/289 

B10913 

3009 

BA8-1 A 21 

3007 

BAW45 

3100/519 

BC125A 

3244 

B598 

3841/294 

B1368 

3014 

B35016 

3939/5636 

BA67 

3444/123A 

BAW53 

3100/519 

BC125B 

3444/123A 

B598 TRANS 

3841/294 

B1368A 

3009 

B36564 

3311 

BA71 

3444/123A 

BAW59 

3100/519 

BC126 

3114/290 

B598E TRANS 

3841/294 

B1368B 

3009 

B048010 

3712/1208 

BA-100 

3016 

BAW59A 

3100/519 

BC 126-1 

3114/290 

B598F 

3841/294 

B1368C 

3009 

B-75583-1 

3444/123A 

BA104 

3100/519 

BAW59B 

3100/519 

BC127 

3039/316 

B601-1006 

3006/160 

B1368D 

3009 

B-75583-2 

3444/123A 

BA-104 

3016 

BAW62 

3100/519 

BC128 

3039/316 

B60M007 

3006/160 

B1368E 

3014 

B-75583-102 

3444/123A 

BA 105 

3016 

BAW63A 

3100/519 

BC129 

3444/123A 

B601-1008 

3006/160 

B1368F 

3014 

B-75589-3 

3444/123A 

BA108 

3311 

BAW63B 

3100/519 

BC130 

3444/123A 

B601-1009 

3004/102A 

B-1421 

3444/123A 

B-75589-13 

3444/123A 

BA114 

3311 

BAW99 

3100/519 

BC131 

3444/123A 

B60M010 

3004/102A 

B-1426 

3114/290 

B75608-3 

3444/123A 

BA119 

3311 

BAX 12 

3017B/117 

BC132 

3444/123A 

B601-1011 

3087 

B-1433 

3444/123A 

B102000 

3035 

BA 120 DIODE 

3311 

BAX 13 

3100/519 

BC133 

3444/123A 

B601-1012 

3311 

B-1501U 

3311 

B102001 

3035 

BA 120 VARACTOR 3324/611 

BAX-13 

3100/519 

BC134 

3444/123A 
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BC135—BC6500 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

BC135 

3444/123A 

BC177 

3004/102A 

BC205V-1 

3114/290 

BC250 

3114/290 

BC283 

3114/290 

BC405B 

3025/129 

BC136 

3444/123A 

BC177-1 

3114/290 

BC206 

3114/290 

BC250-1 

3114/290 

BC283-1 

3114/290 

BC406 

3138/193A 

BC137 

3114/290 

BC177A 

3114/290 

BC206-1 

3114/290 

BC250A 

3114/290 

BC284 

3444/123A 

BC406B 

3025/129 

BC137-1 

3114/290 

BC177A-1 

3114/290 

BC206A 

3247/234 

BC250A-1 

3114/290 

BC284A 

3444/123A 

BC408 

3444/123A 

BC138 

3024/128 

BC177B 

3114/290 

BC206B 

3114/290 

BC250B 

3114/290 

BC284B 

3444/123A 

BC408A 

3245/199 

BC139 

3025/129 

BC177B-1 

3114/290 

BC206B-1 

3114/290 

BC250B-1 

3114/290 

BC285 

3444/123A 

BC408B 

3245/199 

BC 140 

3024/128 

BC177V 

3114/290 

BC206C 

3247/234 

BC250C 

3114/290 

BC286 

3024/128 

BC408BR 

3245/199 

BC 140-6 

3024/128 

BC177V1 

3114/290 

BC207 

3444/123A 

BC250C-1 

3114/290 

BC287 

3025/129 

BC408C 

3245/199 

BC 140-10 

3024/128 

BC177V1-1 

3114/290 

BC207A 

3444/123A 

BC251 

3114/290 

BC288 

3024/128 

BC409 

3444/123A 

BC 140-16 

3024/128 

BC177V-1 

3114/290 

BC207B 

3444/123A 

BC251-1 

3114/290 

BC289 

3444/123A 

BC412 

3048/329 

BC140A 

3024/128 

BC178 

3114/290 

BC207BL 

3444/123A 

BC251A 

3114/290 

BC289A , 

3444/123A 

BC413B 

3245/199 

BC140B 

3024/128 

BC 178-1 

3114/290 

BC208 

3444/123A 

BC251A-1 

3114/290 

BC289B 

3444/123A 

BC413C 

3245/199 

BC140C 

3024/128 

BC178A 

3114/290 

BC208A 

3444/123A 

BC251B 

3114/290 

BC290 

3444/123A 

BC414B 

3124/289 

BC140D 

3024/128 

BC178A-1 

3114/290 

BC208AL 

3444/123A 

BC251B-1 

3114/290 

BC290B 

3444/123A 

BC414C 

3245/199 

BC141 

3024/128 

BC178B 

3053 

BC208B 

3444/123A 

BC251C 

3114/290 

BC290C 

3444/123A 

BC414D 

3245/199 

BC 141-6 

3024/128 

BC178B-1 

3114/290 

BC208BL 

3444/123A 

BC251C-1 

3114/290 

BC291 

3114/290 

BC415A 

3025/129 

BC 141-10 

3024/128 

BC178C 

3247/234 

BC208C 

3444/123A 

BC252 

3114/290 

BC291-1 

3114/290 

BC415B 

3025/129 

BC 141-16 

3024/128 

BC178D 

3114/290 

BC208CL 

3444/123A 

BC252-1 

3114/290 

BC291A 

3114/290 

BC416A 

3025/129 

BC142 

3024/128 

BC178D-1 

3114/290 

BC209 

3444/123A 

BC252A 

3114/290 

BC291A-1 

3114/290 

BC416B 

3025/129 

BC143 

3025/129 

BC178V 

3114/290 

BC209/7825B 

3122 

BC252A-1 

3114/290 

BC291D 

3114/290 

BC417 

3025/129 

BC144 

3024/128 

BC178V1 

3114/290 

BC209A 

3444/123A 

BC252B 

3114/290 

BC291D-1 

3114/290 

BC418 

3025/129 

BC145 

3044/154 

BC178V1-1 

3114/290 

BC209B 

3444/123A 

BC252B-1 

3114/290 

BC292 

3114/290 

BC419 

3025/129 

BC146 

3444/123A 

BC178V-1 

3114/290 

BC209BL 

3444/123A 

BC252C 

3114/290 

BC292A 

3114/290 

BC429 

3024/128 

BC147 

3444/123A 

BC 179 

3114/290 

BC209C 

3444/123A 

BC252C-1 

3114/290 

BC292A-1 

3114/290 

BC430 

3054/196 

BC147A 

3444/123A 

BC179-1 

3114/290 

BC209CL 

3444/123A 

BC253 

3114/290 

BC292D 

3114/290 

BC442 

3039/316 

BC147B 

3444/123A 

BC179A 

3114/290 

BC210 

3444/123A 

BC253-1 

3114/290 

BC292D-1 

3114/290 

BC456 

3018 

BC148 

3444/123A 

BC179A-1 

3114/290 

BC211 

3024/128 

BC253A 

3114/290 

BC295 

3039/316 

BC460 

3083/197 

BC148A 

3444/123A 

BC179B 

3114/290 

BC212 

3114/290 

BC253A-1 

3114/290 

BC297 

3138/193A 

BC461 

3083/197 

BC-148A 

3444/123A 

BC179B-1 

3114/290 

BC212-1 

3114/290 

BC253B 

3114/290 

BC298 

3138/193A 

BC477 

3025/129 

BC148B 

3124/289 

BC179C 

3247/234 

BC212K 

3114/290 

BC253B-1 

3114/290 

BC301 

3024/128 

BC477A 

3025/129 

BC-148B 

3444/123A 

BC 186 

3444/123A 

BC212K-1 

3114/290 

BC253C 

3114/290 

BC303 

3025/129 

BC477VI 

3025/129 

BC-148C 

3444/123A 

BC180B 

3444/123A 

BC212KA 

3114/290 

BC253C-1 

3114/290 

BC307 

3017B/117 

BC478 

3025/129 

BC148C 

3444/123A 

BC181A 

3114/290 

BC212KA-1 

3114/290 

BC254 

3024/128 

BC307A 

3114/290 

BC478A 

3025/129 

BC149 

3444/123A 

BC181A-1 

3114/290 

BC212KB 

3114/290 

BC255 

3024/128 

BC307B 

3138/193A 

BC478B 

3247/234 

BC149A 

3444/123A 

BC182 

3444/123A 

BC212KB-1 

3114/290 

BC256 

3114/290 

BC307C 

3247/234 

BC478D 

3025/129 

BC149B 

3444/123A 

BC182A 

3444/123A 

BC212L 

3114/290 

BC256-1 

3114/290 

BC308 

3114/290 

BC479 

3025/129 

BC149C 

3444/123A 

BC182K 

3245/199 

BC212L-1 

3114/290 

BC256A 

3114/290 

BC308A 

3114/290 

BC4798 

3025/129 

BC149G 

3444/123A 

BC182KA 

3245/199 

BC212LA 

3114/290 

BC256A-1 

3114/290 

BC308B 

3247/234 

BC507A 

3444/123A 

BC150 

3444/123A 

BC182KB 

3245/199 

BC212LA-1 

3114/290 

BC256B 

3114/290 

BC308C 

3247/234 

BC507B 

3444/123A 

BC151 

3444/123A 

BC182L 

3444/123A 

BC212LB 

3114/290 

BC256B-1 

3114/290 

BC309 

3114/290 

BC508A 

3444/123A 

BC152 

3444/123A 

BC182LA 

3244 

BC212LB-1 

3114/290 

BC257 

3118 

BC309A 

3114/290 

BC508B 

3444/123A 

BC153 

3114/290 

BC183 

3444/123A 

BC213 

3114/290 

BC257-1 

3114/290 

BC309C 

3138/193A 

BC508C 

3444/123A 

BC153-1 

3114/290 

BC183A 

3444/123A 

BC213-1 

3114/290 

BC257A 

3138/193A 

BC313 

3024/128 

BC509B 

3444/123A 

BC154 

3114/290 

BC183B 

3444/123A 

BC21.3K 

3114/290 

BC257B 

3138/193A 

BC315 

3025/129 

BC509C 

3444/123A 

BC 154-1 

3114/290 

BC183K 

3245/199 

BC213K-1 

3114/290 

BC257V1 

3025/129 

BC317 

3444/123A 

BC510 

3137/192A 

BC155 

3039/316 

BC183KA 

3245/199 

BC213KA 

3114/290 

BC258 

3114/290 

BC317A 

3444/123A 

BC510B 

3444/123A 

BC155A 

3452/108 

BC183KB 

3245/199 

BC213KA-1 

3114/290 

BC258-1 

3114/290 

BC317B 

3444/123A 

BC510C 

3039/316 

BC155B 

3444/123A 

BC183KC 

3245/199 

BC213KB 

3114/290 

BC258A 

3138/193A 

BC318 

3444/123A 

BC512 

3025/129 

BC155C 

3245/199 

BC183L 

3444/123A 

BC213KB-1 

3114/290 

BC258B 

3138/193A 

BC318A 

3444/123A 

BC512A 

3025/129 

BC156 

3039/316 

BC183LA 

3244 

BC213KC 

3114/290 

BC258C 

3247/234 

BC318B 

3444/123A 

BC512B 

3138/193A 

BC156A 

3452/108 

BC184 

3444/123A 

BC213KC-1 

3114/290 

BC258V1 

3025/129 

BC318C 

3444/123A 

BC513 

3025/129 

BC156B 

3444/123A 

BC184B 

3444/123A 

BC213L 

3114/290 

BC259 

3114/290 

BC319 

3444/123A 

BC513A 

3025/129 

BC156C 

3245/199 

BC184K 

3245/199 

BC213L-1 

3114/290 

BC259-1 

3114/290 

BC319B 

3444/123A 

BC513B 

3138/193A 

BC157 

3114/290 

BC184KB 

3245/199 

BC213LA 

3114/290 

BC259A 

3138/193A 

BC319C 

3444/123A 

BC514 

3138/193A 

BC157-1 

3114/290 

BC184KC 

3245/199 

BC213LA-1 

3114/290 

BC259B 

3138/193A 

BC320 

3247/234 

BC514A 

3025/129 

BC157B 

3025/129 

BC184L 

3444/123A 

BC213LB 

3114/290 

BC260 

3114/290 

BC320A 

3247/234 

BC514B 

3138/193A 

BC158 

3118 

BC185 

3444/123A 

BC213LB-1 

3114/290 

BC260-1 

3114/290 

BC320C 

3247/234 

BC520 

3245/199 

BC 158-1 

3114/290 

BC186 

3444/123A 

BC213LC 

3114/290 

BC260A 

3114/290 

BC321 

3247/234 

BC520B 

3245/199 

BC158A 

3118 

BC187 

3114/290 

BC213LC-1 

3114/290 

BC260A-1 

3114/290 

BC321A 

3247/234 

BC520C 

3245/199 

BC158A-1 

3114/290 

BC187-1 

3114/290 

BC214 

3114/290 

BC260B 

3114/290 

BC321B 

3247/234 

BC521 

3245/199 

BC158B 

3114/290 

BC188 

3039/316 

BC214-1 

3114/290 

BC260B-1 

3114/290 

BC321C 

3247/234 

BC521C 

3245/199 

BC158B-1 

3114/290 

BC189 

3039/316 

BC214K 

3114/290 

BC260C 

3114/290 

BC322 

3247/234 

BC521D 

3245/199 

BC158C 

3247/234 

BC192 

3114/290 

BC214K-1 

3114/290 

BC260C-1 

3114/290 

BC322B 

3247/234 

BC522 

3245/199 

BC159 

3118 

BC192-1 

3114/290 

BC214KA 

3114/290 

BC261 

3025/129 

BC322C 

3247/234 

BC522C • 

3245/199 

BC 159-1 

3114/290 

BC 194 

3452/108 

BC214KA-1 

3114/290 

BC261-A 

3025/129 

BC325 

3114/290 

BC5220 

3245/199 

BC159A 

3114/290 

BC194B 

3452/108 

BC214KB 

3114/290 

BC261A 

3114/290 

BC325A 

3114/290 

BC522E 

3245/199 

BC159A-1 

3114/290 

BC195 

3452/108 

BC214KB-1 

3114/290 

BC-261A 

3025/129 

BC326 

3114/290 

BC523 

3245/199 

BC159B 

3114/290 

BC195CD 

3452/108 

BC214KC 

3114/290 

BC261A-1 

3114/290 

BC326A 

3114/290 

BC523B 

3245/199 

BC159B-1 

3114/290 

BC196 

3114/290 

BC214KC-1 

3114/290 

BC261B 

3025/129 

BC327 

3200/189 

BC523C 

3245/199 

BC159C 

3247/234 

BC 196-1 

3114/290 

BC214L 

3114/290 

BC261B-1 

3114/290 

BC327-16 

3138/193A 

BC526A 

3247/234 

BC160 

3025/129 

BC196A 

3114/290 

BC214L-1 

3114/290 

BC261C 

3114/290 

BC327-25 

3450/298 

BC526B 

3247/234 

BC 160-6 

3025/129 

BC196A-1 

3114/290 

BC214LA 

3114/290 

BC261C-1 

3114/290 

BC328 

3200/189 

BC526C 

3247/234 

BC160-10 

3025/129 

BC196B 

3118 

BC214LA-1 

3114/290 

BC262 

3114/290 

BC328-16 

3138/193A 

BC532 

3275/194 

BC 160-16 

3025/129 

BC196B-1 

3114/290 

BC214LB 

3114/290 

BC262-1 

3114/290 

BC337 

' 3124/289 

BC533 

3275/194 

BC 161 

3025/129 

BC196V1 

3114/290 

BC214LB-1 

3114/290 

BC262A 

3114/290 

BC338 

3124/289 

BC546 

3444/123A 

BC161-6 

3025/129 

BC 196V1-1 

3114/290 

BC214LC 

3114/290 

BC262A-1 

3114/290 

BC338-16 

3137/192A 

BC546A 

3444/123A 

BC 161-10 

3025/129 

BC197 

3444/123A 

BC214LC-1 

3114/290 

BC262B 

3114/290 

BC338/16 

3124/289 

BC546B 

3444/123A 

BC 161-16 

3025/129 

BC197A 

3444/123A 

BC216 

3024/128 

BC262B-1 

3114/290 

BC340-6 

3024/128 

BC547C 

3124/289 

BC167 

3444/123A 

BC197B 

3444/123A 

BC216A 

3024/128 

BC262C 

3114/290 

BC340-10 

3024/128 

BC548 

3122 

BC-167-B 

3444/123A 

BC198 

3444/123A 

BC216B 

3024/128 

BC262C-1 

3114/290 

BC340-16 

3024/128 

BC548B 

3245/199 

BC167B 

3444/123A 

BC199 

3444/123A 

BC220 

3444/123A 

BC263 

3114/290 

BC341-6 

3024/128 

BC548C 

3245/199 

BC168 

3444/123A 

BC200 

3118 

BC221 

3114/290 

BC263A 

3114/290 

BC341-10 

3024/128 

BC558 

3466/159 

BC168A 

3444/123A 

BC200-1 

3114/290 

BC221-1 

3114/290 

BC263A-1 

3114/290 

BC360-6 

3025/129 

BC558B 

3466/159 

BC168B 

3444/123A 

BC201 

3114/290 

BC222 

3444/123A 

BC263B 

3114/290 

BC360-10 

3025/129 

BC559 

3118 

BC168C 

3444/123A 

BC201-1 

3114/290 

BC223 

3122 

BC263B-1 

3114/290 

BC360-16 

3025/129 

BC582 

3137/192A 

BC169 

3444/123A 

BC202 

3114/290 

BC223A 

3444/123A 

BC263C 

3114/290 

BC361-6 

3025/129 

BC582A 

3137/192A 

BC169A 

3444/123A 

BC202-1 

3114/290 

BC223B 

3444/123A 

BC263C-1 

3114/290 

BC361-10 

3025/129 

BC582B 

3137/192A 

BC169B 

3444/123A 

BC203 

3114/290 

BC224 

3138/193A 

BC266 

3114/290 

BC370 

3138/193A 

BC583 

3444/123A 

BC169C 

3444/123A 

BC203-1 

3114/290 

BC225 

3118 

BC266-1 

3114/290 

BC377 

3137/192A 

BC583A 

3137/192A 

BC169CL 

3444/123A 

BC204 

3114/290 

BC225-1 

3114/290 

BC266A 

3114/290 

BC378 

3137/192A 

BC583B 

3137/192A 

BC170 

3122 

BC204-1 

3114/290 

BC226 

3137/192A 

BC266A-1 

3114/290 

BC381 

3025/129 

BC584 

3137/192A 

BC170A 

3122 

BC204A 

3114/290 

BC231A 

3025/129 

BC266B 

3114/290 

BC382B 

3245/199 

BC682 

3244 

BC170B 

3122 

BC204A-1 

3114/290 

BC231B 

3138/193A 

BC266B-1 

3114/290 

BC382C 

3245/199 

BC-1072 

3122 

BC170C 

3122 

BC204B 

3114/290 

BC232A 

3024/128 

BC267 

3444/123A 

BC383 

3244 

BC1072 

3444/123A 

BC171 

3444/123A 

BC204B-1 

3114/290 

BC232B 

3024/128 

BC268 

3444/123A 

BC383B 

3245/199 

BC1073 

3009 

BC171A 

3444/123A 

BC204V 

3114/290 

BC233A 

3444/123A 

BC269 

3444/123A 

BC383C 

3245/199 

BC1073A 

3009 

BC171B 

3444/123A 

BC204V1 

3114/290 

BC236 

3244 

BC270 

3444/123A 

BC384 

3244 

BC-1082 

3122 

BC172 

3444/123A 

BC204V1-1 

3114/290 

BC237 

3444/123A 

BC280 

3444/123A 

BC384B 

3245/199 

BC1082 

3444/123A 

BC172A 

3444/123A 

BC204V-1 

3114/290 

BC237A 

3444/123A 

BC280A 

3444/123A 

BC384C 

3245/199 

BC1086 

3444/123A 

BC172B 

3444/123A 

BC205 

3114/290 

BC237B 

3444/123A 

BC280B 

3444/123A 

BC385A 

3245/199 

BC-1086 

3122 

BC172C 

3444/123A 

BC205-1 

3114/290 

BC238 

3444/123A 

BC280C 

3444/123A 

BC385B 

3245/199 

BC-1096 

3122 

BC173 

3124/289 

BC205A 

3114/290 

BC238-16 

3450/298 

BC281 

3114/290 

BC386A 

3245/199 

BC1096 

3444/123A 

BC173-B 

3124/289 

BC205A-1 

3114/290 

BC238-25 

3450/298 

BC281-1 

3114/290 

BC386B 

3245/199 

BC1182L 

3244 

BC173A 

3124/289 

BC205B 

3114/290 

BC238A 

3444/123A 

BC281A 

3114/290 

BC393 

3434/288 

BC1274 

3009 

BC173B 

3245/199 

BC205B-1 

3114/290 

BC238B 

3444/123A 

BC281A-1 

3114/290 

BC395 

3244 

BC1274A 

3009 

BC173C 

3122 

BC205C 

3984/106 

BC238C 

3444/123A 

BC281B 

3114/290 

BC400 

3114/290 

BC1274B 

3009 

BC 174 

3024/128 

BC205L 

3984/106 

BC239 ' 

3444/123A 

BC281B-1 

3114/290 

BC404A 

3025/129 

BC1478 

3444/123A 

BC174A 

3024/128 

BC205V 

3114/290 

BC239A 

3245/199 

BC281C 

3114/290 

BC404VI 

3025/129 

BC1690 

3444/123A 

BC174B 

3024/128 

BC205V1 

3114/290 

BC239B 

3122 

BC281C-1 

3114/290 

BC405 

3025/129 

BC-1690 

3122 

BC175 

3444/123A 

BC205V1-1 

3114/290 

BC239C 

3245/199 

BC282 

3444/123A 

BC405A 

3025/129 

BC6500 

3452/108 


286 



BCF5—BF25I 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

BCF5 

3017B/117 

BCW93K 

3138/193A 

BCY90A 

3114/290 

BD182 

3535/181 

BDX60 

3621 

BF155S 

3045/225 

BCL4006B 

4006 

BCW94 

3444/123A 

BCY90B 

3114/290 

BD183 

3535/181 

BDX61 

3621 

BF156 

3045/225 

BCL4014B 

4014 

BCW94K 

3024/128 

BCY90B-1 

3114/290 

BD200 

3189A/183 

BDX62 

3859/252 

BF157 

3045/225 

BCL4018B 

4018 

BCW95 

3024/128 

BCY91 

3114/290 

BD201 

3188A/182 

BDX62A 

3859/252 

BF157B 

3045/225 

BCL4022B 

4022 

BCW95K 

3024/128 

BCY91A 

3114/290 

BD202 

3189A/183 

BDX63 

3182/243 

BF158 

3452/108 

BCL4026AB 

4026 

BCW96 

3025/129 

BCY91B 

3114/290 

BD203 

3188A/182 

BDX63A 

3948/247 

BF159 

3452/108 

BCL4028B 

4028 

BCW96K 

3025/129 

BCY91B-1 

3114/290 

BD204 

3189A/183 

BDX64 

3949/248 

BF160 

3452/108 

BCL4043B 

4043 

BCW97 

3025/129 

BCY92 

3114/290 

BD215 

3103A/396 

BDX64A 

3949/248 

BF161 

3117 

BCL4044B 

4044 

BCW97K 

3025/129 

BCY92A 

3114/290 

BD216 

3103A/396 

BDX65 

3948/247 

BF162 

3452/108 

BCL4053B 

4053 

BCW98A 

3245/199 

BCY92B 

3114/290 

BD220 

3893/152 

BDX65A 

3948/247 

BF163 

3452/108 

BCL4555 

4555 

BCW98B 

3245/199 

BCY92B-1 

3114/290 

BD221 

3893/152 

BDX74 

3893/152 

BF164 

3452/108 

BCL4556B 

4556 

BCW98C 

3245/199 

BCY93 

3114/290 

BD222 

3893/152 

BDX75 

3893/152 

BF165 

3452/108 

BCM1002-1 

3006/160 

BCW98D 

3245/199 

BCY93A 

3114/290 

BD231A 

3893/152 

BDX87 

3948/247 

BF166 

3117 

BCM 1002-2 

3039/316 

BCX10 

3203/211 

BCY93B 

3114/290 

BD232 

3747/157 

BDX87A 

3948/247 

BF167 

3117 

BCM 1002-3 

3004/102A 

BCX71BG 

3138/193A 

BCY93B-1 

3114/290 

BD233 

3190/184 

BDX87B 

3948/247 

BF168 

3117 

BCM 1002-4 

3004/102A 

BCX71BH 

3138/193A 

BCY94 

3114/290 

BD237 

3188A/182 

BDX87C 

3948/247 

BF169 

3117 

BCM 1002-5 

3004/102A 

BCX71BJ 

3247/234 

BCY94A 

3114/290 

BD238 

3189A/183 

BDX88 

3949/248 

BF173 

3018 

BCM 1002-18 

3004/102A 

BCX71BK 

3247/234 

BCY94B 

3114/290 

BD239 

3893/152 

BDX88A 

3949/248 

BF173A 

3452/108 

BCR25A-8 

3521/5686 

BCY10 

3114/290 

BCY94B-1 

3114/290 

BD239A 

3893/152 

BDX88B 

3949/248 

BF174 

3045/225 

BCR25A-10 

3521/5686 

BCY10A 

3114/290 

BCY95 

3114/290 

BD241 

3893/152 

BDX88C 

3949/248 

BF175 

3117 

BCW29 

3118 

BCY11 

3114/290 

BCY95A 

3114/290 

BD243 

3893/152 

BDY-10 

3036 

BF176 

3452/108 

BCW29R 

3118 

BCY11A 

3114/290 

BCY95B 

3114/290 

BD244 

3189A/183 

BDY11 

3036 

BF177 

3045/225 

BCW30 

3118 

BCY12 

3114/290 

BCY95B-1 

3114/290 

BD244A 

3189A/183 

BDY12 

3054/196 

BF178 

3045/225 

BCW30R 

3118 

BCY12A 

3114/290 

BCY96 

3025/129 

BD244B 

3189A/183 

BDY13 

3054/196 

BF179 

3045/225 

BCW31 

3452/108 

BCY13 

3444/123A 

BCY96B 

3025/129 

BD244C 

3189A/183 

BDY15 

3839/155 

BF179A 

3045/225 

BCW31R 

3452/108 

BCY15 

3444/123A 

BCY97 

3025/129 

BD245B 

3836/284 

BDY15A 

3839/155 

BF179B 

3045/225 

BCW32 

3452/108 

BCY16 

3444/123A 

BCY97B 

3025/129 

BD245C 

3836/284 

BDY15B 

3839/155 

BF179C 

3045/225 

BCW32R 

3452/108 

BCY17 

3025/129 

BCY98 

3114/290 

BD246 

3437/180 

BDY15C 

3839/155 

BF180 

3117 

BCW34 

3444/123A 

BCY18 

3025/129 

BCY98A 

3114/290 

BD246A 

3437/180 

BDY16 

3839/155 

BF181 

3117 

BCW35 

3114/290 

BCY19 

3025/129 

BCY98B 

3114/290 

BD246B 

3437/180 

BDY16A 

3839/155 

BF182 

3117 

BCW36 

3444/123A 

BCY21 

3025/129 

BCY98B-1 

3114/290 

BD246C 

3437/180 

BDY16B 

3839/155 

BF183 

3117 

BCW37 

3114/290 

BCY22 

3025/129 

BCY443 

3024/128 

BD250C 

3437/180 

BDY17 

3027/130 

BF183A 

3444/123A 

BCW37A 

3114/290 

BCY23 

3025/129 

BCY501 

3444/123A 

BD262 

3997/254 

BDY18 

3621 

BF184 

3117 

BCW44 

3137/192A 

BCY24 

3025/129 

BCY511 

3444/123A 

BD262A 

3997/254 

BDY19 

3621 

BF185 

3117 

BCW45 

3138/193A 

BCY25 

3025/129 

BC210 

3114/290 

BD263 

3996/253 

BDY20 

3621 

BF186 

3045/225 

BCW46 

3024/128 

BCY26 

3025/129 

BCZ10A 

3114/290 

BD263A 

3978/259 

BDY23 

3027/130 

BF187 

3452/108 

BCW47 

3024/128 

BCY27 

3025/129 

BCZ10B 

3114/290 

BD265 

3180/263 

BDY24 

3467/283 

BF188 

3452/108 

BCW48 

3024/128 

BCY28 

3025/129 

BCZ10C 

3114/290 

BD267 

3180/263 

BDY25 

3467/283 

BF189 

3444/123A 

BCW49 

3024/128 

BCY29 

3114/290 

BCZ11 

3114/290 

BD267A < 

3180/263 

BDY26 

3467/283 

BF194 

3018 

BCW50 

3103 A/396 

BCY30 

3025/129 

BCZ11A 

3114/290 

BD271 

3893/152 

BDY27 

3467/283 

BF194A 

3452/108 

BCW51 

3137/192A 

BCY31 

3025/129 

BCZ12 

3114/290 

BD278 

3534 

BDY28 

3467/283 

BF194B 

3018 

BCW52 

3138/193A 

BCY32 

3025/129 

BCZ12A 

3114/290 

BD278A 

3534 

BDY29 

3036 

BF195 

3018 

BCW56 

3114/290 

BCY33 

3025/129 

BCZ12B 

3114/290 

BD278AE 

3054/196 

BDY34 

3054/196 

BF195C 

3039/316 

BCW56A 

3114/290 

BCY34 

3025/129 

BCZ12C 

3114/290 

BD278E 

3054/196 

BDY37 

3260 

BF195D 

3018 

BCW57 

3118 

BCY35 

3114/290 

BCZ13 

3114/290 

BD433 

3054/196 

BDY37A 

3260 

BF196 

3039/316 

BCW57A 

3114/290 

BCY35A 

3114/290 

BCZ13A 

3114/290 

BD434 

3083/197 

BDY38 

3027/130 

BF197 

3039/316 

BCW58 

3118 

BCY36 

3444/123A 

BCZ13B 

3118 

BD435 

3893/152 

BDY39 

3027/130 

BF198 

3039/316 

BCW58A 

3114/290 

BCY37 

3114/290 

BCZ13C 

3118 

BD437 

3893/152 

BDY53 

3027/130 

BF199 

3039/316 

BCW58B 

3247/234 

BCY37A 

3114/290 

BCZ13D 

3118 

BD439 

3893/152 

BDY54 

3438 

BF200 

3018 

BCW59 

3118 

BCY38 

3114/290 

BCZ13E 

3118 

BD461 

3188A/182 

BDY55 

3621 

BF206 

3117 

BCW59A 

3114/290 

BCY38A 

3114/290 

BCZ13F 

3118 

BD463 

3188A/182 

BDY56 

3621 

BF207 

3117 

BCW59B 

3247/234 

BCY39 

3114/290 

BCZ13G 

3118 

BD464 

3189A/183 

BDY57 

3561 

BF208 

3117 

BCW60A 

3444/123A 

BCY39A 

3114/290 

BCZ13H 

3118 

BD533 

3893/152 

BDY57A 

3619 

BF209 

3117 

BCW60AA 

3444/123A 

BCY40 

3114/290 

BCZ14 

3114/290 

BD535 

3893/152 

BDY58 

3561 

BF212 

3117 

BCW61 

3118 

BCY40A 

3114/290 

BCZ14A 

3114/290 

BD550 

9031 

BDY60 

3748/282 

BF213 

3117 

BCW61A 

3118 

BCY42 

3444/123A 

BCZ14B 

3118 

BD550A 

9031 

BDY61 

3642/179 

BF214 

3117 

BCW61B 

3118 

BCY43 

3444/123A 

BCZ14C 

3118 

BD550B 

9031 

BDY62 

3009 

BF-214 

3444/123A 

BCW61BA 

3138/193A 

BCY46 

3024/128 

BCZ14D 

3118 

BD575 

3188A/182 

BDY65 

3104 A 

BF215 

3117 

BCW61BB 

3138/193A 

BCY47 

3024/128 

BCZ14E 

3118 

BD576 

3189A/183 

BDY66 

3104 A 

BF-215 

3444/123A 

BCW61BC 

3247/234 

BCY48 

3024/128 

BCZ14F 

3118 

BD577 

3188A/182 

BDY70 

3025/129 

BF216 

3039/316 

BCW61BD 

3247/234 

BCY49 

3024/128 

BDOA BRIDGE 

9075/166 

BD578 

3189A/183 

BDY71 

3538 

BF217 

3039/316 

BCW61C 

3118 

BCY50 

3444/123A 

BD-3A184 

9075/166 

BD585 

3188A/182 

BDY72 

3538 

BF218 

3039/316 

BCW61D 

3118 

BCY50I 

3122 

BD3A-1B4 

9075/166 

BD586 

3189A/183 

BDY73 

3621 

BF219 

3039/316 

BCW62 

3025/129 

BCY51 

3444/123A 

BD-13AN 

3093 

BD587 

3188A/182 

BDY76 

3836/284 

BF220 

3039/316 

BCW62A 

3025/129 

BCY51I 

3122 

BD71 

3452/108 

BD588 

3189A/183 

BDY77 

3621 

BF222 

3117 

BCW62B 

3138/193A 

BCY54 

3114/290 

BD-00072 

3835/103A 

BD589 

3188A/182 

BDY78 

3538 

BF223 

3452/108 

BCW63 

3025/129 

BCY54A 

3114/290 

BD106 

3054/196 

BD590 

3189A/183 

BDY79 

3538 

BF224 

3452/108 

BCW63A 

3025/129 

BCY56 

3444/123A 

BD106A 

3054/196 

BD643 

3180/263 

BDY90 

3895/328 

BF224J 

3444/123A 

BCW63B 

3138/193A 

BCY57 

3444/123A 

BD106B 

3054/196 

BD645 

3180/263 

BDY91 

3895/328 

BF225 

3452/108 

BCW64 

3138/193A 

BCY58 

3444/123A 

BD107 

3054/196 

BD647 

3180/263 

BDY92 

3895/328 

BF225J 

3444/123A 

BCW64A 

3025/129 

BCY58A 

3444/123A 

BD107A 

3054/196 

BD680 

3189A/183 

BE6 

3005 

BF226 

3117 

BCW64B 

3138/193A 

BCY58B 

3444/123A 

BD107B 

3054/196 

BD695A 

3978/259 

BE-6 

3004/102A 

BF-226 

3444/123A 

BCW69 

3025/129 

BCY58C 

3444/123A 

BD109 

3054/196 

BD696A 

3979/260 

BE6A 

3005 

BF228 

3244 

BCW69R 

3025/129 

BCY58D 

3444/123A 

BD111 

3027/130 

BD750C 

9032 

BE-55 

3327/614 

BF229 

3039/316 

BCW70 

3138/193A 

BCY58V11 

3444/123A 

BD112 

3027/130 

BD751 

9031 

BE-66 

3124/289 

BF230 

3039/316 

BCW70R 

3138/193A 

BCY58V111 

3444/123A 

BD113 

3027/130 

BD751A 

9031 

BE71 

3024/128 

BF232 

3117 

BCW71 

3452/108 

BCY59 

3444/123A 

BD115 

3045/225 

BD751B 

9031 

BE 107 

3017B/117 

BF233-2 

3452/108 

BCW71R 

3452/108 

BCY59A 

3444/123A 

BD116 

3027/130 

BD801 

3440/291 

BE117 

3017B/117 

BF233-3 

3039/316 

BCW72 

3452/108 

BCY59B 

3444/123A 

BD 117 

3017B/117 

BD802 

3441/292 

BE127 

3017B/117 

BF233-4 

3452/108 

BCW72R 

3452/108 

BCY59C 

3444/123A 

BD118 

3027/130 

BD895 

3180/263 

BEX45 

3245/199 

BF233-5 

3452/108 

BCW73-16 

3137/192A 

BCY59D 

3444/123A 

BD121 

3895/328 

BD895A 

3180/263 

BEX-33326 

3501/5994 

BF234 

3452/108 

BCW74-16 

3137/192A 

BCY59V11 

3444/123A 

BD123 

3895/328 

BD897 

3180/263 

BEX-33327 

3518/5995 

BF235 

3452/108 

BCW75-10 

3138/193A 

BCY59V111 

3444/123A 

BD124 

3054/196 

BD897A 

3180/263 

BF1 

3004/102A 

BF236 

3452/108 

BCW75-16 

3138/193A 

BCY65 

3024/128 

BD127 

3017B/117 

BD899 

3180/263 

BF1A 

3004/102A 

BF237 

3452/108 

BCW76-10 

3138/193A 

BCY66 

3024/128 

BD130 

3027/130 

BD899A 

3180/263 

BF2 

3004/102A 

BF238 

3452/108 

BCW76-16 

3138/193A 

BCY67 

3025/129 

BD131 

3190/184 

BD901 

3180/263 

BF5 

3009 

BF240 

3039/316 

BCW77-16 

3137/192A 

BCY69 

3444/123A 

BD132 

3191/185 

BDOA 

3647/167 

BF71 

3444/123A 

BF241 

3039/316 

BCW78-16 

3137/192A 

BCY70 

3114/290 

BD135 

3054/196 

BDX10 

3027/130 

BF108 

3045/225 

BF244 

3112 

BCW79-10 

3025/129 

BCY70A 

3114/290 

BD136 

3083/197 

BDX12 

3438 

BF109 

3045/225 

BF244A 

3448 

BCW79-16 

3025/129 

BCY71 

3114/290 

BD137 

3054/196 

BDX13 

3535/181 

BF110 

3045/225 

BF244B 

3448 

BCW79-25 

3203/211 

BCY71A 

3114/290 

BD138 

3083/197 

BDX18 

3173/219 

BF111 

3045/225 

BF244C 

3448 

BCW80-10 

3025/129 

BCY72 

3114/290 

BD139 

3054/196 

BDX23 

3467/283 

BF114 

3045/225 

BF245 

3112 

BCW80-16 

3025/129 

BCY72A 

3114/290 

BD140 

3083/197 

BDX32 

3710/238 

BF115 

3444/123A 

BF245A 

3116 

BCW80-25 

3203/211 

BCY77V11 

3025/129 

BD142 

3027/130 

BDX33 

3180/263 

BF-115 

3019 

BF245B 

3116 

BCW82 

3137/192A 

BCY77V111 

3025/129 

BD144 

3438 

BDX33A 

3180/263 

BF117 

3045/225 

BF245C 

3116 

BCW82A 

3137/192A 

BCY78 

3114/290 

BD145 

3027/130 

BDX33B 

3180/263 

B F118 

3045/225 

BF246 

3112 

BCW82B 

3137/192A 

BCY78A 

3114/290 

BD148 

3188A/182 

BDX33C 

3180/263 

BF119 

3045/225 

BF247 

3112 

BCW83 

3444/123A 

BCY78V11 

3138/193A 

BD149 

3190/184 

BDX33D 

3180/263 

BF121 

3039/316 

BF248 

3444/123A 

BCW83A 

3137/192A 

BCY78V111 

3138/193A 

BD153 

3122 

BDX34 

3181 A/264 

BF123 

3039/316 

BF249 

3444/123A 

BCW83B 

3137/192A 

BCY79 

3114/290 

BD155 

3190/184 

BDX34A 

3181 A/264 

BF125 

3039/316 

BF250 

3444/123A 

BCW84 

3137/192A 

BCY79A 

3114/290 

BD157 

3747/157 

BDX34B 

3181 A/264 

BF127 

3039/316 

BF251 

3117 

BCW86 

3138/193A 

BCY79V11 

3138/193A 

BD158 

3747/157 

BDX41 

3036 

BF140 

3045/225 

BF252 

3117 

BCW87 

3245/199 

BCY79V111 

3138/193A 

BD160 

3438 

BDX50 

3621 

BF140A 

3045/225 

BF254 

3018 

BCW90 

3137/192A 

BCY84A 

3444/123A 

BD162 

3054/196 

BDX51 

3621 

BF140R 

3045/225 

BF255 

3122 

BCW90K 

3137/192A 

BCY85 

3275/194 

BD163 

3054/196 

BDX53 

3180/263 

BF140S 

3045/225 

BF256 

3448 

BCW91 

3137/192A 

BCY86 

3275/194 

BD169 

3188A/182 

BDX53A 

3180/263 

BF152 

3452/108 

BF256A 

3116 

BCW91K 

3137/192A 

BCY87 

3452/108 

BD170 

3189A/183 

BDX53B 

3180/263 

BF153 

3452/108 

BF256B 

3116 

BCW92 

3138/193A 

BCY88 

3452/108 

BD179 

3188A/182 

BDX54 

3181 A/264 

BF154 

3452/108 

BF256C 

3116 

BCW92K 

3138/193A 

BCY89 

3452/108 

BD180 

3189A/183 

BDX54A 

3181 A/264 

BF155 

3117 

BF257 

3045/225 

BCW93 

3138/193A 

BCY90 

3114/290 

BD181 

3535/181 

BDX54B 

3181 A/264 

BF155R 

3045/225 

BF258 

3045/225 
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BF259—BSV53P RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

BF259 

3045/225 

BFR43 

3444/123A 

BFV22 

3118 

BFX92 

3444/123A 

BJ2D 

3114/290 

BR-82 

3118 

BF260 

3117 

BFR43A 

3444/123A 

BFV25 

3114/290 

BFX93 

3444/123A 

BJ3 

3114/290 

BR82D 

3647/167 

BF261 

311.7 

BFR43B 

3444/123A 

BFV26 

3114/290 

BFX94 

3024/128 

BJ3A 

3114/290 

BR84D 

3648/168 

BF262 

3452/108 

BFR43C 

3444/123A 

BFV29 

3118 

BFX95 

3024/128 

BJ3B 

3114/290 

BR86D 

3678/169 

BF262/57B21-16 

3039/316 

BFR57 

3201/171 

BFV30 

3118 

BFX95A 

3444/123A 

BJ4 

3114/290 

BR88D 

3649/170 

BF262A 

3039/316 

BFR58 

3201/171 

BFV33 

3118 

BFX96 

3024/128 

BJ4A 

3114/290 

BR100B 

3192/186 

BF263 

3452/108 

BFR59 

3201/171 

BFV37 

3245/199 

BFX96A 

3192/186 

BJ4B 

3114/290 

BR101B 

3054/196 

BF264 

3452/108 

BFR77 

3748/282 

BFV38 

. 3245/199 

BFX97 

3024/128 

BJ4C 

3114/290 

BR103 

3950/5400 

BF270 

3117 

BFR78 

3748/282 

BFV62 

3245/199 

BFY 

3444/123A 

BJ40 

3114/290 

BR-832 

3025/129 

BF271 

3117 

BFS13E 

3039/316 

BFV82 

3025/129 

BFY10 

3018 

BJ5 

3114/290 

BR51400-1 

3311 

BF272 

3118 

BFS13F 

3039/316 

BFV82A 

3025/129 

BFY 11 

3018 

BJ5A 

3114/290 

BR51401-2 

3311 

BF273 

3117 

BFS13G 

3039/316 

BFV82B 

3025/129 

BFY12 

3024/128 

BJ5B 

3114/290 

BRC5296 

3893/152 

BF273C 

3117 

BFS14A 

3118 

BFV82C 

3025/129 

BFY 13 

3024/128 

BJ6 

3118 

BRX44 

3950/5400 

BF273D 

3117 

BFS14B 

3118 

BFV83 

3452/108 

BFY 14 

3024/128 

BJ6A 

3118 

BRX45 

3638/5402 

BF274 

3117 

BFS14C 

3118 

BFV83A 

3452/108 

BFY15 

3024/128 

BJ6B 

3118 

BRX46 

3638/5402 

BF274B 

3117 

BFS14D 

3118 

BFV83B 

3444/123A 

BFY 16 

3024/128 

BJ6C 

3118 

BRX47 

3627/5404 

BF274C 

3117 

BFS14E 

3039/316 

BFV83C 

3444/123A 

BFY 17 

3024/128 

BJ6D 

3118 

BRX48 

3951/5405 

BF287 

3117 

BFS14F 

3039/316 

BFV85 

3444/123A 

BFY 18 

3025/129 

BJ7 

3118 

BRX49 

3951/5405 

BF288 

3117 

BFS14G 

3039/316 

BFV85A 

3444/123A 

BFY 19 

3024/128 

BJ7A 

3118 

BRX65-1 

3011 

BF290 

3117 

BFS15E 

3039/316 

BFV85B 

3444/123A 

BFY22 

3444/123A 

BJ7B 

3118 

BRY55-30 

3950/5400 

BF291 

3444/123A 

BFS15F 

3039/316 

BFV85C 

3444/123A 

BFY-22 

3124/289 

BJ7C 

3118 

BRY55-60 

3638/5402 

BF291A 

3444/123A 

BFS15G 

3039/316 

BFV85D 

3452/108 

BFY-23 

3124/289 

BJ7D 

3118 

BRY55-100 

3638/5402 

BF291B 

3444/123A 

BFS16 

3118 

BFV85E 

3452/108 

BFY23 

3444/123A 

BJ8 

3118 

BRY55-200 

3627/5404 

BF292 

3201/171 

BFS16A 

3118 

BFV85F 

3452/108 

BFY-23A 

3124/289 

BJ8A 

3118 

BRY5 5-300 

3951/5405 

BF292A 

3045/225 

BFS16B 

3118 

BFV85G 

3452/108 

BFY23A 

3444/123A 

BJ8B 

3118 

BS-1 

3647/167 

BF292B 

3045/225 

BFS16C 

3118 

BFV86 

3025/129 

BFY24 

3444/123A 

BJ8C 

3118 

BS7-02A 

3658/56004 

BF292C 

3045/225 

BFS16D 

3118 

BFV86A 

3025/129 

BFY-24 

3124/289 

BJ8D 

3118 

BS7-04A 

3659/56006 

BF293 

3444/123A 

BFS16E 

3039/316 

BFV86B 

3025/129 

BFY25 

3444/123A 

BJ9 

3118 

BS7-05A 

3660/56008 

BF293A 

3444/123A 

BFS16F 

3118 

BFV86C 

3025/129 

BFY26 

3444/123A 

BJ9A 

3118 

BS7-06A 

3660/56008 

BF293D 

3444/123A 

BFS16G 

3039/316 

BFV87 

3444/123A 

BFY27 

3024/128 

BJ9B 

3118 

BS7-09A 

3659/56006 

BF294 

3045/225 

BFS17 

3452/108 

BFV88 

3444/123A 

BFY28 

3444/123A 

BJ9C 

3118 

BS9-02A 

3658/56004 

BF297 

3201/171 

BFS17R 

3452/108 

BFV88A 

3444/123A 

BFY-29 

3124/289 

BJ9D 

3118 

BS9-05A 

3660/56008 

BF298 

3434/288 

BFS18 

3039/316 

BFV88B 

3444/123A 

BFY29 

3444/123A 

BJ10 

3118 

BS9-06A 

3660/56008 

BF299 

3434/288 

BFS18CA 

3132 

BFV88C 

3444/123A 

BFY30 

3444/123A 

BJ11 

3118 

BS67 

3444/123A 

BF302 

3117 

BFS18R 

3039/316 

BFV89 

3245/199 

BFY-30 

3124/289 

BJ11A 

3118 

BS68 

3114/290 

BF303 

3117 

BFS19 

3039/316 

BFV89A 

3245/199 

BFY33 

3444/123A 

BJ11B 

3118 

BS-94 

3124/289 

BF304 

3117 

BFS19R 

3039/316 

BFW10 

3448 

BFY34 

3024/128 

BJ12 

3118 

BS475 

3444/123A 

BF305 

3045/225 

BFS20 

3039/316 

BFW11 

3448 

BFY37 

3452/108 

BJ12B 

3118 

BS9011G 

3444/123A 

BF306 

3117 

BFS20R 

3039/316 

BFW12 

3448 

BFY-37 

3019 

BJ12C 

3118 

BSA01 

3100/519 

BF310 

3039/316 

BFS21 

3112 

BFW13 

3112 

BFY37I 

3122 

BJ13 

3118 

BSA02 

3100/519 

BF311 

3039/316 

BFS21A 

3112 

BFW20 

3138/193A 

BFY-39 

3124/289 

BJ13A 

3118 

BSA11 

3100/519 

BF314 

3039/316 

BFS22 

3748/282 

BFW25 

3748/282 

BFY39 

3444/123A 

BJ13B 

3118 

BSS10 

3444/123A 

BF315 

3984/106 

BFS22A 

3748/282 

BFW26 

3748/282 

BFY39-1 

3122 

BJ14 

3118 

BSS14 

3748/282 

BF316 

3984/106 

BFS23 

3748/282 

BFW29 

3137/192A 

BFY39-2 

3245/199 

BJ14A 

3118 

BSS15 

3748/282 

BF321B 

3444/123A 

BFS23A 

3748/282 

BFW30 

3132 

BFY39-3 

3245/199 

BJ15 

3118 

BSS16 

3748/282 

BF321C 

3444/123A 

BFS26 

3118 

BFW32 

3444/123A 

BFY39/1 

3444/123A 

BJ56 

3114/290 

BSS19 

3201/171 

BF321D 

3444/123A 

BFS26A 

3118 

BFW33 

3024/128 

BFY39/2 

3444/123A 

BJ-155 

3327/614 

BSS20 

3201/171 

BF321E 

3444/123A 

BFS26B 

3118 

BFW37 

3045/225 

BFY39/3 

3444/123A 

BJ160 

3118 

BSS21 

3444/123A 

BF321F 

3444/123A 

BFS26C 

3118 

BFW45 

3045/225 

BFY39I 

3122 

BJ161 

3118 

BSS23 

3137/192A 

BF332 

3039/316 

BFS26D 

3118 

BFW46 

3444/123A 

BFY40 

3024/128 

BJ161A 

3118 

BSS26 

3452/108 

BF333 

3039/316 

BFS26E 

3118 

BFW54 

3448 

BFY41 

3245/199 

BJ161B 

3118 

BSS38 

3244 

BF334 

3039/316 

BFS26F 

3118 

BFW55 

3448 

BFY43 

3045/225 

BJ161C 

3118 

BSS42 

3748/282 

BF335 

3039/316 

BFS26G 

3118 

BFW56 

3448 

BFY44 

3024/128 

BJ205 

3710/238 

BSS43 

3748/282 

BF339 

3984/106 

BFS27E 

3132 

BFW57 

3244 

BFY45 

3045/225 

BLY10 

3027/130 

BSS44 

3748/282 

BF340 

3118 

BFS27F 

3132 

BFW58 

3244 

BFY46 

3024/128 

BLY11 

3027/130 

BST00340 

6629/5529 

BF340A 

3118 

BFS27G 

3132 

BFW59 

3444/123A 

BFY47 

3024/128 

BLY12 

3027/130 

BSTC0113 

3942/5483 

BF340B 

3118 

BFS28 

3050/221 

BFW60 

3444/123A 

BFY-47 

3018 

BLY15 

3027/130 

BSTC0126 

3943/5485 

BF340C 

3118 

BFS28R 

3050/221 

BFW61 

3448 

BFY-48 

3018 

BLY20 

3192/186 

BSTC0140 

3944/5487 

BF340D 

3118 

BFS29 

3024/128 

BFW63 

3132 

BFY49 

3018 

BLY21 

3893/152 

BSTC0313 

6624/5524 

BF341 

3118 

BFS29P 

3137/192A 

BFW64 

3452/108 

BFY50 

3104A 

BLY35 

3893/152 

BSTC0326 

6627/5527 

BF341A 

3118 

BFS30 

3137/192A 

BFW68 

. 3444/123A 

BFY51 

3024/128 

BLY36 

3893/152 

BSTC0353 

6631/5531 

BF341B 

3118 

BFS30P 

3137/192A 

BFW87 

3083/197 

BFY52 

3024/128 

BLY37 

3192/186 

BSTC0353S6 

6632 

BF341C 

3118 

BFS31 

3118 

BFW88 

3083/197 

BFY53 

3024/128 

BLY38 

3192/186 

BSTC0366 

6632 

BF341D 

3118 

BFS31P 

3244 

BFW89 

3059/138A 

BFY55 

3024/128 

BLY47 

3027/130 

BSTC0366S6 

6632 

BF342 

3118 

BFS32 

3118 

BFW90 

3025/129 

BFY56 

3024/128 

BLY47A 

3131A/369 

BSTC0626S6T 

3857/231 

BF342A 

3118 

BFS32P 

3118 

BFW91 

3025/129 

BFY56A 

3024/128 

BLY48 

3027/130 

BSTC0626T 

3042/230 

BF342B 

3118 

BFS33P 

3118 

BFWZ63 

3716/161 

BFY57 

3045/225 

BLY48A 

3131 A/369 

BSTC0633S6T 

3042/230 

BF342C 

3118 

BFS34P 

3118 

BFX12 

3984/106 

BFY63 

3444/123A 

BLY49 

3438 

BSTC0633S9T 

3857/231 

BF342D 

3118 

BFS36 

3122 

BFX13 

3984/106 

BFY65 

3045/225 

BLY49A 

3131A/369 

BSTC0640T 

3042/230 

BF344 

3716/161 

BFS36A 

3122 

BFX17 

3024/128 

BFY66 

3024/128 

BLY50 

3438 

BSTC06331 

3042/230 

BF345 

3716/161 

BFS36B 

3122 

BFX18 

3452/108 

BFY67 

3024/128 

BLY53 

3192/186 

BSTCC0126S6T 

3858/310 

BF348 

3112 

BFS36C 

3122 

BFX19 

3452/108 

BFY67A 

3024/128 

BLY61 

3024/128 

BSTCC0126T 

3856/310 

BF357 

3452/108 

BFS37 

3025/129 

BFX20 

3452/108 

BFY67C 

3024/128 

BLY62 

3192/186 

BSTCC0133S6T 

3856/310 

BF411 

3244 

BFS37A 

3025/129 

BFX21 

3452/108 

BFY68 

3024/128 

BLY63 

3893/152 

BSTCC0133T 

3856/310 

BF412 

3244 

BFS38 

3122 

BFX29 

3025/129 

BFY68A 

3024/128 

BLY78 

3192/186 

BSTCC0140S6T 

3856/310 

BF422 

3433/287 

BFS38A 

3122 

BFX30 

3025/129 

BFY69 

3039/316 

BLY88 

3893/152 

BSTCC0140T 

3856/310 

BF423 

3434/288 

BFS39 

3137/192A 

BFX31 

3117 

BFY69A 

3039/316 

BLY89 

3893/152 

BSTCC0146S6T 

3856/310 

BF440 

3444/123A 

BFS40 

3025/129 

BFX32 

3039/316 

BFY69B 

3039/316 

BLY91 

3192/186 

BSTCC0146T 

3856/310 

BF441 

3444/123A 

BFS40A 

3025/129 

BFX34 

3045/225 

BFY70 

3024/128 

BMT1991 

3114/290 

BSTD0353 

6631/5531 

BF456 

3201/171 

BFS41 

3025/129 

BFX38 

3025/129 

BFY72 

3024/128 

BMT2303 

3114/290 

BSTD0353S6 

6632 

BF457 

3201/171 

BFS42 

3122 

BFX39 

3025/129 

BFY73 

3444/123A 

BMT2411 

3114/290 

BSTD0366 

6632 

BF458 

3201/171 

BFS42A 

3122 

BFX40 

3025/129 

BFY74 

3444/123A 

BMT2412 

3114/290 

BSTD0366S6 

6632 

BF459 

3747/157 

BFS42B 

3122 

BFX41 

3025/129 

BFY75 

3444/123A 

BN-66 

3124/289 

BSV15 

3025/129 

BF516 

3118 

BFS42C 

3122 

BFX43 

3452/108 

BFY76 

3444/123A 

BN7133 

3027/130 

BSV16 

3025/129 

BF555A 

3245/199 

BFS43 

3122 

BFX44 

3452/108 

BFY77 

3444/123A 

BN7168 

3131 A/369 

BSV21 

3114/290 

BF594 

3452/108 

BFS43A 

3122 

BFX45 

3452/108 

BFY78 

3452/108 

BN7214 

3027/130 

BSV21A 

3114/290 

BF595 

3452/108 

BFS43B 

3122 

BFX48 

3984/106 

BFY79 

3117 

BN7253 

3045/225 

BSV35 

3452/108 

BF689 

3716/161 

BFS43C 

3122 

BFX50 

3024/128 

BFY80 

3045/225 

BN7517 

3444/123A 

BSV35A 

3444/123A 

BF-832 

3025/129 

BFS44 

3138/193A 

BFX51 

3024/128 

BFY87 

3716/161 

BN7518 

3444/123A 

BSV35B 

3452/108 

BF26235-5 

3017B/117 

BFS45 

3138/193A 

BFX52 

3024/128 

BFY87A 

3716/161 

B026 

3722/102 

BSV35C 

3452/108 

BFR11 

3444/123A 

BFS50 

3192/186 

BFX53 

3137/192A 

BFY90 

3452/108 

BO-71 

3018 

BSV35D 

3452/108 

BFR16 

3137/192A 

BFS51 

3192/186 

BFX59F 

3137/192A 

BFY90B 

3452/108 

B0315500 

3714/1200 

BSV40 

3444/123A 

BFR18 

3201/171 

BFS59 

3192/186 

BFX60 

3117 

BFY99 

3024/128 

BP67 

3444/123A 

BSV41 

3444/123A 

BFR19 

3201/171 

BFS60 

3137/192A 

BFX61 

3024/128 

BFY371 

3444/123A 

BP1037 

3004/102A 

BSV43A 

3025/129 

BFR20 

3201/171 

BFS62 

3452/108 

BFX62 

3117 

BFY391 

3444/123A 

BPS-S-58B 

3039/316 

BSV43B 

3138/193A 

BFR22 

3104 A 

BFS68 

3448 

BFX65 

3025/129 

BFZ273D 

3716/161 

BQ67 

3444/123A 

BSV44A 

3025/129 

BFR24 

3748/282 

BFS68P 

3448 

BFX68 

3024/128 

BG-66 

3124/289 

BQ-94 

3124/289 

BSV44B 

3138/193A 

BFR25 

3245/199 

BFS69 

3025/129 

BFX68A 

3024/128 

BG71 

3444/123A 

BR-1 

9075/166 

BSV45A 

3025/129 

BFR26 

3444/123A 

BFS96 

3138/193A 

BFX69 

3024/128 

BG-94 

3124/289 

BR-4 

3105 

BSV45B 

3138/193A 

BFR31P 

3444/123A 

BFS97 

3138/193A 

BFX69A 

3024/128 

BH4R6 

3051/156 

BR42 

3016 

BSV47A 

3025/129 

BFR36 

3024/128 

BFS99 

3201/171 

BFX73 

3117 

BH71 

3444/123A 

BR44 

3016 

BSV47B 

3138/193A 

BFR36A 

3444/123A 

BFT33 

3748/282 

BFX74 

3024/128 

BI71 

3444/123A 

BR46 

3017B/117 

BSV48A 

3025/129 

BFR36B 

3444/123A 

BFT34 

3748/282 

BFX74A 

3025/129 

BI-82 

3118 

BR47 

3017B/117 

BSV48B 

3138/193A 

BFR36C 

3444/123A 

BFT39 

3748/282 

BFX77 

3117 

BJ1A 

3114/290 

BR48 

3017B/117 

BSV49A 

3025/129 

BFR38 

3444/123A 

BFT40 

3748/282 

BFX84 

3024/128 

BJ1B 

3114/290 

BR52 

3016 

BSV49B 

3138/193A 

BFR38A 

3444/123A 

BFT41 

3748/282 

BFX85 

3024/128 

BJ1C 

3114/290 

BR-55 

3327/614 

BSV51 

3024/128 

BFR42 

3444/123A 

BFT42 

3748/282 

BFX86 

3024/128 

BJ2 

3114/290 

BR-66 

3124/289 

BSV52 

3452/108 

BFR42A 

3444/123A 

BFT43 

3748/282 

BFX87 

3025/129 

BJ2A 

3114/290 

BR-67 

3122 

BSV52R 

3452/108 

BFR42B 

3444/123A 

BFV20 

3118 

BFX88 

3025/129 

BJ2B 

3114/290 

BR67 

3122 

BSV53 

3444/123A 

BFR42C 

3444/123A 

BFV21 

3118 

BFX89 

3716/161 

BJ2C 

3114/290 

BR81D 

9075/166 

BSV53P 

3039/316 
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BSV54 

3444/123A 

BSX46-16 

3137/192A 

BSY86 

3024/128 

BTY91-200R 

6624/5524 

BY127 

3017B/117 

BYX38-900R 

7111/5911 

BSV54P 

3039/316 

BSX48 

3444/123A 

BSY87 

3024/128 

BTY91-300R 

6627/5527 

BY 128 

3033 

BYX38/200 

3516/5846 

BSV55A 

3118 

BSX49 

3444/123A 

BSY88 

3024/128 

BTY91-400R 

6627/5527 

BY 129 

3032A 

BYX38/300 

3500/5882 

BSV55AP 

3118 

BSX51 

3444/123A 

BSY89 

3444/123A 

BTY91-500R 

6629/5529 

BY 130 

3017B/117 

BYX38/900 

7048/5848 

BSV55P 

3118 

BSX51A 

3444/123A 

BSY90 

3024/128 

BTY91-600R 

6629/5529 

BY141 

3311 

BYX38/900R 

3517/5883 

BSV59 

3444/123A 

BSX52 

3444/123A 

BSY91 

3024/128 

BTY91-700R 

6631/5531 

BY153 

3016 

BYX39-1000 

7068/5868 

BSV60 

3054/196 

BSX52A 

3444/123A 

BSY92 

3024/128 

BTY91-800R 

6631/5531 

BY 164 

9075/166 

BYX39-1000R 

7069/5869 

BSV69 

3137/192A 

BSX53 

3444/123A 

BSY93 

3444/123A 

BU67 

3444/123A 

BY172 

3051/156 

BYX39/600 

3500/5882 

BSV84 

3444/123A 

BSX54 

3444/123A 

BSY95 

3444/123A 

BU71 

3444/123A 

BY173 

3051/156 

BYX40-1000 

7090/5890 

BSV86 

3444/123A 

BSX59 

3048/329 

BSY-95 

3019 

BU105 

3115/165 

BY 179 

3648/168 

BYX40-1000R 

7091/5891 

BSV87 

3444/123A 

BSX60 

3024/128 

BSY95A 

3444/123A 

BU106 

3438 

BY206 

3500/5882 

BYX4 2-900 

7090/5890 

BSV88 

3444/123A 

BSX61 

3024/128 

BSY165 

3444/123A 

BU107 

3438 

BY207 

7042/5842 

BYX42-900R 

7091/5891 

BSV89 

3444/123A 

BSX62 

3024/128 

BSY168 

3444/123A 

BU108 

3115/165 

BY208 

3516/5846 

BYX42/300 

3500/5882 

BSV90 

3444/123A 

BSX62-16 

3748/282 

BT32 

9084A/6408 

BU109 

3439/163A 

BY209 

3516/5846 

BYX42/600 

3500/5882 

BSV91 

3444/123A 

BSX62B 

3024/128 

BT67 

3444/123A 

BU110 

3438 

BY216 

3500/5882 

BYX42/900 

7090/5890 

BSV96 

3025/129 

BSX62C 

3024/128 

BT71 

3444/123A 

BU111 

3439/163A 

BY217 

7042/5842 

BYX4 6-200 

7096/5896 

BSV97 

3025/129 

BSX62D 

3024/128 

BT-82 

3114/290 

BU114 

3115/165 

BY218 

3516/5846 

BYX46-400 

7100/5900 

BSV98 

3025/129 

BSX63 

3024/128 

BT-94 

3124/289 

BU115 

3115/165 

BY219 

3516/5846 

BYX46-600 

7104/5904 

BSWIO 

3024/128 

BSX63-10 

3748/282 

BT101-300R 

3943/5485 

BUI 20 

3438 

BY226 

3500/5882 

BYX4 8-900 

7090/5890 

BSW11 

3444/123A 

BSX63-16 

3748/282 

BT101-500R 

3944/5487 

BU204 

3115/165 

BY227 

7042/5842 

BYX48-900R 

7069/5869 

BSW12 

3444/123A 

BSX63B 

3024/128 

BT102-300R 

3943/5485 

BU204A 

3115/165 

BY228 

3516/5846 

BYX48/300 

3500/5882 

BSW19 

3444/123A 

BSX63C 

3024/128 

BT102-500R 

3944/5487 

BU205 

3710/238 

BY229 

3516/5846 

BYX48/600 

3500/5882 

BSW21 

3114/290 

BSX66 

3444/123A 

BT107 SCR 

3944/5487 

BU205A 

3710/238 

BY306 

3584/5862 

BYX52-300 

3608/5990 

BSW-21A 

3114/290 

BSX67 

3444/123A 

BT108 SCR 

3944/5487 

BU207 

3111 

BY307 

7042/5842 

BYX52-300R 

3518/5995 

BSW21A 

3114/290 

BSX68 

3444/123A 

BT121 

3042/230 

BU207A 

3111 

BY308 

3516/5846 

BYX5 2-600 

3501/5994 

BSW-22 

3114/290 

BSX69 

3444/123A 

BT832 

3025/129 

BU208 

3115/165 

BY309 

3516/5846 

BYX52-600R 

3518/5995 

BSW22 

3114/290 

BSX70 

3024/128 

BT930 

3452/108 

BU208A 

3115/165 

BY316 

3584/5862 

BYX5 2-900 

7202/6002 

BSW-22A 

3114/290 

BSX71 

3024/128 

BTB1000 

3033 

BU310 

3945/327 

BY317 

7042/5842 

BYX52-900R 

7203/6003 

BSW22A 

3114/290 

BSX72 

3024/128 

BTM-50 

9003/5800 

BU311 

3945/327 

BY318 

3516/5846 

BYX56-600 

3501/5994 

BSW23 

3025/129 

BSX75 

3444/123A 

BTM1000 

3033 

BU312 

3945/327 

BY319 

3516/5846 

BYX56-600R 

3518/5995 

BSW-24 

3114/290 

BSX76 

3444/123A 

BTR0205 

3612 

BU326 

3710/238 

BY326 

3584/5862 

BYX56-1000 

7202/6002 

BSW24 

3114/290 

BSX77 

3444/123A 

BTR0210 

3612 

BU326A 

3710/238 

BY327 

7042/5842 

BYX56-1000R 

7203/6003 

BSW26 

3024/128 

BSX78 

3444/123A 

BTR0220 

3612 

BU326R 

3710/238 

BY328 

3516/5846 

BYX61-400 

7100/590C 

BSW27 

3024/128 

BSX79 

3444/123A 

BTR0305 

3612 

BU326S 

3710/238 

BY329 

3516/5846 

BYX62-600 

7104/5904 

BSW28 

3024/128 

BSX80 

3444/123A 

BTR0310 

3612 

BU526 

3710/238 

BY406A 

3584/5862 

BYX66-400 

7100/590C 

BSW29 

3024/128 

BSX81 

3444/123A 

BTR0320 

3612 

BUC 97704-2 

3444/123A 

BY407A 

3584/5862 

BYX66-600 

7104/5904 

BSW32 

3045/225 

BSX87 

3444/123A 

BTR0405 

3611 

BUX10 

3945/327 

BY706 

3500/5882 

BYX66-1000 

7110/591C 

BSW33 

3444/123A 

BSX87A 

3452/108 

BTR0410 

3611 

BUX11 

3945/327 

BY707 

3500/5882 

BYX82 

3017B/117 

BSW34 

3444/123A 

BSX88 

3452/108 

BTR0420 

3611 

BUX12 

3945/327 

BY716 

3500/5882 

BYX83 

3017B/117 

BSW35 

3024/128 

BSX88A 

3452/108 

BTR0430 

3507 

BUX39 

3621 

BY717 

3500/5882 

BYX84 

3017B/117 

BSW39 

3444/123A 

BSX89 

3444/123A 

BTR0440 

3507 

BUX40 

3621 

BY726 

3500/5882 

BYX98-300R 

3517/5883 

BSW41 

3444/123A 

BSX90 

3444/123A 

BTU0340 

3520/5677 

BUY10 

3027/130 

BY727 

3500/5882 

BYX98-600 

3500/5882 

BSW42 

3444/123A 

BSX91 

3444/123A 

BTU0510 

3520/5677 

BUY11 

3027/130 

BY806 

3500/5882 

BYX98-600R 

3517/5883 

BSW42A 

3444/123A 

BSX92 

3452/108 

BTU0520 

3520/5677 

BUY20 

3438 

BY807 

3500/5882 

BYX98-900 

7090/589C 

BSW43 

3444/123A 

BSX93 

3452/108 

BTU0530 

3520/5677 

BUY21 

3438 

BY816 

3500/5882 

BYX98-900R 

7091/5891 

BSW43A 

3444/123A 

BSX94A 

3444/123A 

BTU0535 

3520/5677 

BUY21A 

3438 

BY817 

3500/5882 

BYX38900 

3500/5882 

BSW44 

3114/290 

BSX95 

3024/128 

BTU0540 

3508/5675 

BUY22 

3438 

BY826 

3500/5882 

BYX39600 

3500/5882 

BSW-44 

3114/290 

BSX96 

3024/128 

BTU0550 

3520/5677 

BUY24 

3054/196 

BY827 

3500/5882 

BYX40600 

3500/5882 

BSW-44A 

3114/290 

BSX97 

3444/123A 

BTU0560 

3520/5677 

BUY35 

3438 

BY1001 

3033 

BYX42600 

3500/5882 

BSW44A 

3114/290 

BSY10 

3124/289 

BTU0610 

3521/5686 

BUY38 

3538 

BY 1002 

3033 

BYX48600 

3500/5882 

BSW45 

3114/290 

BSY11 

3124/289 

BTU0620 

3521/5686 

BUY43 

3535/181 

BY1101 

3033 

BYX55009 

3032/ 

BSW-45 

3114/290 

BSY17 

3444/123A 

BTU0630 

3521/5686 

BUY44 

3438 

BY1102 

3033 

BYY-31 

3016 

BSW45A 

3114/290 

BSY18 

3444/123A 

BTU0640 

3521/5686 

BUY46 

3535/181 

BY1201 

3033 

BYY31 

3051/156 

BSW-45A 

3114/290 

BSY19 

3444/123A 

BTU0650 

3521/5686 

BUY51A 

3945/327 

BY 1202 

3033 

BYY-32 

3016 

BSW51 

3444/123A 

BSY20 

3444/123A 

BTU650 

3521/5686 

BUY52A 

3945/327 

BY2001 

7048/5848 

BYY33 

3016 

BSW52 

3444/123A 

BSY21 

3444/123A 

BTU0660 

3522/5697 

BUY53A 

3945/327 

BY2002 

7048/5848 

BYY34 

3016 

BSW53 

3444/123A 

BSY22 

3452/108 

BTU3605 

3522/5697 

BUY54A 

3945/327 

BY2101 

7048/5848 

BYY-35 

3016 

BSW58 

3444/123A 

BSY23 

3452/108 

BTW20-400 

3521/5686 

BUY69B 

3467/283 

BY2102 

7048/5848 

BYY36 

3033 

BSW65 

3024/128 

BSY25 

3024/128 

BTW20-500 

3521/5686 

BUY69C 

3467/283 

BY2201 

7048/5848 

BYY37 

3033 

BSW66 

3024/128 

BSY26 

3444/123A 

BTW20-600 

3522/5697 

BV25 

3311 

BY2202 

7048/5848 

BYY60 

3051/156 

BSW67 

3104A 

BSY27 

3444/123A 

BTW39-700 

6631/5531 

BV67 

3444/123A 

BY3001 

7048/5848 

BYY61 

3051/156 

BSW68 

3104 A 

BSY28 

3444/123A 

BTW39-800 

6631/5531 

BV71 

3444/123A 

BY3002 

7048/5848 

BYY88 

3500/5883 

BSW-68 

3245/199 

BSY29 

3444/123A 

BTW39-900 

6632 

BVF85D 

3039/316 

BY3101 

7048/5848 

BYY89 

3016 

BSW69 

3044/154 

BSY34 

3444/123A 

BTW39-1000 

6632 

BVF85E 

3039/316 

BY3102 

7048/5848 

BYY91 

3032/ 

BSW70 

3045/225 

BSY38 

3444/123A 

BTW47-800RU 

6631/5531 

BW67 

3444/123A 

BY3201 

7048/5848 

BY213 

3060/139/ 

BSW72 

3114/290 

BSY39 

3444/123A 

BTW47-1000RU 

6632 

BW71 

3444/123A 

BY3202 

3516/5846 

BZ-X19 

3063/145/ 

BSW-72 

3114/290 

BSY40 

3114/290 

BTW20400 

3521/5686 

BWS66 

3220/198 

BY4001 

7068/5868 

BZ1-9 

3060/139/ 

BSW-73 

3114/290 

BSY-40 

3114/290 

BTW20500 

3521/5686 

BWS67 

3220/198 

BY4002 

7068/5868 

BZ3.6 

3055/134/ 

BSW73 

3114/290 

BSY41 

3114/290 

BTW20600 

3522/5697 

BX-43-301 

3501/5994 

BY4101 

7068/5868 

BZ3.9 

3055/134/ 

BSW-74 

3114/290 

BSY-41 

3114/290 

BTX18-100 

3577 

BX65-312 

3004/102A 

BY4102 

7068/5868 

BZ4.3 

3332/5068/ 

BSW74 

3114/290 

BSY44 

3024/128 

BTX18-200 

3577 

BX65-327 

3004/102A 

BY4201 

7068/5868 

BZ4.7 

3056/135/ 

BSW75 

3114/290 

BSY45 

3024/128 

BTX18-300 

3578 

BX67 

3444/123A 

BY4202 

7068/5868 

BZ5.1 

3056/135/ 

BSW-75 

3114/290 

BSY46 

3024/128 

BTX 18-400 

3578 

BX71 

3444/123A 

BY5001 

7090/5890 

BZ5.6 

3057/136/ 

BSW82 

3444/123A 

BSY48 

3444/123A 

BTX31-50R 

6791/5491 

BX090 

3060/139A 

BY5002 

7090/5890 

BZ6.2 

3057/136/ 

BSW83 

3444/123A 

BSY49 

3444/123A 

BTX31-100R 

6791/5491 

BX-324 

3004/102A 

BY5101 

7090/5890 

BZ6.8 

3334/5071/ 

BSW84 

3444/123A 

BSY51 

3024/128 

BTX31-200R 

6792/5492 

BX495 

3004/102A 

BY5102 

7090/5890 

BZ8.2 

3136/5072/ 

BSW85 

3444/123A 

BSY52 

3024/128 

BTX31-300R 

6794/5494 

BX-495 

3004/102A 

BY5201 

7090/5890 

BZ9.1 

3060/139/ 

BSW88 

3444/123A 

BSY53 

3024/128 

BTX31-400R 

6794/5494 

BX909 

3060/139A 

BY5202 

7090/5890 

BZ-12 

3062/142/ 

BSW89 

3444/123A 

BSY54 

3024/128 

BTX31-500R 

6796/5496 

BXY10 

3033 

BY7001 

7068/5868 

BZ-052 

3057/136/ 

BSW92 

3444/123A 

BSY55 

3024/128 

BTX31-600R 

6796/5496 

BXY38 

3051/156 

BY7002 

7068/5868 

BZ052 

3056/135/ 

BSX12 

3452/108 

BSY56 

3024/128 

BTX33-50R 

6642/5542 

BXY63 

3060/139A 

BY7101 

7068/5868 

BZ058 

9021/5070/ 

BSX12A 

3137/192A 

BSY58 

3444/123A 

BTX33-100R 

6642/5542 

BY67 

3444/123A 

BY7102 

7068/5868 

BZ-065 

3334/5071/ 

BSX19 

3444/123A 

BSY59 

3444/123A 

BTX068 

3444/123A 

BY71 

3444/123A 

BY7201 

7068/5868 

BZ67 

3444/123/ 

BSX20 

3444/123A 

BSY61 

3444/123A 

BTX-068 

3245/199 

BY 100 

3032A 

BY7202 

7068/5868 

BZ-067 

3334/5071/ 

BSX21 

3045/225 

BSY-62 

3019 

BTX68-500R 

6796/5496 

BY100S 

3032A 

BY8001 

7090/5890 

BZ-069 

3334/5071/ 

BSX22 

3024/128 

BSY62 

3444/123A 

BTX68-600R 

6796/5496 

BY101 

3016 

BY8002 

7090/5890 

BZ071 

3334/5071/ 

BSX23 

3024/128 

BSY62A 

3444/123A 

BTX070 

3444/123A 

BY102 

3017B/117 

BY8101 

7090/5890 

BZ71 

3444/123/ 

BSX24 

3444/123A 

BSY62B 

3137/192A 

BTX071 

3835/103A 

BY103 

3032A 

BY8102 

7090/5890 

BZ-071 

3059/138/ 

BSX25 

3444/123A 

BSY63 

3444/123A 

BTX75-100R 

6622/5522 

BY104 

3033 

BY8201 

7090/5890 

BZ-080 

3136/5072/ 

BSX26 

3452/108 

BSY68 

3244 

BTX75-200R 

6624/5524 

BY105 

3051/156 

BY8202 

7090/5890 

BZ080 

3059/138/ 

BSX27 

3452/108 

BSY70 

3452/108 

BTX75-300R 

6627/5527 

BY106 

3017B/117 

BYW60 

3650 

BZ-081 

3059/138/ 

BSX28 

3452/108 

BSY71 

3024/128 

BTX75-400R 

6627/5527 

BY107 

3017B/117 

BYW61 

3650 

BZ081 

3136/5072/ 

BSX29 

3984/106 

BSY72 

3452/108 

BTX81-100R 

6642/5542 

BY108 

3032A 

BYW62 

3650 

BZ-085 

3749/5073/ 

BSX30 

3444/123A 

BSY-72 

3019 

BTX-084 

3247/234 

BY 109 

3032A 

BYW64 

3651 

BZ-088 

3749/5073/ 

BSX32 

3048/329 

BSY-73 

3019 

BTX-094 

3444/123A 

BY111 

3017B/117 

BYW66 

3651 

BZ090 

3060/139/ 

BSX33 

3024/128 

BSY73 

3444/123A 

BTX94-200 

3652/5693 

BY112 

3016 

BYW68 

3651 

BZ-090 

3060/139/ 

BSX35 

3452/108 

BSY74 

3444/123A 

BTX94-400 

3509/5695 

BY 113 

3016 

BYX10 

3032A 

BZ090.1Z9 

3060/139/ 

BSX36 

3114/290 

BSY-74 

3019 

BTX94-600 

3522/5697 

BY-114 

3016 

BYX20/200R 

3031A 

BZ-090(ZENER) 

3060/139/ 

BSX38 

3444/123A 

BSY75 

3444/123A 

BTX-095 

3444/123A 

BY115 

3017B/117 

BYX22/200 

3017B/117 

BZ-094 

3060/139/ 

BSX39 

3444/123A 

BSY76 

3444/123A 

BTX-096 

3444/123A 

BY116 

3017B/117 

BYX22/400 

3031A 

BZ-096 

3060/139/ 

BSX40 

3025/129 

BSY77 

3024/128 

BTX-097 

3025/129 

BY117 

3017B/117 

BYX22/600 

3017B/117 

BZ100 

3056/135/ 

BSX41 

3025/129 

BSY78 

3024/128 

BTX-2367B 

3444/123A 

BY118 

3032A 

BYX22/800 

3033 

BZ-100 

3061/140/ 

BSX44 

3444/123A 

BSY79 

3044/154 

BTY34-100R 

6791/5491 

BY119 

3032A 

BYX26-60 

3016 

BZ102-2V8 

3769/5003/ 

BSX45 

3024/128 

BSY80 

3444/123A 

BTY34-200R 

6792/5492 

BY121 

3017B/117 

BYX30/150 

9005/5802 

BZ102-3V4 

3771/5005/ 

BSX45-6 

3137/192A 

BSY-80 

3019 

BTY34-300R 

6794/5494 

BY122 

3016 

BYX36/150 

3016 

BZ110 

3139/5074/ 

BSX45-10 

3137/192A 

BSY81 

3024/128 

BTY34-400R 

6794/5494 

BY 123 

3016 

BYX36/300 

3016 

BZ120 

3062/142/ 

BSX45-16 

3137/192A 

BSY82 

3024/128 

BTY87-600R 

6629/5529 

BY 124 

3017B/117 

BYX36/600 

3031A 

BZ-125 

309: 

BSX46 

3024/128 

BSY83 

3024/128 

BTY87-700R 

6631/5531 

BY 125 

3017B/117 

BYX38 

3051/156 

BZ130 

3750/143/ 

BSX46-6 

3137/192A 

BSY84 

3024/128 

BTY87-800R 

6631/5531 

BY 126 

3311 

BYX38-600 

7104/5904 

BZ-130 

3750/143/ 

BSX46-10 

3137/192A 

BSY85 

3024/128 

BTY91-100R 

6622/5522 

BY-127 

3032A 

BYX38-900 

7110/5910 

BZ140 

3094/144/ 
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Tobe 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

Tobe 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

BZ-150 

3063/145A 

BZX70C9V1 

3390/5124A 

BZX96C3V3 

3330/5066A 

BZY88C5V1 

3776/5010A 

C3-123 

3039/316 

C36NSCR ' 

6632 

BZ150 

3063/145A 

BZX70C10 

3391/5125A 

BZX96C8V2 

3136/5072A 

BZY88C5V6 

3777/5011A 

C05-03C 

3119/113 

C36S SCR 

6632 

BZ157 

3751/5075A 

BZX70C11 

3392/5126A 

BZX96C13 

3750/143A 

BZY88C6V2 

3778/5012A 

C6B3 

3950/5400 

C37 

3122 

BZ162 

3751/5075A 

BZX70C12 

3393/5127A 

BZX96C16 

3751/5075A 

BZY88C6V8 

3780/5014A 

C06C 

3843 

C37 (TRANS) 

3444/123A 

BZ-167 

9022/5076A 

BZX70C18 

3399/5133A 

BZX96C18 

3752/5077A 

BZY88C7V5 

3781/5015A 

C6099P 

3237/795 

C37A 

6622/5522 

BZ-172 

9022/5076A 

BZX70C22 

3402/5136A 

BZX96C30 

3755/5084A 

BZY88C8V2 

3782/5016A 

C7 

3247/234 

C37B 

6624/5524 

BZ-177 

3145 

BZX70C24 

3403/5137A 

BZY18 

3062/142A 

BZY88C9V1 

3784/5018A 

C7A4 

6754/5454 

C37C 

6627/5527 

BZ-182 

3752/5077A 

BZX70C27 

3405/5139A 

BZY19 

3063/145A 

BZY88C10 

3785/5019A 

C8 

3247/234 

C37D 

6627/5527 

BZ-187 

9023/5078A 

BZX70C30 

3407/5141A 

BZY-19 

3063/145A 

BZY88C11 

3786/5020A 

C8.2 ZENER 

3388/5122A 

C37E 

6629/5529 

BZ-192 

9023/5078A 

BZX70C33 

3408/5142A 

BZY29C13 

3750/143A 

BZY88C12 

3787/5021A 

C08P1 

3119/113 

C37F 

6621/5521 

BZ-197 

3335/5079A 

BZX70C36 

3409/5143A 

BZY29C30 

3755/5084A 

BZY88C13 

3788/5022A 

C08P1R 

3121/115 

C37G 

3581/5543 

BZ210 

3335/5079A 

BZX70C39 

3410/5144A 

BZY29C33 

3095/147A 

BZY88C15 

3790/5024A 

CIO 

3119/113 

C37H 

3582/5545 

BZ-210 

3335/5079A 

BZX70C43 

3411/5145A 

BZY56 

3056/135A 

BZY88C16 

3791/5025A 

C10-1B 

3119/113 

C37M 

6629/5529 

BZ-220 

3336/5080A 

BZX70C47 

3412/5146A 

BZY57 

3776/5Q10A 

BZY88C18 

3793/5027A 

C10-02A 

3119/113 

C37N SCR 

6632 

BZ-230 

3151/5081A 

BZX70C51 

3413/5147A 

BZY58 

3057/136A 

BZY88C20 

3795/5029A 

C10-2NA 

3119/113 

C37S SCR 

6632 

BZ230 

3336/5080A 

BZX70C56 

3414/5148A 

BZY59 

3058/137A 

BZY88C22 

3796/5030A 

C10-13B 

3119/113 

C37U 

6621/5521 

BZ-240 

3151/5081A 

BZX70C62 

3416/5150A 

BZY60 

3334/5071A 

BZY88C24 

3797/5031A 

C10-18B 

3119/113 

C38 (TRANS) 

3444/123A 

BZ-250 

3753/5082A 

BZX70C68 

3417/5151A 

BZY62 

3136/5072A 

BZY88C27 

3064/146A 

C-10-20A 

3100/519 

C38A SCR 

6642/5542 

BZ-260 

3148 

BZX70C75 

3418/5152A 

BZY62A 

3136/5072A 

BZY88C27A 

3064/146A 

C10-22C 

3100/519 

C38F SCR 

6642/5542 

BZ-280 

3754/5083A 

BZX71B8V2 

3136/5072A 

BZY62B 

3136/5072A 

BZY88C30 

3801/5035A 

C10-31A 

3119/113 

C38U 

6642/5542 

BZ-290 

3755/5084A 

BZX71C5V1 

3776/5010A 

BZY64 

3774/5008A 

BZY88C-15 

3063/145A 

C10-38C 

3119/113 

C39 TRANS 

3452/108 

BZ-300 

3755/5084A 

BZX71C5V6 

3777/5011A 

BZY65 

3776/5010A 

BZY92/C15 

3063/145A 

C10-47B 

3119/113 

C39-207 

3444/123A 

BZ-310 

3755/5084A 

BZX71C6V2 

3779/5013A 

BZY66 

3779/5013A 

BZY92/C27 

3064/146A 

C10-153B 

3119/113 

C39A 

3452/108 

BZ320 

3095/147A 

BZX71C6V8 

3780/5014A 

BZY67 

3781/5015A 

BZY92C3V9 

3331/5067A 

C10B SCR 

3942/5483 

C40 

3452/108 

BZ-340 

3337/5085A 

BZX71C7V5 

3781/5015A 

BZY68 

3784/5018A 

BZY92C4V3 

3332/5068A 

C10C SCR 

3943/5485 

C40A(NAT.) 

3581/5543 

BZ-350 

3337/5085A 

BZX71C8V2 

3782/5016A 

BZY69 

3787/5021A 

BZY92C5V1 

3056/135A 

C10D SCR 

3943/5485 

C41 

3439/163A 

BZ360 

3337/5085A 

BZX71C9V1 

3060/139A 

BZY78 

3777/5011A 

BZY92C5V6 

3057/136A 

C10H SCR 

3943/5485 

C41TV 

3439/163A 

BZ-0800 

3059/138A 

BZX71C9V2 

3784/5018A 

BZY78P 

3777/5011A 

BZY92C6V8 

3334/5071A 

C11 TRANS 

3011 

C42 

3438 

BZ-0900 

3060/139A 

BZX71C10 

3785/5019A 

BZY83/C15 

3063/145A 

BZY92C8V2 

3136/5072A 

C11A-U SCR 

3942/5483 

C42A 

3438 

BZ-0901 

3060/139A 

BZX71C11 

3786/5020A 

BZY83/D15 

3063/145A 

BZY92C15 

3063/145A 

Cl IB SCR 

3942/5483 

C43 

3438 

BZ1021V4 

3100/519 

BZX71C12 

3787/5021A 

BZY83C4V7 

3056/135A 

BZY92C16 

3751/5075A 

Cl 1C SCR 

3943/5485 

C44 

3438 

BZS2.7 

3768/5002A 

BZX71C13 

3788/5022A 

BZY83C5V1 

3776/5010A 

BZY92C18 

3752/5077A 

Cl ID SCR 

3943/5485 

C45 

3122 

BZV17C13 

3750/143A 

BZX71C15 

3790/5024A 

BZY83C5V6 

3057/136A 

BZY92C20 

3335/5079A 

CUE SCR 

3944/5487 

C45 (TRANS) 

3444/123A 

BZV17C16 

3751/5075A 

BZX71C16 

3791/5025A 

BZY83C6V2 

3058/137A 

BZY92C22 

3336/5080A 

Cl IE TRANS 

3122 

C46 

3024/128 

BZV17C18 

3752/5077A 

BZX71C18 

3793/5027A 

BZY83C6V8 

3334/5071A 

BZY92C27 

3064/146A 

C11GSCR 

3942/5483 

C47 

3122 

BZX10 

3058/137A 

BZX71C20 

3795/5029A 

BZY83C8V2 

3136/5072A 

BZY92C27A 

3064/146A 

C11HSCR 

3943/5485 

C47 (TRANS) 

3444/123A 

BZX14 

3066/118 

BZX71C22 

3796/5030A 

BZY83C9V1 

3784/5018A 

BZY92C33 

3095/147A 

Cl 1M SCR 

3944/5487 

C48 

3122 

BZX17 

3062/142A 

BZX71C24 

3797/5031A 

BZY83C10 

3061/140A 

BZY92C36 

3337/5085A 

C11S1C1E1C 

3016 

C48C (TRANS) 

3444/123A 

BZX19 

3063/145A 

BZX72 

3784/5018A 

BZY83C12 

3062/142A 

BZY92C-15 

3063/145A 

C12 TRANSISTOR 

3047 

C49 

3024/128 

BZX25 

3064/146A 

BZX72A 

3784/5018A 

BZY83C13V5 

3788/5022A 

BZY94/C12 

3062/142A 

C12U05FY 

6629/5529 

C49Y 

3027/130 

BZX25A 

3064/146A 

BZX72B 

3784/5018A 

BZY83C15 

3063/145A 

BZY94/C15 

3063/145A 

C13 TRANS 

3861/101 

C50 

3011 

BZX27 

3095/147A 

BZX72C 

3784/5018A 

BZY-83C15 

3063/145A 

BZY94C10 

3785/5019A 

C14 TRANS 

3861/101 

C50 TRANS 

3011 

BZX29C6V8 

3334/5071A 

BZX74C8V2 

3136/5072A 

BZY83C16V5 

3792/5026A 

BZY94C11 

3786/5020A 

C15 (TRANS) 

3444/123A 

C50A 

3011 

BZX29C8V2 

3136/5072A 

BZX75C2V8 

3982/5064A 

BZY83C18 

3752/5077A 

BZY94C12 

3787/5021A 

C15-1 

3444/123A 

C50BA42 

3009 

BZX29C13 

3750/143A 

BZX76 

3750/143A 

BZY83C20 

3335/5079A 

BZY94C13 

3788/5022A 

Cl 5-2 

3444/123A 

C50BA042 

3009 

BZX29C16 

3751/5075A 

BZX79-C7V5 

3059/138A 

BZY83C22 

3336/5080A 

BZY94C15 

3790/5024A 

Cl 5-3 

3444/123A 

C51 

3024/128 

BZX29C18 

3752/5077A 

BZX79/C6.8 

3334/5071A 

BZY83C24V5 

3798/5032A 

BZY94C16 

3791/5025A 

C15A-U SCR 

3942/5483 

C52 

3122 

BZX29C20 

3335/5079A 

BZX79/C12 

3062/142A 

BZY83D4V7 

3056/135A 

BZY94C18 

3793/5027A 

C15B SCR 

3942/5483 

C52 (TRANS) 

3444/123A 

BZX29C22 

3336/5080A 

BZX79/C18 

3752/5077A 

BZY83D5V6 

3777/501 1A 

BZY94C20 

3795/5029A 

C15C SCR 

3943/5485 

C53 

3122 

BZX29C30 

3755/5084A 

BZX79/C24 

3151/5081A 

BZY83D6V8 

3780/5014A 

BZY94C22 

3796/5030A 

C15DSCR 

3943/5485 

C53 (TRANS) 

3444/123A 

BZX29C36 

3337/5085A 

BZX79B8V2 

3136/5072A 

BZY83D8V2 

3782/5016A 

BZY94C24 

3797/5031A 

C15E SCR 

3944/5487 

C54 

3122 

BZX29C39 

3338/5086A 

BZX79B16 

3751/5075A 

BZY83D10 

3785/5019A 

BZY94C27 

3799/5033A 

C15G SCR 

3942/5483 

C54 (TRANS) 

3444/123A 

BZX29C43 

3339/5087A 

BZX79C5V1 

3776/5010A 

BZY83D12 

3787/5021A 

BZY94C27A 

3799/5033A 

C15H SCR 

3943/5485 

C55 

3122 

BZX29C47 

3340/5088A 

BZX79C5V6 

3057/136A 

BZY83D15 

3790/5024A 

BZY94C30 

3801/5035A 

C15M SCR 

3944/5487 

C55 (TRANS) 

3444/123A 

BZX29C51 

3341/5089A 

BZX79C6V2 

3058/137A 

BZY83D18 

3793/5027A 

BZY94C33 

3802/5036A 

C16 

3122 

C56 

3018 

BZX29C56 

3342/5090A 

BZX79C6V8 

3334/5071A 

BZY83D22 

3796/5030A 

BZY94C36 

3803/5037A 

C16 (TRANS) 

3444/123A 

C58 

3044/154 

BZX29C62 

3097/149A 

BZX79C9V1 

3060/139A 

BZY83D47 

3775/5009A 

BZY94C39 

3804/5038A 

C16A 

3122 

C58A 

3044/154 

BZX29C82 

3098/150A 

BZX79C10 

3061/140A 

BZY84D5V6 

3057/136A 

BZY94C43 

3805/5039A 

C16A (TRANS) 

3444/123A 

C59 

3024/128 

BZX46C2V7 

3837/5063A 

BZX79C12 

3062/142A 

BZY84D8V2 

3136/5072A 

BZY94C47 

3806/5040A 

C17 

3452/108 

C60 

3011 

BZX46C3V0 

3838/5065A 

BZX79C13 

3750/143A 

BZY85/C15 

3063/145A 

BZY94C51 

3807/5041A 

C17A 

3452/108 

C60(DI0DE) 

3090/109 

BZX46C5V1 

3776/5010A 

BZX79C15 

3790/5024A 

BZY85/C27 

3064/146A 

BZY94C56 

3808/5042A 

C18 

3122 

C61 

3024/128 

BZX46C8V2 

3136/5072A 

BZX-79C15 

3063/145A 

BZY85/D15 

3063/145A 

BZY94C62 

3810/5044A 

Cl8 (TRANS) 

3444/123A 

C62 

3122 

BZX46C9V1 

3060/139A 

BZX79C16 

3751/5075A 

BZY85B2V7 

3768/5002A 

BZY94C68 

3811/5045A 

C19 

3024/128 

C62 (TRANS) 

3444/123A 

BZX46C10 

3061/140A 

BZX79C20 

3335/5079A 

BZY85B3V3 

3330/5066A 

BZY94C75 

3812/5046A 

C20 

3024/128 

C63 

3122 

BZX46C12 

3062/142A 

BZX79C22 

3336/5080A 

BZY85B8V2 

3136/5072A 

BZY94C-15 

3063/145A 

C20A 

6791/5491 

C63 (TRANS) 

3444/123A 

BZX46C13 

3750/143A 

BZX79C27 

3064/146A 

BZY85C2V7 

3837/5063A 

BZY95C10 

3391/5125A 

C20A-U SCR 

3942/5483 

C64 

3122 

BZX46C15 

3063/145A 

BZX79C27A 

3064/146A 

BZY85C3 

3838/5065A 

BZY95C11 

3392/5126A 

C20B 

6792/5492 

C64 (TRANS) 

3444/123A 

BZX-46C15 

3063/145A 

BZX79C30 

3755/5084A 

BZY85C3V3 

3055/134A 

BZY95C12 

3393/5127A 

C20C1 1C 

3877/1075A 

C65 

3044/154 

BZX46C16 

3751/5075A 

BZX79C36 

3337/5085A 

BZY85C3V6 

3055/134A 

BZY95C13 

3394/5128A 

C20C2 1C 

3877/1075A 

C65B 

3044/154 

BZX46C20 

3335/5079A 

BZX79C39 

3338/5086A 

BZY85C3V9 

3055/134A 

BZY95C15 

3396/5130A 

C20C 1C 

3877/1075A 

C65N 

3044/154 

BZX46C22 

3336/5080A 

BZX79C43 

3339/5087A 

BZY85C4V7 

3056/135A 

BZY95C16 

3397/5131A 

C20D SCR 

6796/5496 

C65Y 

3044/154 

BZX46C30 

3755/5084A 

BZX79C47 

3340/5088A 

BZY85C5V1 

3776/5010A 

BZY95C18 

3399/5133A 

C20F 

6791/5491 

C65YA 

3044/154 

BZX46C36 

3337/5085A 

BZX79C51 

3341/5089A 

BZY85C5V6 

3057/136A 

BZY95C20 

3401/5135A 

C20U 

6791/5491 

C65YB 

3044/154 

BZX46C39 

3804/5038A 

BZX79C56 

3342/5090A 

BZY85C6V2 

3058/137A 

BZY95C22 

3402/5136A 

C21 

3027/130 

C65YTV 

3044/154 

BZX46C43 

3339/5087A 

BZX79C68 

3343/5092A 

BZY85C6V8 

3334/5071A 

BZY95C24 

3403/5137A 

C22 

3024/128 

C66 

3044/154 

BZX55C2V4 

3980/5061A 

BZX79C75 

3812/5046A 

BZY85C8V2 

3782/5016A 

BZY95C27 

3405/5139A 

C22A 

3589 

C66-P11111-0001 

3444/123A 

BZX55C2V7 

3837/5063A 

BZX80C8V2 

3136/5072A 

BZY85C9V1 

3784/5018A 

BZY95C30 

3407/5141A 

C22B 

3589 

C66-P11150-0000 

3444/123A 

BZX55C3V0 

3838/5065A 

BZX81C13 

3750/143A 

BZY85C10 

3061/140A 

BZY95C33 

3408/5142A 

C22C 

3580/5507 

C66X0023-003 

3016 

BZX55C3V6 

3772/5006A 

BZX81C16 

3751/5075A 

BZY85C12 

3062/142A 

BZY95C36 

3409/5143A 

C22D 

3580/5507 

C67 

3122 

BZX55C5V1 

3776/5010A 

BZX81C18 

3752/5077A 

BZY85C13 

3788/5022A 

BZY95C39 

3410/5144A 

C22F 

3589 

C67 (TRANS) 

3444/123A 

BZX55C5V6 

3057/136A 

BZX82C30 

3755/5084A 

BZY85C13V5 

3750/143A 

BZY95C43 

341 1/5145A 

C22U 

3589 

C68 

3122 

BZX55C6V2 

3058/137A 

BZX83C2V4 

3980/5061A 

BZY85C15 

3063/145A 

BZY95C47 

3412/5146A 

C23 

3024/128 

C68 (TRANS) 

3444/123A 

BZX55C8V2 

3136/5072A 

BZX83C2V7 

3837/5063A 

BZY85C16 

3751/5075A 

BZY95C51 

3413/5147A 

C24 

3024/128 

C69 

3024/128 

BZX55C9V1 

3060/139A 

BZX83C3V0 

3838/5065A 

BZY85C16V5 

3792/5026A 

BZY95C56 

3414/5148A 

C26 (TRANS) 

3444/123A 

C70 

3044/154 

BZX55C13 

3750/143A 

BZX83C3V6 

3772/5006A 

BZY85C18 

3752/5077A 

BZY95C62 

3416/5150A 

C27 

3024/128 

C71 TRANS 

3861/101 

BZX55C16 

3751/5075A 

BZX83C4V3 

3774/5008A 

BZY85C20 

3335/5079A 

BZY95C68 

3417/5151A 

C28 

3122 

C72 TRANS 

3861/101 

BZX55C18 

3752/5077A 

BZX83C5V1 

3776/5010A 

BZY85C22 

3336/5080A 

BZY95C75 

3418/5152A 

C29 

3122 

C73 TRANS 

3861/101 

BZX55C20 

3335/5079A 

BZX83C6V8 

3334/5071A 

BZY85C27 

3064/146A 

BZY96C4V7 

3381/5115A 

C30 

3024/128 

C74 

3452/108 

BZX55C22 

3336/5080A 

BZX83C8V2 

3136/5072A 

BZY85C27A 

3064/146A 

BZY96C5V1 

3382/5116A 

C30A 

6622/5522 

C75TRANS 

3861/101 

BZX55C36 

3337/5085A 

BZX83C9V1 

3784/5018A 

BZY85C30 

3755/5084A 

BZY96C5V6 

3383/5117A 

C30B 

6624/5524 

C76 TRANS 

3861/101 

BZX55C39 

3339/5087A 

BZX83C16 

3751/5075A 

BZY85C33 

3802/5036A 

BZY96C6V2 

3385/5119A 

C30C 

6627/5527 

C77TRANS 

3861/101 

BZX55D5V6 

3383/5117A 

BZX83C18 

3752/5077A 

BZY85C-15 

3063/145A 

BZY96C6V8 

3386/5120A 

C30D 

6627/5527 

C77C TRANS 

3861/101 

BZX55D6V8 

3386/5120A 

BZX83C20 

3335/5079A 

BZY85D4V7 

3775/5009A 

BZY96C7V5 

3387/5121A 

C30F 

6621/5521 

C78TRANS 

3861/101 

BZX55D8V2 

3388/5122A 

BZX83C22 

3336/5080A 

BZY85D5V6 

3777/5011A 

BZY96C8V2 

3388/5122A 

C30U 

6621/5521 

C79 

3452/108 

BZX55D10 

3391/5125A 

BZX83C30 

3755/5084A 

BZY85D6V8 

3780/5014A 

BZY96C9V1 

3390/5124A 

C31 

3024/128 

C80 

3452/108 

BZX58C8V2 

3136/5072A 

BZX83C36 

3337/5085A 

BZY85D8V2 

3782/5016A 

BZY96C10 

3391/5125A 

C31A 

3581/5543 

C81CIC 

3877/1075A 

BZX59C13 

3750/143A 

BZX83C39 

3338/5086A 

BZY85D10 

3785/5019A 

BZZ10 

3778/5012A 

C31B 

3581/5543 

C82S 

3452/108 

BZX59C16 

3751/5075A 

BZX83C43 

3339/5087A 

BZY85012 

3787/5021A 

BZZ11 

3780/5014A 

C31C 

3582/5545 

C83-829 

3017B/117 

BZX59C18 

3752/5077A 

BZX83CV9 

3773/5007A 

BZY85D15 

3790/5024A 

BZZ12 

3781/5015A 

C31D 

3582/5545 

C83-880 

3017B/117 

BZX60C30 

3755/5084A 

BZX84C8V2 

3136/5072A 

BZY85D18 

3793/5027A 

BZZ13 

3782/5016A 

C31F 

3581/5543 

C86-51-3 

3016 

BZX60C36 

3337/5085A 

BZX85C8V2 

3136/5072A 

BZY85D22 

3796/5030A 

COO 68602300 

3444/123A 

C31U 

3581/5543 

C-86-156-2A 

3004/102A 

BZX61C8V2 

3136/5072A 

BZX85C13 

3750/143A 

BZY850-15 

3063/145A 

C-F8 

3299/237 

C32 

3024/128 

C87 

3122 

BZX63C8V2 

3136/5072A 

BZX85C16 

3751/5075A 

BZY87C2V8 

3982/5064A 

C001 

3445/1192 

C32A 

3024/128 

C87 (TRANS) 

3444/123A 

BZX64C13 

3750/143A 

BZX85C18 

3752/5077A 

BZY88/C6V2 

3058/137A 

C1.0E02 

3033 

C33 (TRANS) 

3444/123A 

C87J0003 

3024/128 

BZX64C16 

3751/5075A 

BZX85C30 

3755/5084A 

BZY88C2V7 

3837/5063A 

C1-1004 

3159/718 

C34 

3835/103A 

C87J0004 

3024/128 

BZX64C18 

3752/5077A 

BZX85C43 

3339/5087A 

BZY88C3V0 

3838/5065A 

CIA 

3100/519 

C35 

3835/103A 

C88 

3044/154 

BZX65C30 

3755/5084A 

BZX89C8V20 

3136/5072A 

BZY88C3V3 

3330/5066A 

C1B 

3016 

C35A SCR 

6642/5542 

C88A 

3044/154 

BZX69C8V2 

3136/5072A 

BZX94C62 

3097/149A 

BZY88C3V9 

3055/134A 

C1H 

3016 

C35FSCR 

6642/5542 

C89 TRANS 

3861/101 

BZX70C7V5 

3387/5121A 

BZX96C2V7 

3837/5063A 

BZY88C4V3 

3332/5068A 

C02 

3136/5072A 

C35U SCR 

6642/5542 

C90 TRANS 

3861/101 

BZX70C8V2 

3388/5122A 

BZX96C3 

3838/5065A 

BZY88C4V7 

3775/5009A 

C2-0E2 

3925/525 

C36 

3010 

C91 TRANS 

3861/101 
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C92-0025-R0—C424 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

C92-0025-R0 

3524/784 

C107Y3 

6752/5452 

Cl50 TRANS 

3047 

C222 

3024/128 

C308 

3024/128 

C379 

3444/123A 

C93MB 

3710/238 

C107Y4 

6752/5452 

C150T TRANS 

3047 

C222A 

3613/5514 

C309 

3024/128 

C380 

3245/199 

C94 

3112 

C108 

3024/128 

C151 

3265 

C222B 

3613/5514 

C310 

3024/128 

C380-0 

3245/199 

C94A 

3112 

C108A SCR 

6754/5454 

C151 (TRANS) 

3265 

C222F 

3613/5514 

C311 

3048/329 

C380-Y 

3245/199 

C94E 

3112 

C108FSCR 

6753/5453 

C152 

3265 

C222U 

3613/5514 

C312 

3049/224 

C380A 

3245/199 

C95 

3112 

C108Q 

6752/5452 

C152 TRANS 

3265 

C223 

3024/128 

C-313 

3019 

C380A-0TV 

3245/199 

C95A 

3112 

C108Y SCR 

6752/5452 

C154 

3040 

C223 (TRANS) 

3444/123A 

C313 

3452/108 

C380A-R 

3245/199 

C95E 

3112 

C109 

3024/128 

C154B 

3040 

C224 

3024/128 

C313(JAPAN) 

3716/161 

C380A-RTV 

3245/199 

C96E 

3112 

Cl 09 A 

3024/128 

C154C 

3040 

C225 

3024/128 

C313C 

3132 

C380A0 

3245/199 

C97 

3024/128 

C110 

3122 

C154H 

3040 

C226 

3024/128 

C313H 

3132 

C380AY 

3245/199 

C97A 

3024/128 

Cl 10 (TRANS) 

3444/123A 

C155 

3452/108 

C227 

3024/128 

C315 

3444/123A 

C380R 

3245/199 

C98 

3452/108 

cm 

3122 

C156 

3452/108 

C228 

3024/128 

C316 

3452/108 

C380Y 

3245/199 

C99 

3452/108 

C111 (TRANS) 

3444/123A 

C157 

3122 

C229 

3024/128 

C317 

3444/123A 

C381 TRANS 

3122 

C100 

3122 

Cl 11B 

3452/108 

C157 1C 

3645 

C230 

3122 

C317-0 

3444/123A 

C381-0 TRANS 

3122 

Cl00 (TRANS) 

3444/123A 

Cl 11E 

3122 

C 157(IC) 

3565/1171 

C230 (TRANS) 

3444/123A 

C317C 

3444/123A 

C381BN TRANS 

3122 

Cl 00-0 Y 

3444/123A 

Cl 11E (TRANS) 

3444/123A 

C157A 1C 

3645 

C231 

3024/128 

C317H 

3444/123A 

C381R TRANS 

3122 

C100-0Y 

3122 

Cl 12 

3025/129 

C15 7 A(IC) 

3565/1171 

C232 

3122 

C318 

3452/108 

C382 

3132 

C101 

3025/129 

Cl 13 

3024/128 

Cl 58 

3122 

C233 

3122 

C318(JAPAN) 

3444/123A 

C382-BK1 

3132 

C101A 

3021/124 

Cl 14 

3024/128 

C159 

3122 

C234 

3122 

C318A 

3452/108 

C382-BK2 

3132 

C101B 

3298/299 

Cl 15 

3024/128 

C159 (TRANS) 

3444/123A 

C235 

3512 

C318A(JAPAN) 

3444/123A 

C382-GR 

3132 

C101X 

3006/160 

Cl 16 TRANS 

3047 

Cl 60 

3122 

C235-0 

3512 

C319 

3444/123A 

C382-GY 

3132 

C102 

3006/160 

C116T TRANS 

3047 

Cl60 (TRANS) 

3444/123A 

C235-0 

3104A 

C320 

3444/123A 

C382BK 

3132 

C103 

3122 

Cl 17 

3024/128 

C163 

3048/329 

C236 

3024/128 

C321 

3444/123A 

C382BL 

3132 

C103 (TRANS) 

3444/123A 

Cl 18 

3025/129 

C166 

3122 

C237 

3122 

C321H 

3444/123A 

C382BN 

3132 

C103(JAPAN) 

3444/123A 

Cl 19 

3025/129 

C166 (TRANS) 

3444/123A 

C237 (TRANS) 

3444/123A 

C321HA 

3444/123A 

C382BR 

3132 

C103A 

3122 

Cl 20 

3024/128 

C167 

3122 

C238 

3024/128 

C321HB 

3444/123A 

C382G 

3132 

C103A (TRANS) 

i 3444/123A 

C121 

3024/128 

C167 (TRANS) 

3444/123A 

C239 

3122 

C321HC 

3444/123A 

C382R 

3132 

C103A(SCR) 

3638/5402 

C122 

3018 

C170 

3444/123A 

C239 (TRANS) 

3444/123A 

C323 

3444/123A 

C382V 

3132 

C103B(SCR) 

3627/5404 

C122A 

3686/5462 

C170D 

3444/123A 

C240 

3438 

C324 

3444/123A 

C382W 

3132 

C103Q 

3950/5400 

C122A1 

3686/5462 

C171 

3039/316 

C241 

3438 

C324A 

3444/123A 

C383 

3124/289 

C103Y 

3950/5400 

C122A2 

3686/5462 

C172 

3452/108 

C242 

3438 

C324H 

3444/123A 

C383G 

3124/289 

C103YY 

3638/5402 

C122A3 

3686/5462 

C172A 

3452/108 

C243 

3438 

C324HA 

3444/123A 

C383Y 

3124/289 

C104 

3122 

C122A4 

3686/5462 

C173 TRANS 

3861/101 

C244 

3027/130 

C325 

3054/196 

C384 

3132 

Cl04 (TRANS) 

3444/123A 

C122A5 

3686/5462 

C174 

3039/316 

C245 

3438 

C325E 

3054/196 

C384 ORN 

3132 

Cl 04 A 

3122 

C122A6 

3686/5462 

C174A 

3039/316 

C246 

3438 

C328A 

3444/123A 

C384 YEL 

3132 

C104A (TRANS) 

1 3444/123A 

C122B 

3572/5463 

C175 TRANS 

3861/101 

C247 

3024/128 

C335 

3245/199 

C385 

3293/107 

C105 

3122 

C122B1 

3572/5463 

C175BTRANS 

3861/101 

C248 

3024/128 

C337B 

3009 

C385A 

3293/107 

Cl05 (TRANS) 

3444/123A 

C122B2 

3572/5463 

C176TRANS 

3861/101 

C249 

3024/128 

C341V 

3035 

C386 

3452/108 

Cl06 TRANS 

3025/129 

C122B3 

3572/5463 

Cl77 TRANS 

3861/101 

C250 TRANS 

3246/229 

C348 

3132 

C386A-OTV 

3122 

C106A1 

6754/5454 

C122B4 

3572/5463 

C178TRANS 

3861/101 

C251 TRANS 

3716/161 

C350 (TRANS) 

3444/123A 

C387TRANS 

3293/107 

C106A2 

6754/5454 

C122B5 

3572/5463 

C179 

3011A 

C251A TRANS 

3716/161 

C350H 

3444/123A 

C387A TRANS 

3293/107 

C106A3 

6754/5454 

C122B6 

3572/5463 

Cl 80 

3835/103A 

C252TRANS 

3716/161 

C351 

3293/107 

C387 A(FA-3) 

3293/107 

C106A4 

6754/5454 

C122C 

3558 

C181 

3835/103A 

C253TRANS 

3716/161 

C352 

3444/123A 

C387G TRANS 

3293/107 

C106A SCR 

6754/5454 

C122C1 

3558 

C182 

3122 

C254 

3538 

C352(JAPAN) 

3444/123A 

C388 TRANS 

3132 

C106B 

3597/5455 

C122C2 

3558 

C182Q 

3039/316 

C261 

3137/192A 

C352A 

3444/123A 

C388A (3RD IF) 

3132 

C106B1 

3597/5455 

C122C3 

3558 

C185 

3039/316 

C263 

3452/108 

C353 

3024/128 

C388A TRANS 

3132 

C106B1X 

3597/5455 

C122C4 

3558 

C185-J 

3039/316 

C266 

3039/316 

C353A 

3024/128 

C389 

3019 

C106B2 

3597/5455 

C122C5 

3558 

C185A 

3039/316 

C267 

3122 

C356 

3444/123A 

C389-0 

3019 

C106B3 

3597/5455 

C122C6 

3558 

C185M 

3039/316 

C267 (TRANS) 

3444/123A 

C360 

3444/123A 

C389R 

3019 

C106B4 

3597/5455 

C122D 

3558 

C185Q 

3039/316 

C267A 

3122 

C360D 

3444/123A 

C390 

3132 

C106C 

3598/5457 

C122D1 

3558 

C185R 

3039/316 

C267A (TRANS) 

3444/123A 

C361 

3039/316 

C390(TRANSIST0R 3716/161 

C106C1 

3598/5457 

C122D2 

3558 

C185V 

3452/108 

C268 

3024/128 

C362 

3039/316 

C392 

3452/108 

C106C2 

3598/5457 

C122D3 

3558 

C186 

3039/316 

C268A 

3024/128 

C363 

3444/123A 

C394 

3124/289 

C106C3 

3598/5457 

Cl 2204 

3558 

C187 

3039/316 

C269 

3452/108 

C366 

3444/123A 

C394-0 

3124/289 

C106C4 

3598/5457 

C122D5 

3558 

C188 

3024/128 

C270 

3438 

C367 

3444/123A 

C394-0 

3124/289 

C106D 

3598/5457 

C122D6 

3558 

C188A 

3024/128 

C271 

3452/108 

C368 

3245/199 

C394GR 

3124/289 

C106D1 

3598/5457 

C122E 

3573/5466 

C188AB 

3024/128 

C272 

3452/108 

C368BL 

3245/199 

C394R 

3124/289 

C106D2 

3598/5457 

C122F 

3685/5461 

C189 

3024/128 

C273 

3044/154 

C368GR 

3245/199 

C394W 

3124/289 

C106D3 

359(8/5457 

C122F1 

3685/5461 

Cl 90 

3024/128 

C277TRANS 

3835/103A 

C368V 

3245/199 

C394Y 

3124/289 

C106D4 

3598/5457 

C122F2 

3685/5461 

C191 

3122 

C277C 

3010 

C369 TRANS 

3250/315 

C395 

3444/123A 

C106F1 

6753/5453 

C122F3 

3685/5461 

C191 (TRANS) 

3444/123A 

C277C TRANS 

3835/103A 

C369BL 

3250/315 

C395A 

3444/123A 

C106F2 

6753/5453 

C122F4 

3685/5461 

C192 (TRANS) 

3444/123A 

C281 

3122 

C369G 

3250/315 

C395R 

3444/123A 

C106F3 

6753/5453 

C122F5 

3685/5461 

C193 (TRANS) 

3444/123A 

C281 (TRANS) 

3444/123A 

C369G-BL 

3250/315 

C396 

3444/123A 

C106F4 . 

6753/5453 

C122F6 

3685/5461 

C194 (TRANS) 

3444/123A 

C281A 

3444/123A 

C369G-GR 

3250/315 

C397 

3039/316 

C106G1 

3570 

C122G 

3572/5463 

C195 (TRANS) 

3444/123A 

C281B 

3444/123A 

C369GR 

3250/315 

C397 TRANS 

3452/108 

C106G2 

3570 

C122M 

3573/5466 

C196 (TRANS) 

3444/123A 

C281C 

3444/123A 

C370 

3452/108 

C398 

3018 

C106G3 

3570 

C122Y 

3572/5463 

Cl97 (TRANS) 

3444/123A 

C281C-EP 

3444/123A 

C370F 

3452/108 

C398(FA-1) 

3018 

C106Q 

6752/5452 

C123 

3024/128 

C199 

3452/108 

C281D 

3444/123A 

C370G 

3452/108 

C398(TRANSIST0R 3018 

C106Q1 

6752/5452 

C124 

3024/128 

C200 (TRANS) 

3444/123A 

C281EP 

3444/123A 

C370H 

3452/108 

C398FA-1 

3018 

C106Q2 

6752/5452 

C125 

3006/160 

C200 SCR 

6794/5494 

C281H 

3444/123A 

C370J 

3452/108 

C399 

3018 

C106Q3 

6752/5452 

C127 

3452/108 

C201 

3025/129 

C281HA 

3444/123A 

C370K 

3452/108 

C399 TRANS 

3018 

C106Q4 

6752/5452 

Cl28 TRANS 

3862/103 

C201 (JAPAN) 

3444/123A 

C281HB 

3444/123A 

C371 

3122 

C400 

3444/123A 

C106Y 

6752/5452 

C129 TRANS 

3861/101 

C202 

3025/129 

C281HC 

3444/123A 

C371 (0) 

3122 

C400-0 

3444/123A 

C106Y1 

6752/5452 

C130 

3024/128 

C203 

3122 

C282 

3039/316 

C371-0 

3122 

C400-0 

3122 

C106Y2 

6752/5452 

C131 

3122 

C203 (TRANS) 

3444/123A 

C282 (TRANS) 

3444/123A 

C371-1 

3122 

C400-R 

3444/123A 

C106Y3 

6752/5452 

C131 (TRANS) 

3444/123A 

C203 SCR 

3638/5402 

C282 TRANS 

3452/108 

C371-2 

3122 

C400-Y 

3444/123A 

C106Y4 

6752/5452 

Cl 32 

3122 

C203A SCR 

3638/5402 

C282H 

3444/123A 

C371-0 

3122 

C401 PNP TRANS 

3984/106 

C107A 

6754/5454 

Cl32 (TRANS) 

3444/123A 

C203B SCR 

3627/5404 

C282HA 

3444/123A 

C371-R 

3122 

C401 TRANS 

3124/289 

C107A1 

6754/5454 

Cl 33 

3122 

C203BX SCR 

3627/5404 

C282HB 

3444/123A 

C371-R-1 

3122 

C401(JAPAN) 

3124/289 

C107A2 

6754/5454 

Cl33 (TRANS) 

3444/123A 

C204 

3122 

C282HC 

3444/123A 

C371B 

3122 

C402 

3025/129 

C107 A3 

6754/5454 

C134 

3122 

C204 (TRANS) 

3444/123A 

C283 

3122 

C371G 

3122 

C402(JAPAN) 

3444/123A 

C107B 

3597/5455 

Cl34 (TRANS) 

3444/123A 

C205 

3122 

C283 (TRANS) 

3444/123A 

C3710 

3122 

C402A 

3444/123A 

C107B1 

3597/5455 

C134B 

3122 

C205 (TRANS) 

3444/123A 

C284 

3444/123A 

C371R 

3122 

C403 TRANS 

3124/289 

C107B2 

3597/5455 

C134B (TRANS) 

3444/123A 

C206 

3018 

C284H 

3444/123A 

C372 

3245/199 

C403-2 TRANS 

3124/289 

C107B3 

3597/5455 

C135 

3122 

C206 1C 

3877/1075A 

C284HA 

3444/123A 

C372(0) 

3245/199 

C403-3 TRANS 

3124/289 

C107B4 

3597/5455 

Cl35 (TRANS) 

3444/123A 

C206 TRANS 

3018 

C284HB 

3444/123A 

C372-0 

3245/199 

C403-4 TRANS 

3124/289 

C107C1 

3598/5457 

C135A SCR 

6642/5542 

C208 TRANS 

3024/128 

C285 

3444/123A 

C372-1 

3245/199 

C403-5 TRANS 

3124/289 

C107C2 

3598/5457 

C135FSCR 

6642/5542 

C210 

3024/128 

C285A 

3444/123A 

C372-2 

3245/199 

C403A TRANS 

3124/289 

C107C3 

3598/5457 

C135N 

6648/5548 

C211 

3024/128 

C286 

3039/316 

C372-0 

3245/199 

C403B TRANS 

3124/289 

C107C4 

3598/5457 

C135S 

6648/5548 

C212 

3104A 

C286TRANS 

3452/108 

C372-R 

3245/^99 

C403C TRANS 

3124/289 

C107C41 

3598/5457 

C136 

3122 

C213 

3024/128 

C287 

3039/316 

C372-Y 

3245/199 

C404 

3444/123A 

C107C SCR 

3598/5457 

C137 

3122 

C214 

3024/128 

C287A 

3039/316 

C372-Z 

3245/199 

C405 

3452/108 

C107D 

3598/5457 

Cl37 (TRANS) 

3444/123A 

C215 

3024/128 

C288 

3039/316 

C372GR 

3245/199 

C406 

3011A 

C107D1 

3598/5457 

C137N 

6648/5548 

C216 

3024/128 

C288A 

3039/316 

C372H 

3245/199 

C406 TRANS 

3011A 

C107D2 

3598/5457 

C137P 

6649 

C217 

3024/128 

C289 

3452/108 

C372Y 

3245/199 

C407 

3044/154 

C10703 

3598/5457 

C137S 

6648/5548 

C218 

3024/128 

C290 

3048/329 

C373 

3245/199 

C407 JAPAN 

3438 

C107D4 

3598/5457 

C137T 

6649 

C218 (TRANS) 

3444/123A 

C291 

3024/128 

C373BL 

3245/199 

C408 

3439/163A 

C107F1 

6753/5453 

C138 

3122 

C218A 

3122 

C292 

3024/128 

C373G 

3245/199 

C409 

3439/163A 

C107F2 

6753/5453 

Cl38 (TRANS) 

3444/123A 

C220 

3024/128 

C293 

3048/329 

C373GR 

3245/199 

C0410 

3032A 

C107F3 

6753/5453 

C138A 

3122 

C220A 

3589 

C293A 

3048/329 

C373W 

3245/199 

C410 

3439/163A 

C107F4 

6753/5453 

C138A (TRANS) 

3444/123A 

C220A2 

3614 

C296 

3452/108 

C374 

3444/123A 

C411 

3439/163A 

C107F SCR 

6753/5453 

C139 

3122 

C220B 

3589 

C299 

3122 

C374-BL 

3444/123A 

C412 

3439/163A 

C107Q 

6752/5452 

Cl39 (TRANS) 

3444/123A 

C220B2 

3614 

C300 

3444/123A 1 

C374-V 

3444/123A 

C420 

3024/128 

C107Q1 

6752/5452 

C140 

3024/128 

C220C 

3580/5507 

C300TRANS 

3444/123A 

C374JA 

3444/123A 

C423 

3444/123A 

C107Q2 

6752/5452 

C145A 

3124/289 

C220D 

3580/5507 

C301 

3444/123A 

C375 

3132 

C423B 

3444/123A 

C107Q3 

6752/5452 

C147 

3048/329 

C220F 

3589 

C301A 

3025/129 

C375-0 

3132 

C423C 

3444/123A 

C107Q4 

6752/5452 

Cl 47-3 

3048/329 

C220F2 

3614 

cm 

3122 

C375-Y 

3132 

C423D 

3444/123A 

C107Y 

6752/5452 

Cl 47-4 

3048/329 

C220U 

3589 

C302(JAPAN) 

3444/123A 

C376 

3024/128 

C423E 

3444/123A 

C107Y1 

6752/5452 

C148 

3039/316 

C220U2 

3614 

C306 

3024/128 

C377TRANS 

3854/123AP 

C423F 

3444/123A 

C107Y2 

6752/5452 

Cl48 TRANS 

3452/108 

C221 

3024/128 

C307 

3024/128 

C378 

3444/123A 

C424 

3452/108 
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C424(JAPAM)—C7 1 2E RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

C424(JAPAN) 

3444/123A 

C482-Y 

3512 

C529 

3122 

C566H-M 

3249/1052 

C633H 

3124/289 

C684 JAP TRANS 3293/107 

C424D 

3444/123A 

C482GR 

3512 

C529A 

3444/123A 

C566H-N 

3249/1052 

C634 

3124/289 

C684 TRANS 

3293/107 

C425 

3444/123A 

C482X 

3512 

C531 TRANS 

3122 

C567 

3132 

C634-5 

3124/289 

C684A TRANS 

3293/107 

C425B 

3444/123A 

C482Y 

3512 

C531FTRANS 

3122 

C568 TRANS 

3716/161 

C634-6 

3124/289 

C684B TRANS 

3293/107 

C425C 

3444/123A 

C484R 

■ 3024/128 

C532-000-306 

3025/129 

0571 

3048/329 

C634-7 

3124/289 

C684BK TRANS 

3293/107 

C425D 

3444/123A 

C484Y 

3024/128 

C535 TRANS 

3293/107 

C571SIC 

3498/1078 

C634A 

3124/289 

C684F TRANS 

3293/107 

C425E 

3444/123A 

C485 

3748/282 

C535A TRANS 

3293/107 

C573(IC) 

3486/1184 

C634A-5 

3124/289 

C685 

3021/124 

C425F 

3444/123A 

C485BL 

3748/282 

C535B TRANS 

3293/107 

C573C(IC) 

3486/1184 

C634A-6 

3124/289 

C685A 

3021/124 

C426 

3024/128 

C485C 

3748/282 

C535C TRANS 

3293/107 

C576(IC) 

3468/1185 

C634A-7 

3124/289 

C685B 

3021/124 

C429 

3452/108 

C485Y 

3748/282 

C535G TRANS 

3293/107 

C576H 1C 

3468/1185 

C635A 

3021/124 

C685GU 

3021/124 

C429J . 

3452/108 

C486 

3748/282 

C536 

3122 

C576H(IC) 

3468/1185 

C639 TRANS 

3444/123A 

C685P 

3021/124 

C429X 

3452/108 

C486BL 

3748/282 

C536A 

3122 

C577(IC) 

3461/1082 

C640 

3444/123A 

C685Y 

3021/124 

C430 

3452/108 

C486Y 

3748/282 

C536AG 

3122 

C577A 1C 

3461/1082 

C640B 

3444/123A 

C686 

3044/154 

C430H 

3452/108 

C487 

3538 

C536B 

3122 

C577H 

3461/1082 

C641 

3765/195A 

C687 

3079 

C430W 

3452/108 

C488 

3538 

C536C 

3122 

C577H(IC) 

3461/1082 

C641B 

3452/108 

C687GN 

3079 

C440 

3122 

C489 

3538 

C536D 

3122 

C577N 1C 

3461/1082 

C641F 

3765/195A 

C6870R 

3079 

C441 

3122 

C490 

3271 

C536DK 

3122 

C580 

3048/329 

C642 

3133/164 

C688 

3452/108 

C442 

3122 

C490 RED 

3271 

C536E 

3122 

C582 

3021/124 

C642A 

3710/238 

C689 

3444/123A 

C443 

3024/128 

C490 YEL 

3271 

C536ED 

3122 

C582A 

3021/124 

C643 TRANS 

3710/238 

C689H 

3444/123A 

C444 

3444/123A 

C491 

3271 

C536EH 

3122 

C582C 

3021/124 

C643A TRANS 

3710/238 

C693 

3124/289 

C450 

3444/123A 

C491BL 

3271 

C536EJ 

3122 

C586 

3438 

C644 

3245/199 

C693(JAPAN) 

3124/289 

C454 

3124/289 

C491R 

3271 

C536EN 

3122 

C587 

3444/123A 

C644C 

3245/199 

C693A 

3124/289 

C454(A) 

3124/289 

C491Y 

3271 

C536ER 

3122 

C587A 

3444/123A 

C644F/494 

3245/199 

C693B 

3124/289 

C454A 

3124/289 

C492 TRANS 

3559/162 

C536ET 

3122 

C588 

3444/123A 

C644FR 

3245/199 

C693C 

3124/289 

C454B 

3124/289 

C492B TRANS 

3559/162 

C536EZ 

3122 

C589 

3044/154 

C644FS 

3245/199 

C693D 

3124/289 

C454C 

3124/289 

C493 

3027/130 

C536F 

3122 

C590 

3024/128 

C644H 

3245/199 

C693E 

3124/289 

C454D 

3124/289 

C494 

3027/130 

C536F1 

3122 

C592A2 

3469/1195 

C644HR 

3245/199 

C693EB 

3124/289 

C454L 

3124/289 

C495 TRANS 

3253/295 

C536F2 

3122 

C592H2 

3469/1195 

C644P 

3245/199 

C693ET 

3124/289 

C454LA 

3124/289 

C495-0 TRANS 

9041/373 

C536FC 

3122 

C593 

3444/123A 

C644PJ 

3245/199 

C693F 

3124/289 

C455 

3138/193A 

C495-R TRANS 

9041/373 

C536FS 

3122 

C594 

3024/128 

C644Q 

3245/199 

C693FC 

3124/289 

C456 

3048/329 

C495-Y TRANS 

9041/373 

C536FS6 

3122 

C595 1C 

3168/749 

C644R 

3245/199 

C693FL 

3124/289 

C456-0 

3048/329 

C496 TRANS 

3253/295 

C536FZ 

3122 

C595 TRANS 

3444/123A 

C644RST 

3245/199 

C693FU 

3124/289 

C456A 

3048/329 

C496-0 TRANS 

9041/373 

C536G 

3122 

C595C2 1C 

3168/749 

C644S 

3245/199 

C693G 

3124/289 

C456D 

3048/329 

C496-R TRANS 

9041/373 

C536GF 

3122 

C595C 1C 

3168/749 

C644S/494 

3245/199 

C693GL 

3124/289 

C458 

3124/289 

C496-Y TRANS 

9041/373 

C536GK 

3122 

C596 

3444/123A 

C644T 

3245/199 

C693GS 

3124/289 

C458(C) 

3124/289 

C497 

3024/128 

C536GT 

3122 

C596 1C 

3742/1187 

C645 

3018 

C693GU 

3124/289 

C458A 

3124/289 

C497-0 

3024/128 

C536GV 

3122 

C596(IC) 

3742/1187 

C645A 

3039/316 

C693GZ 

3124/289 

C458B 

3124/289 

C497-R 

3024/128 

C536GY 

3122 

C596C 

3742/1187 

C645B 

3039/316 

C693H 

3124/289 

C458B-D 

3124/289 

C497-Y 

3024/128 

C536H 

3122 

C602E 

3122 

C645C 

3039/316 

C694 

3245/199 

C458BC 

3124/289 

C498 

3024/128 

C536W 

3122 

C605 

3039/316 

C645D 

3039/316 

C694D 

3444/123A 

C458BL 

3124/289 

C498-0 

3024/128 

C537 TRANS 

3122 

C605Q 

3018 

C645E 

3039/316 

C694E 

3245/199 

C458BLG 

3124/289 

C498-R 

3024/128 

C537-01 

3122 

C605TW 

3039/316 

C646 

3563 

C694F 

3245/199 

C458C 

3124/289 

C498-Y 

3024/128 

C537A 

3122 

C606 

3039/316 

C646TRANS 

3563 

C694G 

3245/199 

C458CLG 

3124/289 

C499 

3244 

C537B 

3122 

C608 

3765/195A 

C647TRANS 

3561 

C694Z 

3245/199 

C458CM 

3124/289 

C499-RFA-1 

3244 

C537C 

3122 

C608E 

3765/195A 

C647P TRANS 

3561 

C695 

3039/316 

C458D 

3124/289 

C499-YFA-1 

3244 

C537D 

3122 

C608T 

3765/195A 

C647Q TRANS 

3561 

C696 

3765/195A 

C458G 

3124/289 

C499R 

3244 

C537D2 

3122 

C609 

3765/195A 

C647RTRANS 

3561 

C696A 

3765/195A 

C458GLB 

3124/289 

C499Y 

3244 

C537E 

3122 

C609(TRANSIST0R 3765/195A 

C648 

3245/199 

C696B 

3765/195A 

C458L 

3124/289 

C500 

3040 

C537EF 

3122 

C 609 F(TR AN S) 

3765/195A 

C648H 

3245/199 

C696D 

3765/195A 

C458LB 

3124/289 

C500 TRANS 

3040 

C537EH 

3122 

C609T 

3765/195A 

C649 

3039/316 

C696E 

3765/195A 

C458LG 

3124/289 

C500R 

3040 

C537EJ 

3122 

C610 

3025/129 

C650 

3122 

C696F 

3765/195A 

C458LG(B) 

3124/289 

C500Y 

3040 

C537EK 

3122 

C611 TRANS 

3452/108 

C650B 

3122 

C696G 

3765/195A 

C458LGA 

3124/289 

C501 

3024/128 

C537F 

3122 

C612 

3452/108 

C651 

3122 

C696H 

3765/195A 

C458LGB 

3124/289 

C502 

3048/329 

C537F1 

3122 

C613 

3452/108 

C652 

3039/316 

C696I 

3765/195A 

C458LGBM 

3124/289 

C503 

3024/128 

C537F2 

3122 

C614 

3048/329 

C653TRANS 

3716/161 

C697 TRANS 

3299/237 

C458LGC 

3124/289 

C503-0 

3024/128 

C537FC 

3122 

C614D 

3048/329 

C654 

3444/123A 

C697A 

3299/237 

C458LGD 

3124/289 

C503-Y ' 

3024/128 

C537FV 

3122 

C614E 

3048/329 

C655 

3444/123A 

C697D 

3299/237 

C458LGO 

3124/289 

C504 

3024/128 

C537G 

3122 

C614F 

3048/329 

C656 

3039/316 

C697F 

3299/237 

C458LGS 

3124/289 

C504-0 

3024/128 

C537GF 

3122 

C614G 

3048/329 

C657 

3039/316 

C701 

3122 

C458P 

3124/289 

C504-Y 

3024/128 

C537GI 

3122 

C615 

3048/329 

C658 

3452/108 

C702 

3122 

C458RGS 

3124/289 

C504GR 

3024/128 

C537H 

3122 

C615A 

3048/329 

C658A 

3452/108 

C705 

3039/316 

C459 

3122 

C505 

3044/154 

C537HT 

3122 

C615B 

3048/329 

C659 

3452/108 

C705B 

3039/316 

C459B 

3122 

C505-0 

3044/154 

C537W 

3122 

C615C 

3048/329 

C662 

3452/108 

C705C 

3039/316 

C459D 

3122 

C505-R 

3044/154 

C538 

3444/123A 

C615D 

3048/329 

C663 

3132 

C705D 

3039/316 

C460 

3122 

C506 

3044/154 

C538A 

3444/123A 

C615E 

3048/329 

C664B 

3027/130 

C705E 

3039/316 

C460A 

3122 

C506-0 

3044/154 

C538AQ 

3444/123A 

C615F 

3048/329 

C664C 

3027/130 

C705F 

3039/316 

C460B 

3122 

C506-R 

3044/154 

C538B 

3444/123A 

C615G 

3048/329 

C668 TRANS 

3293/107 

C707 

3039/316 

C460C 

3122 

C507 

3044/154 

C538C 

3444/123A 

C616 

3048/329 

C668A TRANS 

3293/107 

C707H 

3039/316 

C460D 

3122 

C507-0 

3044/154 

C538D 

3444/123A 

C616A 

3048/329 

C668B TRANS 

3293/107 

C708 

3024/128 

C460GB 

3122 

C507-R 

3044/154 

C538E 

3444/123A 

C617C 

3025/129 

C668C1 TRANS 

3293/107 

C708A 

3024/128 

C460H 

3122 

C507-Y 

3044/154 

C538F 

3444/123A 

C619 

3444/123A 

C668C TRANS 

3293/107 

C708AA 

3024/128 

C460K 

3122 

C508 TRANS 

3261/175 

C538G 

3444/123A 

C619B 

3444/123A 

C668CD TRANS 

3293/107 

C708AB 

3024/128 

C460L 

3122 

C509 TRANS 

3124/289 

C538P 

3444/123A 

C619C 

3444/123A 

C668D1 TRANS 

3293/107 

C708AC 

3024/128 

C461 

3122 

C509-0 TRANS 

3124/289 

C538Q 

3444/123A 

C619D 

3444/123A 

C668D TRANS 

3293/107 

C708AH TRANS 

l 3024/128 

C461A 

3122 

C509Y TRANS 

3124/289 

C538R 

3444/123A 

C620 TRANS 

3124/289 

C668DV TRANS 

3293/107 

C708B 

3024/128 

C461B 

3122 

C512 

3024/128 

C538S 

3444/123A 

C620C TRANS 

3124/289 

C668DX TRANS 

3293/107 

C708C 

3024/128 

C461C 

3122 

C512-0 

3024/128 

C538T 

3444/123A 

C620CD TRANS 

3124/289 

C668E TRANS 

3293/107 

C708H TRANS 

3024/128 

C461E 

3122 

C512-R 

3024/128 

C539 

3444/123A 

C620D TRANS 

3124/289 

C668EP TRANS 

3293/107 

C709 

3444/123A 

C461L 

3122 

C513 

3024/128 

C539K 

3444/123A 

C620DE TRANS 

3124/289 

C668EX TRANS 

3293/107 

C709B 

3444/123A 

C463 

3039/316 

C513-0 

3024/128 

C539L 

3444/123A 

C620E TRANS 

3124/289 

C668F TRANS 

3293/107 

C709C 

3444/123A 

C463H 

3132 

C513R 

3024/128 

C539R 

3444/123A 

C621 

3444/123A 

C668SP TRANS 

3293/107 

C709CD 

3444/123A 

C464 

3132 

C514 

3021/124 

C539S 

3444/123A 

C622 

3444/123A 

C673 TRANS 

3247/234 

C709D 

3444/123A 

C464C 

3138/193A 

C515 

3021/124 

C540 

3444/123A 

C627 

3044/154 

C674 

3112 

C710 

3356 

C465 

3132 

C515 TRANS 

3021/124 

C544 

3452/108 

C628 

3024/128 

C674JAPAN 

3647/167 

C710(B) 

3356 

C466 

3132 

C515A 

3021/124 

C544C 

3452/108 

C629 

3039/316 

C674B 

3132 

C710(D) 

3356 

C466H 

3132 

C515A TRANS 

3021/124 

C544D 

3452/108 

C631 TRANS 

3124/289 

C674C 

3132 

C710-1 

3356 

C468 

3444/123A 

C516 

3024/128 

C544E 

3452/108 

C631-6 TRANS 

3124/289 

C674CV 

3716/161 

C710-2 

3356 

C468(LGR) 

3138/193A 

C517 

3049/224 

C545 

3039/316 

C631-7 TRANS 

3124/289 

C674D 

3132 

C710-4 

3356 

C468A 

3444/123A 

(317 TRANS 

3049/224 

C545A 

3039/316 

C631-8 TRANS 

3124/289 

C674E 

3132 

C710B 

3356 

C469 

3039/316 

C517C 

3049/224 

C545B 

3039/316 

C631A TRANS 

3124/289 

C674F 

3132 

C710BC 

3356 

C469A 

3039/316 

C519 

3438 

C545C 

3039/316 

C631A-6 TRANS 

3124/289 

C674G 

3132 

C710C 

3356 

C469F 

3039/316 

C519A 

3438 

C545D 

3039/316 

C631A-7 TRANS 

3124/289 

C675 

3467/283 

C710D 

3356 

C469Q 

3039/316 

C520 

3027/130 

C545E 

3039/316 

C631A-8 TRANS 

3124/289 

C678 TRANS 

3268 

C710E 

3356 

C469R 

3039/316 

C520A 

3027/130 

C548 TRANS 

3218/278 

C632 TRANS 

3124/289 

C680 TRANS 

3194/286 

C711 

3899 

C470 

3044/154 

C521 

3027/130 

C555A 

3157/703A 

C632-6 TRANS 

3124/289 

C680A TRANS 

3194/286 

C711 TRANS 

3899 

C472Y 

3044/154 

C521A 

3027/130 

C555 H(IC) 

3472/1092 

C632-7 TRANS 

3124/289 

C680AR TRANS 

3194/286 

C711(E) 

3899 

C475 

3444/123A 

C522 

3103 A/396 

C558 

3439/163A 

C632-8 TRANS 

3124/289 

C680R TRANS 

3194/286 , 

C711A 

3899 

C475K 

3444/123A 

C522-0 

3103A/396 

C560 

3024/128 

C632A TRANS 

3124/289 

C681 

3439/163A 

C711AE 

3899 

C476 

3122 

C522-R 

3103 A/396 

C561 

3452/108 

C632A-6 TRANS 

3124/289 

C681 TRANS 

3439/163A 

C711AF 

3899 

C477 

3452/108 

C523 

3103A/396 

C562 TRANS 

3018 

C632A-7 TRANS 

3124/289 

C681A 

3439/163A 

C711AG 

3899 

C478 

3048/329 

C523-0 

3103A/396 

C562Y TRANS 

3018 

C632A-8 TRANS 

3124/289 

C681B 

3439/163A 

C711D 

3899 

C478(D) 

3048/329 

C523-R 

3103 A/396 

C563 

3132 

C633 

3124/289 

C681YL 

3439/163A 

C711E 

3899 

C478-4 

3048/329 

C524 

3103 A/396 

C563A 

3132 

C633-5 

3124/289 

C682 

3117 

C711F 

3899 

C478D 

3048/329 

C524-0 

3103 A/396 

C564P 

3025/129 

C633-6 

3124/289 

C682A 

3117 

C711FG 

3899 

C479 

3024/128 

C524-R 

3103A/396 

C564Q 

3025/129 

C633-7 

3124/289 

C682B 

3117 

C711G 

3899 

C481 

3765/195A 

C525 

3103 A/396 

C566 TRANS 

3529 

C633A 

3124/289 

C683 

3018 

C712 

3124/289 

C481X 

3765/195A 

C525 TRANS 

3045/225 

C566(IC) 

3249/1052 

C633A-5 

3124/289 

C683 TRANS 

3018 

C712A 

3124/289 

C482 

3512 

C525-R 

3103A/396 

C566H2(IC) 

3249/1052 

C633A-6 

3124/289 

C683A 

3018 

C712C 

3124/289 

C482-GR 

3512 

C526 

3040 

C566H(IC) 

3249/1052 

C633A-7 

3124/289 

C683B 

3018 

C712D 

3124/289 

C482-0 

3512 

C528 TRANS 

3245/199 

C566H-L 

3249/1052 

C633G 

3124/289 

C683V 

3018 

C712E 

3124/289 
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C712W—C1014C 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

C712W 

3124/289 

C764 

3112 

C815A 

3124/289 

C859G 

3245/199 

C921L 

3039/316 

C944SK TRANS 

3124/289 

C713 

3444/123A 

C765 

3027/130 

C815B 

3124/289 

C859GK 

3122 

C921M 

3039/316 

C944SP TRANS 

3124/289 

C714 

3444/123A 

C768 

3027/130 

C815C 

3124/289 

C860 

3132 

C922 

3018 

C945 

3124/289 

C715 

3444/123A 

C772 TRANS 

3132 

C815F 

3124/289 

C860C 

3132 

C922A 

3039/316 

C945(R) 

3124/289 

C715(JAPAN) 

3444/123A 

C772B 

3132 

C815K 

3124/289 

C860D 

3132 

C922B 

3039/316 

C945-0 

3124/289 

C715A 

3444/123A 

C772BG 

3132 

C815L 

3124/289 

C860E 

3132 

C922C 

3039/316 

C945A 

3124/289 

C715B 

3444/123A 

C772BH 

3132 

C815M 

3124/289 

C863 

3132 

C923 

3124/289 

C945AP 

3124/289 

C715C 

3444/123A 

C772BV 

3132 

C815S 

3124/289 

C864 

3132 

C923A 

3124/289 

C945AQ 

3124/289 

C715D 

3444/123A 

C772BX 

3132 

C815SA 

3124/289 

C866 TRANS 

3299/237 

C923B 

3124/289 

C945B 

3124/289 

C715E 

3444/123A 

C772BY 

3132 

C815SC 

3124/289 

C868 

3044/154 

C923C 

3124/289 

C945C 

3124/289 

C715EJ 

3444/123A 

C772C 

3132 

C816 

3024/128 

C869 

3044/154 

C923D 

3124/289 

C945D 

3124/289 

C715EV 

3444/123A 

C772C1 

3132 

C816K 

3024/128 

C870 

3444/123A 

C923E 

3124/289 

C945E 

3124/289 

C715F 

3444/123A 

C772C2 

3132 

C818 

3044/154 

C870BL 

3444/123A 

C923F 

3124/289 

C945F 

3124/289 

C715J 

3444/123A 

C772CK 

3132 

C826 

3024/128 

C870E 

3444/123A 

C924 

3452/108 

C945G 

3124/289 

C715XL 

3444/123A 

C772CL 

3132 

C827 

3024/128 

C870F 

3444/123A 

C924E 

3452/108 

C945H 

3124/289 

C716 

3444/123A 

C772CS 

3132 

C827 TRANS 

3024/128 

C871 

3124/289 

C924F 

3452/108 

C945K 

3124/289 

C716B 

3444/123A 

C772CU 

3132 

C828 

3122 

C871BL 

3124/289 

C924M 

3452/108 

C945L 

3124/289 

C716C 

3444/123A 

C772CV 

3132 

C828 TRANS 

3866 

C871D 

3124/289 

C925 

3444/123A 

C945M 

3124/289 

C716D 

3444/123A 

C772CX 

3132 

C828-0 

3122 

C871E 

3124/289 

C926 TRANS 

3244 

C945P 

3124/289 

C716E 

3444/123A 

C772D 

3132 

C828-0P 

3122 

C871F 

3124/289 

C926A 

3244 

C945Q 

3124/289 

C716F 

3444/123A 

C772DJ 

3132 

C828-14 

3866 

C871G 

3124/289 

C927 

3246/229 

C945QL 

3124/289 

C7166 

3444/123A 

C772DU 

3132 

C828-0 TRANS 

3866 

C875 

3024/128 

C927B 

3246/229 

C945QP 

3124/289 

C717 

3132 

C772DV 

3132 

C828-OP TRANS 

3866 

C875-1 

3024/128 

C927C 

3246/229 

C945R 

3124/289 

C717B 

3132 

C772DX 

3132 

C828/494 

3866 

C875-1C 

3024/128 

C927CJ 

3246/229 

C945S 

3124/289 

C717BK 

3132 

C772DY 

3132 

C828A TRANS 

3866 

C875-1D 

3024/128 

C927CU 

3246/229 

C945T 

3124/289 

C717BLK 

3132 

C772E 

3132 

C828AP 

3866 

C875-1E 

3024/128 

C927CW 

3246/229 

C945TQ 

3124/289 

C717C 

3132 

C772F 

3132 

C828AQ 

3866 

C875-1F 

3024/128 

C927D 

3246/229 

C945TR 

3124/289 

C717E 

3132 

C772K 

3132 

C828AR 

3866 

C875-2 

3024/128 

C927DD 

3246/229 

C945X 

3124/289 

C722 TRANS 

3849/293 

C772KB 

3132 

C828AS 

3866 

C875-2C 

3024/128 

C927E 

3246/229 

C947 

3132 

C725 

3444/123A 

C772KC 

3132 

C828FR 

3866 

C875-2D 

3024/128 

C928 

3132 

C948 

3132 

C725-0 

3444/123A 

C772KD 

3132 

C828LR 

3866 

C875-2E 

3024/128 

C928B 

3132 

C957 

3132 

C727 

3044/154 

C772KD1 

3132 

C828LS 

3866 

C875-2F 

3024/128 

C928C 

3132 

C959 

3024/128 

C728 

3044/154 

C772KD2 

3132 

C828P 

3866 

C875-3 

3024/128 

C928D 

3132 

C959A 

3024/128 

C730 TRANS 

3218/278 

C772R 

3132 

C828Q 

3866 

C875-3C 

3024/128 

C928E 

3132 

C959B 

3024/128 

C732 

3245/199 

C772RB-D 

3132 

C828R 

3866 

C875-3D 

3024/128 

C929-0 

3132 

C959C 

3024/128 

C732BL 

3245/199 

C772RD 

3132 

C828R/494 

3866 

C875-3E 

3024/128 

C929DE 

3132 

C959D 

3024/128 

C732GR 

3245/199 

cm 

3444/123A 

C828S 

3866 

C875-3F 

3024/128 

C929DU 

3132 

C959M 

3024/128 

C732S 

3245/199 

C773C 

3444/123A 

C828T 

3866 

C875D 

3024/128 

C930 

3356 

C959S 

3024/128 

C732V 

3245/199 

C773D 

3444/123A 

C828Y 

3122 

C875E 

3024/128 

C930B 

3356 

C959SA 

3024/128 

C732Y 

3245/199 

C773E 

3122 

C829 

3122 

C875F 

3024/128 

C930BV 

3356 

C959SB 

3024/128 

C733 

3245/199 

C774 

3048/329 

C829-14 

3122 

C876 

3024/128 

C930CK 

3356 

C959SC 

3024/128 

C733-0 

3245/199 

C775 

3048/329 

C829A 

3122 

C876C 

3024/128 

C930D 

3356 

C959SD 

3024/128 

C733-0 

3245/199 

C776 

3024/128 

C829B 

3122 

C876D 

3024/128 

C930DH 

3356 

C960 

3444/123A 

C733BL 

3245/199 

C776(Y) 

3024/128 

C829B-Y 

3122 

C876E 

3024/128 

C930DT 

3356 

C960B 

3103 A/396 

C733GR 

3245/199 

C776Y 

3024/128 

C829BC 

3122 

C876TV 

3024/128 

C930DZ 

3356 

C960C 

3103 A/396 

C733R 

3245/199 

C777 

3299/237 

C829C 

3122 

C876TVE 

3024/128 

C930E 

3356 

C960D 

3103 A/396 

C733V 

3245/199 

C778 

3299/237 

C829D 

3122 

C876TVEF 

3024/128 

C930EV 

3356 

C960S 

3103 A/396 

C733Y 

3245/199 

C778B 

3299/237 

C829R 

3122 

C881 

3137/192A 

C931 TRANS 

3357/186A 

C960SA 

3103 A/396 

C734 

3245/199 

C779-0 

3194/286 

C829X 

3122 

C881 TRANS 

3137/192A 

C931C TRANS 

3357/186A 

C960SB 

3103 A/396 

C734-0 

3245/199 

C779-R 

3194/286 

C829Y 

3122 

C881K 

3137/192A 

C93ID TRANS 

3357/186A 

C960SC 

3103 A/396 

C734-0 

3245/199 

C779-Y 

3194/286 

C830 

3562 

C881L 

3137/192A 

C93IE TRANS 

3357/186A 

C960SD 

3103 A/396 

C734-R 

3245/199 

C780 

3433/287 

C830A 

3562 

C881M 

3137/192A 

C932 

3054/196 

C966 

3444/123A 

C734-Y 

3245/199 

C780AG 

3433/287 

C830B 

3562 

C889 

3438 

C932E 

3054/196 

C967 

3444/123A 

C734GR 

3245/199 

C780AG ORN 

3433/287 

C830C 

3562 

C894 

3444/123A 

C933 TRANS 

3122 

C968 TRANS 

3124/289 

C734Y 

3245/199 

C780AG RED 

3433/287 

C833BL 

3245/199 

C895 TO-3 TRANS 3559/162 

C933B 

3122 

C968P TRANS 

3124/289 

C735 

3122 

C780AG YEL 

3433/287 

C836K 

3132 

C895 TO-66 TRAN 3261/175 

C933BB 

3122 

C971 

3137/192A 

C735{FA-3) 

3122 

C780AG-0 

3104A 

C836L 

3132 

C895-2 TO-3 XTR 3559/162 

C933C 

3122 

C972 

3024/128 

C735(0] 

3122 

C780AG-R 

3104 A 

C836M 

3444/123A 

C895-3 TO-3 XTR 3559/162 

C933D 

3122 

C972C 

3024/128 

C735-0 

3122 

C780G 

3433/287 

C837K 

3132 

C895-4 TO-3 XTR 3559/162 

C933E 

3122 

C972D 

3024/128 

C735-0 

3122 

C781 

3765/195A 

C837L 

3132 

C895-5 TO-3 XTR 3559/162 

C933F 

3122 

C972E 

3024/128 

C735-R 

3122 

C781A 

3765/195A 

C838 

3122 

C896 

3444/123A 

C933FP 

3122 

C982 

3156/172A 

C735Y 

3122 

C781AK 

3765/195A 

C838(H) 

3122 

C899 

3444/123A 

C933FPC 

3122 

C983 

3244 

C736 

3027/130 

C782 

3131A/369 

C838(J) 

3122 

C899K 

3444/123A 

C933FPD 

3122 

C983-0 

3244 

C738 

3018 

C782 TRANS 

3131A/369 

C838(K) 

3122 

C900 

3899 

C933FPE 

3122 

C983-0 

3244 

C738C 

3039/316 

C783 

3194/286 

C838(M) 

3122 

C900 TRANS 

3899 

C933FPF 

3122 

C983-Y 

3244 

C738D 

3018 

' C784 

3246/229 

C838A 

3122 

C900(L) 

3899 

C933FPG 

3122 

C983A 

3244 

C739 

3018 

C784-0 

3246/229 

C838B 

3122 

C900A 

3899 

C933G 

3122 

C983C 

3244 

C739C 

3018 

C784-0 

3246/229 

C838C 

3122 

C900AF 

3899 

C934 

3024/128 

C983R 

3244 

C740 

3452/108 

C784BN 

3246/229 

C838D 

3122 

C900B 

3899 

C934 (TRANS) 

3444/123A 

C983S 

3244 

C741 

3444/123A 

C784R 

3246/229 

C838E 

3122 

C900C 

3899 

C934C 

3444/123A 

C983Y 

3244 

C743A 

3044/154 

C784Y 

3246/229 

C838F 

3122 

C900D 

3899 

C934D 

3444/123A 

C984 

3444/123A 

C746A 

3044/154 

C785 

3246/229 

C838H 

3122 

C900E 

3899 

C934E 

3444/123A 

C984A 

3444/123A 

C748 

3452/108 

C785BN 

3246/229 

C838J 

3122 

C900EF 

3899 

C934F 

3444/123A 

C984B 

3444/123A 

C752 

3444/123A 

C785D 

3246/229 

C838K 

3122 

C900EU 

3899 

C934G 

3444/123A 

C984C 

3444/123A 

C752G 

3444/123A 

C785E 

3246/229 

C838L 

3122 

C900F 

3899 

C934P 

3444/123A 

C991 

3444/123A 

C756 

3748/282 

C785R 

3246/229 

C838M 

3122 

C900L 

3899 

C935 TRANS 

3560 

C992 

3444/123A 

C756-1 

3748/282 

C786 TRANS 

3018 

C838R 

3122 

C900M 

3899 

C936 

3133/164 

C995 

3044/154 

C756-1-1 

3748/282 

C786-0 TRANS 

3018 

C839 TRANS 

3124/289 

C900U 

3899 

C937 TRANS 

3710/238 

C996 

3103 A/396 

C756-1-2 

3748/282 

C786R TRANS 

3018 

C839E TRANS 

3124/289 

C900U/E 

3899 

C937-01 IF TRAN 3122 

C997 

3132 

C756-1-3 

3748/282 

C787 

3132 

C839F TRANS 

3124/289 

C900UE 

3899 

C937A TRANS 

3710/238 

C999 

3115/165 

C756-1-4 

3748/282 

C788 

3044/154 

C839H TRANS 

3124/289 

C900V 

3899 

C937B TRANS 

3710/238 

C999 TRANS 

3115/165 

C756-2 

3748/282 

C789 

3054/196 

C839J TRANS 

3124/289 

C900VE 

3899 

C937BK TRANS 

3710/238 

C999A 

3115/165 

C756-2-1 

3748/282 

C789-0 

3054/196 

C840 

3538 

C901 TRANS 

3836/284 

C937YL TRANS 

3710/238 

C999A TRANS 

3115/165 

C756-2-2 

3748/282 

C789-0 

3054/196 

C840A 

3538 

C901A TRANS 

3836/284 

C938 

3444/123A 

Cl 000 

3122 

C756-2-3 

3748/282 

C789-R 

3054/196 

C840AC 

3538 

C901B TRANS 

3836/284 

C938A 

3444/123A 

C1000-BL 

3122 

C756-2-4 

3748/282 

C789-Y 

3054/196 

C844 

3444/123A 

C901C TRANS 

3836/284 

C938B 

3444/123A 

C1000-GR 

3122 

C756-2-5 

3748/282 

C791 

3562 

C847 

3444/123A 

C901F TRANS 

3836/284 

C938C 

3444/123A 

C1000-Y 

3122 

C756-3 

3748/282 

C793 

3027/130 

C848 

3444/123A 

C901J TRANS 

3836/284 

C939 

3619 

C1000Y 

3122 

C756-3-1 

3748/282 

C793BL 

3027/130 

C849 

3444/123A 

C903D 

3018 

C939 TRANS 

3619 

Cl 004 

3133/164 

C756-3-2 

3748/282 

C793R 

3027/130 

C850 

3444/123A 

C904 TRANS' 

3124/289 

C939D 

3619 

Cl004A 

3710/238 

C756-3-3 

3748/282 

C793Y 

3027/130 

C853 

3137/192A 

C907 

3245/199 

C939L 

3619 

Cl005 TRANS 

3115/165 

C7 56-3-4 

3748/282 

C794R 

3027/130 

C853A 

3137/192A 

C907A 

3245/199 

C940 

3439/163A 

Cl005A TRANS 

3115/165 

C756-5 

3748/282 

C795 

3021/124 

C853B 

3137/192A 

C907AC 

3245/199 

C940 TRANS 

3439/163A 

Cl 006 

3245/199 

C756A 

3765/195A 

C795A 

3021/124 

C853C 

3137/192A 

C907AD 

3245/199 

C940L 

3439/163A 

C1006A 

3245/199 

C756A-1 

3765/195A 

C796 

3444/123A 

C853KLM 

3122 

C907AH 

3245/199 

C940M 

3439/163A 

C1006B 

3245/199 

C756A-2 

3765/195A 

C797 

3024/128 

C853L 

3122 

C907C 

3245/199 

C940P TRANS 

3439/163A 

C1006C 

3245/199 

C756A-3 

3765/195A 

C798 

3024/128 

C856 TRANS 

3040 

C907D 

3245/199 

C940Q TRANS 

3439/163A 

Cl 007 

3444/123A 

C756C 

3765/195A 

C799 

3299/237 

C856-02 TRANS 

3040 

C907H 

3122 

C940R TRANS 

3439/163A 

Cl 008 

3024/128 

C756D 

3765/195A 

C799K 

3299/237 

C856C TRANS 

3040 

C907HA 

3122 

C941 

3124/289 

C1010 

3245/199 

C756E 

3765/195A 

C800 

3039/316 

C857 

3044/154 

C912 

3452/108 

C941-0 

3124/289 

C1010A 

3245/199 

C757 TRANS 

3444/123A 

C803 

3024/128 

C857H 

'3044/154 

C913 

3444/123A 

C941-R 

3124/289 

C1010B 

3245/199 

C761 

3039/316 

C805 

3044/154 

C858 TRANS 

3245/199 

C917 TRANS 

3444/123A 

C941-Y 

3124/289 

C1010C 

3245/199 

C761Y 

3039/316 

C806 

3439/163A 

C858E TRANS 

3245/199 

C917K TRANS 

3444/123A 

C942H2 

3469/1195 

C1012 

3044/154 

C7612 

3039/316 

C806A 

3439/163A 

C858FTRANS 

3245/199 

C918 

3132 

C943 

3444/123A 

C1012A 

3044/154 

C762 

3039/316 

C806A TRANS 

3439/163A 

C858FG TRANS 

3245/199 

C920 

3018 

C943A 

3444/123A 

C1013 

3464/300 

C763 

3122 

C807 

3467/283 

C858G TRANS 

3245/199 

C920E 

3018 

C943B 

3444/123A 

C1013C 

3464/300 

C7 63(C) 

3122 

C807A 

3467/283 

C859 

3245/199 

C920Q 

3039/316 

C943C 

3444/123A 

C1013D 

3464/300 

C763B 

3122 

C814 

3137/192A 

C859E 

3245/199 

C920R 

3039/316 

C944TRANS 

3124/289 

C1014 

3464/300 

C763C 

3122 

C815 

3124/289 

C859F 

3245/199 

C921 

3039/316 

C944K TRANS 

3124/289 

C1014B 

3464/300 

C763D 

3122 

C815(M) 

3124/289 

C859FG 

3245/199 

C921C1 

3039/316 

C944S TRANS 

3124/289 

C1014C 

3464/300 
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C1014CD 

3464/300 

C1098L TRANS 

3357/186A 

Cl 184 

3133/164 

Cl303 TRANS 

3529 

C1380BL TRANS 

3444/123A 

C1473NC TRANS 

3433/287 

C1014D 

3464/300 

C1098M TRANS 

3357/186A 

C1184A 

3133/164 

Cl 304 

3021/124 

C1380C 1C 

3725/1196 

C1474 TRANS 

3849/293 

C1014D1 

3464/300 

C1098N TRANS 

3357/186A 

C1184B 

3133/164 

Cl306 TRANS 

3239/236 

C1380GR TRANS 

3444/123A 

Cl 474-3-2 

3849/293 

C1017 

3298/299 

Cl 100 TRANS 

3115/165 

C1184C 

3133/164 

Cl 306-1 TRANS 

3239/236 

Cl 382 

3747/157 

Cl 474-3-3 

3849/293 

C1018 

3298/299 

Cl 101 

3133/164 

C1184D 

3133/164 

C1306A TRANS 

3239/236 

C1382-0 

3747/157 

C1474-3-4 

3849/293 

C1023 

3452/108 

Cl 101A 

3133/164 

C1184E 

3133/164 

Cl 307 

3197/235 

C1382Y 

3747/157 

C1474-4-2 

3849/293 

C1023-0 

3039/316 

Cl 101B 

3133/164 

Cl 185 

3438 

C1307-1 

3239/236 

C1383 

3849/293 

C1474-4-3 

3849/293 

C1023-Y 

3039/316 

C1101C 

3133/164 

Cl 185 A 

3438 

C1307K 

3239/236 

C1383P 

3849/293 

Cl 474-4-4 

3849/293 

Cl 024 

3538 

Cl 101D 

3133/164 

C1185B 

3438 

Cl308 TRANS 

3710/238 

C1383Q 

3849/293 

C1474S TRANS 

3849/293 

C1024-D2 

3538 

Cl 101E 

3133/164 

C1185C 

3438 

C1308K TRANS 

3710/238 

C1383R 

3849/293 

C1475 

3250/315 

C1024B 

3538 

Cl 102 

3021/124 

C1185K 

3438 

C1308N TRANS 

3710/238 

C1383R/494 

3849/293 

C1475-1 

3250/315 

C1024C 

3538 

C1102A 

3021/124 

C1185L 

3438 

Cl309 TRANS 

3115/165 

C1383S 

3849/293 

C1475-3 TRANS 

3250/315 

C1024D 

3538 

C1102B 

3021/124 

C1185M 

3438 

C1312 TRANS 

3899 

C1383X 

3849/293 

Cl475-4 TRANS 

3250/315 

C1024E 

3538 

C1102C 

3021/124 

Cl 187 

3246/229 

C1312E 

3899 

C1384 

3849/293 

C1475A 

3250/315 

Cl 025 

3626 

Cl 103 

3044/154 

Cl 195 TRANS 

3836/284 

C1312F 

3899 

C1384P 

3849/293 

C1475B 

3250/315 

C1026 

3039/316 

Cl 103 TRANS 

3044/154 

Cl 204 

3245/199 

C1312G 

3899 

C1384Q 

3849/293 

C1475C 

3250/315 

C1026G 

3039/316 

C1103A 

3044/154 

C1204B 

3245/199 

C1312H 

3899 

C1384R 

3849/293 

C1475D 

3250/315 

C1026Y 

3039/316 

C1103B 

3044/154 

C1204C 

3245/199 

C1312R 

3899 

C1384S 

3849/293 

C1475E 

3250/315 

Cl 030 

3619 

C1103C 

3044/154 

C1204D 

3245/199 

C1312Y 

3899 

C1390A 

3018 

C1475F 

3250/315 

Cl 030 TRANS 

3619 

C1103L 

3044/154 

Cl 205 

3452/108 

C1312YF 

3899 

Cl 3901 

3444/123A 

C1475G 

3250/315 

C1030A 

3619 

Cl 104 

3021/124 

Cl 205A 

3452/108 

C1312YG 

3899 

C1390J 

3444/123A 

C1475GN 

3250/315 

C1030B 

3619 

C1104A 

3021/124 

C1205B 

3452/108 

C1312YH 

3899 

C1390K 

3444/123A 

C1475GR 

3250/315 

C1030C 

3619 

C1104B 

3021/124 

C1205C 

3452/108 

C1313 TRANS 

3250/315 

Cl 390V 

3444/123A 

C1475GR-1 

3250/315 

C1030D 

3619 

C1104C 

3021/124 

Cl209 TRANS 

3124/289 

C1313A 

3250/315 

C1390W 

3444/123A 

C1475GR-2 

3250/315 

Cl 032 

3039/316 

Cl 105 

3021/124 

C1210 

3842 

C1313B 

3250/315 

C1390WH 

3444/123A 

C1475GR-3 

3250/315 

C1032HIC 

3745 

C1105A 

3021/124 

C12 IOC 

3842 

C1313C 

3250/315 

C1390WI 

3444/123A 

C1475HE TRANS 

3250/315 

C1032Y 

3039/316 

C1105B 

3021/124 

C1210D 

3842 

C1313D 

3250/315 

C1390WX 

3444/123A 

C1475LG 

3250/315 

Cl 033 

3122 

C1105C 

3021/124 

C1210E 

3842 

C1313E 

3250/315 

C1390WY 

3444/123A 

C1477 

3467/283 

Cl033A 

3122 

Cl 106 TRANS 

3559/162 

C1211 

3122 

C1313F 

3250/315 

C1390X 

3444/123A 

C1478 

3220/198 

Cl 034 

3133/164 

C1106A TRANS 

3559/162 

C1212TRANS 

9041/373 

C1313G 

3250/315 

C1390XJ 

3444/123A 

C1478A 

3220/198 

Cl 035 

3132 

Cl106KTRANS 

3559/162 

C1212A TRANS 

9041/373 

C1313H 

3250/315 

C1390XK 

3444/123A 

C1478P 

3220/198 

C1035C 

3132 

C1106L TRANS 

3559/162 

C1212AA TRANS 

9041/373 

C1313Y 

3245/199 

C1390YM 

3444/123A 

C1478Q 

3220/198 

C1035D 

3132 

C1106M TRANS 

3559/162 

C1212AB TRANS 

9041/373 

C1313YF 

3250/315 

Cl391 TRANS 

3021/124 

C1478R 

3220/198 

C1035E 

3132 

C1106Q TRANS 

3559/162 

C1212AC TRANS 

9041/373 

C1313YG 

3250/315 

C1391VLTRANS 

3021/124 

C1478S 

3220/198 

C1036 

3.132 

C1106R TRANS 

3559/162 

C1212AD TRANS 

9041/373 

C1313YH 

3250/315 

Cl393 TRANS 

3246/229 

C1493NC TRANS 

3244 

C1044 TRANS 

3716/161 

Cl 107 TRANS 

3357/186A 

C1212B TRANS 

9041/373 

C1317TRANS 

3124/289 

C1393K TRANS 

3246/229 

Cl 501 TRANS 

3747/157 

C1045 

3115/165 

C1107Q TRANS 

3357/186A 

C1212C TRANS 

9041/373 

C1317P TRANS 

3124/289 

C1393LTRANS 

3246/229 

C1501P 

3747/157 

C1045 TRANS 

3115/165 

Cl 112 

3836/284 

C1212D TRANS 

9041/373 

C1317Q TRANS 

3124/289 

C1393M TRANS 

3246/229 

C1501Q 

3747/157 

C1045B 

3115/165 

Cl 114 TRANS 

3438 

C1213 

3122 

C1317R 

3138/193A 

Cl394 TRANS 

3246/229 

C1501R 

3747/157 

C1045C 

3115/165 

Cl 115 

3836/284 

C1213A 

3122 

C1318 

3124/289 

C1394K TRANS 

3246/229 

Cl 505 

3219 

C1045D 

3115/165 

Cl 116 

3836/284 

C1213AA 

3122 

C1318Q 

3124/289 

C1394LTRANS 

3246/229 

C1505K 

3219 

C1045E 

3115/165 

C1116A 

3836/284 

C1213AB 

3122 

C1318R TRANS 

3124/289 

C1394M TRANS 

3246/229 

C1505L 

3219 

C1045R 

3115/165 

Cl 117 

3039/316 

C1213AC 

3122 

C1325 

3710/238 

C1395 TRANS 

3293/107 

C1505LA 

3219 

C1046 

3115/165 

Cl 124 TRANS 

3929 

C1213AD 

3122 

C1325 TRANS 

3710/238 

C1398 TRANS 

3197/235 

C1505M 

3219 

Cl046 TRANS 

3115/165 

Cl 124-1 TRANS 

3865 

C1213B 

3122 

C1325A TRANS 

3710/238 

Cl398-0 TRANS 

3197/235 

Cl 506 

3219 

C1046K TRANS 

3115/165 

Cl 124-2 TRANS 

3865 

C1213C 

3122 

C1325AK TRANS 

3710/238 

C1398P TRANS 

3197/235 

Cl507 TRANS 

3219 

C1046N TRANS 

3115/165 

Cl 124-3 TRANS 

3865 

Cl 213D 

3122 

C1325ALTRANS 

3710/238 

C1398Q TRANS 

3197/235 

Cl 507A 

3219 

C1047 

3039/316 

Cl 127 TRANS 

3865 

C1214 

3124/289 

C1327 TRANS 

3899 

C1398R TRANS 

3197/235 

C1507K 

3219 

C1047 TRANS 

3132 

Cl 127-1 TRANS 

3201/171 

C1214 TRANS 

3124/289 

C1327T/U 

3899 

Cl402 TRANS 

3297/280 

C1507L 

3219 

C1047B TRANS 

3132 

Cl 127-2 TRANS 

3201/171 

C1214A 

3124/289 

C1327TV 

3899 

Cl403 TRANS 

3836/284 

C1507LM 

3219 

C1047D TRANS 

3132 

Cl 128 TRANS 

3246/229 

C1214B 

3124/289 

C1327XAN 

3899 

C1403A TRANS 

3836/284 

C1507M 

3219 

C1047Q TRANS 

3132 

Cl 129 TRANS 

3246/229 

C1214C 

3124/289 

C1327Y 

3899 

Cl 406 

3137/192A 

Cl509 TRANS 

3449/297 

C1047R TRANS 

3132 

Cl 151 

3133/164 

C1215TRANS 

3293/107 

C1328 TRANS 

3899 

C1406Q 

3137/192A 

C1509P TRANS 

3449/297 

C1048 

3040 

Cl 152 TRANS 

3995 

C1217 

3201/171 

Cl 330 

3137/192A 

Cl 407 

3137/192A 

C1509Q TRANS 

3449/297 

C1048B 

3040 

C1152F TRANS 

3995 

Cl 218 

3024/128 

C1330A 

3137/192A 

Cl 409 

3440/291 

C1509R TRANS 

3449/297 

C1048C 

3040 

C1152G TRANS 

3995 

C1220E 

3024/128 

C1330B 

3137/192A 

C1409A 

3440/291 

C1509S TRANS 

3449/297 

C1048D 

3040 

Cl 154 

3439/163A 

C1222 

3117 

C1330C 

3137/192A 

C1409AA 

3440/291 

C1514 TRANS 

3219 

C1048E 

3040 

Cl 155 

3104A 

C1222A 

3245/199 

C1330D 

3137/192A 

C1409AB 

3440/291 

C1514B5 TRANS 

3219 

C1048F 

3040 

Cl 156 

3104 A 

C1222B 

3245/199 

C1330L 

3137/192A 

C1409AC 

3440/291 

C1514BK TRANS 

3219 

Cl 050 TRANS 

3559/162 

Cl 156 1C 

3484/1194 

C1222C 

3245/199 

ci335 Trans 

3899 

. C1409B 

3440/291 

C1515 TRANS 

3244 

C1050C TRANS 

3559/162 

Cl 156(IC) 

3484/1194 

C1222D 

3245/199 

C1335A 

3899 

C1409C 

3440/291 

C1518 

3849/293 

C1050D TRANS 

3559/162 

C1156H 

3484/1194 

C1226 TRANS 

3357/186A 

C1335B 

3899 

C1410 

3440/291 

C1518P 

3849/293 

C1050E TRANS 

3559/162 

Cl 156H2(IC) 

3484/1194 

Cl226-0 TRANS 

3357/186A 

C1335C 

3899 

C1410A 

3440/291 

C1518Q 

3849/293 

C1050F TRANS 

3559/162 

Cl 156H(IC) 

3484/1194 

C1226A 

3357/186A 

C1335D 

3899 

C1410 A A 

3440/291 

C1518R 

3849/293 

C1051 TRANS 

3559/162 

Cl 157 

3104A 

C1226AC TRANS 

3357/186A 

C1335E 

3899 

C1410AB 

3440/291 

C1518S 

3849/293 

C1056 

3044/154 

Cl 158 

3452/108 

C1226AD TRANS 

3357/186A 

C1335F 

3899 

C1410AC 

3440/291 

C1519 TRANS 

3219 

Cl 059 

3021/124 

Cl 160 

3538 

C1226AP 

3357/186A 

C1336 TRANS 

3357/186A 

C1410B 

3440/291 

Cl 520 

3220/198 

Cl059 TRANS 

3021/124 

C1160K 

3021/124 

C1226AQ 

3357/186A 

C1336Q TRANS 

3357/186A 

C1410C 

3440/291 

C1520-1A 

3220/198 

C1059R 

3021/124 

Cl 161 

3538 

C1226AR TRANS 

3357/186A 

C1342 

3124/289 

C1413TRANS' 

3710/238 

C1520-3A 

3220/198 

Cl 060 

3893/152 

Cl 162 TRANS 

9041/373 

C1226B TRANS 

3357/186A 

C1342A 

3124/289 

C1417TRANS 

3293/107 

C1520K 

3220/198 

C1060A 

3893/152 

Cl 162(RF PWR) 

3253/295 

C1226C 

3357/186A 

C1342B 

3124/289 

C1417C 

3293/107 

C1520KL 

3220/198 

C1060B 

3893/152 

C1162A TRANS 

9041/373 

C1226F 

3357/186A 

C1342C 

3124/289 

C1418TRANS 

3054/196 

C1520L 

3220/198 

Cl0608M 

3893/152 

C1162B TRANS 

9041/373 

C1226P 

3357/186A 

C1343 TRANS 

3619 

C1419 TRANS 

3197/235 

C1520M 

3220/198 

C1060C 

3893/152 

C1162C TRANS 

9041/373 

C1226Q 

3357/186A 

C1343A TRANS 

3619 

C1419A TRANS 

3197/235 

C1521K 

3220/198 

Cl0600 

3893/152 

Cl 162C(RF PWR) 

3253/295 

C1226RTRANS 

3357/186A 

C1343B TRANS 

3619 

C1419B TRANS 

3197/235 

C1521L 

3220/198 

C1061 

3893/152 

Cl 162CP TRANS 

9041/373 

C1237 

3197/235 

C1344 TRANS 

3899 

C1419C TRANS 

3197/235 

C1521LM 

3220/198 

Cl061A 

3893/152 

C1162D TRANS 

9041/373 

C1237E 

3197/235 

C1345 TRANS 

3899 

C1419D TRANS 

3197/235 

Cl 537 

3245/199 

C1061B 

3893/152 

Cl 166 TRANS 

3449/297 

C1239TRANS 

3299/237 

C1345D 

3899 

C1424 TRANS 

3018 

Cl 537-0 

3245/199 

CIOS 1c 

3893/152 

Cl 166-0 TRANS 

3449/297 

C1241 

3836/284 

C1345E 

3899 

C1429 TRANS 

3199/188 

C1537B 

3245/199 

C1061D 

3893/152 

C1166R TRANS 

3449/297 

C1241A 

3836/284 

C1346 

3137/192A 

C1429-1 TRANS 

3199/188 

C1537S 

3245/199 

C1061T 

3893/152 

Cl 167 TRANS 

3710/238 

C1243 

3464/300 

C1346R 

3137/192A 

Cl429-2 TRANS 

3199/188 

Cl 538 

3245/199 

C1061TB 

3893/152 

Cl 168 

3271 

Cl 243-24 

3464/300 

C1347 

3137/192A 

C1437 

3004/102A 

C1538A 

3245/199 

Cl069 TRANS 

3024/128 

Cl 170 

3115/165 

C1243C 

3464/300 

C1358 TRANS 

3710/238 

C1438 

3004/102A 

C1538S 

3245/199 

Cl 070 

3716/161 

C1170A 

3710/238 

C1243C1 

3464/300 

C1358K TRANS 

3710/238 

C1446 TRANS 

3219 

C1538SA 

3245/199 

C1071 

3444/123A 

Cl 171 

3115/165 

C1243C2 

3464/300 

C1359 

3122 

C1446B TRANS 

3219 

C1542 

3444/123A 

C1072 

3024/128 

Cl 172 TRANS 

3710/238 

C1243D 

3464/300 

C1359B 

3122 

C1446C TRANS 

3219 

Cl547 TRANS 

3716/161 

C1072A 

3024/128 

C1172A TRANS 

3710/238 

C1243DT 

3464/300 

C1359C 

3122 

C1446LB TRANS 

3219 

Cl 550 TRANS 

3747/157 

Cl 079 

3535/181 

C1172B TRANS 

3710/238 

C1243D2 

3464/300 

Cl 360 

3039/316 

C1446PQ TRANS 

3219 

Cl566 TRANS 

3747/157 

Cl 080 

3535/181 

Cl 173 TRANS 

3054/196 

C1243E 

3464/300 

Cl360 TRANS 

3132 

C1446Q TRANS 

3219 

C1566FTRANS 

3747/157 

Cl 086 

3710/238 

C1173(R.F.POWER 

3197/235 

C1244 

3444/123A 

C1361 TRANS 

3124/289 

C1447-0 

3219 

Cl567 TRANS 

9041/373 

Cl086 TRANS 

3710/238 

C1173-GR 

3197/235 

C1247A 

3842 

C1362 TRANS 

3124/289 

C1447LB 

3219 

Cl567A TRANS 

9041/373 

C1086M TRANS 

3710/238 

C1173-R 

3197/235 

C1247AF 

3842 

C1363TRANS 

3124/289 

C1447R 

3219 

C1567AP TRANS 

9041/373 

Cl095 TRANS 

3357/186A 

C1173-Y 

3197/235 

Cl254 TRANS 

3716/161 

Cl363-5 TRANS 

3124/289 

C1448 TRANS 

3929 

C1567AQ TRANS 

9041/373 

Cl 095(6) 

3357/186A 

C1173C 

3197/235 

Cl256 TRANS 

3195/311 

Cl363-6 TRANS 

3124/289 

C1448A TRANS 

3929 

C1567AR TRANS 

9041/373 

C1095L TRANS 

3357/186A 

C1173R 

3197/235 

C1278 

3866 

Cl363-7 TRANS 

3124/289 

C1448P 

3929 

Cl567AS TRANS 

9041/373 

C1095M TRANS 

3357/186A 

C1173Y 

3197/235 

C1278S 

3866 

C1364 TRANS 

3124/289 

C1448Q 

3929 

C1567P TRANS 

.9041/373 

Cl096 TRANS 

3248 

Cl 174 TRANS 

3710/238 

C1279 

3244 

C1364-5 TRANS 

3124/289 

C1448R 

3929 

C1567Q TRANS 

9041/373 

Cl096A 

3248 

Cl 175 

3122 

C1279 TRANS 

3244 

Cl364-6 TRANS 

3124/289 

C1448S 

3929 

C1567R TRANS 

9041/373 

C1096B 

3248 

Cl 175 TRANS 

3122 

C1279S 

3244 

Cl364-7 TRANS 

3124/289 

C1449 

3253/295 

C1567S TRANS 

9041/373 

C1096C 

3248 

C1175C 

3122 

Cl 280 

3156/172A 

C1365 TRANS 

3218/278 

C1449(CB) 

3253/295 

Cl569 TRANS 

3219 

C1096D 

3248 

C1175D 

3122 

Cl 280 TRANS 

3156/172A 

C1368 TRANS 

9041/373 

C1449L 

3253/295 

Cl 569-0 

3219 

C1096K 

3248 

C1175E 

3122 

C1280A 

3156/172A 

C1368B TRANS 

9041/373 

C1449M 

3253/295 

C1569-R 

3219 

C1096L 

3248 

C1175F 

3122 

C1280A TRANS 

3156/172A 

C1368C TRANS 

9041/373 

C1450 TRANS 

3194/286 

C1569LBQ 

3219 

C1096M 

3248 

Cl 181 1C 

3922 

C1280AS 

3156/172A 

C1368D TRANS 

9041/373 

C1450S TRANS 

3194/286 

C1569LBR 

3219 

C1096W 

3248 

C1181H 1C 

3922 

C1280AS TRANS 

3156/172A 

C1372Y 

3122 

Cl451 TRANS 

3275/194 

C1569LBY 

3219 

Cl098 TRANS 

3357/186A 

Cl 182 1C 

3923 

C1280S 

3156/172A 

C1377 

3197/235 

C1454 TRANS 

3560 

C1569R 

3219 

Cl098A TRANS 

3357/186A 

C1182B 

3132 

Cl293 TRANS 

3132 

C1380 TRANS 

3444/123A 

C1472 

3156/172A 

C1573 

3433/287 

C1098ALTRANS 

3357/186A 

C1182C 

3132 

C1293A TRANS 

3132 

C1380A TRANS 

3444/123A 

C1472TRANS 

3156/172A 

C1573P 

3433/287 

Cl098AM TRANS 

3357/186A 

C1182D 

3132 

C1293B TRANS' 

3132 

C1380ABL TRANS 

3444/123A 

C1472K 

3156/172A 

C1573Q TRANS 

3433/287 

Cl098AN TRANS 

3357/186A 

C1182H 1C 

3923 

Cl295 TRANS 

3115/165 

C1380AGR TRANS 

3444/123A 

C1473 TRANS 

3244 

C1584 TRANS 

3260 
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Cl585—C74141P (HEP) 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

Cl 585 

3836/284 

C1755D TRANS 

3219 

C1864TRANS 

3131 A/369 

C2075 TRANS 

3197/235 

C2481R TRANS 

9041/373 

C7427 

7427 

C1585F 

3836/284 

C1755ETRANS 

3219 

C1866TRANS 

3946/385 

C2076 TRANS 

3122 

C2481Y TRANS 

9041/373 

C7430 

7430 

C1585H 

3836/284 

C1756TRANS 

3219 

C1867TRANS 

3946/385 

C2076C TRANS 

3122 

C2482 TRANS 

3244 

C7432 

7432 

C1617 TRANS 

3439/163A 

C1756A 

3219 

C1868TRANS 

3946/385 

C2076D TRANS 

3122 

C2497 TRANS 

3253/295 

C7437 

7437 

C1624 

3219 

C1756C 

3219 

C1869 

3836/284 

C2078TRANS 

3197/235 

C2497Q TRANS 

3253/295 

C7438 

7438 

C1625 

3219 

C1756D 

3219 

C1870 TRANS 

3946/385 

C2079 TRANS 

3253/295 

C2538-1 1 

3444/123A 

C7440 

7440 

Cl627 TRANS 

3449/297 

C1756K 

3219 

C1871TRANS 

3946/385 

C2085 TRANS 

3219 

C2568 TRANS 

3190/184 

C7442 

7442 

C1629 TRANS 

3563 

C1757 TRANS 

3219 

C1871A TRANS 

3946/385 

C2086 

3842 

C2606 

3201/171 

C7445P 

7445 

C1629A 

3563 

Cl758 TRANS 

3201/171 

C1875TRANS 

3710/238 

C2088 TRANS 

3866 

C2610 TRANS 

3244 

C7446AP 1C 

7446 

C1629M 

3563 

C1758LTRANS 

3201/171 

C1875KTRANS 

3710/238 

C2091 TRANS 

3253/295 

C2610BK TRANS 

3244 

C7446AP(HEP) 

7446 

C1632 TRANS 

3124/289 

C1758M TRANS 

3201/171 

C1875LTRANS 

3710/238 

C2092 TRANS 

3197/235 

C2610K TRANS 

3244 

C7447AP (HEP) 

7447 

C1632-5 TRANS 

3124/289 

C1758N TRANS 

3201/171 

C1885TRANS 

3244 

C2098 

3239/236 

C2637 TRANS 

3220/198 

C7447P 

7447 

Cl632-6 TRANS 

3124/289 

Cl 760 

3251/306 

C1885PTRANS 

3244 

C2120-0 TRANS 

3124/289 

C2688 TRANS 

3747/157 

C7448P (HEP) 

7448 

Cl632-7 TRANS 

3124/289 

C1760-1 

3251/306 

C1885Q TRANS 

3244 

C2120Y TRANS 

3124/289 

C2688K TRANS 

3747/157 

C7451P 

7451 

C1632-8 TRANS 

3124/289 

Cl 760-2 

3251/306 

C1885RTRANS 

3244 

C2122 

3467/283 

C3001 1C 

3445/1192 

C7454P 

7454 

Cl 633 

3245/199 

C1760-3 

3251/306 

C1885STRANS 

3244 

C2122A TRANS 

3115/165 

C3001 RCA 

3445/1192 

C7460P 1C 

7460 

C1633TRANS 

3124/289 

C1760A 

3251/306 

C1890TRANS 

3931 

C2123 TRANS 

3115/165 

C3001-0 1C 

3445/1192 

C7470P 1C 

7470 

Cl633-5 TRANS 

3124/289 

C1760B 

3251/306 

C1890A TRANS 

3931 

C2124 TRANS 

3957 

C3001-0 RCA 

3445/1192 

C7472P 1C 

7472 

Cl633-6 TRANS 

3124/289 

C1760C 

3251/306 

C1890AETRANS 

3931 

C2125 TRANS 

3957 

C3001AIC 

3445/1192 

C7473P 

7473 

C1633-7 TRANS 

3124/289 

C1760D 

3251/306 

C1890AF TRANS 

3931 

C2141 TRANS 

3929 

C3041L (HEP) 

7441 

C7474P 

7474 

Cl633-8 TRANS 

3124/289 

C1760E 

3251/306 

C1890AG TRANS 

3931 

C2141KC 

3929 

C3041P 

7441 

C7475P 

7475 

Cl634 TRANS 

3124/289 

C1760GN 

3251/306 

C1890ETRANS 

3931 

C2141KD 

3929 

C3041P (HEP) 

7441 

C7476P 

7476 

Cl634-5 TRANS 

3124/289 

C1760GN-1 

3251/306 

C1890FTRANS 

3931 

C2146 TRANS 

3239/236 

C3050L 1C 

7450 

C7483P 1C 

7483 

Cl634-6 TRANS 

3124/289 

C1760GR 

3251/306 

C1891 TRANS 

3115/165 

C2166 TRANS 

3197/235 

C3050P 1C 

7450 

C7485P 

7485 

Cl634-7 TRANS 

3124/289 

C1760GR-1 

3251/306 

C1892TRANS 

3710/238 

C2166A TRANS 

3197/235 

C3117 TRANS 

3039/316 

C7486P 

7486 

Cl634-8 TRANS 

3124/289 

C1760GR-2 

3251/306 

C1893TRANS 

3710/238 

C2166B TRANS 

3197/235 

C3123 

3452/108 

C7490P 

7490 

C1639 

3444/123A 

C1760GR-3 

3251/306 

C1894 

3111 

C2166C TRANS 

3197/235 

C3710 

3122 

C7493AP 

7493 

C1646 TRANS 

3124/289 

C1760LG 

3251/306 

C1895 TRANS 

3710/238 

C2166GN TRANS 

3197/235 

C3801P 

7492 

C7495P 

7495 

C1646B TRANS 

3124/289 

C1760R 

3251/306 

C1896 TRANS 

3710/238 

C2166LG TRANS 

3197/235 

C3806P 1C 

3965/974 

C7496P 1C 

7496 

C1647 TRANS 

3245/199 

Cl761 TRANS 

3251/306 

Cl905 TRANS 

3219 

C2167 TRANS 

3929 

C4014 

3136/5072A 

C9082 

3114/290 

C1648 

3245/199 

C1761-2 TRANS 

3251/306 

C1906 TRANS 

3293/107 

C2168TRANS 

3929 

C4016 

3061/140A 

C9083 

3114/290 

C1658Q 

3275/194 

Cl761-3 TRANS 

3251/306 

C1907TRANS 

3293/107 

C2180 

3090/109 

C4018 

3062/142A 

C9084 

3114/290 

Cl663 TRANS 

3865 

Cl761-4 TRANS 

3251/306 

C1908TRANS 

3124/289 

C2198TRANS 

3913 

C4020 

3063/145A 

C9085 

3114/290 

Cl664 TRANS 

3913 

Cl768 TRANS 

3269 

C1908E 

3124/289 

C2199TRANS 

3563 

C4020A 

3063/145A 

C9426 

3018 

Cl 664A 

3913 

C1775 TRANS 

3931 

Cl 909 

3197/235 

C2206 TRANS 

3293/107 

C4026 

3064/146A 

C9604 

3444/123A 

C1664A TRANS 

3562 

C1775A TRANS 

3931 

C1921TRANS 

3433/287 

C2209 TRANS 

9041/373 

C4026A 

3064/146A 

C10110 

3016 

Cl 667 

3836/284 

C1788 TRANS 

3124/289 

C1922TRANS 

3710/238 

C2209R TRANS 

9041/373 

C4848L 

3748/282 

C10159 

3311 

C1667P 

3836/284 

C1788P TRANS 

3124/289 

C1923TRANS 

3132 

C2210 TRANS 

3124/289 

C5005 

3087 

C10176 

3017B/117 

C1667Q 

3836/284 

C1788Q TRANS 

3124/289 

C1929TRANS 

3219 

C2216TRANS 

3132 

C5359 

3452/108 

C10215-2 

3006/160 

C1667R 

3836/284 

C1788RTRANS 

3124/289 

C1929Q TRANS 

3219 

C2228 

3244 

C6001 

3157/703A 

C-10227 

3004/102A 

Cl 670 TRANS 

3433/287 

Cl789 TRANS 

3293/107 

C1929R TRANS 

3219 

C2228TRANS 

3866 

C6014A 

3136/5072A 

C10227 

3004/102A 

C1670J TRANS 

3433/287 

Cl790 TRANS 

3716/161 

C1929S TRANS 

3219 

C2229 

3244 

C6050G 

3233/973 

C-10227D 

3004/102A 

Cl674 TRANS 

3132 

C1811 TRANS 

3244 

C1940 TRANS 

3866 

C2229-0 

3244 

C6052P 

3553 

C10230-3 

3004/102A 

C1674KTRANS 

3132 

C1811-1 TRANS 

3244 

C1941 

3244 

C2229Y 

3244 

C6055L 

3162/725 

C-10258 

3006/160 

C1674L 

3018 

C1811-2 TRANS 

3244 

C1941TRANS 

3866 

C2230 TRANS 

3866 

C6056P 

3161/722 

C-10260 

3006/160 

C1674LTRANS 

3132 

C1815 

3245/199 

C1942TRANS 

3710/238 

C2230A TRANS 

3866 

C6057P 

3454/790 

C-10261 

3006/160 

C1674M TRANS 

3132 

C1816 

3197/235 

C1944 

3239/236 

C2230AG TRANS 

3866 

C6059P 

3234/746 

C-10262 

3006/160 

C1675 

3124/289 

C1816E 

3197/235 

C1957TRANS 

3197/235 

C2230AGR TRANS 

3866 

C6060P 

3236/748 

C-10279-1 

3020/123 

C1675L 

3124/289 

C1816H 

3197/235 

C1959TRANS 

3124/289 

C2230AY TRANS 

3866 

C6061P 

3280/750 

C10279-1 

3444/123A 

C1675M 

3124/289 

C1817 

3239/236 

C1959-0 TRANS 

3124/289 

C2230G TRANS 

3866 

C6062P 

3135/709 

C-10279-3 

3020/123 

C1678 

3197/235 

C1819TRANS 

3219 

C1959Y TRANS 

3124/289 

C2230GR TRANS 

3866 

C6063P 

3072/712 

C10279-3 

3444/123A 

C1679 

3197/235 

C1819M TRANS 

3219 

C1962TRANS 

3865 

C2231 TRANS 

3219 

C6066P 

3216/798 

C10291 

3008 

Cl681 TRANS 

3931 

C1826TRANS 

3054/196 

C1964TRANS 

3197/235 

C2233 TRANS 

3929 

C6068P1C 

9014/720 

C10963ZM 

3202/210 

C1681BL 

3245/199 

C1826G TRANS 

3054/196 

C1969 

3239/236 

C2235 TRANS 

3275/194 

C6069G 

3141/780 

C10964ZL 

3202/210 

C1681BLTRANS 

3931 

C1826PTRANS 

3054/196 

C1973 

3849/293 

C2235-0 TRANS 

3275/194 

C6070P 

3075/714 

Cl 1021 

3004/102A 

C1681GR TRANS 

3931 

Cl827 TRANS 

3188A/182 

C1973A 

3849/293 

C2235Y TRANS 

3275/194 

C6071P 

3076/715 

Cl 1116-0 

3836/204 

Cl 68IV TRANS 

3931 

C1828 

3131 A/369 

C1973B 

3849/293 

C2236 TRANS 

3849/293 

C6072P 

3235/739 

Cl 2711 

3444/123A 

C1683 TRANS 

3219 

C1829 TRANS 

3836/284 

C1973C 

3849/293 

C2238 TRANS 

3929 

C6074P 

3159/718 

C12712 

3444/123A 

C1683LA TRANS 

3219 

C1836 TRANS 

3197/235 

C1973D 

3849/293 

C2238-0 TRANS 

3929 

C6075P 

3167/738 

C12713 

3444/123A 

C1683P TRANS 

3219 

Cl840 TRANS 

3866 

C1973E 

3849/293 

C2238A TRANS 

3929 

C6076P 

3168/749 

C12714 

3444/123A 

C1683R TRANS 

3219 

C1840E TRANS 

3866 

C1973F 

3849/293 

C2238AO TRANS 

3929 

C6078R 

3242/816 

Cl 2923 

3444/123A 

C1684 TRANS 

3124/289 

C1840F TRANS 

3866 

C1973GN 

3849/293 

C2238AY TRANS 

3929 

C6079P 

3279/747 

Cl 2924 

3444/123A 

C1684RTRANS 

3124/289 

C1840P TRANS 

3866 

C1973GR 

3849/293 

C2238B TRANS 

3929 

C6081P 

3240/779-1 

Cl 2925 

3444/123A 

C1685 

3124/289 

C1841 TRANS 

3931 

C1973GR-1 

3849/293 

C2238BO TRANS 

3929 

C6082P 

3135/709 

Cl 2926 

3444/123A 

C1685P 

3124/289 

C1841E TRANS 

3931 

C1973GR-2 

3849/293 

C2238BY TRANS 

3929 

C6083P 

3072/712 

Cl 3390 

3444/123A 

C1685Q 

3124/289 

C1841F TRANS 

3931 

C1973GR-3 

3849/293 

C2238Y TRANS 

3929 

C6085P 

3170/731 

Cl 3391 

3444/123A 

C1685S 

3124/289 

C1841P TRANS 

3931 

C1973LG 

3849/293 

C2239 TRANS 

3194/286 

C6089 

3134/705A 

C13391A 

3444/123A 

C1686 TRANS 

3246/229 

C1841U TRANS 

3931 

C1974TRANS 

3239/236 

C2239-0 TRANS 

3194/286 

C6090 

3455/804 

Cl 3392 

3444/123A 

C1687 

3246/229 

C1844 TRANS 

3866 

C1975 

3197/235 

C2239Y TRANS 

3194/286 

C6091 

3242/816 

C13393 

3444/123A 

C1688 TRANS 

3246/229 

C1844ETRANS 

3866 

C1980 TRANS 

3866 

C2240 TRANS 

3244 

C6091G 

3242/816 

C13394 

3444/123A 

Cl722 TRANS 

3219 

Cl844F TRANS 

3866 

C1980S TRANS 

3866 

C2242 TRANS 

3219 

C6091G (HEP) 

3242/816 

C13395 

3444/123A 

C1722S TRANS 

3219 

C1844P TRANS 

3866 

C1980T TRANS 

3866 

C2256 

3836/284 

C6094P 

3159/718 

C13396 

3444/123A 

C1723 

3219 

Cl845 TRANS 

3931 

C1983 

3893/152 

C2258 TRANS 

3220/198 

C6096P 

3160/801 

Cl 3397 

3444/1234 

Cl727 TRANS 

3246/229 

C1845ETRANS 

3931 

C2000TRANS 

3124/289 

C2271 TRANS 

3433/287 

C6099P 

3237/795 

C13398 

3444/123A 

C1728 

3252/302 

C1845F TRANS 

3931 

C2001TRANS 

3849/293 

C2278 TRANS 

3201/171 

C6100P 

3215/783 

Cl 3402 

3444/1234 

Cl 728-1 

3252/302 

C1845P TRANS 

3931 

C2002 1C 

3852/1232 

C2308 TRANS 

3124/289 

C6101C TRANS 

3893/152 

Cl 3403 

3444/1234 

Cl 728-2 

3252/302 

C1845U TRANS 

3931 

C2002 TRANS 

3449/297 

C2308B TRANS 

3124/289 

C6101P 

3144/723 

Cl 3404 

3444/1234 

Cl 728-3 

3252/302 

Cl 846 TRANS 

3253/295 

C2003TRANS 

3449/297 

C2308C TRANS 

3124/289 

C6102P 

3465/778A 

C13405 

3444/1234 

C1728A 

3252/302 

C1846P TRANS 

3253/295 

C2004 1C 

3853 

C2314 TRANS 

3252/302 

C6104 

3136/5072A 

Cl 3414 

3444/1234 

C1728B 

3252/302 

C1846Q TRANS 

3253/295 

C2009 TRANS 

3246/229 

C2314D TRANS 

3253/295 

C6107 

3056/135A 

C13415 

3444/1234 

C1728C 

3252/302 

C1846R TRANS 

3253/295 

C2021 TRANS 

3449/297 

C2315 TRANS 

3620 

C6114 

3136/5072A 

C13416 

3444/1234 

C1728D 

3252/302 

C1846S TRANS 

3253/295 

C2021L TRANS 

3449/297 

C2317TRANS 

3054/196 

C6114A 

3136/5072A 

C13417 

3444/1234 

C1728E 

3252/302 

Cl847 TRANS 

9041/373 

C2021Q TRANS 

3449/297 

C2337 TRANS 

3836/284 

C6131PIC 

3689/978 

Cl 3704 

3024/1 21 

C1728F 

3252/302 

Cl847-0 TRANS 

3253/295 

C202IS TRANS 

3449/297 

C2337A 

3836/284 

C6690 

3112 

Cl 3705 

3024/12t 

C1728GN 

3252/302 

C1847PTRANS 

9041/373 

C2023 TRANS 

3219 

C2337AQ 

3836/284 

C6691 

3112 

C13706 

3024/121 

C1728GN-3 

3252/302 

C1847Q TRANS 

9041/373 

C2028TRANS 

3253/295 

C2337AR 

3836/284 

C6692 

3112 

Cl3900 

3444/123/ 

C1728GR 

3252/302 

C1847R TRANS 

9041/373 

C2029 TRANS 

3197/235 

C2337AS 

3836/284 

C7076 

3245/199 

C13900A 

3444/123/ 

C1728GR-1 

3252/302 

C1847VQ 

9041/373 

C2029-1 TRANS 

3197/235 

C2337Q 

3836/284 

C7110IC 

3883 

C13901 

3444/123/ 

C1728GR-2 

3252/302 

C1847YR 

9041/373 

C2029-B/10 TRAN 

3197/235 

C2337R 

3836/284 

C7120 1C 

3884 

C14256 

3444/123/ 

C1728GR-3 

3252/302 

Cl848 TRANS 

3239/236 

C2029/3 TRANS 

3197/235 

C2337S 

3836/284 

C7335-BL 

3444/123A 

C14424 

3444/123/ 

C1728LG 

3252/302 

Cl854 TRAMS 

3122 

C2029X TRANS 

3197/235 

C2354 TRANS 

3131 A/369 

C7350RN 

3444/123A 

C14425 

3444/123/ 

Cl 730 TRANS 

3293/107 

C1854C TRANS 

3122 

C2034 

3847 

C2363 TRANS 

3866 

C7400P 

7400 

C15051 

3220/191 

C1730L TRANS 

3293/107 

C1854S TRANS 

3122 

C2036 TRANS 

3253/295 

C2371 TRANS 

3244 

C7401P 

7401 

C15201 

3220/191 

C1739 

3444/123A 

C1855TRANS 

3246/229 

C2043 

3239/236 

C2373TRANS 

3440/291 

C7402P 

7402 

Cl 5569-0 

3220/191 

C1739 TRANS 

3122 

Cl856 TRANS 

3132 

C2043A 

3239/236 

C2373K TRANS 

3440/291 

C7403P 1C 

7403 

Cl8605 TRANS 

3104/ 

C1740 

3122 

C1856M TRANS 

3132 

C2043B 

3239/236 

C2373LTRANS 

3440/291 

C7404P 

7404 

C21480 

308 

C1740P 

3122 

Cl859 TRANS 

3849/293 

C2043C 

3239/236 

C2373M TRANS 

3440/291 

C7405P 

7405 

C36577 

3025/12! 

C1740Q 

3122 

Cl 860 TRANS 

3104A 

C2043D 

3239/236 

C2375 TRANS 

3866 

C7406P 

7406 

C36578 

3039/3H 

C1740QH 

3122 

C1860LTRANS 

3104 A 

C2050TRANS 

3197/235 

C2377 TRANS 

3293/107 

C7407P 1C 

7407 

C36579 

3024/12! 

C1740QJ 

3122 

C1860M TRANS 

3104A 

C2057TRANS 

3246/229 

C2377Q TRANS 

3293/107 

C7408P 

7408 

C36580 

3444/123; 

C1740R 

3122 

C1861 TRANS 

3104A 

C2057D TRANS 

3246/229 

C2377R TRANS 

3293/107 

C7409P 1C 

7409 

C36583 

3893/15 

C1740RH 

3122 

Cl86IK TRANS 

3104A 

C2068 TRANS 

3201/171 

C2383 TRANS 

3275/194 

C7410P 

7410 

C36622 

3146/78 

C1740S 

3122 

C1861LTRANS 

3104A 

C2068LB TRANS 

3201/171 

C2383-0 TRANS 

3275/194 

C7411PIC 

7411 

C59012HE 

3114/291 

C1741 TRANS 

3124/289 

C1861M TRANS 

3104A 

C2073 TRANS 

3929 

C2383R TRANS 

3275/194 

C7414P 

7414 

C60556 

3162/72 

C1741P TRANS 

3124/289 

C1861N TRANS 

3104A 

C2073D TRANS 

3929 

C2383Y TRANS 

3275/194 

C7416P 

7416 

C70501J 

3074/72 

C1741Q TRANS 

3124/289 

Cl862 TRANS 

3103A/396 

C2073E TRANS 

3929 

C2393 TRANS 

3197/235 

C7417P 1C 

7417 

C74107P 

7410 

C1749 TRANS 

3219 

Cl862LTRANS 

3103A/396 

C2073J 

3929 

C2456 TRANS 

3190/184 

C7420P 

7420 

C74121P 

7412 

Cl755 TRANS 

3219 

C1862M TRANS 

3103A/396 

C2074TRANS 

3252/302 

C2471 TRANS 

3246/229 

C7423P 1C 

7423 

C74123P 

7412 

Cl 755A TRANS 

3219 

C1862N TRANS 

3103A/396 

C2074C TRANS 

3252/302 

C2481 TRANS 

9041/373 

C7425PIC 

7425 

C74125P 1C 

7412 

C1755C TRANS 

3219 

Cl863 TRANS 

3538 

C2074Y TRANS 

3252/302 

C2481-0 TRANS 

9041/373 

C7426P 1C 

7426 

C74141P (HEP) 

7414 
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C74141P 1C—CD4002BD RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

C74141P 1C 

74141 

CA224G 

3643/987 

CA1458E 

3465/778A 

CA3059E 

3541/914 

CA3146AE 

3697 

CCS9016D 

3452/108 

C74145P (HEP) 

74145 

CA239 

3569/834 

CA1458G 

3465/778A 

CA3064 

3141/780 

CA3146E 

3697 

CCS9016E 

3452/108 

C74150P 

74150 

CA239A 

3569/834 

CA1458S 

3551 

CA3064/5A 

3141/780 

CA3151E 

3918/986 

CCS9017 

3117 

C74151P 

74151 

CA239AE 

3569/834 

CA1458T 

3555 

CA3064E 

3215/783 

CA3151G 

3918/986 

CCS9017G925 

3117 

C74153P 

74153 

CA239AG 

3569/834 

CA2002 

3852/1232 

CA3064T 

3141/780 

CA3154 

9026/701 

CCS9018E 

3444/123A 

C74155P 1C 

74155 

CA239E 

3569/834 

CA2002V 

3852/1232 

CA3065 

3072/712 

CA3154G 

9026/701 

CCS9018F 

3452/108 

C74156P 1C 

74156 

CA239G 

3569/834 

CA2004 

3853 

CA3065/7F 

3072/712 

CA3156 

3919/822 

CCS9018H24 

3716/161 

C74157P 

74157 

CA250 

3031A 

CA2065 

3072/712 

CA3065E 

3072/712 

CA3156E 

3919/822 

CCS9018H924 

3117 

C74160AP 1C 

74160 

CA258A 

3692 

CA2111 

3135/709 

CA3065F 

3072/712 

CA3156G 

3919/822 

CCS-200801 

3018 

C74161P 

74161 

CA258AE 

3692 

CA2111A 

3135/709 

CA3065F.C. 

3072/712 

CA3157 

9027 

CCS-200802 

3018 

C74162AP 1C 

74162 

CA258AG 

3692 

CA2111AE 

3135/709 

CA3065FC 

. 3072/712 

CA3157G 

9027 

CCS-200803 

3018 

C74163AP 1C 

74163 

CA258AS 

3691 

CA2111AQ 

3135/709 

CA3065RCA 

3072/712 

CA3158 

9028/700 

CCS-200804 

3018 

C74164P 

74164 

CA258AT 

3691 

CA2111E 

3135/709 

CA3066 

3073/728 

CA3158G 

9028/700 

CCS-200805 

3018 

C74165P 1C 

74165 

CA258E 

3692 

CA2904 

3692 

CA3066AE 

3073/728 

CA3159 

3927/820 

CD000 

3087 

C74166P 1C 

74175 

CA258G 

3692 

CA3000 

3547/900 

CA3066E 

3073/728 

CA3159E 

3927/820 

CD0000 

3122 

C74170P1C 

74170 

CA258S 

3691 

CA3000T 

3547/900 

CA3067 

3074/729 

CA3159G 

3927/820 

CD-0000 

3088 

C74174P 1C 

74174 

CA258T 

3691 

CA3001 

3549/901 

CA3067AE 

3074/729 

CA3168 

3667/2024 

CD-OOOON 

3090/109 

C74175P 1C 

74175 

CA301AE 

3641/975 

CA3001T 

3549/901 

CA3067E 

3074/729 

CA3168E 

3667/2024 

CDOOOONC 

3100/519 

C74176P 1C 

74176 

CA301AG 

3641/975 

CA3010 

3540/903 

CA3068 

3143/730 

CA3170 

3205/982 

CD-2 

3311 

C74177P 1C 

74177 

CA301AS 

3565/1171 

CA3010A 

3540/903 

CA3070 

3075/714 

CA3170E 

3205/982 

CD-2N 

3311 

C74180PIC 

74180 

CA301AT 

3565/1171 

CA3010AT 

3540/903 

CA3070E 

3075/714 

CA3172 

3882/821 

CD-4 

3017B/117 

C74181P 1C 

74181 

CA301E 

3641/975 

CA3010T 

3540/903 

CA3070G 

3075/714 

CA3172E 

3882/821 

CD0014 

3087 

C74190P 1C 

74190 

CA301G 

3641/975 

CA3011 

3129/726 

CA3071 

3076/715 

CA3172G 

3882/821 

CD-0014N 

3100/519 

C74191P 1C 

74191 

CA301T 

3565/1171 

CA3011T 

3129/726 

CA3071E 

3076/715 

CA3189E 

3829/788 

CD0014NA 

3444/123A 

C74192P 

74192 

CA307 

3596/976 

CA3012 

3129/726 

CA3072 

3077/790 

CA3221 

3928/819 

CD0014NG 

3444/123A 

C74193P 

74193 

CA307E 

3596/976 

CA3012T 

3129/726 

CA3072E 

3077/790 

CA3221E 

3928/819 

CD0015N 

3444/123A 

C74T95P 

74195 

CA307G 

3596/976 

CA3013 

3022/1188 

CA3075 

3144/723 

CA3221G 

3928/819 

CD-20 

3100/519 

C74198P 1C 

74198 

CA307G-21 

3596/976 

CA3013S 

3023/704 

CA3075D 

3144/723 

CA3401 

3688/992 

CD-0021 

3100/519 

C74199P 1C 

74199 

CA307S 

3690 

CA3013T 

3022/1188 

CA3075E 

3144/723 

CA3401E 

3688/992 

CD0021 

3444/123A 

C248507 

3031A 

CA307T 

3690 

CA3014 

3022/1188 

CA3076 

3169/781 

CA3401G 

3688/992 

CD31-00002 

3055/134A 

C530051 

3016 

CA311 

3567 

CA3014S 

3023/704 

CA3076T 

3169/781 

CA3741 

3514/941 

CD31-00011 

3136/5072A 

C610034 GRP1 

3004/102A 

CA311E 

3668 

CA3014T 

3022/1188 

CA3078AS 

3566 

CA3741CE 

3552/941M 

CD31-00012 

3060/139A 

C610034-1 

3004/102A 

CA311G 

3668 

CA3015 

3540/903 

CA3078AT 

3566 

CA3741CS 

3553 

CD31-00015 

3062/142A 

C610035 

3004/102A 

CA323 

9067 

CA3015A 

3540/903 

CA3078S 

3566 

CA3741CT 

3514/941 

CD31-00017 

3063/145A 

C610036 GRP1 

3003 

CA324E 

3643/987 

CA3015AT 

3540/903 

CA3078T 

3566 

CA3741E 

3552/941M 

CD31-00023 

3064/146A 

C610036-1 

3004/102A 

CA324G 

3643/987 

CA3015T 

3540/903 

CA3079 

3541/914 

CA3741S 

3553 

CD31-00025 

3095/147A 

C610036-2 

3004/102A 

CA339 

3569/834 

CA3018 

3542/904 

CA3079E 

3541/914 

CA3741T 

3514/941 

CD31-10361 

3064/146A 

C610036GRP2 

3003 

CA339A 

3569/834 

CA3018A 

3542/904 

CA3081 

3550/916 

CA3747CT 

3526/947 

CD31 -10361A 

3064/146A 

C610040-1 

3004/102A 

CA339AE 

3569/834 

CA3018T 

3542/904 

CA3081E 

3550/916 

CA3748CT 

3565/1171 

CD-31-10365 

3063/145A 

C610040-2 

3004/102A 

CA339AG 

3569/834 

CA3019 

3546/905 

CA3082 

3694/2023 

CA-9011H 

3444/123A 

CD31-10365 

3063/145A 

C610040-2A 

3004/102A 

CA339E 

3569/834 

CA3019T 

3546/905 

CA3082E 

3694/2023 

CA-9011H TRANS 

3444/123A 

CD31-12018 

3136/5072A 

C610043-5 

3004/102A 

CA339G 

3569/834 

CA3020 

3524/784 

CA3082F 

3694/2023 

CA-9016 TRANS 

3452/108 

CD31-12022 

3062/142A 

C-750517-72 AB 

3008 

CA344V1 

3070/711 

CA3020A 

3524/784 

CA3083 

3695 

CA30900 

3078/789 

CD31-12024 

3063/145A 

C1945295DY1 

3444/123A 

CA358A 

3692 

CA3020AT 

3524/784 

CA3083E 

3695 

CAM-12 

3444/123A 

CD31-12030 

3064/146A 

C2475078-1 

3452/108 

CA358AE 

3692 

CA3020B 

3524/784 

CA3083F 

3695 

CB1F4 

3012/105 

CD31-12030A 

3064/146A 

C2475078-3 

3452/108 

CA358AG 

3692 

CA3020T 

3524/784 

CA3085 

9036 

CB5 

3017B/117 

CD31-12032 

3095/147A 

C2475079-1 

3452/108 

CA358AS 

3691 

CA3026 

3548/906 

CA3085A 

9036 

CB10 

3311 

CD31-12039 

3060/139A 

C2485076-3 

3024/128 

CA358AT 

3691 

CA3026T 

3548/906 

CA3085AE 

9036 

CB-20 

3016 

CD32-12048 

3136/5072A 

C2485077-2 

3024/128 

CA358E 

3692 

CA3028 

3525/724 

CA3085E 

9036 

CB49-8C 

3258 

CD37 

3100/519 

C2485078 

3018 

CA358G 

3692 

CA3028A 

3525/724 

CA3086 

3543/912 

CB50 

3311 

CD-37 

3100/519 

C2485078-1 

3018 

CA358S 

3691 

CA3028AF 

3525/724 

CA3086E 

3543/912 

CB100 

3033 

CD37A 

3100/519 

C2485078-3 

3018 

CA358T 

3691 

CA3028AS 

3525/724 

CA3088E 

3146/787 

CB104 

3004/102A 

CD37A2 

3311 

C2485079-1 

3018 

CA555C 

3693 

CA3028AT 

3525/724 

CA3089E 

3147 

CB106 

3088 

CD38 

3444/123A 

C6862400 

3444/123A 

CA555CE 

3564/955M 

CA3028B 

3525/724 

CA3089F 

3147 

CB150 

3311 

CD48 

3057/136A 

CA2D2 

3123 

CA555CG 

3564/955M 

CA3028BF 

3525/724 

CA3090 

3078/789 

CB156 

3007 

CD-0071 

3126 

CA10 

3311 

CA555CS 

3693 

CA3028BS 

3525/724 

CA3090AQ 

3078/789 

CB157 

3008 

CD-0099 

3100/519 

CA-20 

3016 

CA555CT 

3693 

CA3028T 

3525/724 

CA3090E 

3078/789 

CB158 

3008 

CD101 

3088 

CA31G8E 

3667/2024 

CA555E 

3564/955M 

CA3029 

3539/908 

CA3090Q 

3078/789 

CB161 

3004/102A 

CD103 

3006/160 

CA50 

3311 

CA555G 

3564/955M 

CA3029A 

3539/908 

CA3093E 

3618 

CB163' 

3087 

CD440 

3500/5882 

CA90 

3088 

CA555S 

3693 

CA3029E 

3539/908 

CA3094T 

3617 

CB200 

3311 

CD446 

3444/123A 

CA-092 

3060/139A 

CA555T 

3693 

CA3030 

3539/908 

CA3097E 

3616 

CB244 

3007 

CD500 

3016 

CA100 

3311 

CA723 

3164/923 

CA3030A 

3539/908 

CA3100S 

3646 

CB246 

3444/123A 

CD541 

3590/909D 

CA101AT 

3565/1171 

CA723E 

3165/923D 

CA3030AE 

3539/908 

CA3100T 

3646 

CB247 

3048/329 

CD600 

3017B/117 

CA101T 

3565/1171 

CA723T 

3164/923 

CA3030E 

3539/908 

CA3100TX 

3646 

CB248 

3004/102A 

CD800 

3032A 

CA102BA 

3017B/117 

CA741 

3514/941 

CA3035 

3254/785 

CA3120E 

3170/731 

CB249 

3004/102A 

CD1111 

3311 

CA102DA 

3016 

CA741C 

3514/941 

CA3035T 

3254/785 

CA3121 

3149/791 

CB250 

3031A 

CD1112 

3311 

CA102FA 

3031A 

CA741CE 

3552/941M 

CA3035V 

3254/785 

CA3121E 

3149/791 

CB254 

3007 

CD1113 

3311 

CA102HA 

3017B/117 

CA741CG 

3552/941M 

CA3035V1 

3254/785 

CA3121E-G 

3149/791 

CB-265 

3100/519 

CD1114 

3311 

CA102KA 

3017B/117 

CA741CS 

3553 

CA3037 

3539/908 

CA3121G 

3149/791 

CB393 

3090/109 

CD1115 

3031A 

CA102MA 

3017B/117 

CA741CT 

3514/941 

CA3037A 

3539/908 

CA3123 

3171/744 

CC102BA 

3016 

CD1116 

3031A 

CA102PA 

3032A 

CA741E 

3552/941M 

CA3037AE 

3539/908 

CA3123E 

3171/744 

CC102DA 

3016 

CD1117 

3311 

CA102RA 

3032A 

CA741G 

3552/941M 

CA3037E 

3539/908 

CA3125 

3216/798 

CC102FA 

3017B/117 

CD1121 

3311 

CA102VA 

3033 

CA741S 

3553 

CA3038 

3539/908 

CA3125E 

3216/798 

CC102HA 

3031A 

CD1122 

3016 

CA107E 

3596/976 

CA747CE 

3556/947D 

CA3038A 

3539/908 

CA3126 

3158/797 

CC102KA 

3017B/117 

CD1123 

3016 

CA107G 

3596/976 

CA747CF 

3556/947D 

CA3038AE 

3539/908 

CA3126EM 

3158/797 

CC102MA 

3017B/117 

CD1124 

3016 

CA107S 

3690 

CA747CG 

3556/947D 

CA3038E 

3539/908 

CA3126EM1 

3158/797 

CC102PA 

3032A 

CD1125 

3016 

CA107T 

3690 

CA747CT 

3526/947 

CA3039 

3545/907 

CA3126Q 

3158/797 

CC102RA 

3032A 

CD1126 

3016 

CA 111 

3567 

CA747E 

3556/947D 

CA3039T 

3545/907 

CA3130 

3568 

CC102VA 

3033 

CD1127 

3016 

CA111E 

3668 

CA747F 

3556/947D 

CA3041 

3101/706 

CA3130A 

3568 

CC152VA 

3033 

CD1141 

3311 

CA111G 

3668 

CA747G 

3556/947D 

CA3041T 

3101/706 

CA3130AE 

3696 

CC1168F 

3444/123A 

CD1142 

3311 

CA124E 

3643/987 

CA747T 

3526/947 

CA3042 

3102/710 

CA3130B 

3568 

CCC2027 

3024/128 

CD1143 

3311 

CA124G 

3643/987 

CA748CE 

3644 

CA3042E 

3102/710 

CA3130E 

3696 

CCS1235G 

3444/123A 

CD1147 

3311 

CA139 

3569/834 

CA748CG 

3644 

CA3043 

3140/786 

CA3130S 

3568 

CCS2001H 

3444/123A 

CD1148 

3311 

CA139A 

3569/834 

CA748CJ 

3644 

CA3043T 

3140/786 

CA3134 

3212/1175 

CCS2004 

3444/123A 

CD1149 

3311 

CA139AE 

3569/834 

CA748CN 

3644 

CA3044 

3070/711 

CA3134EM 

3212/1175 

CCS2004D303 

3124/289 

CD1151 

3031A 

CA139AG f 

3569/834 

CA748CT 

3645 

CA3044T 

3070/711 

CA3134GQM 

3212/1175 

CCS2005B 

3114/290 

CD3122 

3056/135A 

CA139E 

3569/834 

CA748E 

3644 

CA3044V1 

3070/711 

CA3134Q 

3212/1175 

CCS-2006 

3018 

CD3171 

3097/149A 

CA139G 

3569/834 

CA748G 

3644 

CA3045 

3543/912 

CA3134QM 

3212/1175 

CCS-2006A 

3018 

CD3174 

3098/150A 

CA150 

3311 

CA748J 

3644 

CA3045E 

3543/912 

CA3135E 

3207/818 

CCS-2006B 

. 3018 

CD4000AD 

4000 

CA152VA 

3033 

CA748N 

3644 

CA3045F 

3543/912 

CA3135G 

3207/818 

CCS-2006C 

3018 

CD4000AE 

4000 

CA158A 

3692 

CA748T 

3645 

CA3045L 

3543/912 

CA3136E 

3208 

CCS-2006D 

3452/108 

CD4000AF 

4000 

CA158AE 

3692 

CA758E 

3172/743 

CA3046 

3543/912 

CA3136G 

3208 

CCS-2008 

3018 

CD4000BE 

4000 

CA158AG 

3692 

CA810AQ 

3917/1115A 

CA3046E 

3543/912 

CA3137 

3210/1176 

CCS-2008A 

3018 

CD4000BF 

4000 

CA158AS 

3691 

CA810AQM 

3184/1115 

CA3048 

3071/727 

CA3137E 

3210/1176 

CCS-2008B 

3018 

CD4000D 

4000 

CA158AT 

3691 

CA810M 

3184/1115 

CA3049 

3548/906 

CA3137EM 

3210/1176 

CCS-2008C 

3018 

CD4000DF 

4000 

CA158E 

3692 

CA810Q 

3917/1115A 

CA3049T 

3548/906 

CA3137EM1 

3210/1176 

CCS-2008D 

3018 

CD4000E 

4000 

CA158G 

3692 

CA810QM 

3184/1115 

CA3052 

3071/727 

CA3139E 

3186/1174 

CCS-2008E 

3018 

CD4000F 

4000 

CA158S 

3691 

CA1020A 

3017B/117 

CA3052E 

3071/727 

CA3139G 

3186/1174 

CCS-2008F 

3018 

CD4001AD 

4001 

CA158T 

3691 

CA1020A DIODE 

3017B/117 

CA3053 

3525/724 

CA3139GQ 

3186/1174 

CCS2008F015 

3018 

CD4001AE 

4001 

CA200 

3311 

CA1190GQ 

3832/1231 

CA3053T 

3525/724 

CA3139Q 

3186/1174 

CCS4004 

3444/123A 

CD4001AF 

4001 

CA201AT 

3565/1171 

CA1190GQ/M 

3832/1231 

CA3054 

3544/917 

CA3142 

3170/731 

CCS6168 

3444/123A 

CD4001BD 

4001 

CA201T 

3565/1171 

CA1310E 

3160/801 

CA3054E 

3544/917 

CA3142E 

3170/731 

CCS6168F 

3444/123A 

CD4001BE 

4001 

CA207E 

3596/976 

CA1352 

3168/749 

CA3055 

9036 

CA3143 

3213/1177 

CCS6168G 

3024/128 

CD4001BF 

4001 

CA207G 

3596/976 

CA1352E 

3168/749 

CA3056 

3541/914 

CA3143E 

3213/1177 

CCS-6225 

3117 

CD4001D 

4001 

CA207S 

3690 

CA1365 

3072/712 

CA3056/741 

3541/914 

CA3143Q 

3213/1177 

CCS6225F 

3117 

CD4001E 

4001 

CA207T 

3690 

CA1391E 

3255/815 

CA3056A 

3541/914 

CA3144E 

3214/985 

CCS6226G 

3117 

CD4001F 

4001 

CA211 

3567 

CA1394E 

3206 

CA3056AE 

3541/914 

CA3144G 

3214/985 

CCS-6227 

3117 

CD4002AD 

4002 

CA211E 

3668 

CA1394G 

3206 

CA3058 

3541/914 

CA3144Q 

3214/985 

CCS6227F 

3117 

CD4002AE 

4002 

CA211G 

3668 

CA1398E 

3167/738 

CA3058E 

3541/914 

CA3145 

9025/702 

CCS6229H 

3020/123 

CD4002AF 

4002 

CA224E 

3643/987 

CA1458 

3555 

CA3059 

3541/914 

CA3145G 

9025/702 

CCS9015 

3114/290 

CD4002BD 

4002 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

CD4002BE 

4002 

C04019AD 

4019 

CD4030D 

4030 

CD4053BCN 

4053 

CD4081B 

4081 

CD40192BC 

40192 

CD4002BF 

4002 

CD4019AE 

4019 

CD4030E 

4030 

CD4053BE 

4053 

CD4081BD 

4081 

CD40192BCN 

40192 

CD4002D 

4002 

CD4019AF 

4019 

C04030F 

4030 

CD4053BM 

4053 

CD4081BE 

4081 

CD40192BE 

40192 

CD4002E 

4002 

CD4019BD 

4019 

CD4035A 

4035 

CD4053E 

4053 

CD4081BF 

4081 

CD40192BM 

40192 

CD4002F 

4002 

CD4019BE 

4019 

CD4035AE 

4035 

CD4054A 

4054 

CD4081D 

4081 

CD40192BMJ 

40192 

CD4006A 

4006 

CD4019BF 

4019 

CD4040A 

4040 

CD4054AD 

4054 

CD4081E 

4081 

CD40192E 

40192 

CD4006AC 

4006 

CD4019D 

4013 

CD4040AD 

4040 

CD4054AE 

4054 

CD4081F 

4081 

CD-84857 

3100/519 

CD4006AE 

4006 

CD4019E 

4019 

CD4040AE 

4040 

CD4054AF 

4054 

CD4093A 

4093 

CD86003 

3100/519 

CD4006AM 

4006 

CD4019F 

4019 

CD4040AF 

4040 

CD4054B 

4054 

CD4093AD 

4093 

CD860011 

3100/519 

CD4006B 

4006 

CD4020AD 

4020 

CD4040B 

4040 

CD4054BD 

4054 

C04093AE 

4093 

CD860037 

3100/519 

CD4006BE 

4006 

CD4020AE 

4020 

CD4040BD 

4040 

CD4054BE 

4054 

CD4093AF 

4093 

CD3112039 

3060/139A 

CD4006BPC 

4006 

CD4020AF 

4020 

CD4040BE 

4040 

CD4054BF 

4054 

CD4093B 

4093 

CD3212055 

9023/5078A 

CD4006CN 

4006 

CD4020B 

4020 

CD4040BF 

4040 

CD40540 

4054 

C04093BD 

4093 

CD3212055(ZENER 

3060/139A 

CD4006E 

4006 

CD4020B0 

4020 

CD4040D 

4040 

CD4054E 

4054 

CD4093BE 

4093 

CDC86X7-5 

3444/123A 

CD4006MJ 

4006 

CD4020BE 

4020 

CD4040E 

4040 

CD4054F 

4054 

CD4093BF 

4093 

CDC86X7-5A 

3020/123 

CD4007UBD 

4007 

CD4020BF 

4020 

CD4040F 

4040 

CD4055AD 

4055 

CD4093D 

4093 

CDC-102 

3007 

CD4007UBE 

4007 

CD4020D 

4020 

CD4042A 

4042 

CD4055AE 

4055 

CD4093E 

4093 

CDC-103 

3007 

CD4007UBF 

4007 

CD4020E 

4020 

CD4042AD 

4042 

CD4055AF 

4055 

CD4093F 

4093 

CDC-104 

3007 

CD4008 

4008 

CD4020F 

4020 

CD4042AE 

4042 

CD4055B 

4055 

CD4094A 

4094 

CDC430 

3444/123A 

CD4008BCN 

4008 

CD4021AD 

4021 

CD4042AF 

4042 

CD4055BD 

4055 

CD4094AD 

4094 

CDC496 

3025/129 

CD4008BE 

4008 

CD4021AE 

4021 

CD4042B 

4042 

CD4055BE 

4055 

CD4094AE 

4094 

CDC731 

3448 

CD4008BMJ 

4008 

CD4021AF 

4021 

CD4042BD 

4042 

CD4055BF 

4055 

CD4094AF 

4094 

CDC744 

3045/225 

C04008BPC 

4008 

CD4021B 

4021 

CD4042BE 

4042 

CD4055D 

4055 

CD4094B 

4094 

CDC745(ZENITH) 

3444/123A 

CD4009UBD 

4009 

CD4021BD 

4021 

CD4042BF 

4042 

CD4055E 

4055 

CD4094BD 

4094 

CDC746 

3444/123A 

CD4009UBE 

4009 

CD4021BE 

4021 

CD4042D 

4042 

CD4055F 

4055 

CD4094BE 

4094 

CDC800-1B 

3020/123 

CD4009UBF 

4009 

CD4021BF 

4021 

CD4042E 

4042 

CD4056A 

4056 

CD4094BF 

4094 

CDC1201 

3020/123 

CD4010AD 

4010 

CD4021D 

4021 

CD4042F 

4042 

CD4056AD 

4056 

CD4094D 

4094 

CDC1201A 

3020/123 

CD4010AE 

4010 

CD4021E 

4021 

CD4043 

4043 

CD4056AE 

4056 

CD4094E 

4094 

CDC1201B 

3020/123 

CD4010AF 

4010 

CD4021F 

4021 

CD4043A 

4043 

CD4056AF 

4056 

CD4094F 

4094 

CDC1201BA 

3020/123 

CD4010BD 

4010 

CD4022 

4022 

CD4043AC 

4043 

CD4056B 

4056 

CD4098A 

4098 

CDC1201BB 

3020/123 

CD4010BE 

4010 

CD4022A 

4022 

CD4043AE 

4043 

CD4056BD 

4056 

CD4098AD 

4098 

CDC1201BC 

3444/123A 

CD4010BF 

4010 

CD4022AE 

4022 

CD4043AM 

4043 

CD4056BE 

4056 

CD4098AE 

4098 

CDC1230B 

3018 

CD4010D 

4010 

CD4022B 

4022 

CD4043B 

4043 

CD4056BF 

4056 

CD4098AF 

4098 

CDC2010 

3444/123A 

CD4010E 

4010 

CD4022BC 

4022 

CD4043BE 

4043 

CD4056D 

4056 

CD4098B 

4098 

CDC2010C 

3444/123A 

CD4010F 

4010 

CD4022BCN 

4022 

CD4043BPC 

4043 

CD4056E 

4056 

CD4098BD 

4098 

CDC2010D 

3444/123A 

CD4011AD 

4011 

CD4022BE 

4022 

CD4043CN 

4043 

CD4056F 

4056 

CD4098BE 

4098 

CDC2510C 

3444/123A 

CD4011AE 

4011 

CD4022BM 

4022 

CD4043E 

4043 

CD4060A 

4060 

CD4098BF 

4098 

CDC2510C-G 

3444/123A 

CD4011AF 

4011 

CD4022BMJ 

4022 

CD4043MJ 

4043 

CD4060AD 

4060 

CD4098D 

4098 

CDC2510G 

3444/123A 

CD4011BD 

4011 

CD4022BPC 

4022 

CD4044 

4044 

CD4060AE 

4060 

CD4098E 

4098 

CDC4023A130 

3444/123A 

CD4011BE 

4011 

CD4022E 

4022 

CD4044A 

4044 

CD4060AF 

4060 

CD4098F 

4098 

CDC5000 

3018 

CD4011BF 

4011 

CD4023AD 

4023 

CD4044AC 

4044 

CD4060B 

4060 

CD4116 

3062/142A 

CDC5000-1B 

3018 

CD4011D 

4011 

CD4023AE 

4023 

CD4044AE 

4044 

CD4060BD 

4060 

CD4117 

3062/142A 

CDC5008 

3024/128 

CD4011E 

4011 

CD4023AF 

4023 

CD4044AM 

4044 

CD4060BE 

4060 

CD4118 

3062/142A 

CDC5028A 

3024/128 

CD4011F 

4011 

CD4023BD 

4023 

CD4044B 

4044 

CD4060BF 

4060 

CD4121 

3062/142A 

CDC5038A 

3452/108 

CD4012AD 

4012 

CD4023BE 

4023 

CD4044BE 

4044 

CD4060D 

4060 

CD4122 

3062/142A 

CDC5071A 

3452/108 

CD4012AE 

4012 

CD4023BF 

4023 

CD4044BPC 

4044 

CD4060E 

4060 

CD4511 

4511 

CDC5075B 

3452/108 

CD4012AF 

4012 

CD4023C 

4023 

CD4044CN 

4044 

CD4060F 

4060 

CD4511A 

4511 

CDC6196 

3079 

CD4012BD 

4012 

CD4023D 

4023 

CD4044E 

4044 

CD4066A 

4066 

CD4511AD 

4511 

CDC8000 

3444/123A 

CD4012BE 

4012 

CD4023E 

4023 

CD4044MJ 

4044 

CD4066AD 

4066 

CD4511AE 

4511 

CDC8000-1 

3020/123 

CD4012BF 

4012 

CD4023F 

4023 

CD4046A 

4046/980 

CD4066AE 

4066 

CD4511AF 

4511 

CDC8000-1B 

3444/123A 

CD4012D 

4012 

CD4024AD 

4024 

CD4046AD 

4046/980 

CD4066AF 

4066 

CD4511B 

4511 

C DC-8000-IB 

3020/123 

CD4012E 

4012 

CD4024AE 

4024 

CD4046AE 

4046/980 

CD4066B 

4066 

CD4511BD 

4511 

CDC8000-1CL 

3024/128 

CD4012F 

4012 

CD4024AF 

4024 

CD4046AF 

4046/980 

CD4066BD 

4066 

CD4511BE 

4511 

C DC-8000-ID 

3137/192A 

CD4013AD 

4013 

CD4024BD 

4024 

CD4046B 

4046/980 

CD4066BE 

4066 

CD4511BF 

4511 

CDC-8000CM 

3020/123 

CD4013AE 

4013 

CD4024BE 

4024 

CD4046BD 

4046/980 

CD4066BF 

4066 

CD4511D 

4511 

CDC-8001 

3018 

CD4013AF 

4013 

CD4024BF 

4024 

CD4046BE 

4046/980 

CD4066D 

4066 

CD4511E 

4511 

CDC8001 

3444/123A 

CD4013BD 

4013 

CD4024D 

4024 

CD4046BF 

4046/980 

CD4066E 

4066 

CD4511F 

4511 

CDC8002 

3020/123 

CD4013BE 

4013 

CD4024E 

4024 

CD4046Q 

4046/980 

CD4066F 

4066 

CD4518B 

4518 

CDC-8002-1 

3020/123 

CD4013BF 

4013 

CD4024F 

4024 

CD4046E 

4046/980 

CD4069UB 

4069 

CD4518BD 

4518 

CDC8002-1 

3020/123 

CD4013D 

4013 

CD4025AD 

4025 

CD4046F 

4046/980 

CD4069UBD 

4069 

CD4518BE 

4518 

CDC8011 

3444/123A 

CD4013E 

4013 

CD4025AE 

4025 

CD4047A 

4047 

CD4069UBE 

4069 

CD4518BF 

4518 

CDC8011A 

3024/128 

CD4013F 

4013 

CD4025AF 

4025 

CD4047AD 

4047 

CD4069UBF 

4069 

CD4520A 

4520 

CDC8011B 

3122 

CD4014 

4014 

CD4025BD 

4025 

CD4047AE 

4047 

CD4070A 

4070 

CD4520AD 

4520 

CDC8021 

3444/123A 

CD4014A 

4014 

CD4025BE 

4025 

CD4047AF 

4047 

CD4070AD 

4070 

CD4520AE 

4520 

CDC8054 

3444/123A 

CD4014AC 

4014 

CD4025BF 

4025 

CD4047B 

4047 

CD4070AE 

4070 

CD4520AF 

4520 

CDC9000-1 

3025/129 

CD4014AE 

4014 

CD4025D 

4025 

CD4047BD 

4047 

CD4070AF 

4070 

CD4520B 

4520 

CDC-9000-1B 

3025/129 

CD4014AM 

4014 

CD4025E 

4025 

CD4047BE 

4047 

CD4070B 

4070 

CD4520BD 

4520 

CDC9000-1B 

3025/129 

CD4014B 

4014 

CD4025F 

4025 

CD4047BF 

4047 

CD4070BD 

4070 

CD4520BE 

4520 

CDC9000-1CL 

3025/129 

CD4014BE 

4014 

CD4026 

4026 

CD4047D 

4047 

CD4070BE 

4070 

CD4520BF 

4520 

C DC-9000-ID 

3025/129 

CD4014BPC 

4014 

CD4026A 

4026 

CD4047E 

4047 

CD4070BF 

4070 

CD4520E 

4520 

CDC9002 

3025/129 

CD4014CN 

4014 

CD4026AE 

4026 

CD4047F 

4047 

CD4070D 

4070 

CD4555 

4555 

CDC9002-1C 

3025/129 

CD4014E 

4014 

CD4026B 

4026 

CD4049UBD 

4049 

CD4070E 

4070 

CD4555B 

4555 

CDC9002-18 

3020/123 

CD4014MJ 

4014 

CD4026BE 

4026 

CD4049UBE x 

4049 

CD4070F 

4070 

CD4555BDM 

4555 

C DC-9002-18 

3020/123 

CD4015AD 

4015 

CD4026E 

4026 

CD4049UBF 

4049 

CD4071A 

4071 

CD4555BE 

4555 

CDC10000-1E 

3114/290 

C04015AE 

4015 

CD4027AD 

4027 

CD4050A 

4050 

CD4071AD 

4071 

CD4555BPC 

4555 

CDC12000-1C 

3444/123A 

CD4015AF 

4015 

CD4027AE 

4027 

CD4050AD 

4050 

CD4071AE 

4071 

CD4555E 

4555 

CDC-12000-1C 

3018 

CD4015BD 

4015 

CD4027AF 

4027 

CD4050AE 

4050 

CD4071AF 

4071 

CD4556 

4556 

CDC12018 

3020/123 

CD4015BE 

4015 

CD4027B0 

4027 

CD4050AF 

4050 

CD4071B 

4071 

CD4556B 

4556 

CDC12018C 

3444/123A 

CD4015BF 

4015 

CD4027BE 

4027 

CD4050B 

4050 

CD4071BD 

4071 

CD4556BE 

4556 

CDC12030 

3018 

CD4015D 

4015 

CD4027BF 

4027 

CD4050BD 

4050 

CD4071BE 

4071 

CD4556E 

4556 

CDC12030A 

3018 

CD4015E 

4015 

CD4027D 

4027 

CD4050BE 

4050 

CD4071BF 

4071 

CD4556PC 

4556 

CDC12030B 

3018 

CD4015F 

4015 

CD4027E 

4027 

CD4050BF 

4050 

CD4071D 

4071 

CD6019 

3444/123A 

CDC12077F 

3444/123A 

CD4016AD 

4016 

CD4027F 

4027 

CD4050D 

4050 

CD4071E 

4071 

CD6150 

3444/123A 

CDC12108 

3020/123 

CD4016AE 

4016 

CD4028 

4028 

CD4050E 

4050 

CD4071F 

4071 

CD6157 

3444/123A 

CDC12112C 

3452/108 

CD4016AF 

4016 

CD4028A 

4028 

CD4050F 

4050 

CD4072A 

4072 

C06196 

3079 

CDC12112D 

3452/108 

CD4016BD 

4016 

CD4028AE 

4028 

CD4051A 

4051 

CD4072AD 

4072 

CD6196-2 

3079 

CDC12112F 

3452/108 

CD4016BE 

4016 

CD4028B 

4028 

CD4051AD 

4051 

CD4072AE 

4072 

CD6375 

3444/123A 

CDC-13000 

3124/289 

CD4016BF 

4016 

CD4028BC 

4028 

CD4051AE 

4051 

CD4072AF 

4072 

CD00007825B 

3090/109 

CDC-13000-1 

3122 

CD4016D 

4016 

CD4028BCN 

4028 

CD4051AF 

4051 

CD4072B 

4072 

CD8000 

3444/123A 

CDC 13000-1 

3444/123A 

CD4016E 

4016 

CD4028BE 

4028 

CD4051B 

4051 

CD4072BD 

4072 

CD8000-1 

3122 

CDC 13000-1B 

3444/123A 

CD4016F 

4016 

CD4028BM 

4028 

CD4051BD 

4051 

CD4072BE 

4072 

CD8457 

3100/519 i 

CDC 13000-1C 

3444/123A 

CD4017AD 

4017 

CD4028BPC 

4028 

CD4051BE 

4051 

CD4072BF 

4072 

CD9525 

3444/123A 

CDC 13000-1D 

3444/123A 

CD4017AE 

4017 

CD4028E 

4028 

CD4051BF 

4051 

CD4072D 

4072 | 

CD 12000 

3444/123A j 

CDC-13000-ID 

3122 

CD4017AF 

4017 

CD4029A 

4029 

CD4051D 

4051 

CD4072E 

4072 

CD13332 

3311 

CDC 13000-18 

3444/123A 

CD4017BD 

4017 

CD4029AD 

4029 

CD4051E 

4051 

CD4072F 

4072 

CD13333 

3311 

CDC-13000-18 

3018 

CD4017BE 

4017 

CD4029AE 

4029 

CD4051F 

4051 

CD4075A 

4075 

CD13334 

3311 

CDC13016A 

3444/123A 

CD4017BF 

4017 

CD4029AF 

4029 

CD4052AD 

4052 

CD4075AD 

4075 

CD13335 

3311 

CDC 13500-1 

3444/123A 

CD4017D 

4017 

CD4029B 

4029 

CD4052AE 

4052 

CD4075AE 

4075 

CD13336 

3311 | 

CDC25100-6 

3444/123A 

CD4017E 

4017 

CD4029B0 

4029 

CD4052AF 

4052 

CD4075AF 

4075 

CD13337 

3311 

CDC-120770 

3020/123 

CD4017F 

4017 

CD4029BE 

4029 

CD4052B 

4052 

CD4075B 

4075 

CD13338 

3311 

CDC4306813 

3444/123A 

C04018 

4022 

CD4029BF 

4029 

CD4052BD 

4052 

CD4075BD 

4075 

CD 13339 

3311 

CDGOO 

3100/519 

CD4018A 

4018 

CD4029D 

4029 

CD4052BE 

4052 

CD4075BE 

4075 

CD40161A 

40161 

CDG-00 

3100/519 

CD4018AE 

4018 

CD4029E 

4029 

CD4052BF 

4052 

CD4075BF 

4075 

CD40161AE 

40161 

CDG005 

3311 

CD4018B 

4018 

CD4029F 

4029 

CD4052D 

4052 

CD4075D 

4075 

CD40161B 

40161 

CDG-21 

3100/519 

CD4018BC 

4018 

CD4030AD 

4030 

CD4052F 

4052 

CD4075E 

4075 

CD40161BD 

40161 

CDG-22 

3100/519 

CD4018BCN 

4018 

CD4030AE 

4030 

CD4053 

4053 

CD4075F 

4075 

CD40161 BE 

40161 

CDG-24 

3130 

CD4018BE 

4018 

CD4030AF 

4030 

CD4053A 

4053 

CD4081A 

4081 

CD40161BF 

40161 

CDG24 

3100/519 

CD4018BM 

4018 

CD4030BD 

4030 

CD4053AE 

4053 

CD4081AD 

4081 

CD40161E 

40161 

CDG025 

3100/519 

CD4018BPC 

4018 

CD4030BE 

4030 

CD4053B 

4053 

CD4081AE 

4081 

CD40192 

40192 

CDG27 

3100/519 

CD4018E 

4018 

CD4030BF 

4030 

CD4053BC 

4053 

CD4081AF 

4081 

CD40192B 

40192 

CDG-27 

3100/519 
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CDG-31 a—cri8-1003RBA RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

CDG-31 A 

3119/113 

CE4010D 

3452/108 

CGE-79 

3710/238 

CK27 

3005 

CM-10 

3079 

CP102 

3032A . 

CDJ-00 

3100/519 

CE4010E 

3452/108 

CGJ1 

3017B/117 

CK27A 

3005 

CM-11 

3034 

CP102BA 

3016 

CDO-5 

3031A 

CE4012D 

3466/159 

CGJ-1 

3843 

CK28 

3008 

CM11 

3034 

CP102DA 

3016 

CD010011 

3024/128 

CE4013E 

3854/123AP 

CH119D 

3016 

CK28A 

3008 

CM-13 

3029/130MP 

CP102FA 

3031A 

CD010012 

3024/128 

CE190555 

3024/128 

CH302MA 

3051/156 

CK63A 

3716/161 

CM0770 

3024/128 

CP102HA 

3031A 

CD010014 

3024/128 

CE-213811 

3004/102A 

CH302PA 

3051/156 

CK64 

3004/102A 

CM2550 

3014 

CP102KA 

3017B/117 

CDO10033 

3024/128 

CE21381ID 

3004/102A 

CH302RA 

3051/156 

CK64A 

3004/102A 

CM4000 

4000 

CP102MA 

3017B/117 

CD010048 

3024/128 

CE216734 

3004/102A 

CH4728 

3330/5066A 

CK64B 

3004/102A 

CM4001 

4001 

CP102PA 

3032A 

CDO10051 

3024/128 

CE223408 0 

3004/102A 

CH4730 

3331/5067A 

CK64C 

3004/102A 

CM4002 

4002 

CP102RA 

3032A 

CD010052 

3024/128 

CEC6050 

3017B/117 

CH4731 

3332/5068A 

CK65 

3004/102A 

CM4006A 

4006 

CP102VA 

3033 

CDO10053 

3024/128 

CED99-13 

3004/102A 

CH4761 

3344/5093A 

CK65A 

3004/102A 

CM4006AD 

4006 

CP103 

3033 

CD010057 

3024/128 

CER6B 

3017B/117 

CH4763 

3345/5095A 

CK65B 

3004/102A 

CM4006AE 

4006 

CP152VA 

3033 

CDO10058 

3024/128 

CER-67 

3016 

CH4764 

3346/5096A 

CK65C 

3004/102A 

CM4007 

4007 

CP408 

3024/128 

CDQ-10-168 A 

3024/128 

CER67 

3311 

CH5275 

3349/5099A 

CK66 

3004/102A 

CM4008A 

4008 

CP409 

3024/128 

CDQ10001 

3444/123A 

CER-67A 

3016 

CH5278 

3352/5102A 

CK66A 

3004/102A 

CM4009 

4009 

CP2357P 

3024/128 

CDQ10002 

3444/123A 

CER-67B 

3016 

CHA4Z5.1 

3056/135A 

CK66B 

3004/102A 

CM4010 

4010 

CP3611 

3004/102A 

CDQ10003 

3444/123A 

CER67C 

3311 

CHA4Z5.6 

3057/136A 

CK66C 

3004/102A 

CM4011 

4011 

CP5237A 

3004/102A 

CDQ10004 

3444/123A 

CER68 

3016 

CHAZ6.2 

3058/137A 

CK67 

3004/102A 

CM4012 

4012 

CQ1940A 

3717/121 

CDQ 10005 

3444/123A 

CER68A 

3016 

CHAZ6.2A 

3058/137A 

CK67A 

3004/102A 

CM4013 

4013 

CQL842 

3247/234 

CDQ 10006 

3444/123A 

CER68B 

3016 

CHMZ3.6 

3055/134A 

CK67B 

3004/102A 

CM4014A 

4014 

CQL842A 

3247/234 

CDQ 10007 

3444/123A 

CER68C 

3017B/117 

CHMZ5.1 

3056/135A 

CK67C 

3004/102A 

CM4014AE 

4014 

CQL842B 

3247/234 

CDQ 10008 

3444/123A 

CER69 

3016 

CHMZ5.6 

3057/136A 

CK261 

3861/101 

CM4015 

4015 

CQL842C 

3247/234 

CDQ 10009 

3444/123A 

CER-69A 

3016 

CHZ-10 

3061/140A 

CK262 

3861/101 

CM4016 

4016 

CQL843 

3247/234 

CDQ10010 

3444/123A 

CER69B 

3017B/117 

CHZ10 

3061/140A 

CK302MA 

3051/156 

CM4017 

4017 

CQL843A 

3247/234 

CDQ10011 

3024/128 

CER69C 

3017B/117 

CHZ-10A 

3061/140A 

CK302PA 

3051/156 

CM4018A 

4018 

CQL843B 

3247/234 

CDQ10012 

3024/128 

CER70 

3016 

CHZ10A 

3061/140A 

CK302RA 

3051/156 

CM4018AE 

4018 

CQL843C 

3247/234 

CDQ10013 

3045/225 

CER70A 

3016 

Cl-1002 

3525/724 

CK419 

3024/128 

CM4019 

4019 

CQL844 

3247/234 

CDQ10014 

3024/128 

CER70B 

3031A 

Cl-1003 

3168/749 

CK420 

3245/199 

CM4020AE 

4020 

CQL844A 

3247/234 

CDQ10015 

3045/225 

CER70C 

3031A 

CI2711 

3122 

CK421 

3156/172A 

CM4022A 

4022 

CQL844B 

3247/234 

CDQ-10016 

3018 

CER71 

3017B/117 

CI2712 

3122 

CK422 

3024/128 

CM4022AE 

4022 

CQL844C 

3247/234 

CDQ10016 

3444/123A 

CER71A 

3017B/117 

CI2713 

3122 

CK474 

3024/128 

CM4023 

4023 

CQT940A 

3009 

CDQ-10017 

3018 

CER71B 

3017B/117 

CI2714 

3122 

CK475 

3024/128 

CM4024 

4024 

CQT940B 

3009 

CDQ10017 

3444/123A 

CER71C 

3017B/117 

CI2923 

3122 

CK476 

3452/108 

CM4025 

4025 

CQT940BA 

3009 

CDQ10018 

3444/123A 

CER72 

3032A 

CI2924 

3122 

CK477 

3452/108 

CM4026A 

4026 

CQT1075 

3009 

CDQ10019 

3444/123A 

CER72A 

3032A 

CI2925 

3122 

CK661 

3005 

CM4026AE 

4026 

CQT1076 

3009 

CDQ-10019 

3018 

CER72B 

3032A 

CI2926 

3122 

CK662 

3005 

CM4027 

4027 

CQT1077 

3009 

CDQ-10020 

3018 

CER72C 

3032A 

CI3390 

3122 

CK705 

3087 

CM4028A 

4028 

CQT1110 

3014 

CDQ10020 

3444/123A 

CER72D 

3032A 

CI3391 

3122 

CK706 

3087 

CM4028AE 

4028 

CQT1110A 

3009 

CDQ10021 

3444/123A 

CER72F 

3032A 

CI3391A 

3122 

CK706A 

3087 

CM4030 

4030 

CQT1111 

3009 

CDQ10022 

3444/123A 

CER73 

3033 

CI3392 

3122 

CK706P 

3087 

CM4035 

4035 

CQT1111A 

3009 

CDQ-10022 

3018 

CER73A 

3033 

CI3393 

3122 

CK715 

3087 

CM4042 

4042 

CQT1112 

3014 

CDQ-10023 

3018 

CER73B 

3033 

CI3394 

3122 

CK721 

3004/102A 

CM4043A 

4043 

CQT1129 

3717/121 

CDQ10023 

3444/123A 

CER73C 

3033 

CI3395 

3122 

CK721-A 

3004/102A 

CM4043AE 

4043 

CROOOO 

3090/109 

CDQ10024 

3444/123A 

CER73D 

3033 

CI3396 

3122 

CK722 

3004/102A 

CM4044A 

4044 

CR01C 

6624/5524 

CDQ10025 

3444/123A 

CER73F 

3033 

CI3397 

3122 

CK722-A ' 

3004/102A 

CM4046 

4046/980 

CR01D 

6627/5527 

CDQ-10026 

3018 

CER500 

3017B/117 

CI3398 

3122 

CK725 

3004/102A 

CM4049 

4049 

CR01E 

6627/5527 

CDQ10026 

3444/123A 

CER500A 

3017B/117 

CI3402 

3122 

CK725A 

3004/102A 

CM4050 

4050 

CR02A-1 (GAK) 

3638/5402 

CDQ10027 

3444/123A 

CER500B 

3017B/117 

CI3403 

3122 

CK727 

3004/102A 

CM4051 

4051 

CR02A-2(GAK) 

3638/5402 

CDQ10028 

3444/123A 

CER500C 

3017B/117 

CI3404 

3122 

CK727A 

3004/102A 

CM4053A 

4053 

CR02A-4(GAK) 

3627/5404 

CDQ10032 

3444/123A 

CER670 

3017B/117 

CI3405 

3122 

CK751 

3004/102A 

CM4053AE 

4053 

CR02A-8(GAK) 

3951/5405 

CDQ10033 

3024/128 

CER670A 

3311 

CI3414 

3122 

CK751A 

3004/102A 

CM4081 

4081 

CR2AM-1 

6753/5453 

CDQ10034 

3045/225 

CER670B 

3017B/117 

CI3415 

3122 

CK754 

3004/102A 

CM4511 

4511 

CR02AM-1 

3638/5402 

CDQ10035 

3020/123 

CER670C 

3017B/117 

CI3416 

3122 

CK754A 

3004/102A 

CM4518 

4518 

CR02AM-1 (GAK) 

3638/5402 

CDQ10036 

3020/123 

CER680 

3016 

CI3417 

3122 

CK759 

3005 

CN2484 

3024/128 

CR2AM-2 

6754/5454 

CDQ10037 

3045/225 

CER680A 

3016 

CI3704 

3024/128 

CK759A 

3004/102A 

CN5310 

9016 

CR02AM-2 

3638/5402 

CDQ10044 

3024/128 

CER680B 

3016 

CI3705 

3024/128 

CK760 

3005 

CN5310K 

9016 

CR02AM-2(GAK) 

3638/5402 

CDQ10045 

3024/128 

CER680C 

3017B/117 

CI3706 

3024/128 

CK760A 

3004/102A 

CN5310L 

9016 

CR02AM-4 

3627/5404 

CDQ10046 

3024/128 

CER690 

3016 

CI3900 

3122 

CK761 

3005 

CN5310M 

9016 

CR2AM-4 

3597/5455 

CDQ10047 

3045/225 

CER690A 

3017B/117 

CI3900A 

3122 

CK762 

3006/160 

C049 

3031A 

CR02AM-4(GAK) 

3627/5404 

CDQ10048 

3024/128 

CER690B 

3016 

CI3901 

3122 

CK766 

3005 

COD1-531 

3016 

CR02AM-6 

3951/5405 

CDQ10049 

3045/225 

CER690C 

3017B/117 

CI4256 

3122 

CK766A 

3006/160 

COD 1-611 

3016 

CR02AM-6(GAK) 

3951/5405 

CDQ10051 

3024/128 

CER700 

3016 

CI4424 

3122 

CK768 

3005 

COD1531 

3017B/117 

CR02AM-8 

3951/5405 

CDQ10052 

3024/128 

CER700A 

3016 

CI4425 

3122 

CK776 

3005 

COD1532 

3016 

CR02AM-8(GAK) 

3951/5405 

CDQ10053 

3024/128 

CER700B 

3031A 

CII73Y 

3893/152 

CK776A 

3005 

COD1533 

3016 

CR02AM-10 

3952/5406 

CDQ10057 

3024/128 

CER700C 

3016 

CIL-511 

3452/108 

CK790 

3004/102A 

COD1534 

3017B/117 

CR02C 

3615/5517 

CDQ10058 

3024/128 

CER710 

3017B/117 

CIL-512 

3452/108 

CK790A 

3004/102A 

COD1535 

3017B/117 

CR02D 

3653/5518 

CDR-2 

3031A 

CER710A 

3017B/117 

CIL-513 

3452/108 

CK791 

3004/102A 

COD1536 

3017B/117 

CR02E 

3653/5518 

CDR-4 

3017B/117 

CER710B 

3017B/117 

CIL-521 

3452/108 

CK791A 

3004/102A 

COD1551 

3016 

CR3AMZ 

3598/5457 

CDT1309 

3009 

CER710C 

3017B/117 

CIL-522 

3452/108 

CK793 

3004/102A 

COD1552 

3017B/117 

CR3AMZ-8 

3598/5457 

CDT1310 

3009 

CER720 

3032A 

CIL-523 

3452/108 

CK793A 

3004/102A 

COD1553 

3016 

CR4U02FY 

3942/5483 

CDT1311 

3009 

CER720A 

3032A 

CIL-531 

3452/108 

CK794 

3004/102A 

COD1554 

3017B/117 

CR4U03FY 

3943/5485 

CDT1319 

3009 

CER720B 

3032A 

CIL-532 

3452/108 

CK794A 

3004/102A 

COD1555 

3017B/117 

CR4U04FY 

3943/5485 

CDT1320 

3014 

CER720C 

3032A 

CIL-533 

3452/108 

CK870 

‘ 3004/102A 

COD1556 

3017B/117 

CR4U05FY 

3944/5487 

CDT1321 

3014 

CER730 

3033 

CJ81 

3765/195A 

CK870A 

3004/102A 

COD1611 

3017B/117 

CR4U06FY 

3944/5487 

CDT1322 

3642/179 

CER730A 

3033 

CJ352 IBM 

3538 

CK871 

3004/102A 

COD1612 

3016 

CR05A-1 

3638/5402 

CDT1349 

3009 

CER730B 

3033 

CJ5201 

3444/123A 

CK871A 

3004/102A 

COD 1613 

3016 

CR05A-2 

3638/5402 

CDT1349A 

3009 

CER730C 

3033 

CJ5202 

3444/123A 

CK872 

3004/102A 

COD1614 

3017B/117 

CR05A-4 

3627/5404 

CDT1350 

3009 

CER14306 

3005 

CJ5203 

3444/123A 

CK872A 

3004/102A 

COD1615 

3017B/117 

CR05A-6 

3951/5405 

CDT1350A 

3009 

CF1 

3452/108 

CJ5206 

3444/123A 

CK875 

3004/102A 

COD1616 

3017B/117 

CR05A-8 

3951/5405 

CDZ-318-75 

3059/138A 

CF2 

3444/123A 

CJ-5206 

3122 

CK875A 

3004/102A 

COD1617 

3033 

CR05A-10 

3952/5406 

CDZ15000 

3024/128 

CF3 

3126 

CJ5207 

3444/123A 

CK878 

3004/102A 

COD1618 

3033 

CR05A-12 

3952/5406 

CE37 

3100/519 

CF5 

3122 

CJ-5207 

3122 

CK878A 

3004/102A 

COD11556 

3017B/117 

CR10C-2 

6622/5522 

CE317 

3024/128 

CF6 

3048/329 

CJ-5208 

3020/123 

CK879 

3004/102A 

COD15524 

3016 

CR10C-4 

6624/5524 

CE0360/7839 

3004/102A 

CF8 

3299/237 

CJ5208 

3444/123A 

CK879A 

3004/102A 

COD15534 

3016 

CR 10C-6 

6627/5527 

CE0362 

3004/102A 

CF-092 

3060/139A 

CJ5209 

3025/129 

CK882 

3004/102A 

COD15544 

3016 

CR 10C-8 

6627/5527 

CE0362/7839 

3004/102A 

CF102DA 

3016 

CJ5210 

3024/128 

CK882A 

3004/102A 

COD15564 

3017B/117 

CR10C-10 

6629/5529 

CE0363 

3004/102A 

CF102PA 

3032A 

CJ5211 

3444/123A 

CK888 

3004/102A 

CODI533 

3031A 

CR 10C-12 

6629/5529 

CE0363/7839 

3004/102A 

CF102RA 

3032A 

CJ5212 

3444/123A 

CK888A 

3004/102A 

CODI534 

3031A 

CR10C-16 

6631/5531 

CE0378 

3126 

CF102VA 

3033 

CJ5213 

3024/128 

CK942 

3114/290 

CODI537 

3032A 

CR12-903RB 

6631/5531 

CE0378/7839 

3126 

CF152VA 

3051/156 

CJ5214 

3024/128 

CK942A 

3114/290 

CODI538 

3032A 

CR12-903RBA 

6631/5531 

CE0398 

3031A 

CF2386 

3112 

CJ5215 

3024/128 

CL1 

3016 

CODI551 

3016 

CR12-1003RB 

6632 

CE0398/7839 

3031A 

CGI 

3444/123A 

CJ7703 

3560 

CL1.5 

3017B/117 

CODI552 

3016 

CR12-1003RBA 

6632 

CE0495 

3088 

CG12E 

3087 

CK4 

3006/160 

CL2 

3016 

CODI553 

3031A 

CR12M01FY 

6622/5522 

CE0495/7839 

3088 

CG64H 

3087 

CK4A 

3006/160 

CL3 

3016 

CODI554 

3031A 

CR12M02FY 

6624/5524 

CE502 

3016 

CG65H 

3087 

CK13 

3005 

CL4 

3031A 

CODI611 

3016 

CR12M03FY 

6627/5527 

CE504 

3017B/117 

CG66H 

3087 

CK13A 

3005 

CL5 

3017B/117 

CODI613 

3031A 

CR12M04FY 

6627/5527 

CE506 

3017B/117 

CG74H 

3087 

CK14 

3005 

CL05 

3017B/117 

CODI614 

3031A 

CR12M06FY 

6629/5529 

CE508 

3032A 

CG86H 

3091 

CK14A 

3005 

CL6 

3017B/117 

CODI617 

3032A 

CR12M08FY 

6631/5531 

CE510 

3033 

CGD462 

3087 

CK16 

3005 

CL7 

3032A 

CODI618 

3032A 

CR12MX5FY 

6621/5521 

CE4001B 

3444/123A 

CGD591 

3091 

CK16A 

3005 

CL8 

3032A 

COD11531 

3017B/117 

CR12U01FY 

6622/5522 

CE4001C 

3452/108 

CGD685 

3087 

CK17 

3005 

CL08T 

3299/237 

CODI5364 

3051/156 

CR12U02FY 

6624/5524 

CE4001E 

3444/123A 

CGD1029 

3091 

CK17A 

3005 

CL09(TRANSISTQR 3299/237 

C0DI-6045 

3311 

CR12U03FY 

6627/5527 

CE4002D 

3025/129 

CGE54 

3862/103 

CK22 

3004/102A 

CL09F 

3299/237 

C0DI-6046 

3311 

CR12U04FY 

6627/5527 

CE4003D 

3024/128 

CGE-62 

3245/199 

CK22A 

3004/102A 

CL010 

3311 

C0DI-6047 

3311 

CR12U06FY 

6629/5529 

CE4003E 

3444/123A 

CGE-63 

3137/192A 

CK22B 

3004/102A 

CL025 

3311 

C0DI-6048 

3311 

CR12U08FY 

6631/5531 

CE4004C 

3444/123A 

CGE64 

3156/172A 

CK22C 

3004/102A 

CL37A 

3100/519 

COD111556 

3017B/117 

CR12UX5FY 

6621/5521 

CE4005C 

3114/290 

CGE66 

3893/152 

CK25 

3005 

CLM1 

3017B/117 

COD115524 

3017B/117 

CR18-903RB 

6631/5531 

CE4008B 

3854/123AP 

CGE-67 

3138/193A 

CK25A 

3005 

CLM05 

3017B/117 

CODI15534 

3017B/117 

CR18-903RBA 

6631/5531 

CE4008C 

3854/123AP 

CGE-75 

3467/283 

CK26 

3005 

CM 

3119/113 

COD115544 

3017B/117 

CRI 8-1003RB 

6632 

CE4008D 

3854/123AP 

CGE-75MP 

3467/283 

CK26A 

3005 

CM3-23 

3079 

COD115564 

3017B/117 

CRI 8-1003RBA 

6632 
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CR20F-2—CSB40 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

CR20F-2 

6642/5542 

CS35-05N 

6642/5542 

CS-1244 1 

3018 

CS1383 

3444/123A 

CS3415 

3444/123A 

CS9012 

3114/290 

CR20M01FY 

6642/5542 

CS35-05R 

6642/5542 

CS-1244A 

3018 

CS-1386 

3018 

CS3416 

3444/123A 

CS9012-HG 

3114/290 

CR20M01FY-1 

6642/5542 

CS35-6N 

3505/5547 

CS-1244B 

3018 

CS-1386A 

3018 

CS3417 

3444/123A 

CS9012-HH 

3114/290 

CR20MX5FY 

6642/5542 

CS131A 

6554/6354 

CS-1244C 

3018 

CS-1386B 

3018 

CS3605 

3444/123A 

CS9012B 

3114/290 

CR20MX5FY-1 

6642/5542 

CS131AZ 

6554/6354 

CS-1244D 

3018 

CS-1386C 

3018 

CS3606 

3444/123A 

CS9012E 

3114/290 

CR20U01FY 

6642/5542 

CS131B 

6554/6354 

CS-1244E 

3018 

CS-1386D 

3018 

CS3607 

3444/123A 

CS9012E-F 

3114/290 

CR20U01FY-1 

6642/5542 

CS 131C 

6554/6354 

CS-1244F 

3018 

CS-1386E 

3018 

CS3662 

3117 

CS9012H 

3114/290 

CR20UX5FY 

6642/5542 

CS131D 

3016 

CS-1244G 

3018 

CS1386E 

3444/123A 

CS3663 

3117 

CS9012HE 

3114/290 

CR20UX5FY-1 

6642/5542 

CS131D STUD 

6554/6354 

CS-1244H 

3452/108 

CS-1386F 

3018 

CS3702 

3114/290 

CS9012HF 

3114/290 

CR24M01FY 

6642/5542 

CS13 IE 

6556/6356 

CS-1244J 

3452/108 

CS-1386G 

3018 

CS3702B 

3114/290 

CS9012HG 

3114/290 

CR24M01FY-1 

6642/5542 

CS131F 

6556/6356 

CS-1244X 

3452/108 

CS-1386H 

3452/108 

CS3703 

3114/290 

CS9012HH 

3114/290 

CR24MX5FY 

6642/5542 

CS131Z 

6554/6354 

CS1244X 

3018 

CS1420 

3444/123A 

CS3703B 

3114/290 

CS-9013 

3124/289 

CR24MX5FY-1 

6642/5542 

CS184J 

3452/108 

CS1245F 

3444/123A 

CS1453E 

3444/123A 

CS3704 

3024/128 

CS9013 

3124/289 

CR24U01FY 

6642/5542 

CS3Q2MA 

3051/156 

CS1245G 

3444/123A 

CS1453F 

3124/289 

CS3705 

3024/128 

CS9013A 

3124/289 

CR24U01FY-1 

6642/5542 

CS302PA 

3051/156 

CS1245H 

3444/123A 

CS1453G 

3024/128 

CS3706 

3024/128 

CS-9013A 

3124/289 

CR24UX5FY 

6642/5542 

CS302RA 

3051/156 

CS1245I 

3444/123A 

CS1460E 

3132 

CS3707 

3117 

CS9013B 

3124/289 

CR24UX5FY-1 

6642/5542 

CS360 

3444/123A 

CS1245T 

3444/123A 

CS1460H 

3132 

CS3708 

3117 

CS-9013B 

3124/289 

CR101/6515 

3090/109 

CS429J 

3452/108 

CS1248 

3024/128 

CS1461J 

3132 

CS3709 

3117 

CS-9013C 

3124/289 

CR102/6515 

3090/109 

CS430H 

3452/108 

CS1248I 

3024/128 

CS1461X 

3132 

CS3710 

3117 

CS9013C 

3124/289 

CR951 

3051/156 

CS-460B 

3452/108 

CS1248T 

3024/128 

CS1462F 

3132 

CS3711 

3117 

CS-9013D 

3124/289 

CR952 

3051/156 

CS460B 

3444/123A 

CS1250E 

3444/123A 

CS1462I 

3024/128 

CS3843 

3444/123A 

CS9013D 

3124/289 

CR953 

3051/156 

CS-461B 

3452/108 

CS1250F 

3024/128 

CS1463A 

3444/123A 

CS3844 

3444/123A 

CS9013E 

3124/289 

CR954 

3051/156 

CS-469F 

3452/108 

CS1251E 

3025/129 

CS1464H 

3024/128 

CS3845 

3444/123A 

CS9013E-F 

3124/289 

CR955 

3051/156 

CS696 

3444/123A 

CS1251EC 

3114/290 

CS1508G 

3452/108 

CS3854 

3444/123A 

CS9013F 

3124/289 

CR956 

3062/142A 

CS697 

3444/123A 

CS1251F 

3114/290 

CS1509E 

3452/108 

CS3854A 

3444/123A 

CS9013G 

3124/289 

CR-1034 

3016 

CS706 

3444/123A 

CS1251 FA 

3114/290 

CS1509F 

3452/108 

CS3855 

3444/123A 

CS9013H 

3124/289 

CR1035 

3016 

CS718 

3444/123A 

CS1252B 

3452/108 

CS1518E 

3452/108 

CS3855A 

3444/123A 

CS9013HE 

3124/289 

CRC8000/01 

4320 

CS718A 

3444/123A 

CS1252C 

3452/108 

CS1555 

3452/108 

CS3859 

3444/123A 

CS9013HF 

3124/289 

CRC8030 

9052 

CS720A 

3444/123A 

CS1255H 

3024/128 

CS1585 

3444/123A 

CS3859A 

3444/123A 

CS9013HG 

3124/289 

CRL-210 

3057/136A 

CS918 

3452/108 

CS1255HF 

3024/128 

CS1585E/F 

3444/123A 

CS3860 

3444/123A 

CS9013HH 

3124/289 

CRT1544 

3009 

CS925M 

3444/123A 

CS1256H 

3195/311 

CS1585G 

3444/123A 

CS3900 

3444/123A 

CS9014 

3444/123A 

CRT1545 

3009 

CS929 

3117 

CS1256HG 

3195/311 

CS1585H 

3018 

CS3900A 

3444/123A 

CS-9014 

3444/123A 

CRT1552 

3009 

CS930 

3117 

CS1257 

3444/123A 

CS1589E 

3132 

CS3901 

3444/123A 

CS9014/3490 

3444/123A 

CRT1553 

3009 

CS956 

3024/128 

CS1258 

3444/123A 

CS1589F 

3132 

CS3903 

3444/123A 

CS9014A 

3444/123A 

CRT1602 

3014 

CS1014 

3452/108 

CS1259 

3444/123A 

CS1589S 

3132 

CS3904 

3444/123A 

CS-9014A 

3444/123A 

CRT3602A 

3009 

CS1014D 

3452/108 

CS1283A 

3444/123A 

CS1591LE 

3024/128 

CS3906 

3114/290 

CS9014B 

3444/123A 

CRU-2A 

3843 

CS1014E 

3452/108 

CS1284B 

3716/161 

CS1594E 

3132 

CS3906B 

3114/290 

CS-9014B 

3444/123A 

CS3-02D02 

3572/5463 

CS1014F 

3452/108 

CS1284F 

3716/161 

CS1596E 

3132 

CS4003 

3245/199 

CS-9014B-C 

3444/123A 

CS3-04D02 

3687/5465 

CS10146 

3132 

CS1284G 

3117 

CS1609F 

3024/128 

CS4006 

3244 

CS9014B-C 

3124/289 

CS5-08 

6631/5531 

CS1014H 

3117 

CS1284H 

3117 

CS1613 

3024/128 

CS4007 

3244 

CS9014C 

3444/123A 

CS5-10 

6632 

CS1018 

3452/108 

CS1288 

3444/123A 

CS1625 

3444/123A 

CS4061 

3245/199 

CS-9014C 

3444/123A 

CS8-1N 

6791/5491 

CS1120C 

3132 

CS1289 

3444/123A 

CS1661 

3452/108 

CS4424 

3444/123A 

CS9014C/3490 

3444/123A 

CS8-2N 

6792/5492 

CS1120D 

3132 

CS1293 

3452/108 

CS1665 

3444/123A 

CS4425 

3444/123A 

CS-9014D 

3444/123A 

CS8-02N 

6791/5491 

CS1120E 

3132 

CS1294E 

3114/290 

CS1711 

3024/128 

CS5088 

3444/123A 

CS9014D 

3444/123A 

CS8-3N 

6794/5494 

CS1120F 

3117 

CS1294H 

3114/290 

CS1759 

3835/103A 

CS5369 

3444/123A 

CS9014G 

3444/123A 

CS8-4N 

6794/5494 

CS1120H 

3132 

CS1295E 

3444/123A 

CS1834 

3452/108 

CS5447 

3114/290 

CS9014GK 

3444/123A 

CS8-05N 

6791/5491 

CS1121GN 

3114/290 

CS1295G 

3444/123A 

CS1893 

3024/128 

CS5447B 

3114/290 

CS9015 

3444/123A 

CS8-6N 

6796/5496 

CS1124G 

3984/106 

CS1295H 

3024/128 

CS1990 

3024/128 

CS5448 

3114/290 

CS9015-C 

3114/290 

CS10-1M 

3613/5514 

CS1129E 

3024/128 

CS1303 

3114/290 

CS2001 

3124/289 

CS5448B 

3114/290 

CS9015B 

3444/123A 

CS10-1N 

6791/5491 

CS1166 

3444/123A 

CS1303F 

3114/290 

CS2001H 

3444/123A 

CS5449 

3024/128 

CS9015BB 

3124/289 

CS10-02M 

3613/5514 

CS1166D 

3444/123A 

CS1305 

3024/128 

CS2004 

3124/289 

CS5450 

3024/128 

CS9015C 

3114/290 

CS10-2M 

3613/5514 

CS1166D-G 

3124/289 

CS1308 

3114/290 

CS2004C 

3444/123A 

CS5451 

3024/128 

CS9015C2 

3114/290 

CS10-2N 

6792/5492 

CS1166E 

3444/123A 

CS1308A 

3114/290 

CS-2004C 

3020/123 

CS6168 

3124/289 

CS90150 

3114/290 

CS10-02N 

6791/5491 

CS1166F 

3444/123A 

CS1312G 

3114/290 

CS2004D 

3444/123A 

CS6168A 

3124/289 

CS9016 

3018 

CS10-4N 

6794/5494 

CS1166G 

3444/123A 

CS1330 

3018 

CS2005 

3114/290 

CS6168B 

3124/289 

CS-9016 

3452/108 

CS10-05M 

3613/5514 

CS1166H 

3444/123A 

CS-1330 

3018 

CS-2005B 

3114/290 

CS6168C 

3124/289 

CS9016 H 

3122 

CS10-05N 

6791/5491 

CS1166H/F 

3444/123A 

CS-1330A 

3452/108 

CS-2005C 

3114/290 

CS6168D 

3124/289 

CS9016/3490 

3452/108 

CS10-6N 

6796/5496 

CS-1168 

3018 

CS1330A 

3018 

CS2006 

3444/123A 

CS6168E 

3124/289 

CS9016D 

3444/123A 

CS 13-08 

6648/5548 

CS1168E 

3452/108 

CS-1330B 

3452/108 

CS2006F 

3018 

CS6168F 

3444/123A 

CS-9016D 

3018 

CS 13-10 

6649 

CS1168F 

3444/123A 

CS-1330C 

3452/108 

CS2006G 

3452/108 

CS6168G 

3444/123A 

CS9016E 

3039/316 

CS 15,9-08 

6648/5548 

CS1168G 

3444/123A 

CS1340I 

3124/289 

CS2006G/91606D 

3018 

CS-6168H 

3122 

CS9016EF 

3444/123A 

CS 15,9-10 

6649 

CS1168H 

3444/123A 

CS1340D 

3452/108 

CS-2007G 

3452/108 

CS6168H 

3444/123A 

CS9016F 

3452/108 

CS 16-08 

6648/5548 

CS1170F 

3025/129 

CS1340E 

3452/108 

CS-2007H 

3122 

CS6225 

3018 

CS9016FG 

3444/123A 

CS16-10 

6649 

CS1170FL 

3114/290 

CS1340F 

3452/108 

CS2008 

3018 

CS6225A 

3018 

CS-9016G 

3018 

CS16E 

3311 

CS1225D 

3452/108 

CS1340G 

3452/108 

CS2008F 

3018 

CS6225B 

3018 

CS9016G 

3122 

CS20-1.5R 

6624/5524 

CS1225E 

3452/108 

CS1340H 

3452/108 

CS-2008F 

3452/108 

CS6225C 

3018 

CS9017F 

3122 

CS20-1M 

3613/5514 

CS1225F 

3452/108 

CS1340I 

3444/123A 

CS2008G 

3452/108 

CS6225D 

3018 

CS9017G 

3122 

CS20-1N 

6622/5522 

CS1225H 

3024/128 

CS1344 

3444/123A 

CS2008G/916060 

3018 

CS6225E 

3018 

CS9017H 

3132 

CS20-1R 

6622/5522 

CS1225HF 

3024/128 

CS1345 

3444/123A 

CS2008H 

3452/108 

CS6225F 

3452/108 

CS9018 

3452/108 

CS20-2.5R 

6627/5527 

CS1226 

3452/108 

CS1348 

3444/123A 

CS2008H052 

3018 

CS6225G 

3444/123A 

CS-9018 

3018 

CS20-2M 

3613/5514 

CS1226E 

3452/108 

CS1349 

3444/123A 

CS2008H/916060 

3018 

CS-6225G 

3018 

CS9018/3490 

3452/108 

CS20-2N 

6624/5524 

CS1226F 

3452/108 

CS1350 

3452/108 

CS2023 

3137/192A 

CS6226 

3018 

CS9018D 

3018 

CS20-02R 

6621/5521 

CS1226G 

3452/108 

CS1351 

3452/108 

CS2082 

3138/193A 

CS6226A 

3018 

CS9018E 

3452/108 

CS20-2R 

6624/5524 

CS1226H 

3452/108 

CS1353 

3444/123A 

CS2142 

3025/129 

CS6226B 

3018 

CS9018EF 

3444/123A 

CS20-3R 

6627/5527 

CS1227 

3452/108 

CS-1359 

3452/108 

CS-2143 

3024/128 

CS6226C 

3018 

CS9018F 

3452/108 

CS20-4N 

6627/5527 

CS-1227 

3039/316 

CS-1360 

3452/108 

CS2218 

3444/123A 

CS6226D 

3018 

CS9018F/3490 

3452/108 

CS20-4R 

6627/5527 

CS1227D 

3452/108 

CS1360A 

3018 

CS2219 

3444/123A 

CS6226E 

3018 

CS9018FG 

3444/123A 

CS20-05M 

3613/5514 

CS1227E 

3452/108 

CS-1360B 

3018 

CS2221 

3444/123A 

CS6226F 

3452/108 

CS9018G 

3452/108 

CS20-05N 

6621/5521 

CS1227F 

3452/108 

CS-1360C 

3018 

CS2222 

3444/123A 

CS6227 

3018 

CS9018H 

3452/108 

CS20-5R 

6629/5529 

CS1227G 

3452/108 

CS-1360D 

3018 

CS2369 

3444/123A 

CS6227A 

3018 

CS9021G-I 

3018 

CS20-05R 

6621/5521 

CS1228 

3025/129 

CS-1360E 

3018 

CS2481 

3444/123A 

CS6227B 

3018 

CS9022LE 

3020/123 

CS20-6N 

6629/5529 

CS1228E 

3114/290 

CS-1360F 

3018 

CS2484 

3024/128 

CS6227C 

3018 

CS9101B 

3444/123A 

CS20-6R 

6629/5529 

CS1228EY 

3114/290 

CS-1360G 

3018 

CS2711 

3444/123A 

CS6227D 

3018 

CS9102 

3114/290 

CS25-1N 

6622/5522 

CS1229 

3444/123A 

CS-1360H 

3018 

CS2712 

3444/123A 

CS6227E 

3452/108 

CS9102B 

3025/129 

CS25-1R 

6622/5522 

CS1229A 

3444/123A 

CS-1361 

3018 

CS2713 

3444/123A 

CS6227F 

3452/108 

CS9103B 

3024/128 

CS25-2N 

6624/5524 

CS1229B 

3444/123A 

CS1361 

3018 

CS2714 

3444/123A 

CS-6227G 

3452/108 

CS9103C 

3024/128 

CS25-2R 

6624/5524 

CS1229C 

3444/123A 

CS-1361A 

3018 

CS2715 

3117 

CS-6228 

3025/129 

CS9104 

3444/123A 

CS25-02R 

6621/5521 

CS1229D 

3444/123A 

CS1361A 

3018 

CS2716 

3117 

CS-6228G 

3025/129 

CS9107 

3124/289 

CS25-3R 

6627/5527 

CS1229E 

3444/123A 

CS-1361B 

3018 

CS2922 

3444/123A 

CS6229F 

3444/123A 

CS9124-B1 

3452/108 

CS25-4N 

6627/5527 

CS1229F 

3444/123A 

CS1361B 

3018 

CS2923 

3444/123A 

CS6229G 

3444/123A 

CS9124-C2 

3452/108 

CS25-4R 

6627/5527 

CS1229G 

3444/123A 

CS1361C 

3018 

CS2924 

3444/123A 

CS7228G 

3114/290 

CS9125 

3124/289 

CS25-05N 

6621/5521 

CS1229H 

3444/123A 

CS-1361C 

3018 

CS2925 

3444/123A 

CS7229G 

3444/123A 

CS9125-B1 

3452/108 

CS25-05R 

6621/5521 

CS1229K 

3024/128 

CS-1361 D 

3018 

CS-3001B 

3452/108 

CS8050 

3122 

CS-9125B 

3124/289 

CS25-6N 

6629/5529 

CS1235C 

3444/123A 

CS1361D 

3018 

CS-3024 

3156/172A 

CS9001 

3452/108 

CS9125B 

3444/123A 

CS25-6R 

6629/5529 

CS1235E 

3444/123A 

CS 1361E 

3018 

CS3082 

3694/2023 

CS9011 

3444/123A 

CS9126 

3124/289 

CS25-8N 

6631/5531 

CS-1235F 

3122 

CS-1361E 

3452/108 

CS3390 

3444/123A 

CS-9011 

3122 

CS9128 

3025/129 

CS25-8R 

6631/5531 

CS1235F 

3444/123A 

CS1361F 

3018 

CS3391 

3444/123A 

CS9011-H 

3020/123 

CS9128-B2 

3114/290 

CS35-1.5R 

3581/5543 

CS1235G 

3444/123A 

CS-1361G 

3124/289 

CS3391A 

3444/123A 

CS9011/3490 

3444/123A 

CS9129 

3025/129 

CS35-1M 

3615/5517 

CS1236D 

3444/123A 

CS1361G 

3444/123A 

CS3392 

3444/123A 

CS9011D 

3444/123A 

CS9129-B1 

3114/290 

CS35-1N 

6642/5542 

CS1236H 

3444/123A 

CS1362 

3444/123A 

CS3393 

3444/123A 

CS9011E 

3444/123A 

CS9129B 

3025/129 

CS35-1R 

6642/5542 

CS1237 

3025/129 

CS1363 

3444/123A 

CS3394 

3444/123A 

CS9011F 

3444/123A 

CS9129B2 

3114/290 

CS35-2.5R 

3581/5543 

CS1238 

3452/108 

CS1368 

3444/123A 

CS3395 

3444/123A 

CS9011FK 

3018 

CS9417 

3122 

CS35-2M 

3615/5517 

CS1238F 

3122 

CS1368A 

3444/123A 

CS3396 

3444/123A 

CS9011G 

3444/123A 

CS9600-4 

3444/123A 

CS35-02M 

3615/5517 

CS1238G 

3452/108 

CS1368B 

3444/123A 

CS3397 

3444/123A 

CS9011G/3490 

3444/123A 

CS9600-5 

3444/123A 

CS35-2N 

3581/5543 

CS1238H 

3452/108 

CS1368C 

3444/123A 

CS3398 

3444/123A 

CS9011GK 

3124/289 

CS13401 

3444/123A 

CS35-02N 

6642/5542 

CS 12381 

3452/108 

CS1368D 

3444/123A 

CS3402 

3444/123A 

CS9011H 

3444/123A 

CS90111 

3444/123A 

CS35-02R 

6642/5542 

CS1238P 

3444/123A 

CS1369 

3025/129 

CS3403 

3444/123A 

CS9011HG 

3124/289 

CS90146 

3122 

CS35-4N 

3582/5545 

CS1243E 

3452/108 

CS1370 

3444/123A 

CS3404 

3444/123A 

CS9011I 

3444/123A 

CSB05 

3105 

CS35-4R 

3582/5545 

CS-1243H 

3452/108 

CS1371 

3444/123A 

CS3405 

3444/123A 

CS9011IK 

3020/123 

CSB20 

3105 

CS35-05M 

3615/5517 

CS-1244 

3018 

CS1372 

3444/123A 

CS3414 

3444/123A 

CS9011L 

3444/123A 

CSB40 

3106/5304 


29S 



CSB60—CXL5863 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

CSB60 

3676/5305 

CTP1136 

3717/121 

CV442 

3087 

CXL171 

3201/171 

CXL5027 

3752/5077A 

CXL5160 

3426/5160A 

CSB80 

3677/5306 

CTP-1136 

3009 

CV832 

3326/613 

CXL175 

3261/175 

CXL5028 

3794/5028A 

CXL5161 

3427/5161A 

CSB100 

3107/5307 

CTP1137 

3717/121 

CV1502 

3325/612 

CXL177 

3175 

CXL5029 

3335/5079A 

CXL5162 

3428/5162A 

CSD2315 

3100/519 

CTP-1137 

3009 

CV1620 

3323/610 

CXL180 

3437/180 

CXL5030 

3336/5080A 

CXL5163 

3429/5163A 

CS02359 

3100/519 

CTP1265 

3009 

CV1626 

3325/612 

CXL181 

3535/181 

CXL5032 

3798/5032A 

CXL5164 

3430/5164A 

CST1739 

3719/104 

CTP1266 

3009 

CV1634 

3326/613 

CXL182 

3188A/182 

CXL5033 

3064/146A 

CXL5165 

3431/5165A 

CST-1739 

3009 

CTP1306 

3009 

CV5007 

3323/610 

CXL183 

3189A/183 

CXL5034 

3800/5034A 

CXL5166 

3432/5166A 

CST-1740 

3009 

CTP1307 

3009 

CV5022 

3326/613 

CXL184 

3190/184 

CXL5035 

3755/5084A 

CXL5400 

3638/5402 

CST1740 

3719/104 

CTP1500 

3717/121 

CWOIB(GAK) 

3638/5402 

CXL185 

3191/185 

CXL5036 

3095/147A 

CXL5401 

3638/5402 

CST1741 

3719/104 

CTP-1500 

3009 

CWOIC(GAK) 

3627/5404 

CXL186 

3192/186 

CXL5038 

3338/5086A 

CXL5402 

3638/5402 

CST-1741 

3009 

CTP1503 

3717/121 

CX-0036 

3091 

CXL187 

3193/187 

CXL5039 

3339/5087A 

CXL5403 

3627/5404 

CST-1742 

3009 

CTP-1503 

3009 

CX0036 

3087 

CXL188 

3199/188 

CXL5040 

3340/5088A 

CXL5404 

3627/5404 

CST1742 

3719/104 

CTP1504 

3014 

CX0037 

3016 

CXL189 

3200/189 

CXL5041 

3341/5089A 

CXL5452 

3597/5455 

CST1743 

3717/121 

CTP1508 

3009 

CX-0037 

3016 

CXL190 

3232/191 

CXL5042 

3342/5090A 

CXL5453 

3597/5455 

CST-1743 

3009 

CTP1509 

3012/105 

CX-0039 

3016 

CXL191 

3232/191 

CXL5044 

3097/149A 

CXL5454 

3597/5455 

CST-1744 

3009 

CTP1511 

3009 

CX-0040 

3016 

CXL192 

3137/192A 

CXL5045 

3343/5092A 

CXL5455 

3597/5455 

CST1744 

3717/121 

CTP1512 

3009 

CX0041 

3087 

CXL193 

3138/193A 

CXL5046 

3344/5093A 

CXL5456 

3598/5457 

CST-1745 

3009 

CTP1513 

3009 

CX-0041 

3091 

CXL194 

3275/194 

CXL5047 

30&8/150A 

CXL5457 

3598/5457 

CST1745 

3717/121 

CTP1514 

3717/121 

CX-0042 

3091 

CXL195 

3765/195A 

CXL5049 

3345/5095A 

CXL5470 

3580/5507 

CST-1746 

3009 

CTP-1514 

3009 

CX-0045 

3088 

CXL196 

3054/196 

CXL5050 

3346/5096A 

CXL5471 

3580/5507 

CST1746 . 

3717/121 

CTP-1544 

3642/179 

CX-0047 

3311 

CXL197 

3083/197 

CXL5051 

3099/151A 

CXL5472 

3580/5507 

CT02C 

6792/5492 

CTP-1545 

3642/179 

CX0047 

3017B/117 

CXL198 

3220/198 

CXL5052 

3347/5097A 

CXL5473 

3580/5507 

CT02D 

6794/5494 

CTP-1550 

3009 

CX-0048 

3016 

CXL199 

3245/199 

CXL5053 

3348/5098A 

CXL5474 

3580/5507 

CT02E 

6794/5494 

CTP1550 

3717/121 

CX0048 

3017B/117 

CXL210 

3298/299 

CXL5054 

3349/5099A 

CXL5491 

3582/5545 

CT03C 

3613/5514 

CTP1551 

3717/121 

CX0049 

3017B/117 

CXL211 

3203/211 

CXL5055 

3350/5100A 

CXL5492 

3582/5545 

CT03D 

6615/5515 

CTP-1551 

3009 

CX-0049 

3016 

CXL218 

3625/218 

CXL5056 

3351/5101A 

CXL5494 

3582/5545 

CT03E 

6615/5515 

CTP-1552 

3642/179 

CX0051 

3061/140A 

CXL219 

3173/219 

CXL5057 

3352/5102A 

CXL5496 

3504/5508 

CT04C 

3942/5483 

CTP-1553 

3642/179 

CX-0052 

3062/142A 

CXL222 

3065/222 

CXL5058 

3353/5103A 

CXL5500 

3582/5545 

CT04D 

3943/5485 

CTP-1728 

3009 

CX-0054 

3032A 

CXL224 

3049/224 

CXL5059 

3354/5104A 

CXL5501 

3582/5545 

CT04E 

3943/5485 

CTP1728 

3717/121 

CX-089 

3709/110MP 

CXL226 

3082/226 

CXL5060 

3355/5105A 

CXL5502 

3582/5545 

CT04F 

3944/5487 

CTP-1729 

3009 

CX089D 

3709/110MP 

CXL226MP 

3086/226MP 

CXL5066 

3330/5066A 

CXL5503 

3582/5545 

CT06B 

3686/5462 

CTP1729 

3717/121 

CX093ISEE NOTE) 3072/712 

CXL228 

3103 A/396 

CXL5067 

3331/5067A 

CXL5504 

3579/5504 

CT06C 

3572/5463 

CTP1730 

3009 

CX095 

3833/1308 

CXL238 

3710/238 

CXL5068 

3333/5069A 

CXL5505 

3582/5545 

CT06D 

3687/5465 

CTP1731 

3717/121 

CX095A 

3833/1308 

CXL309K 

3629/309K 

CXL5069 

3333/5069A 

CXL5506 

3582/5545 

CT06E 

3687/5465 

CTP-1731 

3009 

CX095C 

3833/1308 

CXL502 

3067/502 

CXL5071 

3334/5071A 

CXL5507 

3582/5545 

CT1MA 

3583/5641 

CTP1732 

3717/121 

CX-095C 

3833/1308 

CXL503 

3068/503 

CXL5073 

3749/5073A 

CXL5508 

3504/5508 

CT11-2A 

3583/5641 

CTP-1732 

3009 

CX556 

9016 

CXL504 

3108/505 

CXL5075 

3751/5075A 

CXL5514 

3582/5545 

CT12C 

3572/5463 

CTP1733 

3717/121 

CX556A 

9016 

CXL505 

3108/505 

CXL5077 

3752/5077A 

CXL5517 

3615/5517 

CT12E 

3687/5465 

CTP-1733 

3009 

CX557 

9015 

CXL506 

3125 

CXL5079 

3335/5079A 

CXL5520 

3582/5545 

CT31-1A 

3583/5641 

CTP-1735 

3009 

CX557S 

9015 

CXL507 

3315/507 

CXL5080 

3336/5080A 

CXL5521 

3582/5545 

CT31-2A 

3583/5641 

CTP1735 

3717/121 

CX7640 

3442 

CXL508 

3756/508 

CXL5082 

3753/5082A 

CXL5522 

3582/5545 

CT33-1A 

3583/5641 

CTP-1736 

3009 

CX7641 

3442 

CXL509 

3757/509 

CXL5084 

3755/5084A 

CXL5523 

3582/5545 

CT33-2A 

3583/5641 

CTP1736 

3717/121 

CX9001 

3016 

CXL510 

3758/510 

CXL5085 

3338/5086A 

CXL5525 

3582/5545 

CT-100 

3016 

CTP1739 

3717/121 

CXL100 

3721/100 

CXL511 

3759/511 

CXL5086 

3338/5086A 

CXL5526 

3582/5545 

CT200 

3016 

CTP-1739 

3009 

CXL102 

3722/102 

CXL512 

3760/512 

CXL5087 

3339/5087A 

CXL5527 

3582/5545 

CT300 

3016 

CTP-2001-1001 

3004/102A 

CXL102A 

3004/102A 

CXL513 

3443/513 

CXL5088 

3340/5088A 

CXL5528 

3505/5547 

CT302-2N 

3652/5693 

CTP-2001-1002 

3004/102A 

CXL104 

3719/104 

CXL514 

3761/514 

CXL5089 

3341/5089A 

CXL5529 

3505/5547 

CT302-4N 

3509/5695 

CTP-2001-1003 

3004/102A 

CXL104MP 

3720/104MP 

CXL516 

3113/516 

CXL5090 

3342/5090A 

CXL5540 

3582/5545 

CT302-6N 

3522/5697 

CTP-2001-1004 

3004/102A 

CXL105 

3012/105 

CXL519 

3100/519 

CXL5092 

3343/5092A 

CXL5541 

3582/5545 

CT401-2N 

3652/5693 

CT P-2001-1007 

3444/123A 

CXL106 

3118 

CXL703A 

3157/703A 

CXL5093 

3344/5093A 

CXL5542 

3582/5545 

CT401-4N 

3509/5695 

CTP-2001-1008 

3444/123A 

CXL107 

3293/107 

CXL704 

3023/704 

CXL5095 

3345/5095A 

CXL5543 

3581/5543 

CT401-6N 

3522/5697 

CTP-2001-1009 

3004/102A 

CXL108 

3452/108 

CXL705A 

3134/705A 

CXL5096 

3346/5096A 

CXL5544 

3582/5545 

CT402-2N 

3652/5693 

CTP-2001-1010 

3087 

CXL109 

3090/109 

CXL706 

3288/1003 

CXL5097 

3347/5097A 

CXL5545 

3582/5545 

CT461 

3087 

CTP-2001-1011 

3017B/117 

CXL110 

3709/110MP 

CXL708 

3135/709 

CXL5098 

3350/5100A 

CXL5546 

3505/5547 

CT600 

3017B/117 

CTP-2001-1012 

3017B/117 

CXL112 

3089/112 

CXL709 

3135/709 

CXL5099 

3349/5099A 

CXL5547 

3505/5547 

CT1009 

3004/102A 

CTP-2006-1001 

3004/102A 

CXL113 

3119/113 

CXL710 

3102/710 

CXL5100 

3350/5100A 

CXL5640 

3519/5643 

CT-1009 

3004/102A 

CTP-2006-1002 

3004/102A 

CXL114 

3120/114 

CXL711 

3070/711 

CXL5101 

3351/5101A 

CXL5641 

3583/5641 

CT1012 

3018 

CTP-2006-1003 

3004/102A 

CXL115 

3121/115 

CXL713 

3077/790 

CXL5102 

3352/5102A 

CXL5642 

3506/5642 

CT-1012 

3018 

CTP-2006-1004 

3087 

CXL116 

3313/116 

CXL714 

3075/714 

CXL5103 

3353/5103A 

CXL5650 

3506/5642 

CT-1013 

3018 

CTP2010-1001 

3123 

CXL117 

3313/116 

CXL715 

3076/715 

CXL5104 

3354/5104A 

CXL5651 

3506/5642 

CT1013 

3018 

CTP2010-1002 

3123 

CXL118 

3066/118 

CXL718 

3159/718 

CXL5105 

3355/5105A 

CXL5652 

3506/5642 

CT1017 

3004/102A 

CTP2076-1001 

3004/102A 

CXL119 

3109/119 

CXL722 

3161/722 

CXL5111 

3377/5111A 

CXL5673 

3508/5675 

CT-1017 

3004/102A 

CTP2076-1002 

3004/102A 

CXI120 

3110/120 

CXL725 

3162/725 

CXL5112 

3378/5112A 

CXL5675 

3508/5675 

CT1018 

3018 

CTP2076-1003 

3004/102A 

CXL121 

3717/121 

CXL726 

3129/726 

CXL5113 

3379/5113A 

CXL5676 

3520/5677 

CT1019 

3018 

CTP2076-1004 

3004/102A 

CXL121MP 

3718/12 IMP 

CXL727 

. 3071/727 

CXL5114 

3380/5114A 

CXL5677 

3520/5677 

CT1020 

3018 

CTP2076-1005 

3004/102A 

CXL123 

3580/5507 

CXL728 

3073/728 

CXL5115 

3381/5115A 

CXL5680 

3521/5686 

CT1021 

3018 

CTP2076-1006 

3004/102A 

CXL123A 

3444/123A 

CXL729 

3074/729 

CXL5116 

3382/5116A 

CXL5681 

3521/5686 

CT1022 

3004/102A 

CTP2076-1007 

3004/102A 

CXL124 

3021/124 

CXL730 

3143/730 

CXL5117 

3383/5117A 

CXL5682 

3521/5686 

CT1023 

3004/102A 

CTP2076-1008 

3004/102A 

CXL125 

3051/156 

CXL731 

3170/731 

CXL5118 

3384/5118A 

CXL5683 

3521/5686 

CT1024 

3004/102A 

CTP2076-1009 

3004/102A 

CXL127 

3764/127 

CXL734 

3163/736 

CXL5119 

3385/5119A 

CXL5684 

3521/5686 

CT1122 

3009 

CTP2076-1010 

3004/102A 

CXL128 

3024/128 

CXL738 

3167/738 

CXL5120 

3386/5120A 

CXL5686 

3521/5686 

CT1124 

3009 

CTP2076-1011 

3004/102A 

CXL129 

3025/129 

CXL747 

3279/747 

CXL5121 

3387/5121A 

CXL5693 

3509/5695 

CT1124A 

3009 

CTP2076-1012 

3004/102A 

CXL130 

3027/130 

CXL749 

3168/749 

CXL5122 

3388/5122A 

CXL5695 

3509/5695 

CT1124B 

3009 

CTP3500 

3717/121 

CXL130MP 

3029/130MP 

CXL780 

3141/780 

CXL5123 

3389/5123A 

CXL5697 

3522/5697 

CT-1300 

3018 

CTP-3500 

3009 

CXL131 

3198/131 

CXL781 

3169/781 

CXL5124 

3390/5124A 

CXL5800 

3848 

CT-1500 

3452/108 

CTP-3503 

3009 

CXL134 

3055/134A 

CXL783 

3215/783 

CXL5125 

3391/5125A 

CXL5801 

3848 

CT-2002 

3088 

CTP3503 

3717/121 

CXL135 

3056/135A 

CXL786 

3140/786 

CXL5126 

3392/5126A 

CXL5802 

3848 

CT2002 

3088 

CTP-3504 

3009 

CXL137 

3058/137A 

CXL787 

3146/787 

CXL5127 

3393/5127A 

CXL5803 

3848 

CT2005 

3088 

CTP3504 

3717/121 

CXL138 

3059/138A 

CXL788 

3147 

CXL5128 

3394/5128A 

CXL5804 

3848 

CT2006 

3126 

CTP3508 

3717/121 

CXL139 

3060/139A 

CXL790 

3454/790 

CXL5129 

3395/5129A 

CXL5805 

3848 

CT2007 

3088 

CTP-3508 

3009 

CXL140 

3061/140A 

CXL949 

3166/949 

CXL5130 

3396/5130A 

CXL5806 

3848 

CT2008 

3088 

CTP-3544 

3642/179 

CXL141 

3092/141A 

CXL1024 

3253/295 

CXL5131 

3397/5131A 

CXL5808 

3051/156 

CT-2017 

3126 

CTP-3545 

3642/179 

CXL142 

3062/142A 

CXL1025 

3155/1025 

CXL5132 

3398/5132A 

CXL5809 

3051/156 

CT3003 

3031A 

CTP-3552 

3642/179 

CXL143 

3093 

CXL1027 

3153/1027 

CXL5133 

3399/5133A 

CXL5830 

3603/5874 

CT3005(RATIO DE 3709/110MP 

CTP-3553 

3642/179 

CXL144 

3094/144A 

CXL1090 

3291/1090 

CXL5134 

3400/5134A 

CXL5831 

3517/5883 

CT3100 

3452/108 

CTV-12S 

3088 

CXL145 

3063/145A 

CXL5000 

3766/5000A 

CXL5135 

3401/5135A 

CXL5832 

3603/5874 

CTN-200 

3016 

CU01C 

3942/5483 

CXL146 

3064/146A 

CXL5001 

3767/5001A 

CXL5136 

3402/5136A 

CXL5833 

3517/5883 

CTP461 

3087 

CU01D 

3943/5485 

CXL147 

3095/147A 

CXL5002 

3768/5002A 

CXL5137 

3403/5137A 

CXL5834 

3603/5874 

CTP573 

3091 

CU01E 

3943/5485 

CXL148 

3096/148A 

CXL5003 

3769/5003A 

CXL5138 

3404/5138A 

CXL5835 

3517/5883 

CTP1032 

3004/102A 

CU01F 

3944/5487 

CXL149 

3097/149A 

CXL5004 

3770/5004A 

CXL5139 

3405/5139A 

CXL5836 

3608/5990 

CTP1033 

3004/102A 

CU06VC 

3042/230 

CXL150 

3098/150A 

CXL5005 

3330/5066A 

CXL5140 

3406/5140A 

CXL5837 

3517/5883 

CTP1034 

3004/102A 

CU06VD 

3042/230 

CXL151 

3099/151A 

CXL5006 

3055/134A 

CXL5141 

3407/5141A 

CXL5839 

3517/5883 

CTP1035 

3004/102A 

CU06VE 

3042/230 

CXL152 

3054/196 

CXL5007 

3331/5067A 

CXL5142 

3408/5142A 

CXL5840 

3584/5862 

CTP1036 

3004/102A 

CU06VF 

3042/230 

CXL153 

3083/197 

CXL5008 

3332/5068A 

CXL5143 

3409/5143A 

CXL5841 

3517/5883 

CTP-1104 

3009 

CU06VG 

3042/230 

CXL154 

3044/154 

CXL5009 

3333/5069A 

CXL5144 

3410/5144A 

CXL5842 

3584/5862 

CTP1104 

3719/104 

CU12E 

3597/5455 

CXL156 

3051/156 

CXL5010 

3056/135A 

CXL5145 

3411/5145A 

CXL5843 

3517/5883 

CTP1106 

3009 

CU-12E 

3597/5455 

CXL157 

3747/157 

CXL5011 

3057/136A 

CXL5146 

3412/5146A 

CXL5850 

3603/5874 

CTP1108 

3719/104 

CU54 

3893/152 

CXL158 

3004/102A 

CXL5012 

3778/5012A 

CXL5147 

3413/5147A 

CXL5851 

3517/5883 

CTP-1108 

3009 

CV03B(KAG) 

3638/5402 

CXL159 

3466/159 

CXL5013 

3058/137A 

CXL5148 

3414/5148A 

CXL5852 

3603/5874 

CTP-1109 

3009 

CV03C(KAG) 

3627/5404 

CXL160 

3006/160 

CXL5014 

3334/5071A 

CXL5149 

3415/5149A 

CXL5853 

3517/5883 

CTP1109 

3719/104 

CV03D(KAG) 

3951/5405 

CXL161 

3716/161 

CXL5015 

3059/138A 

CXL5150 

3416/5150A 

CXL5854 

3603/5874 

CTP1111 

3717/121 

CV03E(KAG) 

3951/5405 

CXL162 

3438 

CXL5017 

3783/5017A 

CXL5151 

3417/5151A 

CXL5855 

3517/5883 

CTP-1 111 

3009 

CV04C 

3627/5404 

CXL163 

3439/163A 

CXL5018 

3060/139A 

CXL5152 

3418/5152A 

CXL5856 

3603/5874 

CTP1117 

3719/104 

CV04D 

3951/5405 

CXL164 

3111 

CXL5019 

3061/140A 

CXL5153 

3419/5153A 

CXL5857 

3517/5883 

CTP-1117 

3009 

CV04E 

3951/5405 

CXL165 

3115/165 

CXL5021 

3062/142A 

CXL5154 

3420/5154A 

CXL5858 

3608/5990 

CTP1119 

3009 

CV12B 

6754/5454 

CXL166 

3105 

CXL5022 

3788/5022A 

CXL5155 

3421/5155A 

CXL5859 

3517/5883 

CTP-1124 

3009 

CV12C 

3597/5455 

CXL167 

3105 

CXL5023 

3789/5023A 

CXL5156 

3422/5156A 

CXL5860 

3500/5882 

CTP1124 

3717/121 

CV12E 

3598/5457 

CXI168 

3106/5304 

CXL5024 

3094/144A 

CXL5157 

3423/5157A 

CXL5861 

3517/5883 

CTP1133 

3014 

CV048 

3638/5402 

CXL169 

3107/5307 

CXL5025 

3791/5025A 

CXL5158 

3424/5158A 

CXL5862 

3500/5882 

CTP1135 

3014 

CV425 

3087 

CXL170 

3107/5307 

CXL5026 

3792/5026A 1 

CXL5159 

3425/5159A 

CXL5863 

3517/5883 


300 Note : To replace CX093 turn end-for-end 



CXL5870—D166 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

CXL5870 

3603/5874 

CZ18B 

3752/5077A 

D004 

3016 

D026 

3007 

D40D2 

3192/186 

D072 

3018 

CXL5871 

3517/5883 

CZ19B 

9023/5078A 

D4 

3119/113 

D26B1 

3039/316 

D40D3 

3192/186 

D72TRANS 

3010 

CXL5872 

3603/5874 

CZ25B 

3753/5082A 

D4-R39 

3311 

D26B2 

3039/316 

D40D4 

3192/186 

D073 

3007 

CXL5873 

3517/5883 

CZ-92 

3060/139A 

D4C28 

3117 

D26C1 

3039/316 

D40D5 

3192/186 

D73TRANS 

3836/284 

CXL5874 

3603/5874 

CZ092 

3060/139A 

D4C29 

3117 

D26C2 

3039/316 

D40D7 

3192/186 

D73A TRANS 

3836/284 

CXL5875 

3517/5883 

CZ-092 

3060/139A 

D4C30 

3117 

D26C3 

3039/316 

D40D8 

3192/186 

D73B TRANS 

3836/284 

CXL5876 

3608/5990 

CZ094 

3060/139A 

D4C31 

3117 

D26C4 

3156/172A 

D40D10 

3202/210 

D73C TRANS 

3836/284 

CXL5877 

3517/5883 

CZ-094 

3060/139A 

D4D20 

3117 

D26C5 

3156/172A 

D40D11 

3202/210 

D73ETRANS 

3836/284 

CXL5878 

3608/5990 

CZ-308 

3755/5084A 

D4D21 

3117 

D26E2 

3039/316 

D40N1 

3201/171 

D74TRANS 

3836/284 

CXL5879 

3517/5883 

CZA8.2D 

3136/5072A 

D4D22 

3117 

D26E-5 

3245/199 

D40N3 

3201/171 

D74A TRANS 

3836/284 

CXL5880 

3500/5882 

CZA8.2D5 

3136/5072A 

D4D24 

3122 

D26E-7 

3245/199 

D40N5 

3201/171 

D74B TRANS 

3836/284 

CXL5881 

3517/5883 

CZA8.2D 10 

3136/5072A 

D4D25 

3444/123A 

D26G1 

3039/316 

D41D1 

3203/211 

D74C TRANS 

3836/284 

CXL5882 

3500/5882 

CZB8.2D 

3136/5072A 

D4D26 

3444/123A 

D27C1 

3893/152 

D41D2 

3083/197 

D74D TRANS 

3836/284 

CXL5883 

3517/5883 

CZB8.2D5 

3136/5072A 

D4G 

3067/502 

D27C2 

3893/152 

D41D4 

3203/211 

D74E TRANS 

3836/284 

CXL5941 

3518/5995 

CZB8.2D10 

3136/5072A 

D4H 

3095/147A 

D27C3 

3893/152 

D41D5 

3203/211 

D75TRANS 

3011A 

CXL5943 

3518/5995 

CZC8.2D 

3136/5072A 

D4J 

3095/147A 

D27C4 

3893/152 

D41D7 

3203/211 

D75AB TRANS 

3835/103A 

CXL5944 

3608/5990 

CZC8.2D5 

3136/5072A 

D4L 

3033 

D28 

3016 

D41D8 

3203/211 

D75AC TRANS 

3835/103A 

CXL5945 

3518/5995 

CZC8.2D10 

3136/5072A 

D4M 

3016 

D028 

3031A 

D41D10 

3203/211 

D75AH TRANS 

3835/103A 

CXL5946 

3608/5990 

CZD8.2D 

3136/5072A 

D4N 

3092/141A 

D28A1 

3893/152 

D41D11 

3203/211 

D77 AUDIO TRANS 3011 

CXL5947 

3518/5995 

CZD8.2D5 

3136/5072A 

D4P 

3094/144A 

D28A2 

3893/152 

D42C 

3192/186 

D77 RF TRANS 

3011A 

CXL5948 

3608/5990 

CZD8.2D 10 

3136/5072A 

D4R 

3087 

D28A3 

3893/152 

D42C1 

3192/186 

D77B TRANS 

3011 

CXL5949 

3518/5995 

CZD010 

3061/140A 

D4R26 

3311 

D28A4 

3893/152 

D42C2 

3192/186 

D77PTRANS 

3011 

CXL5950 

3585/5952 

CZD010-5 

3061/140A 

D4R39 

3017B/117 

D28A5 

3893/152 

D42C3 

3192/186 

D078 

3005 

CXL5951 

3518/5995 

CZD012-5 

3062/142A 

D4W 

3016 

D28A6 

3041 

D42C4 

3192/186 

D78 

3748/282 

CXL5952 

3585/5952 

CZD014 

3094/144A 

D-05 

3031A 

D28A7 

3893/152 

D42C5 

3192/186 

D78A 

3748/282 

CXL5953 

3518/5995 

CZD014-5 

3094/144A 

D05 

3311 

D28A9 

3893/152 

D42C6 

3192/186 

D78B 

3748/282 

CXL5980 

3610/5980 

CZD-015 

3063/145A 

D5 

3120/114 

D28A10 

3893/152 

D42C7 

3192/186 

D78C 

3748/282 

CXL5981 

3518/5995 

CZD015 

3063/145A 

D5B 

3063/145A 

D28A12 

3054/196 

D42C8 

3192/186 

D78D 

3748/282 

CXL5982 

3609/5986 

CZD015-5 

3063/145A 

D5G 

3175 

D28A13 

3893/152 

D043 

3004/102A 

D079 

3006/160 

CXL5986 

3609/5986 

CZD-015-5 

3063/145A 

D5H 

3175 

D28D1 

3893/152 

D43 TRANS 

3010 

D080 

3034 

CXL5987 

3518/5995 

CZE8.2B 

3136/5072A 

D-5R35 

3311 

D28D2 

3893/152 

D43A TRANS 

3010 

D081 

3009 

CXL5988 

3608/5990 

CZE8.2D5 

3136/5072A 

D5R39 

3017B/117 

D28D3 

3893/152 

D43C 

3083/197 

D81 

3027/130 

CXL5989 

3518/5995 

CZE8.2010 

3136/5072A 

D5V 

3100/519 

D28D4 

3893/152 

D43C1 

3193/187 

D82 TRANS 

3027/130 

CXL5990 

3608/5990 

CZF8.2D 

3136/5072A 

D5W 

3058/137A 

D28D5 

3893/152 

D43C2 

3193/187 

D083 

3010 

CXL5991 

3518/5995 

CZF8.2D5 

3136/5072A 

D006 

3018 

D28D7 

3893/152 

D43C3 

3193/187 

D83 

3438 

CXL5992 

3501/5994 

CZF8.2D10 

3136/5072A 

D6 

3121/115 

D28D10 

3893/152 

D43C4 

3193/187 

D84 

3438 

CXL5993 

3518/5995 

CZG5.1D 

3056/135A 

D6.2 

3058/137A 

D29A1 

3118 

D43C5 

3193/187 

D085 

3010 

CXL5994 

3501/5994 

CZG8.2D 

3136/5072A 

D6C 

3443/513 

D29A2 

3118 

D43C6 

3193/187 

D85C 

3032A 

CXL5995 

3518/5995 

CZG8.2D5 

3136/5072A 

D6D 

3639/5812 

D29A3 

3118 

D43C8 

3193/187 

D086 

3006/160 

CXL6020 

3610/5980 

CZG8.2D10 

3136/5072A 

D6E 

3640/5815 

D29A4 

3025/129 

D44 TRANS 

3011A 

D087 

3452/108 

CXL6022 

3609/5986 

D1-2 

3087 

D6HZ 

3017B/117 

D29A4C 

3025/129 

D44C1 

3273 

D88 

3032A 

CXL6026 

3609/5986 

D1-7 

3017B/117 

D6M 

3136/5072A 

D29A5 

3114/290 

D44C2 

3893/152 

D088 

3452/108 

CXL6030 

3608/5990 

D1-8 

3060/139A 

D6U 

3336/5080A 

D29A6 

3118 

D44C3 

3893/152 

D88A 

3438 

CXL6034 

3608/5990 

D1-20 

3100/519 

D7 

3121/115 

D29A7 

3118 

D44C4 

3893/152 

D90 TRANS 

3026 

CXL6038 

3501/5994 

D1-52S 

3017B/117 

D7A30 

3024/128 

D29A8 

3118 

D44C5 

3893/152 

D91 TRANS 

3026 

CXL6040 

3501/5994 

D01 -100 

3017B/117 

D7A31 

3024/128 

D29A9 

3114/290 

D44C6 

3893/152 

D92 TRANS 

3562 

CXL6402 

3628/6402 

D-1A 

3059/138A 

D7A32 

3024/128 

D29A10 

3244 

D44C7 

3893/152 

D92D 

3562 

CXL6408 

3523/6407 

D1A 

3444/123A 

D7L 

9022/5076A 

D29A11 

3244 

D44C8 

3893/152 

D093 

3087 

CXU-2J 

3054/196 

DIB 

3119/113 

D7M 

3126 

D29E1 

3114/290 

D44C8B 

3893/152 

D-100 

3016 

CY40 

3031A 

D1C 

3119/113 

D7N 

3327/614 

D29E2 

3114/290 

D44C9 

3893/152 

D100 TRANS 

3835/103A 

CY50 

3017B/117 

DID 

3130 

D7Z 

3100/519 

D29E4 

3114/290 

D44C88 

3192/186 

OIOOA TRANS 

3835/103A 

CY80 

3032A 

DIE 

3017B/117 

D008 

3004/102A 

D29E5 

3114/290 

D44CBB 

3054/196 

D101 TRANS 

3862/103 

CY100 

3033 

DIF 

3011 

D8G 

3130 

D29E6 

3114/290 

D44E1 

3180/263 

D104TRANS 

3835/103A 

CZ 1-3.3 

3330/5066A 

DIG 

3066/118 

D8HZ 

3032A 

D29E7 

3114/290 

D44E2 

3180/263 

D105 TRANS 

3835/103A 

CZ 1-3.6 

3055/134A 

D1H 

3016 

D8L 

3130 

D29E8 

3114/290 

D44E3 

3180/263 

D105B TRANS 

3835/103A 

CZ 1-3.9 

3331/5067A 

D1J 

3017B/117 

D8M 

3130 

D29E9 

3114/290 

D44H4 

3188A/182 

D105C DIODE 

3033A 

CZ 1-4.3 

3332/5068A 

D1J70542 

3088 

D8P 

3750/143A 

D29E10 

3114/290 

D44H5 

3188A/182 

D108 

3033 

CZ 1-4.7 

3333/5069A 

D1J70543 

3088 

D8U 

3749/5073A 

D29F1 

3247/234 

D44H7 

3188A/182 

D110 

3438 

CZ1-5.1 

3056/135A 

D1J70544 

3031A 

D009 

3018 

D29F2 

3247/234 

D44H8 

3188A/182 

Dll 0-0 

3438 

CZ 1-5.6 

3057/136A 

D1J70545 

3100/519 

D9M 

3749/5073A 

D29F3 

3247/234 

D44H10 

3188A/182 

D110-R 

3438 

CZ 1-6.2 

3058/137A 

D1K 

3033 

D010 

3709/110MP 

D29F4 

3247/234 

D44H11 

3188A/182 

D110-Y 

3438 

CZ 1-6.8 

3334/5071A 

D1L 

3017B/117 

D10B1051 

3039/316 

D030 

3004/102A 

D44R1 

3219 

Dill 

3438 

CZ1-7.7 

3059/138A 

DIN 

3635/5446 

D10B1055 

3039/316 

D30 TRANS 

3835/103A 

D44R2 

3219 

Dll 1-0 

3438 

CZ1-8.2 

3136/5072A 

D1R38 

3444/123A 

D10G1051 

3039/316 

D30-N TRANS 

3835/103A 

D44R4 

3220/198 

D111-R 

3438 

CZ1-10 

3061/140A 

D1S 

3062/142A 

D10G1052 

3039/316 

D30-0 TRANS 

3835/103A 

D45 

3438 

D111-Y 

3438 

CZ1-11 

3139/5074A 

D1T 

3094/144A 

D11C1B1 

3024/128 

D30A1 

3114/290 

D45C 

3016 

D116 

3086/226MP 

CZ1-12 

3062/142A 

D1W 

3064/146A 

D11C3B1 

3024/128 

D30A2 

3118 

D45C1 

3083/197 

D120 

3748/282 

CZ 1-14 

3094/144A 

D1W-1 

3064/146A 

D11C5B1 

3024/128 

D30A3 

3118 

D45C2 

3083/197 

D120A 

3748/282 

CZ 1-15 

3063/145A 

D1Y 

3039/316 

D11C7B1 

3024/128 

D30A4 

3114/290 

D45C3 

3083/197 

D120B 

3748/282 

CZ 1-20 

3335/5079A 

D1Z-BLU6 

3063/145A 

D11C10B1 

3024/128 

D30A5 

3114/290 

D45C4 

3274/153 

D120C 

3748/282 

CZ 1-22 

3336/5080A 

D1ZBLU 

3063/145A 

D11C11B1 

3024/128 

D30A6 

3118 

D45C5 

3274/153 

D120H 

3202/210 

CZ1-24 

3151/5081A 

D1ZRED 

3094/144A 

D11C201B20 

3021/124 

D30A7 

3118 

D45C6 

3274/153 

D120HA 

3202/210 

CZ 1-26 

3148 

D1ZVI0 

3093 

D11C203B20 

3021/124 

D30A8 

3118 

D45C7 

3083/197 

D120HB 

3202/210 

CZ1-27 

3064/146A 

D1ZYEL 

3063/145A 

D11C205B20 

3021/124 

D30A9 

3118 

D45C8 

3083/197 

D120HC 

3202/210 

CZ1-29 

3150 

D1ZYEL6 

3063/145A 

D11C207B20 

3021/124 

D031 

3004/102A 

D45C9 

3083/197 

D121 

3748/282 

CZ1-33G 

3095/147A 

D2A 

3081/125 

D11C210B20 

3021/124 

D31 TRANS 

3835/103A 

D45CZ 

3017B/117 

D121A 

3748/282 

CZ1-36 

3337/5085A 

D2B 

3081/125 

D11C211B20 

3021/124 

D031 (CHAN.MAST) 3444/123A 

D45E1 

3181 A/264 

D121B 

3748/282 

CZ1-39 

3338/5086A 

D2E 

3095/147A 

D13K1 

3628/6402 

D31A1 

3118 

D45E2 

3181 A/264 

D121H 

3202/210 

CZ1-43 

3339/5087A 

D2G 

3092/141A 

D13T1 

3628/6402 

D31A2 

3118 

D45E3 

3181 A/264 

D121HA 

3202/210 

CZ1-47 

3340/5088A 

D2G-1 

3092/141A 

D14TRANS 

3984/106 

D31A3 

3118 

D45H2 

3189 A/183 

D121HB 

3202/210 

CZ1-51 

3341/5089A 

D2G-2 

3092/141A 

D15A 

3017B/117 

D31A4 

3118 

D45H4 

3274/153 

D-124B 

3016 

CZ1-55A 

3096/148A 

D2G-3 

3062/142A 

D15C 

3016 

D31A5 

3118 

D45H5 

3274/153 

D126 

3004/102A 

CZ1-56 

3342/5090A 

D2G-4 

3062/142A 

D16E7 

3444/123A 

D31A6 

3118 

D45H7 

3189A/183 

D127TRANS 

3835/103A 

CZ 1-62 

3097/149A 

D2H 

3016 

D16E9 

3444/123A 

D31A7 

3118 

D45H8 

3189A/183 

D127A TRANS 

3835/103A 

CZ1-68 

3343/5092A 

D2J 

3031A 

D16EC18 

3444/123A 

D31A8 

3118 

D45H10 

3189A/183 

D128 TRANS 

3835/103A 

CZ1-82 

3098/150A 

D2M 

3067/502 

D16G6 

3124/289 

D31A9 

3118 

D46 

3438 

D128A TRANS 

3835/103A 

CZ1-91 

3345/5095A 

D2N 

3068/503 

D16K1 

3039/316 

D3ID TRANS 

3835/103A 

D47 

3438 

D130TRANS 

3562 

CZ1-110 

3099/151A 

D2R31 

3088 

D16K2 

3039/316 

D032 

3090/109 

D048 

3444/123A 

D133 CHAN MAST 3452/108 

CZ1-115 

3092/141A 

D2R38 

3444/123A 

D16K3 

3039/316 

D32 TRANS 

3835/103A 

D48 

3017B/117 

D134 

3004/102A 

CZ1-120 

3347/5097A 

D2T 

3051/156 

D16K4 

3039/316 

D33 TRANS 

3011A 

D50 

3017B/117 

D135 

3004/102A 

CZ1-127 

3093 

D2Y 

3108/505 

D16P2 

3156/172A 

D33C TRANS 

3011A 

D51 

3119/113 

D141 

3893/152 

CZ 1-130 

3348/5098A 

D2Z 

3066/118 

D16U3 

3311 

D33D21 

3444/123A 

D053 

3444/123A 

D141 CHAN MAST 3452/108 

CZ 1-140 

3349/5099A 

D2Z-2 

3064/146A 

D16U4 

3311 

D33D22 

3444/123A 

D058 

3452/108 

D141H01 

3893/152 

CZ1-150 

3350/5100A 

D2Z-2A 

3064/146A 

D-18 

3060/139A 

D33D24 

3122 

D59 

3438 

D141H9Z 

3893/152 

CZ 1-160 

3351/5101A 

D3-R39 

3311 

D018 

3004/102A 

D33D25 

3444/123A 

D60 

3438 

D142 TRANS 

3562 

CZ 1-161 

3142 

D3A 

3031A 

D18 

3016 

D33D26 

3444/123A 

D61 TRANS 

3010 

D144S 

3016 

CZ 1-170 

3352/5102A 

D3F 

3066/118 

D18A12 

3054/196 

D33D27 

3444/123A 

D62 TRANS 

3010 

D150 TRANS 

3562 

CZ 1-178 

3145 

D3G 

3121/115 

D019 

3005 

D33D28 

3444/123A 

D063 

3006/160 

D152 

3048/329 

CZ 1-180 

3353/5103A 

D3GA 

3121/115 

D19 TRANSISTOR 3862/103 

D33D29 

3122 

D63 TRANS 

3011A 

D152 CHAN.MASTE 3765/195A 

CZ1-190 

3354/5104A 

D3H 

3058/137A 

D020 

3008 

D33D30 

3122 

D64 TRANS 

3011A 

D152RF PWR 

3765/195A 

CZ 1-200 

3355/5105A 

D3J 

3062/142A 

D20 TRANSISTOR 3862/103 

D34 TRANS 

3835/103A 

D65 TRANS 

3011A 

D154TRANS 

3054/196 

CZ1-200G 

3355/5105A 

D3N 

3092/141A 

D021 

3004/102A 

D35 TRANS 

3835/103A 

D65C 

3017B/117 

D155 TRANS 

3026 

CZ8.2 

3136/5072A 

D3R 

3017B/117 

D21 TRANSISTOR 3862/103 

D36 TRANS 

3835/103A 

D66 TRANS 

3011A 

D156 

3004/102A 

CZ8.2A 

3136/5072A 

D-3R38 

3311 

D22 TRANSISTOR 3862/103 

D37 TRANS 

3010 

D67 

3438 

D157 TRANS 

3261/175 

CZ8.2B 

3136/5072A 

D3R38 

3017B/117 

D23 TRANSISTOR 3862/103 

D038 

3004/102A 

D67B 

3438 

D159 

3018 

CZ8.2C 

3136/5072A 

D3R39 

3017B/117 

D24A3394 

3452/108 

D38 TRANS 

3835/103A 

D67C 

3438 

D160 

3018 

CZ8.2D 

3136/5072A 

D3U 

3016 

D25 

3016 

D40C1 

3860/265 

D67D 

3438 

D161 TRANS 

3079 

CZ13B 

3750/143A 

D3V 

3017B/117 

D25A 

3016 

D40C4 

3860/265 

D67E 

3438 

D162 TRANS 

3011A 

CZ16B 

3751/5075A 

D3W 

3093 

D25B 

3016 

D40C7 

3860/265 

D68 

3017B/117 

D165 

3438 

CZ17B 

9022/5076A 

D3Z 

3311 

D25C 

3016 

D40D1 

3054/196 

D069 

3452/108 

D166 

3438 
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D167 TRANS 

3011A 

0285 

3438 

D360D TRANS 

3239/236 

0403 

3018 

D649 TRANS 

3115/165 

D1410D 

3500/5882 

D-00169C 

3087 

0286 

3088 

D360E TRANS 

3239/236 

0404 

3100/519 

D656 TRANS 

3271 

D1410E 

3500/5882 

D170 TRANS 

3835/103A 

D286A 

3088 

D365 TRANS 

3054/196 

D405 

3088 

D661 TRANS 

3250/315 

D1410F 

3500/5882 

D170A TRANS 

3835/103A 

D287 

3836/284 

0365-0 TRANS 

3054/196 

D407 

3100/519 

D665 

3836/284 

D1410M 

3500/5882 

D172-F 

3125 

D287A 

3836/284 

D365A-0 TRANS 

3188A/182 

D414 TRANS 

9041/373 

D665-0 

3836/284 

D1410N 

3500/5882 

D174 

3006/160 

D287AQ 

3836/284 

D365AP TRANS 

3188A/182 

D414PTRANS 

9041/373 

D665R 

3836/284 

D1412 

3500/5882 

D176 

3060/139A 

D287AR 

3836/284 

D365AQ TRANS 

3188A/182 

D414Q TRANS 

9041/373 

D668 TRANS 

9041/373 

D1520 

3501/5994 

D177 

3438 

D287AS 

3836/284 

D365P TRANS 

3054/196 

D414R TRANS 

9041/373 

D668A TRANS 

9041/373 

D1540 

3501/5994 

D178 TRANS 

3835/103A 

D287B 

3836/284 

D365Q TRANS 

3054/196 

D414S TRANS 

9041/373 

D668AB TRANS 

9041/373 

D1600 

3016 

D180 TRANS 

3297/280 

D287BQ 

3836/284 

D366 TRANS 

3054/196 

0415 TRANS 

9041/373 

D668AC TRANS 

9041/373 

D1601 

3311 

D180L TRANS 

3297/280 

D287BR 

3836/284 

0366-0 TRANS 

3054/196 

D415P TRANS . 

9041/373 

D668AD 

9041/373 

D1626 

3830 

D180M TRANS 

3297/280 

D287BS 

3836/284 

0366A-0 TRANS 

3188A/182 

D415Q TRANS 

9041/373 

D669 TRANS 

3219 

D1627 1C 

3970 

D180N TRANS 

3297/280 

D287C 

3836/284 

D366AP TRANS 

3188A/182 

D415R TRANS 

9041/373 

D669A TRANS 

3219 

D1628 

3324/611 

D181 

3438 

D287CQ 

3836/284 

D366AQ TRANS 

3188A/182 

0415S TRANS 

9041/373 

D669AB TRANS 

3219 

D1629 

3327/614 

D184 TRANS 

3530 

D287CR 

3836/284 

D366P TRANS 

3054/196 

D424 TRANS 

3836/284 

D669AC TRANS 

3219 

D1666 

3452/108 

D-00184R 

3175 

D287CS 

3836/284 

D366Q TRANS 

3054/196 

0424-0 TRANS 

3836/284 

D669AD TRANS 

3219 

01700 

3033 

D186 TRANS 

3835/103A 

' D288 TRANS 

3197/235 

D367 TRANS 

3835/103A 

D424R TRANS 

3836/284 

D669B TRANS 

3219 

D1701 

3032A 

D187 TRANS 

3835/103A 

D288K TRANS 

3197/235 

D367A TRANS 

3835/103A 

D425 TRANS 

3297/280 

D-00669C 

3087 

D2101S 

9098/515 

D187A TRANS 

3835/103A 

D288LTRANS 

3197/235 

D367B TRANS 

3835/103A 

D425 TRANS PAIR 

3360/280MP 

D669C TRANS 

3219 

D2102S 

9098/515 

D187R TRANS 

3835/103A 

D288M TRANS 

3197/235 

D367C TRANS 

3835/103A 

D425-0 TRANS 

3297/280 

D669D TRANS 

3219 

D2103 

3314 

D187Y TRANS 

3835/103A 

D289 TRANS 

3197/235 

D367D TRANS 

3835/103A 

D427 TRANS 

3297/280 

D673 TRANS 

3297/280 

D2103S 

9098/515 

D188 TRANS 

3297/280 

D289K TRANS 

3197/235 

D367E TRANS 

3835/103A 

D431-F 

3125 

D674 TRANS 

3297/280 

D2103SF 

9098/515 

D188L TRANS 

3297/280 

D289L TRANS 

3197/235 

D367F TRANS 

3835/103A 

0438 TRANS 

3250/315 

0675 TRANS 

3836/284 

D2201 

9098/515 

D188M TRANS 

3297/280 

D289M TRANS 

3197/235 

D367P TRANS 

3835/103A 

D438E TRANS 

3250/315 

D676 TRANS 

3836/284 

D2201A 

9098/515 

D188N TRANS 

3297/280 

D291 TRANS 

3026 

D-00369C 

3059/138A 

D458 

3439/163A 

D678 TRANS 

3180/263 

D2201B 

9098/515 

D189 

3438 

D292TRANS 

3026 

D372BL 

3444/123A 

D467 TRANS 

3449/297 

D678A Trans 

3180/263 

D2201C 

3317 

D189A 

3438 

D294 

3444/123A 

D375 TRANS 

3895/328 

D467B TRANS 

3449/297 

D679 TRANS 

3180/263 

D2201D 

3317 

D191 TRANS 

3835/103A 

D299 TRANS 

3710/238 

D379 

3836/284 

0468 TRANS 

3849/293 

D679A TRANS 

3180/263 

D2201F 

9098/515 

D192 TRANS 

3835/103A 

D-300 

3016 

D379P 

3836/284 

D468A TRANS 

3849/293 

D692 TRANS 

3182/243 

D2201M 

3318 

D193 

3004/102A 

D300 

3100/519 

D379Q 

3836/284 

D468B TRANS 

3849/293 

0701 

3004/102A 

D2201N 

9098/515 

D194 TRANS 

3835/103A 

D300 TRANS 

3710/238 

D379R 

3836/284 

D468CTRANS 

3849/293 

D704 TRANS 

3620 

D2412A 

3586 

D195 

3011A 

D301 

3311 

D379S 

3836/284 

D468D TRAN? 

3849/293 

0712 TRANS 

3188A/182 

D2412B 

3586 

D195 TRANS 

3011A 

D308 

3039/316 

D380 TRANS 

3710/238 

D-00469C 

3058/137A 

0724 TRANS 

3929 

02412C 

3587 

D195A TRANS 

3011A 

D313 TRANS 

3620 

D380A TRANS 

3710/238 

D470 TRANS 

3844/321 

0725 TRANS 

3111 

D2412D 

3587 

D198 TRANS 

3559/162 

D313C TRANS 

3620 

0381 TRANS 

3440/291 

D470A TRANS 

3844/321 1 

D743 TRANS 

3440/291 

D2412F 

3586 

D198AP TRANS 

3559/162 

0313D TRANS 

3620 

D381LTRANS 

3440/291 

D470B TRANS 

3844/321 

D743A TRANS 

3440/291 

D2412M 

3587 

D198AQ TRANS 

3559/162 

D315 TRANS 

3026 

0381M TRANS 

3440/291 

0471 TRANS 

3849/293 

D748 TRANS 

3559/162 

D2540A 

3588 

D198AR TRANS 

3559/162 

D315 TRANS PAIR 

3028 

D38IN TRANS 

3440/291 

047IK TRANS 

3849/293 

D748A TRANS 

3559/162 

D2540B 

3588 

D198H TRANS 

3559/162 

D315D TRANS 

3026 

D382 TRANS 

3440/291 

D471LTRANS 

3849/293 

D753 TRANS 

3836/284 

D2540D 

3589 

D198HQ TRANS 

3559/162 

0315E TRANS 

3026 

D382L TRANS 

3440/291 

D471M TRANS 

3849/293 

D753A TRANS 

3836/284 

D2540F 

3588 

D198HR TRANS 

3559/162 

D316 

3836/284 

D382M TRANS 

3440/291 

D476 TRANS 

3054/196 

D753B TRANS 

3836/284 

D2540M 

3589 

D198P TRANS 

3559/162 

D316-1 

3836/284 

D382N TRANS 

3440/291 

D476A TRANS 

3054/196 

D754 TRANS 

3854/123AP 

D2600DF 

9098/515 

D198Q TRANS 

3559/162 

0316-2 

3836/284 

D383 

3467/283 

D476AB TRANS 

3054/196 

D754B TRANS 

3854/123AP 

D2600EF 

9098/515 

0198R TRANS 

3559/162 

D316A 

3836/284 

D-00384R 

3311 

D476AC TRANS 

3054/196 

D754C TRANS 

3854/123AP 

D2600F 

9098/515 

D198S TRANS 

3559/162 

D316A-1 

3836/284 

D386 TRANS 

3929 

D476AD TRANS 

3054/196 

D755 TRANS 

3866 

D2600M 

9098/515 

D198V TRANS 

3559/162 

D316A-2 

3836/284 

D386A TRANS 

3929 

D476B TRANS 

3054/196 

D755D TRANS 

3866 

D2601E 

9098/515 

0199 TRANS 

3439/163A 

D316B 

3836/284 

D386AC TRANS 

3929 

D476C TRANS 

3054/196 

D755E TRANS 

3866 

D2601EF 

9098/515 

0200 

3017B/117 

D316B-1 

3836/284 

D386AD TRANS 

3929 

D476D TRANS 

3054/196 

D755F TRANS 

3866 

D2601M 

9098/515 

D200 TRANS 

3115/165 

D316B-2 

3836/284 

D386AETRANS 

3929 

D478 TRANS 

3929 

0756 TRANS 

3866 

D2601N 

9098/515 

D200A TRANS 

3115/165 

0317 TRANS 

3054/196 

D386AF TRANS 

3929 

D480H1561L 

3036 

D756A TRANS 

3866 

D2816C 1C 

3881 

D201 TRANS 

3027/130 

0320 TRANS 

3438 

D386C TRANS 

3929 

D-00484R 

3062/142A 

D756AD TRANS 

3866 

D3202 

3523/6407 

0201-0 TRANS 

3027/130 

D320F 

3999/173BP 

D386D TRANS 

3929 

D500 

3017B/117 

D756D TRANS 

3866 

D3202U 

3523/6407 

D201M TRANS 

3027/130 

D321 

3467/283 

D386E TRANS 

3929 

D517 TRANS 

3710/238 

D756E TRANS 

3866 

D3202Y 

3523/6407 

D201Y TRANS 

3027/130 

D325 TRANS 

3197/235 

D386F TRANS 

3929 

D525 TRANS 

3440/291 

D758 TRANS 

3929 

D3601 

3197/235 

D202 

3438 

D325C TRANS 

3197/235 

D386Y TRANS 

3929 

D525-0 TRANS 

3440/291 

D762 TRANS 

3239/236 

D5005 ZENER 

9021/5070A 

D203 

3438 

D325D TRANS 

3197/235 

D387 TRANS 

3929 

D525R TRANS 

3440/291 

D764 TRANS 

3710/238 

D5403 

3868/DIV-1 

D204L 

3024/128 

D325E TRANS 

3197/235 

D387AC TRANS 

3929 

D525Y TRANS 

3440/291 

D765 TRANS 

3710/238 

05404 

3869/DIV-2 

D-00204R 

3087 

D325FTRANS 

3197/235 

D387AD TRANS 

3929 

D526 TRANS 

3054/196 

D766 TRANS 

3131A/369 

D6003 

3051/156 

0213 TRANS 

3836/284 

D327 

3444/123A 

D387AETRANS 

3929 

D526-0 TRANS 

3054/196 

D773 TRANS 

3849/293 

D6462 

3031A 

D214 TRANS 

3836/284 

D327A 

3444/123A 

D387AF TRANS 

3929 

D526R TRANS 

3054/196 

D773K TRANS 

3849/293 

D6623 

3017B/117 

D215 TRANS 

3263 

D327B 

3444/123A 

D387C TRANS 

3929 

D526Y TRANS 

3054/196 

D774 TRANS 

3250/315 

D6623A 

3016 

D215LG TRANS 

3263 

D327C 

3444/123A 

0387D TRANS 

3929 

D531 TRANS 

3440/291 

D774K TRANS 

3250/315 

D6624 

3017B/117 

D215LN TRANS 

3263 

D327D 

3444/123A 

D387E TRANS 

3929 

D545 TRANS 

3849/293 

D778 TRANS 

3250/315 

D6624A 

3016 

0216 TRANS 

3266 

D327E 

3444/123A 

D387F TRANS 

3929 

D545E TRANS 

3849/293 

D781 TRANS 

9041/373 

D6625 

3017B/117 

D217 TRANS 

3297/280 

D327F 

3444/123A 

D388 TRANS 

3269 

D545F TRANS 

3849/293 

D789 TRANS 

3250/315 

D6625A 

3016 

D218 TRANS 

3619 

0328 

3444/123A 

D389 TRANS 

3054/196 

D546 TRANS 

3131 A/369 

D789E TRANS 

3250/315 

D6726 

3087 

D220 

3311 

D328S 

3202/210 

D389-0 TRANS 

3054/196 

D551 TRANS 

3836/284 

0792 TRANS 

3710/238 

D8003 

3051/156 

0220-1M 

9098/515 

D330 TRANS 

3239/236 

D389A TRANS 

3054/196 

D562 

3452/108 

0794 TRANS 

3190/184 

D8410 

3087 

D220-1N 

9098/515 

D334 

3438 

D389A-0 TRANS 

3054/196 

D-00569 

3060/139A 

D794A TRANS 

3190/184 

D9634 

3124/289 

D221 TRANS 

3024/128 

D334A 

3438 

D389AP TRANS 

3054/196 

D571 TRANS 

3124/289 

0800 

3032A 

D10167 

3017B/117 

D223 

3049/224 

D334R 

3438 

D389AQ TRANS 

3054/196 

D57IK TRANS 

3124/289 

0803 TRANS 

3948/247 

D10168 

3031A 

0226 TRANS 

3562 

D342 

3444/123A 

D389P TRANS 

3054/196 

D571LTRANS 

3124/289 

D804 TRANS 

3893/152 

D36667 

3184/1115 

D226A TRANS 

3562 

0348 TRANS 

3710/238 

D389Q TRANS 

3054/196 

0571M TRANS 

3124/289 

D804HP TRANS 

3893/152 

D51174 

3514/941 

D226AP TRANS 

3562 

D350 TRANS 

3710/238 

D390 TRANS 

3054/196 

0575 TRANS 

3111 

0818 

3999/173BP 

0101167 

3031A 

D226B TRANS 

3562 

D350A TRANS 

3710/238 

D390-0 TRANS 

3054/196 

D577 TRANS 

3115/165 

D838 TRANS 

3957 

D120800C 

7358/6158 

D226BP TRANS 

3562 

D350AQ TRANS 

3710/238 

D390A TRANS 

3054/196 

D582 

3182/243 

D861CIC 

3880/1254 

D150800C 

7358/6158 

0227 TRANS 

3124/289 

D350Q TRANS 

3710/238 

D390A-O TRANS 

3054/196 

D582A 

3182/243 

0870 TRANS 

3710/238 

D260015 

3327/614 

D227A TRANS 

3124/289 

D350T TRANS 

3710/238 

D390AP TRANS 

3054/196 

D586 TRANS 

3933/380 

0876 TRANS 

3054/196 

D260028 

3327/614 

D227B TRANS 

3124/289 

D351 

3467/283 

D390AQ TRANS 

3054/196 

D587 TRANS 

3933/380 

D903 TRANS 

3710/238 

D575066 

3051/156 

D227C TRANS 

3124/289 

D352 TRANS 

3010 

D390P TRANS 

3054/196 

D587A TRANS 

3933/380 

D912 

3444/123A 

D917254-2 

3444/123A 

D227D TRANS 

3124/289 

D352D TRANS 

3010 

0390Q TRANS 

3054/196 

D588 TRANS 

3933/380 

D918 TRANS 

3933/380 

D921881-1 

3444/123A 

D227E TRANS 

3124/289 

D352E TRANS 

3010 

D-400 DIODE 

3848 

D588A TRANS 

3933/380 

D919 TRANS 

3124/289 

D922376-2 

3024/128 

D227F TRANS 

3124/289 

D352FTRANS 

3010 

D400FLANGE 

3137/192A 

D592 TRANS 

3849/293 

0929 TRANS 

3559/162 

D928121 

3444/123A 

D227L TRANS 

3124/289 

D352S TRANS 

3010 

D400 TRANS 

3849/293 

D600 

3017B/117 

D954 TRANS 

3115/165 

D34002412-001 

3540/903 

D227LA TRANS 

3124/289 

D353 

3100/519 

D400D FLANGE 

3137/192A 

D601 

3016 

D1000 

3033 

D34013890-002 

74H04 

D227R TRANS 

3124/289 

0354 

3126 

D400D TRANS 

3849/293 

D608 TRANS 

3929 

D1100 

3016 

DA000 

3016 

D227S TRANS 

3124/289 

D355 

3849/293 

D400EFLANGE 

3137/192A 

0612 TRANS 

3253/295 

01101 

3112 

DA001 

3017B/117 

D227W TRANS 

3124/289 

D355D 

3849/293 

D400ETRANS 

3849/293 

D612ETRANS 

3253/295 

D1102 

3112 

DA002 

3017B/117 

D232 

3020/123 

D355E 

3849/293 

D400FFLANGE 

3137/192A 

D612K TRANS 

3253/295 

D1102A 

3081/125 

DA43 

3087 

D233 

3137/192A 

D356TRANS 

3188A/182 

D400F TRANS 

3849/293 

D617 TRANS 

3948/247 

D1102B 

3081/125 

DA55 

3087 

0234 

3054/196 

D356C 

3188A/182 

D400P1 

3849/293 

D621 TRANS 

3957 

D1172S 

3017B/117 

DA058 

3032A 

0234-0 

3054/196 

D356D 

3188A/182 

D400P1D 

3849/293 

0625 

3103A/396 

D1201 

3051/156 

DA90 

3090/109 

D234-0 

3054/196 

D356E 

3188A/182 

D400P1E 

3849/293 

D627 TRANS 

3710/238 

D1201A 

3311 

DA2068 

3032A 

D235 

3054/196 

D357 

3440/291 

D400P1F 

3849/293 

0632 TRANS 

3559/162 

D1201B 

3311 

DA53600 

3005 

0235-0 

3054/196 

D357C 

3440/291 

D401 TRANS 

3929 

D636TRANS 

3911 

D1201C 

3312 

DAAY001002 

3088 

0235-0 

3054/196 

D357D 

3440/291 

D401A TRANS 

3929 

0636-0 TRANS 

3122 

D120ID 

3312 

DAAY002001 

3017B/117 

D235D 

3054/196 

D358 TRANS 

3440/291 

D401EK 

3929 

D636P TRANS 

3122 

D1201F 

3051/156 

DAAY003002 

3100/519 

D235R 

3054/196 

D358C 

3440/291 

D401K 

3929 

D636Q TRANS 

3122 

D1201M 

3313/116 

DAAY004001 

3100/519 

D235Y 

3054/196 

D358D 

3440/291 

D401L 

3929 

D636R TRANS 

3122 

D1201N 

3051/156 

DAAYO10092 

3060/139A 

D236 BRIDGE 

9075/166 

D358E 

3440/291 

D401LA 

3929 

D637 TRANS 

3911 

D1201P 

3051/156 

DANZ006000 

3088 

D238 TRANS 

3562 

D359 TRANS 

3239/236 

0401M 

3929 

D637Q TRANS 

3124/289 

D1300 

3031A 

DANZ0060000 

3087 

D246 TRANS 

3115/165 

D359A TRANS 

3239/236 

D402 DIODE 

3100/519 

D637S TRANS 

3124/289 

D1301 

3112 

DASZ158800 

3100/519 

D260 TRANS 

3559/162 

D359B TRANS 

3239/236 

D402 TRANS 

3929 

D637T TRANS 

3124/289 

D1302 

3112 

DAT-PS-55 

3004/102A 

D261 TRANS 

3137/192A 

D359C TRANS 

3239/236 

D402A TRANS 

3929 

0638 TRANS 

3911 

01303 

3112 

DAT1A 

3006/160 

D261R TRANS 

3137/192A 

D359D TRANS 

3239/236 

D402AK TRANS 

3929 

D639 TRANS 

3911 

D1405 

3500/5882 

DAT2 

3006/160 

D26IV TRANS 

3137/192A 

D359E TRANS 

3239/236 

D402AL TRANS 

3929 

D639P TRANS 

3124/289 

01406 

3500/5882 

DB25 

3087 

0262 TRANS 

3835/103A 

D360 TRANS 

3239/236 

D402AM TRANS 

3929 

D639Q TRANS 

3124/289 

01410 

3500/5882 

DB53 

3100/519 

D-00269C 

3087 

D360A TRANS 

3239/236 

D402K TRANS 

3929 

D639R TRANS 

3124/289 

D1410A 

3500/5882 

0B88 

3092/141A 

D284 

3438 

D360B TRANS 

3239/236 

D402L TRANS 

3929 

D640 TRANS 

3439/163A 

0141OB 

3500/5882 

DB89 

3100/519 

D-00284R 

3088 

D360C TRANS 

3239/236 

D402M TRANS 

3929 

0641 TRANS 

3995 

D1410C 

3500/5882 

DBAZ073304 

3114/290 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 
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Replaced 

SK 
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To be 
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SK 

Type 

DBBY001003 

3748/282 

DDBY224006 

3124/289 

DI-1 

3100/519 

DL8-29 

3150 

DM7453N 

7453 

DR699 

3031A 

DBBY003001 

3248 

DDBY227001 

3248 

DI-2 

3087 

DL8-33G 

3095/147A 

DM7454N 

7454 

DR700 

3032A 

DBBY003002 

3357/186A 

DDBY227002 

3248 

DI2 TRANSISTOR 3862/103 

DL8-36 

3337/5085A 

DM7460N 

7460 

DR800 

3032A 

DBBY005001 

3197/235 

DDBY227004 

3357/186A 

DI-3 

3100/519 

DL8-39 

3338/5086A 

DM7470N 

7470 

DR826 

3031A 

DBCZ037300 

3122 

DDBY228001 

3197/235 

DI-5 

3768/5002A 

DL8-43 

3339/5087A 

DM7472N 

7472 

DR848 

3311 

DBCZ039404 

3018 

DDBY230001 

3197/235 

DI-7 

3016 

DL8-47 

3340/5088A 

DM7473N 

7473 

DR852 

3100/519 

DBCZ073304 

3124/289 

DDBY231002 

3197/235 

DI-8 

3060/139A 

DL8-51 

3341/5089A 

DM7474N 

7474 

DR863 

3311 

DBCZ073503 

3138/193A 

DDBY233001 

3124/289 

DI-8(DI0DE) 

3090/109 

DL8-55 

3096/148A 

DM7475N 

7475 

DR900 

3033 

DBCZ073504 

3122 

DDBY254003 

3124/289 

DI-20 

3100/519 

DL8-56 

3342/5090A 

DM7476N 

7476 

DR 1000 

3033 

DBCZ083905 

3018 

DDBY256001 

3253/295 

DI-028T 

3080 

DL8-62 

3097/149A 

DM7483AN 

7483 

DR1100 

3311 

DBCZ083906 

3444/123A 

DDBY256002 

3253/295 

DI-029T 

3080 

DL8-68 

3343/5092A 

DM74IB5N 

7485 

DR5101 

3016 

DBCZ094504 

3122 

DDBY257001 

3197/235 

DI-030T 

3080 

DL8-82L 

3098/150A 

DM7486N 

7486 

DR5102 

3017B/117 

DBCZ101800 

3298/299 

DDBY259001 

3122 

DI-031T 

3080 

DL8-91 

3345/5095A 

DM7489N 

7489 

DRC-81252 

3722/102 

DBCZ136406 

3444/123A 

DDBY259002 

3124/289 

DI-42S 

3016 

DL8-110B 

3099/151A 

DM7490 

7490 

DRC81252 

3003 

DBCZ176003 

3251/306 

DDBY261002 

3039/316 

DI-46 

3017B/117 

DL8-115 

3092/141A 

DM7490N 

7490 

DRC86486 

3004/102A 

DBCZ0373000 

3122 

DDBY262001 

3122 

DI-52S 

3016 

DL8-120 

3347/5097A 

DM7492A 

7492 

DRC-86487 

3007 

DC6 QUASAR 

3443/513 

DDBY269001 

3293/107 

DI-55 

3017B/117 

DL8-128 

3093 

DM7492N 

7492 

DRC87040 

3008 

DC-10 

3123 

DDBY270001 

3122 

DI56 

3017B/117 

DL8-130 

3348/5098A 

DM7493N 

7493 

DRC87540 

3007 

DC-13 

3087 

DDBY270003 

3122 

DI71 

3016 

DL8-140 

3349/5099A 

DM7495N 

7495 

DRS1 

3031A 

DC-14 

3311 

DDBY273001 

3124/289 

DI-71 

3017B/117 

DL8-150 

3350/5100A 

DM7496N 

7496 

DRS2 

3033 

DC19 

3100/519 

DDBY276001 

3849/293 

DI-72S 

3017B/117 

DL8-160 

3351/5101A 

DM74107N 

74107 

DRS102 

3016 

DC32 

3100/519 

DDBY278002 

3197/235 

DI172S 

3016 

DL8-162 

3142 

DM74109N 

74109 

DRS104 

3017B/117 

DC44 

3100/519 

DDBY283001 

3124/289 

DI645 

3016 

DL8-170 

3352/5102A 

DM74121N 

74121 

DRS106 

3051/156 

DC8457 

3100/519 

DDBY287001 

3124/289 

DI646 

3016 

DL8-176 

3145 

DM74123 

74123 

DRS107 

3032A 

DCT310 

3327/614 

DDBY289001 

3197/235 

DI647 

3031A 

DL8-180 

3353/5103A 

DM74125 

74125 

DRS108 

3051/156 

DCV6 

3051/156 

DDBY295002 

3132 

DI-647 

3017B/117 

DL8-190 

3354/5104A 

DM74125N 

74125 

DRS110 

3051/156 

DD-000 

3017B/117 

DDBY299001 

3245/199 

DI-648 

3017B/117 

DL8-200 

3355/5105A 

DM74126 

74126 

DRS250 

6560 

DD000 

3311 

DDBY301001 

3122 

DI649 

3017B/117 

DL8-200G 

3355/5105A 

DM74126N 

74126 

DRS251 

6560 

DD-003 

3016 

DDBY307001 

3239/236 

DI-649 

3017B/117 

DM11 

3135/709 

DM74132 

74132 

DRS252 

6560 

DD04 

3119/113 

DDBY403001 

3027/130 

DI-650 

3033 

DM 11A 

3375/737 

DM74132N 

74132 

DSO 480 

3572/5463 

DD05 

3120/114 

DDBY407001 

3054/196 

DI650 

3032A 

DM-14 

3159/718 

DM74141N 

74141 

DSO-13-503217-3 3024/128 

DD06 

3121/115 

DDBY407004 

3054/196 

DI-705 

3017B/117 

DM-19 

3163/736 

DM74145 

74145 

DS-IK 

3016 

DD-006 

3016 

DDBY410002 

3020/123 

DI705 

3311 

DM19 

3163/736 

DM74145N 

74145 

DS-IM 

3311 

DD-007 

3017B/117 

DDBY412001 

3933/380 

DI-1649 

3017B/117 

DM-31 

3135/709 

DM74150N 

74150 

DS-1 

3011 

DD07 

3121/115 

DDCY001001 

3116 

DIC 

3100/519 

DM31 

3135/709 

DM74151 AN 

74151 

DS-1 DELCO 

3835/103A 

DD14 

3100/519 

DDCY001002 

3834/132 

DICR1 

3033 

DM32 

3171/744 

DM74151N 

74151 

DS-1.5-2 

3051/156 

DD16 

3100/519 

DDCY002002 

3448 

DID 

3033 

DM-32 

3171/744 

DM74153N 

74153 

DS1-400B 

3051/156 

DD42 

3058/137A 

DDCY03001 

3050/221 

DIE 

3017B/117 

DM35 

3734/806 

DM74154 

74154 

DS1B 

3444/123A 

DD-056 

3016 

DDCY006001 

3116 

DIF 

3097/149A 

DM-35 

3734/806 

DM74154AN 

74154 

DS1B1 

3051/156 

DD058 

3032A 

DDCY007002 

3114/290 

DIJ 

3017B/117 

DM-37 

3976 

DM74155N 

74155 

DS1B2 

3051/156 

DD84 

3016 

DDCYO11001 

3834/132 

DIJ61224 

3088 

DM41 

3375/737 

DM74156N 

74156 

DS1K 

3081/125 

DD85 

3016 

DDCY103001 

3990/220 

DIJ70485 

3126 

DM-41 

3375/737 

DM74160AN 

74160 

DS1M 

3051/156 

DD175C 

3017B/117 

DDCY104001 

3050/221 

DIJ70486 

3100/519 

DM-44 

3172/743 

DM74161N 

74161 

DS-IM 

3031A 

DD176C 

3016 

DDCY104003 

3050/221 

DIJ70488 

3311 

DM-50 

3887/983 

DM74162AN 

74162 

DS-1N 

3311 

DD177C 

3031A 

DDE-201 

3311 

DIJ70542 

3087 

DM-51 

3147 

DM74163AN 

74163 

DS-1P 

3017B/117 

DD236 

3031A 

DDEY001001 

3233/973 

DIJ70543 

3709/110MP 

DM-65 

3975/2011 

DM74164N 

74164 

DS-1U 

3311 

DD266 

3017B/117 

DDEY002001 

3525/724 

DIJ70644 

3088 

DM74H00J 

74H00 

DM74165N 

74165 

DS-2 

3861/101 

DD268 

3032A 

DDEY004001 

3223/1100 

DIJ70645 

3088 

DM74H00N 

74H00 

DM74166N 

74175 

DS2B6 

3051/156 

DD2066 

3031A 

DDEYO19001 

3965/974 

DIJ70646 

3088 

DM74H04J 

74H04 

DM74170N 

74170 

DS2B9 

3051/156 

DD2068 

3032A 

DDEY020001 

3233/973 

DIJ71711 

3100/519 

DM74H04N 

74H04 

DM74174N 

74174 

DS2K 

3311 

DD2320 

3311 

DDEY026001 

3641/975 

DIJ71759 

3311 

DM74LS49N 

74LS49 

DM74175N 

74175 

DS2M 

3081/125 

DD2321 

3016 

DDEY029001 

7490 

DIJ71776 

3087 

DM74LS90N 

74LS90 

DM74176N 

74176 

DS-2M 

3311 

DD2327 

3051/156 

DDEY030001 

7400 

DIJ71777 

3126 

DM74LS163N 

74LS163 

DM74177N 

74177 

DS-2N 

3031A 

DD3078 

3051/156 

DDEY046001 

3462/977 

DIJ71778 

3087 

DM74LS196 

74LS196 

DM74180N 

74180 

DS2N 

3031A 

DDAAYO10005 

3060/139A 

DDEY061001 

3484/1194 

DIJ71779 

3100/519 

DM74LS196N 

74LS196 

DM74181N 

74181 

DS-3 

3004/102A 

DDAY001001 

3088 

DDEY064001 

3461/1082 

DIJ71895-1 

3100/519 

DM74LS248N 

74LS248 

DM74190N 

74190 

DS-4 

3861/101 

DDAY001002 

3088 

DDEY088001 

3462/977 

DIJ71958 

3311 

DM74LS249N 

74LS249 

DM74191N 

74191 

DS-5 

3861/101 

DDAY001003 

3088 

DDEY091001 

3484/1194 

DIJ71959 

3031A 

DM74S00J 

74SOO 

DM74192N 

74192 

DS05-400A 

3051/156 

DDAY001004 

3088 

DDEY093001 

3462/977 

DIJ71960 

3100/519 

DM74SOON 

74SOO 

DM74193N 

74193 

DS05A1 

3051/156 

DDAY001010 

3088 

DDEY097001 

3469/1195 

DIJ71961 

3067/502 

DM74S04J 

74S04 

DM74195N 

74195 

DS5BN-1 

3313/116 

DDAY001022 

3088 

DDEY109001 

3445/1192 

DIJ72163 

3100/519 

DM74S04N 

74S04 

DM74196 

74196 

DS-6 

3861/101 

DDAY002001 

3311 

DDEY123001 

3745 

DIJ72164 

3100/519 

DM-85 

3926 

DM74196N 

74196 

DS-7 

3861/101 

DDAY002002 

3017B/117 

DDEY130001 

3963/1249 

DIJ72165 

3060/139A 

DM-87 

3569/834 

DM74198N 

74198 

DS-8 

3861/101 

DDAY004001 

3100/519 

DDEY146001 

3726/1278 

DIJ72166 

3088 

DM-88 

3146/787 

DM74199N 

74199 

DS-9 

3861/101 

DDAY006002 

3126 

DDEY147001 

3881 

DIJ72167 

3130 

DM-90 

3568 

DN 

3444/123A 

DS-11 

3861/101 

DDAY006003 

3126 

DDFYO17001 

3628/6402 

DIJ72168 

3016 

DM-91 

3630/964 

DN34A 

3087 

DS-12 

3861/101 

DDAY008001 

3058/137A 

DDFY020001 

3463/601 

DIJ72170 

3130 

DM-92 

3630/964 

DND800 

3100/519 

DS12A6 

3051/156 

DDAY008002 

3781/5015A 

DDFY021001 

3864/605 

DIJ72171 

3130 

DM-104 

3462/977 

D018 

3004/102A 

DS-13 

3017B/117 

DDAY009001 

3056/135A 

DDMV-1 

3087 

DIJ72172 

3749/5073A 

DM-106 

3724/981 

D020 

3008 

DS13 

3004/102A 

DDAY009003 

3751/5075A 

DDMV-2 

3087 

DIJ72174 

3130 

DM-107 

9011 

D021 

3008 

DS-13A 

3017B/117 

DDAYO10002 

3060/139A 

DEI 4 

3031A 

DIJ72290 

3130 

DM-115 

9069 

D030 

3004/102A 

DS-14 

3004/102A 

DDAYO10004 

3060/139A 

DE14A 

3017B/117 

DIJ72291 

3109/119 

DM7400 

7400 

D043 

3004/102A 

DS14 

3123 

DDAY020004 

3056/135A 

DE16 

3017B/117 

DIJ72292 

3051/156 

DM7400N 

7400 

D057 

3124/289 

DS-15A 

3125 

DDAY020005 

3749/5073A 

DE16A 

3017B/117 

DIJ72293 

3058/137A 

DM7401N 

7401 

D069 

3047 

DS-15B 

3125 

DDAY030002 

3327/614 

DE-201 

3032A 

DIJ72294 

3088 

DM7402N 

7402 

D073 

3008 

DS-16 

3004/102A 

DDAY042001 

3311 

DE-3181 

3722/102 

DIJ72349 

3087 

DM7403N 

7403 

D093 

3088 

DS16 

3123 

DDAY044001 

3100/519 

DEA1385 

3032A 

DIJ72515 

3311 

DM7404N 

7404 

DODON064O89C 

3122 

DS16A 

3017B/117 

DDAY047001 

3100/519 

DEEY004001 

3223/1100 

DIK 

3033 

DM7405N 

7405 

DP 100 

3033 

DS-16A 

3031A 

DDAY047005 

3100/519 

DEP-17 

3008 

DIL 

3017B/117 

DM7406N 

7406 

DR1 

3311 

DS-16B 

3032A 

DDAY048001 

3100/519 

DERI 

3033 

DIS 

3750/143A 

DM7407N 

7407 

DR1PR 

3031A 

DS16B 

3017B/117 

DDAY048007 

3100/519 

DF-1 

3861/101 

DIS1S 

3311 

DM7408N 

7408 

DR2 

3311 

DS-16C 

3017B/117 

DDAY048008 

3100/519 

DF-2 

3029/130MP 

DIZ-1 

3093 

DM7409N 

7409 

DR3 

3311 

DS-16D 

3017B/117 

DDAY048012 

3100/519 

DF2B 

3027/130 

DIZ-2 

3094/144A 

DM7410N 

% 7410 

DR4 

3031A 

DS-16E 

3311 

DDAY048014 

3100/519 

DF320 

4320 

DIZ-3 

3094/144A 

DM741 IN 

7411 

DR5 

3031A 

DS-16N 

3311 

DDAY049001 

3311 

DFFY007001 

3100/519 

DIZYEL 

3094/144A 

DM7413 

7413 

DR12M05FY 

6629/5529 

DS16N-E 

3016 

DDAY051001 

3087 

DG-1N 

3125 

DK003 

3051/156 

DM7413N 

7413 

DR 100 

3017B/117 

DS16NB 

3017B/117 

DDAY063001 

3175 

DG1N 

3125 

DK19 

3091 

DM7414N 

7414 

DR200 

3016 

DS16NC 

3017B/117 

DDAY067001 

3325/612 

DG1N5 

3017B/117 

DK20 

3087 

DM7416N 

7416 

DR291 

3087 

DS16ND 

3017B/117 

DDAY069001 

3100/519 

DG1N60 

3088 

DK21 

3087 

DM7417N 

7417 

DR300 

3016 

DS16NE 

3125 

DDAY090001 

3175 

DG1NR 

3043 

DL8-3.3 

3330/5066A 

DM7420N 

7420 

DR351 

3087 

DS-16NE 

3311 

DDAY103001 

3311 

DG-1NR 

3125 

DL8-3.6 

3055/134A 

DM7423N 

7423 

DR352 

3087 

DS-16NY 

3017B/117 

DDAY105002 

3051/156 

DG1PR 

3031A 

DL8-3.9 

3331/5067A 

DM7425N 

7425 

DR365 

3091 

DS-16YA 

3017B/117 

DDAY108001 

3059/138A 

DG1S34 

3087 

DL8-4.3 

3332/5068A 

DM7426N 

7426 

DR385 

3087 

DS17 

9001/113A 

DDAY126001 

3060/139A 

DG-13 

3113/516 

DL8-4.7 

3333/5069A 

DM7427N 

7427 

DR400 

3016 

DS18 

9002 

DDBY002001 

3311 

DG13E 

3090/109 

DL8-5.1 

3056/135A 

DM7430N 

7430 

DR426 

3087 

DS-18(DELC0) 

3090/109 

DDBY003001 

3114/290 

DGG6851 

3054/196 

DL8-5.6 

3057/136A 

DM7432N 

7432 

DR427 

3091 

DS-19 

3031A 

DDBY003002 

3138/193A 

DGM-2 

3087 

DL8-6.2 

3058/137A 

DM7437N 

7437 

DR434 

3087 

DS-19X2 

3031A 

DDBY003003 

3138/193A 

DGM-3 

3087 

DL8-6.8 

3334/5071A 

DM7438N 

7438 

DR435 

3016 

DS21 

3721/100 

DDBY004001 

3114/290 

DH-001 

3031A 

DL8-7.5 

3059/138A 

DM7440N 

7440 

DR449 

3087 

DS-21 

3008 

DDBY008001 

3114/290 

DH-002 

3311 

DL8-8.2 

3136/5072A 

DM7441 

7441 

DR464 

3091 

DS-2 2 

3007 

DDBY21600 

3018 

DH4R2 

3016 

DL8-10 

3061/140A 

DM7441A 

7441 

DR500 

3017B/117 

DS22 

3123 

DDBY104002 

3434/288 

DH14 

3017B/117 

DL8-11 

3139/5074A 

DM7441AN 

7441 

DR-600 

3017B/117 

DS23 

3721/100 

DDBY209003 

3018 

DH14A 

3017B/117 

DL8-12 

3062/142A 

DM7442N 

7442 

DR664 

3100/519 

DS-23 

3005 

DDBY216002 

3122 

DH16 

3017B/117 

DL8-14 

3094/144A 

DM7445N 

7445 

DR668 

3311 

DS-24 

3006/160 

DDBY219001 

3122 

DH16A 

3017B/117 

DL8-15 

3063/145A 

DM7446AN 

7446 

DR669 

3311 

DS-25 

3008 

DDBY222002 

3444/123A 

DHD800 

3091 

DL8-20 

3335/5079A 

DM7447A 

7447 

DR670 

3031A 

DS-25-14F 

3008 

DDBY224001 

3122 

DHD-800 

3100/519 

DL8-22 

3336/5080A 

DM7447AN 

7447 

DR671 

3031A 

DS-26 

3004/102A 

DDBY224002 

3124/289 

DHD805 

3311 

DL8-24 

3151/5081A 

DM7448 

7448 

DR677 

3100/519 

DS27 

3087 

DDBY224003 

3124/289 

DHD806 

3311 

DL8-26 

3148 

DM7450N 

7450 

DR695 

3031A 

DS-2 7 

3087 

DDBY224004 

3124/289 

DHD8001 

3100/519 

DL8-27 

3064/146A 

DM7451N 

7451 

DR698 

3031A 

DS-28 

3005 
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— t C/5 
1 ^ 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

DS-28(DELCO) 

3721/100 

DS448 

3100/519 

DTS431 

3438 

DZ770617C 

3379/5113A 

E-25C5 

3016 

E-2430 

3124/289 

DS-29 

3004/102A 

DS-501 

3012/105 

DTS431M 

3438 

DZ770617D 

3380/5114A 

E25R ELCOM 

3518/5995 

E2430 

3444/123A 

DS-31 

3100/519 

DS-502 

3012/105 

DTS701 

3115/165 

DZ770617E 

3381/5115A 

E26 ELCOM 

3501/5994 

E-2431 

3124/289 

DS-33{DELCO) 

3090/109 

DS503 

3719/104 

DTS702 

3115/165 

DZ770617F 

3382/5116A 

E26R ELCOM 

3518/5995 

E2431 

3444/123A 

DS-34 

3006/160 

DS-503 

3009 

DTS704 

3115/165 

DZ770617G 

3383/5117A 

E41 

3017B/117 

E-2434 

3452/108 

DS-35 

3006/160 

DS-504 

3012/105 

DTS-708 

3710/238 

DZ770617H 

3384/5118A 

E-065 

3008 

E-2435 

3452/108 

DS-36 

3006/160 

DS-505 

3012/105 

DTS709 

3115/165 

DZ770617J 

3385/5119A 

E-066 

3008 

E-2436 

3124/289 

DS-38 

3311 

DS-506 

3012/105 

DTS-709 

3710/238 

DZ770617K 

3386/5120A 

E-067 

3008 

E2436 

3444/123A 

DS-39 

3087 

DS-509 

3027/130 

DTS-0709 

3036 

DZ770617L 

3387/5121A 

E-068 

3008 

E-2438 

3006/160 

DS-41 

3006/160 

DS-512 

3048/329 

DTS-0709 0 

3036 

DZ770617M 

3388/5122A 

E-070 

3004/102A 

E-2439 

3006/160 

DS-42 

3006/160 

DS-513 

3893/152 

DTS-710 

3710/238 

DZ770617N 

3389/5123A 

E70 

3033 

E-2440 

3006/160 

DS-44 

3010 

DS514 

3027/130 

DTS0710 

3438 

DZ770617P 

3390/5124A 

E-075L 

3016 

E-2441 

3024/128 

DS44 

3444/123A 

DS-514 

3027/130 

DTS-712 

3710/238 

DZ770617Q 

3391/5125A 

E84 

3061/140A 

E2441 

3024/128 

DS45 

3444/123A 

DS-515 

3009 

DTS-714 

3710/238 

DZ770617R 

3392/5126A 

E100 

3112 

E-2444 

3124/289 

DS-46 

3124/289 

DS515 

3717/121 

DTS-723 

3710/238 

DZ770617T 

3393/5127A 

E101 

3112 

E2444 

3444/123A 

DS46 

3444/123A 

DS-519 

3036 

DTS801 

3115/165 

DZ770617U 

3394/5128A 

E-102 

3008 

E-2445 

3004/102A 

DS47 

3444/123A 

DS520 

3717/121 

DTS802 

3115/165 

DZ770617V 

3395/5129A 

El 02 

3016 

E-2447 

3010 

DS-47 

3124/289 

DS-520 

3009 

DTS804 

3115/165 

DZ770617W 

3396/5130A 

E103 

3112 

E2449 

3024/128 

DS50 

3057/136A 

DS-525 

3012/105 

DTS3705 

3438 

DZ770617X 

3397/5131A 

E-105 

3008 

E2450 

3006/160 

DS-51 

3006/160 

DS570, 

3012/105 

DTS3705A 

3438 

DZ770617Y 

3398/5132A 

El 06 

3017B/117 

E2451 

3005 

DS-52 

3006/160 

DS-781 

3293/107 

DTS3705B 

3438 

DZ770617Z 

3399/5133A 

E108 

3032A 

E2452 

3444/123A 

DS53 

3721/100 

DS1304 

3311 

DU6 

3009 

DZ770618A 

3400/5134A 

E-125C200 

3016 

E2453 

3004/102A 

DS-53 

3006/160 

DS8820 

9052 

DU7 

3012/105 

DZ770618B 

3401/5135A 

E125C200 

3017B/117 

E2454 

3444/123A 

DS55 

3087 

DS8820A 

9052 

DU47 

3012/105 

DZ770618C 

3402/5136A 

E-132 

3004/102A 

E2455 

3444/123A 

DS-55 

3327/614 

DS8820N 

9052 

DU400 

3017B/117 

DZ770618D 

3403/5137A 

E134-13 

3004/102A 

E2459 

3444/123A 

DS-56 

3006/160 

DSA150 

3100/519 

DU 600 

3017B/117 

DZ770618E 

3404/5138A 

E135 

3017B/117 

E-2460 

3021/124 

DS-60 

3241/232 

DSD80-03-003 

3024/128 

DU 800 

3033 

DZ770618F 

3405/5139A 

E-143 

3016 

E2460 

3021/124 

DS-62 

3006/160 

DSD404-1 

3004/102A 

DU 1000 

3033 

DZ770618G 

3406/5140A 

E146 

3016 

E-2461 

3124/289 

DS-63 

3006/160 

DSS953 

3100/519 

DU4340 

3112 

DZ770618H 

3407/5141A 

E-150L 

3016 

E2461 

3444/123A 

DS-64 

3006/160 

DSS16685 

3087 

DVMV1Y 

3463/601 

DZ770618J 

3408/5142A 

E151P 

6648/5548 

E-2462 

3006/160 

DS-0065 

3016 

DSZ3008 

3136/5072A 

DVR-8 

3630/964 

DZ770618K 

3409/5143A 

E151S 

6648/5548 

E-2465 

3004/102A 

DS-65 

3006/160 

DT-41 

3009 

DVV004 

3327/614 

DZ770618L 

3410/5144A 

El 5IV 

6649 

E2465 

3004/102A 

DS66 

3122 

DT41 

3717/121 

DW 6505 

3444/123A 

DZ770618M 

3411/5145A 

E-158 

3004/102A 

E-2466 

3010 

DS-66 

3122 

DT-80 

3012/105 

DW 7375 

3444/123A 

DZ770618N 

3412/5146A 

E-181-A 

3004/102A 

E2466 

3010 

DS-66L 

3041 

DT-100 

3012/105 

DW6Q34/M 

3444/123A 

DZ770618P 

3413/5147A 

E-181-B 

3004/102A 

E-2467 

3004/102A 

DS66L 

3444/123A 

DTI 61 

3444/123A 

DW7655 

3247/234 

DZ770618Q 

3414/5148A 

E-181-C 

3004/102A 

E2467 

3004/102A 

DS67 

3444/123A 

DT401 

3014 

DW7655LV00223 3247/234 

DZ770618R 

3415/5149A 

E-181-D 

3004/102A 

E-2474 

3006/160 

DS-67 

3444/123A 

DTI003 

3045/225 

DWG11071-C 

3125 

DZ770618T 

3416/5150A 

E185B121712 

3747/157 

E-2475 

3006/160 

DS67W 

3444/123A 

DTI 040 

3014 

DX-0061 

3057/136A 

DZ770618U 

3417/5151A 

E201 

3112 

E-2476 

3004/102A 

DS-67W 

3020/123 

DT1110 

3024/128 

DX0063 

3060/139A 

DZ770618V 

3418/5152A 

E202 

3112 

E-2477 

3008 

DS-68 

3118 

DT1111 

3024/128 

DX-0087 

3060/139A 

DZ770618W 

3419/5153A 

E203 

3112 

E-2478 

3006/160 

DS68 

3118 

DT1112 

3024/128 

DX0094 

3175 

DZ770618X 

3420/5154A 

E210 

3444/123A 

E-2479 

3006/160 

DS-71 

3018 

DT1120 

3024/128 

DX-0112 

3056/135A 

DZ770618Y 

3421/5155A 

E211 TRANS 

3025/129 

E-2480 

3004/102A 

DS-72 

3018 

DT1121 

3024/128 

DX-0150 

3463/601 

DZ770619A 

3423/5157A 

E212 

3444/123A 

E-2481 

3004/102A 

DS-73 

3018 

DT1122 

3024/128 

DX-0161 

3088 

DZ770619B 

3424/5158A 

E230 

3112 

E2482 

3123 

DS74 

3354/123AP 

DT1311 

3024/128 

DX-0162 

3088 

DZ770619C 

3425/5159A 

E231 

3112 

E2484 

3709/110MP 

DS-74 

3854/123AP 

DT1321 

3024/128 

DX0240 

3087 

DZ770619D 

3426/5160A 

E232 

3112 

E2486 

3058/137A 

DS-75 

3124/289 

DTI 510 

3024/128 

DX-0255 

3100/519 

DZ770619E 

3427/5161A 

E-241 

3004/102A 

E2490A 

3004/102A 

DS-76 

3122 

DT1511 

3024/128 

DX-0270 

3175 

DZ770619F 

3428/5162A 

E24 T 

3004/102A 

E2495 

3071/727 

DS76 

3122 

DT1512 

3024/128 

DX0272 

3175 

DZ770619G 

3429/5163A 

E-241 A 

3004/102A 

E2496 

3893/152 

DS77 

3444/123A 

DTI 520 

3024/128 

DX-0273 

3100/519 

DZ770619H 

3430/5164A 

E-241B 

3004/102A 

E2497 

3444/123A 

DS-78 

3018 

DT1521 

3024/128 

DX-0299 

3100/519 

DZ770619J 

3431/5165A 

E241P 

6648/5548 

E2498 

3025/129 

DS78 

3018 

DT1522 

3024/128 

DX-0307 

3325/612 

DZ770619K 

3432/5166A 

E241S 

6648/5548 

E2499 

3444/123A 

DS-79 

3311 

DTI 602 

3045/225 

DX-0398 

3776/5010A 

El 

3016 

E241V 

6649 

E-3006 

3016 

DS81 

3018 

DTI 603 

3045/225 

DX-0408 

3779/5013A 

E1A 

3039/316 

E241Z 

6649 

E03090-002 

3647/167 

DS-81 

3018 

DT1610 

3027/130 

DX-0445 

3311 

E1H3 

3500/5882 

E262 

3062/142A 

E03155-001 

3311 

DS-82 

3114/290 

DTI 612 

3045/225 

DX-0475 

3311 

E1K3 

3500/5882 

E300 

3116 

E03155-002 

3311 

DS-83 

3114/290 

DT1613 

3045/225 

DX-520 

3016 

E1 M3 

3032A 

E300 ELCOM RECT 9010/5809 

E3530 

3019 

DS-85 

3854/123AP 

DT1621 

3024/128 

DX-0543 

3175 

E1N3 

3032A 

E-300L 

3016 

E4002 

3861/101 

DS85 

3854/123AP 

DT3301 

3131 A/369 

DX-0697 

3864/605 

E2 

3017B/117 

E302 

3848 

E4676B 

3017B/117 

DS-86 

3114/290 

DT3302 

3131 A/369 

DX-0713 

3789/5023A 

E2H3 

3500/5882 

E302(ELCOM) 

9005/5802 

E9625 

3018 

DS-88 

3116 

DT4011 

3027/130 

DX-0721 

3311 

E2K3 

3051/156 

E304 

3116 

E-10116 

3016 

DS88 

3448 

DT4110 

3027/130 

DX-0722 

3325/612 

E2M3 

3051/156 

E304 ELCOM 

9007/5804 

E10157 

3017B/117 

DS94 

3124/289 

DT4111 

3027/130 

DX-0723 

3323/610 

E2N3 

3051/156 

E305 

3116 

E10171 

3031A 

DS-94 

3124/289 

DT4120 

3027/130 

DX-0725 

3088 

E3 

3017B/117 

E306 

3848/5806 

E10172 

3311 

DS96 

3984/106 

DT4121 

3027/130 

DX-0728 

3060/139A 

E3H3 

3500/5882 

E306(ELCOM) 

3848/5806 

E21135 

3709/110MP 

DS-97 

3175 

DT4303 

3438 

DX-0749 

3325/612 

E3K3 

3500/5882 

E308 ELCOM 

9009/5808 

E21430 

3090/109 

DS97 

3175 

DT4304 

3438 

DX-0750 

3463/601 

E4 

3016 

E352P 

6648/5548 

E21431 

3058/137A 

DS-102 

3065/222 

DT4305 

3438 

DX-0752 

3463/601 

E4H3 

3500/5882 

E629 

3452/108 

E24100 

3081/125 

DS104 

3100/519 

DT4306 

3438 

DX-0872 

3463/601 

E4K3 

3500/5882 

E-650L 

3016 

E24101 

3081/125 

DS-105 

3050/221 

DT-6110 

3009 

DX0888 

3087 

E5 

3017B/117 

E750 

3031A 

E24103 

3444/123A 

DS-106 

3065/222 

DT6110 

3717/121 

DX0981 

3061/140A 

E5H3 

3500/5882 

E752 

3016 

E24105 

3835/103A 

DS-108 

3062/142A 

DTG110 

3642/179 

DX-0987 

3056/135A 

E5K3 

3500/5882 

E756 

3017B/117 

E24106 

3004/102A 

DS-111 

3054/196 

DTG110A 

3642/179 

DX-0989 

3056/135A 

E6 

3017B/117 

E758 

3032A 

E24107 

3052 

DS-112 

3239/236 

DTG110B 

3642/179 

DX-1007 

3327/614 

E6H3 

3500/5882 

E760 

3033 

E570022-01 

3131 A/369 

DS-113A 

3130 

DTG400M 

3642/179 

- DX1013 

3059/138A 

E6K3 

3500/5882 

E0771-3 

3060/139A 

EA0002 

3006/160 

DS-113B 

3130 

DTG600 

3642/179 

DX-1018 

3452/108 

E7H3 

3500/5882 

E0771-6 

3094/144A 

EA005 

3311 

DS113B 

3130 

DTG601 

3642/179 

DX-1034 

3061/140A 

E7K3 

3500/5882 

E0771-7 

3062/142A 

EA0007 

3006/160 

DS-117 

3100/519 

DTG602 

3642/179 

DX-1039 

3311 

E8 

3033 

E0788-C 

3031A 

EA0009 

3004/102A 

DS-130 

3311 

DTG603 

3642/179 

DX-1080 

3327/614 

E9 

3033 

E1011 

3017B/117 

EA-010 

3016 

DS-130B 

3311 

DTG603M 

3642/179 

DX-1125 

3324/611 

E10 

3033 

E-1018N 

3016 

EA0013 

3452/108 

DS-130C 

3311 

DTG1010 

3764/127 

DX-1127 

3327/614 

E0011 

3126 

E1042 

3105 

EA-0015 

3016 

DS-130E 

3311 

DTG1011 

3009 

DX-1131 DIODE 

3311 

El 3-000-03 

3444/123A 

El 103 

3119/113 

EAI5X1 

3444/123A 

DS130ND 

3311 

DTG1040 

3009 

DX-1131 VARACTO 3325/612 

El 3-000-04 

3444/123A 

E1121R 

9091/177 

EAI5X2 

3004/102A 

DS-130Y 

3311 

DTG1110 

3764/127 

DX-1132 

3057/136A 

El 3-001-02 

3114/290 

El 124 

3017B/117 

EA15X3 

3004/102A 

DS-130YB 

3311 

DTG1200 

3642/179 

DX-1193 

3056/135A 

E13-001 -03 

3114/290 

El176ALC1A 

3119/113 

EAI5X4 

3004/102A 

DS-130YC 

3311 

DTG2000 

3642/179 

DX-1194 

3058/137A 

El 3-001-04 

3114/290 

E1176R 

3100/519 

EAI5X5 

3124/289 

DS130YE 

3311 

DTG2000A 

3642/179 

DX-1195 

3095/147A 

El 3-002-03 

3444/123A 

E1229R 

3100/519 

EAI5X6 

3012/105 

DS-130YF 

3311 

DTG2100 

3642/179 

DX-1196 

3324/611 

El 3-003-00 

3444/123A 

E1237RF 

3313/116 

EA15X7 

3004/102A 

DS131 

9001/113A 

DTG2100A 

3642/179 

DX-1228 

3774/5008A 

El 3-003-01 

3444/123A 

E1286R 

3100/519 

EA15X8 

3004/102A 

DS131A 

9001/113A 

DTG2200 

3642/179 

DX-1229 

3051/156 

El 3-004-00 

3018 

E1303Z 

3778/5012A 

EA15X9 

3444/123A 

0S131B 

9001/113A 

DTG2400 

3642/179 

DX6873 

3090/109 

El 3-005-02 

3444/123A 

E1304R 

3032A 

EA15X10 

3009 

DS132 

9002 

DTS013 

3115/165 

DXX763-1000-2H 3005 

El 3-006-02 

3114/290 

E1315R 

3051/156 

EA15X11 

3006/160 

DS132A 

9002 

DTS103 

3438 

DXX763-1000-9H 3003 

El 3-007-00 

3104A 

E1322Z 

3778/5012A 

EA15X11CL 

3006/160 

DS132B 

9002 

DTS104 

3438 

DZ10 

3060/139A 

El 3-008-00 

3438 

E1324R 

3100/519 

EA15X12 

3009 

DS-133A 

3311 

DTS105 

3836/284 

DZ10A 

3061/140A 

El 3-009-00 

3111 

E1339R 

3843 

EAI5X13 

3006/160 

DS133B 

3130 

DTS106 

3836/284 

DZ12 

3093 

El 3-010-00 

3104A 

El 410 

3016 

EA15X14 

3311 

DS-149 

3136/5072A 

DTS107 

3836/284 

DZ12A 

3062/142A 

El 3-011-00 

3104A 

E-1411 

3016 

EA15X15 

3009 

DS-159 

3058/137A 

DTS401 

3438 

DZ13 

3750/143A 

El 3-012-00 

3104A 

E1412R 

3998/506 

EA15X15CL 

3009 

DS-160 

3031A 

DTS402 

3439/163A 

DZ15A 

3063/145A 

E13-013-03 

3110/120 

E1413 

3017B/117 

EAI5X18 

3444/123A 

DS-189 

3095/147A 

DTS403 

3559/162 

DZ-15A 

3063/145A 

El 3-013-04 

3110/120 

E1415 

3031A 

EA15X18CL 

3124/289 

DS189 

3092/141A 

DTS409 

3559/162 

DZ27A 

3064/146A 

El 3-017-01 

3100/519 

E1440 

3017B/117 

EA15X19 

3004/102A 

DS-410 

3100/519 

DTS410 

3438 

DZ27AA 

3064/146A 

El 3-20-00 

3311 

E1466Z 

3095/147A 

EA15X19CL 

3004/102A 

DS410 

3088 

DTS411 

3438 

DZ33A 

3095/147A 

E13-021-01 

3108/505 

E1704R 

3032A 

EA15X19P 

3004/102A 

DS410(G.E.) 

3090/109 

DTS413 

3438 

DZ-081 

3136/5072A 

El 3-021-03 

3108/505 

E1717R 

3032A 

EAI5X20 

3444/123A 

DS410(M0T0R0LA) 3444/123A 

DTS423 

3438 

DZ82A 

3098/150A 

E14C350 

3016 

E1852 

3062/142A * 

EAI5X22 

3444/123A 

DS410R{G.E.) 

3090/109 

DTS423M 

3438 

DZ0820 

3136/5072A 

E0018 

3087 

E2412 

3005 

EAI5X23 

3004/102A 

DS-442 

3175 

DTS424 

3439/163A 

DZ77061 

3422/5156A 

E21 

3311 

E-2427 

3861/101 

EA15X24 

3444/123A 

DS-442FM 

3175 

DTS425 

3439/163A 

DZ770617A 

3377/5111A 

E24R ELCOM 

3518/5995 

E-2428 

3861/101 

EAI5X25 

3004/102A 

DS443 

3100/519 

DTS430 

3438 

DZ770617B 

3378/5112A 

E25 ELCOM 

3501/5994 

E-2429 

3861/101 

EA15X26 

3009 


304 



EA15X28—EC G112 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

’ Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

EA15X28 

3004/102A 

EA15X173 

3009 

EA15X7231 

3293/107 

EA16X177 

3327/614 

EA1695A 

3038 

EB15X4 

3114/290 

EA15X31 

3444/123A 

EA15X185 

3138/193A 

EA15X7232 

3444/123A 

EA16X192 

3324/611 

EA1696 

3444/123A 

EBR11-01 

3311 

EA15X33 

3009 

EA15X189 

3018 

EA15X7233 

3018 

EA16X406 

3056/135A 

EA1697 

3444/123A 

EC010 

3051/156 

EA15X35 

3009 

EA15X190 

3122 

EA15X7234 

3018 

EA16X415 

3060/139A 

EA1698 

3124/289 

EC020 

3051/156 

EA15X36 

3004/102A 

EA15X192 

3448 

EA15X7235 

3018 

EA16X429 

3175 

EA1700 

3009 

EC080 

3051/156 

EA15X37 

3444/123A 

EA15X193 

3448 

EA15X7236 

3018 

EA16X430 

3311 

EA1703 

3444/123A 

EC 100 

3051/156 

EA15X38 

3009 

EA15X194 

3114/290 

EA15X7243 

3452/108 

EA18X8442 

3004/102A 

EA1716 

3444/123A 

EC103A 

3638/5402 

EA15X40 

3006/160 

EA15X203 

3004/102A 

EA15X7244 

3018 

EA-020 

3016 

EA1718 

3444/123A 

EC103B 

3627/5404 

EA15X41 

3006/160 

EA15X207 

3004/102A 

EA15X7245 

3124/289 

EA-030 

3016 

EA1733 

3452/108 

EC103D 

3951/5405 

EA15X43 

3006/160 

EA15X212 

3004/102A 

EA15X7263 

3452/108 

EA-0031 

3016 

EA1733P 

3018 

EC103M 

3952/5406 

EA15X44 

3444/123A 

EA15X237 

3124/289 

EA15X7264 

3018 

EA33X8356 

3723/1005 

EA1735 

3444/123A 

EC103Y 

3950/5400 

EA15X44P 

3018 

EA15X238 1 GATE 3834/132 

EA15X7514 

3444/123A 

EA33X8363 

3888/1180 

EA1740 

3027/130 

EC106A1 

6754/5454 

EA15X45 

3444/123A 

EA15X238 2 GATE 3990/220 

EA15X7517 

3444/123A 

EA33X8364 

3238/799 

EA1793 

3452/108 

EC106A2 

6754/5454 

EA15X45CL 

3018 

EAt5X239 

3018 

EA15X7519 

3137/192A 

EA33X8367 

3288/1003 

EA1793CL 

3018 

EC106B1 

3597/5455 

EA15X48 

3452/108 

EA15X240 

3018 

EA15X7583 

3124/289 

EA33X8372 

3485/1142 

EA1872 

3444/123A 

EC106B2 

3597/5455 

EA15X49 

3452/108 

EA15X241 

3020/123 

EA15X7585 

3122 

EA33X8378 

3161/722 

EA1872A 

3122 

EC106F1 

6753/5453 

EA15X50 

3452/108 

EA15X242 

3114/290 

EA15X7586 

3444/123A 

EA33X8380 

3494/1055 

EA1873 

3020/123 

EC106F2 

6753/5453 

EA15X51 

3452/108 

EA15X243 

3191/185 

EA15X7587 

3452/108 

EA33X8381 

3706/1181 

EA2131 

3018 

EC106M1 

3571 

EA15X52 

3444/123A 

EA15X244 

3190/184 

EA15X7588 

3444/123A 

EA33X8388 

3732/1167 

EA2132 

3018 

EC106Y1 

6752/5452 

EA15X53 

3009 

EA15X245 

3020/123 

EA15X7589 

3444/123A 

EA33X8389 

3231/1155 

EA2133 

3006/160 

EC106Y2 

6752/5452 

EA15X54 

3452/108 

EA15X246 

3444/123A 

EA15X7590 

3444/123A 

EA33X8394 

3445/1192 

EA2134 

3003 

EC107A1 

3954/5414 

EA15X54P 

3018 

EA15X247 

3156/172A 

EA15X7592 

3024/128 

EA33X8396 

3231/1155 

EA2134-1 

3004/102A 

EC107A2 

3954/5414 

EA15X55 

3452/108 

EA15X248 

3192/186 

EA15X7635 

3024/128 

EA33X8398 

3701/1193 

EA2135 

3004/102A 

EC107B1 

3954/5414 

EA15X55P 

3018 

EA15X249 

3024/128 

EA15X7638 

3444/123A 

EA33X8500 

3223/1100 

EA2135-1 

3004/102A 

EC107B2 

3954/5414 

EA15X56 

3444/123A 

EA15X250 

3512 

EA15X7639 

3024/128 

EA33X8508 

3963/1249 

EA2136 

3004/102A 

EC107F1 

3953/5412 

EA15X56CL 

3041 

EA15X256 

3122 

EA15X7643 

3122 

EA33X8523 

3830 

EA2137 

3088 

EC107F2 

3953/5412 

EA15X58 

3444/123A 

EA15X257 

3004/102A 

EA15X7722 

3452/108 

EA040 

3031A 

EA2138 

3126 

EC107Y1 

3953/5412 

EA15X59 

3444/123A 

EA15X258 

3122 

EA15X8118 

3083/197 

EA050 

3017B/117 

EA2140 

3031A 

EC107Y2 

3953/5412 

EA15X63 

3444/123A 

EA15X259 

3122 

EA15X8119 

3054/196 

EA0053 

3006/160 

EA2176 

3004/102A 

EC206A1 

3570 

EA15X63CL 

3124/289 

EA15X264 

3124/289 

EA15X8130 

3083/197 

EA57X1 

3016 

EA2219 

3018 

EC206B1 

3570 

EA15X67 

3004/102A 

EA15X266 

3156/172A 

EA15X8442 

3004/102A 

EA57X3 

3016 

EA2220 

3018 

EC401 

3311 

EA15X67CL 

3004/102A 

EA15X267 

3122 

EA15X8443 

3835/103A 

EA57X8 

3016 

EA2271 

3444/123A 

EC402 

3311 

EA15X68 

3444/123A 

EA15X268 

3114/290 

EA15X8502 

3020/123 

EA57X10 

3016 

EA2349 

3018 

EC961 

3027/130 

EA15X69 

3118 

EA15X272 

3444/123A 

EA15X8511 

3444/123A 

EA57X11 

3016 

EA2350 

3018 

ECG HI DIV-1 

3868/DIV-1 

EA15X70 

3118 

EA15X288 

3245/199 

EA15X8517 

3854/123AP 

EA57X14 

3311 

EA2351 

3018 

ECG HI DIV-2 

3869/DIV 2 

EA15X71 

3118 

EA15X325 

3122 

EA15X8518 

3444/123A 

EA060 

3017B/117 

EA2352 

3018 

ECG HI DIV-3 

3870/DIV-3 

EA15X72 

3444/123A 

EA15X326 

3004/102A 

EA15X8521 

3137/192A 

EA75X1 

3017B/117 

EA2353 

3018 

ECG HI DIV-4 

3871/DIV-4 

EA15X73 

3444/123A 

EA15X327 

3054/196 

EA15X8522 

3138/193A 

EA080 

3032A 

EA2354 

3010 

ECG74H00 

74HOO 

EA15X75 

3444/123A 

EA15X328 

3083/197 

EA15X8524 

3715 

EA0081 

3024/128 

EA2355 

3004/102A 

ECG74H04 

74H04 

EA15X75CL 

3124/289 

EA15X330 

3444/123A 

EA15X8529 

3122 

EA0087 

3025/129 

EA2356 

3004/102A 

ECG74LS00 

74LS00 

EA15X76 

3444/123A 

EA15X331 

3444/123A 

EA15X8589 

3018 

EA0090 

3024/128 

EA2357 

3018 

ECG74LS02 

74LS02 

EA15X76CL 

3124/289 

EA15X332 

3860/265 

EA15X8601 

3083/197 

EA0091 

3452/108 

EA2429 

3018 

ECG74LS03 

74LS03 

EA15X77 

3444/123A 

EA15X333 

3054/196 

EA15X8602 

3054/196 

EA0092 

3444/123A 

EA2488 

3192/186 

ECG74LS04 

74LS04 

EA15X77CL 

3124/289 

EA15X334 

3083/197 

EA15X8605 

3083/197 

EA0093 

3452/108 

EA2489 

3444/123A 

ECG74LS05 

74LS05 

EA15X83 

3444/123A 

EA15X335 

3124/289 

EA15X8608 

3452/108 

EA0094 

3452/108 

EA2490 

3444/123A 

ECG74LS08 

74LS08 

EA15X84 

3444/123A 

EA15X336 

3122 

EA15X8610 

3452/108 

EA0095 

3452/108 

EA2491 

3006/160 

ECG74LS10 

74LS10 

EA15X84CL 

3124/289 

EA15X338 

3018 

EA15XB130 

3083/197 

EA403 

3100/519 

EA2493 

3452/108 

ECG74LS11 

74LS11 

EA15X85 

3444/123A 

EA15X339 

3018 

EA0016 

3017B/117 

EA-1072 

3016 

EA2494 

3018 

ECG74LS14 

74LS14 

EA15X85CL 

3124/289 

EA15X340 

3124/289 

EA16X1 

3087 

EA1072 

3017B/117 

EA2495 

3452/108 

ECG74LS20 

74LS20 

EA15X86 

3444/123A 

EA15X341 

3114/290 

EA16X2 

3031A 

EA-1080 

3124/289 

EA2496 

3018 

ECG74LS27 

74LS27 

EA15X88 

3009 

EA15X343 

3124/289 

EA16X4 

3092/141A 

EA1080 

3444/123A 

EA2497 

3006/160 

ECG74LS30 

74LS30 

EA15X89 

3444/123A 

EA15X345 

3450/298 

EA-16X4 

3016 

EA-1081 

3004/102A 

EA2498 

3006/160 

ECG74LS32 

74LS32 

EA15X91 

3444/123A 

EA15X346 

3124/289 

EA16X5 

3088 

EA1081 

3123 

EA2499 

3031A 

ECG74LS38 

74LS38 

EA15X94 

3452/108 

EA15X347 

3137/192A 

EA16X6 

3062/142A 

EA-1082 

3009 

EA2501 

3031A 

ECG74LS42 

74LS42 

EA15X94CL 

3018 

EA15X349 

3020/123 

EA16X8 

3016 

EA1082 

3717/121 

EA2502 

3088 

ECG74LS49 

74LS49 

EA15X94P 

3018 

EA15X350 

3018 

EA16X9 

3087 

EA1123 

3018 

EA2503 

3126 

ECG74LS51 

74LS51 

EA15X96 

3444/123A 

EA15X351 

3018 

EA16X11 

3087 

EA 1123(DIODE) 

3090/109 

EA2600 

3452/108 

ECG74LS73 

74LS73 

EA15X98 

3444/123A 

EA15X353 

3124/289 

EA16X19 

3126 

EA1128 

3444/123A 

EA2601 

3452/108 

ECG74LS74A 

74LS74 

EA15X99 

3893/152 

EA15X354 

3124/289 

EA16X21 

3311 

EA1129 

3444/123A 

EA2602 

3452/108 

ECG74LS75 

74LS75 

EA15X100 

3027/130 

EA15X355 

3137/192A 

EA16X22 

3087 

EA1135 

3444/123A 

EA2603 

3452/108 

ECG74LS83A 

741.S83 

EA15X101 

3444/123A 

EA15X356 

3020/123 

EA16X27 

3088 

EA1145 

3444/123A 

EA2604 

3452/108 

ECG74LS85 

74LS85 

EA15X102 

3024/128 

EA15X360 

3024/128 

EA16X28 

3126 

EA1318 

3062/142A 

EA2605 

3452/108 

ECG74LS86 

74LS86 

EA15X103 

3444/123A 

EA15X361 

3122 

EA16X29 

3062/142A 

EA1337 

3006/160 

EA2606 

3088 

ECG74LS93 

74LS93 

EA15X103CL 

3124/289 

EA15X363 

3197/235 

EA16X30 

3311 

EA1337CL 

3006/160 

EA2607 

3100/519 

ECG74LS107 

74LS107 

EA15X111 

3444/123A 

EA15X364 

3356 

EA16X31 

3062/142A 

EA1338 

3006/160 

EA2608 

3100/519 

ECG74LS109A 

74LS109 

EA15X112 

3444/123A 

EA15X370 

3018 

EA16X33 

3031A 

EA1339 

3006/160 

EA2738 

3122 

ECG74LS123 

74LS123 

EA15X113 

3452/108 

EA15X371 

3020/123 

EA16X34 

3031A 

EA1340 

3006/160 

EA2739 

3444/123A 

ECG74LS136 

74LS136 

EA15X121CL 

3026 

EA15X372 

3197/235 

EA16X35 

3072/712 

EA1341 

3009 

EA2740 

3444/123A 

ECG74LS138 

74LS138 

EA15X122 

3100/519 

EA15X373 

3038 

EA16X38 

3336/5080A 

EA1341 CL 

3009 

EA2741 

3311 

ECG74LS151 

74LS151 

EA15X126 

3333/5069A 

EA15X374 

3124/289 

EA16X39 

3100/519 

EA1342 

3006/160 

EA2770 

3444/123A 

ECG74LS153 

74LS153 

EA15X130 

3018 

EA15X378 

3124/289 

EA16X47 

3088 

EA1343 

3452/108 

EA2771 

3124/289 

ECG74LS157 

74LS157 

EA15X130A 

3018 

EA15X380 

3251/306 

EA16X48 

3088 

EA1343P 

3018 

EA2812 

3018 

ECG74LS161A 

74LS161 

EA15X131 

3452/108 

EA15X381 

3239/236 

EA16X49 

‘3100/519 

EA1344 

3444/123A 

EA3127 

3088 

ECG74LS163A 

74LS163 

EA15X131A 

3018 

EA15X385 

3114/290 

EA16X55 

3311 

EA1344CL 

3018 

EA3137 

3088 

ECG74LS164 

74LS164 

EA15X132 

3452/108 

EA15X386 

3899 

EA16X60 

3100/519 

EA1345 

3444/123A 

EA3149 

3444/123A 

ECG74LS174 

74LS174 

EA15X132L 

3018 

EA15X394 

3116 

EA16X61 

3100/519 

EA1346 

3004/102A 

EA3211 

3122 

ECG74LS175 

74LS175 

EA15X133 

3006/160 

EA15X395 

3114/290 

EA16X62 

3060/139A 

EA1346CL 

3004/102A 

EA3278 

3112 

ECG74LS191 

74LS191 

EA15X133P 

3006/160 

EA15X396 

3019 

EA16X68 

3100/519 

EA1346P 

3004/102A 

EA3282 

3288/1003 

ECG74LS193 

74LS193 

EA15X134 

3018 

EA15X400 

3116 

EA16X69 

3100/519 

EA1385 

3126 

EA3406 

3452/108 

ECG74LS195A 

74LS195 

EA15X134L 

3018 

EA15X401 

3116 

EA16X71 

3311 

EA1405 

3100/519 

EA3447 

3100/519 

ECG74LS221 

74LS221 

EA15X135 

3018 

EA15X402 

3050/221 

EA16X73 

3463/601 

EA-1406 

3124/289 

EA3674 

3192/186 

ECG74LS240 

74LS240 

EA15X135L 

3018 

EA15X404 

3124/289 

EA16X81 

3750/143A 

EA1406 

3444/123A 

EA3713 

3018 

ECG74LS248 

74LS248 

EA15X136 

3444/123A 

EA15X405 

3050/221 

EA16X82 

3060/139A 

EA-1407 

3020/123 

EA3714 

3114/290 

ECG74LS249 

74LS249 

EA15X136L 

3124/289 

EA15X408 

3122 

EA16X84 

3100/519 

EA1407 

3444/123A 

EA3716 

3893/152 

ECG74LS253 

74LS253 

EA15X137 

3444/123A 

EA15X412 

3047 

EA16X88 

3059/138A 

EA-1408 

3124/289 

EA3717 

3126 

ECG74LS257 

74LS257 

EA15X137P 

3124/289 

EA15X413 

3849/293 

EA16X90 

3126 

EA1408 

3444/123A 

EA3718 

3088 

ECG74LS259 

74LS259 

EA15X139 

3052 

EA15X414 

3197/235 

EA16X91 

3100/519 

EA-1448 

3016 

EA3719 

3062/142A 

ECG74LS266 

74LS266 

EA15X139L 

3052 

EA15X450 

3132 

EA16X92 

3100/519 

EA1448 

3031A 

EA3763 

3018 

ECG74LS273 

74LS273 

EA15X140 

3006/160 

EA15X4064 

3018 

EA16X95 

3175 

EA1451 

3444/123A 

EA3827 

3311 

ECG74LS280 

74LS280 

EA15X140L 

3006/160 

EA15X4531 

3137/192A 

EA16X97 

3088 

EA1452 

3444/123A 

EA3866 

3060/139A 

ECG74LS298 

74LS298 

EA15X141 

3006/160 

EA15X4631 

3138/193A 

EA16X101 

3100/519 

EA1499 

3444/123A 

EA3989 

3311 

ECG74LS367 

74LS367 

EA15X141-1 

3006/160 

EA15X6840 

3004/102A 

EA16X105 

3100/519 

EA1549 

3124/289 

EA3990 

3122 

ECG74LS377 

74LS377 

EA15X142 

3444/123A 

EA15X7112 

3444/123A 

EA16X106 

3325/612 

EA1562 

3452/108 

EA4025 

3124/289 

ECG74S00 

74SOO 

EA15X142P 

3124/289 

EA15X7114 

3018 

EA16X109 

3061/140A 

EA1562P 

3018 

EA4085 

3893/152 

ECG74S04 

74S04 

EA15X143 

3444/123A 

EA15X7115 

3444/123A 

EA16X110 

3100/519 

EA1563 

3452/108 

EA4112 

3444/123A 

ECG100 

3721/100 

EA15X143CL 

3124/289 

EA15X7118 

3122 

EA16X117 

3126 

EA1563P 

3018 

EA-5711 

3016 

ECG101 

3861/101 

EA15X144 

3024/128 

EA15X7119 

3444/123A 

EA16X123 

3334/5071A 

EA1564 

3444/123A 

EA7316/MM5387 3966 

ECG102 

3722/102 

EA15X152 

3020/123 

EA15X7120 

3018 

EA16X124 

3063/145A 

EA1564CL 

3041 

EB0001 

3004/102A 

ECG102A 

3004/102A 

EA15X153 

3444/123A 

EA15X7121 

3054/196 

EA16X127 

3126 

EA1578 

3444/123A 

EB1 ELCOM 

9075/166 

ECG103 

3862/103 

EA15X154 

3052 

EA15X7140 

3018 

EA16X134 

3100/519 

EA1581 

3444/123A 

EB2 ELCOM 

3648/168 

ECG103A 

3835/103A 

EA15X157 

3444/123A 

EA15X7141 

3452/108 

EA16X135 

3100/519 

EA1628 

3444/123A 

EB0003 

3004/102A 

ECG104 

3719/104 

EA15X160 

3192/186 

EA15X7173 

3018 

EA16X136 

3056/135A 

EA1628CL 

3124/289 

EB3 ELCOM 

9075/166 

ECG104MP 

3720/104MP 

EA15X161 

3122 

EA15X7174 

3018 

EA16X140 

3087 

EA1629 

3444/123A 

EB4 ELCOM 

3647/167 

ECG105 

3012/105 

EA15X162 

3444/123A 

EA15X7175 

3444/123A 

EA16X146 

3100/519 

EA1629CL 

3124/289 

EB6 ELCOM 

3648/168 

ECG106 

3984/106 

EA15X163 

3444/123A 

EA15X7176 

3444/123A 

EA16X149 

3311 

EA1630 

3444/123A 

EB7 ELCOM 

3678/169 

ECG107 

3293/107 

EA15X164 

3004/102A 

EA15X7177 

3452/108 

EA16X150 

3061/140A 

EA1638 

3444/123A 

EB9 ELCOM 

9075/166 

ECG108 

3452/108 

EA15X165 

3448 

EA15X7178 

3018 

EA16X157 

3061/140A 

EA1661 

3100/519 

EB10 ELCOM 

3647/167 

ECG109 

3090/109 

EA15X167 

3444/123A 

EA15X7179 

3018 

EA16X162 

3062/142A 

EA1672 

3311 

EB11 ELCOM 

3648/168 

ECG11P 

3709/110MP 

EA15X168 

3444/123A 

EA15X7215 

3018 

EA16X163 

3778/5012A 

EA1684 

3024/128 

EB12 ELCOM 

3678/169 

ECG110MP 

3709/110MP 

EA15X169 

3112 

EA15X7228 

3452/108 

EA16X166 

3126 

EA1695 

3444/123A 

EB13 ELCOM 

3649/170 

ECG112 

3089/112 
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SK 
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To be 
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SK 

Type. 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

ECG113 

3119/113 

ECG195A 

3765/195A 

ECG500 

3304/500A 

ECG781 

3169/781 

ECG1055 

3494/1055 

ECG1237 

3707/1237 

ECG113A 

9001/113A 

ECG196 

3054/196 

ECG500A 

3304/500A 

ECG783 

3215/783 

ECG1056 

3458/1056 

ECG1238 

3373/1238 

ECG114 

3120/114 

ECG197 

3083/197 

ECG501 

3069/501A 

ECG784 

3524/784 

ECG1058 

3459/1058 

ECG1239 

3708/1169 

ECG115 

3121/115 

ECG198 

3220/198 

ECG501A 

3069/501A 

ECG785 

3254/785 

ECG1060 

3460/1060 

ECG1241 

3828/1241 

ECG116 

3313/116 

ECG199 

3245/199 

ECG502 

3067/502 

ECG786 

3140/786 

ECG1061 

3228/1061 

ECG1242 

3483/1242 

ECG117 

3017B/117 

ECG209 

KH3403 

ECG503 

3068/503 

ECG787 

3146/787 

ECG1062 

3235/739 

ECG1243 

3731/1243 

ECG118 

3066/118 

ECG210 

3202/210 

ECG504 

3108/505 

ECG788 

3829/788 

ECG1069 

3227/1069 

ECG1245 

3878/1245 

ECG119 

3109/119 

ECG211 

3203/211 

ECG505 

3108/505 

ECG789 

3078/789 

ECG1071 

3226/1071 

ECG1246 

3879/1246 

ECG120 

3110/120 

ECG218 

3625/218 

ECG506 

3998/506 

ECG790 

3077/790 

ECG1072 

3295/1072 

ECG 1248 

3497/1248 

ECG121 

3717/121 

ECG219 

3173/219 

ECG507 

3315/507 

ECG791 

3149/791 

ECG1073 

3496/1073 

ECG1249 

3963/1249 

ECG121MP 

3718/121MP 

ECG220 

3990/220 

ECG508 

3756/508 

ECG794 

3974/794 

ECG1074 

3495/1074 

ECG1254 

3880/1254 

ECG122 

3942/5483 

ECG221 

3050/221 

ECG508/R-3A3 

3756/508 

ECG795 

3237/795 

ECG1075 

3877/1075A 

ECG1256 

3873/1256 

ECG 122(5483) 

3942/5483 

ECG222 

3065/222 

ECG509 

3757/509 

ECG797 

3158/797 

ECG1075A 

3877/1075A 

ECG1259 

3915/1259 

ECG123 

3020/123 

ECG224 

3049/224 

ECG509/R-3AT2 

3757/509 

ECG798 

3216/798 

ECG1078 

3498/1078 

ECG1260 

3744/1260 

ECG123A 

3444/123A 

ECG225 

3045/225 

ECG510 

3758/510 

ECG799 

3238/799 

ECG1080 

3284/1080 

ECG1261 

3872/1261 

ECG123AP 

3854/123AP 

ECG226 

3082/226 

ECG510/R-3DB3 

3758/510 

ECG801 

3160/801 

ECG1081A 

3474/1081A 

ECG1263 

3920/1263 

ECG124 

3021/124 

ECG226MP 

3086/226MP 

ECG511 

3759/511 

ECG802 

3277/802 

ECG1082 

3461/1082 

ECG1268 

3921/1268 

ECG125 

3081/125 

ECG229 

3246/229 

ECG511/R-2AV2 

3759/511 

ECG803 

3278/803 

ECG1082A 

3461/1082 

ECG1273 

3916/1273 

ECG127 

3764/127 

ECG230 

3042/230 

ECG512 

3760/512 

ECG804 

3455/804 

ECG1085 

3476/1085 

ECG 3278 

3726/1278 

ECG128 

3024/128 

ECG231 

3857/231 

ECG512/R-6DW4 

3760/512 

ECG806 

3734/806 

ECG1087 

3477/1087 

ECG1308 

3833/1308 

ECG129 

3025/129 

ECG232 

3241/232 

ECG513 

3443/513 

ECG807 

3451/807 

ECG1090 

3291/1090 

ECG2011 

3975/2011 

ECG130 

3027/130 

ECG233 

3854/123AP 

ECG514 

3761/514 

ECG815 

3255/815 

ECG1092 

3472/1092 

ECG2012 

9092/2012 

ECG130MP 

3029/130MP 

ECG234 

3247/234 

ECG514/R-3DS3 

3761/514 

ECG816 

3242/816 

ECG1096 

3703/1096 

ECG2013 

9093/2013 

ECG131 

3198/131 

ECG235 

3197/235 

ECG515 

9098/515 

ECG818 

3207/818 

ECG1097 

3446/1097 

ECG2014 

9094/2014 

ECG131MP 

3840/131MP 

ECG236 

3239/236 

ECG515 ALTERNAT 

3314 

ECG819 

3928/819 

ECG1100 

3223/1100 

ECG2015 

9095/2015 

ECG132 

3834/132 

ECG237 

3299/237 

ECG516 

3113/516 

ECG820 

3927/820 

ECG1101 

3283/1101 

ECG2016 

9077/2016 

ECG134 

3055/134A 

ECG238 

3710/238 

ECG517 

3301/531 

ECG821 

3882/821 

ECG1102 

3224/1102 

ECG2017 

9078/2017 

ECG134A 

3055/134A 

ECG241 

3188A/182 

ECG518 

9086/518 

ECG822 

3919/822 

ECG 1103 

3281/1103 

ECG2018 

9079/2018 

ECG135 

3056/135A 

ECG242 

3189A/183 

ECG519 

3100/519 

ECG824 

9013/824 

ECG1104 

3225/1104 

ECG2019 

9080/2019 

ECG135A 

3056/135A 

ECG243 

3182/243 

ECG521 

3304/500A 

ECG829 

3891/829 

ECG1105 

3285/1105 

ECG2020 

9081/2020 

ECG136 

3057/136A 

ECG247 

3948/247 

ECG522 

3303/522 

ECG830 

9030/830 

ECG1109 

3711/1109 

ECG2021 

9020/2021 

ECG136A 

3057/136A 

ECG248 

3949/248 

ECG523 

3306/523 

ECG832 

9089/832 

ECG1110 

3229/1110 

ECG2022 

9019/2022 

ECG137 

3058/137A 

ECG249 

3858/251 

ECG524 

3329/524 

ECG834 

3569/834 

ECG1115 

3184/1115 

ECG2023 

3694/2023 

ECG137A 

3058/137A 

ECG250 

3859/252 

ECG525 

3925/525 

ECG900 

3547/900 

ECG1115A 

3917/1115A 

ECG2024 

3667/2024 

ECG138 

3059/138A 

ECG251 

3858/251 

ECG526 

3306/523 

ECG901 

3549/901 

ECG1116 

3969/1116 

ECG4000 

4000 

ECG138A 

3059/138A 

ECG252 

3859/252 

ECG526A 

3306/523 

ECG903 

3540/903 

ECG1123 

3743/1123 

ECG4000B 

4000 

ECG139 

3060/139A 

ECG253 

3996/253 

ECG527 

9035 

ECG904 

3542/904 

ECG1128 

3488/1128 

ECG4001B 

4001 

ECG139A 

3060/139A 

ECG254 

3997/254 

ECG529 

3307/529 

ECG905 

3546/905 

ECG1130 

3478/1130 

ECG4002B 

4002 

ECG140 

3061/140A 

ECG259 

3978/259 

ECG530 

3308/530 

ECG906 

3548/906 

ECG1131 

3286/1131 

ECG4006B 

4006 

ECG140A 

3061/140A 

ECG260 

3979/260 

ECG531 

3301/531 

ECG907 

3545/907 

ECG1132 

3287/1132 

ECG4007B 

4007 

ECG141 

3092/141A 

ECG261 

3896/261 

ECG532 

3303/522 

ECG908 

3539/908 

ECG1133 

3490/1133 

ECG4008B 

4008 

ECG 141A 

3092/141A 

ECG262 

3897/262 

ECG533 

3302/533 

ECG909D 

3590/909D 

ECG1134 

3489/1134 

ECG4011B 

4011 

ECG142 

3062/142A 

ECG263 

3180/263 

ECG534 

3305/534 

ECG912 

3543/912 

ECG1135 

3876/1135 

ECG4012B 

4012 

ECG142A 

3062/142A 

ECG264 

3181 A/264 

ECG535 

3307/529 

ECG914 

3541/914 

ECG1140 

3473/1140 

ECG4013B 

4013 

ECG143 

3750/143A 

ECG265 

3860/265 

ECG536 

3900/536A 

ECG9-16 

3550/916 

ECG1142 

3485/1142 

ECG4014B 

4014 

ECG143A 

3750/143A 

ECG270 

3935/270 

ECG536A 

3900/536A 

ECG917 

3544/917 

ECG1148 

3292/1148 

ECG4015B 

4015 

ECG144 

3094/144A 

ECG271 

3936/271 

ECG538 

3310/538 

ECG923 

3164/923 

ECG1150 

3890/1150 

ECG4016B 

4016 

ECG144A 

3094/144A 

ECG276 

3296/276 

ECG539 

3309/539 

ECG923D 

3165/923D 

ECG1153 

3282/1153 

ECG4017B 

4017 

ECG145 

3063/145A 

ECG278 

3218/278 

ECG549 

3901/554 

ECG941 

3514/941 

ECG1154 

3230/1154 

ECG4018B 

4018 

ECG145A 

3063/145A 

ECG280 

3297/280 

ECG551 

3998/506 

ECG9410 

3552/941M 

ECG1155 

3231/1155 

ECG4019B 

4019 

ECG146 

3064/146A 

ECG280MP 

3360/280MP 

ECG552 

9000/552 

ECG941M 

3552/941M 

ECG1158 

3289/1158 

ECG4020B 

4020 

ECG146A 

3064/146A 

ECG281 

3359/281 

ECG554 

3901/554 

ECG947 

3526/947 

ECG1159 

3290/1159 

ECG4021B 

4021 

ECG147 

3095/147A 

ECG282 

3748/282 

ECG557 

3307/529 

ECG947D 

3556/947D 

ECG1160 

3243/1160 

ECG4022B 

4022 

ECG147A 

3095/147A 

ECG283 

3467/283 

ECG600 

3863/600 

ECG949 

3166/949 

ECG1161 

3968/1161 

ECG4023B 

4023 

ECG148 

3096/148A 

ECG284 

3836/284 

ECG601 

3463/601 

ECG955M 

3564/955M 

ECG1162 

3072/712 

ECG4024B 

4024 

ECG148A 

3096/148A 

ECG285 

3846/285 

ECG605 

3864/605 

ECG960 

3591/960 

ECG1164 

3727/1164 

ECG4025B 

4025 

ECG149 

3097/149A 

ECG286 

3194/286 

ECG610 

3323/610 

ECG961 

3671/961 

ECG1165 

3827/1166 

ECG4027B 

4027 

ECG149A 

3097/149A 

ECG287 

3433/287 

ECG611 

3324/611 

ECG962 

3669/962 

ECG1166 

3827/1166 

ECG4028B 

4028 

ECG150 

3098/150A 

ECG288 

3434/288 

ECG612 

3325/612 

ECG963 

3672/963 

ECG1167 

3732/1167 

ECG4029B 

4029 

ECG150A 

3098/150A 

ECG289 

3124/289 

ECG613 

3326/613 

ECG964 

3630/964 

ECG1168 

3728/1168 

ECG4030B 

4030 

ECG151 

3099/151A 

ECG290 

3114/290 

ECG614 

3327/614 

ECG966 

3592/966 

ECG1169 

3708/1169 

ECG4035B 

4035 

ECG 151A 

3099/151A 

ECG291 

3440/291 

ECG700 

9028/700 

ECG967 

3673/967 

ECG1170 

3874/1170 

ECG4040B 

4040 

ECG152 

3893/152 

ECG292 

3441/292 

ECG701 

9026/701 

ECG968 

3593/968 

ECG1171 

3565/1171 

ECG4042B 

4042 

ECG153 

3274/153 

ECG293 

3849/293 

ECG702 

9025/702 

ECG969 

3674/969 

ECG1173 

3729/1173 

ECG4043B 

4043 

ECG154 

3044/154 

ECG294 

3841/294 

ECG703 

3157/703A 

ECG971 

3675/971 

ECG1174 

3186/1174 

ECG4044B 

4044 

ECG155 

3839/155 

ECG295 

3253/295 

ECG703A 

3157/703A 

ECG972 

3670/972 

ECG1175 

3212/1175 

ECG4049B 

4049 

ECG156 

3051/156 

ECG297 

3449/297 

ECG704 

3023/704 

ECG973 

3233/973 

ECG1176 

3210/1176 

ECG4050B 

4050 

ECG157 

3747/157 

ECG298 

3450/298 

ECG705A 

3134/705A 

ECG973D 

3892/973D 

ECG1177 

3213/1177 

ECG4051B 

4051 

ECG158 

3004/102A 

ECG299 

3298/299 

ECG706 

3101/706 

ECG974 

3965/974 

ECG1178 

3480/1178 

ECG4052B 

4052 

ECG159 

3466/159 

ECG300 

3464/300 

ECG708 

3135/709 

ECG975 

3641/975 

ECG1179 

3737/1179 

ECG4053B 

4053 

ECG160 

3006/160 

ECG302 

3252/302 

ECG709 

3135/709 

ECG976 

3596/976 

ECG1180 

3888/1180 

ECG4055B 

4055 

ECG161 

3716/161 

ECG306 

3251/306 

ECG710 

3102/710 

ECG977 

3462/977 

ECG1181 

3706/1181 

ECG4060B 

4060 

ECG162 

3559/162 

ECG307 

3203/211 

ECG711 

3070/711 

ECG978 

3689/978 

ECG1183 

3475/1050 

ECG4066B 

4066 

ECG163 

3439/163A 

ECG308 

3855/308 

ECG712 

3072/712 

ECG979 

3886/979 

ECG1184 

3486/1184 

ECG4069 

4069 

ECG163A 

3439/163A 

ECG309K 

3629/309K 

ECG713 

3077/790 

ECG980 

4046/980 

ECG1185 

3468/1185 

ECG4071B 

4071 

ECG164 

3133/164 

ECG310 

3856/310 

ECG714 

3075/714 

ECG981 

3724/981 

ECG1186 

3168/749 

ECG4072B 

4072 

ECG165 

3115/165 

ECG311 

3195/311 

ECG715 

3076/715 

ECG982 

3205/982 

ECG1187 

3742/1187 

ECG4075B 

4075 

ECG166 

9075/166 

ECG314 

3898/314 

ECG718 

3159/718 

ECG983 

3887/983 

ECG1188 

3022/1188 

ECG4081B 

4081 

ECG167 

3647/167 

ECG315 

3250/315 

ECG720 

9014/720 

ECG984 

3185/984 

ECG1189 

3705/1189 

ECG4093B 

4093 

ECG168 

3648/168 

ECG316 

3039/316 

ECG722 

3161/722 

ECG985 

3214/985 

ECG1191 

3725/1196 

ECG4098B 

4098 

ECG169 

3678/169 

ECG321 

3844/321 

ECG723 

3144/723 

ECG986 

3918/986 

ECG1192 

3445/1192 

ECG4511B 

4511 

ECG170 

3649/170 

ECG322 

3252/302 

ECG724 

3525/724 

ECG987 

3643/987 

ECG1193 

3701/1193 

ECG4518B 

4518 

ECG171 

3201/171 

ECG326 

3746/326 

ECG725 

3162/725 

ECG988 

3973/988 

ECG1194 

3484/1194 

ECG4520B 

4520 

ECG172 

3156/172A 

ECG327 

3945/327 

ECG726 

3129/726 

ECG989 

3595/989 

ECG1195 

3469/1195 

ECG4555B 

4555 

ECG172A 

3156/172A 

ECG328 

3895/328 

ECG727 

3071/727 

ECG992 

3688/992 

ECG1196 

3725/1196 

ECG4556B 

4556 

ECG173A 

3999/173BP 

ECG329 

3048/329 

ECG728 

3073/728 

ECG1003 

3288/1003 

ECG1197 

3733/1197 

ECG5000A 

3766/5000A 

ECG173AP 

3999/173BP 

ECG330 

3012/105 

ECG729 

3074/729 

ECG1004 

3365/1004 

ECG1200 

3714/1200 

ECG5001A 

3767/5001A 

ECG173BP 

3999/173BP 

ECG346 

9038/346 

ECG730 

3143/730 

ECG1005 

3723/1005 

ECG1205 

3482/1205 

ECG5002A 

3768/5002A 

ECG175 

3261/175 

ECG350 

3176/350 

ECG731 

3170/731 

ECG1006 

3358/1006 

ECG1206 

3160/801 

ECG5003A 

3769/5003A 

ECG176 

3845/176 

ECG351 

3177/351 

ECG732 

3455/804 

ECG1009 

3499/1009 

ECG1207 

3713/1207 

ECG5004A 

3770/5004A 

ECG177 

9091/177 

ECG369 

3131 A/369 

ECG733 

3455/804 

ECG1010 

3376/1010 

ECG1208 

3712/1208 

ECG5005A 

3771/5005A 

ECG179 

3642/179 

ECG373 

9041/373 

ECG734 

3163/736 

ECG1011 

3492/1011 

ECG1211 

3739/1211 

ECG5006A 

3772/5006A 

ECG180 

3437/180 

ECG374 

9042/374 

ECG736 

3163/736 

ECG1024 

3152/1024 

ECG1213 

3704/1213 

ECG5007A 

3773/5007A 

ECG181 

3535/181 

ECG380 

3933/380 

ECG737 

3375/737 

ECG1025 

3155/1025 

ECG1214 

3736/1214 

ECG5008A 

3774/5008A 

ECG182 

3188A/182 

ECG381 

3934/381 

ECG738 

3167/738 

ECG1027 

3153/1027 

ECG1215 

3738/1215 

ECG5009A 

3775/5009A 

ECG183 

3189A/183 

ECG384 

3894/384 

ECG739 

3235/739 

ECG1028 

3436/1028 

ECG1216 

3735/1216 

ECG5010A 

3776/5010A 

ECG184 

3190/184 

ECG385 

3946/385 

ECG740A 

3328/740A 

ECG1029 

3368/1029 

ECG1217 

3700/1217 

ECG5011A 

3777/5011A 

ECG185 

3191/185 

ECG386 

9039/386 

ECG741 

3456/741 

ECG1035 

3369/1035 

ECG1218 

3740/1218 

ECG5012A 

3778/5012A 

ECG186 

3192/186 

ECG387 

9040/387 

ECG742 

3453/742 

ECG1036 

3370/1036 

ECG1219 

3741/1219 

ECG5013A 

3779/5013A 

ECG186A 

3357/186A 

ECG388 

3947/388 

ECG743 

3172/743 

ECG1037 

3371/1037 

ECG1220 

3972/1220 

ECG5014A 

3780/5014A 

ECG187 

3193/187 

ECG389 

3710/238 

ECG744 

3171/744 

ECG1039 

3366/1039 

ECG1222 

3730/1222 

ECG5015A 

3781/5015A 

ECG187A 

9076/187A 

ECG390 

3958/390 

ECG745 

3276/745 

ECG1040 

3362/1040 

ECG1223 

3493/1223 

ECG5016A 

3782/5016A 

ECG188 

3199/188 

ECG391 

3959/391 

ECG746 

3234/746 

ECG1041 

3361/1041 

ECG1226 

3763/1226 

ECG5017A 

3783/5017A 

ECG189 

3200/189 

ECG392 

3960/392 

ECG747 

3279/747 

ECG1042 

3367/1042 

ECG1227 

3762/1227 

ECG5018A 

3784/5018A 

ECG190 

3232/191 

ECG393 

3961/393 

ECG748 

3236/748 

ECG1043 

3363/1043 

ECG1228 

3889/1228 

ECG5019A 

3785/5019A 

ECG19i 

3232/191 

ECG394 

3983/394 

ECG749 

3168/749 

ECG1046 

3471/1046 

ECG1231 

3832/1231 

ECG5020A 

3786/5020A 

ECG192A 

3137/192A 

ECG396 

3103A/396 

ECG750 

3280/750 

ECG1049 

3470/1049 

ECG1232 

3852/1232 

ECG5021A 

3787/5021A 

ECG193A 

3137/192A 

ECG397 

3528/397 

ECG778 

3465/778A 

ECG1050 

3475/1050 

ECG1234 

3487/1234 

ECG5022A 

3788/5022A 

ECG194 

3275/194 

ECG454 

3991/454 

ECG779-1 

3240/779-1 

ECG1052 

3249/1052 

ECG1235 

3637/1235 

ECG5023A 

3789/5023A 

ECG195 

3048/329 

ECG456 

3977/456 

ECG780 

3141/780 

ECG1054 

3457/1054 

ECG1236 

3072/712 

ECG5024A 

3790/5024A 
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ECG5025A 

ECG5026A 

ECG5027A 

ECG5028A 

ECG5029A 

ECG5030A 

ECG5031A 

ECG5032A 

ECG5033A 

ECG5034A 

ECG5035A 

ECG5036A 

ECG5037A 

ECG5038A 

ECG5039A 

ECG5040A 

ECG5041A 

ECG5042A 

ECG5043A 

ECG5044A 

ECG5045A 

ECG5046A 

ECG5047A 

ECG5048A 

ECG5049A 

ECG5050A 

ECG5051A 

ECG5052A 

ECG5053A 

ECG5054A 

ECG5055A 

ECG5056A 

ECG5057A 

ECG5058A 

ECG5059A 

ECG5060A 

ECG5061A 

ECG5063 

ECG5063A 

ECG5064A 

ECG5065 

ECG5065A 

ECG5066 

ECG5066A 

ECG5067 

ECG5067A 

ECG5068 

ECG5068A 

ECG5069 

ECG5069A 

ECG5070 

ECG5070A 

ECG5071 

ECG5071A 

ECG5072 

ECG5072A 

ECG5073 

ECG5073A 

ECG5074 

ECG5074A 

ECG5075 

ECG5075A 

ECG5076A 

ECG5077 

ECG5077A 

ECG5078A 

ECG5079 

ECG5079A 

ECG5080 

ECG5080A 

ECG5081 

ECG5081A 

ECG5082 

ECG5082A 

ECG5083 

ECG5083A 

ECG5084 

ECG5084A 

ECG5085 

ECG5085A 

ECG5086 

ECG5086A 

ECG5087 

ECG5087A 

ECG5088 

ECG5088A 

ECG5089 

ECG5089A 

ECG5090 

ECG5090A 

ECG5092 

ECG5092A 

ECG5093 

ECG5093A 

ECG5094A 

ECG5095 

ECG5095A 

ECG5096 

ECG5096A 

ECG5097 

ECG5097A 

ECG5098 

ECG5098A 

ECG5099 

ECG5099A 

ECG5100 

ECG5100A 

ECG5101 

ECG5101A 

ECG5102 


ECG5025A—ED6 


SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

3791/5025A 

ECG5102A 

3352/5102A 

ECG5162A 

3428/5162A 

ECG5605 

3666/5605 

ECG5898 

7100/5900 

ECG7417 

7417 

3792/5026A 

ECG5103 

3353/5103A 

ECG5163 

3429/5163A 

ECG5611 

3631/5623 

ECG5899 

7111/5911 

ECG7420 

7420 

3793/5027A 

ECG5103A 

3353/5103A 

ECG5163A 

3429/5163A 

ECG5612 

3631/5623 

ECG5900 

7100/5900 

ECG7422 

7422 

3794/5028A 

ECG5104 

3354/5104A 

ECG5164 

3430/5164A 

ECG5613 

3631/5623 

ECG5901 

7111/5911 

ECG7423 

7423 

3795/5029A 

ECG5104A 

3354/5104A 

ECG5164A 

3430/5164A 

ECG5614 

3632/5624 

ECG5902 

7104/5904 

ECG7425 

7425 

3796/5030A 

ECG5105 

3355/5105A 

ECG5165 

3431/5165A 

ECG5615 

3633/5626 

ECG5903 

7111/5911 

ECG7426 

7426 

3797/5031A 

ECG5105A 

3355/5105A 

ECG5165A 

3431/5165A 

ECG5616 

3633/5626 

ECG5904 

7104/5904 

ECG7427 

7427 

3798/5032A 

ECG5111 

3377/5111A 

ECG5166 

3432/5166A 

ECG5621 

3631/5623 

ECG5905 

7111/5911 

ECG7428 

7428 

3799/5033A 

ECG5111A 

3377/5111A 

ECG5166A 

3432/5166A 

ECG5622 

3631/5623 

ECG5908 

7110/5910 

ECG7430 

7430 

3800/5034A 

ECG5112 

3378/5112A 

ECG5304 

3106/5304 

ECG5623 

3631/5623 

ECG5909 

7111/5911 

ECG7432 

7432 

3801/5035A 

ECG5112A 

3378/5112A 

ECG5305 

3676/5305 

ECG5624 

3632/5624 

ECG5910 

7110/5910 

ECG7433 

7433 

3802/5036A 

ECG5113 

3379/5113A 

ECG5306 

3677/5306 

ECG5625 

3633/5626 

ECG5911 

7111/5911 

ECG7437 

7437 

3803/5037A 

ECG5113A 

3379/5113A 

ECG5307 

3107/5307 

ECG5626 

3633/5626 

ECG5940 

3607/5940 

ECG7438 

7438 

3804/5038A 

ECG5114 

3380/5114A 

ECG5312 

3985/5312 

ECG5631 

3937/5632 

ECG5941 

3518/5995 

ECG7440 

7440 

3805/5039A 

ECG5114A 

3380/5114A 

ECG5313 

3986/5313 

ECG5632 

3937/5632 

ECG5942 

3606/5944 

ECG7441 

7441 

3806/5040A 

ECG5115 

3381/5115A 

ECG5314 

3987/5314 

ECG5633 

3938/5633 

ECG5943 

7153/5953 

ECG7442 

7442 

3807/5041A 

ECG5115A 

3381/5115A 

ECG5315 

3988/5315 

ECG5634 

3533/5635 

ECG5944 

3606/5944 

ECG7443 

7443 

3808/5042A 

ECG5116 

3382/5116A 

ECG5316 

3989/5316 

ECG5635 

3533/5635 

ECG5945 

7153/5953 

ECG7443A 

7443 

3809/5043A 

ECG5116A 

3382/5116A 

ECG5317 

9037/5317 

ECG5636 

3939/5636 

ECG5946 

3605/5948 

ECG7444 

7444 

3810/5044A 

ECG5117 

3383/5117A 

ECG5322 

3680/5322 

ECG5640 

3583/5641 

ECG5947 

7153/5953 

ECG7445 

7445 

3811/5045A 

ECG5117A 

3383/5117A 

ECG5324 

3681/5324 

ECG5641 

3583/5641 

ECG5948 

3605/5948 

ECG7446 

7446 

3812/5046A 

ECG5118 

3384/5118A 

ECG5326 

3682/5326 

ECG5642 

3506/5642 

ECG5949 

7153/5953 

ECG7447 

7447 

3813/5047A 

ECG5118A 

3384/5118A 

ECG5400 

3950/5400 

ECG5643 

3519/5643 

ECG5950 

3585/5952 

ECG7448 

7448 

3814/5048A 

ECG5119 

3385/5119A 

ECG5401 

3638/5402 

ECG5673 

3508/5675 

ECG5951 

7153/5953 

ECG7450 

7450 

3815/5049A 

ECG5119A 

3385/5119A 

ECG5402 

3638/5402 

ECG5675 

3508/5675 

ECG5952 

3585/5952 

ECG7451 

7451 

3816/5050A 

ECG5120 

3386/5120A 

ECG5403 

3627/5404 

ECG5676 

3520/5677 

ECG5953 

7153/5953 

ECG7453 

7453 

3817/5051A 

ECG5120A 

3386/5120A 

ECG5404 

3627/5404 

ECG5677 

3520/5677 

ECG5980 

3610/5980 

ECG7454 

7454 

3818/5052A 

ECG5121 

3387/5121A 

ECG5405 

3951/5405 

ECG5680 

3521/5686 

ECG5981 

3698/5987 

ECG7460 

7460 

3819/5053A 

ECG5121A 

3387/5121A 

ECG5406 

3952/5406 

ECG5681 

3521/5686 

ECG5982 

3609/5986 

ECG7470 

7470 

3820/5054A 

ECG5122 

3388/5122A 

ECG5411 

3953/5412 

ECG5682 

3521/5686 

ECG5983 

3698/5987 

ECG7472 

7472 

3821/5055A 

ECG5122A 

3388/5122A 

ECG5412 

3953/5412 

ECG5683 

3521/5686 

ECG5986 

3609/5986 

ECG7473 

7473 

3822/5056A 

ECG5123 

3389/5123A 

ECG5413 

3954/5414 

ECG5684 

3521/5686 

ECG5987 

3698/5987 

ECG7474 

7474 

3823/5057A 

ECG5123A 

3389/5123A 

ECG5414 

3954/5414 

ECG5685 

3521/5686 

ECG5988 

3608/5990 

ECG7475 

7475 

3824/5058A 

ECG5124 

3390/5124A 

ECG5415 

3955/5415 

ECG5686 

3521/5686 

ECG5989 

3518/5995 

ECG7476 

7476 

3825/5059A 

ECG5124A 

3390/5124A 

ECG5416 

3956/5416 

ECG5693 

3652/5693 

ECG5990 

3608/5990 

ECG7480 

7480 

3826/5060A 

ECG5125 

3391/5125A 

ECG5442 

3634/5444 

ECG5695 

3509/5695 

ECG5991 

3518/5995 

ECG7481 

7481 

3980/5061A 

ECG5125A 

3391/5125A 

ECG5444 

3634/5444 

ECG5697 

3522/5697 

ECG5992 

3501/5994 

ECG7483 

7483 

3837/5063A 

ECG5126 

3392/5126A 

ECG5446 

3635/5446 

ECG5800 

9003/5800 

ECG5993 

3518/5995 

ECG7485 

7485 

3837/5063A 

ECG5126A 

3392/5126A 

ECG5448 

3636/5448 

ECG5801 

9004/5801 

ECG5994 

3501/5994 

ECG7486 

7486 

3982/5064A 

ECG5127 

3393/5127A 

ECG5452 

6752/5452 

ECG5802 

9005/5802 

ECG5995 

3518/5995 

ECG7489 

7489 

3838/5065A 

ECG5127A 

3393/5127A 

ECG5453 

6753/5453 

ECG5803 

9006/5803 

ECG5998 

7202/6002 

ECG7490 

7490 

3838/5065A 

ECG5128 

3394/5128A 

ECG5454 

6754/5454 

ECG5804 

9007/5804 

ECG5999 

7203/6003 

ECG7492 

7492 

3330/5066A 

ECG5128A 

3394/5128A 

ECG5455 

3597/5455 

ECG5805 

9008/5805 

ECG6002 

7202/6002 

ECG7493 

7493 

3330/5066A 

ECG5129 

3395/5129A 

ECG5456 

3598/5457 

ECG5806 

3848/5806 

ECG6003 

7203/6003 

ECG7493A 

7493 

3331/5067A 

ECG5129A 

3395/5129A 

ECG5457 

3598/5457 

ECG5808 

9009/5808. 

ECG6020 

7220/6020 

ECG7494 

7494 

3331/5067A 

ECG5130 

3396/5130A 

ECG5461 

3685/5461 

ECG5809 

9010/5809 

ECG6021 

7227/6027 

ECG7495 

7495 

3332/5068A 

ECG5130A 

3396/5130A 

ECG5462 

3686/5462 

ECG5812 

3639/5812 

ECG6022 

7226/6026 

ECG7496 

7496 

3332/5068A 

ECG5131 

3397/5131A 

ECG5463 

3572/5463 

ECG5814 

9096/5814 

ECG6023 

7227/6027 

ECG7497 

7497 

3333/5069A 

ECG5131A 

3397/5131A 

ECG5465 

3687/5465 

ECG5815 

3640/5815 

ECG6026 

7226/6026 

ECG40161B 

40161 

3333/5069A 

ECG5132 

3398/5132A 

ECG5466 

3573/5466 

ECG5817 

9097/5817 

ECG6027 

7227/6027 

ECG40192B 

40192 

9021/5070A 

ECG5132A 

3398/5132A 

ECG5480 

3942/5483 

ECG5830 

7042/5842 

ECG6030 

7234/6034 

ECG56004 

3658/56004 

9021/5070A 

ECG5133 

3399/5133A 

ECG5481 

3942/5483 

ECG5831 

7049/5849 

ECG6031 

7245/6045 

ECG56006 

3659/56006 

3334/5071A 

ECG5133A 

3399/5133A 

ECG5482 

3942/5483 

ECG5832 

7042/5842 

ECG6034 

7234/6034 

ECG56008 

3660/56008 

3334/5071A 

ECG5134 

3400/5134A 

ECG5483 

3942/5483 

ECG5833 

7049/5849 

ECG6035 

7245/6045 

ECG56014 

3993 

3136/5072A 

ECG5134A 

3400/5134A 

ECG5483( 122) 

3942/5483 

ECG5834 

7042/5842 

ECG6038 

7240/6040 

ECG56022 

3661/56022 

3136/5072A 

ECG5135 

3401/5135A 

ECG5484 

3943/5485 

ECG5835 

7049/5849 

ECG6039 

7245/6045 

ECG56024 

3662/56024 

3749/5073A 

ECG5135A 

3401/5135A 

ECG5485 

3943/5485 

ECG5836 

7042/5842 

ECG6040 

7240/6040 

ECG56026 

3663/56026 

3749/5073A 

ECG5136 

3402/5136A 

ECG5486 

3944/5487 

ECG5837 

7049/5849 

ECG6042 

7244/6044 

ECG74107 

74107 

3139/5074A 

ECG5136A 

3402/5136A 

ECG5487 

3944/5487 

ECG5838 

7042/5842 

ECG6043 

7245/6045 

ECG74109 

74109 

3139/5074A 

ECG5137 

3403/5137A 

ECG5491 

6791/5491 

ECG5839 

7049/5849 

ECG6044 

7244/6044 

ECG74110 

74110 

3751/5075A 

ECG5137A 

3403/5137A 

ECG5492 

6792/5492 

ECG5840 

7042/5842 

ECG6045 

7245/6045 

ECG74111 

74111 

3751/5075A 

ECG5138 

3404/5138A 

ECG5494 

6794/5494 

ECG5841 

7049/5849 

ECG6048 

7254/6054 

ECG74121 

74121 

9022/5076A 

ECG5138A 

3404/5138A 

ECG5496 

6796/5496 

ECG5842 

7042/5842 

ECG6049 

7261/6061 

ECG74122 

74122 

3752/5077A 

ECG5139 

3405/5139A 

ECG5500 

3579/5504 

ECG5843 

7049/5849 

ECG6050 

7254/6054 

ECG74123 

74123 

3752/5077A 

ECG5139A 

3405/5139A 

ECG5501 

3579/5504 

ECG5846 

7048/5848 

ECG6051 

7261/6061 

ECG74125 

74125 

9023/5078A 

ECG5140 

3406/5140A 

ECG5502 

3579/5504 

ECG5847 

7049/5849 

ECG6054 

7254/6054 

ECG74126 

74126 

3335/5079A 

ECG5140A 

3406/5140A 

ECG5503 

3579/5504 

ECG5848 

7048/5848 

ECG6055 

7261/6061 

ECG74132 

74132 

3335/5079A 

ECG5141 

3407/5141A 

ECG5504 

3579/5504 

ECG5849 

7049/5849 

ECG6058 

7260/6060 

ECG74141 

74141 

3336/5080A 

ECG5141A 

3407/5141A 

ECG5505 

3580/5507 

ECG5850 

3601/5850 

ECG6059 

7261/6061 

ECG74145 

74145 

3336/5080A 

ECG5142 

3408/5142A 

ECG5506 

3580/5507 

ECG5851 

7069/5869 

ECG6060 

7260/6060 

ECG74150 

74150 

3151/5081A 

ECG5142A 

3408/5142A 

ECG5507 

3580/5507 

ECG5852 

3600/5854 

ECG6061 

7261/6061 

ECG74151 

74151 

3151/5081A 

ECG5143 

3409/5143A 

ECG5508 

3504/5508 

ECG5853 

7069/5869 

ECG6064 

7264/6064 

ECG74153 

74153 

3753/5082A 

ECG5143A 

3409/5143A 

ECG5511 

3683/5511 

ECG5854 

3600/5854 

ECG6065 

7273/6073 

ECG74154 

74154 

3753/5082A 

ECG5144 

3410/5144A 

ECG5512 

3684/5512 

ECG5855 

7069/5869 

ECG6068 

7272/6072 

ECG74155 

74155 

3754/5083A 

ECG5144A 

3410/5144A 

ECG5513 

3502/5513 

ECG5856 

3599/5858 

ECG6069 

7273/6073 

ECG74156 

74156 

3754/5083A 

ECG5145 

341 1/5145A 

ECG5514 

3613/5514 

ECG5857 

7069/5869 

ECG6072 

7272/6072 

ECG74157 

74157 

3755/5084A 

ECG5145A 

3411/5145A 

ECG5515 

6615/5515 

ECG5858 

3599/5858 

ECG6073 

7273/6073 

ECG74160 

74160 

3755/5084A 

ECG5146 

3412/5146A 

ECG5516 

6616/5516 

ECG5859 

7069/5869 

ECG6154 

7354/6154 

ECG74161 

74161 

3337/5085A 

ECG5146A 

3412/5146A 

ECG5517 

3615/5517 

ECG5860 

3584/5862 

ECG6155 

7355/6155 

ECG74162 

74162 

3337/5085A 

ECG5147 

3413/5147A 

ECG5518 

3653/5518 

ECG5861 

3517/5883 

ECG6156 

7356/6156 

ECG74163 

74163 

3338/5086A 

ECG5147A 

3413/5147A 

ECG5519 

3654/5519 

ECG5862 

3584/5862 

ECG6157 

7359/6159 

ECG74164 

74164 

3338/5086A 

ECG5148 

3414/5148A 

ECG5520 

6621/5521 

ECG5863 

7069/5869 

ECG6158 

7358/6158 

ECG74165 

74165 

3339/5087A 

ECG5148A 

3414/5148A 

ECG5521 

6621/5521 

ECG5866 

7068/5868 

ECG6159 

7359/6159 

ECG74166 

74166 

3339/5087A 

ECG5149 

3415/5149A 

ECG5522 

6622/5522 

ECG5867 

7069/5869 

ECG6354 

6554/6354 

ECG74170 

74170 

3340/5088A 

ECG5149A 

3415/5149A 

ECG5523 

6624/5524 

ECG5868 

7068/5868 

ECG6355 

6555/6355 

ECG74174 

74174 

3340/5088A 

ECG5150 

3416/5150A 

ECG5524 

6624/5524 

ECG5869 

7069/5869 

ECG6356 

6556/6356 

ECG74175 

74175 

3341/5089A 

ECG5150A 

3416/5150A 

ECG5525 

6627/5527 

ECG5870 

3604/5870 

ECG6357 

6559/6359 

ECG74176 

74176 

3341/5089A 

ECG5151 

3417/5151A 

ECG5526 

6627/5527 

ECG5871 

3517/5883 

ECG6358 

6558/6358 

ECG74177 

74177 

3342/5090A 

ECG5151A 

3417/5151A 

ECG5527 

6627/5527 

ECG5872 

3603/5874 

ECG6359 

6559/6359 

ECG74178 

74178 

3342/5090A 

ECG5152 

3418/5152A 

ECG5528 

6629/5529 

ECG5873 

3517/5883 

ECG6402 

3628/6402 

ECG74179 

74179 

3343/5092A 

ECG5152A 

3418/5152A 

ECG5529 

6629/5529 

ECG5874 

3603/5874 

ECG6406 TO-92 

9082A/6406 

ECG74180 

74180 

3343/5092A 

ECG5153 

3419/5153A 

ECG5530 

6631/5531 

ECG5875 

3517/5883 

ECG6407 AXIAL 

3523/6407 

ECG74181 

74181 

3344/5093A 

ECG5153A 

3419/5153A 

ECG5531 

6631/5531 

ECG5876 

3602/5878 

ECG6407 TO-92 

9083A/6407 

ECG74190 

74190 

3344/5093A 

ECG5154 

3420/5154A 

ECG5540 

6642/5542 

ECG5877 

3517/5883 

ECG6408 TO-92 

9084A/6408 

ECG74191 

74191 

9024/5094A 

ECG5154A 

3420/5154A 

ECG5541 

6642/5542 

ECG5878 

3602/5878 

ECG7400 

7400 

ECG74192 

74192 

3345/5095A 

ECG5155 

3421/5155A 

ECG5542 

6642/5542 

ECG5879 

3517/5883 

ECG7401 

7401 

ECG74193 

74193 

3345/5095A 

ECG5155A 

3421/5155A 

ECG5543 

3581/5543 

ECG5880 

3500/5882 

ECG7402 

7402 

ECG74195 

74195 

3346/5096A 

ECG5156 

3422/5156A 

ECG5544 

3582/5545 

ECG5881 

3517/5883 

ECG7403 

7403 

ECG74196 

74196 

3346/5096A 

ECG5156A 

3422/5156A 

ECG5545 

3582/5545 

ECG5882 

3500/5882 

ECG7404 

7404 

ECG74197 

74197 

3347/5097A 

ECG5157 

3423/5157A 

ECG5546 

3505/5547 

ECG5883 

3517/5883 

ECG7405 

7405 

ECG74198 

74198 

3347/5097A 

ECG5157A 

3423/5157A 

ECG5547 

3505/5547 

ECG5886 

7090/5890 

ECG7406 

7406 

ECG74199 

74199 

3348/5098A 

ECG5158 

3424/5158A 

ECG5548 

6648/5548 

ECG5887 

7091/5891 

ECG7407 

7407 

ECR600-2 

3017B/117 

3348/5098A 

ECG5158A 

3424/5158A 

ECG5562 

3655/5562 

ECG5890 

7090/5890 

ECG7408 

7408 

EDO 219 

3444/123A 

3349/5099A 

ECG5159 

3425/5159A 

ECG5564 

3656/5564 

ECG5891 

7091/5891 

ECG7409 

7409 

ED3 

3089/112 

3349/5099A 

ECG5159A 

3425/5159A 

ECG5566 

3657/5566 

ECG5892 

7096/5896 

ECG7410 

7410 

ED-4 

3016 

3350/5100A 

ECG5160 

3426/5160A 

ECG5600 

3664/5602 

ECG5893 

7111/5911 

ECG7411 

7411 

ED4 

3087 

3350/5100A 

ECG5160A 

3426/5160A 

ECG5601 

3664/5602 

ECG5894 

7096/5896 

ECG7412 

7412 

ED4(ELCOM) 

3090/109 

3351/5101A 

ECG5161 

3427/5161A 

ECG5602 

3664/5602 

ECG5895 

7111/5911 

ECG7413 

7413 

ED5 

3016 

3351/5101A 

ECG5161A 

3427/5161A 

EGG5603 

3665/5603 

ECG5896 

7096/5896 

ECG7414 

7414 

ED-6 

3016 

3352/5102A 

ECG5162 

3428/5162A 

ECG5604 

3666/5605 

ECG5897 

7111/5911 

ECG7416 

7416 

ED6 
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SK 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

ED6.2EB 

3058/137A 

ED3006B 

3017B/117 

EF2 

3116 

ELM219 

3173/219 

EM73531-U 

3024/128 

EP15X105 

3440/291 

ED6(ELC0M) 

3090/109 

ED3007 

3032A 

EF2 (ELCOM) 

3448 

ELM221 

3050/221 

EM-73531 H 

3024/128 

EP15X106 

3627/5404 

ED7 

3089/112 

ED3007A 

3032A 

EF3 (ELCOM) 

3448 

ELM222 

3065/222 

EM73531U 

3024/128 

EP15X108 

3836/284 

ED-7 

3016 

ED3007B 

3032A 

EF4 

3050/221 

ELM224 

3049/224 

EMS-73500 

3444/123A 

EP15X126 

3710/238 

ED8 

3016 

ED3008 

3033 

EF5 

3065/222 

ELM229 

3246/229 

EN697 

3444/123A 

EP16X1 

3100/519 

ED9 

3090/109 

ED3008A 

3033 

EF100 

3033 

ELM234 

3247/234 

EN706 

3444/123A 

EP16X2 

3402/5136A 

ED9(ELC0M) 

3090/109 

ED3008B 

3033 

EF200 

3925/525 

ELM235 

3197/235 

EN708 

3444/123A 

EP16X3 

3088 

ED10 

3091 

ED3009 

3033 

EG-5 

3861/101 

ELM236 

3239/236 

EN718A 

3452/108 

EP16X4 

3031A 

ED10(ELC0M)(MP) 

3709/110MP 

ED3009A 

3033 

EG-100 

3016 

ELM237 

3299/237 

EN722 

3118 

EP16X5 

3063/145A 

ED11 

3091 

ED3009B 

3033 

EG100H 

3017B/117 

ELM241 

3188A/182 

EN744 

3452/108 

EP16X6 

3119/113 

EDI 1(ELC0M)(MP) 

3709/110MP 

ED3010 

3033 

EG711 

3070/711 

ELM242 

3189A/183 

EN870 

3244 

EP16X7 

3124/289 

ED12 

3090/109 

ED3010A 

3033 

EGA01-11 

3139/5074A 

ELM243 

3182/243 

EN871 

3244 

EP16X10 

3175 

ED 12(ELC0M) 

3090/109 

ED3010B 

3033 

EICM-14 

3281/1103 

ELM263 

3180/263 

EN914 

3452/108 

EP16X11 

3998/506 

ED21 

3016 

ED219464 

3087 

EICM-0037 

3249/1052 

ELM281 

3359/281 

EN916 

3452/108 

EP16X12 

3059/138A 

ED23 

3031A 

ED224550 

3016 

EICM-0060 

3231/1155 

ELM287 

3433/287 

EN918 

3452/108 

EP16X13 

3126 

ED24 ELCOM 

3999/173BP 

ED491130 

3749/5073A 

EJJ261 

74107 

ELM288 

3434/288 

EN930 

3444/123A 

EP16X15 

3843 

ED29 

3032A 

ED494583 

3311 

EK159 

3005 

ELM500A 

3304/500A 

EN956 

3245/199 

EP16X16 

3151/5081A 

ED32 

3100/519 

ED498150 

9023/5078A 

EL75 

3246/229 

ELM502 

3067/502 

EN1364 

3832/1231 

EP16X19 

3776/5010A 

ED-46 

3088 

ED511097 

3311 

EL131 

3746/326 

ELM503 

3068/503 

EN1613 

3245/199 

EP16X20 

3100/519 

ED46 

3088 

ED511918 

3151/5081A 

EL214 

3024/128 

ELM504 

3108/505 

EN1711 

3245/199 

EP16X21 

3087 

ED52 

3005 

ED514721 

3100/519 

EL232 

3444/123A 

ELM 505 

3108/505 

EN2219 

3122 

EP16X22 

3175 

ED53 

3005 

ED515790 

3100/519 

EL264 

3025/129 

ELM506 

3125 

EN2219-1 

3122 

EP16X23 

3100/519 

ED54B 

3005 

ED516420 

3100/519 

EL401 

3156/172A 

ELM513 

3443/513 

EN2219-2 

3122 

EP16X24 

3998/506 

ED55 

3004/102A 

ED536062 

3100/519 

EL403 

3124/289 

ELM519 

3100/519 

EN2219-12 

3122 

EP16X25 

3056/135A 

ED56 

3004/102A 

ED560913 

3100/519 

EL434 

3018 

ELM5400 

3638/5402 

EN2219-18 

3122 

EP16X27 

3100/519 

ED57 

3004/102A 

EDC-Q10-1 

3444/123A 

EL611 

3024/128 

ELM5404 

3627/5404 

EN2219-55 

3122 

EP16X36 

3062/142A 

ED60 

3087 

EDG-0001 

3090/109 

ELM 100 

3721/100 

ELM5800 

3848 

EN2222 

3444/123A 

EP16X58 

3790/5024A 

ED-60 

3088 

EDG-1 

3090/109 

ELM102 

3722/102 

ELM5804 

3848 

EN2484 

3444/123A 

EP16X59 

3100/519 

ED150Z 

3444/123A 

EDG-3 

3088 

ELM102A 

3004/102A 

ELM5809 

3051/156 

EN2894A 

3114/290 

EP16X68 

3063/145A 

ED592K 

3018 

EDG-0003 

3088 

ELM103A 

3835/103A 

ELM5830 

3601/5850 

EN2907 

3118 

EP36X12 

3059/138A 

ED592M 

3018 

EDG-0006 

3088 

ELM 104 

3719/104 

ELM5831 

3517/5883 

EN3009 

3444/123A 

EP57X1 

3017B/117 

ED1402 

3444/123A 

EDG-6 

3087 

ELM104MP 

3720/104MP 

ELM5842 

3584/5862 

EN3011 

3452/108 

EP57X2 

3108/505 

ED-1402 

3444/123A 

EDJ-363 

3032A 

ELM105 

3012/105 

ELM5843 

3517/5883 

EN3013 

3444/123A 

EP57X3 

3443/513 

ED1402A 

3444/123A 

EDMF-15B 

3068/503 

ELM 106 

3118 

ELM5850 

3601/5850 

EN3014 

3444/123A 

EP57X4 

3312 

EDI 402A/09-3050 

3444/123A 

EDMF25B 

3108/505 

ELM 107 

3293/107 

ELM5851 

3517/5883 

EN3504 

3118 

EP57X5 

3125 

ED1402B 

3444/123A 

EDS-1 

3100/519 

ELM 108 

3452/108 

ELM5862 

3500/5882 

E0-44A 

3004/102A 

EP57X10 

3998/506 

ED1402C 

3444/123A 

EDS-0001 

3100/519 

ELM 109 

3090/109 

ELM5863 

3517/5883 

E065 

3005 

EP57X12 

3311 

ED1402C/30 

3444/123A 

EDS-0002 

3311 

ELM110MP 

3709/110MP 

ELM6408 

3523/6407 

E066 

3005 

EP62X41 

3303/522 

ED1402C/30V 

3444/123A 

EDS-0004 

3016 

ELM112 

3089/112 

ELP3.3 

3330/5066A 

E067 

3005 

EP62X84 

3303/522 

ED1402D 

3444/123A 

EDS-4 

3017B/117 

ELM113 

3119/113 

ELP3.6 

3055/134A 

E068 

3005 

EP84X2 

3072/712 

ED1402D/30V 

3444/123A 

EDS-0014 

3100/519 

ELM 114 

3120/114 

ELP3.9 

3331/5067A 

E0105 

3005 

EP84X3 

3077/790 

ED1502 

3039/316 

EDS-0017 

3311 

ELM 116 

3313/116 

ELP4.3 

3332/5068A 

E0704 

3017B/117 

EP84X4 

3215/783 

ED1502A 

3018 

EDS-17 

3311 

ELM 117 

3313/116 

ELP4.7 

3333/5069A 

E0788 

3032A 

EP84X5 

3215/783 

ED1502B 

3018 

EDS-23 

3060/139A 

ELM 118 

3066/118 

ELP5.1 

3056/135A 

E0788-A 

3032A 

EP84X6 

3072/712 

ED-1502C 

3018 

EDS-24 

3017B/117 

ELM 120 

3110/120 

ELP5.6 

3057/136A 

E0788-B 

3032A 

EP84X7 

3073/728 

ED-1502D 

3018 

EDS-0024 

3100/519 

ELM 121 

3717/121 

ELP6.2 

3058/137A 

E0788-C 

3032A 

EP84X8 

3168/749 

ED1502D 

3246/229 

EDS-25 

3100/519 

ELM 121MP 

3718/121 MP 

ELP6.8 

3334/5071A 

EP5DX4 

3031A 

EP84X9 

3077/790 

ED1502E 

3311 

EDS-31 

3126 

ELM 123 

3020/123 

ELP7.5 

3059/138A 

EP6X10 

3100/519 

EP84X10 

3168/749 

ED-1602C 

3114/290 

EDS-0042 

3126 

ELM123A 

3444/123A 

ELP8.2 

3136/5072A 

EP6X11 

3130 

EP84X12 

3167/738 

ED1602C 

3466/159 

EDS-100 

3444/123A 

ELM 124 

3021/124 

ELP9.1 

3060/139A 

EP15X1 

3444/123A 

EP84X35 

3725/1196 

ED-1602E 

3114/290 

EDZ-2 

3059/138A 

ELM 125 

3081/125 

ELP10 

3061/140A 

EP15X2 

3849/293 

EP84X86 

3141/780 

ED-1702C 

3137/192A 

EDZ-11 

3142 

ELM 127 

3764/127 

ELP11 

3139/5074A 

EP15X3 

3245/199 

EP100 

3192/186 

ED1702L 

3444/123A 

EDZ-19 

3057/136A 

ELM 128 

3024/128 

ELP12G 

3062/142A 

EP15X4 

3025/129 

EP101A 

3193/187 

ED 17021709-3050 

3444/123A 

EDZ-23 

3060/139A 

ELM 129 

3025/129 

ELP14 

3094/144A 

EP15X5 

3250/315 

EP-200 

3016 

ED-1702M 

3137/192A 

EDZ-24 

3136/5072A 

ELM 130 

3027/130 

ELP15 

3063/145A 

EP15X5J 

3044/154 

EP200 

3017B/117 

ED-1802C 

3138/193A 

EE5A-3.3 

3330/5066A 

ELM130MP 

3029/130MP 

ELP20G 

3335/5079A 

EP15X6 

3854/123AP 

EP400 

3017B/117 

ED1802M 

3247/234 

EE5A-3.6 

3055/134A 

ELM131 

3198/131 

ELP22 

3336/5080A 

EP15X7 

3444/123A 

E P-400 

3031A 

ED-1802M 

3138/193A 

EE5A-3.9 

3331/5067A 

ELM 135 

3056/135A 

ELP24 

3151/5081A 

EP15X7J 

3124/289 

EP430 

3440/291 

ED1804 

3016 

EE5A-4.3 

3332/5068A 

ELM 136 

3057/136A 

ELP26 

3148 

EP15X8 

3444/123A 

EP431 

3441/292 

ED1892 

3016 

EE5A-4.7 

3333/5069A 

ELM137 

3058/137A 

ELP27 

3064/146A 

EP15X9 EBC 

3444/123A 

EP600 

3017B/117 

ED2106 

3016 

EE5A-5.1 

3056/135A 

ELM 138 

3059/138A 

ELP29 

3150 

EP15X9 ECB 

3449/297 

EP800 

3033 

ED-2107 

3016 

EE5A-5.6 

3057/136A 

ELM 139 

3060/139A 

ELP33G 

3095/147A 

EP15X9J 

3124/289 

E P-800 

3032A 

ED2108 

3016 

EE5A-6.2 

3058/137A 

ELM 140 

3061/140A 

ELP36 

3337/5085A 

EP15X10 

3232/191 

EP1000 

3033 

ED2109 

3016 

EE5A-6.8 

3334/5071A 

ELM 142 

3062/142A 

ELP39G 

3338/5086A 

EP15X10J 

3044/154 

EP-1259-2 

3016 

ED2110 

3016 

EE5A-7.5 

3059/138A 

ELM 144 

3094/144A 

ELP43 

3339/5087A 

EP15X11 

3054/196 

EP1428-2H 

3017B/117 

ED2842 

3016 

EE5A-8.2 

3136/5072A 

ELM152 

3054/196 

ELP47 

3340/5088A 

EP15X12 

3710/238 

EP-2798 

3100/519 

ED2843 

3016 

EE5A-9.1 

3060/139A 

ELM 153 

3083/197 

ELP51 

3341/5089A 

EP15X13 

3138/193A 

EP3053 

3893/152 

ED2844 

3016 

EE5A-10 

3061/140A 

ELM 154 

3044/154 

ELP55 

3096/148A 

EP15X14 

3054/196 

EP3149 

3017B/117 

ED2845 

3017B/117 

EE5A-11 

3139/5074A 

ELM 156 

3051/156 

ELP56 

3342/5090A 

EP15X15 

3083/197 

EP-5641H-2 

3108/505 

ED2846 

3017B/117 

EE5A-12G 

3062/142A 

ELM 157 

3747/157 

ELP62C 

3097/149A 

EP15X16 

3021/124 

EPB22-15 

3130 

ED2847 

3033 

EE5A-14 

3094/144A 

ELM158 

3004/102A 

ELP68 

3343/5092A 

EP15X17 

3114/290 

EPS57X5 

3311 

ED2848 

3033 

EE5A-15 

3063/145A 

ELM 159 

3466/159 

ELP82B 

3098/150A 

EP15X18 

3044/154 

EPX48 EBC 

3466/159 

ED2849 

3033 

EE5A-20G 

3335/5079A 

ELM 160 

3006/160 

ELP91 

3345/5095A 

EP15X19 

3054/196 

EPX54 

3132 

ED2910 

3033 

EE5A-22 

3336/5080A 

ELM 161 

3716/161 

ELP110 

3099/151A 

EP15X20 

3122 

EQ01-10S 

3061/140A 

ED2911 

3032A 

EE5A-24 

3151/5081A 

ELM 162 

3438 

ELP115G 

3092/141A 

EP15X21 

3114/290 

EQ5-60 

3047 

ED2912 

3033 

EE5A-26 

3148 

ELM 163 

3439/163A 

ELP120 

3347/5097A 

EP15X22 

3054/196 

EQ-09R 

3060/139A 

ED2913 

3033 

EE5A-27 

3064/146A 

ELM 164 

3111 

ELP129 

3093 

EP15X23 

3083/197 

EQA 9 

3060/139A 

ED2914 

3311 

EE5A-29 

3150 

ELM 165 

3115/165 

ELP130 

3348/5098A 

EP15X24 

3193/187 

EQA01-05S 

3056/135A 

ED2915 

3016 

EE5A-33G 

3095/147A 

ELM 166 

3105 

ELP140 

3349/5099A 

EP15X25 

3192/186 

EQA01-05T 

3057/136A 

ED2916 

3016 

EE5A-36 

3337/5085A 

ELM 167 

3105 

ELP150 

3350/5100A 

EP15X26 

3114/290 

EQA01-06 

9021/5070A 

ED2917 

3016 

EE5A-39 

3338/5086A 

ELM 168 

3106/5304 

ELP160 

3351/5101A 

EP15X27 

3201/171 

EQA01-06R 

9021/5070A 

ED2918 

3016 

EE5A-43 

3339/5087A 

ELM 169 

3107/5307 

ELP162 

3142 

EP15X28 

3115/165 

EQA01-6S 

9021/5070A 

ED2919 

3016 

EE5A-47 

3340/5088A 

ELM 170 

3107/5307 

ELP170 

3352/5102A 

EP15X29 

3036 

EQA01-06S 

9021/5070A 

ED2920 

3017B/117 

EE5A-51 

3341/5089A 

ELM171 

3201/171 

ELP178 

3145 

EP15X30 

3054/196 

EQA01-06SB 

9021/5070A 

ED2921 

3017B/117 

EE5A-55 

3096/148A 

ELM172A 

3156/172A 

ELP180 

3353/5103A 

EP15X32 

3192/186 

EQA01-06ST 

9021/5070A 

ED2922 

3033 

EE5A-56 

3342/5090A 

ELM175 

3261/175 

ELP190 

3354/5104A 

EP15X33 

3024/128 

EQA01-06T 

9021/5070A 

ED2923 

3032A 

EE5A-62A 

3097/149A 

ELM 177 

3175 

ELP200 

3355/5105A 

EP15X34 

3192/186 

EQA01-07 

3334/5071A 

ED2924 

3033 

EE5A-68 

3343/5092A 

ELM 180 

3437/180 

ELP200G 

3355/5105A 

EP15X35 

3021/124 

EQA01-07RE 

3334/5071A 

ED3000 

3311 

EE5A-82P 

3098/150A 

ELM 181 

3535/181 

EM1J2 

3017B/117 

EP15X43 

3054/196 

EQA01-07S 

3059/138A 

ED3000A 

3311 

EE5A-91 

3345/5095A 

ELM 182 

3188A/182 

EM 100 

3033 

EP15X44 

3083/197 

EQA01-08 

3136/5072A 

ED3000B 

3017B/117 

EE5A-110A 

3099/151A 

ELM 183 

' 3189A/183 

EM401 

3311 

EP15X45 

3710/238 

EQA01-08R 

3059/138A 

ED3001 

3017B/117 

EE5A-115 

3092/141A 

ELM 184 

3190/184 

EM402 

3017B/117 

EP15X47 

3444/123A 

EQA01-08S 

3136/5072A 

ED3001A 

3016 

EE5A-120 

3347/5097A 

ELM 185 

3191/185 

EM403 

3017B/117 

EP15X48 ECB 

3114/290 

EQA01-09 

3060/139A 

ED3001B 

3017B/117 

EE5A-129 

3093 

ELM 186 

3192/186 

EM404 

3017B/117 

EP15X48(NPN) 

3444/123A 

EQA-01-09P 

3060/139A 

ED3002 

3017B/117 

EE5A-130 

3348/5098A 

ELM 187 

3193/187 

EM405 

3017B/117 

EP15X48 PNP 

3114/290 

EQA01-09R 

3060/139A 

ED3002A 

3016 

EE5A-140 

3349/5099A 

ELM 188 

3199/188 

EM406 

3017B/117 

EP15X49 

3444/123A 

EQA01-09S 

3060/139A 

ED3002B 

3017B/117 

EE5A-150 

3350/5100A 

ELM189 

3200/189 

EM407 

3017B/117 

EP15X50 

3220/198 

EQA01-09SK 

3060/139A 

ED3003 

3017B/117 

EE5A-160 

3351/5101A 

ELM 190 

3232/191 

EM408 

3032A 

EP15X51 

3114/290 

EQA01-11 

3092/141A 

ED3003A 

3031A 

EE5A-162 

3142 

ELM191 

3232/191 

EM410 

3033 

EP15X53 

3466/159 

EQA01-1 IS 

3139/5074A 

ED3003B 

3031A 

EE5A-170 

3352/5102A 

ELM 192 

3137/192A 

EM501 

3017B/117 

EP15X54 

3246/229 

EQA01-11Z 

3092/141A 

ED3003S 

3016 

EE5A-177 

3145 

ELM193 

3138/193A 

EM502 

3016 

EP15X55 

3452/108 

EQA01-12 

3062/142A 

ED3004 

3017B/117 

EE5A-180 

3353/5103A 

ELM194 

3275/194 

EM503 

3031A 

EP15X60 

3466/159 

EQA01-12R 

3062/142A 

ED3004A 

3031A 

EE5A-190 

3354/5104A 

ELM195A 

3765/195A 

EM504 

3031A 

EP15X61 

3201/171 

EQA01-12S 

3062/142A 

ED3004B 

3031A 

EE5A-200 

3355/5105A 

ELM 196 

3054/196 

EM505 

3017B/117 

EP15X64 

3065/222 

EQA01-12S1 

3062/142A 

ED3005 

3017B/117 

EE5A-200G 

3355/5105A 

ELM 197 

3083/197 

EM506 

3017B/117 

EP15X68 

3054/196 

EQA01-13 

3750/143A 

ED3005A 

3017B/117 

EE 100 

3722/102 

ELM 198 

3220/198 

EM507 

3032A 

EP15X86 

3854/123AP 

EQA01-13A 

3750/143A 

ED3005B 

3017B/117 

EE301 

3039/316 

ELM 199 

3245/199 

EM508 

3032A 

EP15X87 

3854/123AP 

EQA01-14R 

3094/144A 

ED3006 

3017B/117 

EECG-1234 

3124/289 

ELM210 

3202/210 

EM510 

3033 

EP15X88 

3444/123A 

EQA01-14RD 

3094/144A 

ED-3006 

3016 

EER600-2 

3017B/117 

ELM211 

3203/211 

EM1021 

3031A 

EP15X89 

3854/123AP 

EQA01-15R 

3063/145A 

ED3006A 

3017B/117 

EF1 

3112 

ELM218 

3625/218 

EM 13531-1 

3004/102A 

EP15X90 

3114/290 

EQA01-16 

3142 
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EQA01-17R 

9022/5076A 

ER15 

3500/5882 

ERC01-02L 

3311 

ES15X92 

3834/132 

ES66(ELCOM) 

3188A/182 

ESQ-141 

3239/236 

EQA01-18 

3752/5077A 

ER-15X4 

3008 

ERC01-06 

3032A 

ES15X93 

3024/128 

ES67 

3189A/183 

ET1 

3005 

EQA0M9R 

9023/5078A 

ER-15X5 

3008 

ERC04-06 

3032A 

ES15X94 

3115/165 

ES67(ELCOM) 

3189A/183 

ET1-21 

3481/1002 

EQA01-24RR 

3151/5081A 

ER-15X6 

3008 

ERC04-10 

3080 

ES15X95 

3021/124 

ES68 

3513 

ET1-23 

3231/1155 

EQA01-30 

3755/5084A 

ER-15X7 

3004/102A 

ERC24-04 

9000/552 

ESI 5X96 

3018 

ES69 

3027/130 

ET2 

3005 

EQA01-32R 

3095/147A 

ER-15X9 

3004/102A 

ERC26-13 

3843 

ESI 5X97 

3018 

ES70 

3104A 

ET3 

3004/102A 

EQA01-33RF 

3095/147A 

ER15X10 

3009 

ERC26-13L 

3843 

ES15X98 

3026 

ES71 

3079 

ET3-1 

3004/102A 

EQA01-35 

3337/5085A 

ER15X11 

3006/160 

ERC27-13 

3130 

ES15X102 

3018 

ES71 ELCOM 

3995 

ET4 

3004/102A 

EQA01-35RC 

3409/5143A 

ER15X12 

3006/160 

ERC27 15 

3843 

ES15X104 

3117 

ES73(ELCOM) 

3716/161 

ET4-1 

3004/102A 

EQA01-055 

3056/135A 

ER15X13 

3006/160 

ERCC4-06 

3081/125 

ES15X105 

3117 

ES75 ELCOM 

3156/172A 

ET5 

3004/102A 

EQA01-072 

3059/138A 

ER15X14 

3008 

ERD300 

3016 

ESI 5X106 

3117 

ES76 

3044/154 

.ET5-1 

3004/102A 

EQA01-Z4RA 

3755/5084A 

ER15X15 

3008 

ERD400 

3016 

ES15X107 

3044/154 

ES80 

3054/196 

ET6 

3009 

EQA0105T 

3057/136A 

ER15X16 

3008 

ERD700 

3032A 

ESI 5X122 

3132 

ES81 

3054/196 

ET7 

3012/105 

EQA-0109S 

3060/139A 

ER15X17 

3004/102A 

ER0800 

3032A 

ES15X123 

3117 

ES82 

3104A 

ET8 

3011 

EQB01 

3062/142A 

ER15X18 

3004/102A 

ERD900 

3033 

ES15X125 

3440/291 

ES83 

3053 

ET9 

3011 

EQB01-2B 

3062/142A 

ER15X22 

3123 

ERD1000 

3033 

ES15X126 

3439/163A 

ES84 

3439/163A 

ET10 

3862/103 

EQB01-06 

9021/5070A 

ER15X23 

3123 

ERV-02F2150 

3031A 

ES15X127 

3018 

ES84 ELCOM 

3439/163A 

ET11 

3862/103 

EQB01-06A 

9021/5070A 

ER15X24 

3006/160 

ESI 

3007 

ES15X128 

3025/129 

ES85 

3039/316 

ET12 

3006/160 

EQB0I-O6V 

9021/5070A 

ER15X25 

3006/160 

ES2 

3004/102A 

ES16X2 

3087 

ES85 (ELCOM) 

3444/123A 

ET-15X1 

3003 

EQB01-07 

3059/138A 

ER15X26 

3006/160 

ES3 

3008 

ESI6X3 

3088 

ES86 

3039/316 

ET15X2 

3019 

EQB01-08 

3136/5072A 

ER16 

3500/5882 

ES5 

3861/101 

ES16X4 

3091 

ES86(ELC0M) 

3716/161 

ET-15X3 

3019 

EQB01-09 

3060/139A 

ER16 ELCOM 

7104/5904 

ES5 ELCOM 

3835/103A 

ESI 6X5 

3087 

ES87 

3118 

ET15X4 

3009 

EQB01-09S 

3060/139A 

ER18 ELCOM 

7110/591^0 

ES6 

3010 

ESI 6X6 

3088 

ES89 

3201/171 

ET15X5 

3009 

EQB01-10 

3061/140A 

ER18R ELCOM 

7111/59/11 

ES6 ELCOM 

3835/103A 

ESI 6X7 

3087 

ES91 ELCOM 

3845/176 

ET-15X7 

3018 

EQB01-11 

3092/141A 

ER20 ELCOM 

3610/5980 

ES7 

3009 

ESI 6X12 

3087 

ES96 

3232/191 

ET15X8 

3024/128 

EQB01-11 

3092/141A 

ER20R ELCOM 

3698/5987 

ES9 

3009 

ES16X13 

3311 

ES97 

3275/194 

ET-15X9 

3018 

EQB01-12 

3062/142A 

ER21 

3016 

ES9(ELC0M 

3719/104 

ESI 6X14 

3091 

ES97(E 1 COM) 

3275/194 

ET15X10 

3444/123A 

EQB01-12A 

3062/142A 

ER21 ELCOM 

3609/5986 

ES10 

3012/105 

ES16X15 

3113/516 

ES105 

3996/253 

ET15X11 

3444/123A 

EQB01-12B 

3062/142A 

ER21R ELCOM 

3698/5987 

ES11 

3006/160 

ES16X16 

3043 

ES106 

3997/254 

ET15X12 

3444/123A 

EQB01-12BV 

3062/142A 

ER22 

3016 

ES12 

3006/160 

ESI 6X21 

3709/110MP 

ES107 

3241/232 

ET-15X12 

3124/289 

EQB01-12R 

3062/142A 

ER22 ELCOM 

3609/5986 

ES13 

3009 

ESI 6X23 

3100/519 

ESI 08 

3182/243 

ET15X13 

3444/123A 

EQB01-12Z 

3062/142A 

ER22R ELCOM 

3698/5987 

ES13(ELC0M) 

3719/104 

ES16X24 

3059/138A 

ESI 09 

3859/252 

ET15X14 

3444/123A 

EQB01-15 

3063/145A 

ER23 

3608/5990 

ES14 

3006/160 

ES16X25 

3032A 

ES113 

3188A/182 

ET15X15 

3444/123A 

EQB01-15Z 

3063/145A 

ER23 ELCOM 

3608/5990 

ES15X1 

3444/123A 

ES16X27 

3175 

ES114 

3189A/183 

ET15X16 

3444/123A 

EQB01-16 

3751/5075A 

ER23R ELCOM 

3518/5995 

ES15X2 

3452/108 

ESI 6X28 

3043 

ES501 

3012/105 

ET15X17 

3009 

EQB01-18 

3752/5077A 

ER24 

3608/5990 

ES15X3 

3452/108 

ESI 6X29 

3336/5080A 

ES503 

3009 

ET15X18 

3452/108 

EQB01-19 

9023/5078A 

ER24 ELCOM 

3608/5990 

ES15X4 

3004/102A 

ESI 6X30 

3100/519 

ES503(ELC0M) 

3719/104 

ET15X19 

3452/108 

EQB01-33 

3095/147A 

ER25 

3501/5994 

ES15X6 

3452/108 

ESI 6X31 

3043 

ES-1502E 

3018 

ET15X20 

3444/123A 

EQB0M12 

3092/141A 

ER26 

3501/5994 

ES15X7 

3444/123A 

ESI 6X32 

3100/519 

ES1627 

3100/519 

ET-15X21 

3452/108 

EQB01-122 

3062/142A 

ER28 ELCOM 

7202/6002 

ES15X8 

3004/102A 

ESI 6X33 

3051/156 

ES3110 

3006/160 

ET-15X23 

3452/108 

EQB-0108 

3136/5072A 

ER28R ELCOM 

7203/6003 

ES15X9 

3114/290 

ES16X40 

3100/519 

ES3111 

3006/160 

ET15X24 

3444/123A 

EQF-3 

3112 

ER31 

3016 

ES15X10 

3452/108 

ESI 6X41 

3754/5083A 

ES3112 

3006/160 

ET15X26 

3035 

EQF-4 

3448 

ER32 

3304/500A 

ES15X11 

3444/123A 

ES16X70 

3709/110MP 

ES3113 

3006/160 

ET15X27 

3444/123A 

EQF-0009 

3018 

ER41 

3016 

ES15X12 

3444/123A 

ESI6X103 

3090/109 

ES3114 

3006/160 

ET15X30 

3452/108 

EQG-1 

3835/103A 

ER42 

3017B/117 

ES15X14 

3444/123A 

ESI 8 

3014 

ES3115 

3006/160 

ET15X33 

3025/129 

EQG01-12A 

3062/142A 

ER51 

3017B/117 

ES15X16 

3444/123A 

ES 18(ELC0M) 

3719/104 

ES3116 

3006/160 

ET15X34 

3044/154 

EQG-6 

3009 

ER57X2 

3016 

ES15X17 

3009 

ESI 9 

3123 

ES3120 

3004/102A 

ET15X36 

3024/128 

EGG-8 

3009 

ER57X3 

3016 

ES15X18 

3452/108 

ES20 

3018 

ES3121 

3123 

ET15X37 

3444/123A 

EQG-9 

3004/102A 

ER57X4 

3016 

ES15X19 

3452/108 

ES20 (ELCOM) 

3444/123A 

ES-3121 

3004/102A 

ETl5X40 

3035 

EQG-15 

3004/102A 

ER61 

3017B/117 

ESI5X20 

3444/123A 

ES21 

3012/105 

ES3122 

3004/102A 

ET15X41 

3444/123A 

EQG-20 

3004/102A 

ER62 

3017B/117 

ES15X23 

3444/123A 

ES21 (ELCOM) 

3717/121 

ES3123 

3004/102A 

ET15X42 

3444/123A 

EQH-1 

3010 

ER81 

303 2A 

ESI5X24 

3444/123A 

ES22 

3024/128 

ES3124 

3004/102A 

ET15X43 

3009 

EQH-20 

3010 

ER-101 

3016 

ESI5X30 

3452/108 

ES23 

3123 

ES3125 

3004/102A 

ETl5X45 

3444/123A 

EQR-1 

3114/290 

ER102 

3051/156 

ES15X31 

3004/102A 

ES24 

3021/124 

ES3126 

3004/102A 

ET16X1 

3087 

EQR-0016 

3025/129 

ER102D 

3016 

ES15X32 

3004/102A 

ES25 

3005 

ES3266 

3452/108 

ET16X14 

3089/112 

EQR-0038 

3114/290 

ER103D 

3031A 

ESI 5X37 

3444/123A 

ES26 

3005 

ES3931-01 

3036 

ET16X15 

3062/142A 

EQS-5 

3444/123A 

ER103E 

3016 

ES15X42 

3444/123A 

ES27 ELCOM 

3642/179 

ES3931-02 

3036 

ET16X19 

3087 

EQS-9 

3444/123A 

ER104D 

3017B/117 

ESI5X43 

3009 

ES28 ELCOM 

3839/155 

ES4053 

3161/722 

ETl6X20 

3087 

EQS-10 

3124/289 

ER105D 

3017B/117 

ES15X45 

3009 

ES31 

3027/130 

ES10110 

3052 

ETl6X21 

3087 

EQS-11 

3124/289 

ER107D 

3033 

ES15X48 

3010 

ES32 

3044/154 

ES10186 

3018 

ET41X37 

3087 

EQS-13 

3444/123A 

ER108D 

3033 

ES15X49 

3004/102A 

ES33 

3111 

ES10187 

3452/108 

ET51X25 

3017B/117 

EQS-0018 

3018 

ER181 

3017B/117 

ES15X50 

3004/102A 

ES33 ELCOM 

3995 

ES10188 

3018 

ET52X25 

3017B/117 

EQS-18 

3018 

ER182 

3017B/117 

ES15X51 

3009 

ES34 

3118 

ES10189 

3088 

ET55-25 

3016 

EQS-19 

3018 

ER183 

3017B/117 

ES15X52 

3034 

ES36 

3026 

ES10190 

3126 

ET55X25 

3017B/117 

EQS-20 

3124/289 

ER184 

3017B/117 

ES15X53 

3004/102A 

ES36X103 

3088 

ES10222 

3444/123A 

ET57X25 

3016 

EQS-21 

3452/108 

ER185 

3017B/117 

ESI 5X54 

3035 

ES38 ELCOM 

3835/103A 

ES10223 

3444/123A 

ET57X26 

3110/120 

EQS-22 

3444/123A 

ER186 

3032A 

ES15X55 

3004/102A 

ES39 

3103A/396 

ES10224 

3088 

ET57X29 

3016 

EQS-56 

3049/224 

ER187 

3033 

ES15X56 

3018 

ES39(ELCOM) 

3747/157 

ES10225 

3088 

ET57X30 

3016 

EQS-5 7 

3048/329 

ER-201 

3016 

ESI 5X57 

3018 

ES40(E 1 COM) 

3275/194 

ES10231 

3124/289 

ET57X31 

3109/119 

EQS-60 

3299/237 

ER-301 

3016 

ES15X58 

3444/123A 

ES41 

3006/160 

ES10232 

3444/123A 

ET57X32 

3066/118 

EQS-61 

3444/123A 

ER308 

3032A 

ESI 5X59 

3044/154 

ES42 

3035 

ES10233 

3311 

ET57X33 

3110/120 

EQS-0061 

3124/289 

ER310 

3033 

ESI 5X60 

3452/108 

ES42(ELCOM) 

3764/127 

ES10234 

3062/142A 

ET57X35 

3016 

EQS-62 

3124/289 

ER381 

3017B/117 

ES15X61 

3008 

ES46 

3122 

ESI 5046 

3018 

ET-57X39 

3125 

EQS-64 

3020/123 

ER-401 

3016 

ES15X62 

3444/123A 

ES46 (ELCOM) 

3444/123A 

ES15047 

3018 

ET57X39 

3125 

EQS-66 

3041 

ER-501 

3016 

ESI5X63 

3008 

ES49 

3083/197 

ESI 5048 

3124/289 

ET57X40 

3125 

EQS-67 

3041 

ER601 

3017B/117 

ES15X64 

3444/123A 

ES50 

3052 

ESI 5049 

3124/289 

ET-57X40 

3125 

EQS-78 

3024/128 

ER801 

3032A 

ES15X65 

6 117 

ES51 

3025/129 

ESI 5050 

3444/123A 

ET58X32 

3066/118 

EQS-86 

3299/237 

ER1001 

3033 

ES15X65CL 

3018 

ES52 

3039/316 

ESI 5051 

3193/187 

ET200 

3016 

EQS-89 

3357/186A 

ERA0106R 

3057/136A 

ESI5X66 

3117 

ES53 

3018 

ESI 5052 

3122 

ET400 

3031A 

EQS-0100 

3018 

ERB11-01 

3311 

ES15X67 

3117 

ES53 (ELCOM) 

3444/123A 

ES15054 

3088 

ET600 

3017B/117 

EQS-100 

3444/123A 

ERB12-01 

3311 

ES15X67XL 

3124/289 

ES54 

3039/316 

ESI 5055 

3126 

ET-1511 

3004/102A 

EQS131 

3024/128 

ERB12-01G 

3311 

ES15X68 

3444/123A 

ES54(ELCOM) 

3716/161 

ES15056 

3311 

ET-34403 

3010 

EQS-131 

3024/128 

ERB12-01U4 

3311 

ESI 5X69 

3452/108 

ES55 

3079 

ES15226 

3122 

ET-34516 

3009 

EQS-139 

3018 

ERB 12-02 

3311 

ES15X69CP 

3018 

ES55 ELCOM 

3995 

ES15227 

3192/186 

ET234843 

3444/123A 

EQS139 

3122 

ERB22-15 

3031A 

ES15X70 

3444/123A 

ES56 

3104A 

ES618292 

3018 

ET234854 

3124/289 

EQS-0140 

3893/152 

ERB24-02A 

3316 

ES15X70XL 

3124/289 

ES57 

3104A 

ES922376P 

3024/128 

ET238894 

3444/123A 

EQS140 

3893/152 

ERB24-02B 

3316 

ES15X71 

3010 

ES57X1 

3017B/117 

ESA-06 

3312 

ET329218 

3124/289 

EQS-141 

3197/235 

ERB24-02C 

3316 

ES15X71CL 

3011 

ES57X2 

3017B/117 

ESA-06 USE 4 

3312 

ET350335 

3114/290 

EQS-0159 

3197/235 

ERB24-02D 

3316 

ES15X72 

3010 

ES57X4 

3017B/117 

ESA-IOC 

3312 

ET368021 

3444/123A 

EQS-0160 

3197/235 

ERB24-04A 

3317 

ES15X72CL 

3004/102A 

ES57X5 

3031A 

ESA-ION 

3312 

ET379262 

3245/199 

EQS-0165 

3122 

ERB24-04B 

3317 

ES15X73 

3004/102A 

ES57X6 

3119/113 

ESA213 

3006/160 

ET379462 

3122 

EQS-0184 

3251/306 

ERB24-04C 

3317 

ES15X73CP 

3005 

ES57X7 

3059/138A 

ESA233 

3006/160 

ET380834 

3245/199 

EQS-0192 

3122 

ERB24-04D 

3317 

ES15X74 

3010 

ES57X8 

3031A 

ESB02 

3105 

ET398711 

3124/289 

EQS-0196 

3018 

ERB24-06 

3318 

ES15X74PJ 

3010 

ES57X9 

3031A 

ESB04 

3106/5304 

ET398777 

3245/199 

EQS-0198 

3018 

ERB24-06A 

3318 

ES15X75 

3004/102A 

ES57X10 

3108/505 

ESB005 

3105 

ET412626 

3444/123A 

ER1 

3017B/117 

ERB24-06B 

3318 

ES15X75CL 

3005 

ES57X11 

3108/505 

ESB06 

3107/5307 

ET453611 

3357/186A 

ER001D 

3311 

ERB24-06C 

3318 

ES15X76 

3444/123A 

ES57X12 

3032A 

ESB08 

3107/5307 

ET491051 

3112 

ER2 

3311 

ERB24-06D 

3318 

ES15X77 

3035 

ES57X13 

3068/503 

ESB10 

3107/5307 

ET495371 

3192/186 

ER7 

3304/500A 

ERB24-014D 

3130 

ES15X78 

3009 

ES57X14 

3081/125 

ESD-1S2139B 

3324/611 

ET517263 

3122 

ER7 ELCOM 

3304/500A 

ERB26-20 

3925/525 

ES15X79 

3117 

ES57X15 

3032A 

ESD-1S2689E 

3327/614 

ET517375 

3141/780 

ER9 (ELCOM) 

3443/513 

ERB26-20L 

3925/525 

ESI 5X80 

3018 

ES57X21 

3068/503 

ESEOAG-14AG74-A 

9019/2022 

ET517994 

3245/199 

ER9 ELCOM 

3443/513 

ERB26-20M 

3925/525 

ES15X81 

3018 

ES58 

3054/196 

ESI-UPC30C 

3470/1049 

ET539122 

3114/290 

ER10 

3500/5882 

ERB26-20MV 

3925/525 

ES15X82 

3044/154 

ES59 ELCOM 

3642/179 

ESI-UPC1020H 

3243/1160 

ETD-HZ7C 

3334/5071A 

ER-11 

3016 

ERB28-04 

9000/552 

ES15X83 

3444/123A 

ES60 

3083/197 

ESK-1 

3051/156 

ETD-RD75 

3059/138A 

ER11 

3500/5882 

ERB28-04D 

9000/552 

ES15X84 

3444/123A 

ES61 

3052 

ESK1/02 

3017B/117 

ETD-SD46 

3090/109 

ER12 

3017B/117 

ERB29-02V 

3843 

ES15X85 

3444/123A 

ES61 (ELCOM) 

3082/226 

ESK1/06 

3017B/117 

ETD-SG9150 

3100/519 

ER12 ELCOM 

7096/5896 

ERB29-04 

3843 

ES15X86 

3893/152 

ES62 

3024/128 

ESKE40C500 

3017B/117 

ETD-V06C 

3032A 

ER13 

3500/5882 

ERB30-13 

3843 

ES15X87 

3039/316 

ES63 

3123 

ESKE125C500 

3032A 

ETD-1 

3523/6407 

ER14 

3500/5882 

ERB30-15 

3843 

ESI 5X88 

3039/316 

ES63 ELCOM 

3642/179 

ESPA05-30 

9035 

ETD-1N60 

3087 

ER14 ELCOM 

7100/5900 

ERB2406A 

3016 

ESI5X90 

3114/290 

ES65 

3118 

ESPA11 

3443/513 

ETD1S2788 

3100/519 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

ETDIODI 

3031A 

EVR27A 

3064/146A 

F008 

3444/123A 

F130A 

3072/712 

F523 

3716/161 

F1110(SCR) 

3638/5402 

ETD10D2 

3031A 

EVR27AB 

3064/146A 

F8 

3032A 

F131 SCR 

6642/5542 

F523(SCR) 

3627/5404 

FIIII(GAK) 

3638/5402 

ETDCDG21 

3100/519 

EVR27B 

3064/146A 

F8ITRANSISTOR) 3748/282 

FI32 SCR 

6642/5542 

F523(TRANS) 

3117 

Fill 2(GAK) 

3627/5404 

ETI-22 

3160/801 

EVR27BA 

3064/146A 

F008A 

3444/123A 

FI33 SCR 

6642/5542 

F524 SCR 

3951/5405 

F1112(SCR) 

3627/5404 

ETI-23 

3231/1155 

EVR56 

3096/148A 

F10 

3033 

F136 

3087 

F525 SCR 

3951/5405 

Fill 3(GAK) 

3951/5405 

ETS-003 

3027/130 

EVR56A 

3096/148A 

F0010 

3112 

FI39 SCR 

6629/5529 

F526 SCR 

3952/5406 

Fill 4(GAK) 

3951/5405 

ETS003M 

3027/130 

EVR56B 

3096/148A 

F11 DIODE 

3313/116 

FI49 SCR 

6629/5529 

F527 SCR 

3952/5406 

F1168 

3042/230 

ETS-068 

3444/123A 

EVR82 

3098/150A 

FI2 DIODE 

3051/156 

F200SCR 

3944/5487 

F546 SCR 

3942/5483 

F1168A 

3042/230 

ETS-069 

3025/129 

EVR82A 

3098/150A 

F13SCR 

3942/5483 

F201 SCR 

3944/5487 

F547 SCR 

3944/5487 

F1169 

3638/5402 

ETS-070 

3024/128 

EVR82B 

3098/150A 

F14SCR 

3942/5483 

F206 SCR 

6629/5529 

F567 SCR 

6792/5492 

F1170 

3627/5404 

ETS-071 

3025/129 

EVR110 

3099/151A 

F-14A 

3311 

F208 SCR 

6631/5531 

F572(SCR) 

3627/5404 

F1171 SCR 

3951/5405 

En-CDC-12000 

3122 

EVR110A 

3099/151A 

F14A 

3311 

F209 

3119/113 

F572-1 

3444/123A 

F1172 SCR 

3951/5405 

ETTB-2SB176 

3004/102A 

EVR110B 

3099/151A 

F14A1 

3017B/117 

F215 SCR 

6629/5529 

F587 

3444/123A 

FI 177(SCR) 

3638/5402 

ETTB-2SB176A 

•3004/102A 

EW162 

3452/108 

F14B 

3031A 

F215-1001 

3452/108 

F609 SCR 

3613/5514 

F1178(SCR) 

3627/5404 

ETTB-2SB176B 

3004/102A 

EW163 

3018 

F14C 

3311 

F215-1002 

3452/108 

F610 

3126 

F1180 

6631/5531 

ETTB-2SB176R 

3004/102A 

EW164 

3018 

F14D 

3031A 

F215-1003 

3452/108 

F610 RECT 

6615/5515 

FI 202 

3747/157 

ETTB-75 

3004/102A 

EW165 

3124/289 

F14E 

3017B/117 

F215-1004 

3452/108 

F611 RECT 

6615/5515 

F1271 

3950/5400 

ETTB-75A 

3004/102A 

EW165V 

3444/123A 

F14F 

3017B/117 

F215-1005 

3452/108 

F623 

3615/5517 

F1422 

3042/230 

ETTB-75B 

3004/102A 

EW166 

3087 

F14H 

3033A 

F215-1006 

3004/102A 

F656(GAK) 

3638/5402 

FI 462 

3448 

ETTB-75BL 

3004/102A 

EW167 

3087 

F14J 

3033A 

F215-1007 

3004/102A 

F656(SCR) 

3638/5402 

F1463 

3448 

ETTB-75C 

3004/102A 

EW168 

3091 

F0015 

3116 

F215-1008 

3004/102A 

F657(GAK) 

3638/5402 

F2004 

3991/454 

ETTB-75G 

3004/102A 

EW169 

3032A 

F15SCR 

3943/5485 

F215-1009 

3004/102A 

F657(SCR) 

3638/5402 

F2005 

3531 

ETTB-75L 

3004/102A 

EW181 

3444/123A 

F16SCR 

3943/5485 

F215-1010 

3087 

F658(GAK) 

3627/5404 

F2007 

3065/222 

ETTB-75N 

3004/102A 

EW182 

3444/123A 

F18 SCR 

3943/5485 

F215-1012 

3087 

F658(SCR) 

3627/5404 

F2041 

3025/129 

ETTB-75Y 

3004/102A 

EW183 

3025/129 

F19SCR 

3944/5487 

F215-1013 

3087 

F659(GAK) 

3951/5405 

F2427 

3452/108 

ETTB-367B 

3198/131 

EW183B 

3026 

F20-1001 

3452/108 

F215-1014 

3087 

F664S 

3638/5402 

F2443 

3444/123A 

EnC-CD8000 

3444/123A 

EW212 

3716/161 

F20-1002 

3452/108 

F215-1016 

3017B/117 

F667 SCR 

3942/5483 

F2448 

3444/123A 

ETTC-CD12000 

3444/123A 

EWQ202 

3114/290 

F20-1003 

3452/108 

F215-1017 

3017B/117 

F668 SCR 

3943/5485 

F2450 

3452/108 

ETTC-CD 13000 

3444/123A 

EWQ282 

3114/290 

F20-1004 

3452/108 

F216SCR 

6629/5529 

F699 

3114/290 

F2584 

3444/123A 

ETTC2SC490 

3026 

EWS-78 

3124/289 

F20-1005 

3452/108 

F222 TRANS 

3444/123A 

F752 SCR 

6624/5524 

F2633 

3452/108 

ETTC-458 

3124/289 

EX 15X25 

3004/102A 

F20-1006 

3004/102A 

F224 SCR 

3942/5483 

F753 SCR 

6627/5527 

F2634 

3452/108 

ETTC-458A 

3124/289 

EX15X90 

3114/290 

F20-1007 

3004/102A 

F225 SCR 

3942/5483 

F754 SCR 

6627/5527 

F2636 

3452/108 

ETTC-458B 

3124/289 

EX16X10 

3100/519 

F20-1008 

3004/102A 

F226 SCR 

3943/5485 

F755 SCR 

6629/5529 

F3519 

3444/123A 

ETTC-458BC 

3020/123 

EX16X101 

3100/519 

F20-1009 

3004/102A 

F227 SCR 

3943/5485 

F756 SCR 

6629/5529 

F3527-1 

3018 

ETTC-458C 

3124/289 

EX62-X 

3454/790 

F20-1010 

3087 

F228 SCR 

3944/5487 

F767PC 

3161/722 

F3527-2 

3018 

ETTC-458D 

3124/289 

EX4035 

3161/722 

F20-1012 

3087 

F229 SCR 

3627/5404 

F900B-10/20 

9075/166 

F3530 

3452/108 

ETTC-458G 

3124/289 

EX4053 

3161/722 

F20-1013 

3087 

F229(SCR) 

3627/5404 

F903-10 

3105 

F3532 

3444/123A 

ETTC-458L 

3124/289 

EX4220 

3147 

F20-1014 

3087 

F230 SCR 

6621/5521 

F903-11 

3105 

F3535 

3117 

ETTC-458LG 

3444/123A 

EX-139911 

3503 

F20-1015 

3017B/117 

F231 SCR 

6621/5521 

F903-12 

3106/5304 

F3560 

3024/128 

ETTC-458N 

3124/289 

EX-151513 

3021/124 

F20-1016 

3017B/117 

F232 SCR 

6622/5522 

F903-14 

3106/5304 

F3561 

3024/128 

ETTC-458R 

3124/289 

EX-151514 

3036 

F21 

3051/156 

F233 SCR 

6624/5524 

F903-16 

3107/5307 

F3569 

3444/123A 

ETTC-458Y 

3124/289 

EX439623 

3543/912 

F0021 

3116 

F234 SCR 

6624/5524 

F903-18 

3107/5307 

F3570 

3114/290 

ETTC-930D 

3122 

EYV-420D1R5JA 

3017B/117 

F023 

3444/123A 

F235 SCR 

6627/5527 

F903-20 

3105 

F3571 

3444/123A 

ETTC-945 

3124/289 

EYV420D1R5JB 

3088 

F024 

3444/123A 

F236 SCR 

6627/5527 

F903-21 

3105 

F3574 

3025/129 

ETTD-235 

3054/196 

EYZP-307-900 

6629/5529 

F24T-029-001 

3444/123A 

F237 SCR 

6627/5527 

F903-22 

3106/5304 

F3589 

3024/128 

ETTR-367 

3052 

EYZP-574 

3507 

F025 

3444/123A 

F238 SCR 

6642/5542 

F903-24 

3106/5304 

F3590 

3114/290 

ETTR-367A 

3052 

EYZP-618 

3507 

F026 

3444/123A 

F239 SCR 

6642/5542 

F903-26 

3107/5307 

F3643 

3444/123A 

ETTR-367 B 

3052 

EYZP-620 

3507 

F31 SCR 

6642/5542 

F240 SCR 

6642/5542 

F903-28 

3107/5307 

F4001 

4001 

ETTR-367 BL 

3052 

EYZP-632 

3444/123A 

F31ASCR 

6642/5542 

F248 

3898/314 

F903-100 

3107/5307 

F4002 

4002 

ETTR-367C 

3052 

EYZP-791 

3444/123A 

F32 SCR 

6622/5522 

F248A 

3898/314 

F903-200 

3107/5307 

F4006 

4006 

ETTR-367D 

3052 

EYZP1000-101 

3543/912 

F34 SCR 

6624/5524 

F253 SCR 

3942/5483 

F903A 

3105 

F4006A 

4006 

ETTR-367 G 

3052 

EZ2 

3055/134A 

F36 SCR 

6627/5527 

F254 SCR 

3942/5483 

F903A-10 

3105 

F4006ACP 

4006 

ETTR-367 L 

3052 

EZ3 

3055/134A 

F40 SCR 

6642/5542 

F255 SCR 

3943/5485 

F903A-11 

3105 

F4006BC 

4006 

ETTR-367LG 

3052 

EZ3(ELC0M) 

3330/5066A 

F40A SCR 

6642/5542 

F256 SCR 

3943/5485 

F903A-12 

3106/5304 

F4006BCP 

4006 

ETTR-367 N 

3052 

EZ3-7(ELCOM) 

3386/5120A 

F053 

3444/123A 

F257 SCR 

3943/5485 

F903A-13 

3106/5304 

F4006BM 

4006 

ETTR-367R 

3052 

EZ3-12(ELCOM) 

3393/5127A 

F55 SCR 

6621/5521 

F259 SCR 

3944/5487 

F903A-14 

3106/5304 

F4006M 

4006 

ETTR-367Y 

3052 

EZ3-14(ELC0M) 

3395/5129A 

F56 SCR 

6621/5521 

F263 SCR 

3942/5483 

F903A-15 

3107/5307 

F4007 

4007 

ETX18 

3444/123A 

EZ3-15(ELC0M) 

3396/5130A 

F57 SCR 

6622/5522 

F264 SCR 

3942/5483 

F903A-16 

3107/5307 

F4008BCP 

4008 

EU15X1 

3452/108 

EZ3-16 ELCOM) 

3397/5131A 

F58 SCR 

6624/5524 

F265 SCR 

3943/5485 

F903A-17 

3107/5307 

F4011 

4011 

EU15X2 

3452/108 

EZ3-20(ELC0M) 

3401/5135A 

F59 SCR 

6624/5524 

F266 SCR 

3943/5485 

F903A-18 

3107/5307 

F4012 

4012 

EU15X2BK 

3019 

EZ3-30(ELCOM) 

3407/5141A 

F60 SCR 

6627/5527 

F267 SCR 

3943/5485 

F903A-19 

3107/5307 

F4013 

4013 

EU15X3 

3452/108 

EZ4 

3055/134A 

F61 

3051/156 

F268 SCR 1 

3943/5485 

F903A-20 

3105 

F4014 

4014 

EU15X4 

3089/112 

EZ5 

3056/135A 

F61 SCR 

6627/5527 

F269 SCR 

3944/5487 

F903A-21 

3105 

F4014BC 

4014 

EU15X6 

3452/108 

EZ5-6 

3057/136A 

F61Z 

3051/156 

F280 SCR 

6621/5521 

F903A-22 

3106/5304 

F4014BM 

4014 

EU15X27 

3024/128 

EZ5-30(ELCOM) 

3407/5141A 

F62 

3051/156 

F281 SCR 

6621/5521 

F903A-23 

3106/5304 

F4015 

4015 

EU15X34 

3024/128 

EZ6 

3058/137A 

F62 SCR 

6627/5527 

F282 SCR 

6622/5522 

F903A-24 

3106/5304 

F4016 

4016 

EU16X1 

3091 

111 

3059/138A 

F62Z 

3051/156 

F283 SCR 

6624/5524 

F903A-25 

3107/5307 

F4017 

4017 

EU16X2 

3088 

EZ8 

3136/5072A 

F67E 

3009 

F284 SCR 

6624/5524 

F903A-26 

3107/5307 

F4018 

4022 

EU16X4 

3089/112 

EZ8A 

3136/5072A 

F71 SCR 

6621/5521 

F285 SCR 

6627/5527 

F903A-27 

3107/5307 

F4018A 

4018 

EU16X8 

3120/114 

EZ9 

3066/118 

F72 SCR 

6621/5521 

F286 SCR 

6627/5527 

F903A-28 

3107/5307 

F4018ACP 

4018 

EU16X11 

3175 

EZIO 

3061/140A 

F73 SCR 

6622/5522 

F287 SCR 

6627/5527 

F903A-29 

3107/5307 

F4018B 

4018 

EU16X14 

3089/112 

EZ11 

3092/141A 

F74 SCR 

6624/5524 

F288 SCR 

6627/5527 

F903A-100 

3107/5307 

F4018BC 

4018 

EU16X19 

3087 

EZ12 

3062/142A 

F-74LS86PC 

74LS86 

F289 SCR 

6629/5529 

F903A-200 

3107/5307 

F4018BCP 

4018 

EU16X20 

3130 

EZ13 

3093 

F75 SCR 

6624/5524 

F290 SCR 

6642/5542 

F903B 

3105 

F4018BM 

4018 

EU17X1 

3018 

EZ13(ELC0M) 

3750/143A 

F76 SCR 

6627/5527 

F291 SCR 

6642/5542 

F903B-10 

3985/5312 

F4019 

4019 

EU30X87 

3126 

EZ14 

3094/144A 

F77 SCR 

6627/5527 

F292 SCR 

6642/5542 

F903B-11 

3105 

F4020 

4020 

EU57X31 

3109/119 

EZ15 

3063/145A 

F78L05AC 

3462/977 

F302-1 

3444/123A 

F903B-12 

3106/5304 

F4020PC 

4020 

EU57X32 

3066/118 

EZ16(ELCOM) 

3751/5075A 

F78L05AV 

3591/960 

F-302-2 

3124/289 

F903B-13 

3106/5304 

F4021 

4021 

EU57X38 

3017B/117 

EZ18(ELC0M) 

3752/5077A 

F78L62AC 

3973/988 

F302-2 

3444/123A 

F903B-14 

3106/5304 

F4021PC 

4021 

EU57X40 

3017B/117 

EZ20(ELC0M) 

3335/5079A 

F78L62WV 

3973/988 

F302-1532 

3444/123A 

F903B-15 

3107/5307 

F4022 

4022 

EUR12A 

3062/142A 

EZ22(ELCOM) 

3336/5080A 

F81 

3051/156 

F302-2532 

3444/123A 

F903B-16 

3107/5307 

F4022BC 

4022 

EUR12B 

3062/142A 

EZ27 

3064/146A 

F81Z 

3051/156 

F306-001 

3444/123A 

F903B-17 

3107/5307 

F4022BCP 

4022 

EV16X14 

3089/112 

EZ30(ELC0M) 

3755/5084A 

F82 

3051/156 

F306-022 

3444/123A 

F903B-18 

3107/5307 

F4022BM 

4022 

EV16X20 

3130 

EZ33 

3095/147A 

F82Z 

3051/156 

F324A SCR 

3942/5483 

F903B-19 

3107/5307 

F4023 

4023 

EVD-3 

3100/519 

EZ36(ELCOM) 

3337/5085A 

F84 SCR 

6642/5542 

F325A SCR 

3942/5483 

F903B-20 

3105 

F4024 

4024 

EVR4 

3057/136A 

EZ39(ELCOM) 

3338/5086A 

F84A SCR 

6642/5542 

F326A SCR 

3943/5485 

F903B-21 

3105 

F4025 

4025 

EVR4A 

3057/136A 

EZ47(ELCOM) 

3340/5088A 

F85 SCR 

6642/5542 

F327A SCR 

3943/5485 

F903B-22 

3106/5304 

F4027 

4027 

EVR4B 

3057/136A 

EZ56 

3096/148A 

F85A SCR 

6642/5542 

F328A SCR 

3943/5485 

F903B-23 

3106/5304 

F4028 

4028 

EVR5 

3058/137A 

EZ56(ELCOM) 

3342/5090A 

F96N 

3452/108 

F329A SCR 

3944/5487 

F903B-24 

3106/5304 

F4028BM 

4028 

EVR5A 

3058/137A 

EZ62 

3097/149A 

F98 SCR 

6624/5524 

F330A SCR 

3944/5487 

F903B-25 

3107/5307 

F4028CM 

4028 

EVR5B 

3058/137A 

EZ68(ELCOM) 

3343/5092A 

F99 SCR 

6627/5527 

F366 

3444/123A 

F903B-26 

3107/5307 

F4029 

4029 

EVR8 

3136/5072A 

EZ82 

3098/150A 

F100 SCR 

3942/5483 

F381 SCR 

6791/5491 

F903B-27 

3107/5307 

F4030 

4030 

EVR8A 

3136/5072A 

EZ110 

3099/151A 

F101 

3051/156 

F382A SCR 

6792/5492 

F903B-28 

3107/5307 

F4035 

4035 

EVR8B 

3136/5072A 

EZ150 

3063/145A 

FIOI(SCR) 

3638/5402 

F383 SCR 

6794/5494 

F903B-29 

3107/5307 

F4040 

4040 

EVR9 

3060/139A 

F0R2D 

3638/5402 

F102 

3051/156 

F383A SCR 

6794/5494 

F903B-100 

3107/5307 

F4042 

4042 

EVR9A 

3066/118 

FI 

3016 

F102(SCR) 

3638/5402 

F384 SCR 

6794/5494 

F903B-200 

3107/5307 

F4043 

4043 

EVR9B 

3066/118 

F1H3 

3501/5994 

F102A(SCR) 

3638/5402 

F384A SCR 

6794/5494 

F946(SCR) 

3638/5402 

F4043BC 

4043 

EVR11 

3092/141A 

F1K3 

3501/5994 

FI03 SCR 

3627/5404 

F385 SCR 

6796/5496 

F947(KAG) 

3627/5404 

F4043BM 

4043 

EVR11A 

3092/141A 

F-2 

3016 

F103(SCR) 

3627/5404 

F385A SCR 

6796/5496 

F947(SCR) 

3627/5404 

F4044 

4044 

EVR11B 

3092/141A 

F2 

3017B/117 

F103P 

3118 

F386 SCR 

6796/5496 

F948 SCR 

3951/5405 

F4044BC 

4044 

EVR12 

3062/142A 

F2H3 

3501/5994 

F104(SCR) 

3627/5404 

F431 SCR 

6629/5529 

F948(KAG) 

3951/5405 

F4044BM 

4044 

EVR12A 

3062/142A 

F2K3 

3501/5994 

FI05 SCR 

3951/5405 

F432 SCR 

6629/5529 

F949 SCR 

3951/5405 

F4046 

4046/980 

EVR12B 

3062/142A 

F3 

3017B/117 

FI06 SCR 

3951/5405 

F439 SCR 

6631/5531 

F949(KAG) 

3951/5405 

F4049 

4049 

EVR-15 

3063/145A 

F-4 

3016 

FI07 SCR 

3951/5405 

F501 

3716/161 

FI089 SCR 

3942/5483 

F4049PC 

4049 

EVR15 

3063/145A 

F4 

3016 

FI08 SCR 

3951/5405 

F501(ZENITH) 

3716/161 

FI090 SCR 

3943/5485 

F4050 

4050 

EVR15A 

3063/145A 

F5 

3017B/117 

FI09 SCR 

3952/5406 

F501-16 

3716/161 

F1091 SCR 

3943/5485 

F4051 

4051 

-EVR-15 A 

3063/145A 

F05 

3016 

F110 SCR 

3952/5406 

F502 

3716/161 

FI092 SCR 

3944/5487 

F4052 

4052 

EVR15B 

3063/145A 

F5G3 

7354/6154 

F114E 

3843 

F502(ZENITH) 

3716/161 

FI099 SCR 

6754/5454 

F4053 

4053 

EVR-15B 

3063/145A 

F-6 

3017B/117 

F121-516 

3018 

F521(SCR) 

3638/5402 

F1100 SCR 

3597/5455 

F4053BC 

4053 

EVR27 

3064/146A 

F6 

3017B/117 

F121-433804 

3124/289 

F522(SCR) 

3638/5402 

FI IIO(GAK) 

3638/5402 

F4053BCP 

4053 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

F4053BM 

4053 

FBN-35469 

3026 

FD444 

3311 

FJH161 

7451 

FLL121T 

7447 

FS1978 RF PWR 

3765/195A 

F4055PC 

4055 

FBN-35902 

3079 

FD777 

3100/519 

FJH171 

7453 

FLL121U 

7446 

FS2003-1 

3027/130 

F4066 

4066 

FBN-36220 

3510 

FD-1029-4A 

3444/123A 

FJH181 

7454 

FLL121V 

7447 

FS2042 

3024/128 

F4069 

4069 

FBN-36220 J 

3027/130 

FD-1029-BG 

3722/102 

FJH191 

7480 

FLQ101 

7489 

FS2043 

3122 

F4071 

4071 

FBN36485 

3510 

FD-1029-EE 

3004/102A 

FJH211 

7483 

FLQ111 

7481 

FS2299 

3007 

F4072 

4072 

FBN-36485 

3510 

FD-1029-ET 

3717/121 

FJH221 

7402 

FLQ131 

74170 

FS2523 

3049/224 

F4075 

4075 

FBN36485C 

3027/130 

FD1029-ET-8 

3014 

FJH231 

7401 

FLY 101 

7460 

FS3266 

3452/108 

F4081 

4081 

FBN36485W 

3510 

FD-1029-ET-8 

3014 

FJH241 

7404 

FLY 111 

74150 

FS3683 

3452/108 

F4511 

4511 

FBN-36486 

3026 

FD1029-EY 

3011 

FJH251 

7405 

FLY121 

74151 

FS-7812 

3592/966 

F4511BPC 

4511 

FBN-36487 

3079 

FD-1029-EY 

3011 

FJH261 

7442 

FLY131 

74153 

FS24226 

3114/290 

F4518 

4518 

FBN-36488 

3538 

FD1029-FJ 

3500/5882 

FJH311 

7401 

FLY141 

74154 

FS24954 

3118 

F4518PC 

4518 

FBN-36603 

3510 

FD-1029-FJ 

3500/5882 

FJH321 

7405 

FLY 151 

74155 

FS27233 

3024/128 

F4520 

4520 

FBN-36605 

3079 

FD-1029-JB 

3450/298 

FJJ101 

7470 

FLY161 

74156 

FS27604 

3124/289 

F4555 

4555 

FBN36605 

3510 

FD1029-JE 

3500/5882 

FJJ111 

7472 

FLY171 

74157 

FS35529 

3452/108 

F4555BC 

4555 

FBN36605G 

3510 

FD-1029-JE 

3500/5882 

FJJ121 

7473 

FM-1 

3087 

FS36999 

3444/123A 

F4555BM 

4555 

FBN-36606 

3009 

FD-1029-LL 

3444/123A 

FJJ131 

7474 

FM1J2 

3017B/117 

FS326690 

3452/108 

F4556 

4556 

FBN-36972 

3510 

FD1029-MM 

3024/128 

FJJ141 

7490 

FM211N 

3311 

FSA1169 

3121/115 

F4556BC 

4556 

FBN36972 B 

3036 

FD-1029-MM 

3024/128 

FJJ152 

7492 

FM708 

3452/108 

FSA1177 

3119/113 

F4556BM 

4556 

FBN-36973 

3510 

FD-1029-NG 

3444/123A 

FJJ181 

7475 

FM709 

3452/108 

FSA1178 

3119/113 

F4556C 

4556 

FBN36973B 

3036 

FD-1029-PB 

3194/286 

FJJ191 

7476 

FM720A 

3452/108 

FSA1202 

3121/115 

F4556M 

4556 

FBN-37605 

3021/124 

FD-1029-PD-2 

3021/124 

FJK101 

74121 

FM870 

3452/108 

FSE1001 

3452/108 

F4706 

3039/316 

FBN38022 

3036 

FD1029-PD-2 

3021/124 

FJL101 

7441 

FM871 

3452/108 

FSE3001 

3452/108 

F4709 

3024/128 

FBN-38022 

3511 

FD-1029-PP 

3444/123A 

FJT1000 

3100/519 

FM910 

3452/108 

FSE5002 

3452/108 

F5404DM 

7404 

FBN-38982 

3021/124 

FD1029EE 

3722/102 

FJT2000 

3100/519 

FM911 

3452/108 

FSP-1 

3452/108 

F-7404PC 

7404 

FBNL115 

3103A/396 

FD-1029ET 

3717/121 

FK914 

3452/108 

FM914 

3452/108 

FSP-42 

3452/108 

F-7417PC 

7417 

FBNL156 

3510 

FD-1029NS 

3512 

FK918 

3452/108 

FM1613 

3452/108 

FSP-42-1 

3452/108 

F-7474PC 

7474 

FBNL157 

3027/130 

FD1029NS 

3512 

FK2369A 

3452/108 

FM1711 

3452/108 

FSP-164 

3452/108 

F-7476PC 

7476 

FB P-00-014 

3503 

FD-1029PT 

3444/123A 

FK2484 

3452/108 

FM 2368 

3452/108 

FSP-165 

3452/108 

F8114 SCR 

6627/5527 

F BP-00-038 

3503 

FD-1073-BF 

7400 

FK2894 

3984/106 

FM 2369 

3452/108 

FSP-166 

3452/108 

F8389 

3032A 

FC-52 

3325/612 

FD-1073-BG 

7402 

FK3014 

3452/108 

FM2846 

3452/108 

FSP-166-1 

3452/108 

F8804 1C 

9060 

FC-52M 

3325/612 

FD-1073-BH 

7403 

FK3299 

3452/108 

FM2894 

3984/106 

FSP-215 

3452/108 

F8804BP 

9060 

FC74LS90 

74LS90 

FD-1073-BJ 

7404 

FK3300 

3452/108 

FM3014 

3452/108 

FSP-242-1 

3452/108 

F-9311 

74154 

FC74LS196N 

74LS196 

FD-1073-BL 

7407 

FL-1019 

3984/106 

FMPSA20 

3444/123A 

FSP-270-1 

3452/108 

F9316PC 

74161 

FC74LS248 

74LS248 

FD-1073-BM 

7408 

FLH101 

7400 

FMPSA42 

3433/287 

FSP288-1 

3311 

F9600 

3444/123A 

FC74LS249 

74LS249 

FD-1073-BN 

7410 

FLH121 

7420 

FNB38021 

3021/124 

FSP-289-1 

3452/108 

F9623 

3444/123A 

FC5006 

3452/108 

FD-1073-BR 

7420 

FLH131 

7430 

F05 

3017B/117 

FST2 

3016 

F9623 GE 

3452/108 

FC7497 

7497 

FD-1073-BS 

7430 

FLH141 

7440 

FOR2D 

3950/5400 

FST3 

3016 

F9625 

3452/108 

FC8550C 

3114/290 

FD-1073-BU 

7440 

FLH161 

7451 

FP-2 

3868/DIV-1 

FT-1 

3017B/117 

F10124 

3311 

FC9018F 

3018 

FD-1073-BW 

7451 

FLH171 

7453 

FP-3 

3869/DIV-2 

FT001 

3024/128 

F10148 

3016 

FCD0003PC 

3100/519 

FD-1073-CA 

7486 

FLH181 

7454 

FPN4888 

3275/194 

FT-1M 

3043 

F10180 

3311 

FCD0014NCS 

3100/519 

FD-1073-CH 

7496 

FLH191 

7402 

FPR40-1001 

3444/123A 

FT IN 

3016 

F-15810 

3018 

FCD0070ANC 

3126 

FD-1073-CW 

7489 

FLH201 

7401 

FPR40-1003 

3452/108 

FT-IP 

3017B/117 

F-15835 

3018 

FCD0070PC 

3126 

FD-1073-DA 

7425 

FLH211 

7404 

FPR40-1004 

3123 

FT002 

3024/128 

F-15840 

3124/289 

FCD0074 

3126 

FD-1073-DF 

74155 

FLH221 

7480 

FPR40-1005 

3123 

FT003 

3024/128 

F15840 

3444/123A 

FCS1168E 

3452/108 

FD-1073-DH 

74160 

FLH241 

7483 

FPR40-1006 

3087 

FT004 

3024/128 

F-15840-1 

3124/289 

FCS1168E641 

3452/108 

FD-1073-DK 

74163 

FLH271 

7405 

FPR50-1001 

3444/123A 

FT004A 

3024/128 

F15840-1 

3444/123A 

FCS1168F813 

3444/123A 

FD-1073-DL 

74175 

FLH281 

7442 

FPR50-1002 

3444/123A 

FT005 

3444/123A 

F-15841 

3452/108 

FCS1168G 

3444/123A 

FD-1073-DM 

74177 

FLH291U 

7426 

FPR50-1003 

3452/108 

FT006 

3444/123A 

F20303 

3087 

FCS1168G704 

3444/123A 

FD-1073-DP 

74180 

FLH341 

7486 

FPR50-1004 

3452/108 

FT06B 

3937/5632 

F21490 

3114/290 

FCS1170F 

3025/129 

FD-1073-DR 

74191 

FLH351 

7413 

FPR50-1005 

3004/102A 

FT06C 

3938/5633 

F40161 

40161 

FCS1225E 

3452/108 

FD-1073-EB 

7426 

FLH361 

7443 

FPR50-1006 

3004/102A 

FT06D 

3533/5635 

F40192 

40192 

FCS1227E 

3452/108 

FD-1073-EE 

74126 

FLH371 

7444 

FPR50-1011 

3311 

FT06E 

3533/5635 

F40192BC 

40192 

FCS1227E814 

3452/108 

FD-1073-FB 

74174 

FLH381 

7408 

FPZ8V2 

3136/5072A 

FT008 

3122 

F40192BM 

40192 

FCS1227F 

3452/108 

FD-1599 

3017B/117 

FLH401 

74181 

FQ01E 

3521/5686 

FT008A 

3122 

F40192M 

40192 

FCS1227F743 

3452/108 

FD1980 

3087 

FLH421 

74180 

FR IP 

3311 

FT 10 

3032A 

F73216 

3018 

FCS1227G 

3452/108 

FD3389 

3311 

FLH431 

7485 

FR-P 

3311 

FT 12C 

3938/5633 

F-74163PC 

74163 

FCS1227G810 

3452/108 

FD4500-AL 

3036 

FLH481 

7406 

FR1 

3311 

FT12E 

3533/5635 

F-74174PC 

74174 

FCS1229 

3024/128 

FD-4500-AL 

3036 

FLH481T 

7416 

FR-1 

3017B/117 

FT0019H 

3024/128 

F-74175PC 

74175 

FCS1229F 

3444/123A 

FDH66 

3100/519 

FLH491T 

7417 

FRO IE 

3521/5686 

FT0019M 

3114/290 

F75116 

3444/123A 

FCS1229G 

3444/123A 

FDH400 

3100/519 

FLH501 

7412 

FR-1H 

3017B/117 

FT023 

3122 

FA 005 

3092/141A 

FCS1795D 

3025/129 

FDH444 

3100/519 

FLH511 

7423 

FR-IH(M) 

3017B/117 

FT024 

3122 

FA-1 (SEARS) 

3444/123A 

FCS1860 

3122 

FDH666 

3100/519 

FLH521 

7425 

FR-1M 

3017B/117 

FT025 

3122 

FA-1 1C 

3072/712 

FCS1861 

3114/290 

FDH666A 

3100/519 

FLH531 

7437 

FR 1M 

3017B/117 

FT026 

3122 

FA-1 (DIODE) 

3090/109 

FCS8050C 

3122 

FDH666B 

3100/519 

FLH541 

7438 

FR-1MD 

3311 

FT027 

3024/128 

FA-2 

3327/614 

FCS8550 

3114/290 

FDH900 

3100/519 

FLH551 

7448 

FR1MD 

3031A 

FT34C 

3045/225 

FA4 

3031A 

FCS9011E 

3452/108 

FDH6229 

3100/519 

FLH581 

7411 

FR-1P 

3017B/117 

FT34D 

3045/225 

FA6 

3017B/117 

FCS9011G 

3444/123A 

FDN666 

3100/519 

FLH601 

74132 

FR1P 

3016 

FT34Y 

3448 

FA8 

3032A 

FCS9011H 

3452/108 

FE100 

3112 

FLH611 

7422 

FR-1U 

3017B/117 

FT45 

3716/161 

FA8005 

3092/141A 

FCS9012 

3025/129 

FE-100 

3112 

FLH621 

7427 

FR1U 

3311 

FT052 

3114/290 

FA8006 

3092/141A 

FCS-9012F 

3025/129 

FE100A 

3112 

FLH631 

7432 

FR-2 

3017B/117 

FT053 

3122 

FA8007 

3092/141A 

FCS-9012G 

3025/129 

FE102 

3112 

FLH661 

7428 

FR2 

3311 

FT118 

3117 

FA8008 

3092/141A 

FCS9012H 

3114/290 

FE102A 

3112 

FLJ101 

7470 

FR2-02 

3081/125 

FT300 

3021/124 

FA-8009 

3063/145A 

FCS9012HE 

3114/290 

FE104A 

3112 

FLJ111 

7472 

FR2-02A 

3032A 

FT527 

3197/235 

FA8009 

3063/145A 

FCS9012HG 

3025/129 

FE400 

3112 

FLJ121 

7473 

FR2-02B 

3032A 

FT0654A 

3116 

FA8010 

3063/145A 

FCS9013 

3024/128 

FE402 

3112 

FLJ131 

7476 

FR2-02C 

3032A 

FT0654B 

3116 

FA-8010 

3063/145A 

FCS-9013F 

3024/128 

FE402A 

3112 

FLJ141 

7474 

FR2-06 

3032A 

FT0654C 

3116 

FA8011 

3063/145A 

FCS9013F 

3024/128 

FE404A 

3112 

FLJ151 

7475 

FR2-P 

3311 

FT0654D 

3116 

FA-8011 

3063/145A 

FCS9013G 

3024/128 

FE0654B 

3112 

FLJ161 

7490 

FR-2P 

3017B/117 

FT654E 

3116 

FA8012 

3063/145A 

FCS-9013G 

3024/128 

FE0654C 

3112 

FLJ171 

7492 

FR2P 

3311 

FT709 

3452/108 

FA-8012 

3063/145A 

FCS9013H 

3024/128 

FE2201/512 

3024/128 

FLJ191 

7495 

FRIO 

3031A 

FT1072 

3984/106 

FB05 

9075/166 

FCS9013HG 

3020/123 

FE2201/513 

3024/128 

FLJ201 

74190 

FR202 

3130 

FT 1315 

3452/108 

FBI 00 

9075/166 

FCS9013HH 

3024/128 

FE2201/522 

3026 

FLJ211 

74191 

FR206 

3017B/117 

FT1324B 

3452/108 

FB-200 

3648/168 

FCS9014 

3452/108 

FE3819 

3116 

FLJ231 

7494 

FR-1033 

3066/118 

FT1324C 

3452/108 

FB200 

3648/168 

FCS9014-1 

3124/289 

FE4302 

3116 

FLJ241 

74192 

FRH-101 

3311 

FT1341 

3114/290 

FB400 

3648/168 

FCS9014B 

3452/108 

FE4303 

3116 

FLJ251 

74193 

FRH101 

3311 

FT1746 

3114/290 

FB401 

3006/160 

FCS9014C 

3024/128 

FE4304 

3116 

FLJ261 

7496 

FRS3693 

3444/123A 

FT8657A 

3926 

FB402 

3006/160 

FCS9014D 

3452/108 

FE5243 

3116 

FLJ271 

74107 

FS06B 

3937/5632 

FT8657B 

3926 

FB403 

3006/160 

FCS9015B 

3114/290 

FE5246 

3116 

FLJ311 

74198 

FS06C 

3938/5633 

FT8657C 

3926 

FB420 

3004/102A 

FCS9015C 

3118 

FE5247 

3116 

FLJ321 

74199 

FS06D 

3533/5635 

FU-IM 

3017B/117 

FB421 

3004/102A 

FCS9016 

3246/229 

FE5457 

3116 

FLJ331 

7497 

FS06E 

3533/5635 

FU-IN 

3017B/117 

FB440 

3006/160 

FCS9016D 

3246/229 

FE5458 

3116 

FLJ341 

74110 

FS12E 

3533/5635 

FU1K 

3125 

FB600 

3678/169 

FCS9016E 

3246/229 

FE5459 

3116 

FLJ351 

74111 

FS19 

3087 

FUIM 

3017B/117 

FB800 

3649/170 

FCS9016F 

3246/229 

FE5484 

3116 

FLJ381 

74196 

FS102 

3638/5402 

FU-IM 

3043 

FBI000 

3649/170 

FCS9016G 

3246/229 

FE5485 

3116 

FLJ401 

74160 

FS152 

3627/5404 

FU-1MA 

3016 

FB1043 

3126 

FCS9018 

3452/108 

FE5486 

3116 

FLJ411 

74161 

FS202 

3627/5404 

FU-IN 

3032A 

FB6853 

3444/123A 

FCS9018D 

3452/108 

FEL2113 

3375/737 

FLJ421 

74162 

FS302 

3951/5405 

FU-1NA 

3016 

FBC237 

3444/123A 

FCS9018E 

3452/108 

FF274 

3076/715 

FLJ431 

74163 

FS402 

3951/5405 

FU1U 

3031A 

FBN-CP2293 

3722/102 

FCS9018F 

3452/108 

FF400 

3112 

FLJ441 

74164 

FS503PA 

7358/6158 

FU5B7709393 

3590/909D 

FBN-CP2357P 

3024/128 

FCS9018G 

3452/108 

FG2N 

3130 

FLJ451 

74165 

FS503RA 

7358/6158 

FU5B7741393 

3514/941 

FBN-CP2388 

3011 

FCS9018H 

3452/108 

FG-2N 

3311 

FLJ461 

74175 

FS503VA 

7358/6158 

FU5D770331X 

3157/703A 

FBN-CP34634 

3512 

FCS9066 

3452/108 

FG-2NA 

3031A 

FLJ531 

74174 

FS703PA 

7358/6158 

FU5D770339 

3157/703A 

FBN-CP34759 

3123 

FD3 

3016 

FG2PC 

3130 

FLJ541 

74175 

FS703RA 

7358/6158 

FU5E7064393 

3141/780 

FBN-L108 

3044/154 

FD4-9 

3100/519 

FGM03-4 

3304/500A 

FLJ561 

74195 

FS703VA 

7358/6158 

FU6A7709393 

3590/909D 

FBN-L109 

3512 

FD-6 

3016 

FH110 

3070/711 

FLK101 

74121 

FS-1221 

3124/289 

FU6A7741393 

3552/941M 

FBN-L113 

3512 

FD63 

3051/156 

FH70401E 

3236/748 

FLK111 

74122 

FS1221 

3444/123A 

FU6A7742393 

3886/979 

FBN-L124 

3021/124 

FD83 

3051/156 

FJH101 

7430 

FLK121 

74123 

FS1308 

3039/316 

FU9A7723393 

3165/923D 

FBN-L148 

3512 

FD103 

3051/156 

FJH111 

7420 

FLL101 

74141 

FS1331 

3024/128 

FU9A7741393 

3552/941M 

FBN-L156 

3510 

FD111 

3100/519 

FJH121 

7410 

FLL111 

7445 

FS1682 

3716/161 

FU9T7741393 

3553 

FBN-2N1183 

3123 

FD222 

3087 

FJH131 

7400 

FLL111T 

74145 

FS1974 

3444/123A 

FU10 

3125 

FBN-35466BC 

3027/130 

FD333 

3311 

FJH141 

7440 

FLL121 

7446 

FS1978 

3765/195A 

FUIM 

3017B/117 
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FUIN 

3017B/117 

G1-2926 

3246/229 

G05-413C 

3020/123 

G00535 

3311 

GAS116 

3440/291 

GC4097 

3717/121 

FUN14LH026 

9014/720 

G1-3391 

3245/199 

G05-413D 

3020/123 

G580 

3087 

GAS117 

3441/292 

GC-4097 

3009 

FV-11 

3463/601 

G1-3391A 

3245/199 

G05-415-A 

3849/293 

G583 

6554/6354 

GAS118C 

9033 

GC4111 

3717/121 

FV21 

3059/138A 

G1-3392 

3245/199 

G05-415-B 

3024/128 

G657 

3016 

GAS119C 

9034 

GC4125 

3009 

FV22 

3059/138A 

G1-3393 

3245/199 

G05-416-C 

3357/186A 

G659 

3016 

GB1 

3091 

GC4144 

3123 

FV-22 

3058/137A 

G1-3394 

3245/199 

G05-706-D 

3124/289 

G-700 

3016 

GB-1 

3087 

GC4156 

3009 

FV-23 

3087 

G1-3395 

3245/199 

G05-706-E 

3124/289 

G700 

3091 

GBS203E 

3632/5624 

GC4251 

3009 

FV23 

3087 

G1-3396 

3245/199 

G5A3 

7354/6154 

G701 

3016 

GBS266E 

3632/5624 

GC4267-2 

3009 

FV-24 

9021/5070A 

G1-3397 

3245/199 

G5B3 

7354/6154 

G-702 

3016 

GBS276E 

3632/5624 

GC5000 

3123 

FV214 

3864/605 

G1-3398 

3245/199 

G5C 

3087 

G702 

3091 

GBS342SF 

3521/5686 

GC5012 

3087 

FV914 

3452/108 

G1-3707 

3245/199 

G5C3 

7354/6154 

G705 

3031A 

GBS362SF 

3522/5697 

GD1E 

3087 

FV918 

3452/108 

G1-3708 

3245/199 

G5D3 

7354/6154 

G766 

3087 

GBS403E 

3633/5626 

GD10 

3090/109 

FV1043 

3323/610 

G1-3709 

3245/199 

G5E3 

7354/6154 

G769 

3090/109 

GBS466E 

3633/5626 

GD1P 

3090/109 

FV1043/7825B 

3323/610 

G1-3710 

3245/199 

G5F 

3087 

G770 

3090/109 

GBS3115F 

3520/5677 

GD1Q 

3087 

FV2369A 

3452/108 

G1-3711 

3245/199 

G5F3 

7354/6154 

G788 

3087 

GBS3215F 

3520/5677 

GD4E 

3087 

FV2484 

3452/108 

G1-3721 

3245/199 

G5H3 

7356/6156 

G789 

3091 

GBS3315F 

3520/5677 

GD5E 

3087 

FV2747C 

3452/108 

G1-3794 

3244 

G5K 

3087 

G790 

3091 

GBS3415F 

3520/5677 

GD6E 

3087 

FV2894 

3984/106 

G1-3900 

3245/199 

G5K3 

7356/6156 

G814 

3087 

GBS3515F 

3520/5677 

GD8E 

3087 

FV3014 

3452/108 

G1-3900A 

3245/199 

G5M3 

7358/6158 

G815 

3087 

GC1-17422A 

3101/706 

GDI IE 

3091 

FV3299 

3452/108 

G01A 

3089/112 

G5N3 

7358/6158 

G816 

3087 

GC31 

3721/100 

GD-12 

3016 

FV3300 

3452/108 

G1HA 

3087 

G0006 

3004/102A 

G820 

3087 

GC32 

3721/100 

GDI 2 

3087 

FW50 

9075/166 

G2 

3016 

G6 

3017B/117 

G821 

3091 

GC33 

3721/100 

GD12E 

3016 

FW100 

9075/166 

G02 

3311 

G06-714C 

3192/186 

G822 

3091 

GC34 

3721/100 

GD13E 

3087 

FW200 

3647/167 

G2A 

3311 

G06-717-B 

3041 

G823 

3091 

GC35 

3721/100 

GD-25 

3087 

FW400 

3648/168 

G3 

3017B/117 

G06-717-C 

3041 

G824 

3091 

GC60 

3005 

GD-26 

3087 

FW500 

3016 

G0003 

3006/160 

G06-717D 

3041 

G825 

3087 

GC61 

3005 

GD-29 

3088 

FW600 

3017B/117 

G3.6T10 

3055/134A 

G06-723D 

3835/103A 

G833 

3090/109 

GC103 

3861/101 

GD-30 

3087 

FW600A 

3017B/117 

G3.6T20 

3055/134A 

G6HZ 

3500/5882 

G844 

3087 

GC148 

3835/103A 

GD72E/3 

3091 

FW800 

3649/170 

G03-007C 

3054/196 

G0007 

3004/102A 

G845 

3091 

GC181 

3005 

GD72E/4 

3091 

FW1000 

3649/170 

G03-017-B 

3025/129 

G7D 

3087 

G846 

3087 

GC182 

3005 

GD72E/5 

3016 

FWB-20 

3106/5304 

G03-404-B 

3513 

G7E 

3087 

G847 

3087 

GC250 

3004/102A 

GD73E/3 

3087 

FWB-40 

3106/5304 

G03-404-C 

3513 

G7F 

3087 

G868 

3091 

GC282 

3008 

GD73E/4 

3087 

FWB-60 

3107/5307 

G03-407-Y 

3118 

G7G 

3087 

G869 

3091 

GC283 

3008 

GD73E/5 

3087 

FWB3001 

3647/167 

G00003A 

3090/109 

G7SE211 

3173/219 

G1010 

3087 

GC284 

3008 

GD74E/3 

3087 

FWB3002 

3647/167 

G3A3 

7354/6154 

G0008 

3006/160 

G1010A 

3100/519 

GC-285 

3010 

GD74E/4 

3087 

FWB3003 

3648/168 

G3B3 

7354/6154 

G8 

303 2A 

GO1036 

3060/139A 

GC-286 

3010 

GD74E/5 

3087 

FWB3004 

3648/168 

G3C3 

7354/6154 

G8.2T5 

3136/5072A 

GO1209 

3100/519 

GC343 

3004/102A 

GD400 

3016 

FWB3004A 

3106/5304 

G3D3 

7354/6154 

G8.2T10 

3136/5072A 

G01211 

3100/519 

GC360 

3005 

GD401 

3087 

FWB3005 

3107/5307 

G3E3 

7354/6154 

G8.2T20 

3136/5072A 

G1237 

3311 

GC408 

3004/102A 

GD402 

3087 

FWB3006 

3107/5307 

G3F3 

7354/6154 

G08-005L 

3112 

G1242 

3311 

GC452 

3861/101 

GD403 

3087 

FWHE-400 

3647/167 

G3G3 

7354/6154 

G0009 

3007 

G1288 

3087 

GC453 

3861/101 

GD404 

3087 

FWL-100 

3016 

G3H3 

7356/6156 

G9.1T5 

3060/139A 

G1651 

3612 

GC454 

3861/101 

GD405 

3091 

FWL-200 

3016 

G3K3 

7356/6156 

G9.1T10 

3060/139A 

GO1803 

3100/519 

GC460 

3005 

GD406 

3087 

FWL300 

3016 

G3M3 

7358/6158 

G9.1T20 

3060/139A 

G2188 

3621 

GC461 

3005 

GD409 

3087 

FWLD50 

3985/5312 

G3N3 

7358/6158 

G09-003-C 

3281/1103 

G03007 

3114/290 

GC462 

3005 

GD556 

3090/109 

FWLD100 

3985/5312 

G4 

3031A 

G09-007-A 

3281/1103 

G03014 

3114/290 

GC463 

3835/103A 

GD663 

3087 

FWLD200 

3986/5313 

G04-041B 

3018 

G09-007-B 

3281/1103 

G03703C 

3193/187 

GC464 

3123 

GD1001 

3087 

FWLD400 

3987/5314 

G04-701-A 

3717/121 

G09-007-C 

3281/1103 

G4090 

3042/230 

GC465 

3835/103A 

GD3638 

3087 

FWLD600 

3988/5315 

G04-703-A 

3845/176 

G09-007-D 

3281/1103 

G5006 

3500/5882 

GC466 

3004/102A 

GD3638-00 

3090/109 

FWLD800 

3989/5316 

G04-704-A 

3198/131 

G09-008-B 

3477/1087 

G5010 

3500/5882 

GC467 

3835/103A 

GD5004 

3088 

FX3733 

3893/152 

G04-711-E 

3004/102A 

G09-008-C 

3477/1087 

G05015C 

3444/123A 

GC520 

3004/102A 

GE-FET-1 

3112 

FX3964 

3247/234 

G04-711-F 

3004/102A 

G09-008-E 

3477/1087 

G5019 

3119/113 

GC521 

3005 

GE-FET-3 

3116 

FZ3.6T5 

3055/134A 

G04-711-G 

3004/102A 

G09-009 

3358/1006 

G05035D 

3245/199 

GC532 

3005 

GE-FET-4 

3065/222 

FZ3.6T10 

3055/134A 

G04-711-H 

3004/102A 

G09-009-A 

3358/1006 

G05035E 

3444/123A 

GC551 

3004/102A 

GE-FR8 

3868/DIV-1 

FZ5.1T5 

3056/135A 

G00004A 

3709/1 10MP 

G09-009-B 

3281/1103 

G05036 

3444/123A 

GC552 

3004/102A 

GE-FR9 

3869/DIV-2 

FZ5.1T10 

3056/135A 

G4A3 

7354/6154 

G09-009-D 

3281/1103 

G05036B 

3444/123A 

GC578 

3004/102A 

GE-FR10 

3870/DIV-3 

FZ5.6T5 

3057/136A 

G4C3 

7354/6154 

G09-013-A 

3459/1058 

G05036C 

3444/123A 

GC579 

3004/102A 

GE-ST2 

3523/6407 

FZ5.6T10 

3057/136A 

G4D3 

7354/6154 

G09-015-B 

3288/1003 

G05036D 

3444/123A 

GC580 

3004/102A 

GE-T-103 

3004/102A 

FZ6.2T10 

3058/137A 

G4E3 

7354/6154 

G09-017-B 

3477/1087 

G05036E 

3444/123A 

GC581 

3004/102A 

GE-X1 

3942/5483 

FZ12A 

3062/142A 

G4F3 

7354/6154 

G09-017-C 

3477/1087 

G05037B 

3444/123A 

GC608 

3835/103A 

GE-X3 

6621/5521 

FZ12T5 

3062/142A 

G4G3 

7354/6154 

G09-017-D 

3477/1087 

G05059 

3444/123A 

GC609 

3835/103A 

GE-X4 

3606/5944 

FZ12T10 

3062/142A 

G4K3 

7356/6156 

G09-018-A 

3829/788 

G05415 

3122 

GC630A 

3123 

GE-X5 

6753/5453 

FZ14T5 

3094/144A 

G4M3 

7358/6158 

G09-028-A 

3829/788 

G05415A 

3849/293 

GC639 

3004/102A 

GE-X8 

3011A 

FZ14T10 

3094/144A 

G4N1 

3438 

G09-029-B 

3281/1103 

G05705 

3893/152 

GC640 

3123 

GE-X9 

3004/102A 

FZ15A 

3063/145A 

G4N3 

7358/6158 

G09-029-C 

3281/1103 

G6000 

3014 

GC641 

3009 

GE-X11 

3136/5072A 

FZ-15A 

3063/145A 

G0005 

3004/102A 

G09-029-D 

3281/1103 

G6003 

3014 

GC680 

3004/102A 

GE-X12 

3508/5675 

FZ-15T5 

3063/145A 

G5 

3017B/117 

G00009A 

3090/109 

G6004 

3012/105 

GC682 

3004/102A 

GE-X13 

3523/6407 

FZ15T5 

3063/145A 

G5.1T5 

3056/135A 

G10 

3033 

G6005 

3717/121 

GC691 

3717/121 

GE-X16A1938 

3444/123A 

FZ15T10 

3063/145A 

G5.1T10 

3056/135A 

G12T5 

3062/142A 

G6006 

3500/5882 

GC692 

3717/121 

GE-X17 

3628/6402 

FZ15T-10 

3063/145A 

G5.1T20 

3056/135A 

G12T10 

3062/142A 

G6007 

3034 

GC856 

3004/102A 

GE-X18 

3893/152 

FZ27A 

3064/146A 

G5.6T5 

3057/136A 

G12T20 

3062/142A 

G6008 

3035 

GC864 

3004/102A 

GE-X66 

3087 

FZ27AB 

3064/146A 

G5.6T10 

3057/136A 

G15T10 

3063/145A 

G6010 

3500/5882 

GC1034 

3861/101 

GE-1 

3722/102 

FZ27T5 

3064/146A 

G5.6T20 

3057/136A 

G15T20 

3063/145A 

G6011 

3123 

GC1035 

3861/101 

GE-1N5061 

3313/116 

FZ27T5-2 

3064/146A 

G05-003-A 

3018 

G18 

3010 

G6012 

3123 

GC1036 

3011 

GE-2 

3721/100 

FZ27T10 

3064/146A 

G05-003-B 

3018 

G19 

3009 

G6013 

3014 

GC1092 

3006/160 

GE-3 

3009 

FZ27T10-6 

3064/146A 

G05-004A 

3452/108 

G23-45 

3027/130 

G6015 

3717/121 

GC1093X3 

3006/160 

GE-4 

3012/105 

FZ33A 

3095/147A 

G05-010-A 

3444/123A 

G23-67 A 

3027/130 

G6016 

3198/131 

GC-1134 

3004/102A 

GE-5 

3011 

FZ82A 

3098/150A 

G05-011-A 

3444/123A 

G23-110A 

3054/196 

G06714C 

3192/186 

GC1137 

3835/103A 

GE5ZD-3.3 

3377/5111A 

FZ901 

3057/136A 

G05-012-G 

3245/199 

G23-112 

3054/196 

G09007 

3281/1103 

GC-1142 

3008 

GE5ZD-3.6 

3378/5112A 

G00-003-A 

3088 

G05-015-C 

3444/123A 

G23-113 

3534 

G09007B 

3281/1103 

GC1142A 

3008 

GE5ZD-3.9 

3379/5113A 

G00-004-4 

3088 

G05-015-D 

3444/123A 

G27T5 

3064/146A 

G09015 

3328/740A 

GC-1143 

3004/102A 

GE5ZD-4.3 

3380/5114A 

G00-004-A 

3087 

G05-015/D 

3020/123 

G27T5A 

3064/146A 

G9423 

3018 

GC1144 

3444/123A 

GE5ZD-4.7 

3381/5115A 

G00-008-A 

3088 

G05-015C 

3047 

G27T10 

3064/146A 

G9600 

3444/123A 

GC1145 

3025/129 

GE5ZD-5.0 

3382/5116A 

G00-009-A 

3088 

G05-034-D 

3444/123A 

G27T10-6 

3064/146A 

G9600 (GE) 

3444/123A 

GC-1146 

3006/160 

GE5ZD-5.1 

3382/5116A 

G00-013-8 

3087 

G05-035-D 

3444/123A 

G27T20 

3064/146A 

G9623 

3444/123A 

GC1147 

3004/102A 

GE5ZD-5.6 

3383/5117A 

GOO-013-A 

3087 

G05-035-E 

3124/289 

G27T20-1 

3064/146A 

G9625 

3018 

GC1148 

3008 

GE5ZD-5.8 

3383/5117A 

GOO-014-A 

3100/519 

G05-035D 

3124/289 

G100 

3090/109 

G9696 

3444/123A 

GC-1149 

3006/160 

GE5ZD-6.0 

3384/5118A 

G00-502A 

3031A 

G05-035E 

3124/289 

G-100B 

3016 

G-10119 

3016 

GC-1150 

3004/102A 

GE5ZD-6.2 

3385/5119A 

GOO-534-A 

3311 

G05-036-B 

3444/123A 

G100D 

3016 

G13638 

3114/290 

GC-1159 

3005 

GE5ZD-6.6 

3386/5120A 

G0O-535-B 

3311 

G05-036-C 

3444/123A 

G100G 

3016 

G13638A 

3114/290 

GC1159 

3721/100 

GE5ZD-6.8 

3386/5120A 

GOO-535A 

3311 

G05-036-D 

3444/123A 

G100J 

3017B/117 

G13644 

3114/290 

GC-1182 

3006/160 

GE5ZD-7.5 

3387/5121A 

G00-5 43-A 

3311 

G05-036-E 

3444/123A 

G100K 

3032A 

G13702 

3114/290 

GC-1183 

3004/102A 

GE5ZD-8.0 

3388/5122A 

G00-5 51-A 

3311 

G005-036C 

3444/123A 

G100M 

3033 

G13703 

3114/290 

GC1184 

3004/102A 

GE5ZD-8.1 

3388/5122A 

G00-803-A 

3100/519 

G05-036D 

3124/289 

G110 

3012/105 

G13793 

3117 

GC1185 

3835/103A 

GE5ZD-8.2 

3388/5122A 

G0001 

3006/160 

G005-036E 

3444/123A 

G156 

3087 

G16506 

3861/101 

GC1186 

3123 

GE5ZD-8.7 

3389/5123A 

G1 

3017B/117 

G05-037-A 

3122 

G157 

3087 

G71071K 

3072/712 

GC1187 

3123 

GE5ZD-9.1 

3390/5124A 

G01 

3311 

G05-037-B 

3444/123A 

G158 

3091 

G101079 

3861/101 

GC1214 

3006/160 

GE5ZD-10 

3391/5125A 

G01-012-F 

3061/140A 

G05-037-D 

3132 

G159 

3087 

G385133 

3547/900 

GC1215 

3006/160 

GE5ZD-11 

3392/5126A 

G01-036A 

3058/137A 

G05-037B 

3132 

G181-7 22-001 

3024/128 

G390076S1 

3590/909D 

GC1216 

3008 

GE5ZD-12 

3393/5127A 

G01-037-A 

3062/142A 

G05-050-C 

3018 

G181-725-001 

3036 

G395967 

3444/123A 

GC1217 

3008 

GE5ZD-13 

3394/5128A 

G01-083-A 

3100/519 

G05-055-C 

3122 

G198 

3091 

G395967-2 

3444/123A 

GC1257 

3123 

GE5ZD-14 

3395/5129A 

G01-209-B 

3100/519 

G05-055-D 

3024/128 

G199 

3087 

GA-10 

3004/102A 

GC1302 

3005 

GE5ZD-15 

3396/5130A 

G1-300B 

3311 

G05-055-E 

3122 

G200 

3091 

GA52829 

3005 

GC1423 

3835/103A 

GE5ZD-16 

3397/5131A 

G01-401-A 

3126 

G05-063-R 

3018 

G222 

3311 

GA53149 

3005 

GC4022 

3004/102A 

GE5ZD-17 

3398/5132A 

G01-406-A 

3126 

G05-064-A 

3444/123A 

G234 

3525/724 

GA53242 

3005 

GC4045 

3717/121 

GE5ZD-18 

3399/5133A 

G01-407-A 

3126 

G05-065-A 

3018 

G296 

3311 

GA53270 

3861/101 

GC-4045 

3009 

GE5ZD-19 

3400/5134A 

G01-803-A 

3088 

G05-066A 

3124/289 

G297 

3087 

GAS103A 

3440/291 

GC4062 

3717/121 

GE5ZD-20 

3401/5135A 

G01-803A 

3100/519 

G05-406-C 

9076/187A 

G303 

3500/5882 

GAS104A 

3441/292 

GC-4062 

3009 

GE5ZD-22 

3402/5136A 

G1-2924 

3245/199 

G05-413A 

3024/128 

G409 

3087 

GAS107 

3024/128 

GC4087 

3009 

GE5ZD-24 

3403/5137A 

G1-2925 

3245/199 

G05-413B 

3020/123 

G498 

3087 

GAS108 

3025/129 

GC4094 

3035 

GE5ZD-25 

3404/5138A 
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GE5ZD-27—GET-873 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

6E5ZD-27 

3405/5139A 

GE-253 

3200/189 

GE-5004 

7042/5842 

GEIC-4 

3075/714 

GEIC-161 

3362/1040 

GEL2113AL1 

3375/737 

GE5ZD-28 

3406/5140A 

GE-256 

3045/225 

GE-5005 

7049/5849 

GEIC-5 

3077/790 

GEIC-162 

3368/1029 

GEL2113F1 

3375/737 

GE5ZD-30 

3407/5141A 

GE-25 8 

' 3241/232 

GE-5008 

7042/5842 

GEIC-6 

3076/715 

GEIC-167 

3369/1035 

GEL2114 

3077/790 

GE5ZD-33 

3408/5142A 

GE-259 

3710/238 

GE-5009 

7049/5849 

GEIC-7 

9014/720 

GEIC-168 

3370/1036 

GEL30/2F1 

3077/790 

GE-6 

3011 

GE-260 

3844/321 

GE-5012 

7048/5848 

GEIC-8 

3159/718 

GEIC-169 

3363/1043 

GEMR-1 

3603/5874 

GE-6GC1 

3119/113 

GE-262 

3297/280 

GE-5013 

7049/5849 

GEIC-9 

3161/722 

GEIC-170 

3371/1037 

GEMR-2 

3608/5990 

GE-6GD1 

3120/114 

GE-262MP 

3360/280MP 

GE-5016 

3600/5854 

GEIC-10 

3135/709 

GEIC-171 

3477/1087 

GEMR-3 

3582/5545 

GE-6GX1 

3121/115 

GE-263 

3359/281 

GE-5017 

7069/5869 

GEIC-11 

3375/737 

GEIC-172 

3543/912 

GEMR-4 

3582/5545 

GE-7 

3011 

GE-265 

3836/284 

GE-5020 

3599/5858 

GEIC-12 

3157/703A 

GEIC-173 

3565/1171 

GEMR-5 

3597/5455 

GE-8 

3862/103 

GE-266 

3846/285 

GE-5021 

7069/5869 

GEIC-13 

3170/731 

GEIC-175 

3168/749 

GEMR-6 

3192/186 

GE-9 

3006/160 

GE-267 

3194/286 

GE-5024 

3584/5862 

GEIC-15 

3144/723 

GEIC-176 

3742/1187 

GER-A 

3004/102A 

GE9A 

3006/160 

GE-268 

3122 

GE-5025 

7069/5869 

GEIC-16 

3375/737 

GEIC-178 

3482/1205 

GER-A-D 

3006/160 

GE-10 

3122 

GE-269 

3114/290 

GE-5028 

7068/5868 

GEIC-17 

3163/736 

GEIC-179 

3231/1155 

GER4001 

3311 

GE-11 

3293/107 

GE-270 

3253/295 

GE-5029 

7069/5869 

GEIC-18 

3077/790 

GEIC-180 

3549/901 

GER4002 

3311 

GE-12 

3021/124 

GE-271 

3449/297 

GE-5032 

3603/5874 

GEIC-19 

3162/725 

GEIC-181 

3487/1234 

GER4003 

3311 

GE-13MP 

3013 

GE-272 

3450/298 

GE-5033 

3517/5883 

GEIC-20 

3141/780 

GEIC-182 

3282/1153 

GER4004 

3031A 

GE-14 

3027/130 

GE-273 

3464/300 

GE-5036 

3602/5878 

GEIC-21 

3215/783 

GEIC-183 

3236/748 

GER4005 

3017B/117 

GE-15MP 

3029/130MP 

GE-275 

3252/302 

GE-5037 

3517/5883 

GEIC-22 

3073/728 

GEIC-184 

3235/739 

GER4006 

3032A 

GE-16 

3717/121 

GE-276 

3251/306 

GE-5040 

3500/5882 

GEIC-23 

3074/729 

GEIC-190 

3591/960 

GER4007 

3033A 

GE-17 

3854/123AP 

GE-277 

3195/311 

GE-5041 

3517/5883 

GEIC-24 

3171/744 

GEIC-191 

3630/964 

GESP-1500 

3122 

GE-18 

3847 

GE-279 

3250/315 

GE-5044 

7090/5890 

GEIC-25 

3166/949 

GEIC-194 

7401 

GESP-1501 

3122 

GE-19 

3510 

GE-285 

3049/224 

GE-5045 

7091/5891 

GEIC-26 

3236/748 

GEIC-196 

3243/1160 

GESP-1502 

3122 

GE-20 

3444/123A 

GE-287 

3176/350 

GE-5048 

3606/5944 

GEIC-27 

3455/804 

GEIC-197 

3474/1081A 

GESP-1503 

3024/128 

GE-20J 

3124/289 

GE-288 

3177/351 

GE-5064 

7096/5896 

GEIC-29 

3167/738 

GEIC-205 

3022/1188 

GESP-1504 

3132 

GE-21 

3025/129 

GE296X 

3156/172A 

GE-5065 

7111/5911 

GEIC-30 

3235/739 

GEIC-207 

3070/711 

GESP-1505 

3122 

GE-22 

3118 

GE-297 

9038/346 

GE-5068 

7100/5900 

GEIC-31 

3328/740A 

GEIC-210 

3071/727 

GESP-1506 

3122 

GE-23 

3026 

GE-298 

3177/351 

GE-5069 

7111/5911 

GEIC-32 

3172/743 

GEIC-211 

3163/736 

GESP-1507 

3232/191 

GE-24MP 

3028 

GE-299 

3218/278 

GE-5072 

7104/5904 

GEIC-33 

3149/791 

GEIC-213 

3453/742 

GESP-1508 

3054/196 

GE-25 

3764/127 

GE-300 

9091/177 

GE-5073 

7111/5911 

GEIC-34 

3238/799 

GEIC-214 

3172/743 

GESP-1509 

3054/196 

GE-26 

3085 

GE-305 

3999/173BP 

GE-5076 

7110/5910 

GEIC-35 

3160/801 

GEIC-215 

3171/744 

GESP-1510 

3083/197 

GE-27 

3201/171 

GE-320 

3195/311 

GE-5077 

7111/5911 

GEIC-36 

3365/1004 

GEIC-216 

3276/745 

GESP-1511 

3021/124 

GE-28 

3192/186 

GE-322 

3197/235 

GE-5096 

3609/5986 

GEIC-37 

3376/1010 

GEIC-217 

3234/746 

GESP-1512 

3044/154 

GE-29 

3193/187 

GE-325 

3219 

GE-5097 

3698/5987 

GEIC-38 

3358/1006 

GEIC-218 

3279/747 

GESP-1513 

3137/192A 

GE-30 

3052 

GE-327 

3132 

GE-5100 

3608/5990 

GEIC-41 

3284/1080 

GEIC-219 

3280/750 

GESP-1514 

3122 

GE-31MP 

3840/131MP 

GE-329 

3239/236 

GE-5101 

3518/5995 

GEIC-42 

3723/1005 

GEIC-220 

3465/778A 

GESP-1515 

3114/290 

GE-32 

3220/198 

GE-331 

3253/295 

GE-5104 

3501/5994 

GEIC-43 

3288/1003 

GEIC-221 

3240/779-1 

GESP-1516 

3083/197 

GE-35 

3995 

GE-332 

3239/236 

GE-5105 

3518/5995 

GEIC-45 

3457/1054 

GEIC-222 

3141/780 

GESP-1517 

3054/196 

GE-36 

3439/163A 

GE-333 

3197/235 

GE-5108 

7202/6002 

GEIC-47 

3494/1055 

GEIC-223 

3169/781 

GESP-1518 

3115/165 

GE-37 

3710/238 

GE-334 

3841/294 

GE-5109 

7203/6003 

GEIC-48 

3458/1056 

GEIC-225 

3215/783 

GESP-1519 

3036 

GE-38 

3115/165 

GE-336 

3253/295 

GE-5128 

7254/6054 

GEIC-49 

3459/1058 

GEIC-226 

3254/785 

GESP-1520 

3054/196 

GE-39 

3716/161 

GE-339 

3847 

GE-5129 

7261/6061 

GEIC-50 

3460/1060 

GEIC-227 

3140/786 

GESP-1521 

3054/196 

GE-40 

3044/154 

GE-504A 

3017B/117 

GE-5132 

7260/6060 

GEIC-51 

3228/1061 

GEIC-228 

3146/787 

GESP-1522 

3024/128 

GE42-7 

3031A 

GE-509 

3033A 

GE-5133 

7261/6061 

GEIC-52 

3235/739 

GEIC-229 

3147 

GESP-1523 

3054/196 

GE-43 

3839/155 

GE-510 

3081/125 

GE-5136 

7264/6064 

GEIC-59 

3295/1072 

GEIC-230 

3077/790 

GESP-1524 

3054/196 

GE-44 

3198/131 

GE-511 

3998/506 

GE-5137 

7273/6073 

GEIC-60 

3495/1074 

GEIC-231 

3149/791 

GESP-1525 

3083/197 

GE-45 

3024/128 

GE-512 

3051/156 

GE-5140 

7272/6072 

GEIC-61 

3706/1181 

GEIC-232 

3237/795 

GESP-1526 

3115/165 

GE-47 

3124/289 

GE-513 

3443/513 

GE-5141 

7273/6073 

GEIC-63 

3496/1073 

GEIC-233 

3158/797 

GESP-1527 

3118 

GE-48 

3114/290 

GE-514 

3100/519 

GE6063 

3100/519 

GEIC-64 

3227/1069 

GEIC-234 

3216/798 

GESP-1528 

3220/198 

GE-49 

3082/226 

GE-516 

3303/522 

GE-7 400 

7400 

GEIC-66 

3728/1168 

GEIC-235 

3277/802 

GESP-1529 

3114/290 

GE 52 

3004/102A 

GE-517 

3303/522 

GE-7 402 

7402 

GEIC-67 

3226/1071 

GEIC-236 

3524/784 

GESP-1530 

3025/129 

GE-53 

3004/102A 

GE-518 

3304/500A 

GE-7404 

7404 

GEIC-69 

3481/1002 

GEIC-237 

3278/803 

GESP-1531 

3122 

GE-55 

3188A/182 

GE-519 

3301/531 

GE-7 406 

7406 

GEIC-70 

3762/1227 

GEIC-240 

3451/807 

GESP-1532 

3039/316 

GE-56 

3189A/183 

GE-520 

3069/501A 

GE-7408 

7408 

GEIC-71 

3289/1158 

GEIC-244 

3255/815 

GESP-1533 

3025/129 

GE-57 

3190/184 

GE-521 

3306/523 

GE-7 410 

7410 

GEIC-72 

3290/1159 

GEIC-245 

3547/900 

GESP-1534 

3103A/396 

GE-58 

3191/185 

GE-522 

3900/536A 

GE-7 413 

7413 

GEIC-7 4 

3738/1215 

GEIC-246 

3548/906 

GESP-1535 

3112 

GE-59 

3835/103A 

GE-523 

3303/522 

GE-7420 

7420 

GEIC-75 

3737/1179 

GEIC-247 

3545/907 

GESP 1536 

3117 

GE-60 

3854/123AP 

GE-524 

3300/517 

GE-7427 

7427 

GEIC-76 

3700/1217 

GEIC-248 

3539/908 

GESP-1537 

3104 A 

GE-61 

3246/229 

GE-525 

3301/531 

GE-7432 

7432 

GEIC-77 

3499/1009 

GEIC-250 

3590/909D 

GESP-1538 

3111 

GE-6 2 

3245/199 

GE-526 

3302/533 

GE-7441 

7441 

GEIC-79 

3492/1011 

GEIC-256 

3541/914 

GESP-1539 

3025/129 

GE-64 

3156/172A 

GE-527 

3304/5OOA 

GE-7447 

7447 

GEIC-80 

3888/1180 

GEIC-257 

3550/916 

GESP-1540 

3018 

GE-65 

3114/290 

GE-528 

3306/523 

GE-7448 

7448 

GEIC-81 

3129/726 

GEIC-258 

3544/917 

GESP-1542 

3024/128 

GE-69 

3083/197 

GE-529 

3307/529 

GE-7 451 

7451 

GEIC-82 

3022/1188 

GEIC-259 

3164/923 

GESP-1701 

3072/712 

GE-7 2 

3268 

GE-530 

3925/525 

GE-7473 

7473 

GEIC-83 

3129/726 

GEIC-260 

3165/923D 

GESP-1702 

3077/790 

GE-7 3 

3559/162 

GE-531 

3081/125 

GE-7474 

7474 

GEIC-84 

3023/704 

GEIC-263 

3514/941 

GESP-1703 

3073/728 

GE-7 4 

3437/180 

GE-534 

3305/534 

GE-7475 

7475 

GEIC-86 

3525/724 

GEIC-264 

3552/941M 

GESP-1704 

3141/780 

GE-7 5 

3535/181 

GE-535 

3307/529 

GE-7476 

7476 

GEIC-88 

3228/1061 

GEIC-265 

3552/941M 

GESP-1705 

3077/790 

GE-7 6 

3642/179 

GE-536 

3302/533 

GE-7485 

7485 

GEIC-89 

3102/710 

GEIC-268 

3526/947 

GESP-1707 

3170/731 

GE-81 

3479 

GE-537 

3310/538 

GE-7486 

7486 

GEIC-91 

3225/1104 

GEIC-269 

3564/955M 

GESP-1900 

3100/519 

GE-82 

3466/159 

GE-538 

3309/539 

GE-7 490 

7490 

GEIC-92 

3223/1100 

GEIC-278 

3184/1115 

GESP-1901 

3336/5080A 

GE-83 

3199/188 

GE-539 

3304/500A 

GE-7 492 

7492 

GEIC-93 

3224/1102 

GEIC-279 

3969/1116 

GESP-1902 

3088 

GE-8 4 

3200/189 

GE-540 

3308/530 

GE-74123 

74123 

GEIC-94 

3281/1103 

GEIC-281 

3743/1123 

GESP-1903 

3063/145A 

GE-86 

3293/107 

GE-700 

3042/230 

GE-7 4145 

74145 

GEIC-95 

3283/1101 

GEIC-286 

3890/1150 

GESP-1904 

3175 

GE-88 

3137/192A 

GE-701 

3855/308 

GE-74150 

74150 

GEIC-96 

3365/1004 

GEIC-287 

3230/1154 

GESP-1905 

3175 

GE-89 

3138/193A 

GE-702 

3856/310 

GE-74154 

74154 

GEIC-97 

3168/749 

GEIC-288 

3540/903 

GESP-1907 

3151/5081A 

GE-90 

3126 

GE-7 20 

3152/1024 

GE-74192 

74192 

GEIC-98 

3284/1080 

GEIC-289 

3542/904 

GESP-1908 

3100/519 

GE-210 

3124/289 

GE-721 

3153/1027 

GE-74193 

74193 

GEIC-99 

3711/1109 

GEIC-290 

3546/905 

GESP-1909 

3087 

GE-211 

3849/293 

GE-7 22 

3155/1025 

GE-74196 

74196 

GEIC-101 

3285/1105 

GEIC-291 

3483/1242 

GESP-1911 

3100/519 

GE211A638D1 

3027/130 

GE-723 

3291/1090 

GEA40B 

3501/5994 

GEIC-103 

3477/1087 

GEIC-292 

3497/1248 

GESP-1912 

3088 

GE-212 

3245/199 

GE-7 24 

3436/1028 

GEA-101 

KH3415 

GEIC-104 

3476/1085 

GEIC-293 

3920/1263 

GESP-1913 

3120/114 

GE-213 

3444/123A 

GE-750 

3329/524 

GEA-102 

KH3414 

GEIC-105 

3488/1128 

GEIC-295 

3493/1223 

GESP-2000 

3031A 

GE-214 

3039/316 

GE-3265 

3444/123A 

GEA-107 

KH3417 

GEIC-106 

3489/1134 

GEIC-300 

3968/1161 

GESP-2001 

3031A 

GE-215 

3197/235 

GE3638 

3087 

GEA-122 

KH3403 

GEIC-T07 

3490/1133 

GEIC-301 

3727/1164 

GESS-2AV2 

3759/511 

GE-216 

3197/235 

GE-4000 

4000 

GEA-123 

KH3404 

GEIC-109 

3286/1131 

GEIC-302 

3729/1173 

GESS-3A3 

3756/508 

GE-217 

3232/191 

GE-4001 

4001 

GEA-124 

KH3405 

GEIC-110 

3287/1132 

GEIC-314 

3876/1135 

GESS-3AT2 

3757/509 

GE-219 

3049/224 

GE-4002 

4002 

GEA-125 

KH3406 

GEIC-111 

3478/1130 

GEIC-315 

3827/1166 

GESS-3DB3 

3758/510 

GE-220 

3275/194 

GE-4007 

4007 

GEA-126 

KH3407 

GEIC-112 

3294 

GEIC-316 

3827/1166 

GESS-6DW4 

3760/512 

GE-221 

3715 

GE-4009 

4009 

GEA-127 

KH3408 

GEIC-113 

3731/1243 

GEIC-317 

3732/1167 

GESS-3053 

3761/514 

GE-22 2 

3433/287 

GE-4011 

4011 

GEB100 

3985/5312 

GEIC-114 

3072/712 

GEIC-318 

3876/1135 

GET-113 

3004/102A 

GE-223 

3434/288 

GE-4012 

4012 

GEB101 

3985/5312 

GEIC-115 

3236/748 

GEIC-319 

3229/1110 

GET-113A 

3004/102A 

GE-224 

3232/191 

GE-4013 

4013 

GEB102 

3986/5313 

GEIC-118 

3471/1046 

GEIC-320 

3072/712 

GET-114 

3004/102A 

GE-228 

3528/397 

GE-4015 

4015 

GEB104 

3987/5314 

GEIC-121 

3470/1049 

GEIC-321 

3727/1164 

GET-572 

3009 

GE-229 

3103A/396 

GE-4016 

4016 

GEB106 

3988/5315 

GEIC-123 

3475/1050 

GEIC-322 

3708/1169 

GET572 

3717/121 

GE-231 

3104A 

GE-4017 

4017 

GEB108 

3989/5316 

GEIC-128 

3485/1142 

GEIC-323 

3480/1178 

GET-671 

3007 

GE-232 

3747/157 

GE-4019 

4019 

GEBR-206 

3986/5313 

GEIC-130 

3472/1092 

GEIC-324 

3737/1179 

GET-672 

3006/160 

GE-235 

3044/154 

GE-4020 

4020 

GEBR-425 

3681/5324 

GEIC-133 

3475/1050 

GEIC-326 

3445/1192 

GET-672A 

3006/160 

GE-236 

3202/210 

GE-4021 

4021 

GEBR-600 

3676/5305 

GEIC-135 

3249/1052 

GEIC-327 

3484/1194 

GET-673 

3006/160 

GE-237 

3115/165 

GE-4023 

4023 

GEBR-1000 

3649/170 

GEIC-136 

3498/1078 

GEIC-328 

3725/1196 

GET-691 

3008 

GE-238 

3957 

GE-4024 

4024 

GECR-1 

3066/118 

GEIC-137 

3486/1184 

GEIC-329 

3739/1211 

GET-692 

3008 

GE-239 

3642/179 

GE-4025 

4025 

GECR-2 

3109/119 

GEIC-138 

3473/1140 

GEIC-330 

3740/1218 

GET-693 

3008 

GE-240 

3012/105 

GE-4027 

4027 

GECR-3 

3110/120 

GEIC-139 

3468/1185 

GEIC-331 

3741/1219 

GET697 

3024/128 

GE-241 

3054/196 

GE-4030 

4030 

GECR-4 

3067/502 

GEIC-140 

3461/1082 

GEIC-332 

3889/1228 

GET706 

3444/123A 

GE-243 

3024/128 

GE-4040 

4040 

GECR-5 

3068/503 

GEIC-143 

3228/1061 

GEIC-333 

3832/1231 

GET706A 

3039/316 

GE-244 

3025/129 

GE-4042 

4042 

GECR-6 

3108/505 

GEIC-147 

3072/712 

GEIC-334 

3852/1232 

GET706B 

3039/316 

GE-245 

3006/160 

GE-4049 

4049 

GECR-7 

3108/505 

GEIC-148 

3072/712 

GEIC-335 

3708/1169 

GET708 

3444/123A 

GE-246 

3261/175 

GE-4050 

4050 

GED05B850 

3087 

GEIC-149 

3365/1004 

GEIC-336 

3744/1260 

GET718 

3122 

GE-247 

3192/186 

GE-4051 

4051 

GEFR-8 

3868/DIV-1 

GEIC-150 

3704/1213 

GEL277 

3455/804 

GET718A 

3122 

GE-248 

3193/187 

GE-4052 

4052 

GEFR-9 

3869/DIV-2 

GEIC-154 

3707/1237 

GEL2111 

3135/709 

GET753 

3122 

GE-249 

3232/191 

GE-4055 

4055 

GEFR-10 

3870/DIV-3 

GEIC-155 

3160/801 

GEL2111AL1 

3135/709 

GET871 

3006/160 

GE-250 

3083/197 

GE-4081 

4081 

GEIC-2 

3072/712 

GEIC-159 

3366/1039 

GEL2111F1 

3135/709 

GET872 

3006/160 

GE-252 

3199/188 

GE-4518 

4518 

GEIC-3 

3134/705A 

GEIC-160 

3361/1041 

GEL2113 

3375/737 

GET-873 

3006/160 
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GET-873A 

3008 

GET5210 

3122 

GI2 

3004/102A 

G00-008-A 

3090/109 

GT-32 

3004/102A 

GT-5117 

3008 

GET-874 

3005 

GET5219 

3122 

GI2A 

3004/102A 

G00-009-A 

3090/109 

GT-32 DIAC 

3523/6407 

GT5148 

3006/160 

GET875 

3006/160 

GET5220 

3122 

GI4 

3004/102A 

GOO-012-A 

3100/519 

GT-33 

3004/102A 

GT5149 

3006/160 

GET880 

3005 

GET5221 

3114/290 

GI4A 

3004/102A 

GOO-013-A 

3090/109 

GT-34 

3004/102A 

GT5151 

3006/160 

GET881 

3005 

GET5223 

3122 

GI5 

3861/101 

G00-502-A 

3017B/117 

GT-34HV 

3123 

GT5153 

3006/160 

GET882 

3005 

GET5224 

3122 

GI6 

3861/101 

G00535 

3311 

GT34S 

3005 

GTE1 . 

3123 

GET-883 

3008 

GET5225 

3122 

GI7 

3861/101 

GOO-535-B 

3311 

GT-34S 

3123 

GTE-1 

3004/102A 

GET885 

3006/160 

GET5226 

3114/290 

GI8 

3862/103 

GOO-536A 

3311 

GT35 

3835/103A 

GTE2 

3721/100 

GET887 

3005 

GET5227 

3114/290 

GI08B 

3311 

GOQ-535-B 

3311 

GT-35 DIAC 

9084A/6408 

GTE-2 

3004/102A 

GET888 

3005 

GET5305 

3156/172A 

GI10 

3444/123A 

GP-1 

3017B/117 

GT-41 

3005 

GTE02-01 

6642/5542 

GET889 

3005 

GET5306 

3156/172A 

GI-300B 

3311 

GP2-345 

3100/519 

GT-42 

3005 

GTJ33141 

3006/160 

GET890 

3005 

GET5307 

3156/172A 

GI-300D 

3311 

GP08B 

3311 

GT-43 

3005 

GTJ33229 

3006/160 

GET891 

3005 

GET5308 

3156/172A 

GI411 

3311 

GP15A 

3081/125 

GT46 

3006/160 

GTJ33230 

3006/160 

GET892 

3005 

GET5308A 

3156/172A 

GI420 

3311 

GP15B 

3081/125 

GT47 

3006/160 

GTV 

3004/102A 

GET895 

3005 

GET5354 

3114/290 

GI2711 

3444/123A 

GP15D 

3081/125 

GT66 

3006/160 

GTX2001 

3717/121 

GET896 

3005 

GET5355 

3114/290 

GI2712 

3444/123A 

GP15G 

3081/125 

GT-74 

3004/102A 

GTX-2001 

3009 

GET897 

3005 

GET5356 

3114/290 

GI2713 

3444/123A 

GP15J 

3081/125 

GT-75 

3004/102A 

GV5760 

3100/519 

GET898 

3004/102A 

GET5365 

3114/290 

GI2714 

3444/123A 

GP15K 

3081/125 

GT-81 

3004/102A 

GV6063 

3124/289 

GET914 

3444/123A 

GET5366 

3114/290 

GI2715 

3444/123A 

GP15M 

3081/125 

GT-81H 

3123 

GVL-20002 

3039/316 

GET929 

3122 

GET5367 

3114/290 

GI2716 

3444/123A 

GP20A 

3081/125 

GT-81 HS 

3004/102A 

GVL20077 

3024/128 

GET930 

3122 

GET5449 

3024/128 

GI2921 

3444/123A 

GP20B 

3081/125 

GT-81 R 

3004/102A 

GVL20083 

3039/316 

GET995 

3118 

GET5450 

3024/128 

GI2922 

3444/123A 

GP20D 

3081/125 

GT81R 

3123 

GVL-20471 

3506/5642 

GET1613 

3024/128 

GET5451 

3024/128 

GI2923 

3444/123A 

GP20G 

3081/125 

GT-82 

3004/102A 

GVL20471 

3507 

GET1708 

3122 

GETO-50P 

3004/102A 

GI2924 

3444/123A 

GP20J 

3081/125 

GT-83 

3123 

GW-36 

3710/238 

GET1711 

3024/128 

GEVR-100 

3462/977 

GI3002 

3312 

GP20K 

3081/125 

GT83 

3005 

GXI3.3G 

3330/5066A 

GET1893 

3021/124 

GEVR-102 

3591/960 

GI-3008 

3017B/117 

GP20M 

3081/125 

GT-87 

3123 

GXI3.6 

3055/134A 

GET2192 

3039/316 

GEVR-105 

3671/961 

GI3638 

3114/290 

GP25A 

3848/5806 

GT87 

3005 

GXI3.9 

3331/5067A 

GET2218 

3124/289 

GEVR-106 

3724/981 

GI3638A 

3114/290 

GP25B 

3848/5806 

GT-88 

3123 

GXI4.3 

3332/5068A 

GET2218A 

3124/289 

GEVR-108 

3630/964 

GI3641 

3444/123A 

GP25D 

3848/5806 

GT88 

3005 

GXI4.7 

3333/5069A 

GET2219A 

3024/128 

GEVR-111 

3592/966 

GI3643 

3444/123A 

GP25G 

3848/5806 

GT-109 

3004/102A 

GXI5.1 

3056/135A 

GET2221 

3444/123A 

GEVR-T14 

3673/967 

GI3644 

3114/290 

GP25J 

3848/5806 

GT109R 

3123 

GXI5.6 

3057/136A 

GET2222 

3444/123A 

GEZD-3.3 

3330/5066A 

GI3702 

3114/290 

GP25K 

3051/156 

GT-122 

3004/102A 

GXI6.2 

3058/137A 

GET2369 

3444/123A 

GEZD-3.6 

3055/134A 

GI3703 

3444/123A 

GP25M 

3051/156 

GT-123 

3005 

GXI6.8 

3334/5071A 

GET2483 

3122 

GEZD-3.9 

3331/5067A 

GI3704 

3444/123A 

GP30A 

3848/5806 

GT-132 

3004/102A 

GXI7.5 

3059/138A 

GET2484 

3122 

GEZD-4.3 

3332/5068A 

GI3705 

3444/123A 

GP30B 

3848/5806 

GT132 

3123 

GXI8.2 

3136/5072A 

GET2604 

3114/290 

GEZD-4.7 

3333/5069A 

GI3706 

3122 

GP30D 

3848/5806 

GT153 

3005 

GXI9.1 

3060/139A 

GET2605 

3114/290 

GEZD-5.0 

3056/135A 

GI3707 

3444/123A 

GP30G 

3848/5806 

GT-153 

3123 

GXI10 

3061/140A 

GET2904 

3025/129 

GEZD-5.1 

3056/135A 

GI3708 

3444/123A 

GP30J 

3848/5806 

GT-167 

3010 

GXI11 

3139/5074A 

GET2905 

3025/129 

GEZD-5.6 

3057/136A 

GI3709 

3444/123A 

GP30K 

3051/156 

GT-210H 

3123 

GXI12G 

3062/142A 

GET2906 

3114/290 

GEZD-6.0 

9021/5070A 

GI3710 

3444/123A 

GP30M 

3051/156 

GT-222 

3004/102A 

GXI14 

3094/144A 

GET2907 

3114/290 

GEZD-6.2 

3058/137A 

GI3711 

3444/123A 

GP139 

3004/102A 

GT-229 

3861/101 

GXI15 

3063/145A 

GET3013 

3444/123A 

GEZD-6.8 

3334/5071A 

GI3793 

3716/161 

GP139A 

3004/102A 

GT-269 

3123 

GXI20G 

3335/5079A 

GET3014 

3444/123A 

GEZD-7.5 

3059/138A 

GI3906 

3444/123A 

GP139B 

3004/102A 

GT269 

3005 

GXI22 

3336/5080A 

GET3053 

3024/128 

GEZD-8.1 

3136/5072A 

G13992-17 

3311 

GP230 

3311 

GT336 

3010 

GXI24 

3151/5081A 

GET3133 

3025/129 

GEZD-8.2 

3136/5072A 

GI6506 

3861/101 

GP250 

3311 

GT364 

3835/103A 

GXI26 

3148 

GET3134 

3025/129 

GEZD-8.7 

3749/5073A 

GJ4M 

3016 

GP290 

3845/176 

GT365 

3835/103A 

GXI27 

3064/146A 

GET3135 

3114/290 

GEZD-9.1 

3060/139A 

GLA8.2 

3136/5072A 

GP330 

3100/519 

GT366 

3835/103A 

GXI29 

3150 

GET3136 

3114/290 

GEZD-10 

3061/140A 

GLA8.2A 

3136/5072A 

GP340 

3100/519 

GT-751 

3004/102A 

GXI33G 

3095/147A 

GET3210 

3122 

GEZD-11 

3139/5074A 

GLA8.2B 

3136/5072A 

GP-354 

3090/109 

GT751 

3123 

GXI36 

3337/5085A 

GET3250 

3114/290 

GEZD-11.5 

3092/141A 

GLA39 

3055/134A 

GP420 

3717/121 

GT-75 8 

3004/102A 

GXI39 

3338/5086A 

GET3250A 

3114/290 

GEZD-12 

3062/142A 

GLA39A 

3055/134A 

GP1432 

3717/121 

GT-75 9 

3005 

GXI43 

3339/5087A 

GET3251 

3114/290 

GEZD-13 

3750/143A 

GLA39B 

3055/134A 

GP-1432 

3009 

GT-759R 

3005 

GXI47 

3340/5088A 

GET3251A 

3114/290 

GEZD-14 

3094/144A 

GLA47 

3056/135A 

GP1493 

3009 

GT-760 

3005 

GXI51 

3341/5089A 

GET3301 

3122 

GEZD-15 

3063/145A 

GLA47A 

3056/135A 

GP1494 

3009 

GT-760R 

3005 

GXI55 

3096/148A 

GET3302 

3122 

GEZD-16 

3751/5075A 

GLA47B 

3056/135A 

GP1622 

3009 

GT-761 

3005 

GXI56 

3342/5090A 

GET3402 

3124/289 

GEZD-17 

9022/5076A 

GLA56 

3057/136A 

GP1882 

3009 

GT761 

3721/100 

GXI62L 

3097/149A 

GET3403 

3124/289 

GEZD-18 

3752/5077A 

GLA56A 

3057/136A 

GP2354 

3087 

GT761R 

3721/100 

GXI68 

3343/5092A 

GET3404 

3124/289 

GEZD-19 

9023/5078A 

GLA56B 

3057/136A 

GPM1NA 

3087 

GT-761 R 

3005 

GXI82 

3098/150A 

GET3405 

3124/289 

GEZD-20 

3335/5079A 

GLA62 

3058/137A 

GPM1NB 

3087 

GT-762 

3005 

GXI91 

3345/5095A 

GET3414 

3124/289 

GEZD-22 

3336/5080A 

GLA62A 

3058/137A 

GPM2NA 

3091 

GT762 

3721/100 

GXI111 

3099/151A 

GET3415 

3124/289 

GEZD-24 

3151/5081A 

GLA62B 

3058/137A 

GPT-16 

3009 

GT-762R 

3123 

GXI115 

3092/141A 

GET3416 

3124/289 

GEZD-25 

3753/5082A 

GLA82 

3136/5072A 

GR16 

3081/125 

GT762R 

3005 

GXI120 

3347/5097A 

GET3417 

3124/289 

GEZD-27 

3064/146A 

GLA82A 

3136/5072A 

GR22 

3051/156 

GT-763 

3004/102A 

GXI128 

3093 

GET3510 

3122 

GEZD-28 

3754/5083A 

GLA82B 

3136/5072A 

GR23 

3051/156 

GT764 

3005 

GXI130 

3348/5098A 

GET3511 

3039/316 

GEZD-30 

3755/5084A 

GLA91 

3060/139A 

GR24 

3051/156 

GT-764 

3123 

GXI140 

3349/5099A 

GET3564 

3018 

GEZD-33 

3095/147A 

GLA91A 

3060/139A 

GR102 

3765/195A 

GT-766 

3005 

GXI150G 

3350/5100A 

GET3565 

3124/289 

GEZD-36 

3337/5085A 

GLA91B 

3060/139A 

GR1217F 

3541/914 

GT766 

3123 

GXI160 

3351/5101A 

GET3566 

3124/289 

GEZD-39 

3338/5086A 

GLA100 

3061/140A 

GRBV60 

3311 

GT-766A 

3004/102A 

GXI161 

3142 

GET3567 

3024/128 

GEZD-43 

3339/5087A 

GLA100A 

3061/140A 

GRF-3 

3448 

GT766A 

3123 

GXI170 

3352/5102A 

GET3568 

3124/289 

GEZD-47 

3340/5088A 

GLA100B 

3061/140A 

GRU-2A 

3998/506 

GT-792 

3011 

GXI178 

3145 

GET3569 

3024/128 

GEZD-51 

3341/5089A 

GM3Y 

3051/156 

GRU2A 

3998/506 

GT832 

3005 

GXI180 

3353/5103A 

GET3638 

3114/290 

GEZD-55 

3096/148A 

GM308 

3019 

GS73E/3 

3090/109 

GT903 

3835/103A 

GXI190 

3354/5104A 

GET3638A 

3118 

GEZD-56 

3342/5090A 

GM0378 

3648/168 

GS9014 

3122 

GT-904 

3011 

GXI200 

3355/5105A 

GET3644 

3114/290 

GEZD-62 

3097/149A 

GM-0380 

3019 

GS9014I 

3122 

GT905 

3861/101 

GXI200G 

3355/5105A 

GET3646 

3444/123A 

GEZD-68 

3343/5092A 

GM-428 

3009 

GS9014J 

3122 

GT-905R 

3861/101 

GZ1-3.3G 

3330/5066A 

GET3648 

3039/316 

GEZD-75 

3344/5093A 

GM428 

3717/121 

GS9014K 

3122 

GT947 

3861/101 

GZ 1-3.6 

3055/134A 

GET3691 

3018 

GEZD-82 

3098/150A 

GM760 

3114/290 

GS9015H 

3138/193A 

GT-948 

3011 

GZ 1-3.9 

3331/5067A 

GET3692 

3124/289 

GEZD-87 

9024/5094A 

GM770 

3039/316 

GS9015I 

3138/193A 

GT-948R 

3011 

GZ1-4.3 

3332/5068A 

GET3693 

3122 

GEZD-91 

3345/5095A 

GME040-1 

3114/290 

GS9015J 

3138/193A 

GT-949 

3861/101 

GZ1-4.7 

3333/5069A 

GET3694 

3122 

GEZD-100 

3346/5096A 

GME0404 

3118 

GS9018F 

3122 

GT-949R 

3861/101 

GZ1-5.1 

3056/135A 

GET4123 

3124/289 

GEZD-110 

3099/151A 

GME0404-1 

3118 

GS9019H 

3244 

GT-1200 

3011 

GZ 1-5.6 

3057/136A 

GET4124 

3124/289 

GEZD-120 

3347/5097A 

GME0404-2 

3118 

GS9022F 

3434/288 

GT1202 

3861/101 

GZ 1-6.2 

3058/137A 

GET4125 

3114/290 

GEZD-130 

3348/5098A 

GME1001 

3444/123A 

GS9022G 

3434/288 

GT-1223 

3004/102A 

GZ 1-6.8 

3334/5071A 

GET4126 

3114/290 

- GEZD-140 

3349/5099A 

GME1002 

3444/123A 

GS9022H 

3434/288 

GT1223 

3123 

GZ1-7.5 

3059/138A 

GET4248 

3114/290 

GEZD-150 

3350/5100A 

GME2001 

3444/123A 

GS9022I 

3434/288 

GT1604 

3005 

GZ1-8.2 

3136/5072A 

GET4249 

3118 

GEZD-160 

3351/5101A 

GME2002 

3444/123A 

GS9023H 

3122 

GT1605 

3005 

GZ1-9.1 

3060/139A 

GET4400 

3122 

GEZD-170 

3352/5102A 

GME3001 

3452/108 

GS9023I 

3122 

GT1606 

3005 

GZ1-10 

3061/140A 

GET4401 

3122 

GEZD-180 

3353/5103A 

GME3002 

3452/108 

GS9023J 

3122 

GT1607 

3005 

GZ1-11 

3139/5074A 

GET4402 

3114/290 

GEZD-190 

3354/5104A 

GME4001 

3444/123A 

GS9023K 

3122 

GT1608 

3861/101 

GZ1-12G 

3062/142A 

GET4403 

3025/129 

GEZD-200 

3355/5105A 

GME4002 

3444/123A 

GSM51 

3311 

GT1609 

3861/101 

GZ1-14 

3094/144A 

GET4410 

3045/225 

GF20 

3123 

GME4003 

3444/123A 

GSM52 

3311 

GT1644 

3114/290 

GZ 1-15 

3063/145A 

GET4944 

3024/128 

GF-20 

3004/102A 

GME6003 

3444/123A 

GSM53 

3311 

GT-1658 

3011 

GZ1-20G 

3335/5079A 

GET4945 

3024/128 

GF20A 

3004/102A 

GME9001 

3452/108 

GSM54 

3311 

GT-1665 

3005 

GZ 1-22 

3336/5080A 

GET4946 

3024/128 

GF-21 

3004/102A 

GME9002 

3452/108 

GSM482 

3311 

GT-2693 

3005 

GZ1-24 

3151/5081A 

GET5086 

3114/290 

GF21 

3123 

GME9021 

3452/108 

GSM483 

3311 

GT2693 

3721/100 

GZ1-26 

3148 

GET5088 

3124/289 

GF21A 

3004/102A 

GME9022 

3452/108 

GSR1 

3033 

GT2694 

3005 

GZ1-27 

3064/146A 

GETS 116 

3123 

GF32 

3123 

GM0380 

3117 

GT11 

3123 

GT2695 

3721/100 

GZ 1-29 

3150 

GET-5116 

3008 

GF-32 

3004/102A 

G01-209B 

3100/519 

GT-11 

3005 

GT-2695 

3005 

GZ1-33G 

3095/147A 

GET-5117 

3008 

GF32A 

3004/102A 

G05-10-A 

3444/123A 

GT-12 

3005 

GT2765 

3861/101 

GZ1-36 

3337/5085A 

GET5117 

3123 

GFT-44 

3005 

G05-11-A 

3444/123A 

GT12 

3123 

GT2766 

3861/101 

GZ 1-39 

3338/5086A 

GET5127 

3124/289 

GFT-45 

3005 

GO1209 

3100/519 

GT-13 

3005 

GT2767 

3861/101 

GZ1-43 

3339/5087A 

GET5131 

3124/289 

GFT3008/40 

3009 

GO1211 

3100/519 

GT13 

3123 

GT-2768 

3010 

GZ1-47 

3340/5088A 

GET5133 

3018 

GFT3008/40A 

3004/102A 

GO1803 

3100/519 

GT-14 

3004/102A 

GT2884 

3011 

GZ1-51 

3341/5089A 

GET5134 

3124/289 

GGE-18 

3024/128 

G05036 

3444/123A 

GT-14H 

3123 

GT2886 

3011 

GZ1-55 

3096/148A 

GET5136 

3124/289 

GH1F 

3925/525 

G05039 

3444/123A 

GT15T5 

3063/145A 

GT2888 

3011 

GZ1-56 

3342/5090A 

GET5137 

3124/289 

GH3F 

3998/506 

G05415 

3122 

GT-20 

3004/102A 

GT2906 

3861/101 

GZ1-62P 

3097/149A 

GET5138 

3114/290 

GI-P100-D 

3031A 

G05415A 

3849/293 

GT-20H 

3123 

GT3150 

3861/101 

GZ1-68 

3343/5092A 

GET5139 

3114/290 

GI-TVC3 

3110/120 

G05705 

3893/152 

GT-20R 

3004/102A 

GT5116 

3123 

GZ1-91 

3345/5095A 

GET5172 

3124/289 

GI1 

3005 

GOO-O03-A 

3087 

GT20R 

3123 

GT-5116 

3008 

GZ1-110A 

3099/151A 

GET5209 

3122 

GI-1N4385 

3311 

600-004-A 

3090/109 

GT-31 

3004/102A 

GT5117 

3006/160 

GZ1-115G 

309 2/141A 
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GZ1-120—HD2550 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

GZ1-120 

3347/5097A 

HA2-2520 

3646 

HA1201 

3366/1039 

HB-75C 

3004/102A 

HC-535B 

3018 

HD74C00 

4011 

GZ1-127 

3093 

HA2-2655 

3555 

HA1202 

3361/1041 

HB77 

3004/102A 

HC-00536 

3124/289 

HD74C02 

4001 

GZ1-130G 

3348/5098A 

HA-12 

3721/100 

HA-1202 

3009 

HB-77B 

3123 

HC-537 

3018 

HD74C10 

4023 

GZ1-140 

3349/5099A 

HA12 

3008 

HA1203 

3367/1042 

HB77B 

3004/102A 

HC537 

3039/316 

HD74C20 

4012 

GZ1-150G 

3350/5100A 

HA-15 

3721/100 

HA1211 

3362/1040 

HB-77C 

3004/102A 

HC-00537 

3444/123A 

HD74C74 

4013 

GZM60 

3351/5101A 

HA15 

3005 

HA1301 

3540/903 

HB-85 

3004/102A 

HC539 

3444/123A 

HD74C76 

4027 

GZ1-161 

3142 

HA-30 

3006/160 

HA1302 

3524/784 

HB-156 

3004/102A 

HC-545 

3018 

HD74C192 

40192 

GZ1-170 

3352/5102A 

HA49 

3721/100 

HA1306 

3368/1029 

HB-00156 

3004/102A 

HC545 

3039/316 

HD74LS248 

74LS248 

GZ1-17 8 

3145 

HA-49 

3008 

HA1306W 

3368/1029 

HB-171 

3004/102A 

HC-561 

3018 

HD74LS249 

74LS249 

GZ1-180 

3353/5103A 

HA50 

3311 

HA1314 

3369/1035 

HB-00171 

3004/102A 

HC561 

3444/123A 

HD74SOO 

74S00 

GZ1-190 

3354/5104A 

HA00052 

3721/100 

HA1316 

3370/1036 

HB-00172 

3004/102A 

HC600 

3051/156 

HD74S00P 

74S00 

GZ 1-200 

3355/5105A 

HA-00052 

3005 

HA1319 

3363/1043 

• HB-172 

3004/102A 

HC-00644 

3020/123 

HD74S04 

74S04 

GZ1-200G 

3355/5105A 

HA-52 

3008 

HA1322 

3371/1037 

HB-172AP 

3004/102A 

HC-645 

3018 

HD74S04P 

74S04 

GZ5.1 

3056/135A 

(HA-52) 

3007 

HA1322A 

3371/1037 

HB-173 

3004/102A 

HC668 

3452/108 

HD174C192 

40192 

GZ6.2 

3058/137A 

HA00053 

3721/100 

HA1322C 

3371/1037 

HB-00173 

3004/102A 

HC-00668 

3452/108 

HD-187 

3011 

GZ8.2 

3136/5072A 

HA-00053 

3005 

HA1325 

3373/1238 

HB-00175 

3004/102A 

HC670 

3017B/117 

HD-00227 

3444/123A 

GZ9.1 

3060/139A 

HA-53 

30Q8 

HA1329 

3374 

HB-175 

3004/102A 

HC680 

3017B/117 

HD-00261 

3122 

GZ27 

3064/146A 

HA-54 

3004/102A 

HA1338 

3372 

HB-175G 

3004/102A 

HC690 

3051/156 

HD374C192 

40192 

GZ27-1 

3064/146A 

HA-56 

3004/102A 

HA1338A 

3372 

HB-176 

3004/102A 

HC-00693 

3444/123A 

HD-00471 

3024/128 

GZ0885 

3136/5072A 

HA-70 

3006/160 

HA1338B 

3372 

HB-00176 

3004/102A 

HC700 

3017B/117 

HD1468 

3090/109 

GZI-82 

3098/150A 

"HA 100 

3017B/117 

HA1338C 

3372 

HB 00178 

3004/102A 

HC710 

3051/156 

HD2000 

3031A 

H:4001 

4001 

HA-102 

3007 

HA1338CB 

3372 

HB-178 

3004/102A 

HC-00711 

3018 

HD 2000-301 

3031A 

H:4007 

4007 

HA-00102 

3008 

HA1338L 

3372 

HB-186 

3123 

HC720 

3051/156 

HD2149 

3090/109 

H:4010 

4010 

HA-103 

3008 

HA1338P 

3372 

HB186 

3004/102A 

HC730 

3051/156 

HD2155 

3090/109 

H:4035 

4035 

HA-104 

3006/160 

HA1338QP 

3372 

HB-00186 

3004/102A 

HC-00730 

3011 

HD2501 

7440 

H1F1 

3311 

HA200 

3016 

HA1339 

3708/1169 

HB-187 

3123 

HC-00732 

3122 

HD2501P 

7440 

HIV 

3452/108 

HA-201 

3123 

HA1339A 

3708/1169 

HB187 

3004/102A 

HC-00735 

3122 

HD2502 

7460 

H3T929 

3245/199 

HA201 

3008 

HA1342 

3708/1169 

HB-00187 

3004/102A 

HC-772 

3018 

HD2502P 

7460 

H4J 

3095/147A 

HA202 

3721/100 

HA1342A 

3708/1169 

HB-263 

3004/102A 

HC772 

3452/108 

HD2503 

7400 

H5A3 

6554/6354 

HA-202 

3008 

HA-1350 TRANS 

3004/102A 

HB-00324 

3004/102A 

HC-00772 

3452/108 

HD2503P 

7400 

H5C3 

6554/6354 

HA234 

3006/160 

HA-1360 TRANS 

3004/102A 

HB-324 

3004/102A 

HC-00784 

3018 

HD2504 

7420 

H5D3 

6554/6354 

HA-235 

3006/160 

HA1364 

3832/1231 

HB365 

3004/102A 

HC784 

3018 

HD2504P 

7420 

H5E3 

6554/6354 

HA235A 

3006/160 

HA1366 

3744/1260 

HB367 

3052 

HC-789 

3018 

HD2505 

7451 

H5F3 

6554/6354 

HA235C 

3006/160 

HA1366R 

3872/1261 

HB-00405 

3004/102A 

HC800 

3051/156 

HD2505P 

7451 

H5G3 

6554/6354 

HA240 

3006/160 

HA1366W 

3744/1260 

HB-415 

3004/102A 

HC-00828 

3444/123A 

HD2506 

7450 

H5H3 

6556/6356 

HA-266 

3006/160 

HA1366WR 

3872/1261 

HB422 

3004/102A 

HC-00829 

3018 

HD2506P 

7450 

H5K3 

6556/6356 

HA-267 

3006/160 

HA1406 

3364 

HB459 

3004/102A 

HC-829 

3018 

HD2507 

7410 

H5M3 

6558/6358 

HA-268 

3004/102A 

HA 1406-2 

3364 

HB-459 

3004/102A 

HC-00838 

3444/123A 

HD2507P 

7410 

H5N3 

6558/6358 

HA-269 

3006/160 

HA 1406-3 

3364 

HB-461 

3123 

HC-00839 

3452/108 

HD2508 

7430 

H-10 

3004/102A 

HA300 

3017B/117 

HA 1406-4 

3364 

HB-475 

3004/102A 

HC-00871 

3444/123A 

HD2508P 

7430 

H-12 

3012/105 

HA330 

3008 

HA2001 

3112 

HB-475-6 

3004/102A 

HC-00900 

3124/289 

HD2509 

7401 

H12/1 

3017B/117 

HA-330 

3123 

HA2010 

3112 

HB-00564 

3193/187 

HC-00921 

3444/123A 

HD2509P 

7401 

H-12A 

3012/105 

HA-342 

3006/160 

HA-2190 

3006/160 

HB600 

3051/156 

HC-00923 

3124/289 

HD2510 

7474 

H-00018 

3311 

HA-350 

3006/160 

HA-3210 

3006/160 

HB800 

3051/156 

HC-00924 

3444/123A 

HD2510P 

7474 

H50 

3311 

HA-350A 

3006/160 

HA-3480 

3006/160 

HB1000 

3051/156 

HC-00929 

3018 

HD2511 

7402 

H087 

3091 

HA353 

3006/160 

HA-3670 

3006/160 

HBF4001 

4001 

HC00930 

3039/316 

HD2511P 

7402 

H089 

3062/142A 

HA-353 

3006/160 

HA-4400 

3006/160 

HBF4002 

4002 

HC-00930 

3018 

HD2512 

7453 

H091 

3091 

HA-353C 

3007 

HA5001 

3861/101 

HBF4007 

4007 

HC-00945 

3124/289 

HD2512P 

7453 

HI 00 

3017B/117 

HA-354 

3006/160 

HA5002 

3861/101 

HBF4009 

4009 

HC-01000 

3245/199 

HD2514 

7454 

H102 

3444/123A 

HA-354B 

3008 

HA5003 

3861/101 

HBF4010 

4010 

HC1000 SEMICON 

3051/156 

HD2514P 

7454 

HI 03 A 

3717/121 

HA400 

3031A 

HA5005 

3861/101 

HBF4011 

4011 

HC-01047 

3018 

HD2515 

7473 

H109 

3032A 

HA460 

3018 

HA5009 

3861/101 

HBF4012 

4012 

HC-01096 

3192/186 

HD2515P 

7473 

H200 

3017B/117 

HA471 

3006/160 

HA5010 

3835/103A 

HBF4013 

4013 

HC-01098 

3192/186 

HD2516 

7476 

H221 GE 

3215/783 

HA-00495 

3114/290 

HA5011 

3861/101 

HBF4016 

4016 

HC-01209 

3024/128 

HD2516P 

7476 

H300 

3017B/117 

HA-00496 

3083/197 

HA5012 

3861/101 

HBF4017 

4017 

HC-01226 

3192/186 

HD2517 

7475 

H316 

3091 

HA500 

3017B/117 

HA5014 

3861/101 

HBF4018AE 

4018 

HC-01317 

3122 

HD2517P 

7475 

H386-9 

3108/505 

HA525 

3006/160 

HA5016 

3861/101 

HBF4020A 

4020 

HC-01318 

3122 

HD2518 

7441 

H386C1D2Y 

3108/505 

HA00562 

3114/290 

HA5020 

3861/101 

HBF4021A 

4021 

HC-01335 

3122 

HD2518P 

7441 

H400 

3031A 

HA600 

3017B/117 

HA5021 

3861/101 

HBF4023 

4023 

HC-01359 

3018 

HD2519 

7490 

H442 

3452/108 

HA-00634 

3193/187 

HA5022 

3861/101 

HBF4024 

4024 

HC-01383 

3849/293 

HD2519P 

7490 

H445-2 

3443/513 

HA-00636 

3193/187 

HA5023 

3861/101 

HBF4025 

4025 

HC-01390 

3444/123A 

HD2520P 

7493 

H484 

3443/513 

HA-00643 

3138/193A 

HA5024 

3861/101 

HBF4027 

4027 

HC-01417 

3444/123A 

HD2521 

7492 

H500 

3017B/117 

HA-00699 

3083/197 

HA5025 

3861/101 

HBF4035 

4035 

HC-01820 

3444/123A 

HD2521P 

7492 

H598 

3068/503 

HA-00733 

3138/193A 

HA5026 

3861/101 

HBF4052A 

4052 

HC-01830 

3452/108 

HD2522 

7404 

H598-10 

3068/503 

HA800 

3032A 

HA7530 

3025/129 

HC-2 

3925/525 

HC3004 

3640/5815 

HD2522P 

7404 

H600 

3017B/117 

HA1000 

3033 

HA7531 

3025/129 

HC-30 

3087 

HC-50102 

3638/5402 

HD2523 

7405 

H614 

3091 

HA-1040 

3006/160 

HA7630 

3025/129 

HC-39 

3311 

HC1000109 

3157/703A 

HD2523P 

7405 

H615 

3119/113 

HA1101 

3129/726 

HA7631 

3025/129 

HC50 

3081/125 

HC1000109-0 

3157/703A 

HD2526 

7486 

H616 

3031A 

HA1102 

3129/726 

HA7632 

3025/129 

HC-56 

3124/289 

HC 1000111-0 

3157/703A 

HD2526D 

7486 

H617 

3031A 

HA1103 

3023/704 

HA11107 

3072/712 

HC56 

3444/123A 

HC 1000114-0 

3129/726 

HD2529 

7472 

H618 

3311 

HA1104 

3023/704 

HA11112 

3705/1189 

HC-67 

3016 

HC 1000117-0 

3159/718 

HD2529P 

7472 

H619 

3311 

HA1108 

3228/1061 

HA11115W 

9014/720 

HC-68 

3311 

HC1000217 

3514/941 

HD2530 

74107 

H620 

3311 

HA1110 

3549/901 

HA11220 

9018 

HC-69 

3016 

HC 1000217-0 

3552/941M 

HD2530D 

74107 

H621 

3033 

HA1115 

9014/720 

HA11228 

3704/1213 

HC71 

3051/156 

HC1000403 

3723/1005 

HD2531 

7445 

H625 

3032A 

HA1115M 

9014/720 

HA11245 

3072/712 

HC71F 

3051/156 

HC1000417 

3238/799 

HD2531P 

7445 

H626 

3033 

HA1115W 

9014/720 

HA11580 

3725/1196 

HC72 

3051/156 

HC1000505 

3476/1085 

HD2532 

7447 

H781 

3017B/117 

HA1124 

3072/712 

HA17301 

3688/992 

HC72F 

3051/156 

HC10001200 

3745 

HD2532P 

7447 

H800 

3033 

HA1124D 

3072/712 

HA17458 DIP 

3465/778A 

HC73 

3051/156 

HC10002050 

3223/1100 

HD2533 

7494 

H815 

3125 

HA1124S 

3077/790 

HA17555 

3564/955M 

HC73F 

3051/156 

HC10004010 

3160/801 

HD2533P 

7494 

H 881 

3016 

HA1125 

3072/712 

HA 17723 TO-5 

3164/923 

HC80 

3016 

HC10004110 

7400 

HD2534 

7495 

H889 

3311 

HA1125A 

3072/712 

HA17723 DIP 

3165/923D 

HC-00184 

3018 

HC10008060 

3880/1254 

HD2534P 

7495 

HI 000 

3033 

HA1125D 

3072/712 

HA17733 

9017 

HC-206 

3018 

HC-10022010 

3445/1192 

HD2535 

7483 

H1126D 

3102/710 

HA1125S 

3072/712 

HA17733M 

9017 

HC-00268 

3024/128 

HCC4006B 

4006 

HD2535P 

7483 

H1153 

3443/513 

HA1126 

3365/1004 

HA17741 

3514/941 

HC-371 

3018 

HCC4014B 

4014 

HD2536 

7442 

H-1567 

3124/289 

HA1126D 

3365/1004 

HA17741M 

3514/941 

HC371 

3444/123A 

HCC4018B 

4018 

HD2536P 

7442 

HI 931 

3444/123A 

HA1127 

3543/912 

HA17747 DIP 

3556/947D 

HC372 

3444/123A 

HCC4022B 

4022 

HD2537 

7443 

H1933 

3444/123A 

HA1127A 

3543/912 

HA17747 TO-5 

3526/947 

HC-00373 

3122 

HCC4026B 

4026 

HD2537P 

7443 

H1934 

3444/123A 

HA1127B 

3543/912 

HA17805 

3591/960 

HC373 

3444/123A 

HCC4028B 

4028 

HD2538 

7444 

H7126-3 

3017B/117 

HA1127C 

3543/912 

HA17806 

3669/962 

HC-380 

3018 

HCC4043B 

4043 

HD2538P 

7444 

H9423 

3018 

HA1127D 

3543/912 

HA17808 

3630/964 

HC-00380 

3018 

HCC4044B 

4044 

HD2539 

7470 

H9618 

3018 

HA1127S 

3543/912 

HA 17812 

3592/966 

HC-00381 

3038 

HCC4053B 

4053 

HD2539P 

7470 

H9623 

3018 

HA1128 

3072/712 

HA 17815 

3593/968 

HC381 

3018 

HCC4555B 

4555 

HD2541 

74192 

H9625 

3452/108 

HA1133 

3143/730 

HA 17818 

3699 

HC-00394 

3018 

HCC4556B 

4556 

HD2541P 

74192 

H9696 

3124/289 

HA1137 

3829/788 

HA17824 

3670/972 

HC-394 

3018 

HCF4006B 

4006 

HD2542 

74193 

H11567 

3444/123A 

HA1137P 

3829/788 

HA17901 

3569/834 

HC-454 

3018 

HCF4014B 

4014 

HD2542P 

74193 

H19423 

3444/123A 

HA1137W 

3829/788 

HA17902 

3643/987 

HC-458 

3124/289 

HCF4018B 

4018 

HD2543 

74121 

H19618 

3444/123A 

HA1139 

3171/744 

HA177417 

3514/941 

HC458 

3444/123A 

HCF4022B 

4022 

HD2543P 

74121 

H19623 

3444/123A 

HA1139A 

3708/1169 

HAR10 

3017B/117 

HC459 

3004/102A 

HCF4026B 

4026 

HD2544 

7438 

H19696 

3444/123A 

HA1140 

3284/1080 

HAR15 

3017B/117 

HC-460 

3018 

HCF4028B 

4028 

HD2544P 

7438 

H43020109 

3027/130 

HA1141 

3072/712 

HAR20 

3016 

HC460 

3018 

HCF4043B 

4043 

HD2545 

7413 

H43020136 

3027/130 

HA1144 

3704/1213 

HB2 

3016 

HC-461 

3018 

HCF4044B 

4044 

HD2545P 

7413 

H43020136 A 

3027/130 

HA1150 

3160/801 

HB3 

3311 

HC461 

3018 

HCF4053B 

4053 

HD2546 

7496 

H43020158 

3024/128 

HA1151 

3707/1237 

HB-32 

3004/102A 

HC-00481 

3014 

HCF4555B 

4555 

HD2546P 

7496 

H43020158A 

3024/128 

HA1152 

3284/1080 

HB-33 

3004/102A 

HC495 

3893/152 

HCL-29 

3444/123A 

HD2547 

74181 

H43020631 

3024/128 

HA1154 

3072/712 

HB50 

3081/125 

HC-00496 

3054/196 

HCL-6066 

3444/123A 

HD2547P 

74181 

H43020631A 

3024/128 

HA1156 

3160/801 

HB-54 

3004/102A 

HC500 

3017B/117 

HCV 

3311 

HD2548 

74150 

H43021579 

3014 

HA1156-6C 

3160/801 

HB-00054 

3004/102A 

HC-515 

3021/124 

HD-1 

3017B/117 

HD2548P 

74150 

HA1-2111-2 

3668 

HA1156W 

3160/801 

HB-56 

3004/102A 

HC515 

3021/124 

HD 10-001-01 

3087 

HD2549 

74151 

HA1-2211-4 

3668 

HA1177 

3725/1196 

HB-00056 

3004/102A 

HC-00535 

3018 

HD20-003-01 

3031A 

HD2549P 

74151 

HA1-2311-5 

3668 

HA1197 

3736/1214 

HB75 

3004/102A 

HC-535A 

3018 

HD-00072 

3010 

HD2550 

7408 
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HD2550P 

7408 

HD74121P 

74121 

HE-00930 

3245/199 

HEP-C6082P 

3135/709 

HEP-C74195P 

74195 

HEP-R0894 

3651 

HD2552 

7437 

HD74126 

74126 

HE-1004 

3126 

HEP-C6083P 

3072/712 

HEP-C74196P 

74196 

HEP-R0896 

3651 

HD2552P 

7437 

HD74126P 

74126 

HE-1024 

3088 

HEP-C6085P 

3172/743 

HEP-C74198P 

74198 

HEP-R1001 

3950/5400 

HD2555 

74145 

HD74132 

74132 

HE-10001 

3087 

HEP-06089 

3134/705A 

HEP-C74199P 

74199 

HEP-R1002 

3638/5402 

HD2555P 

74145 

HD74132P 

74132 

HE-10002 

3087 

HEP-C6090 

3455/804 

HEP-F0010 

3112 

HEP-R1003 

3638/5402 

HD2558 

74141 

HD74150 

74150 

HE-10003 

3087 

HEP-C6091 

3242/816 

HEP-F0015 

3116 

HEP-R1004 

3627/5404 

HD2558P 

74141 

HD74150P 

74150 

HE-10008 

3088 

HEP-C6091G 

3242/816 

HEP-F0021 

3116 

HEP-R1005 

3627/5404 

HD2560 

7426 

HD74151A 

74151 

HE-10024 

3088 

HEP-C6094P 

3159/718 

HEP-F1035 

3746/326 

HEP-R1101 

3503 

HD2560P 

7426 

HD74151AP 

74151 

HE-10025 

3088 

HEP-C6096P 

3160/801 

HEP-F2004 

3050/221 

HEP-R1102 

3503 

HD2561 

74123 

HD74155 

74155 

HE-10027 

3090/109 

HEP-C6099P 

3237/795 

HEP-F2005 

3990/220 

HEP-R1103 

3503 

HD2561P 

74123 

HD74155P 

74155 

HE-10040 

3087 

HEP-C6100P 

3215/783 

HEP-F2007 

3065/222 

HEP-R1202 

6615/5515 

HD2564 

74153 

HD74156 

74156 

HE-10041 

3126 

HEP-C6101P 

3144/723 

HEP-F2007A 

3065/222 

HEP-R1205 

6615/5515 

HD2564P 

74153 

HD74156P 

74156 

HE-10044 

3088 

HEP-C6102P 

3465/778A 

HEP-G0001 

3006/160 

HEP-R1215 

3597/5455 

HD2572 

74196 

HD74157 

74157 

HE-20011 

3017B/117 

HEP-C6103P 

3552/941M 

HEP-G0002 

3006/160 

HEP-R1216 

3597/5455 

HD2572P 

74196 

HD74157P 

74157 

HE-20049 

3059/138A 

HEP-C6105P 

3670/972 

HEP-G0003 

3006/160 

HEP-R 1217 

3597/5455 

HD2580 

74154 

HD74160 

74160 

HE0246 

3083/197 

HEP-C6107P 

3641/975 

HEP-G0004 

3004/102A 

HEP-R 1218 

3954/5414 

HD2580P 

74154 

HD74160P 

74160 

HEP-C6099P 

3237/795 

HEP-C6110P 

3591/960 

HEP-G0005 

3004/102A 

HEP-R 1219 

3598/5457 

HD4000 

4000 

HD74161 

74161 

HEP-C74LSOOP 

74LSOO 

HEP-C6111P 

3669/962 

HEP-G0006 

3004/102A 

HEP-R 1220 

3634/5444 

HD4002 

4002 

HD74161P 

74161 

HEP-C74LS02P 

74LS02 

HEP-C6112P 

3630/964 

HEP-G0007 

3004/102A 

HEP-R1221 

3634/5444 

HD4006A 

4006 

HD74162 

74162 

HEP-C74LS03P 

74LS03 

HEP-C6113P 

3592/966 

HEP-G0008 

3006/160 

HEP-R 1222 

3635/5446 

HD4008A 

4008 

HD74162P 

74162 

HEP-C74LS04P 

74LS04 

HEP-C6114P 

3593/968 

HEP-G0009 

3007 

HEP-R1223 

3636/5448 

HD4009 

4009 

HD74163 

74163 

HEP-C74LS05P 

74LS05 

HEP-C6116P 

3670/972 

HEP-GO010 

3006/160 

HEP-R1243 

3942/5483 

HD4011 

4011 

HD74163P 

74163 

HEP-C74LS08P 

74LS08 

HEP-C6118P 

3671/961 

HEP-GO011 

3835/103A 

HEP-R 1244 

3943/5485 

HD4012 

4012 

HD74164 

74164 

HEP-C74LS10P 

74LS10 

HEP-C6120P 

3672/963 

HEP-G6000 

3014 

HEP-R 1245 

3943/5485 

HD4013 

4013 

HD74164P 

74164 

HEP-C74LS1 IP 

74LS11 

HEP-C6122P 

3673/967 

HEP-G6001 

3642/179 

HEP-R 1246 

3944/5487 

HD4014A 

4014 

HD74166P 

74175 

HEP-C74LS14P 

74LS14 

HEP-C6123P 

3674/969 

HEP-G6003 

3014 

HEP-R1247 

3944/5487 

HD4015 

4015 

HD74174 

74174 

HEP-C74LS20P 

74LS20 

HEP-C6131P 

3689/978 

HEP-G6004 

3012/105 

HEP-R 1300 

3579/5504 

HD4016 

4016 

HD74174P 

74174 

HEP-C74LS27P 

74LS27 

HEP-C6132 

3462/977 

HEP-G6005 

3717/121 

HEP-R1301 

3579/5504 

HD4017 

4017 

HD74175 

74175 

HEP-C74LS30P 

74LS30 

HEP-C7400P 

7400 

HEP-G6007 

3034 

HEP-R1302 

3579/5504 

HD4018A 

4022 

HD74175P 

74175 

HEP-C74LS32P 

74LS32 

HEP-C7401P 

7401 

HEP-G6008 

3035 

HEP-R 1304 

3579/5504 

HD4019 

4019 

HD74180 

74180 

HEP-C74LS42P 

74LS42 

HEP-C7402P 

7402 

HEP-G6009 

3642/179 

HEP-R 1305 

3698/5987 

HD4022A 

4022 

HD74180P 

74180 

HEP-C74LS51P 

74LS51 

HEP-C7403P 

7403 

HEP-G6011 

3123 

HEP-R 1306 

3580/5507 

HD4023 

4023 

HD74190 

74190 

HEP C74LS74P 

74LS74 

HEP-C7404P 

7404 

HEP-G6012 

3123 

HEP-R 1307 

3580/5507 

HD4024 

4024 

HD74190P 

74190 

HEP-C74LS86P 

74LS86 

HEP-C7405P 

7405 

HEP-G6013 

3014 

HEP-R1471 

6642/5542 

HD4025 

4025 

HD74191 

74191 

HEP-C74LS93P 

74LS93 

HEP-C7406P 

7406 

HEP-G6014 

3642/179 

HEP-R 1472 

6642/5542 

HD4027 

4027 

HD74191P 

74191 

HEP-C74LS109P 

74LS109 

HEP-C7407P 

7407 

HEP-G6015 

3717/121 

HEP-R1473 

3581/5543 

HD4028A 

4028 

HD74199 

74199 

HEP-C74LS136P 

74LS136 

HEP-C7408P 

7408 

HEP-G6016 

3198/131 

HEP-R1475 

3582/5545 

HD4030 

4030 

HD74199P 

74199 

HEP-C74LS138P 

74LS138 

HEP-C7409P 

7409 

HEP-G6018 

3642/179 

HEP-R 1711 

3664/5602 

HD4043A 

4043 

HD200301 

3017B/117 

HEP-C74LS151P 

74LS151 

HEP-C7410P 

7410 

HEP-R0050 

3311 

HEP-R 1712 

3664/5602 

HD4044A 

4044 

H D1000101 

3087 

HEP-C74LS153P 

74LS153 

HEP-C74 IIP 

7411 

HEP-R0051 

3311 

HEP-R 1713 

3665/5603 

HD4049 

4049 

H D1000101-0 

3090/109 

HEP-C74LS157P 

74LS157 

HEP-C7413P 

7413 

HEP-R0052 

3311 

HEP-R 1715 

3666/5605 

HD4050 

4050 

HD 1000101X2 

3088 

HEP-C74LS174P 

74LS174 

HEP-C7414P 

7414 

HEP-R0053 

3031A 

HEP-R1721 

3631/5623 

HD4053 

4053 

HD 1000105 

3088 

HEP-C74LS175P 

74LS175 

HEP-C7416P 

7416 

HEP-R0054 

3017B/117 

HEP-R1722 

3631/5623 

HD4053A 

4053 

HD 1000105-0(MP) 

3709/110MP 

HEP-C74LS191P 

74LS191 

HEP-C7417P 

7417 

HEP-R0055 

3032A 

HEP-R1723 

3632/5624 

HD6147 

3017B/117 

HD1000301 

3088 

HEP-C74LS193P 

74LS193 

HEP-C7420P 

7420 

HEP-R0056 

3033A 

HEP-R1725 

3633/5626 

HD6825 

3017B/117 

HD 1000302 

3088 

HEP-C74LS253P 

74LS253 

HEP-C7423P 

7423 

HEP-R0070 

9004/5801 

HEP-R1781 

3521/5686 

HD6865 

3017B/117 

HD1000303 

3059/138A 

HEP-C74LS257P 

74LS257 

HEP-C7425P 

7425 

HEP-R0071 

9005/5802 

HEP-R 1782 

3521/5686 

HD7400 

7400 

HD2000108 

3051/156 

HEP-C74LS258P 

74LS258 

HEP-C7426P 

7426 

HEP-R0072 

9007/5804 

HEP-R1783 

3521/5686 

HD7400P 

7400 

HD2000110 

3311 

HEP-C74LS259P 

74LS259 

HEP-C7427P 

7427 

HEP-R0074 

9009/5808 

HEP-R1785 

3521/5686 

HD7402 

7402 

HD2000206 

3100/519 

HEP-C74LS298P 

74LS298 

HEP-C7430P 

7430 

HEP-R0076 

9009/5808 

HEP-R2002 

9083A/6407 

HD7402P 

7402 

HD2000301 

3311 

HEP-C74LS367P 

74LS367 

HEP-C7432P 

7432 

HEP-R0078 

9010/5809 

HEP-R2500 

3323/610 

HD7403 

7403 

HD2000301(HR5A) 

3311 

HEP-C3000P 

7400 

HEP-C7437P 

7437 

HEP-R0090 

9003/5800 

HEP-R2501 

3324/611 

HD7403P 

7403 

HD2000301-0 

3031A 

HEP-C3001P 

7401 

HEP-C7438P 

7438 

HEP-R0091 

9004/5801 

HEP-R2502 

3325/612 

HD7405 

7405 

HD2000307 

3031A 

HEP-C3002P 

7402 

HEP-C7440P 

7440 

HEP-R0092 

9005/5802 

HEP-R2503 

3327/614 

HD7405P 

7405 

HD2000308 

3031A 

HEP-C3004P 

7404 

HEP-C7441AP 

7441 

HEP-R0094 

9007/5804 

HEP-R3010 

3130 

HD7406 

7406 

HD2000413 

3311 

HEP-C3010P 

7410 

HEP-C7442P 

7442 

HEP-R0096 

3848/5806 

HEP-R3012 

3925/525 

HD7406P 

7406 

HD2000610 

3121/115 

HEP-C3020P 

7420 

HEP-C7445P 

7445 

HEP-R0097 

9009/5808 

HEP-R3201 

3303/522 

HD7407 

7407 

HD2000703 

3311 

HEP-C3030P 

7430 

HEP-C7446AP 

7446 

HEP-R0098 

9010/5809 

HEP-R3203 

3304/500A 

HD7407P 

7407 

HD2000710 

3119/113 

HEP-C3040P 

7440 

HEP-C7447AP 

. 7447 

HEP-R0100 

3639/5812 

HEP-R3205 

3698/5987 

HD7410 

7410 

HD2000803 

3311 

HEP-C3041L 

7441 

HEP-C7447P 

7447 

HEP-R0101 

3639/5812 

HEP-R9134 

3087 

HD7410P 

7410 

HD2000903 

3311 

HEP-C3041P 

7441 

HEP-C7448P 

7448 

HEP-R0102 

3639/5812 

HEP-R9134A 

3087 

HD7412 

7412 

HD2001105 

3100/519 

HEP-C3050L 

7450 

HEP-C7451P 

7451 

HEP-R0104 

3640/5815 

HEP-R9135 

3087 

HD7412P 

7412 

HD2001310 

3311 

HEP-C3050P 

7450 

HEP-C7454P 

7454 

HEP-R0106 

3640/5815 

HEP-S0001 

3275/194 

HD7414 

7414 

HD3000101-0 

3062/142A 

HEP-C3073P 

7473 

HEP-C7460P 

7460 

HEP-R0130 

3604/5870 

HEP-S0002 

3137/192A 

HD7414P 

7414 

HD3000109-0 

3092/141A 

HEP-C3075P 

7475 

HEP-C7470P 

7470 

HEP-R0131 

3603/5874 

HEP-S0003 

3137/192A 

HD7416 

7416 

HD3000113 

3092/141A 

HEP-C3800P 

7490 

HEP-C7472P 

7472 

HEP-R0132 

3603/5874 

HEP-S0004 

3444/123A 

HD7416P 

7416 

HD3000201-0 

3755/5084A 

HEP-C3801L 

7492 

HEP-C7473P 

7473 

HEP-R0134 

3602/5878 

HEP-S0005 

3275/194 

HD7420 

7420 

HD3000309 

3059/138A 

HEP-C3801P 

7492 

HEP-C7474P 

7474 

HEP-R0136 

3500/5882 

HEP-S0006 

3247/234 

HD7420P 

7420 

HD3000401 

3060/139A 

HEP-C3806P 

3965/974 

HEP-C7475P 

7475 

HEP-R0138 

7090/5890 

HEP-S0008 

3132 

HD7422 

7422 

HD3000409 

3059/138A 

HEP-C4000P 

4000 

HEP-C7476P 

7476 

HEP-R0160 

3585/5952 

HEP-S0009 • 

3132 

HD7427 

7427 

HD3001009 

3092/141A 

HEP-C4001P 

4001 

HEP-C7483P 

7483 

HEP-R0161 

3585/5952 

HEP-S0010 

3039/316 

HD7427P 

7427 

HD3001109 

3094/144A 

HEP-C4002P 

4002 

HEP-C7485P 

7485 

HEP-R0162 

3585/5952 

HEP-S0011 

3444/123A 

HD7430 

7430 

HD3001809 

3061/140A 

HEP-C4007P 

4007 

HEP-C7486P 

7486 

HEP-R0164 

3585/5952 

HEP-SO012 

3118 

HD7430P 

7430 

HD3003109 

3059/138A 

HEP-C4009P 

4009 

HEP-C7490AP 

7490 

HEP-R0166 

3585/5952 

HEP-S0013 

3118 

HD7432 

7432 

HD3003309 

3776/5010A 

HEP-C4020P 

4020 

HEP-C7492AP 

7492 

HEP-R0170 

3081/125 

HEP-S0014 

3444/123A 

HD7432P 

7432 

HD3033090 

3777/5011A 

HEP-C4021P 

4021 

HEP-C7493AP 

7493 

HEP-R0250 

3610/5980 

HEP-S0015 

3275/194 

HD7440 

7440 

HD4000109 

3126 

HEP-C4030P 

4030 

HEP-C7495P 

7495 

HEP-R0251 

3609/5986 

HEP-S0016 

3452/108 

HD7440P 

7440 

HD4000909 

3126 

HEP-C4040P 

4040 

HEP-C7496P 

7496 

HEP-R0253 

3609/5986 

HEP-S0017 

3018 

HD7442A 

7442 

HD10000101 

3090/109 

HEP-C4042P 

4042 

HEP-C74107P 

74107 

HEP-R0254 

3608/5990 

HEP-S0019 

3715 

HD7442AP 

7442 

HD 10000302 

3090/109 

HEP-C4050P 

4050 

HEP-C74121P 

74121 

HEP-R0255 

3608/5990 

HEP-S0020 

3246/229 

HD7443A 

7443 

HD 10001010 

3090/109 

HEP-C4051P 

4051 

HEP-C74123P 

74123 

HEP-R0256 

3501/5994 

HEP-S0021 

3452/108 

HD7443AP 

7443 

HD10001050 

3088 

HEP-C4052 

4052 

HEP-C74125P 

74125 

HEP-R0257 

3501/5994 

HEP-S0022 

3444/123A 

HD7444A 

7444 

HD20001100 

3311 

HEP-C4054P 

4054 

HEP-C74141P 

74141 

HEP-R0600 

3175 

HEP-S0023 

3245/199 

HD7444AP 

7444 

HD20003010 

3311 

HEP-C4055P 

4055 

HEP-C74145P 

74145 

HEP-R0602 

3175 

HEP-S0024 

3245/199 

HD7451 

7451 

HD20005100 

3051/156 

HEP-C4056P 

4056 

HEP-C74150P 

74150 

HEP-R0604 

3175 

HEP-S0025 

3444/123A 

HD7451P 

7451 

HD20011050 

3100/519 

HEP-C5056P 

3161/722 

HEP-C74151AP 

74151 

HEP-R0606 

3175 

HEP-S0026 

3466/159 

HD7454 

7454 

HD30001090 

3092/141A 

HEP-C6001 

3157/703A 

HEP-C74151P 

74151 

HEP-R0700 

3089/112 

HEP-S0027 

3433/287 

HD7454P 

7454 

HD30001200 

3061/140A 

HEP-C6050G 

3233/973 

HEP-C74153P 

74153 

HEP-R0801 

9075/166 

HEP-S0028 

3434/288 

HD7460 

7460 

HD30010090 

3092/141A 

HEP-C6052P 

3552/941M 

HEP-C74154P 

74154 

HEP-R0802 

3105 

HEP-S0029 

3715 

HD7460P 

7460 

HD30011090 

3094/144A 

HEP-C6055L 

3162/725 

HEP-C74155P 

74155 

HEP-R0803 

3105 

HEP-S0030 

3444/123A 

HD7472 

7472 

HD30017090 

3060/139A 

HEP-C6056P 

3161/722 

HEP-C74156P 

74156 

HEP-R0804 

3106/5304 

HEP-S0031 

3247/234 

HD7472P 

7472 

HD30042090 

3057/136A 

HEP-C6057P 

3454/790 

HEP-C74157P 

74157 

HEP-R0805 

3107/5307 

HEP-S0032 

3114/290 

HD7474 

7474 

HD40001060 

3327/614 

HEP-C6058P 

3076/715 

HEP-C74160AP 

74160 

HEP-R0841 

3105 

HEP-S0033 

3246/229 

HD7474P 

7474 

HD40001330 

3325/612 

HEP-C6059P 

3234/746 

HEP-C74161 AP 

74161 

HEP-R0842 

3647/167 

HEP-S0034 

3044/154 

HD7475 

7475 

HDS9010 

3100/519 

HEP-C6060P 

3236/748 

HEP-C74162AP 

74162 

HEP-R0843 

3106/5304 

HEP-S0035 

3044/154 

HD7475P 

7475 

HE-0A90 

3088 

HEP-C6061P 

3280/750 

HEP-C74163AP 

74163 

HEP-R0845 

3106/5304 

HEP-S3001 

3048/329 

HD7485 

7485 

HE-CD0000 

3088 

HEP-C6062P 

3135/709 

HEP-C74164P 

74164 

HEP-R0846 

3107/5307 

HEP-S3002 

3024/128 

HD7485P 

7485 

HE-0A90 

3087 

HEP-C6063P 

3072/712 

HEP-C74165P 

74165 

HEP-R0851 

9075/166 

HEP-S3003 

3025/129 

HD7486 

7486 

HE-SD1 

3017B/117 

HEP-C6066P 

3216/798 

HEP-C74166P 

74175 

HEP-R0852 

9075/166 

HEP-S3004 

3048/329 

HD7486P 

7486 

HE-1N34 

3087 

HEP-C6068P 

9014/720 

HEP-C74170P 

74170 

HEP-R0853 

3647/167 

HEP-S3005 

3176/350 

HD7490 

7490 

HE-1N34A 

3087 

HEP-C6069G 

3141/780 

HEP-C74174P 

74174 

HEP-R0855 

3648/168 

HEP-S3006 

3176/350 

HD7490P 

7490 

HE-1N60 

3087 

HEP-C6069P 

3141/780 

HEP-C74175P 

74175 

HEP-R0856 

3678/169 

HEP-S3007 

3177/351 

HD7492A 

7492 

HE-1N60P 

3087 

HEP-C6070P 

3075/714 

HEP-C74T76P 

74176 

HEP-R0880 

3650 

HEP-S3008 

3195/311 

HD7492AP 

7492 

HE-1S188 

3087 

HEP-C6071P 

3076/715 

HEP-C74177P 

74177 

HEP-R0881 

3650 

HEP-S3010 

3512 

HD7493AP 

7493 

HE-1S426 

3087 

HEP-C6072P 

3235/739 

HEP-C74180P 

74180 

HEP-R0882 

3650 

HEP-S3011 

3024/128 

HD7496 

7496 

HE-1S446 

3087 

HEP-C6074P 

3159/718 

HEP-C7418 IP 

74181 

HEP-R0883 

3651 

HEP-S3012 

3025/129 

HD7496P 

7496 

HE-1S555 

3126 

HEP-C6075P 

3167/738 

HEP-C74190P 

74190 

HEP-R0884 

3651 

HEP-S3013 

3048/329 

HD74107 

74107 

HE-7 

3092/141A 

HEP-C6076P 

3168/749 

HEP-C74191P 

74191 

HEP-R0890 

3650 

HEP-S3019 

3232/191 

HD74107P 

74107 

HE-7A 

3092/141A 

HEP-C6079P 

3279/747 

HEP-C74192P 

74192 

HEP-R0891 

3650 

HEP-S3020 

3199/188 

HD74121 

74121 

HE-7B 

3092/141A 

HEP-C6081P 

3240/779-1 

HEP-C74193P 

74193 

HEP-R0892 

3650 

HEP-S3021 

3232/191 
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HEP-S3022 

3232/191 

HEP-Z0417 

.3094/144A 

HEP-590 

3242/816 

HF-5 

3018 

HHL3.6 

3055/134A 

HL03SG 

3583/5641 

HEP-S3023 

3512 

HEP-Z0418 

3063/145A 

HEP-591 

3022/1188 

HF5 

3444/123A 

HHL3.9 

3331/5067A 

HL13SG 

3583/5641 

HEP-S3024 

3199/188 

HEP-Z0419 

3751/5075A 

HEP-594 

3159/718 

HF-6 

3018 

HHL4.3 

3332/5068A 

HL23SG 

3583/5641 

HEP-S3025 

3202/210 

HEP-Z0420 

3752/5077A 

HEP-595 

9014/720 

HF6 

3444/123A 

HHL4.7 

3333/5069A 

HL33SS 

3506/5642 

HEP-S3026 

3199/188 

HEP-Z0421 

3335/5079A 

HEP-602 

3333/5069A 

HF6H 

3005 

HHL5.1 

3056/135A 

HL43SG 

3506/5642 

HEP-S3027 

3513 

HEP-Z0422 

3336/5080A 

HEP-603 

3057/136A 

HF6M 

3005 

HHL5.6 

3057/136A 

HL43SS 

3506/5642 

HEP-S3028 

3200/189 

HEP-Z0423 

3151/5081A 

HEP-604 

3139/5074A 

HF7 

3444/123A 

HHL6.2 

3058/137A 

HL18998 

7400 

HEP-S3029 

3203/211 

HEP-Z0424 

3064/146A 

HEP-605 

3750/143A 

HF-7 

3018 

HHL6.8 

3334/5071A 

HL18999 

7474 

HEP-S3030 

3200/189 

HEP-Z0425 

3754/5083A 

HEP-606 

3094/144A 

HF-8 

3018 

HHL7.5 

3059/138A 

HL19000 

7404 

HEP-S3031 

3200/189 

HEP Z0426 

3095/147A 

HEP-607 

3063/145A 

HF8 

3444/123A 

HHL8.2 

3136/5072A 

HL19001 

7410 

HEP-S3032 

3200/189 

HEP-Z0427 

3337/5085A 

HEP-608 

3064/146A 

HF-9 

3024/128 

HHL9.1 

3060/139A 

HL19002 

7473 

HEP-S3033 

3044/154 

HEP-Z0428 

3338/5086A 

HEP-609 

3095/147A 

HF-10 

3025/129 

HHL10 

3061/140A 

HL19003 

7420 

HEP-S3034 

3044/154 

HEP-Z0430 

3340/5088A 

HEP-610 

3342/5090A 

HF12H 

3007 

HHL11 

3139/5074A 

HL19004 

7402 

HEP-S3035 

3044/154 

HEP-Z0432 

3342/5090A 

HEP-611 

3097/149A 

HF12M 

3007 

HHL12G 

3062/142A 

HL19006 

7493 

HEP-S3232 

3200/189 

HEP-Z0433 

3097/149A 

HEP-612 

3098/150A 

HF12N 

3008 

HHL14 

3094/144A 

HL19008 

74121 

HEP-S5000 

3190/184 

HEP-Z0436 

3098/150A 

HEP-613 

3099/151A 

HF19 

3009 

HHL15 

3063/145A 

HL19009 

7442 

HEP-S5001 

3188A/182 

HEP-Z0438 

3346/5096A 

HEP620 

6615/5515 

HF-19D 

3642/179 

HHL20G 

3335/5079A 

HL 19010 

7476 

HEP-S5002 

3189A/183 

HEP-Z0439 

3099/151A 

HEP621 

6615/5515 

HF20 

3009 

HHL22 

3336/5080A 

HL19011 

7440 

HEP-S5003 

3054/196 

HEP-Z0440 

3347/5097A 

HEP622 

3635/5446 

HF20H 

3007 

HHL24 

3151/5081A 

HL 19012 

7475 

HEP-S5004 

3188A/182 

HEP-Z0442 

3350/5100A 

HEP-623 

3014 

HF20M 

3007 

HHL26 

3148 

HL19013 

7430 

HEP-S5005 

3189A/183 

HEP-Z0444 

3353/5103A 

HEP623 

3717/121 

HF23 

3437/180 

HHL27 

3064/146A 

HL19014 

7486 

HEP-S5006 

3191/185 

HEP-Z0445 

3355/5105A 

HEP624 

3717/121 

HF35 

3123 

HHL29 

3150 

HL19015 

7490 

HEP-S5007 

3083/197 

HEP-Z2500 

3377/5111A 

HEP-624 

3014 

HF40 

3137/192A 

HHL33G 

3095/147A 

HL24630 

3590/909D 

HEP-S5008 

3189A/183 

HEP-Z2502 

3379/5113A 

HEP626 

3642/179 

HF47 

3114/290 

HHL36 

3337/5085A 

HM6.8 

3780/5014A 

HEP-S5009 

3189A/183 

HEP-Z2504 

3381/5115A 

HEP-627 

3014 

HF-4 7 

3114/290 

HHL39 

3338/5086A 

HM6.8A 

3780/5014A 

HEP-S5010 

3189A/183 

HEP-Z2506 

3383/5117A 

HEP-628 

3014 

HF50 

3123 

HHL43 

3339/5087A 

HM7.5 

3781/5015A 

HEP-S5011 

3021/124 

HEP-Z2508 

3385/5119A 

HEP628 

3717/121 

HF50M 

3006/160 

HHL47 

3340/5088A 

HM7.5A 

3781/5015A 

HEP-S5012 

3538 

HEP-Z2510 

3387/5121A 

HEP-629 

3004/102A 

HF51 

3083/197 

HHL51 

3341/5089A 

HM8.2 

3782/5016A 

HEP-S50I3 

3513 

HEP-Z2513 

3390/5124A 

HEP629 

3722/102 

HF57 

3054/196 

HHL55 

3096/148A 

HM8.2A 

3782/5016A 

HEP-S5014 

3512 

HEP-Z2514 

3391/5125A 

HEP-630 

3004/102A 

HF58 

3083/197 

HHL56 

3342/5090A 

HM8.2B 

3782/5016A 

HEP-S5015 

3103A/396 

HEP-Z2516 

3393/5127A 

HEP630 

3722/102 

HF-10022 

3090/109 

HHL62 

3097/149A 

HM9.1 

3784/5018A 

HEP-S5018 

3083/197 

HEP-Z2519 

3396/5130A 

HEP-631 . 

3004/102A 

HF-10024 

3088 

HHL68 

3343/5092A 

HM9.1A 

3784/5018A 

HEP-S5019 

3026 

HEP-Z2522 

3399/5133A 

HEP631 

3722/102 

HF-20004 

3060/139A 

HHL82 

3098/150A 

HM9.1B 

3784/5018A 

HEP-S5020 

3438 

HEP-Z2525 

3402/5136A 

HEP632 

3722/102 

HF-20005 

3126 

HHL91 

3345/5095A 

HM10 

3785/5019A 

HEP-S5021 

3115/165 

HEP-Z2526 

3403/5137A 

HEP-632 

3004/102A 

HF20005 

3126 

HHL110L 

3099/151A 

HM10A 

3785/5019A 

HEP-S5022 

3466/159 

HEP-Z2528 

3405/5139A 

HEP-633 

3004/102A 

HF-20007 

3126 

HHL115 

3092/141A 

HM10B 

3785/5019A 

HEP-S5023 

3025/129 

HEP-Z2530 

3407/5141A 

HEP633 

3722/102 

HF-20008 

3090/109 

HHL120 

3347/5097A 

HM11 

3786/5020A 

HEP-S5024 

3103A/396 

HEP-Z2531 

3408/5142A 

HEP-634 

3004/102A 

HF-20011 

3060/139A 

HHL128 

3093 

HM11A 

3786/5020A 

HEP-S5025 

3044/154 

HEP-Z2537 

3414/5148A 

HEP-635 

3006/160 

HF-2001 K1S1718 3060/139 A 

HHL130 

3348/5098A 

HM12 

3787/5021A 

HEP-S5026 

3024/128 

HEP-Z2542 

3419/5153A 

HEP-636 

3006/160 

HF-20035 

3126 

HHL140 

3349/5099A 

HM12A 

3787/5021A 

HEP-S7000 

3535/181 

HEP-Z2545 

3422/5156A 

HEP-638 

3007 

HF-20046 

3126 

HHL150 

3350/5100A 

HM12B 

3787/5021A 

HEP-S7001 

3437/180 

HEP-Z2547 

3424/5158A 

HEP-639 

3006/160 

HF-20047 

3311 

HHL160 

3351/5101A 

HM13 

3788/5022A 

HEP-S7002 

3036 

HEP-Z2548 

3425/5159A 

HEP-640 

3006/160 

HF-20048 

3100/519 

HHL161 

3142 

HM13A 

3788/5022A 

HEP-S7003 

3173/219 

HEP-Z2551 

3428/5162A 

HEP-641 

3861/101 

HF-20052 

3031A 

HHL170 

3352/5102A 

HM13B 

3788/5022A 

HEP-S7004 

3027/130 

HEP-1 

3006/160 

HEP-643 

3052 

HF-20060 

3100/519 

HHL176 

3145 

HM15 

3790/5024A 

HEP-S7005 

3115/165 

HEP-2 

3006/160 

HEP-700 

3191/185 

HF-20061 

3100/519 

HHL180 

3353/5103A 

HM-15 

3063/145A 

HEP-S7006 

3217 

HEP-3 

3006/160 

HEP-701 

3190/184 

HF-20062 

3323/610 

HHL190 

3354/5104A 

HM15A 

3790/5024A 

HEP-S7007 

3437/180 

HEP-50 

3444/123A 

HEP-702 

3083/197 

HF-20063 

3100/519 

HHL200 

3355/5105A 

HM15B 

3790/5024A 

HEP-S7008 

3535/181 

HEP-52 

3118 

HEP-703 

3026 

HF-20064 

3100/519 

HHL200G 

3355/5105A 

HM16 

3791/5025A 

HEP-S9001 

3628/6402 

HEP-53 

3444/123A 

HEP-704 

3027/130 

HF-20065 

3060/139A 

HI DIV-1 

3868/DIV-1 

HM16A 

3791/5025A 

HEP-S9100 

3156/172A 

HEP-54 

3444/123A 

HEP-705 

3173/219 

HF20066 

3311 

HI DIV-2 

3869/DIV-2 

HM16B 

3791/5025A 

HEP-S9101 

3996/253 

HEP-55 

3444/123A 

HEP-706 

3103 A/396 

HF-20067 

3311 

HI DIV-3 

3870/DIV-3 

HM18 

3793/5027A 

HEP-S9102 

3180/263 

HEP-56 

3452/108 

HEP-707 

3438 

HF-20071 

3081/125 

HI508A 

4051 

HM18A 

3793/5027A 

HEP-S9120 

3241/232 

HEP-57 

3466/159 

HEP709 

3716/161 

HF-20083 

3311 

HI1818A 

4051 

HM 19 

3794/5028A 

HEP-S9121 

3997/254 

HEP-75 

3466/159 

HEP-709 

3018 

HF-20084 

3311 

HIB005 

3081/125 

HM19A 

3794/5028A 

HEP-S9140 

3182/243 

HEP-76 

3444/123A 

HEP-710 

3025/129 

HF-20086 

3311 

HIE670C 

3068/503 

HM20 

3795/5029A 

HEP-S9141 

3183A 

HEP-101 

3061/140A 

HEP-712 

3044/154 

HF-20088 

3709/110MP 

HIE 1080 

3108/505 

HM20A 

3795/5029A 

HEP-Z0206 

3771/5005A 

HEP-102 

3055/134A 

HEP-713 

3024/128 

HF-20094 

3126 

HIE1190 

3119/113 

HM22 

3796/5030A 

HEP-Z0206A 

3771/5005A 

HEP-103 

3058/137A 

HEP-714 

3232/191 

HF-20095 

3100/519 

HIE 1210 

3119/113 

HM22A 

3796/5030A 

HEP-Z0208 

3773/5007A 

HEP-104 

3060/139A 

HEP-715 

3466/159 

HF-20108 

3126 

HIE6600 

3066/118 

HM24 

3797/5031A 

HEP-Z0208A 

3773/5007A 

HEP-105 

3062/142A 

HEP-716 

3466/159 

HF-20116 

3126 

HIE6800 

3068/503 

HM24A 

3797/5031A 

HEP-Z0210 

3775/5009A 

HEP-134 

3087 

HEP-717 

3247/234 

HF-20124 

3100/519 

HIE 10900 

3066/118 

HM27 

3799/5033A 

HEP-Z0210A 

3775/5009A 

HEP-135 

3087 

HEP-718 

3246/229 

HF200191A 

3448 

HIE11000 

3110/120 

HM27A 

3799/5033A 

HEP-Z0211 

3776/5010A 

HEP-151 

3585/5952 

HEP719 

3716/161 

HF200191A-0 

3448 

HIE 12000 

3120/114 

HM27B 

3064/146A 

HEP-Z0211A 

3776/5010A 

HEP-153 

3585/5952 

HEP-719 

3246/229 

HF200191A0 

3116 

HJ-15 

3004/102A 

HM27B-A 

3064/146A 

HEP-Z0212 

3777/5011A 

HEP-154 

3311 

HEP-720 

3246/229 

HF200191B-0 

3448 

HJ15 

3123 

HM30 

3801/5035A 

HEP-Z0212A 

3777/5011A 

HEP-156 

3311 

HEP-721 

3444/123A 

HF200191BO 

3116 

HJ-17 

3004/102A 

HM30A 

3801/5035A 

HEP-Z0214 

3779/5013A 

HEP-157 

3031A 

HEP-722 

3444/123A 

HF200301B 

3112 

HJ17 

3123 

HM33 

3802/5036A 

HEP-Z0214A 

3779/5013A 

HEP-158 

3017B/117 

HEP-723 

3444/123A 

HF200301B0 

3112 

HJ-17D 

3004/102A 

HM33A 

3802/5036A 

HEP-Z0215 

3780/5014A 

HEP-159 

3032A 

HEP-724 

3444/123A 

HF200301E 

3112 

HJ17D 

3123 

HM36 

3803/5037A 

HEP-Z0215A 

3780/5014A 

HEP-160 

3080 

HEP-725 

3444/123A 

HF20041IB 

3448 

HJ22 

3123 

HM36A 

3803/5037A 

HEP-Z0216 

3781/5015A 

HEP-161 

9003/5800 

HEP-726 

3444/123A 

HF20041ICO 

3448 

HJ-22 

3005 

HM39 

3804/5038A 

HEP-Z0216A 

3781/5015A 

HEP-162 

9005/5802 

HEP-727 

3444/123A 

HF309301E 

3018 

HJ-22D 

3005 

HM39A 

3804/5038A 

HEP-Z0217 

3782/5016A 

HEP-170 

3081/125 

HEP-728 

3444/123A 

HFC4556B 

4556 

HJ-23 

3005 

HM43 

3805/5039A 

HEP-Z0217A 

3782/5016A 

HEP-175 

9075/166 

HEP-729 

3444/123A 

HF0W05 

3017B/117 

HJ23 

3123 

HM43A 

3805/5039A 

HEP-Z0219 

3784/5018A 

HEP-176 

3647/167 

HEP-730 

3245/199 

HFSD1 

3016 

HJ-23D 

3005 

HM47 

3806/5040A 

HEP-Z0219 A 

3784/5018A 

HEP-177 

3106/5304 

HEP-731 

3246/229 

HFSD-1 

3109/119 

HJ-34A 

3004/102A 

HM47A 

3806/5040A 

HEP-Z0220 

3785/5019A 

HEP-178 

3107/5307 

HEP-732 

3246/229 

HFSD-1A 

3043 

HJ35 

3719/104 

HM-00049 

3005 

HEP-Z0220A 

3785/5019A 

HEP-200 

3014 

HEP-733 

3246/229 

HFSD-1B 

3125 

HJ37 

3123 

HM51 

3807/5041A 

HEP-Z0222 

3787/5021A 

HEP200 

3719/104 

HEP-734 

3246/229 

HFSD1B 

3080 

HJ41 

3005 

HM51A 

3807/5041A 

HEP-Z0222A 

3787/5021A 

HEP-230 

3014 

HEP-735 

3444/123A 

HFSD-1 BA 

3125 

HJ43 

3004/102A 

HM56 

3808/5042A 

HEP-Z0225 

3790/5024A 

HEP230 

3719/104 

HEP-736 

3444/123A 

HFSD-1 C 

3130 

HJ-50 

3004/102A 

HM56A 

3808/5042A 

HEP-Z0225A 

3790/5024A 

HEP-231 

3012/105 

HEP-737 

3245/199 

HFSD1C 

3032A 

HJ-51 

3004/102A 

HM62 

3810/5044A 

HEP-Z0228 

3793/5027A 

HEP232 

3717/121 

HEP-738 

3122 

HFSD-1Z 

3043 

HJ-54 

3005 

HM62A 

3810/5044A 

HEP-Z0228A 

3793/5027A 

HEP-232 

3717/121 

HEP-739 

3466/159 

HFSD1Z 

3016 

HJ54 

3123 

HM68 

3811/5045A 

HEP-Z0230 

3795/5029A 

'HEP234 

3764/127 

HEP-740 

3710/238 

HFSD12 

3031A 

HJ-56 

3008 

HM68A 

3811/5045A 

HEP-Z0230A 

3795/5029A 

HEP-234 

3034 

HEP-801 

3112 

HFSD-12 

3125 

HJ-60 

3005 

HM75 

3812/5046A 

HEP-Z0231 

3796/5030A 

HEP235 

3035 

HEP-802 

3116 

HFSD-14 

3130 

HJ60A 

3123 

HM75A 

3812/5046A 

HEP-Z0231A 

3796/5030A 

HEP-238 

3123 

HESD-1A 

3311 

HFSG005 

3017B/117 

HJ60C 

3005 

HM82 

3813/5047A 

HEP-Z0234 

3799/5033A 

HEP-239 

3123 

HF-DS410 

3100/519 

HG1090 

3091 

HJ62 

3123 

HM82A 

3813/5047A 

HEP-Z0234A 

3799/5033A 

HEP-240 

3021/124 

HF-MV2 

3100/519 

HG2041A 

3147 

HJ-62 

3005 

HM91 

3815/5049A 

HEP-Z0254 

3819/5053A 

HEP-241 

3538 

HF-SD-1A 

3017B/117 

HG5002 

3087 

HJ-70 

3007 

HM91A 

3815/5049A 

HEP-Z0254A 

3819/5053A 

HEP-242 

3513 

HF-0SW05 

3016 

HG5004 

3087 

HJ-71 

3005 

HM100 

3816/5050A 

HEP-Z0255 

3820/5054A 

HEP-243 

3512 

HF-1 

3843 

HG5006 

3087 

HJ-73 

3005 

HM100A 

3816/5050A 

HEP-Z0255A 

3820/5054A 

HEP244 

3747/157 

HF1 TRANS 

3444/123A 

HG5007 

3087 

HJ-74 

3005 

HM110 

3817/5051A 

HEP-Z04Q1 

3330/5066A 

HEP-244 

3103A/396 

HF-1A 

3843 

HG5008 

3087 

HJ-226 

3005 

HM110A 

3817/5051A 

HEP-Z0402 

3055/134A 

HEP-245 

3190/184 

HF-1B 

3016 

HG5009 

3087 

HJ226 

3123 

HM120 

3818/5052A 

HEP-Z0403 

3331/5067A 

HEP-246 

3191/185 

HF-1C 

3515 

HG5078 

3087 

HJ228 

3005 

HM120A 

3818/5052A 

HEP-Z0405 

3333/5069A 

HEP-247 

3036 

HF-1E 

3515 

HG5079 

3087 

HJ230 

3123 

HM130 

3819/5053A 

HEP-Z0406 

3056/135A 

HEP-248 

3173/219 

HF-1F 

3515 

HG5085 

3087 

HJ-230 

3005 

HM130A 

3819/5053A 

HEP-Z0407 

3057/136A 

HEP-250 

3004/102A 

HF-1S553 

3126 

HG5088 

3087 

HJ-315 

3004/102A 

HM150 

3821/5055A 

HEP-Z0408 

3058/137A 

HEP-251 

3004/102A 

HF-1Z 

3016 

HG5808 

3091 

HJ315 

3123 

HM150A 

3821/5055A 

HEP-Z0409 

3334/5071A 

HEP252 

3722/102 

HF2 

3444/123A 

HGK007 

3090/109 

HJ606 

3005 

HM 160 

3822/5056A 

HEP-Z0410 

3059/138A 

HEP-252 

3004/102A 

HF-2 

3018 

HGK008 

3090/109 

HJX-2 

3005 

HM160A 

3822/5056A 

HEP-Z0411 

3136/5072A 

HEP-253 

3004/102A 

HF-3 

3018 

HGR1 

3311 

HJX2 

3123 

HM180 

3824/5058A 

HEP-Z0412 

3060/139A 

HEP-254 

3004/102A 

HF3 

3444/123A 

HGR2 

3016 

HK-00049 

3116 

HM180A 

3824/5058A 

HEP-Z0413 

3061/140A 

HEP-304 

3579/5504 

HF3H 

3005 

HGR3 

3017B/117 

HK015619AX2 

3004/102A 

HM200 

3826/5060A 

HEP-Z0414 

3139/5074A 

HEP-306 

3579/5504 

HF3M 

3005 

HGR4 

3031A 

HKT-133E 

3004/102A 

HM200A 

3826/5060A 

HEP-Z0415 

3062/142A 

HEP311 

9083A/6407 

HF-4 

3018 

HGR-10 

3017B/117 

HKT-158 

3444/123A 

HM-08014 

3004/102A 

HEP-Z0416 

3750/143A 

HEP320 

3950/5400 

HF4 

3444/123A 

HHL3.3G 

3330/5066A 

HKT-161 

3444/123A 

HMG251 

3100/519 
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HMG252 

3100/519 

HR-18A 

3444/123A 

HR800 

3051/156 

HS6014 

3137/192A 

HT105621BO 

3114/290 

HT304971A0 

3024/128 

HMG625 

3100/519 

HR19 

3124/289 

HR 1000 

3051/156 

HS6015 

3138/193A 

HT105641C 

3025/129 

HT304971B 

3020/123 

HMG625A 

3100/519 

HR-19 

3444/123A 

HR104961C 

3193/187 

HS6016 

3137/192A 

HT105642B 

3025/129 

HT305351B 

3018 

HMG789 

3100/519 

HR-19A 

3444/123A 

HS1/7 

3066/118 

HS6017 

3138/193A 

HT10673 IB 

3025/129 

HT305351 BO 

3018 

HMG789A 

3100/519 

HR19A 

3124/289 

HS1/9 

3066/118 

HS7027 

3768/5002A 

HT106731B0 

3114/290 

HT305351C0 

3452/108 

HMG790 

3100/519 

HR-19E 

3642/179 

HS6/1 

3068/503 

HS7033 

3771/5005A 

HT10721IT 

3114/290 

HT305361E 

3444/123A 

HMG791 

3100/519 

HR20 

3006/160 

HS07 

3577 

HS7036 

3055/134A 

HT107331Q0 

3138/193A 

HT305361G 

3444/123A 

HMG791A 

3100/519 

HR20A 

3006/160 

HS-7/1 

3066/118 

HS7039 

3055/134A 

HT200540 

3004/102A 

HT305371E 

3444/123A 

HMG792 

3100/519 

HR21 

3006/160 

HS7/1 

3066/118 

HS7051 

3056/135A 

HT200540A 

3004/102A 

HT305642B 

3114/290 

HMG792A 

3100/519 

HR21A 

3006/160 

HS-7/17N 

3066/118 

HS7056 

3057/136A 

HT200541 

3004/102A 

HT306441 

3444/123A 

HMG811 

3100/519 

HR22 

3006/160 

HS-8/1 

3066/118 

HS7082 

3136/5072A 

HT200541A 

3004/102A 

HT306441A 

3444/123A 

HMG812 

3100/519 

HR22A 

3006/160 

HS8/1 

3066/118 

HS7091 

3060/139A 

HT200541B 

3006/160 

HT306441B 

3444/123A 

HMG813 

3100/519 

HR22B 

3006/160 

HS9/1 

3066/118 

HS7100 

3061/140A 

HT200541B-0 

3004/102A 

HT306441 B-0 

3444/123A 

HMG903 

3100/519 

HR24 

3006/160 

HS9/17N 

3108/505 

HS7120 

3062/142A 

HT200541C 

3006/160 

HT306441B0 

3124/289 

HMG903A 

3100/519 

HR24A 

3006/160 

HS10/1 

3066/118 

HS-7150 

3063/145A 

HT200561 

3004/102A 

HT306441C 

3444/123A 

HMG904 

3100/519 

HR25 

3006/160 

HS-15 

3004/102A 

HS7150 

3063/145A 

HT200561A 

3004/102A 

HT306441C-10 

3444/123A 

HMG904A 

3100/519 

HR25A 

3006/160 

HS15/1 

3067/502 

HS7270 

3064/146A 

HT200561B 

3004/102A 

HT306442A 

3124/289 

HMG905 

3100/519 

HR26 

3006/160 

HS15/1C 

3068/503 

HS7270-12 

3064/146A 

HT200561C 

3004/102A 

HT306442B 

3124/289 

HMG905A 

3100/519 

HR26A 

3006/160 

HS-15/12 

3067/502 

HS7330 

3095/147A 

HT200561C-0 

3004/102A 

HT306451 

3452/108 

HMG906 

3100/519 

HR27 

3006/160 

HS15/16 

3068/503 

HS9010 

3100/519 

HT200751B 

3004/102A 

HT306451A 

3018 

HMG906A 

3100/519 

HR27A 

3006/160 

HS17 

3577 

HS9502 

3100/519 

HT200770B 

3004/102A 

HT306451B 

3452/108 

HMG907 

3100/519 

HR28 

3024/128 

HS-17D 

3004/102A 

HS9503 

3100/519 

HT200771 

3004/102A 

HT306451C 

3452/108 

HMG907A 

3100/519 

HR-28 

3024/128 

HS17D 

3123 

HS9505 

3100/519 

HT200771A 

3004/102A 

HT306830B 

3018 

HMG908 

3100/519 

HR29 

3024/128 

HS-20 

3067/502 

HS9506 

3100/519 

HT200771B 

3004/102A 

HT306962A-0 

3452/108 

HMG917 

3100/519 

HR-29 

3024/128 

HS20 

3067/502 

HS9508 

3100/519 

HT200771C 

3004/102A 

HT307321A 

3444/123A 

HMG993 

3100/519 

HR-30 

3004/102A 

HS20-1 

3068/503 

HS9509 

3100/519 

HT201721 

3004/102A 

HT307321 B-0 

3444/123A 

HMG3067 

3100/519 

HR30 

3004/102A 

HS20-1A 

3068/503 

HS-40014 

3018 

HT201721-0 

3004/102A 

HT307322A 

3444/123A 

HMG3068 

3100/519 

HR-32 

3444/123A 

HS20/1 

3067/502 

HS-40016 

3024/128 

HT201721A 

3004/102A 

HT307331B 

3444/123A 

HMG3123 

3100/519 

HR-36 

3444/123A 

HS20/1AS 

3108/505 

HS-40017 

3452/108 

HT201721B 

3004/102A 

HT307331C0 

3020/123 

HMG3124 

3100/519 

HR36 

3124/289 

HS20/1B 

3068/503 

HS-40019 

3452/108 

HT201721C 

3004/102A 

HT307331C 

3444/123A 

HMG3593 

3100/519 

HR37 

3124/289 

HS20/1BS 

3067/502 

HS40020 

3018 

HT201721D 

3004/102A 

HT307331C-0 

3444/123A 

HMG3596 

3100/519 

HR-37 

3444/123A 

HS20/1C 

3067/502 

HS-40020 

3018 

HT201725A 

3004/102A 

HT307341 

3024/128 

HMG4147 

3100/519 

HR-38 

3444/123A 

HS20/16S 

3108/505 

HS40021 

3132 

HT201782A 

3004/102A 

HT307341A 

3024/128 

HMG9010 

3100/519 

HR-39 

3004/102A 

HS20M 

3068/503 

HS40022 

3132 

HT203243A 

3004/102A 

HT307341B 

3444/123A 

HN-00002 

3100/519 

HR-40 

3006/160 

HS22D 

3123 

HS40023 

3132 

HT203701 

3004/102A 

HT307341 C-0 

3444/123A 

HN-00003 

3088 

HR40 

3006/160 

HS-22D 

3004/102A 

HS40024 

3132 

HT203701A 

3004/102A 

HT307720 

3018 

HN-0005 

3062/142A 

HR42 

3006/160 

HS-23D 

3004/102A 

HS40025 

3132 

HT203701B 

3004/102A 

HT307720-0 

3018 

HN-00008 

3311 

HR-43 

3006/160 

HS23D 

3722/102 

HS-40027 

3114/290 

HT204051 

3004/102A 

HT307720A 

3018 

HN-00018 

3311 

HR43 

3006/160 

HS25-1 

3108/505 

HS-40030 

3444/123A 

HT204051A 

3004/102A 

HT307720B 

3018 

HN-0032 

3311 

HR-44 

3006/160 

HS25-1B/TVM540 3108/505 

HS-40031 

3025/129 

HT204051B 

3004/102A 

HT307720C 

3018 

HN-00032 

3311 

HR44 

3006/160 

HS25/1 

3108/505 

HS40032 

3025/129 

HT204051C 

3004/102A 

HT307720D 

3018 

HN-00033 

3126 

HR45 

3006/160 

HS25/1B 

3108/505 

HS-40035 

3114/290 

HT204051D 

3004/102A 

HT307721 

3018 

HN-00061 

3061/140A 

HR-45 

3006/160 

HS25/1BS 

3108/505 

HS-40037 

3444/123A 

HT204051E 

3004/102A 

HT307721-0 

3018 

H070 

3066/118 

HR46 

3006/160 

HS25/1C 

3108/505 

HS-40039 

3444/123A 

HT204053 

3004/102A 

HT307721A 

3018 

H091 

3087 

HR-47 

3124/289 

HS25/16 

3108/505 

HS-40040 

3114/290 

HT204053A 

3004/102A 

HT307721B 

3018 

H099 

3110/120 

HR47 

3124/289 

HS27 

3577 

HS-40044 

3444/123A 

HT204053B 

3004/T02A 

HT307721C 

3018 

H0300 

3764/127 

HR-48 

3444/123A 

HS29D 

3123 

HS-40045 

3039/316 

HT204671 

3052 

HT307721D 

3018 

HP-5A 

3311 

HR48 

3020/123 

HS30-1B 

3108/505 

HS-40046 

3444/123A 

HT204671-0 

3052 

HT308281B 

3444/123A 

HP205 

3017B/117 

HR50 

3008 

HS30-1C 

3108/505 

HS-40047 

3452/108 

HT204671A 

3052 

HT308281C 

3444/123A 

HP5082 

3100/519 

HR51 

3008 

HS30-16 

3108/505 

HS-40049 

3452/108 

HT204671B 

3052 

HT308281D 

3122 

HP5082-0103 

3100/519 

HR52 

3008 

HS30/1B 

3108/505 

HS-40050 

3025/129 

HT204671C 

3052 

HT308281G 

3444/123A 

HP5082-0132 

3100/519 

HR53 

3004/102A 

HS30/1C 

3108/505 

HS-40053 

3114/290 

HT204671D 

3052 

HT308281H 

3245/199 

HP5082-0133 

3100/519 

HR58 

3452/108 

HS37 

3578 

HS-40054 

3018 

HT204736 

3052 

HT3082810 

3444/123A 

HP5082-0134 

3100/519 

HR59 

3452/108 

HS47 

3578 

HS-40055 

3018 

HT303620B 

3444/123A 

HT308282A 

3444/123A 

HR-I 

3004/102A 

HR-59 

3018 

HS102 

3004/102A 

HS-40057 

3114/290 

HT303711 

3018 

HT308282A-0 

3444/123A 

HR-1S85 

3126 

HR-60 

3018 

HS15IAS 

3067/502 

HSC1 

3033 

HT303711A 

3018 

HT308282B 

3444/123A 

HR-2 

3004/102A 

HR60 

3452/108 

HS170 

3123 

HSFD-1 

3032A 

HT303711AO 

3452/108 

HT308291 

3018 

HR-2 A 

3017B/117 

HR-61 A 

3004/102A 

HS290 

3722/102 

HSFD-1A 

3032A 

HT30371IB 

3018 

HT308291A 

3018 

HR2A 

3004/102A 

HR-62 

3444/123A 

HS811 

3066/118 

HSFD-1Z 

3100/' n 

HT303711B-0 

3018 

HT308291A-0 

3018 

HR-3 

3004/102A 

HR-63 

3444/123A 

HS1001 

3311 

HSU2 

3980/506.A 

HT303711BO 

3444/123A 

HT308291B 

3018 

HR4 

3123 

HR63 

3018 

HS1002 

3311 

HSU70 

3722/102 

HT303711C 

3018 

HT308291B0 

3444/123A 

HR-4 

3005 

HR-64 

3444/123A 

HS1003 

3311 

HT100 

3114/290 

HT303720A 

3452/108 

HT308291 B-0 

3018 

HR4A 

3005 

HR-65 

3444/123A 

HS1007 

3311 

HT101 

3114/290 

HT303721-0 

3444/123A 

HT308291B0 

3018 

HR-5 

3005 

HR65 

3122 

HS1008 

3311 

HT400 

3444/123A 

HT303721D 

3444/123A 

HT308291C 

3122 

HR5 

3031A 

HR-66 

3444/123A 

HS1009 

3311 

HT401 

3444/123A 

HT303730 

3444/123A 

HT308291D 

3018 

HR-05A 

3031A 

HR66 

3122 

HS1010 

3311 

HT20324A 

3004/102A 

HT303730A 

3444/123A 

HT308301B0 

3893/152 

HR-5 A 

3017B/117 

HR67 

3024/128 

HS1011 

3067/502 

HT30491C 

3024/128 

HT303801 

3018 

HT309002A0 

3124/289 

HR5A 

3311 

HR-67 F 

3024/128 

HS1012 

3311 

HT30494 

3027/130 

HT303801A 

3018 

HT309291E 

3018 

HR5A8E 

3311 

HR-68 

3054/196 

HS1020 

3311 

HT30494X 

3027/130 

HT303801AO 

3039/316 

HT309301 

3018 

HR-5AX4 

3105 

HR-69 

3192/186 

HS-1168 

3444/123A 

HT30821 

3020/123 

HT303801B 

3018 

HT309301-0 

3018 

HR-5B 

3311 

HR-70 

3193/187 

HS-1225 

3452/108 

HT30821-0 

3020/123 

HT303801B-0 

3018 

HT309301A 

3018 

HR6 

3005 

HR-71 

3114/290 

HS-1226 

3452/108 

HT30821A 

3020/123 

HT303801C 

3018 

HT309301B 

3018 

HR-7 

3004/102A 

HR71 

3114/290 

HS-1227 

3452/108 

HT30821B 

3020/123 

HT303801CO 

3039/316 

HT309301C 

3018 

HR7A 

3004/102A 

HR73 

3202/210 

HS-1229 

3444/123A 

HT30821C 

3020/123 

HT303941 

3452/108 

HT309301D 

3018 

HR-8 

3005 

HR-73 

3202/210 

HS2027 

3768/5002A 

HT30821D 

3020/123 

HT303941A 

3452/108 

HT309301E 

3018 

HR8 

3123 

HR74 

3203/211 

HS2033 

3771/5005A 

HT36441B 

3124/289 

HT303941B 

3452/108 

HT309301F 

3018 

HR8A 

3005 

HR-74 

3203/211 

HS2033A 

3771/5005A 

HT100160A 

3005 

HT304531 

3444/123A 

HT309451L0 

3124/289 

HR-9 

3005 

HR-75 

3245/199 

HS2036 

3055/134A 

HT101011X 

3006/160 

HT304531A 

3444/123A 

HT3O9451R0 

3124/289 

HR9 

3123 

HR76 

3018 

HS2039 

3055/134A 

HT101021A 

3008 

HT304531B 

3444/123A 

HT309680-0 

3024/128 

HR9A 

3005 

HR-76 

3018 

HS2051 

3056/135A 

HT102341 

3006/160 

HT304531C 

3444/123A 

HT309680A 

3024/128 

HR-10 

3016 

HR77 

3018 

HS2062 

3058/137A 

HT102341A 

3006/160 

HT304540A0 

3452/108 

HT309680B 

3024/128 

HR-11 

3444/123A 

HR78 

3018 

HS2082 

3136/5072A 

HT102341B 

3006/160 

HT304540B0 

3444/123A 

HT309680C 

3024/128 

HR11 

3124/289 

HR79 

3018 

HS2091 

3060/139A 

HT102341C 

3006/160 

HT304540C 

3018 

HT3096800 

3024/128 

HR-11A 

3444/123A 

HR80 

3018 

HS2100 

3061/140A 

HT102351 

3006/160 

HT304580 

3444/123A 

HT309714A-0 

3048/329 

HR11A 

3124/289 

HR81 

3018 

HS2120 

3062/142A 

HT102351A 

3006/160 

HT304580A 

3444/123A 

HT309842A-0 

3444/123A 

HR-1 IB 

3444/123A 

HR84 

3018 

HS2150 

3063/145A 

HT103501 

3006/160 

HT304580B ■ 

3444/123A 

HT310002A 

3245/199 

HR11B 

3124/289 

HR-84 (NPN) 

3444/123A 

HS-2150 

3063/145A 

HT103501A 

3006/160 

HT304580C0 

3444/123A 

HT311621B 

3054/196 

HR13 

3024/128 

HR85 

3202/210 

HS2270 

3064/146A 

HT103531A 

3006/160 

HT304580K 

3444/123A 

HT312131 CO 

3024/128 

HR-13 

3444/123A 

HR86 

3203/211 

HS2270-11 

3064/146A 

HT103531C 

3006/160 

HT304580Y0 

3444/123A 

HT313171R 

3122 

HR-13A 

3444/123A 

HR87 

3018 

HS2330 

3095/147A 

HT103541B 

3006/160 

HT304580Z 

3444/123A 

HT313172A 

3122 

HR13A 

3024/128 

HR101 

3719/104 

HS2511 

3108/505 

HT104861 

3024/128 

HT304581 

3444/123A 

HT313271T 

3122 

HR-14 

3245/199 

HR-101 

3009 

HS3103 

3031A 

HT104861A 

3024/128 

HT304581A 

3444/123A 

HT313272B 

3245/199 

HR14 

3124/289 

HR-101A 

3717/121 

HS3104 

3031A 

HT10486IB 

3024/128 

HT304581B 

3444/123A 

HT313592B 

3038 

HR-14A 

3444/123A 

HR 101A 

3009 

HS3108 

3032A 

HT104941CO 

3114/290 

HT304581 B-0 

3444/123A 

HT313681 BO 

3190/184 

HR14A 

3124/289 

HR102 

3009 

HS3110 

3033 

HT-104951B 

3114/290 

HT304581C 

3444/123A 

HT313831X 

3849/293 

HR15 

3124/289 

HR102C 

3009 

HS5810 

3137/192A 

HT104951B-0 

3025/129 

HT304601B 

3018 

HT313831X0 

3849/293 

HR-15 

3124/289 

HR103 

3009 

HS5811 

3138/193A 

HT-104951B-0 

3114/290 

HT304601BO 

3122 

HT313832B 

3849/293 

HR15A 

3124/289 

HR103A 

3009 

HS5812 

3137/192A 

HT104951C 

3025/129 

HT304601C 

3018 

HT313832C 

3849/293 

HR-15A 

3444/123A 

HR105 

3717/121 

HS5813 

3138/193A 

HT-104951C 

3114/290 

HT304601CO 

3452/108 

HT313841R 

3849/293 

HR-16 

3444/123A 

HR-105 

3009 

HS5814 

3137/192A 

HT104961B 

3191/185 

HT30461IB 

3452/108 

HT315182CO 

3849/293 

HR16 

3124/289 

HR105-A 

3009 

HS5815 

3138/193A 

HT104961C 

3190/184 

HT304861 

3024/128 

HT316751 MO 

3124/289 

HR16A 

3124/289 

HR105-B 

3009 

HS5817 

3138/193A 

HT104971AO 

3025/129 

HT304861A 

3024/128 

HT31829 IDO 

3122 

HR-16A 

3444/123A 

HR105A 

3717/121 

HS5818 

3137/192A 

HT105611 

3025/129 

HT304861B 

3444/123A 

HT400721 

3010 

HR-17 

3444/123A 

HR105B 

3717/121 

HS5819 

3138/193A 

HT-105611 

3114/290 

HT304911 

3026 

HT400721A 

3010 

HR17 

3124/289 

HR106 

3021/124 

HS5820 

3137/192A 

HT105611A 

3025/129 

HT304911A 

3026 

HT400721B 

3010 

HR-17A 

3444/123A 

HR107 

3021/124 

HS5821 

3138/193A 

HT-105611A 

3114/290 

HT30491IB 

3026 

HT400721C 

3010 

HR17A 

3124/289 

HR107H 

3131 A/369 

HS5822 

3137/192A 

HT-10561 IB 

3114/290 

HT304961B 

3190/184 

HT400721D 

3010 

HR-18 

3444/123A 

HR-200 

9005/5802 

HS5823 

3138/193A 

HT105611B0 

3114/290 

HT304961C 

3190/184 

HT400721E 

3010 

HR18 

3124/289 

HR200(ZENER) 

3753/5082A 

HS6011 

3138/193A 

HT10561 IB 

3025/129 

HT304961C-0 

3192/186 

HT400723 

3835/103A 

HR18A 

3124/289 

HR600 

3051/156 

HS6013 

3138/193A 

HT105611C 

3114/290 

HT304971A 

3024/128 

HT400723A 

3835/103A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

HT400723B 

3835/103A 

HV-17B 

3004/102A 

HW68 

3343/5092A 

19631 

3018 

IC317 ELCOM 

3514/941 

IN448 

3016 

HT400770B 

3010 

HV20 

3925/525 

HW68A 

3343/5092A 

19646 

3100/519 

IC-324(ELCOM) 

3829/788 

IN2071A 

3017B/117 

HT401191 

3027/130 

HV20C 

3925/525 

HW75 

3344/5093A 

19680 

3114/290 

IC-325(ELCOM) 

3149/791 

INJ60284 

3087 

HT401191A 

3027/130 

HV-23 

3863/600 

HW75A 

3344/5093A 

150865 

3984/106 

IC401 

3288/1003 

INJ61227 

3016 

HT401191B 

3027/130 

HV23 (TRANS) 

3444/123A 

HW82 

3098/150A 

1472446-1 

3717/121 

IC-401 

3288/1003 

INJ61433 

3100/519 

HT4O1301B0 

3026 

HV-23 ELGIN 

3863/600 

HW82A 

3098/150A 

1473688-1 

3627/5404 

IC-457 ELCOM 

3215/783 

INJ61675 

3088 

HT402352B 

3054/196 

HV23(DIODE) 

3100/519 

HW82B 

3098/150A 

IATR57 

3026 

IC500 

3157/703A 

INJ61677 

3100/519 

HT403151E 

3538 

HV23-F 

3863/600 

HW91 

3345/5095A 

IC-2 

3135/709 

IC500 IR 

3157/703A 

INJ61725 

3100/519 

HT403523A 

3835/103A 

HV23-G 

3863/600 

HW91A 

3345/5095A 

IC-4 

3157/703A 

IC501 

3023/704 

INJ617 26 

3017B/117 

HT404001E 

3137/192 A 

HV23A TRANS 

3122 

HW100 

3346/5096A 

IC-5 ELCOM 

3157/703A 

IC502 

3134/705A 

IP20-0001 

3444/123A 

HT600011 

3025/129 

HV-23BL 

3863/600 

HW100A 

3346/5096A 

IC-6 

3070/711 

IC-504 

3135/709 

IP20-0002 

3356 

HT600011A 

3025/129 

HV23D 

3863/600 

HW110 

3099/151A 

IC-7 

3157/703A 

IC504(R) 

3135/709 

IP20-0003 

3444/123A 

HT60001IB 

3025/129 

HV23E 

3863/600 

HW110A 

3099/151A 

IC-8 

3101/706 

IC505 

3135/709 

IP20-0004 

3765/195A 

HT600011C 

3025/129 

HV23FTRANS 

3122 

HW110B 

3099/151A 

IC8B 

3101/706 

IC-505(ELCOM) 

3228/1061 

IP20-0004 DRIVE 

3765/195A 

HT60001ID 

3025/129 

HV23F VARISTOR 3863/600 

HW120 

3347/5097A 

IC-8BPHILC0 

3236/748 

IC505(R) 

3135/709 

IP20-0005 

3299/237 

HT60001IE 

3025/129 

HV-23GBL 

3100/519 

HW120A 

3347/5097A 

IC-8PHILC0 

3236/748 

IC-506 

3159/718 

IP20-0006 

3444/123A 

HT60001IF 

3025/129 

HV23G VARISTOR 3863/600 

HW130 

3348/5098A 

IC-9(PHILC0) 

3159/718 

IC507 

3072/712 

IP20-0007 

3054/196 

HT600021 

3025/129 

HV23G(WT) VARIS 3863/600 

HW130A 

3348/5098A 

IC-10 

3101/706 

IC508 

3077/790 

IP20-0008 

3010 

HT600021A 

3025/129 

HV23GB VARISTOR 3863/600 

HW150 

3350/5100A 

1C-11 

3077/790 

IC-508 ELCOM 

3877/1075A 

IP20-0009 

3114/290 

HT600021B 

3025/129 

HV23GBL 

3863/600 

HW150A 

3350/5100A 

IC-12 

3075/714 

IC509 

3075/714 

IP20-0010 

3112 

HT600021C 

3025/129 

HV-23GYL 

3863/600 

HW160 

3351/5101A 

1C 13 

3076/715 

IC-509 

3075/714 

IP20-0011 

3448 

HT600021D 

3025/129 

HV25 

3444/123A 

HW160A 

3351/5101A 

1C-14 

3077/790 

IC510 

3076/715 

IP20-0012 

3448 

HT800011 

3018 

HV-25 

3100/519 

HW200 

3355/5105A 

1C-14PHILC0 

3235/739 

IC511 

3159/718 

IP20-0014 

3224/1102 

HT800011A 

3018 

HV-25-125397 

3100/519 

HW200A 

3355/5105A 

1C-15 

3072/712 

IC511R 

3159/718 

IP20-0015 

3087 

HT80001IB 

3018 

HV-26 DIODE 

3313/116 

HX-50001 

3018 

1C-16 PHILCO 

3141/780 

IC512 (IR) 

9014/720 

IP20-0016 

3088 

HT800011C 

3018 

HV26 VARISTOR 

3863/600 

HX-50002 

3024/128 

1C-17 

3143/730 

IC513 

3161/722 

IP20-0017 

3126 

HT80001ID 

3018 

HV-26G DIODE 

3313/116 

HX50002 

3444/123A 

1C-17 ELCOM 

3159/718 

IC513 IR 

3161/722 

IP20-0018 

3100/519 

HT80001IE 

3018 

HV-27 

3100/519 

HX-50003 

3018 

IC-17PHILC0 

3234/746 

IC514 

3070/711 

IP20-0019 

3060/139A 

HT80001IF 

3444/123A 

HV-46 

3864/605 

HX-50004 

3020/123 

1C-18 ELCOM 

9014/720 

IC-521 (ELCOM) 

3238/799 

IP20-0020 

3100/519 

HT800011G 

3444/123A 

HV46 

3864/605 

HX50063 

3444/123A 

1C-18(PHILC0) 

3279/747 

IC-533 ELCOM 

3471/1046 

IP20-0021 

3100/519 

HT800011H 

3444/123A 

HV46-0R 

3311 

HX-50063 

3124/289 

1C-19 

3134/705A 

IC-535(ELCOM) 

3743/1123 

IP20-0024 

3017B/117 

HT800011J 

3018 

HV46-6R 

3311 

HX50072 

3444/123A 

IC-20 

3165/923D 

IC-537ELCOM 

3226/1071 

IP20-0025 

3016 

HT80001IK 

3444/123A 

HV46-R6 

3311 

HX-50072 

3124/289 

IC-20 ELCOM 

3524/784 

IC-543 ELCOM 

3358/1006 

IP20-0026 

3017B/117 

HT800121 

3024/128 

HV-46GR 

3864/605 

HX-50091 

3246/229 

IC-21 

3077/790 

IC-545(ELCOM) 

3711/1109 

IP20-0027 

3059/138A 

HT800121-0 

3024/128 

HV46GR 

3031A 

HX-50092 

3854/123AP 

IC-23 ELCOM 

3524/784 

IC-55 2(ELC0M) 

3458/1056 

IP20-0028 

3027/130 

HT800121A 

3024/128 

HV46R 

3311 

HX-50094 

3466/159 

IC-24(ELCOM) 

3288/1003 

IC-553 ELCOM 

3496/1073 

IP20-0029 

3018 

HT800121B 

3024/128 

HV46RD 

3864/605 

HX-50097 

3854/123AP 

IC-25 

3134/705A 

IC-554(ELCOM) 

3457/1054 

IP20-0032 

3124/289 

HT800121C 

3024/128 

HV-80 

3463/601 

HX-50102 

3638/5402 

IC-26(ELCOM) 

3236/748 

IC1303P 

3162/725 

IP20-0033 

3464/300 

HT800121D 

3024/128 

HV80 

3463/601 

HX-50105 

3124/289 

IC26ELCOM 

3236/748 

IC-3130 

3568 

IP20-0034 

3018 

HT800131 

3024/128 

HV0000105 

3017B/117 

HX-50106 

3137/192A 

IC-27 

3590/909D 

IC-3130 OHIO SC 

3696 

IP20-0035 

3116 

HT800131-0 

3024/128 

HVOOO0105-0 

3017B/117 

HX-50107 

3124/289 

IC27 

3590/909D 

IC4016BP 

4016 

IP20-0036 

3054/196 

HT800131A 

3024/128 

HV0000202 

3017B/117 

HX-50108 

3433/287 

IC-28 ELCOM 

3254/785 

IC-7 400 

7400 

IP20-0037 

3018 

HT800131B 

3024/128 

HV0000206 

3463/601 

HX-50109 

3434/288 

IC-31 

3075/714 

IC-7 402 

7402 

IP20-0038 

3018 

HT800131C 

3024/128 

HV251 

3100/519 

HX-50110 

3018 

1C 33 

3170/731 

IC-7403 OHIO SC 

7403 

IP20-0039 

3018 

HT800131D 

3024/128 

HV0000302 

3039/316 

HX-50112 

3114/290 

IC40 

3514/941 

IC-7404 

7404 

IP20-0040 

3124/289 

HT800161 

3117 

HV0000405 

3100/519 

HX-50113 

3018 

IC-40 ELCOM 

3514/941 

IC-7408 

7408 

IP20-0041 

3122 

HT800161-0 

3117 

HV0000502 

3463/601 

HX50113 

3444/123A 

IC-43 ELCOM 

3164/923 

IC-7410 

7410 

IP20-0046 

3114/290 

HT800161A 

3117 

HV0000705 

3311 

HX-50126 

3018 

IC46 

3526/947 

IC-7417 OHIO SC 

7417 

IP20-0048 

3765/195A 

HT800161B 

3117 

HV00001050 

3100/519 

HX-50127 

3018 

IC-48 ELCOM 

3162/725 

IC-7420 

7420 

IP20-0054 

3311 

HT800161C 

3117 

HV00001060 

3463/601 

HX-50128 

3466/159 

IC-71 (ELCOM) 

7430 

IC-7430 

7430 

IP20-0060 

3088 

HT800161D 

3117 

HV00005020 

3463/601 

HX-50129 

3137/192A 

IC-74 (ELCOM) 

7401 

IC-7438 

7438 

IP20-0061 

3100/519 

HT800171 

3117 

HV9601 

3126 

HX-50130 

3138/193A 

IC-74LS02 

74LS02 

IC-7474 

7474 

IP20-0062 

9021/5070A 

HT800171-0 

3117 

HVC20 

3925/525 

HX-50159 

3950/5400 

IC-74LS04 

74LS04 

IC-7475 

7475 

IP20-0076 

3010 

HT800171A 

3117 

HVE15 

3925/525 

HX-50161 

3854/123AP 

IC-74LS20 

74LS20 

IC-7476 

7476 

IP20-0078 

3116 

HT800171B 

3117 

HVK1465/3A3 

3756/508 

HX-50176 

3466/159 

IC-74LS74 

74LS74 

IC-7492 

7492 

IP20-0083 

3041 

HT800171C 

3117 

HVK1467/3DB3 

3758/510 

HY3045801C 

3444/123A 

IC-74LS75 

74LS75 

IC-74123 

74123 

IP20-0086 

3056/135A 

HT800171D 

3117 

HVT-22DA 

3067/502 

HZ4B 

3774/5008A 

IC-74LS86 

74LS86 

IC-74151 

74151 

IP20-0093 

3225/1104 

HT800181 

3020/123 

HVT400 

3306/523 

HZ4C2 

3774/5008A 

IC74LS138 

74LS138 

IC-74163 OHIOS 

74163 

IP20-0095 

3446/1097 

HT800181-0 

3020/123 

HW6.8 

3334/5071A 

HZ5 

3333/5069A 

IC-74LS138 

74LS138 

IC-74165 OHIO S 

74165 

IP20-0110 

3018 

HT800181A 

3020/123 

HW6.8A 

3334/5071A 

HZ-6B 

9021/5070A 

IC-74LS157 

74LS157 

IC-74174 OHIO S 

74174 

IP20-0112 

3450/298 

HT800181B 

3020/123 

HW8.2A 

3060/139A 

HZ6B2 

3057/136A 

1C-74LS163 

74LS163 

IC743038 

3765/195A 

IP20-0118 

3087 

HT800181C 

3020/123 

HW8.2B 

3136/5072A 

HZ-6C 

9021/5070A 

IC-74LS193 

74LS193 

IC743039 

3765/195A 

IP20-0120 

3311 

HT800181D 

3020/123 

HW9.1 

3060/139A 

HZ6C 

9021/5070A 

IC-79 (ELCOM) 

7495 

IC743040 

3018 

IP20-0122 

3122 

HT800191 

3020/123 

HW9.1A 

3060/139A 

HZ-7 

3780/5014A 

IC-80 (ELCOM) 

7400 

IC743041 

3018 

IP20-0131 

3298/299 

HT800191A 

3020/123 

HW9.1B 

3060/139A 

HZ-7A 

3780/5014A 

IC-81 (ELCOM) 

7493 

IC743042 

3444/123A 

IP20-0135 

3197/235 

HT800191B 

3020/123 

HW11 

3092/141A 

HZ-7A B 

3059/138A 

IC-82 (ELCOM) 

7402 

IC743043 

3114/290 

IP20-0139 

3776/5010A 

HT800191C 

3020/123 

HW11A 

3092/141A 

HZ7B 

3780/5014A 

IC-84 (ELCOM) 

7404 

IC743044 

3138/193A 

IP20-0141 

3223/1100 

HT800191D 

3020/123 

HW11B 

3092/141A 

HZ-7C 

3780/5014A 

IC-85 (ELCOM) 

7405 

IC743045 

3197/235 

IP20-0142 

3281/1103 

HT800191E 

3020/123 

HW12A 

3062/142A 

HZ-7GR 

3058/137A 

IC-86 (ELCOM) 

7410 

IC743046 

3448 

IP20-0144 

3990/220 

HT800191F 

3020/123 

HW12B 

3062/142A 

HZ-7SV 

3059/138A 

IC-87 (ELCOM) 

7420 

IC743047 

3060/139A 

IP20-0145 

3100/519 

HT800191G 

3020/123 

HW13 

3750/143A 

HZ-7SV A 

3059/138A 

IC-88 (ELCOM) 

7440 

IC743048 

3017B/117 

IP20-0148 

3893/152 

HT800191H 

3020/123 

HW13A 

3750/143A 

HZ-7SV B 

3059/138A 

IC-89 (ELCOM) 

7441 

IC743049 

3100/519 

IP20-0151 

3327/614 

HT1001510 

3005 

HW13B 

3750/143A 

HZ-9 

3784/5018A 

IC-90 (ELCOM) 

7442 

IC743050 

3087 

IP20-0154 

3239/236 

HT2040710 A 

3717/121 

HW15 

3063/145A 

HZ-9A 

3784/5018A 

IC-91 

3157/703A 

IC743051 

3100/519 

IP20-0155 

3197/235 

HT2046710 

3198/131 

HW15A 

3063/145A 

HZ-9B 

3784/5018A 

IC-91 (ELCOM) 

7451 

IC3012434 

3102/710 

IP20-0156 

3054/196 

HT3036210 

3444/123A 

HW15B 

3063/145A 

HZ-9C 

3784/5018A 

IC-93 (ELCOM) 

7454 

ICF-1 

3157/703A 

IP20-0157 

3050/221 

HT3037010 

3452/108 

HW16 

3751/5075A 

HZ-9CZ 

3784/5018A 

IC-95 (ELCOM) 

7473 

ICF-1-6826 

3157/703A 

IP20-0159 

3114/290 

HT3037201 

3452/108 

HW16A 

3751/5075A 

HZ-9HB 

3784/5018A 

IC-96 (ELCOM) 

7475 

ICL-301A-PA 

3565/1171 

IP20-0160 

3010 

HT3037201A 

3452/108 

HW18 

3752/5077A 

HZ-11 

3785/5019A 

IC-97 (ELCOM) 

7474 

ICL-301A-TY 

3565/1171 

IP20-0161 

3231/1155 

HT3037201B 

3452/108 

HW18A 

3752/5077A 

HZ-11A 

3785/5019A 

IC-98 (ELCOM) 

7490 

ICL-723-TZ 

3164/923 

IP20-0164 

3051/156 

HT3037210 

3444/123A 

HW20 

3335/5079A 

HZ-1 IB 

3785/5019A 

IC-99 (ELCOM) 

7476 

ICL-723C-TZ 

3164/923 

IP20-0165 

3024/128 

HT3037210-0 

3444/123A 

HW20A 

3335/5079A 

HZ-11C 

3785/5019A 

1C 100 

3072/712 

ICL-741-LNC 

3552/941M 

IP20-0166 

3126 

HT3037310 

3039/316 

HW22 

3336/5080A 

HZ-12 

3787/5021A 

IC-100 (ELCOM) 

7492 

ICL-741-TY 

3514/941 

IP20-0167 

3311 

HT3038013-B 

3039/316 

HW22A 

3336/5080A 

HZ-12A 

3787/5021A 

IC-101 (ELCOM) 

7447 

ICL-741C-TY 

3514/941 

IP20-0172 

3464/300 

HT3073310 

3124/289 

HW24 

3151/5081A 

HZ-12 A3 

3787/5021A 

IC101 COLUMBIA 

3156/172A 

ICL-741TY 

3514/941 

IP20-0174 

3157/703A 

HT6000210 

3025/129 

HW24A 

3151/5081A 

HZ-12B 

3787/5021A 

1C 101-109 

3157/703A 

ICL748CTY 

3565/1171 

IP20-0179 

3122 

HT8000101 

3040 

HW27 

3064/146A 

HZ-12C 

3787/5021A 

IC-102 (ELCOM) 

7408 

ICL748TY 

3565/1171 

IP20-0184 

3100/519 

HT8000101A 

3040 

HW27A 

3064/146A 

HZ16H 

3751/5075A 

IC-103(ELCOM) 

7413 

ICL-8741 -PA 

3552/941M 

IP20-0185 

3325/612 

HT8000101B 

3040 

HW27B 

3064/146A 

HZ35 

3409/5143A 

IC-104 (ELCOM) 

7406 

ICL-87 41C-PA 

3552/941M 

IP20-0186 

3334/5071A 

HT8000101C 

3040 

HW30 

3755/5084A 

HZ-206 

3057/136A 

IC-105 (ELCOM) 

7416 

ID-15-BL 

3100/519 

IP20-0191 

3124/289 

HT8000101D 

3040 

HW30A 

3755/5084A 

HZ-212 

3062/142A 

IC-106 (ELCOM) 

74121 

ID 100 

3950/5400 

IP20-0192 

3114/290 

HT8000710 

3031A 

HW33 

3095/147A 

HZ5223 

3837/5063A 

1C-142 

3475/1050 

ID 101 

3638/5402 

IP20-0203 

9021/5070A 

HT8001210 

3024/128 

HW33A 

3095/147A 

HZ5224 

3982/5064A 

IC-200(ELC0M) 

3276/745 

ID 102 

3638/5402 

IP20-0204 

3324/611 

HT8001310 

3024/128 

HW33B 

3095/147A 

HZ5225 

3838/5065A 

IC201 ELCOM 

3161/722 

ID 103 

3627/5404 

IP20-0210 

3965/974 

HT8001610 

3132 

HW36 

3337/5085A 

HZ5233 

9021/5070A 

IC-202(ELCOM) 

3279/747 

ID 104 

3627/5404 

IP20-0211 

3024/128 

HT8001710 

3132 

HW36A 

3337/5085A 

HZ5238 

3749/5073A 

IC-204(ELC0M) 

3280/750 

ID 105 

3951/5405 

IP20-0212 

3026 

HT8001810 • 

3444/123A 

HW39 

3338/5086A 

HZ5243 

3750/143A 

IC-210 

3590/909D 

ID 106 

3951/5405 

IP20-0213 

3114/290 

HT30373100 

3444/123A 

HW39A 

3338/5086A 

HZ5246 

3751/5075A 

IC210 

3590/909D 

IE460B 

3018 

IP20-0214 

3020/123 

HT30387100 

3039/316 

HW43 

3339/5087A 

HZ5247 

9022/5076A 

IC-218 

3077/790 

IE703E 

3157/703A 

IP20-0216 

3100/519 

HT30733100 

3124/289 

HW43A 

3339/5087A 

HZ5248 

3752/5077A 

IC-293ELCOM 

3235/739 

IE-850 

3010 

IP20-0217 

3114/290 

HT31518210 

3849/293 

HW47 

3340/5088A 

HZ5249 

9023/5078A 

IC293ELCOM 

3235/739 

IEZ120D5 

3347/5097A 

IP20-0218 

3065/222 

HT31909100 

3197/235 

HW47A 

3340/5088A 

HZ5253 

3753/5082A 

IC294ELCOM 

3234/746 

IEZ130D5 

3348/5098A 

IP20-0233 

3061/140A 

HT31957100 

3197/235 

HW51 

3341/5089A 

HZ5255 

3754/5083A 

IC-296 ELCOM 

3465/778A 

IEZ140D5 

3349/5099A 

IP20-0245 

3124/289 

HT70011100 

3191/185 

HW51A 

3341/5089A 

HZ5256 

3755/5084A 

IC297 ELCOM 

3167/738 

IEZ150D5 

3350/5100A 

IP20-0253 

3831 

HV12 

3123 

HW56 

3342/5090A 

HZT33 

3802/5036A 

IC-297(ELCOM) 

3167/738 

IEZ160D5 

3351/5101A 

IP20-0267 

3124/289 

HV15 

3087 

HW56A 

3342/5090A 

I9A1 15728-2 

3444/123A 

IC-307 ELCOM 

3215/783 

IEZ180D5 

3353/5103A 

IP20-0274 

3175 

HV15PD 

3925/525 

HW56B 

3342/5090A 

1538 

3311 

IC-308 

3072/712 

IF-65 

3004/102A 

IP20-0282 

3100/519 

HV16 

3123 

HW62 

3097/149A 

1718 

3325/612 

IC310 ELCOM 

3169/781 

IG-100 

3012/105 

IP20-0283 

3088 

HV-16 

3004/102A 

HW62A 

3097/149A 

1818 

3059/138A 

IC-312 

3075/714 

IID-472-0848-00 

3505/5547 

IP20-0284 

3056/135A 

HV17 

3123 

HW62B 

3097/149A 

16289 

3533/5635 

IC317 

3514/941 

IN60-1 

3087 

IP20-0321 

3197/235 
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IP20-0333 

3497/1248 

IR687 

6627/5527 

ISC1182C 

3716/161 

ITT741 

3552/941M 

1X1-170 

3352/5102A 

J24701 

3018 

IP20-0342 

3324/611 

IR688 

6627/5527 

ISC1336Q 

3357/186A 

ITT741-5 

3514/941 

1X1-176 

3145 

J24752 

3444/123A 

IP20-0419 

3450/298 

IR689 

6629/5529 

ISC1418B 

3893/152 

ITT921 

3100/519 

1X1-180 

3353/5103A 

J24753 

3444/123A 

IP20-0422 

3100/519 

IR690 

6629/5529 

ISC1474S 

3748/282 

ITT992 

3311 

1X1-200 

3355/5105A 

J24755 

3100/519 

IP20-0429 

3445/1192 

IR692 

6631/5531 

ISC1815 

3239/236 

ITT 1330 

3279/747 

IX1-200G 

3355/5105A 

J24812 

3018 

IP20-0432 

3834/132 

IR 1601 

3942/5483 

ISC1816H 

3239/236 

ITT 1364 

3215/783 

1X0004 

3168/749 

J24813 

3452/108 

IP20-0433 

3112 

IR 1602 

3942/5483 

ISC1848R 

3192/186 

ITT3064 

3141/780 

1X0024 

3285/1105 

J24814 

3452/108 

IP20-0434 

3124/289 

IR 1774 

3942/5483 

ISC 1983 

3893/152 

ITT3064(DIP) 

3215/783 

1X0035 

3283/1101 

J24817 

3444/123A 

IP20-0435 

3197/235 

IR 1776 

3943/5485 

ISC2043 

3239/236 

ITT3064P 

3215/783 

1X0042 

3283/1101 

J24820 

3088 

IP20-0436 

3132 

IR1777 

3943/5485 

ISC 10963ZM 

3357/186A 

ITT4154N 

74154 

IXL-140 

3349/5099A 

J24820 (MP) 

3709/110MP 

IP20-0437 

3449/297 

IR 1778 

3944/5487 

ISCU848 

3357/186A 

ITT7215 

3100/519 

IXL-190 

3354/5104A 

J24852 

3452/108 

IP20-0438 

3197/235 

IR6073 

3506/5642 

IS025 

3010 

ITT7400N 

7400 

J 4-1000 

7400 

J24855 

3444/123A 

IP20-0439 

3051/156 

IR6100 

3942/5483 

IS078A 

3748/282 

ITT7401N 

7401 

J4-1002 

7402 

J24858 

3126 

IP20-0440 

3311 

IRC5 

6753/5453 

ISD78C 

3748/282 

ITT7402N 

7402 

J4-1004 

7404 

J24863 

3452/108 

IP20-0441 

3100/519 

IRC 10 

6754/5454 

ISD78D 

3748/282 

ITT7404N 

7404 

J4-1010 

7410 

J24868 

3010 

IP20-0442 

3100/519 

IRC20 

3597/5455 

ISD104 

3010 

ITT7405N 

7405 

J4-1047 

7447 

J24869 

3004/102A 

IP20-0443 

3325/612 

IRD54 

9084A/6408 

ISD120HA 

3748/282 

ITT7406N 

7406 

J4-1075 

7475 

J24870 

3004/102A 

IP20-0444 

3463/601 

IRD54-C 

9084A/6408 

ISD121A 

3748/282 

ITT7408N 

7408 

J4-1076 

7476 

J24871 

3311 

IP20-0445 

3864/605 

IRFE100 

3112 

ISD141H9Z 

3893/152 

ITT7410N 

7410 

J4-1090 

7490 

J24872 

3061/140A 

IP20-0446 

3781/5015A 

IRIC500 

3157/703A 

ISD-162 

3862/103 

ITT7412N 

7412 

J4-1092 

7492 

J24874 

3444/123A 

IP20-0449 

3027/130 

IRIC501 

3023/704 

ISD170 

3835/103A 

ITT7413N 

7413 

J4-1121 

74121 

J24875 

3122 

IP20-0451(USE 2 3081/125 

IRIC502 

3134/705A 

ISD234-0 

3893/152 

ITT7416N 

7416 

J4A3 

6554/6354 

J24877 

3311 

IP100 

3638/5402 

IRIC506 

3102/710 

IT06 

3658/56004 

ITT7420N 

7420 

J4B3 

6554/6354 

J24878 

3444/123A 

IP101 

3638/5402 

IRIC507 

3101/706 

IT6 

3325/612 

ITT7428 

7428 

J4C3 

6554/6354 

J24904 

3452/108 

IP 102 

3638/5402 

IRIC508 

3077/790 

IT08 

3658/56004 

ITT7428N 

7428 

J4D3 

6554/6354 

J24905 

3452/108 

IP103 

3627/5404 

IRIC509 

3075/714 

IT010 

3658/56004 

ITT7430N 

7430 

J4E3 

6554/6354 

J24906 

3444/123A 

IP 104 

3627/5404 

IRIC510 

3076/715 

IT015 

3658/56004 

ITT7432N 

7432 

J4F3 

6554/6354 

J24907 

3444/123A 

IP105 

3951/5405 

IRIC511 

3159/718 

IT16 

3658/56004 

ITT7433 

7433 

J4G3 

6554/6354 

J24909 

3444/123A 

IP 106 

3951/5405 

IRIC512 

9014/720 

IT18TRIAC 

3658/56004 

ITT7433N 

7433 

J4H3 

6556/6356 

J24911 

3090/109 

IP1100 

3950/54C0 

IRIC513 

3161/722 

IT18 VARACTOR 3323/610 

ITT7437N 

7437 

J4K3 

6556/6356 

J24913 

3090/109 

IR-FE100 

3116 

IRIC514 

3070/711 

IT20 

3658/56004 

ITT7438N 

7438 

J4M3 

6558/6358 

J24914 

3090/109 

IR-TR33 

3018 

IRTR-IC500 

3157/703A 

IT20/ 

3112 

ITT7440N 

7440 

J4N3 

6558/6358 

J24916 

3444/123A 

IR-TR51 

3122 

IRTR-IC501 

3023/704 

IT22 

3087 

ITT7442N 

7442 

J5A3 

6554/6354 

J24921 

3452/108 

IR-TR52 

3114/290 

IRTR-IC502 

3134/705A 

IT23 

3087 

ITT7443N 

7443 

J5B3 

6554/6354 

J24923 

3452/108 

IR-TR53 

3024/128 

IRTR-IC506 

3102/710 

IT23G 

3087 

ITT7444N 

7444 

J5C3 

6554/6354 

J24932 

3122 

IR-TR54 

3114/290 

IRTR-IC507 

3101/706 

IT26 

3658/56004 

ITT7445N 

7445 

J5D3 

6554/6354 

J24933 

3452/108 

IR-TR59 

3027/130 

IRTR-IC508 

3077/790 

IT28 

3658/56004 

ITT7446AN 

7446 

J5E3 

6554/6354 

J24934 

3004/102A 

IR-TR60 

3103 A/396 

IRTR-IC509 

3075/714 

IT36 

3659/56006 

ITT7446N 

7446 

J5F3 

6554/6354 

J24935 

3311 

IR-TR61 

3995 

IRTR-IC510 

3076/715 

IT38 

3659/56006 

ITT7447 AN 

7447 

J5G3 

6554/6354 

J24939 

3311 

IR-TR95 

3018 

IRTR-IC511 

3159/718 

IT-40 

3100/519 

ITT7447N 

7447 

J5H3 

6556/6356 

J24940 

3311 

IR2 

3032A 

IRTR-IC512 

3160/801 

IT40 

3100/519 

ITT7448N 

7448 

J5K3 

6556/6356 

J24950 

3126 

IR2A 

3311 

IRTR-IC513 

3161/722 

IT46 

3659/56006 

ITT7451N 

7451 

J5M3 

6558/6358 

J41000-7404 

7404 

IR2B 

3032A 

IRTR-IC514 

3070/711 

IT48 

3659/56006 

ITT7454N 

7454 

J5N3 

6558/6358 

J101183 

3311 

IR2C 

3032A 

IRTR-30 

3114/290 

IT56 

3660/56008 

ITT7473N 

7473 

J10 

3033 

J241015 

3025/129 

IR2D 

3032A 

IRTR-50 

3052 

IT58 

3660/56008 

ITT7475N 

7475 

J39C 

3126 

J241054 

3444/123A 

IR2E 

3032A 

IRTR50 

3052 

IT66 

3660/56008 

ITT7480N 

7480 

J100 

3017B/117 

J241099 

3444/123A 

IR5JA 

3087 

IRTR51 

3122 

IT68 

3660/56008 

ITT7486N 

7486 

J107 

3018 

J241100 

3311 

IR10E6X 

3100/519 

IRTR52 

3118 

IT 108 

3116 

ITT7490N 

7490 

J108 

3452/108 

J241102 

3311 

IR-11 

3006/160 

IRTR-55 

3054/196 

IT110 

3658/56004 

ITT7492N 

7492 

J139 

3020/123 

J241105 

3126 

IR-14 

3004/102A 

IRTR55 

3054/196 

IT115 

3658/56004 

ITT7493N 

7493 

J139-1 

3020/123 

J241142 

3311 

IR20 

3031A 

IRTR56 

3083/197 

IT210 

3112 

ITT7494N 

7494 

J139-2 

3020/123 

J241164 

3004/102A 

IR30A 

3581/5543 

IRTR57 

3026 

IT215 

3658/56004 

ITT7495AN 

7495 

J139-4 

3020/123 

J241177 

3018 

IR30B 

3581/5543 

IRTR-57 

3026 

IT261 

3090/109 

ITT74107N 

74107 

J139-5 

3020/123 

J241178 

3004/102A 

IR30C 

3582/5545 

IRTR59 

3036 

IT264 

3096/148A 

ITT74121N 

74121 

J139A 

3444/123A 

J241179 

3058/137A 

IR30D 

3582/5545 

IRTR-60 

3104A 

IT310 

3659/56006 

ITT74122N 

74122 

J139B 

3020/123 

J241181 

3126 

IR30F 

3581/5543 

IRTR62 

3444/123A 

IT315 

3659/56006 

ITT74123N 

74123 

J139C 

3020/123 

J241182 

3100/519 

IR30U 

3581/5543 

IRTR63 

3444/123A 

IT410 

3659/56006 

ITT74141N 

74141 

J139D 

3020/123 

J241183 

3311 

IR31A 

3581/5543 

IRTR-63 

3047 

IT415 

3659/56006 

ITT74145N 

74145 

J139E 

3124/289 

J241184 

3126 

IR31B 

3581/5543 

IRTR-64 

3048/329 

IT503 

3016 

ITT74150N 

74150 

J187 

3452/108 

J241185 

3010 

IR31C 

3582/5545 

IRTR64 

3048/329 

IT510 

3660/56008 

ITT74151N 

74151 

J193A 

3124/289 

J241188 

3018 

IR31D 

3582/5545 

IRTR-65 

3048/329 

IT515 

3660/56008 

ITT74153N 

74153 

J241 

3709/110MP 

J241189 

3018 

IR31F 

3581/5543 

IRTR65 

3048/329 

IT610 

3660/56008 

ITT74157N 

74157 

J242 

3087 

J241190 

3004/102A 

IR31U 

3581/5543 

IRTR67 

3439/163A 

IT615 

3660/56008 

ITT74161N 

74161 

J243 

3087 

J241216 

3753/5082A 

IR106A 

6754/5454 

IRTR68 

3133/164 

IT2604 

3118 

ITT74164N 

74164 

J308 

3116 

J241227 

3710/238 

IR106A1 

6754/5454 

IRTR69 

3156/172A 

IT2605 

3118 

ITT74192N 

74192 

J0664 

3532 

J241230 

3444/123A 

IR106A1-C 

6754/5454 

IRTR70 

3132 

ITE3066 

3112 

ITT74193N 

74193 

J685 

3087 

J241233 

3220/198 

IR106A2 

6754/5454 

IRTR71 

3018 

ITE3067 

3112 

ITT74195N 

74195 

J775-0 

3680/5322 

J241236 

3857/231 

IR106A3 

6754/5454 

IRTR72 

3199/188 

ITE3068 

3112 

IX1-3.3 

3330/5066A 

J775-1 

3680/5322 

J241239 

3126 

IR106A4 

6754/5454 

IRTR73 

3200/189 

ITE4117 

3112 

IX1-3.6 

3055/134A 

J775-2 

3680/5322 

J241241 

3893/152 

IR106A41 

6754/5454 

IRTR74 

3104A 

ITE4118 

3112 

IX1-3.9 

3331/5067A 

J775-4 

3681/5324 

J241242 

3100/519 

IR106B 

3597/5455 

IRTR75 

3103 A/396 

ITE4119 

3112 

IX 1-4.3 

3332/5068A 

J775-6 

3682/5326 

J241245 

3090/109 

IR106B1 

3597/5455 

IRTR76 

3054/196 

ITE4338 

3112 

1X1-4.7 

3333/5069A 

J961B (GE) 

3444/123A 

J241250 

3104 A 

IR106B1-C 

3597/5455 

IRTR77 

3083/197 

ITE4339 

3112 

1X1-5.1 

3056/135A 

J1000-7400 

7400 

J241251 

3444/123A 

IR106B2 

3597/5455 

IRTR78 

3045/225 

ITE4340 

3112 

1X1-5.6 

3057/136A 

J1000-7402 

7402 

J241252 

3054/196 

IR106B3 

3597/5455 

IRTR79 

3104A 

ITE4341 

3112 

IX 1-6.2 

3058/137A 

J1000-7410 

7410 

J241253 

3114/290 

IR106B4 

3597/5455 

IRTR80 

3039/316 

ITE4416 

3116 

1X1-6.8 

3334/5071A 

J1000-7447 

7447 

J241255 

3122 

IR106B41 

3597/5455 

IRTR82 

3123 

ITE4867 

3112 

1X1-7.5 

3059/138A 

J1000-7476 

7476 

J241256 

3122 

IR106C 

3571 

IRTR83 

3019 

ITE4868 

3112 

1X1-8.2 

3136/5072A 

J1000-7490 

7490 

J241258 

3085 

IR106C1 

3635/5446 

IRTR85 

3004/102A 

ITE4869 

3112 

1X1-9.1 

3060/139A 

J1000-7492 

7492 

J241259 

3114/290 

IR106D 

3571 

IRTR86 

3124/289 

ITT 7476N 

7476 

1X1-10 

3061/140A 

J1000-74121 

74121 

J241260 

3311 

IR106F 

6753/5453 

IRTR87 

3024/128 

ITT41-5 

3514/941 

1X1-11 

3139/5074A 

J2441 

3087 

J241271 

3031A 

IR106F1 

6753/5453 

IRTR88 

3025/129 

ITT73 

3100/519 

IX1-12G 

3062/142A 

J9618 

3024/128 

J310249 

3444/123A 

IR106F2 

6753/5453' 

IRTR91 

3839/155 

ITT73C 

3100/519 

1X1-14 

3094/144A 

J9680 

3114/290 

J310250 

3444/123A 

IR106F3 

6753/5453 

IRTR92 

3054/196 

ITT73N 

3100/519 

1X1-15 

3063/145A 

J9697 

3114/290 

J320020 

3017B/117 

IR106F4 

6753/5453 

IRTR93 

3115/165 

ITT74H00N 

74H00 

IX1-20G 

3335/5079A 

J20437 

3311 

J320041 

3087 

IR106F41 

6753/5453 

IRTR94MP 

3086/226MP 

ITT74H004N 

74H04 

1X1-22 

3336/5080A 

J241270 

3236/748 

JA-H 

3444/123A 

IR106Q 

6752/5452 

IRTRFE100 

3116 

ITT 102 

3088 

1X1-24 

3151/5081A 

J24186 

3057/136A 

JA-KCDP 

3081/125 

IR106Q1 

6752/5452 

IS 188 

3087 

ITT210 

3126 

1X1-26 

3148 

J24262 

9021/5070A 

JA-L 

3444/123A 

IR106Q2 

6752/5452 

IS306 

3100/519 

ITT301 

3088 

1X1-27 

3064/146A 

J24366 

3840/131 MP 

JA-M702C 

3016 

IR106Q3 

6752/5452 

IS334 

3060/139A 

ITT310 

3327/614 

1X1-29 

3150 

J24458 

3444/123A 

JA-6 

3018 

IR106Q4 

6752/5452 

IS-446D 

3100/519 

ITT310G 

3327/614 

IX1-33G 

3095/147A 

J24561 

3018 

JA1000 

3114/290 

IR106Y 

6752/5452 

IS750 

3089/112 

ITT310S 

3327/614 

1X1-36 

3337/5085A 

J24562 

3018 

JA1000A 

3114/290 

IR106Y1 

6752/5452 

IS 1207 

3100/519 

ITT350 

3311 

1X1-39 

3338/5086A 

J24563 

3018 

JA1050 

3114/290 

IR106Y1-C 

6752/5452 

IS 1209 

3032A 

ITT-401 

3126 

1X1-43 

3339/5087A 

J24564 

3444/123A 

JA1050B 

3114/290 

IR106Y2 

6752/5452 

IS 1212 

3032A 

ITT410 

3325/612 

1X1-47 

3340/5088A 

J24565 

3444/123A 

JA1050G 

3114/290 

IR122A 

3686/5462 

IS1212A 

3032A 

ITT-410 

3325/612 

1X1-51 

3341/5089A 

J24566 

3021/124 

JA1050GL 

3114/290 

IR122A-C 

3686/5462 

IS1212B 

3032A 

ITT552 

3975/2011 

1X1-55 

3096/148A 

J24567 

3088 

JA1100 

3018 

IR122B 

3572/5463 

IS1212C 

3032A 

ITT554 

9092/2012 

1X1-56 

3342/5090A 

J24569 

3126 

JA1150 

3018 

IR122B-C 

3572/5463 

IS 1555 

3100/519 

ITT556 

9093/2013 

1X1-62 

3097/149A 

J24570 

3031A 

JA1200 

3444/123A 

IR122C 

3687/5465 

IS 1664 

3031A 

ITT558 

9094/2014 

1X1-68 

3343/5092A 

J24596 

3452/108 

JA1300 

3024/128 

IR122C-C 

3687/5465 

IS 1665 

3031A 

ITT652 

3975/2011 

1X1-82 

30S8/150A 

J24624 

3444/123A 

JA1350 

3122 

IR1220 

3687/5465 

IS 1718 

3060/139A 

ITT654 

9092/2012 

1X1-91 

3345/5095A 

J24625 

3444/123A 

JA1350B 

3122 

IR122D-C 

3687/5465 

IS1718A 

3060/139A 

ITT656 

9093/2013 

1X1-110 

3099/151A 

J24628 (MP) 

3709/110MP 

JA1350W 

3122 

IR122F 

3685/5461 

IS1718B 

3060/139A 

ITT658 

9094/2014 

1X1-115 

3092/141A 

J24635 

3452/108 

JA1400 

3124/289 

IR122F-C 

3685/5461 

IS1718C 

3060/139A 

ITT709 

3590/909D 

1X1-120 

3347/5097A 

J24636 

3452/108 

JA1500 

3122 

IR682 

6621/5521 

IS2473 

3100/519 

ITT709-5 

3590/909D 

1X1-128 

3093 

J24637 

3452/108 

JA1600 

3124/289 

IR683 

6622/5522 

ISA624GR 

3083/197 

ITT718 

3088 

1X1-130 

3348/5098A 

J-24640 

3114/290 

JA1650 

3114/290 

IR684 

6624/5524 

ISC-F8 

3710/238 

ITT723 

3165/923D 

1X1-150 

3350/5100A 

J24640 

3114/290 

JA5010 

3041 

IR685 

6624/5524 

ISC157H 

3124/289 

ITT723-5 

3165/923D 

1X1-160 

3351/5101A 

J24641 

3444/123A 

JA5010-1 

3041 

IR686 

6627/5527 

ISC1004A 

3133/164 

ITT723-K 

3164/923 

1X1-161 

3142 

J24658 

3444/123A 

JA5011 

3041 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

JA5040 

3054/196 

JGL47 

3340/5088A 

JZT27 

3064/146A 

K13 

3448 

K122C 

3119/113 

KC2DC22/1B 

3647/167 

JA5040-1 

3054/196 

JGL51 

3341/5089A 

JZT27A 

3064/146A 

K15-0 

3448 

K122D 

3120/114 

KC2DP11/1412/1 

3017B/117 

JA5041 

3054/196 

JGL55G 

3096/148A 

JZT27B 

3064/146A 

K15-R 

3448 

K122J176-1 

9086/518 

KC2DP12/1 

3031A 

JA5510 

3084 

JGL56 

3342/5090A 

JZU27 

3064/146A 

K15-Y 

3448 

K122J176-2 

3066/118 

KC2DP12/IN 

3311 

JA5510-1 

3084 

JGL62 

3097/149A 

JZU27A 

3064/146A 

K15GR 

3448 

K122J177-P1 

3109/119 

KC2DP22/1 

3311 

JA5511 

3084 

JGL68 

3343/5092A 

JZU27B 

3064/146A 

K17 

3448 

K170 

3448 

KC2DP22/1B 

3107/5307 

JA5540 

3083/197 

JGL82 

3098/150A 

JZV27 

3064/146A 

K17-0 

3448 

K170R 

3448 

KC2DP22/1C 

3107/5307 

JA5540-1 

3083/197 

JGL91 

3345/5095A 

JZV27A 

3064/146A 

K17A 

3448 

K200 

3017B/117 

KC2DP221C 

3647/167 

JA5541 

3083/197 

JGL110 

3099/151A 

JZV27B 

3064/146A 

K17B 

3448 

K390 

3065/222 

KC2G 

3110/120 

JA7010 

3122 

JGL115G 

3092/141A 

JZY27 

3064/146A 

K17BL 

3448 

K-417-68 

3008 

KC2G11 

3017B/117 

JA7072 

3104A 

JGL120 

3347/5097A 

JZY27A 

3064/146A 

K17GR 

3977/456 

K882 

3087 

KC2G11/112/1 

3017B/117 

JA7102 

3104A 

JGL128 

3093 

JZY27B 

3064/146A 

K17R 

3448 

K1181 

3025/129 

KC2G1 1/1128612/ 

3311 

JA7152 

3104A 

JGL130 

3348/5098A 

JZZ27 

3064/ 146A 

K17Y 

3448 

K1521A FET 

3834/132 

KC-06E11/8 

3016 

JA9302 

3104A 

JGL140 

3349/5099A 

K/417-66 

3004/102A 

K19 

3448 

K1615 

3119/113 

KC08C11/8 

3016 

JAN 1N4101 

3136/5072A 

JGL150 

3350/5100A 

K1-3G22A 

3017B/117 

K19(GR) 

3116 

K1616 

3120/114 

KC08C11/10 

3016 

JAN1N5528B 

3136/5072A 

JGL160 

3351/5101A 

K1A5 

3311 

K19BL 

3448 

K1617 

3121/115 

KC08C21/5 

3016 

JB-BB1A 

3031A 

JGL161 

3142 

K1B5 

3016 

K19GC 

3448 

K2001 

3039/316 

KC08C2219 

9075/166 

JB16C4 

3016 

JGL170 

3352/5102A 

K1C5 

3016 

K19GE 

3448 

K2501 

3039/316 

KC13C22/1 

3016 

JB00036 

9075/166 

JGL177 

3145 

K105 

3017B/117 

K19GR 

3448 

K2502 

3039/316 

KC580 

3725/1196 

JC-DS16E 

3311 

JGL180 

3353/5103A 

K1E5 

3017B/117 

K19Y 

3448 

K2503 

3039/316 

KC580C 

3725/1196 

JC-KS05 

3311 

JGL190 

3354/5104A 

K1F5 

3017B/117 

K22 

3116 

K02504 

3060/139A 

KC580C1 

3725/1196 

JC-SD-1X 

3017B/117 

JGL200 

3355/5105A 

K1G5 

3017B/117 

K22-Y 

3116 

K2509 

3039/316 

KC-0691L/8 

3017B/117 

JC-SD-1Z 

3017B/117 

JGL200G 

3355/5105A 

K1H5 

303 2A 

K22Y 

3116 

K4002 

3039/316 

KC06911/8 

3016 

JC-SG005 

3031A 

JJ650 

3066/118 

K1K5 

3032A 

K23 

3448 

K04774 

3009 

KCDP12-1 

3081/125 

JC-8 

3238/748 

JJ1100 

3067/502 

K1M5 

3033 

K23A 

3116 

K9682 

3114/290 

KC0-8CP11/1 

3017B/117 

JC-10D1 

3017B/117 

JK1033B 

3448 

K2A5 

3311 

K24 

3112 

K24154 

3485/1142 

KCZD22/1A 

3311 

JC-00012 

3311 

JL40A 

3100/519 

K2B5 

3017B/117 

K25 

3448 

K071687 

3984/106 

KD2CP22/1B 

9075/166 

JC-00014 

3311 

JLM-20 

3444/123A 

K2C5 

3016 

K25C 

3448 

K8533058-1 

3017B/117 

KD27 

3090/109 

JC-00017 

3311 

JM40 

3100/519 

K2CDP22/1B 

3107/5307 

K250 

3448 

K8533137 

3119/113 

KD300A 

3100/519 

JC-00017(SD-1Z) 

3311 

JM-40 

3100/519 

K2D5 

3031A 

K25E 

3448 

KA4559 

3448 

KD2100 

3502/5513 

JC-00033 

3311 

JN271 

3444/123A 

K2E5 

3031A 

K25ET 

3448 

KB 102 

3100/519 

KD2101 

3004/102A 

JC-00035 

3311 

JNJ61673 

3112 

K2F5 

3017B/117 

K25F 

3448 

KB162 

3463/601 

K02102 

3124/289 

JC-00044 

3311 

J P-001 

3122 

K2G5 

3017B/117 

K25G 

3448 

KB-162C5 

3463/601 

KD2103 

3016 

JC-00045 

3311 

JP20-0448 

9041/373 

K2H5 

303 2A 

K30 

3112 

KB-162C5A 

3463/601 

KD2104 

3016 

JC-00047 

3311 

JP40 

3009 

K2K5 

303 2A 

K30(Y) 

3112 

KB162N 

3463/601 

KD2114 

3542/904 

JC00049 

3311 

JP5062 

3006/160 

K2M5 

3033 

K30-0 

3448 

KB162W 

3463/601 

KD2115 

3524/784 

JC-00051 

3311 

JP5063 

3004/102A 

K3 

3087 

K30-A 

3448 

KB165 

3463/601 

KD2118 

3024/128 

JC-00053 

3311 

JP5064 

3004/102A 

K3B5 

3017B/117 

K30-0 

3112 

KB 169 

3463/601 

KD2119 

3452/108 

JC-00055 

3311 

JP575005 

3709/110MP 

K3C5 

3017B/117 

K30-Y 

3112 

KB-182 

3017B/117 

KD2119A 

3057/136A 

JC-00059 

3311 

JP575995 

3709/110MP 

K3D5 

3017B/117 

K30AD 

3448 

KB262 

3864/605 

KD2120 

3025/129 

JC100 

3012/105 

JPL-001 

3122 

K3E 

3089/112 

K30AGR 

3448 

KB265 

3463/601 

KD2121 

3123 

JCN1 

3016 

JR5 

3004/102A 

K3F5 

3017B/117 

K30AY 

3112 

KB265A 

3463/601 

KD2122 

3543/912 

JCN2 

3017B/117 

JR05 

3123 

K3G5 

3017B/117 

K30B 

3448 

KB265B 

3100/519 

KD2122(TRANS) 

3093 

JCN-3 

3016 

JR10 

3007 

K3H5 

3032A 

K30C 

3448 

KB265C 

3100/519 

KD2123 

3004/102A 

JCN4 

3016 

JR15 

3005 

K3K5 

303 2A 

K30D 

3448 

KB265D 

3100/519 

KD2124 

3862/103 

JCN5 

3017B/117 

JR30 

3006/160 

K3M5 

3033 

K30GR 

3448 

KB265E 

3100/519 

KD2130 

3065/222 

JCN6 

3017B/117 

JR30X 

3007 

K4-501 

3835/103A 

K30R 

3448 

KB265F 

3100/519 

KD2134 

4030 

JCN7 

3032A 

JR40 

3009 

K4-505 

3114/290 

K30Y 

3448 

KB265G 

3100/519 

KD2136 

4013 

JCV-2 

3016 

JR100 

3006/160 

K4-505A 

3114/290 

K31 

3448 

KB265J 

3100/519 

KD2137 

4001 

JCV-3 

3016 

JR 200 

3006/160 

K4-506 

3444/123A 

K31C 

3448 

KB265K 

3100/519 

KD2138 

4024 

JCV7 

3032A 

JRW1150 

3200/189 

K4-507 

3122 

K33 

3448 

KB265L 

3100/519 

KD2139 

4007 

JD-BB1A 

3017B/117 

JSP6009 

3191/185 

K4-510 

3452/108 

K33(E) 

3834/132 

KB265X 

3100/519 

K02503 

3058/137A 

JD-SD1D 

3311 

JSP7001 

3246/229 

K4-520 

3009 

K33E 

3448 

KB265Y 

3100/519 

KD6311 

3471/1046 

JD19-3 

3004/102A 

JSP7001B 

3246/229 

K4-521 

3009 

K33F 

3448 

KB269 

3463/601 

KDD-0013 

3087 

JD-00040 

3311 

JSP7005 

3018 

K4-525 

3027/130 

K33GR 

3448 

KB462F 

3864/605 

KDD0015 

3784/5018A 

JE1033B 

3448 

JSP7006 

3018 

K4-550 

3087 

K34 

3448 

KB8339 

3444/123A 

KDD0032 

3311 

JE2023 

3893/152 

JT-E1014 

3087 

K4-555 

3017B/117 

K34(E) 

3116 

KBD06 

3676/5305 

KDD0041 

3100/519 

JE2024 

3274/153 

JT-E1024D 

3017B/117 

K4-557 

3031A 

K34B 

3448 

KBD08 

3677/5306 

KDS1555 

3100/519 

JE7000 

3052 

JT-E 1031 

3087 

K4A5 

3311 

K34C 

3448 

KBD10 

3107/5307 

KE-262 

3031A 

JE9011 

3444/123A 

JT-E 1064 

3017B/117 

K4B5 

3016 

K34D 

3448 

KBF-02 

3081/125 

KE3684 

3116 

JE9011G 

3444/123A 

JT-E 1095 

3066/118 

K4C5 

3017B/117 

K34E 

3116 

KBH25-05 

3679 

KE4223 

3116 

JE9011H 

3444/123A 

JT71T 

3258 

K4D5 

3031A 

K34GR 

3112 

KBH2502 

3680/5322 

KE4224 

3116 

JE9014 

3444/123A 

JT-1601-40 

3444/123A 

K4E5 

3031A 

K34S747 

3089/112 

KBH2504 

3681/5324 

KE4416 

3116 

JE9014B 

3444/123A 

JT-1601-41 

3089/112 

K4F5 

3017B/117 

K35 

3050/221 

KBH2506 

3682/5326 

KE5103 

3116 

JE9014BE 

3444/123A 

JZ8.2 

3136/5072A 

K4G5 

3017B/117 

K35-BL 

3050/221 

KBL02 

3986/5313 

KE5104 

3116 

JE9014C 

3433/287 

JZ8.2A 

3136/5072A 

K4H5 

3032A 

K35G 

3050/221 

KBL04 

3987/5314 

KE5105 

3116 

JE90140 

3444/123A 

JZ8.2B 

3136/5072A 

K4K5 

303 2A 

K37 

3050/221 

KBL005 

3985/5312 

KGE41007 

3311 

JE9014E 

3444/123A 

JZ8.2C 

3136/5072A 

K4M5 

3033 

K37H 

3050/221 

KBL06 

3988/5315 

KGE41008 

3311 

JE9015B 

3434/288 

JZ8.2D 

3136/5072A 

K5/2 

3087 

K37L 

3050/221 

KBL08 

3989/5316 

KGE41054 

3122 

JEM 1 

3012/105 

JZ13B 

3750/143A 

K5A5 

3017B/117 

K39 

3065/222 

KBP02 

3105 

KGE41055 

3122 

JEM2 

3012/105 

JZ16B 

3751/5075A 

K5B5 

3017B/117 

K40 

3065/222 

KBP04 

3648/168 

KGE41061 

3192/186 

JEM3 

3012/105 

JZ17B 

9022/5076A 

K5C5 

3016 

K41 

3834/132 

KBP005 

9075/166 

KGE41414 

3849/293 

JEM 4 

3012/105 

JZ18B 

3752/5077A 

K5D5 

3031A 

K42 

3116 

KBP06 

3678/169 

KGE41959 

3087 

JEM5 

3012/105 

JZ19B 

9023/5078A 

K5E5 

3031A 

K44 FET 

3448 

KBPC25-04 

3681/5324 

KGE46109 

3100/519 

JF1033 

3448 

J225B 

3753/5082A 

K5F5 

3017B/117 

K45 

3065/222 

KBPC25-005 

3679 

KGE46146 

3124/289 

JF1033-RED 

3448 

JZ30 

3755/5084A 

K5G5 

3017B/117 

K45B 

3990/220 

KBPC25-06 

3682/5326 

KGE46338 

3122 

JF1033B 

3448 

JZ30A 

3755/5084A 

K5H5 

3032A 

K47 

3116 

KBPC102 

3986/5313 

KGE46441 

3477/1087 

JF1033G 

3448 

JZ30B 

3755/5084A 

K5K5 

3032A 

K47M 

3448 

KBPC104 

3987/5314 

KGE46442 

3445/1192 

JF1033J 

3448 

JZD27A 

3064/146A 

K5M5 

3033 

K48 

3050/221 

KBPC106 

3988/5315 

KGE46465 

9091/177 

JF1033S 

3834/132 

JZD27B 

3064/146A 

K6 

3087 

K49 

3116 

KBPC108 

3989/5316 

KIA7205AP 

3231/1155 

JF1033Y 

3448 

JZE27 

3064/146A 

K6 TRANS 

3984/106 

K49F 

3448 

KBPC602 

3986/5313 

KIA7205P 

3231/1155 

JF1034 

3112 

JZE27A 

3064/146A 

K6A5 

3051/156 

K49H 

3448 

KBPC604 

3987/5314 

KIA7310P 

3445/1192 

JG111760 

3016 

JZE27B 

3064/146A 

K6B5 

3051/156 

K49HK 

3448 

KBPC606 

3988/5315 

KL08 

3989/5316 

JGL3.3 

3330/5066A 

JZEC27 

3064/146A 

K6G5 

3051/156 

K49I 

3448 

KBPC608 

3989/5316 

KLH704 

3444/123A 

JGL3.6 

3055/134A 

JZF27 

3064/146A 

K6H5 

3051/156 

K49M 

3448 

KBPC802 

3986/5313 

KLH1422 

3444/123A 

JGL3.9 

3331/5067A 

JZF27A 

3064/146A 

K6K5 

3051/156 

K52 

3090/109 

KBPC804 

3987/5314 

KLH4560 

3263 

JGL4.3 

3332/5068A 

JZF27B 

3064/146A 

K6M5 

3051/156 

K60 

3087 

KBPC806 

3988/5315 

KLH4561 

3025/129 

JGL4.7 

3333/5069A 

JZG27 

3064/146A 

K7A5 

3051/156 

K68 FET 

3448 

KBPC808 

3989/5316 

KLH4567 

3016 

JGL5.1 

3056/135A 

JZG27A 

3064/146A 

K7B5 

3051/156 

K68-L FET 

3448 

KBPC810 

9037/5317 

KLH4746 

3114/290 

JGL5.6 

3057/136A 

JZG27B 

3064/146A 

K7C5 

3051/156 

K104 FET 

3834/132 

KBPC1005 

3985/5312 

KLH4763 

3100/519 

JGL6.2 

3058/137A 

JZH27 

3064/146A 

K7G5 

3051/156 

K104FFET 

3834/132 

KBPC2502 

3680/5322 

KLH4792 

3018 

JGL6.8 

3334/5071A 

JZH27A 

3064/146A 

K7H5 

3051/156 

K104H FET 

3834/132 

KBPC2504 

3681/5324 

KLH4793 

3161/722 

JGL7.5 

3059/138A 

JZH27B 

3064/146A 

K7K5 

3051/156 

K104J FET 

3834/132 

KBPC2506 

3682/5326 

KLH4794 

3169/781 

JGL8.2 

3136/5072A 

JZJ27 

3064/146A 

K7M5 

3051/156 

K112 

3119/113 

KBPC3502 

3650 

KLH4795 

3129/726 

JGL9.1 

3060/139A 

JZJ27A 

3064/146A 

K8A5 

3051/156 

K112C 

3119/113 

KBPC3504 

3651 

KLH5489 

3159/718 

JGL10 

3061/140A 

JZJ27B 

3064/146A 

K8B5 

3051/156 

K115J510-1 

3119/113 

KBPC3506 

3651 

KM917E 

3854/123AP 

JGL11 

3139/5074A 

JZO-27 

3064/146A 

K8C5 

3051/156 

K115J510-2 

3119/113 

KBPC6005 

3985/5312 

KM917F 

3854/123AP 

JGL12G 

3062/142A 

JZO-27A 

3064/146A 

K8G5 

3051/156 

K115J511-2 

3087 

KBPC8005 

3985/5312 

KM917G 

3854/123AP 

JGL14 

3094/144A 

JZO-27B 

3064/146A 

K8H5 

3051/156 

K117J460-1 

3119/113 

KBPC25005 

3679 

KM918E 

3293/107 

JGL15 

3063/145A 

JZOB27 

3064/146A 

K8K5 

3051/156 

K117J460-2 

3119/113 

KBPC35005 

3650 

KM918F 

3293/107 

JGL20 

3335/5079A 

JZOD27 

3064/146A 

K8M5 

3051/156 

K118J966-1 

3120/114 

KC0.8C22/1 

3107/5307 

K04774 

3009 

JGL22 

3336/5080A 

JZP27 

3064/146A 

K10 

3116 

K118J966-2 

3121/115 

KC1.3C 

3311 

KPB02 

3647/167 

JGL24 

3151/5081A 

JZP27A 

3064/146A 

K11 

3448 

K118J966-3 

3121/115 

KC1.3G 

3311 

KPB04 

3648/168 

JGL26 

3148 

JZP27B 

3064/146A 

K11-0 

3448 

K118J966-4 

3121/115 

KC1.3G12/1X2 

3311 

KPB08 

3649/170 

JGL27 

3064/146A 

JZQ27 

3064/146A 

K11-R 

3448 

K118J9663 

3121/115 

KC1.3G22/1A 

3311 

KPB10 

3649/170 

JGL29 

3150 

JZQ27A 

3064/146A 

K11-Y 

3448 

K120Y 

3448 

KC2AP221B 

9075/166 

KPG6682 

3444/123A 

JGL33G 

3095/147A 

JZQ27B 

3064/146A 

K12 

3448 

K122 

3119/113 

KC2D22/1 

9075/166 

KR-Q0005 

3090/109 

JGL36 

3337/5085A 

JZS27 

. 3064/146A 

K12-0 

3448 

K122-J176-1 

9086/518 

KC2D22/1A 

3107/5307 

KR-Q1010 

3004/102A 

JGL39 

3338/5086A 

JZS27A 

3064/146A 

K12GR 

3448 

K122-J176-2 

3066/118 

KC2D22/1B 

9075/166 

KR-Q1011 

3004/102A 

JGL43 

3339/5087A 

JZS27B 

3064/146A 

K12R 

3448 

K122-J177P1 

3109/119 

KC2D221C 

9075/166 

KR-Q1G12 

3004/102A 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

KR-Q1013 

3444/123A 

KSB564-Y 

3841/294 

KYZ1-110P 

3099/151A 

LAI 201B2 

3288/1003 

LM65F 

3114/290 

LM311P 

3668 

KR-162 

3100/519 

KSC815-0 

3124/289 

KYZ1-115G 

3092/141A 

LA 1201C 

3288/1003 

LM78L05 

3462/977 

LM320T6.0 

3672/963 

KS-05 

3311 

KSC945Y 

3124/289 

KYZ 1-120 

3347/5Q97A 

LA1201C-W 

3288/1003 

LM78L05ACH 

3831 

LM320T8.0 

3630/964 

KS-05X 

3031A 

KSC1096-0 

3192/186 

KYZ 1-128 

3093 

LAI 20 IT 

3288/1003 

LM78L05ACZ 

3462/977 

LM320T12 

3673/967 

KS030A 

3838/5065A 

KSC1096-Y 

3192/186 

KYZ1-130 

3348/5098A 

LA1201W 

3288/1003 

LM78L05CH 

3831 

LM320T15 

3674/969 

KS30A 

3055/134A 

KSC 1187-0 

3246/229 

KYZ1-140 

3349/5099A 

LAI 202 

3288/1003 

LM78L05CZ 

3462/977 

LM320T-5.0 

3671/961 

KS30AF 

3055/134A 

KSC1187R 

3246/229 

KYZ 1-150 

3350/5100A 

LAI 222 

3762/1227 

LM78L08ACZ 

3724/981 

LM320T-6.0 

3672/963 

KS30B 

3055/134A 

KSC1507 

3219 

KYZ 1-160 

3351/5101A 

LA1230 

3829/788 

LM78L08CH 

3724/981 

LM320T-12 

3673/967 

KS30BF 

3055/134A 

KSC1520 / 

3220/198 

KYZ1-161 

3142 

LAI 240 

3736/1214 

LM78L08CZ 

3724/981 

LM320T-15 

3674/969 

KS31A 

3055/134A 

KSC1674-0 

3132 

KYZ1-170 

3352/5102A 

LAI320 

3967 

LM78L35CH 

3462/977 

LM323 

9067 

KS32A 

3055/134A 

KSC1674R 

3132 

KYZ1-178 

3145 

LA1320A 

3967 

LM78L35CZ 

3462/977 

LM323K 

9067 

KS32AF 

3055/134A 

KSD261Y 

3137/192A 

KYZ 1-180 

3353/5103A 

LAI 342 

3102/710 

LM78L/.ACH 

3724/981 

LM324 

3643/987 

KS32B 

3055/134A 

KSD415-0 

3178A 

KYZ 1-190 

3354/5104A 

LAI 352 

3168/749 

LM101AH 

3565/1171 

LM324A 

3643/987 

KS32BF 

3055/134A 

KSD415R 

3178A 

KYZ 1-200 

3355/5105A 

LA1353 

3284/1080 

LM101H 

3565/1171 

LM324AD 

3643/987 

KS033A 

3771/5005A 

KSD471-Y 

3849/293 

KYZ1-200G 

3355/5105A 

LA1354 

3742/1187 

LM107D 

3596/976 

LM324AN 

3643/987 

KS033B 

3771/5005A 

KSD9701 

3836/284 

KYZ 1-510 

3341/5089A 

LA1355 

3738/1215 

LM107DE 

3596/976 

LM324D 

3643/987 

KS34A 

3056/135A 

KSD9701A 

3836/284 

KZ6 

3334/5071A 

LA1363 

3072/712 

LM107F 

3596/976 

LM324F 

3643/987 

KS34AF 

3056/135A 

KSD9702 

3836/284 

KZ6A 

3334/5071A 

LAI 364 

3365/1004 

LM107H 

3690 

LM324J 

3643 

KS34B 

3056/135A 

KSD9702A 

3836/284 

KZ6ZA 

3334/5071A 

LA1364N 

3365/1004 

LM107N 

3596/976 

LM324N 

3643/987 

KS34BF 

3056/135A 

KSD9703 

3836/284 

KZ-8A 

3136/5072A 

LAI 365 

3072/712 

LM107T 

3690 

LM335 

3629/309K 

KS35A 

3056/135A 

KSD9703A 

3836/284 

L3/2H 

3311 

LA1365N 

3072/712 

LM 111D 

3668 

LM339 

3569/834 

KS35AF 

3056/135A 

KSD9704 

3836/284 

L4A-1 A OR 

3009 

LA1365TV 

3072/712 

LM111H 

3567 

LM339A 

3569/834 

KS036A 

3055/134A 

KSD9705 

3836/284 

L6/2H 

3311 

LA1366 

3289/1158 

LM111JG 

3668 

LM339AD 

3569/834 

KS36A 

3057/136A 

KSD9706 

3836/284 

L6B-3 A OR 

3015 

LA1366N 

3289/1158 

LM111N 

3668 

LM339AN 

3569/834 

KS36AF 

3057/136A 

KSD9707 

3836/284 

L8/2H 

3311 

LA1367 

3290/1159 

LM111P 

3668 

LM339D 

3569/834 

KS36B 

3057/136A 

KSKE12C500 

3032A 

L8P-2 A OR 

3004/102A 

LA1368 

3167/738 

LM 111V 

3668 

LM339N 

3569/834 

KS36BF 

3057/136A 

KSKE40C200 

3016 

L9L-4 A OR 

3003 

LA1369 

3480/1178 

LM 123 

9067 

LM340DA 

3629/309K 

KS37A 

3058/137A 

KSKE40C500 

3016 

L12-1 A OR 

3020/123 

LA1385 

3878/1245 

LM123K 

9067 

LM340K-05 

3629/309K 

KS37AF 

3058/137A 

KSKE125C200 

3051/156 

L14A 1 OR 

3009 

LAI 390 

3735/1216 

LM 124 

3643/987 

LM340T5.0 

3591/960 

KS41A 

3060/139A 

KSKI12C500 

3033 

L65-1 A OR 

3006/160 

LA1390B 

3735/1216 

LM124A 

3643/987 

LM340T6.0 

3669/962 

KS41AF 

3060/139A 

KS033A 

3055/134A 

L65-2 A OR 

3010 

LA1390C 

3735/1216 

LM124AD 

3643/987 

LM340T8.0 

3630/964 

KS42A 

3061/140A 

KS033B 

3055/134A 

L65-4 A OR 

3011 

LA3115 

3702 

LM124AN 

3643/987 

LM340T12 

3592/966 

KS42AF 

3061/140A 

KS036A 

3055/134A 

L65A 1 OR 

3007 

LA3148 

3071/727 

LM124D 

3643/987 

LM340T15 

3593/968 

KS42B 

3061/140A 

KS039A 

3055/134A 

L65B 1 OR 

3008 

LA3155 

3738/1215 

LM124N 

3643/987 

LM340T24 

3670/972 

KS42BF 

3061/140A 

KS039B 

3055/134A 

L65C 1 OR 

3009 

LA3201 

3737/1179 

LM139A 

3569/834 

LM340T-5 

3591/960 

KS44A 

3062/142A 

KS047A 

3056/135A 

L66-1 A OR 

3003 

LA3300 

3723/1005 

LM139AD 

3569/834 

LM340T-5.0 

3591/960 

KS44AF 

3062/142A 

KS047B 

3056/135A 

L66-2 A OR 

3004/102A 

LA3301 

3358/1006 

LM139AN 

3569/834 

LW340T-5.0R 

3591/960 

KS44B 

3062/142A 

KS051A 

3056/135A 

L66-3 A OR 

3004/102A 

LA3350 

3700/1217 

LM139D 

3569/834 

LM340T-6 

3669/962 

KS44BF 

3062/142A 

KS056A 

3057/136A 

L74-3 A OR 

3005 

LA3350A 

3700/1217 

LM139N 

3569/834 

LM340T-6.0 

3669/962 

KS-46 

3063/145A 

KS056B 

3057/136A 

L77A 1 OR 

3012/105 

LA3350B 

3700/1217 

LM158AH 

3691 

LM340T-6.0R 

3669/962 

KS46 

3063/145A 

KS062A 

3058/137A 

L77B 1 OR 

3013 

LA4030P 

3499/1009 

LM158AN 

3692 

LM340T-08 

3630/964 

KS-46AF 

3063/145A 

KSP1171 

3895/328 

L77C 1 OR 

3014 

LA4031P 

3376/1010 

LM158AT 

3691 

LM340T-8.0 

3630/964 

KS46AF 

3063/145A 

KSP1172 

3895/328 

L84A 1 OR 

3009 

LA4032P 

3492/1011 

LM158JG 

3692 

LM340T-12 

3592/966 

KS-46BF 

3063/145A 

KSP1173 

3895/328 

L88B 1 OR 

3006/160 

LA4050 

3890/1150 

LM158L 

3691 

LM340T-12R 

3592/966 

KS468F 

3063/145A 

KSP1174 

3895/328 

L88C 1 OR 

3005 

LA4050P 

3890/1150 

LM158N 

3692 

LM340T-15 

3593/968 

KS082A 

3136/5072A 

KSP1175 

3895/328 

L92-1 A OR 

3012/105 

LA4051 

3890/1150 

LM158P 

3692 

LM340T-15R 

3593/968 

KS082B 

3136/5072A 

KSP1176 

3895/328 

L103T1 

3157/703A 

LA4051P 

3890/1150 

LM158T 

3691 

LM340T-24 

3670/972 

KS100A 

3061/140A 

KT205 

3069/501A 

L110P1 

3114/290 

LA4100 

3888/1180 

LM201AH 

3565/1171 

LM340T-24R 

3670/972 

KS100B 

3061/140A 

KT-1017 

3009 

L110P1M 

3114/290 

LA4101 

3888/1180 

LM201H 

3565/1171 

LM340U5 

3591/960 

KS120A 

3062/142A 

KT1017 

3009 

L129 

3591/960 

LA4102 

3889/1228 

LM207D 

3596/976 

LM340U6 

3669/962 

KS120B 

3062/142A 

KTR0710C 

3018 

L130 

3592/966 

LA4400 

3701/1193 

LM207F 

3596/976 

LM340U8 

3630/964 

KS130A 

3750/143A 

KTR0815C 

3038 

L131 

3593/968 

LA4400FR 

3701/1193 

LM207H 

3690 

LM340U15 

3593/968 

KS-150A 

3063/145A 

KTR0839C 

3018 

L148T1 

3565/1171 

LA4400Y 

3739/1211 

LM207J 

3596/976 

LM340U24 

3670/972 

KS150A 

3063/145A 

KTR0945C 

3124/289 

L148T2 

3565/1171 

LA4420 

3739/1211 

LM207N 

3596/976 

LM341-5 

3591/960 

KS-150B 

3063/145A 

KTR1017 

3298/299 

L201 

3975/2011 

LA4422 

3231/1155 

LM207T 

3690 

LM341-6 

3669/962 

KS150B 

3063/145A 

KTR1096C 

3248 

L202 

9092/2012 

LA4430 

3739/1211 

LM211D 

3668 

LM341-12 

3592/966 

KS160A 

3751/5075A 

KTR1687C 

3018 

1203 

9093/2013 

LA44000Y 

3739/1211 

LM211H 

3567 

LM341-15 

3593/968 

KS-172 

3005 

KV-1 

3004/102A 

L204 

9094/2014 

LAA300 

3017B/117 

LM211N 

3668 

LM341-24 

3670/972 

KS180A 

3752/5077A 

KV3(1) 

3463/601 

L221B1041 

3503 

LAA600 

3017B/117 

LM223 

9067 

LM341P5.0 

3591/960 

KS2030A 

3838/5065A 

KV4 

3123 

L-417-29 

3014 

LAA800 

3017B/117 

LM223K 

9067 

LM341P8.0 

3630/964 

KS2033A 

3771/5005A. 

KV-4 

3004/102A 

L-417-29BLK 

3009 

LAB1000 

3051/156 

LM224 

3643/987 

LM341P12 

3592/966 

KS2033B 

3771/5005A 

KV109G 

3325/612 

L-417-029GRN 

3717/121 

LAC1000 

3051/156 

LM224A 

3643/987 

LM341P15 

3593/968 

KS2039A 

3055/134A 

KV110E 

3326/613 

L-417-29GRN 

3009 

LAC2008 

3136/5072A 

LM224A0 

3643/987 

LM34 IP-5.0 

3591/960 

KS2039B 

3055/134A 

KV110V 

3326/613 

L-417-29WHT 

3009 

LAC2008A 

3136/5072A 

LM224AN 

3643/937 

LM34 IP-6.0 

3669/962 

KS2047A 

3056/135A 

KV112 

3324/611 

L-417-60 

3009 

LAC2008B 

3136/5072A 

LM224D 

3643/987 

LM34 IP-8.0 

3630/964 

KS2047B 

3056/135A 

KV112A 

3324/611 

L2001M3 

3506/5642 

LAS1505 

3629/309K 

LM224N 

3643/987 

LM341P-12 

3592/966 

KS2051A 

3056/135A 

KV151 

3324/611 

L2001M4 

3583/5641 

LB-3 A1 

3718/121MP 

LM239 

3569/834 

LM34 IP-15 

3593/968 

KS2051B 

3056/135A 

KV620 

3323/610 

L2001M5 

3583/5641 

LB-3A2 

3718/121MP 

LM239A 

3569/834 

LM341P-24 

> 3670/972 

KS2056A 

3057/136A 

KV624 

3324/611 

L2001M7 

3506/5642 

LB3000 

7400 

LM239AD 

3569/834 

LM342P5.0 

3462/977 

KS2056B 

3057/136A 

KV626 

3325/612 

L2001M9 

3506/5642 

LB3001 

7410 

LM239AN 

3569/834 

LM342P8.0 

3724/981 

KS2062A 

3058/137A 

KV634 

3326/613 

L2012 

9092/2012 

LB3002 

7420 

LM239D 

3569/834 

LM342P12 

3592/966 

KS2062B 

3058/137A 

KV638 

3327/614 

L2015 

9095/2015 

LB3003 

7430 

LM239N 

3569/834 

LM342P15 

3593/968 

KS2082 

3136/5072A 

KV4801 

3323/610 

L40Q1M3 

3506/5642 

LB3006 

7404 

LM240LAZ-5.0 

3462/977 

LM342P-12 

3592/966 

KS2082A 

3136/5072A 

KV4801A 

3323/610 

L4001M7 

3506/5642 

LB3008 

7402 

LM240LAZ-8.0 , 

3724/981 

LM358AH 

3691 

KS2082B 

3136/5072A 

KX-1 

3100/519 

L4001M9 

3506/5642 

LB3009 

7440 

LM258AH 

3691 

LM358AN 

3692 

KS2091A 

3060/139A 

KY5DPF 

3329/524 

L4152B 

3114/290 

LBC-559 

3118 

LM258AJ 

3692 

LM358AT 

3691 

KS2091B 

3060/139A 

KYZ 1-3.3 

3330/5066A 

L5021 

3003 

LC711 

3122 

LM258AN 

3692 

LM358H 

3691 

KS2100A 

3061/140A 

KYZ1-3.6 

3055/134A 

L5022 

3012/105 

LC871 

3122 

LM258AT 

3691 

LM358JG 

3692 

KS2100B 

3061/140A 

KYZ 1-3.9 

3331/5067A 

L5022A 

3004/102A 

LC1013 

3041 

LM258H 

3691 

LM358L 

3691 

KS2120A 

3062/142A 

KYZ 1-4.3 

3332/5068A 

L5025 

3004/102A 

LC7110 

3883 

LM258JG 

3692 

LM358N 

3692 

KS2120B 

3062/142A 

KYZ 1-4.7 

3333/5069A 

L5025A 

3004/102A 

LC7120 

3884 

LM258L 

3691 

LM358P 

3692 

KS2130A 

3750/143A 

KYZ1-5.1 

3056/135A 

L-5108 

3008 

LCA-1000 

3182/243 

LM258N 

3692 

LM358T 

3691 

KS2150A 

3063/145A 

KYZ1-5.6 

3057/136A 

L5108 

3123 

LCA-1001 

3182/243 

LM258P 

3692 

LM377 

3455/804 

KS-2150A 

3063/145A 

KYZ 1-6.2 

3058/137A 

L-5121 

3008 

LCA-8350 

3183A 

LM258T 

3691 

LM377N 

3455/804 

KS2150B 

3063/145A 

KYZ 1-6.8 

3334/5071A 

L5121 

3123 

LCA-8350A 

3183A 

LM301AD 

3565/1171 

LM378 

9068 

KS-2150B 

3063/145A 

KYZ1-7.5 

3059/138A 

L-5122 

3008 

LCA-8350B 

3183A 

LM301AG 

3565/1171 

LM378 DIP 

9068 

KS2160A 

3751/5075A 

KYZ 1-8.2 

3136/5072A 

L5122 

3123 

LD34R 

3100/519 

LM301AH 

3565/1171 

LM378N 

9068 

KS10969-L5 

7416 

KYZ 1-9.1 

3060/139A 

L601961-1 

3507 

LDA404 

3024/128 

LM301AL 

3565/1171 

LM380 

3328/740A 

KS20003-L3 

3103A/396 

KYZ1-10 

3061/140A 

L-612099 

7408 

LDA405 

3024/128 

LM301AN 

3565/1171 

LM380N 

3328/740A 

KS20251-U1 

3507 

KYZ 1-11 

3139/5074A 

L-612107 

7432 

LDA406 

3024/128 

LM30 IAN-8 

3641/975 

LM381 

3924 

KS-20345-L1 

3510 

KYZ1-12G 

3062/142A 

L-612150 

74153 

LDA408 

3024/128 

LM301AP 

3641/975 

LM381A 

3924 

KS-20345-L1ISS2 

3027/130 

KYZ1-14 

3094/144A 

L-612158 

7416 

LDA450 

3025/129 

LM301API 

3641/975 

LM381AN 

3924 

KS-20389L1-ISS1 

3507 

KYZ1-15 

3063/145A 

L-612161 

74164 

LDF603 

3116 

LM301AT 

3565/1171 

LM381N 

3924 

KS20967-L1 

7400 

KYZ1-20G 

3335/5079A 

L2090924-4 

3004/102A 

LDF604 

3116 

LM301AV 

3641/975 

LM383T 

3852/1232 

KS20967-L2 

7404 

KYZ 1-22 

3336/5080A 

L2091241-2 

3007 

LDF605 

3112 

LM307AN-8 

3596/976 

LM384 

3456/741 

KS20967-L3 

7486 

KYZ 1-24 

3151/5081A 

L2091241-3 

3008 

LDS200 

3024/128 

LM307D 

3596/976 

LM387 

9013/824 

KS20969-3 

7492 

KYZ 1-26 

3148 

LA8-1 A OR 

3007 

LDS201 

3024/128 

LM307DE 

3596/976 

LM387N 

9013/824 

KS20969-L4 

7495 

KYZ 1-27 

3064/146A 

LAO155 

3738/1215 

LDZ70/8A2 

3136/5072A 

LM307F 

3596/976 

LM446 

3114/290 

KS-20971-L1 

3590/909D 

KYZ 1-29 

3150 

LA0201 

3737/1179 

LH101H 

3514/941 

LM307H 

3690 

LM555CH 

3693 

KS21282-L1 

7408 

KYZ1-33G 

3095/147A 

LA300 

3016 

LH201H 

3514/941 

LM307J 

3596/976 

LM555CJ 

3564/955M 

KS21282-L3 

7432 

KYZ 1-36 

3337/5085A 

LA600 

3031A 

LJ152 

3114/290 

LM307N 

3596/976 

LM555CN 

3564/955M 

KSA495Y 

3114/290 

KYZ 1-39 

3338/5086A 

LA703E 

3157/703A 

LJ152B 

3114/290 

LM307P 

3596/976 

LM555H 

3693 

KSA542Y 

3466/159 

KYZ1-43 

3339/5087A 

LA800 

3017B/117 

LJ152G 

3114/290 

LM307T 

3690 

LM555N 

3564/955M 

KSA614 

3085 

KYZ 1-47 

3340/5088A 

LAI 111 

3481/1002 

LJ1520 

3114/290 

LM309KC 

3629/309K 

LM556 

3689/978 

KSA614-0 

3085 

KYZ1-55G 

3096/148A 

LA111IP 

3481/1002 

LL-2 

3016 

LM31ID 

3668 

LM556CN 

3689/978 

KSA614Y 

3085 

KYZ 1-56 

3342/5090A 

LA1200 

3288/1003 

LM65A 

3114/290 

LM311F 

3668 

LM556N 

3689/978 

KSA634-0 

3193/187 

KYZ 1-62 

3097/149A 

LAI 201 

3288/1003 

LM65B 

3114/290 

LM311H 

3567 

LM565 

3595/989 

KSA634-Y 

3193/187 

KYZ 1-68 

3343/5092A 

LAI 201(C) 

3288/1003 

LM65C 

3114/290 

LM311JG 

3668 

LM565C 

3595/989 

KSA643-0 

3138/193A 

KYZ 1-82 

3098/150A 

LA1201-B2 

3288/1003 

LM65D 

3114/290 

LM311N 

3668 

LM565CN 

3595/989 

KSA733-0 

3114/290 

KYZ 1-91 

3345/5095A 

LA1201B 

3288/1003 

LM65E 

3114/290 

LM31 IN-14 

3668 

LM567 

9089/832 
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LM567C DIP 

9089/832 

LM 1818 

3444/123A 

LPM12 

3062/142A 

LTE1016 

3018 

M3A9 

3081/125 

M-25B 

3018 

LM567CN 

9089/832 

LM1827 

3455/804 

LPM12A 

3062/142A 

LTH 

3018 

M3G1 

3051/156 

M25B 

3444/123A 

LM567GN 

9089/832 

LM1828 

3454/790 

LPM13 

3750/143A 

LTl 1016 

3018 

M3G5 

3051/156 

M25B2 

3444/123A 

LM567M 

9089/832 

LM1829 

3158/797 

LPM13A 

3750/143A 

LTIP-640 

3858/251 

M3G9 

3051/156 

M-0027 

3016 

LM567N DIP 

9089/832 

LM1834 

3126 

LPM-15 

3063/145A 

LTIP-641 

3858/251 

M3H1 

3051/156 

M27Z 

3064/146A 

LM644 

3114/290 

LM1841 

3375/737 

LPM15 

3063/145A 

LTIP-642 

3858/251 

M3H5 

3051/156 

M27Z-1 

3064/146A 

LM703HC 

3157/703A 

LM1841N 

3375/737 

LPM15A 

3063/145A 

LTIP-645 

3859/252 

M3H9 

3051/156 

M-31 

3311 

LM703L 

3157/703A 

LM1845 

3149/791 

LPM-15A 

3063/145A 

LTIP-646 

3859/252 

M3K1 

3051/156 

M34 

3087 

LM703LN 

3157/703A 

LM-1862 

3311 

LPM18A 

3752/5077A 

LTIP-647 

3859/252 

M3K5 

3051/156 

M35LL 

3088 

LM709C 

3590/909D 

LM1870 

9069 

LPM27 

3064/146A 

LVA82A 

3136/5072A 

M3K9 

3051/156 

M42 

3017B/117 

LM709CH 

3590/909D 

LM1932 

3125 

LPM27A 

3064/146A 

LVA82B 

3136/5072A 

M3M1 

3051/156 

M51 

3087 

LM709CN 

3590/909D 

LM2111 

3135/709 

LPM-27AL 

3064/146A 

LVA382A 

3136/5072A 

M3M5 

3051/156 

M-54 

3124/289 

LM710CH 

3553 

LM2111N 

3135/709 

LPM-27AV 

3064/146A 

LVA382B 

3136/5072A 

M3M9 

3051/156 

M54 

3444/123A 

LM723 

3164/923 

LM2152 

3444/123A 

LPM30 

3755/5084A 

LZ4.7 

3056/135A 

M4A1 

3081/125 

M54A 

3444/123A 

LM723C 

3164/923 

LM2682 

3854/123AP 

LPM30A 

3755/5084A 

LZ5.6 

3057/136A 

M4A5 

3081/125 

M54B 

3444/123A 

LM723CD 

3165/923D 

LM2701 

3219 

LPM33 

3095/147A 

LZ5.6A 

3057/136A 

M4A9 

3081/125 

M54BLK 

3444/123A 

LM723CH 

3165/923D 

LM2900 

3688/992 

LPM33A 

3095/147A 

LZ5.6B 

3057/136A 

M04A-1 

3009 

M54BLU 

3444/123A 

LM723CN 

3164/923 

LM2900N 

3688/992 

LPM56 

3096/148A 

LZ8.2 

3136/5072A 

M4B31-13 

3313/116 

M54BRN 

3444/123A 

LM723H 

3164/923 

LM2901 

3569/834 

LPM56A 

3096/148A 

LZ10 

3061/140A 

M4B41-13 

3051/156 

M54C 

3444/123A 

LM723N 

3165/923D 

LM2901N 

3569/834 

LPM62 

3097/149A 

LZZ1-3.3 

3330/5066A 

M4B-31-22 

3311 

M54D 

3444/123A 

LM741 

3514/941 

LM2902 

3643/987 

LPM62A 

3097/149A 

LZZ1-3.6 

3055/134A 

M4G1 

3051/156 

M54E 

3444/123A 

LM741C 

3514/941 

LM2902N 

3643/987 

LPM82 

3098/150A 

LZZ 1-3.9 

3331/5067A 

M4G5 

3051/156 

M54GRN 

3444/123A 

LM741CH 

3514/941 

LM2903 

9011 

LPM82A 

3098/150A 

LZZ1-43 

3332/5068A 

M4G9 

3051/156 

M540RN 

3444/123A 

LM741H 

3514/941 

LM2903N 

9011 

LPM110 

3099/151A 

LZZ 1-4 7 

3333/5069A 

M4H1 

3051/156 

M54RED 

3444/123A 

LM746N 

3454/790 

LM2904N 

3692 

LPM110A 

3099/151A 

LZZ 1-5.1 

3056/135A 

M4H5 

3051/156 

M54WHT 

3444/I23A 

LM747C 

3526/947 

LM3028 

3525/724 

LPZT12 

3062/142A 

LZZ 1-5.6 

3057/136A 

M4H9 

3051/156 

M54YEL 

3444/123A 

LM747CH 

3526/947 

LM3028A 

3525/724 

LPZT-15 

3063/145A 

LZZ 1-6.2 

3058/137A 

M4HZ 

3017B/117 

M60 

3087 

LM748CH 

3565/1171 

LM3028B 

3525/724 

LPZT15 

3063/145A 

LZZ 1 -6.8 

3334/5071A 

M4K1 

3051/156 

M62 

3017B/117 

LM748CN 

3641/975 

LM3028BH 

3525/724 

LPZT27 

3064/146A 

LZZ 1-7.5 

3059/138A 

M4K5 

3051/156 

M065-1 

3006/160 

LM748H 

3645 

LM3045D 

3543/912 

LPZT33 

3095/147A 

LZZ 1 -8.2 

3136/5072A 

M4K9 

3051/156 

M065-2 

3010 

LM829A 

3114/290 

LM3046N 

3543/912 

LPZT276 

3064/146A 

LZZ 1-9.1 

3060/139A 

M4M1 

3051/156 

M065-4 

3011 

LM829B 

3114/290 

LM3053 

3163/736 

LQ97-5 

3178A 

LZZ1-10 

3061/140A 

M4M5 

3051/156 

M65A 

3114/290 

LM829C 

3114/290 

LM3053N 

3163/736 

LQ97GN 

3187 

LZZ1-11 

3139/5074A 

M4M9 

3051/156 

M065A 

3007 

LM829D 

3114/290 

LM3054N 

3544/917 

LQ618-5 

3178A 

LZZ 1-12 

3062/142A 

M4Z3.3 

3055/134A 

M65B 

3114/290 

LM829E 

3114/290 

LM3064 

3141/780 

LQ618GN 

3187 

LZZ 1-14 

3094/144A 

M4Z3.3A 

3055/134A 

M065B 

3008 

LM829F 

3114/290 

LM3064H 

3141/780 

LQ654-5 

3178A 

LZZ 1-15 

3063/145A 

M4Z3.9 

3055/134A 

M65C 

3114/290 

LM833 

3114/290 

LM3065 

3072/712 

LQ654GN 

3187 

LZZ 1-20 

3335/5079A 

M4Z3.9A 

3055/134A 

M065C 

3009 

LM1090E 

3444/123A 

LM3065N 

3072/712 

LQ974 

3261/175 

LZZ 1-22 

3336/5080A 

M4Z4.7 

3056/135A 

M65D 

3114/290 

LM1090F 

3444/123A 

LM3066N 

3073/728 

LQ6188 

3261/175 

LZZ1-24 

3151/5081A 

M4Z4.7-20 

3056/135A 

M65E 

3114/290 

LM1090G 

3444/123A 

LM3067N 

3074/729 

L^6546 

3261/175 

LZZ 1-26 

3148 

M4Z4.7A 

3056/135A 

M65F 

3114/290 

LM1110A 

3452/108 

LM3070N 

3075/714 

. Li,j3H 

3771/5005A 

LZZ 1-27 

3064/146A 

M4Z5.1 

3056/135A 

M066-1 

3003 

LM1110B 

3018 

LM3071N 

3076/715 

LR39CH 

3055/134A 

LZZ 1-29 

3150 

M4Z5.1-20 

3056/135A 

M066-2 

3004/1Q2A 

LM1117 

3245/199 

LM3072 

3077/790 

LR47CH 

3056/135A 

LZZ1-33G 

3095/147A 

M4Z5.1A 

3056/135A 

M066-3 

3004/102A 

LM1117C 

3245/199 

LM3075N 

3144/723 

LR50 

3081/125 

LZZ 1-36 

3337/5085A 

M4Z5.6 

3057/136A 

M67 

3311 

LM1117D 

3444/123A 

LM3086N 

3543/912 

LR51CH 

3056/135A 

LZZ 1-39 

3338/5086A 

M4Z5.6-20 

3057/136A 

M67A 

3311 

LM1120B 

3018 

LM3146AN 

3697 

LR56CH 

3056/135A 

LZZ 1-43 

3339/5087A 

M4Z5.6A 

3057/136A 

M67B 

3311 

LM1120C 

3018 

LM3301N 

3688/992 

LR62CH 

3058/137A 

LZZ 1-4 7 

3340/5088A 

M4Z6.2 

3058/137A 

M67C 

3311 

LM1123H 

3452/108 

LM3302 

3569/834 

LR82C 

3136/5072A 

LZZ 1-51 

3341/5089A 

M4Z6.2-20 

3058/137A 

M-68 

3016 

LM1129 

3444/123A 

LM3302N 

3569/834 

LR91CH 

3060/139A 

LZZ 1-5 5 

3096/148A 

M4Z6.2A 

3058/137A 

M68A 

3016 

LM-1129 

3018 

LM3401N 

3688/992 

LR100CH 

3061/140A 

LZZ 1-5 6 

3342/5090A 

M4Z9.1 

3060/139A 

M68B 

3016 

LM 1130 

3444/123A 

LM3900 

3688/992 

LR120CH 

3062/142A 

LZZ 1-62 

3097/149A 

M4Z9.1-20 

3060/139A 

M68C 

3017B/117 

LM-1130 

3018 

LM3900N 

3688/992 

LR130C 

3750/143A 

LZZ 1-68 

3343/5092A 

M4Z9.1A 

3060/ 139A 

M69 

3016 

LM1132 

3444/123A 

LM4442 

3114/290 

LR-150-CH 

3063/145A 

LZZ 1-82 

3098/150A 

M4Z10 

3061/140A 

M-69A 

3016 

LM-1132 

3018 

LM4590 

3114/290 

LR150CH 

3063/145A 

LZZ 1-91 

3345/5095A 

M4Z10-20 

3061/140A 

M-69B 

3016 

LM 1133 

3444/123A 

LM4745 

3114/290 

LR160C 

3751/5075A 

LZZ1-110B 

3099/151A 

M4Z10A 

3061/140A 

M-69C 

3016 

LM-1133 

3018 

LM4815 

3114/290 

LR180C 

3752/5077A 

LZZ1-115G 

3092/141A 

M4Z12 

3062/142A 

M70 

3017B/117 

LM1138 

3122 

LM5065 

3072/712 

LR300C 

3755/5084A 

LZZ 1-120 

3347/5097A 

M4Z12-20 

3062/142A 

M70A 

3031A 

LM1138E/F 

3122 

LM5070 

3075/714 

LRL317A 

3005 

LZZ 1-128 

3093 

M4Z12A 

3062/142A 

M70B 

3031A 

LM1138G/F 

3122 

LM5071 

3076/715 

LRQ849 

3444/123A 

LZZ 1-130 

3348/5098A 

M4Z15 

3063/145A 

M70C 

3016 

LM1138G/H 

3452/108 

LM5072 

3077/790 

LRR-300 

3016 

LZZ 1-140 

3349/5099A 

M4Z15-20 

3063/145A 

M71 

3017B/117 

LM1138H/I 

3122 

LM7806C 

3669/962 

LRR-50 

3016 

LZZ 1-150 

3350/5100A 

M4Z15-20A 

3063/145A 

M71A 

3017B/117 

LM-1147 

3018 

LM7806CT 

3669/962 

LRR-100 

3017B/117 

LZZ 1-160 

3351/5101A 

M4Z15A 

3063/145A 

M71B 

3017B/117 

LM1147 

3444/123A 

LM7824C 

3670/972 

LRR-200 

3016 

LZZ 1-161 

3142 

M4Z15AC 

3063/145A 

M71C 

3017B/117 

LM1148 

3444/123A 

LM7824CT 

3670/972 

LRR-400 

3016 

LZZ1-170 

3352/5102A 

M4Z27 

3064/146A 

M72 

3032A 

LM-1148 

3018 

LM7905CT 

3671/961 

LRR-500 

3016 

LZZ 1-178 

3145 

M4Z27-1 

3064/146A 

M72A 

3032A 

LM-1149 

3114/290 

LM7906CT 

3672/963 

LS-0031-AR-218 

3245/199 

LZZ 1-180 

3353/5103A 

M4Z27-20 

3064/146A 

M72B 

3032A 

LM-1150 

3114/290 

LM7912CT 

3673/967 

LS-52 

3009 

LZZ 1-190 

3354/5104A 

M4Z27-20-1 

3064/146A 

M72C 

3032A 

LM-1151 

3114/290 

LM7915CT 

3674/969 

LS52 

3719/104 

LZZ 1-200 

3355/5105A 

M4Z27A 

3064/146A 

M72D 

3032A 

LM-1153 

3114/290 

LM7924CT 

3675/971 

LS0065 

3083/197 

LZZ1-200G 

3355/5105A 

M4Z27A-1 

3064/146A 

M73 

3033 

LM-1154 

3104A 

LM8000 

3854/123AP 

LS-0066 

3893/152 

M0A8-1 

3007 

M4Z33 

3095/147A 

M73A 

3033 

LM1155 

3444/123A 

LM8360 

3966 

LS-0085-01 

3444/123A 

M-P3D 

3722/102 

M4Z62 

3097/149A 

M73B 

3033 

LM-1155 

3018 

LM9514 

3114/290 

LS-0095-AR-213 

3245/199 

MO01 

3058/137A 

M4Z62A 

3097/149A 

M73C 

3033 

LM-1156 

3104A 

LM9531 

3114/290 

LS0099 

3039/316 

MI-301 

3100/519 

M4Z82 

3098/150A 

M074-3 

3005 

LM-1157 

3104A 

LM511160D 

3036 

LS555-2 

3689/978 

M1A1 

3081/125 

M4Z110 

3099/151A 

M-76 

3006/160 

LM1157 

3188A/182 

LME501 

3114/290 

LS918 

3018 

M1A5 

3081/125 

M4Z-15 

3063/145A 

M-77 

3006/160 

LM-1158 

3311 

LMF3304 

3114/290 

LS1011 

3039/316 

M1A9 

3081/125 

M5JB6L 

3676/5305 

M077A 

3012/105 

LM-1159 

3100/519 

LMJ-1000 

3182/243 

LS1472-5 

3178A 

M1C709-5 

3590/909D 

M6.8 

3126 

M077B 

3013 

LM-1160 

3311 

LMJ-1001 

3182/243 

LS1472GN 

3187 

M1G1 

3051/156 

M06B-3 

3015 

M077C 

3014 

LM 1303 

3162/725 

LMJ-3000 

3182/243 

LS1496 

3233/973 

M1G5 

3051/156 

M7 

3247/234 

M-78 

3006/160 

LM1303N 

3162/725 

LMJ-3001 

3182/243 

LSI 887-5 

3178A 

M1G9 

3051/156 

M8D03 

3071/727 

M78L05 

3462/977 

LM1303P 

3162/725 

LN5497 

3510 

LS1887A 

3261/175 

M1H 

3016 

M8HZ 

3032A 

M78L05A 

3462/977 

LM1304 

3159/718 

LN5638 

3510 

LS1887GN 

3187 

M1H1 

3051/156 

M08P-2 

3004/102A 

M78L82 

3724/981 

LM1304N 

3159/718 

LN75116 

3511 

LS2220 

3122 

M1H5 

3051/156 

M09L-4 

3003 

M78L87 

3724/981 

LM1305 

9014/720 

LN76672 

3036 

LS2221 

3122 

M1H9 

3051/156 

M9Z 

3060/139A 

M82 

3032A 

LM1305N 

9014/720 

LNA328A 

3982/5064A 

LS2222 

3122 

M1K1 

3051/156 

M10Z 

3061/140A 

M84 

3009 

LM1307 

3161/722 

LNA382 

3136/5072A 

LS3702 

3004/102A 

M1K5 

3051/156 

M12 

3016 

M084A 

3009 

LM1307N 

3161/722 

LNA382A 

3136/5072A 

LS3704 

3122 

M1K9 

3051/156 

M012NPN 

3452/108 

M84B 

3009 

LM 1310 

3160/801 

LNA382B 

3136/5072A 

LS3705 

3444/123A 

M1M1 

3051/156 

M012PNP 

3854/123AP 

M088B 

3006/160 

LM1310N 

3160/801 

LP1H 

3311 

LS3706 

3122 

M1M5 

3051/156 

M012-1 

3020/123 

M088C 

3005 

LM 1351N 

3236/748 

LP2H 

3311 

LS4123 

3122 

M1M9 

3051/156 

M012-12 

3018 

M91 

3039/316 

LM1391 

3255/815 

LP3H 

3311 

LS4124 

3122 

M002 

3121/115 

M14 

3017B/117 

M91A 

3444/123A 

LM 1403 

3444/123A 

LP4H 

3311 

LS5484 

3448 

M2.5A 

3051/156 

M014A 

3009 

M91A01 

3017B/117 

LM 1404 

3114/290 

LP63J 

3258 

LS5485 

3116 

M2A1 

3081/125 

M15-Z 

3063/145A 

M91A02 

3017B/117 

LM 1415-6 

3444/123A 

LP100 

3100/519 

LS14721 

3261/175 

M2A5 

3081/125 

M15Z 

3063/145A 

M91A03 

3017B/117 

LM 1415-7 

3444/123A 

LPA1H 

3016 

LS40516D001 

3500/5882 

M2A9 

3081/125 

M21C1R 

3627/5404 

M91A06 

3032A 

LM1458H 

3555 

LPM3.6 

3055/134A 

LS55485 

3448 

M2G1 

3051/156 

M21C/Q 

3627/5404 

M91B 

3444/123A 

LM1458N 

3465/778A 

LPM3.6-20 

3055/134A 

LS405160-001 

3500/5882 

M2G5 

3051/156 

M21C/R 

3627/5404 

M91BGRN 

3444/123A 

LM1496 

3233/973 

LPM3.6A 

3055/134A 

LS405160-002 

3517/5883 

M2G9 

3051/156 

M21C/Y 

3627/5404 

M91C 

3444/123A 

LM1496H 

3233/973 

LPM3.6A-20 

3055/134A 

LSE-9303 

3183A 

M2H1 

3051/156 

M21Y 

3627/5404 

M91CM624 

3444/123A 

LM1496J 

3892/973D 

LPM4.7 

3056/135A 

LSE-9305 

3858/251 

M2H5 

3051/156 

M22 

3017B/117 

M91D 

3444/123A 

LM1496N 

3892/973D 

LPM4.7A 

3056/135A 

LSE-9403 

3183A 

M2H9 

3051/156 

M23C 

3504/5508 

M91E 

3444/123A 

LM1496N TRANS 

3444/123A 

LPM5.6 

3057/136A 

LSE-9405 

3859/252 

M2K1 

3051/156 

M24 

3444/123A 

M91F 

3444/123A 

LM1496N(IC) 

3892/973D 

LPM5.6A 

3057/136A 

LT1016 

3452/108 

M2K5 

3051/156 

M024 

3452/108 

M91FM624 

3444/123A 

LM 1501H 

3024/128 

LPM8.2 

3136/5072A 

LT1016GE 

3452/108 

M2K9 

3051/156 

M024-12 

3018 

M092-1 

3012/105 

LM1502H 

3025/129 

LPM8.2-20 

313B/5072A 

LT1016I 

3018 

M2M1 

3051/156 

M24A 

3444/123A 

M95 

3087 

LM1540 

3444/123A 

LPM8.2A 

3'13R 

'Tini6D 

3452/108 

M2M5 

3051/156 

M-24B 

3018 

M100 

3112 

LM1540C 

3124/289 

LPM9.1 

Gvm•,/ -V v\ • 

LT :. 

3452/108 

M2M9 

3051/156 

M24B 

3444/123A 

Ml00 TRIAC 

3521/5686 

LM1566F 

3444/123A 

LPM9.1A 



3018 

M2N168A 

3861/101 

M25 

3444/123A 

M101 

3112 

LM1795 

3 T VIM A 

LPf/11 

*'■ " 


3018 

M3A1 

3081/125 

M-25A 

3018 

M102 

3033 

LM1800N 

3172/7'-3 

LPRT.IA 



3013 

M3A5 

3081/125 

M25A 

3444/123A 

Ml06 TRIAC 

3521/5686 


32 ' 
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SK 
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M-108 

3004/102A 

M829B 

3114/290 

M4649 

3009 

M5118 

3447 

M9206 

3016 

M53250 

7450 

M108 

3123 

M829C 

3114/290 

M4652 

3764/127 

M5118L 

3447 

M9226 

3444/123A 

M53250P 

7450 

M113HA 

3748/282 

M829D 

3114/290 

M4653 

3066/118 

M5131P 

3703/1096 

M9228 

3024/128 

M53253 

7453 

M124J779-1 

3016 

M829E 

3114/290 

M4659 

3094/144A 

M5134 

3703/1096 

M9235 

3017B/117 

M53260 

7460 

M128-J422PT.1 

3110/120 

M829F 

3114/290 

M4661 

3717/121 

M5134-8266 

3703/1096 

M9237 

3717/121 

M53260P 

7460 

M128-J753 

3110/120 

M833 

3114/290 

M4663 

3095/147A 

M5134P 

3703/1096 

M9241 

3717/121 

M53270 

7470 

M-128J509-1 

3716/161 

M844 

3190/184 

M4689 

3024/128 

M5135P 

3102/710 

M9248 

3444/123A 

M53270P 

7470 

M-128J511-3 

3716/161 

M847BLK 

3444/123A 

M4699 

3098/150A 

M5141T 

3514/941 

M9250 

3722/102 

M53272 

7472 

Ml 40-1 

3018 

M851A-B 

3327/614 

M4700 

3861/101 

M5143P 

3072/712 

M9255 

3717/121 

M53272P 

7472 

Ml 40-3 

3444/123A 

M852 

3190/184 

M4701 

3642/179 

M5146P 

3833/1308 

M9260 

3765/195A 

M53273 

7473 

M-150 

3016 

M882 

3124/289 

M4702 

3642/179 

M5153P 

3160/801 

M9263 

3717/121 

M53273P . 

7473 

M150-1 

3100/519 

M912 

3103 A/396 

M4704 

3098/150A 

M5169P 

3279/747 

M9266 

3716/161 

M53274 

7474 

M172A 

3311 

M924 

3018 

M4705 

3444/123A 

M5176P 

3279/747 

M9269 

3245/199 

M53275 

7475 

M-351 

3007 

M-1002-2 

3444/123A 

M-4709 

3019 

M5183 

3168/749 

M9271 

3765/195A 

M53275P 

7475 

M401 

3018 

M-1002-17 NC 

3444/123A 

M4714 

3444/123A 

M5183-8098 

3168/749 

M9285 

3765/195A 

M53276 

7476 

M430 

3124/289 

Ml 400-1 

3018 

M4715 

3027/130 

M5183P 

3168/749 

M9293 

3245/199 

M53276P 

7476 

M433 

3156/172A 

M1834 

3126 

M-4722 

3009 

M5190 

3167/738 

M9294 

3717/121 

M53280 

7480 

M446 

3114/290 

M2032 

3550/916 

M4722 

3717/121 

M5190P 

3167/738 

M9306 

3898/314 

M53280P 

7480 

M447 

3444/123A 

M2032-330 

3550/916 

M4722BLU 

3009 

M5191P 

3475/1050 

M9312 

3311 

M53286 

7486 

M500 

3017B/117 

M3016 

3311 

M4722GRN 

3009 

M5192P 

3480/1178 

M9314 

3311 

M53286P 

7486 

MS00A 

3017B/117 

M3519 

3444/123A 

M47220RN 

3009 

M5288 

3014 

M9317 

3311 

M53289P 

7489 

M500B 

3017B/117 

M4206 

3717/121 

M4722PUR 

3009 

M5310 

7430 

M9319 

3311 

M53290 

7490 

M500C 

3017B/117 

M4246 

3717/121 

M4722RED 

3009 

M5310P 

7430 

M9320 

3220/198 

M53290P 

7490 

M-501 

3009 

M4313 

3123 

M4722YEL 

3009 

M5362 

7442 

M9329 

3245/199 

M53292P 

7492 

M501 

3717/121 

M4315 

3004/102A 

M4727 

3719/104 

M5362P 

7442 

M9338 

3245/199 

M53293 

7493 

M546 

3018 

M4327 

3722/102 

M4728 

3099/151A 

M5374 

7474 

M9342 

3717/121 

M53293P 

7493 

M574K 

3526/947 

M4331 

3009 

M4730 

3009 

M5374P 

7474 

M9348 

3274/153 

M53295 

7495 

M604 

9075/166 

M4363 

3006/160 

M-4732 

3124/289 

M5392 

7492 

M9355 

3765/195A 

M53295P 

7495 

M604HT 

3031A 

M4364 

3005 

M4732 

3444/123A 

M5395 

7495 

M9384 

3245/199 

M53296 

7496 

M612 

3018 

M4365 

3005 

M4733 

3452/108 

M5395P 

7495 

M9408 

3438 

M53296P 

7496 

M613 

3018 

M4366 

3006/160 

M4734 

3444/123A 

M7002 

3045/225 

M9412 

3247/234 

M53307 

74107 

M614 

3018 

M4367 

3006/160 

M4736 

3016 

M7003 

3444/123A 

M9416 

3245/199 

M53307P 

74107 

M644 

3114/290 

M4368 

3006/160 

M4737 

3444/123A 

M7006 

3122 

M9420 

3717/121 

M53321 

74121 

M670 

3311 

M4398 

3123 

M-4739 

3021/124 

M7014 

3122 

M9430 

3765/195A 

M53321P 

74121 

M670A 

3311 

M4442 

3114/290 

M4739 

3444/123A 

M7015 

3444/123A 

M9431 

3765/195A 

M53322P 

74122 

M670B 

3017B/117 

M4454 

3006/160 

M4745 

3114/290 

M7031 

3009 

M9436 

3717/121 

M53325P 

74125 

M670C 

3017B/117 

M4456 

3006/160 

M4756 

3019 

M7033 

3444/123A 

M9447 

3245/199 

M53326P 

74126 

M671 

3444/123A 

M4457 

3006/160 

M4757 

3018 

M7108 

3444/123A 

M9450 

3716/161 

M53332 

74132 

M680 

3017B/117 

M4459 

3764/127 

M-4765 

3124/289 

M7108/A5N 

3444/123A 

M9458 

3717/121 

M53345P 

74145 

M680A 

3016 

M4463 

3009 

M4765 

3444/123A 

M7109 

3444/123A 

M9465 

3220/198 

M53351 

74151 

M680B 

3016 

M4464 

3444/123A 

M4766 

3009 

M7109/A5P 

3444/123A 

M9474 

3245/199 

M53351P 

74151 

M680C 

3016 

M4465 

3444/123A 

M4767 

3009 

M7127 

3114/290 

M9481 

3039/316 

M53355P 

74155 

M690 

3016 

M44660RN 

3123 

M-4768 

3124/289 

M7171 

3444/123A 

M9482 

3039/316 

M53356P 

74156 

M690A 

3017B/117 

M4468BRN 

3123 

M4768 

3444/123A 

M7310 

3083/197 

M9486 

3245/199 

M53360P 

i 74160 

M690B 

3016 

M4469RED 

3123 

M-4789 

3018 

M7342 

3764/127 

M9514 

3114/290 

M53362P 

74162 

M690C 

3016 

M44700RN 

3123 

M-4815 

3025/129 

M7342/P4F 

3764/127 

M9517 

3717/121 

M53363P 

74163 

M700 

3017B/117 

M4471YEL 

3123 

M 4 815 

3025/129 

M7476 

3044/154 

M9525 

3444/123A 

M53365P 

74165 

M700A 

3031A 

M4472GRN 

3123 

M4819 

3044/154 

M7511 

3439/163A 

M9531 

3114/290 

M53366P 

74175 

M700B 

3031A 

M4474YEL 

3123 

M-4820 

3018 

M7740RN 

3444/123A 

M9532 

3444/123A 

M53370P 

74170 

M700C 

3016 

M4475GRN 

3123 

M-4821 

3018 

M7840RN 

3444/123A 

M9547 

3245/199 

M53374P 

74174 

M701B 

3017B/117 

M4476BLU 

3123 

M4821 

3444/123A 

M-8014 

3004/102A 

M9550 

3717/121 

M53375P 

74175 

M702 

3032A 

M4477V10 

3123 

M-4825 

3018 

M8014 

3123 

M9556 

3041 

M53380 

74180 

M702B 

3033 

M4478 

3025/129 

M-4826 

3018 

M8014(TRANS) 

3093 

M9563 

3444/123A 

M53380P 

74180 

M702C 

3016 

M4482 

3722/102 

M-4834 

3124/289 

M8014(TRANSIST0 

3721/100 

M9568 

3444/123A 

M53381P 

74181 

M710 

3017B/117 

M4483 

3722/102 

M4834 

3444/123A 

M8073C 

3123 

M9570 

3444/123A 

M53390P 

74190 

M710A 

3017B/117 

M4501 

3006/160 

M-4837 

3018 

M8105 

3444/123A 

M9575 

3452/108 

M53391P 

74191 

M710B 

3017B/117 

M4509 

3006/160 

M4837 

3452/108 

M8120 

3861/101 

M9576 

3893/152 

M53393 

74193 

M710C 

3017B/117 

M4510 

3123 

M4838 

3124/289 

M8221 

3444/123A 

M9582 

3041 

M53393P 

74193 

M720 

3032A 

M4545 

3007 

M4839 

3045/225 

M-8222 

3016 

M9594 

3245/199 

M53398P 

74198 

M720-113 

3866 

M4553BLU 

3123 

M4840 

3444/123A 

M8399 

3311 

M9661 

3893/152 

M53399P 

74199 

M720A 

3032A 

M4553BRN 

3123 

M-4840A 

3018 

M8482 

3089/112 

Ml 1546 

3020/123 

M75516-2 

3007 

M720B 

3032A 

M4553GRN 

3123 

M4841 

3444/123A 

M8489 

3087 

M15143P 

3072/712 

M75516-2-P 

3007 

M720C 

3032A 

M45530RN 

3123 

M-4842 

3124/289 

M8489-A 

3090/109 

M31001 

3444/123A 

M75516-2-R 

3007 

M730 

3033 

M4553PUR 

3012/105 

M4842 

3444/123A 

M8513 

3863/600 

M-41223-2 

3016 

M75516-2P 

3007 

M730A 

3033 

M4553RED 

3123 

M4842A 

3444/123A 

M8513 LAFAYETTE 

3863/600 

M47220RN 

3942/5483 

M75516-2R 

3007 

M730B 

3033 

M4553YEL 

3123 

M4842C 

3444/123A 

M-8513-A-01 

3863/600 

M51202 

9073 

M75517-1 

3004/102A 

M730C 

3033 

M4563 

3123 

M4843 

3044/154 

M8513-0 

3463/601 

M51202L 

9073 

M-75535-1A 

3004/102A 

M740 

3417/5151A 

M4564 

3123 

M4844 

3444/123A 

M8513-R 

3463/601 

M51247 

3729/1173 

M75537-1A 

3009 

M758 

3057/136A 

M4565 

3123 

M4845 

3452/108 

M8513A 

3863/600 

M51513L 

3873/1256 

M75537-2 

3845/176 

M773 

3444/123A 

M4567 

3004/102A 

M4850 

3092/141A 

M-8513A-0 

3463/601 

M51515 

3875 

M75543-1 

3893/152 

M773RED 

3444/123A 

M4567A 

3004/102A 

M4851 

3092/141A 

M8513A-0 

3863/600 

M51515BL 

3875 

M75545-1 

3716/161 

M774 

3122 

M4570 

3009 

M4852 

3444/123A 

M8513A-0 

3463/601 

M51521 

3874/1170 

M75547-1 

3452/108 

M7740RN 

3122 

M4573 

3123 

M4853 

3020/123 

M8513A-R 

3863/600 

M51521L 

3874/1170 

M75547-2 

3452/108 

M775 

3444/123A 

M4582 

3009 

M4854 

3444/123A 

M8513AO 

3863/600 

M53200 

7400 

M75549-1 

3026 

M775BRN 

3444/123A 

M4582BRN 

3009 

M4855 

3452/108 

M8513R 

3863/600 

M53200P 

7400 

M75557-1 

3444/123A 

M776 

3444/123A 

M4583 

3009 

M-4857 

3018 

M-8640 

3004/102A 

M53201 

7401 

M75557-2 

3444/123A 

M776GRN 

3444/123A 

M4583RED 

3009 

M4857 

3452/108 

M8640 

3100/519 

M53201P 

7401 

M75557-3 

3444/123A 

M779 

3122 

M4584 

3009 

M4858 

3095/147A 

M-8640A 

3004/102A 

M53202 

7402 

M75557-4 

3444/123A 

M779 (2 TRANS) 

3444/123A 

M4584GRN 

3009 

M4872 

3021/124 

M8640A 

3123 

M53202P 

7402 

M75557-5 

3444/123A 

M779BLU 

3444/123A 

M4586 

3006/160 

M4882 

3027/130 

M8640B 

3100/519 

M53203 

7403 

M75557-6 

3444/123A 

M780 

3122 

M4589 

3006/160 

M4885 

3021/124 

M8640C 

3100/519 

M53203P 

7403 

M75561-10RK 

3990/220 

M780 (2 TRANS) 

3444/123A 

M4590 

3114/290 

M4888 

3009 

M8640D 

3100/519 

M53204 

7404 

M94064 

3025/129 

M780WHT 

3444/123A 

M4594 

3444/123A 

M4888A 

3014 

M8640E 

3100/519 

M53204P 

7404 

Ml05064 

3110/120 

M783 

3444/123A 

M4596 

3004/102A 

M4888B 

3009 

M8641 

3444/123A 

M53205 

7405 

M109474 

3119/113 

M783RED 

3444/123A 

M4596A 

3004/102A 

M4898 

3444/123A 

M9002 

3004/102A 

M53205P 

7405 

M755162-P 

3007 

M784 

3444/123A 

M4597 

3004/102A 

M4900 

3438 

M-9010 

3452/108 

M53207P 

7407 

M755162-R 

3007 

M7840RN 

3122 

M4597A 

3004/102A 

M4901 

3439/163A 

M9032 

3018 

M53209P 

7409 

M8534992 

3119/113 

M785 

3444/123A 

M4597GRN 

3004/102A 

M4904 

3018 

M9052 

3765/195A 

M53210 

7410 

MA2 

3016 

M785YEL 

3444/123A 

M4597GRN-1 

3004/102A 

M-4906 

3124/289 

M9083 

3717/121 

M53210P 

7410 

MA3 

3090/109 

M786 

3122 

M4597RED 

3004/102A 

M4906 

3444/123A 

M9090 

3764/127 

M53217P 

7417 

MA6 

3100/519 

M786 (2 TRANS) 

3444/123A 

M4597RED-1 

3004/102A 

M4926 

3444/123A 

M9091 

3717/121 

M53220 

7420 

MA8 

3087 

M787 

3122 

M4603 

3006/160 

M4927 

3045/225 

M9092 

3722/102 

M53220P 

7420 

MA10 

3156/172A 

M787 (2 TRANS) 

3444/123A 

M4604 

3006/160 

M4933 

3444/123A 

M9093 

3862/103 

M53225P 

7425 

MA-23 

3004/102A 

M787BLU 

3444/123A 

M4605 

3008 

M4935 

3444/123A 

M9095 

3444/123A 

M53230 

7430 

MA23 

3123 

M791 

3444/123A 

M4606 

3717/121 

M4937 

3444/123A 

M9104 

3717/121 

M53230P 

7430 

MA23A 

3123 

M813A 

3463/601 

M4607 

3004/102A 

M4943 

3025/129 

M9125 

3765/195A 

M53240 

7440 

MA-23B 

3004/102A 

M818 

3444/123A 

M4607A 

3004/102A 

M4974 

3719/104 

M9138 

3024/128 

M53240P 

7440 

MA25 

3004/102A 

M818WHT 

3444/123A 

M4608 

3009 

M4974/P1R 

3719/104 

M9141 

3717/121 

M53241 

7441 

MA-25A 

3004/102A 

M822 

3444/123A 

M4619 

3009 

M4989 

3025/129 

M9142 

3717/121 

M53241P 

7441 

MA26 

3463/601 

M822A 

3444/123A 

M4619RED 

3009 

M4995 

3439/163A 

M9147 

3765/195A 

M53242 

.7442 

MA26-1 

3463/601 

M822A-BLU 

3444/123A 

M4620 

3009 

M4998 

3747/157 

M9148 

3004/102A 

M53242P 

7442 

MA26A 

3463/601 

M822B 

3444/123A 

M4620GRN 

3009 

M5106 

3446/1097 

M9159 

3444/123A 

M53243 

7443 

MA26G 

3864/605 

M823 

3444/123A 

M4621 

3008 

M5106P 

3446/1097 

M9174 

3765/195A 

M53243P 

7443 

MA26W 

3864/605 

M823B 

3444/123A 

M4622 

3012/105 

M5113 

3023/704 

M9177 

3845/176 

M53244 

7444 

MA26W0 

3864/605 

M823WHT 

3444/123A 

M4623 

3764/127 

M5115 

3229/1110 

M9181 

3642/179 

M53244P 

7444 

MA26W-0 ' 

3864/605 

M827 

3444/123A 

M4624 

3444/123A 

M5115P 

3229/1110 

M9186 

3765/195A 

M53247 

7447 

MA26WA 

3864/605 

M827BRN 

3444/123A 

M4627 

3004/102A 

M5115P-9085 

3229/1110 

M9187 

3765/195A 

M53247P 

7447 

MA26WB 

3864/605 

M828 

3025/129 

M4627A 

3004/102A 

M5115PA 

3229/1110 

M9197 

3245/199 

M53248 

7448 

MA26WD 

3864/605 

M828GRN 

3444/123A 

M4630 

3444/123A 

M5115PR 

3229/1110 

M9198 

3004/102A 

M53248A 

7448 

MA50 

3500/5882 

M829A 

3114/290 

M4632 

3006/160 

M5115PRA 

3229/1110 

M9202 

3717/121 

M53248P 

7448 

MA51A 

3087 
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SK 
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SK 
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SK 
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SK 
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SK 
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SK 

Type 

MA55 

3087 

MA45160 

3324/611 

MB12A25V40 

3681/5324 

MC78L08C 

3724/981 

MC1458CP 

3465/778A 

MC6107 

3057/136A 

MA60 

3051/156 

MA45161 

3325/612 

MB12A25V50 

3682/5326 

MC78L08CP 

3724/981 

MC1458CP1 

3465/778A 

MC6107A 

3057/136A 

MA62 

3523/6407 

MA45168 

3323/610 

MB12A25V60 

3682/5326 

MC78M05CXP 

3591/960 

MC1458CP 1C 

3465/778A 

MC6108 

3058/137A 

MA80 

3051/156 

MA45171 

3325/612 

MB12A25V80 

9105 

MC78M06CP 

3669/962 

MC1458G 

3555 

MC6108A 

3058/137A 

MA90 

3087 

MA51247 

3729/1173 

MB-201 

3324/611 

MC78M08CP 

3630/964 

MC1458L 

3555 

MC6112 

3136/5072A 

MA-90 

3091 

MA451670 

3324/611 

MB233 

3051/156 

MC78M12CP 

3592/966 

MC1458P 

3465/778A 

MC6112A 

3136/5072A 

MAI 00 

3051/156 

MAC5-2 

3631/5623 

MB234 

3051/156 

MC78M15CP 

3593/968 

MC1458P1 

3465/778A 

MC6116 

3062/142A 

MA-101 

3016 

MAC5-3 

3631/5623 

MB235 

3051/156 

MC78M24CP 

3670/972 

MC1458T 

3555 

MC6116A 

3062/142A 

MA-102 

3016 

MAC5-4 

3632/5624 

MB241 

3051/156 

MC080 

3032A 

MC1496 

3233/973 

MC-6118 

3063/145A 

MA-110 

3016 

MAC 5-5 

3632/5624 

MB242 

3051/156 

MC080A 

3032A 

MC1496A 

3892/973D 

MC6118 

3063/145A 

MA112 

3123 

MAC5-6 

3633/5626 

MB243 

3051/156 

MC090 

3033 

MC1496G 

3233/973 

MC6118A 

3063/145A 

MA113 

3025/129 

MAC 10-1 

3631/5623 

MB244 

3016 

MC090A 

3033 

MC1496L 

3892/973D 

MC-6118A 

3063/145A 

MA115 

3123 

MAC 10-2 

3631/5623 

MB257 

3017B/117 

MCI 00 

3033 

MC1496N 

3892/973D 

MC6124 

3064/146A 

MA116 

3123 

MAC 10-3 

3631/5623 

MB258 

3017B/117 

MC100A 

3033 

MC1496P 

3892/973D 

MC6124A 

3064/146A 

MA117 

3123 

MAC 10-4 

3632/5624 

MB269 

3017B/117 

MC101 

3007 

MC1520 

3311 

MC6124C 

3064/146A 

MA150 

3100/519 

MAC 10-5 

3633/5626 

MB270 

3017B/117 

MC-103 

3008 

MC1521 

3311 

MC6126 

3095/147A 

MA150DD 

3100/519 

MAC 10-6 

3633/5626 

MB 400 

7400 

MCI 70 

3311 

MC1522 

3311 

MC6126A 

3095/147A 

MA150TA 

3100/519 

MAC11-1 

3631/5623 

MB401 

7410 

MC301 

3323/610 

MC1523 

3031A 

MC7400L 

7400 

MA-161 

3100/519 

MAC 11-2 

3631/5623 

MB402 

7420 

MC301 DIODE 

3175 

MC1524 

3031A 

MC7400P 

7400 

MA161 

3100/519 

MAC 11-3 

3631/5623 

MB403 

7430 

MC308 

3090/109 

MC1527 

3032A 

MC7401L 

7401 

MA161C 

3100/519 

MAC 11-4 

3632/5624 

MB405 

7450 

MC456 

3311 

MC1528 

3032A 

MC7401P 

7401 

MA162 

3100/519 

MAC 11-5 

3633/5626 

MB406 

7460 

MCI 303 

3162/725 

MC1529 

3033 

MC7402L 

7402 

MA203 

3016 

MAC 11-6 

3633/5626 

MB407 

7472 

MC1303L 

3162/725 

MC1550 

3242/816 

MC7402P 

7402 

MA206 

3100/519 

MAC 15-4 

3658/56004 

MB408 

7480 

MC1303P 

3162/725 

MC1550G 

3242/816 

MC7403L 

7403 

MA-211 

3016 

MAC 15-5 

3659/56006 

MB410 

74107 

MC1304P 

3159/718 

MC1555 

3564/955M 

MC7403P 

7403 

MA215 

3016 

MAC 15-6 

3659/56006 

MB411 

7453 

MC1304PQ 

3159/718 

MC1555G 

3693 

MC7404L 

7404 

MA242 

3016 

MAC 15-7 

3660/56008 

MB416 

7401 

MC1305 

9014/720 

MC1555P1 

3564/955M 

MC7404P 

7404 

MA242RC 

3051/156 

MAC 15-8 

3660/56008 

MB417 

7402 

MC1305P 

9014/720 

MC1555U 

3564/955M 

MC7405L 

7405 

MA286 

3005 

MAC15A-4 

3658/56004 

MB418 

7404 

MC1305P-C 

9014/720 

MC1596L 

3892/973D 

MC7405P 

7405 

MA287 

3005 

MAC15A-5 

3659/56006 

MB420 

7474 

MC1305PA 

9014/720 

MC1596N 

3892/973D 

MC7406L 

7406 

MA288 

3005 

MAC15A-6 

3659/56006 

MB433 

7438 

MCI 306 

3276/745 

MC1596P 

3892/973D 

MC7406P 

7406 

MA301 

3325/612 

MAC15A-7 

3660/56008 

MB434 

7438 

MC1306P 

3276/745 

MC1709CG 

3551 

MC7407L 

7407 

MA302 

3326/613 

MAC15A-8 

3660/56008 

MB435 

7437 

MC1307P 

3161/722 

MC1709CP1 

3590/909D 

MC7407P 

7407 

MA303 

3327/614 

MAC36-1 

3521/5686 

MB442 

7442 

MC1307PQ 

9014/720 

MC1709CP2 

3590/909D 

MC7408L 

7408 

MA311 

3126 

MAC36-2 

3521/5686 

MB443 

74145 

MC1310 

3160/801 

MC1709P2 

3590/909D 

MC7408P 

7408 

MA320 

3325/612 

MAC36-3 

3521/5686 

MB445 

74151 

MC1310A 

3160/801 

MC1710CG 

3553 

MC7409L 

7409 

MA320G1MR 

3325/612 

MAC 3 6-4 

3521/5686 

MB447 

74180 

MC 1310P 

3160/801 

MC1723 

3164/923 

MC7409P 

7409 

MA330 

3324/611 

MAC36-5 

3521/5686 

MB448 

7485 

MC1311P 

3172/743 

MC1723C 

3164/923 

MC7410L 

7410 

MA332 

3326/613 

MAC36-6 

3521/5686 

MB449 

7486 

MC1312 

3238/799 

MC1723CG 

3164/923 

MC7410P 

7410 

MA350 

3311 

MAC36-7 

3521/5686 

MB451 

74160 

MC1312P 

3238/799 

MC1723CL 

3165/923D 

MC7416L 

7416 

MA351 

3311 

MAC77-1 

3664/5602 

MB452 

7496 

MC 1314 

3277/802 

MC1723G 

3164/923 

MC7416P 

7416 

MA393 

3008 

MAC77-2 

3664/5602 

MB453 

7495 

MC1314P 

3277/802 

MC1741 

3514/941 

MC7417L 

7417 

MA393A 

3008 

MAC 7 7-3 

3664/5602 

MB455 

74198 

MC1315 

3278/803 

MC 1741CG 

3514/941 

MC7417P 

7417 

MA393B 

3008 

MAC77-4 

3665/5603 

MB456 

74191 

MC1315P 

3278/803 

MC 1741CP 1 

3553 

MC7420L 

7420 

MA393C 

3008 

MAC77-5 

3666/5605 

MB457 

74190 

MC1324 

3235/739 

MC1741CP2 

3514/941 

MC7420P 

7420 

MA393G 

3008 

MAC77-6 

3666/5605 

MB460 

74170 

MC1324P 

3235/739 

MC1741G 

3514/941 

MC7426L 

7426 

MA393R 

3008 

MAC5569 

3520/5677 

MB601 

7400 

MC1324PQ 

3235/739 

MC 1741P2 

3552/941M 

MC7426P 

7426 

MA709 

3590/909D 

MAC5570 

3520/5677 

MB602 

7410 

MC1326P 

3235/739 

MC1747CL 

3556/947D 

MC7430L 

7430 

MA709A 

3551 

MAC5573 

3520/5677 

MB603 

7420 

MC1326PQ 

3235/739 

MC1747CP 

3556/947D 

MC7430P 

7430 

MA709AHM 

3551 

MAC5574 

3520/5677 

MB604 

7430 

MC1328 

3454/790 

MC1747CP1 

3556/947D 

MC7437 

7437 

MA709C 

3551 

MAC40798 

3520/5677 

MB605 

7440 

MCI 328? 

3454/790 

MC1747CP2 

3556/947D 

MC7437P 

7437 

MA709HC 

3551 

MACZA8.2D 

3136/5072A 

MB609 

7472 

MC1328P2 

3454/790 

MC1748CG 

3645 

MC7438L 

7438 

MA709HM 

3551 

MACZA8.2D5 

3136/5072A 

MB3104 

3469/1195 

MC1328PQ 

3454/790 

MC1748CP1 

3644 

MC7438P 

7438 

MA729 

9014/720 

MACZA8.2D10 

3136/5072A 

MB3202 

3461/1082 

MC1329P 

3077/790 

MC1748CU 

3644 

MC7440L 

7440 

MA732 

3159/718 

MACZB8.2D 

3136/5072A 

MB3710 

3484/1194 

MC1330A1P 

3279/747 

MC1748G 

3645 

MC7440P 

7440 

MA767 

3161/722 

MACZB8.2D5 

3136/5072A 

MB6356 

3749/5073A 

MC1330P 

3279/747 

MC1748P1 

3641/975 

MC7441AL 

7441 

MA-815 

3004/102A 

MACZB8.2D10 

3136/5072A 

MB84055 

4055 

MC1340P 

3159/718 

MC1748U 

3644 

MC7441AP 

7441 

MA890 

3123 

MACZC8.2D 

3136/5072A 

MBCZA8.2D 

3136/5072A 

MC1344 

3240/779-1 

MC1938 

3167/738 

MC7442L 

7442 

MA891 

3123 

MACZC8.2D5 

3136/5072A 

MBCZA8.2D5 

3136/5072A 

MC1344P 

3240/779-1 

MC2326 

3100/519 

MC7442P 

7442 

MA892 

3123 

MACZD8.2D 

3136/5072A 

MBCZA8.2D10 

3136/5072A 

MC1345P 

3240/779-1 

MC2526 

3087 

MC7443L 

7443 

MA893 

3123 

MACZD8.2D5 

3136/5072A 

MBCZB8.2D 

3136/5072A 

MC1345PQ 

3240/779-1 

MC3000L 

74H00 

MC7443P 

7443 

MA894 

3123 

MACZD8.2D10 

3136/5072A 

MBCZB8.2D5 

3136/5072A 

MC1349 

3237/795 

MC3000P 

74H00 

MC7444L 

7444 

MA895 

3123 

MACZE8.2D 

3136/5072A 

MBCZB8.2D10 

3136/5072A 

MC1349P 

3237/795 

MC3001 

3445/1192 

MC7444P 

7444 

MA896 

3123 

MACZE8.2D5 

3136/5072A 

MBCZC8.2D 

3136/5072A 

MC1350 

3234/746 

MC3008L 

74H04 

MC7445L 

7445 

MA897 

3123 

MACZE8.2D10 

3136/5072A 

MBCZC8.2D5 

3136/5072A 

MC1350P 

3234/746 

MC3008P 

74H04 

MC7445P 

7445 

MA898 

3123 

MACZF8.2D 

3136/5072A 

MBCZC8.2D10 

3136/5072A 

MC1350PQ 

3234/746 

MC3301L 

3688/992 

MC7446L 

7446 

MA899 

3123 

MACZF8.2D5 

3136/5072A 

MBCZD8.2D 

3136/5072A 

MC1351 

3236/748 

MC3301P 

3688/992 

MC7446P 

7446 

MA900 

3087 

MACZF8.2D10 

3136/5072A 

MBCZD8.2D5 

3136/5072A 

MC1351P 

3236/748 

MC3302 

3569/834 

MC7447L 

7447 

MA901 

3123 

MACZG8.2D 

3136/5072A 

MBCZE8.2D 

3136/5072A 

MC 1351PQ 

3236/748 

MC3302P 

3569/834 

MC7447P 

7447 

MA902 

3123 

MACZG8.2D5 

3136/5072A 

MBCZE8.2D5 

3136/5072A 

MC1352P 

3168/749 

MC3340 

3891/829 

MC7448L 

7448 

MA903 

3123 

MACZG8.2D10 

3136/5072A 

MBCZE8 2D10 

3136/5072A 

MC1352PQ 

3168/749 

MC3340P 

3688/992 

MC7448P 

7448 

MA904 

3123 

MAN829AN 

3964 

MBCZF8.2D 

3136/5072A 

MC 1352PQ-1 

3168/749 

MC3340PA 

3891/829 

MC7450L 

7450 

MA1051 

3776/5010A 

MAQ7786 

3444/123A 

MBCZF8.2D5 

3136/5072A 

MC1353 

3284/1080 

MC3346P 

3543/912 

MC7450P 

7450 

MA1062LF 

3779/5013A 

MAS20 

3006/160 

MBCZF8.2D10 

3136/5072A 

MC1353P 

3284/1080 

MC3401L 

3688/992 

MC7451L 

7451 

MA1082 

3136/5072A 

MAS21 

3006/160 

MBCZG8.2D 

3136/5072A 

MC1355P 

3280/750 

MC3401P 

3688/992 

MC7451P 

7451 

MA1091 

3784/5018A 

MAS22 

3008 

MBCZG8.2D5 

3136/5072A 

MC1355PQ 

3280/750 

MC3403P 

3594 

MC7453L 

7453 

MA1100 

3061/140A 

MAS23 

3006/160 

MBCZG8.2D10 

3136/5072A 

MC1356P 

3375/737 

MC3456 

3689/978 

MC7453P 

7453 

MA1120 

3787/5021A 

MB-01 

3031A 

MBD101 

3089/112 

MC1357 

3135/709 

MC3456P 

3689/978 

MC7454L 

7454 

MA1130 

3750/143A 

MB-1D 

3125 

MC1Y 

3463/601 

M.C1357A 

3135/709 

MC4011B 

4011 

MC7454P 

7454 

MA1130LF 

3788/5022A 

MB-1F 

3843 

MC010 

3016 

MC1357P 

3135/709 

MC4012B 

4012 

MC7460L 

7460 

MA1180 

3752/5077A 

MB11A02V05 

9075/166 

MC015 

3017B/117 

MC1357PQ 

3135/709 

MC4015B 

4015 

MC7460P 

7460 

MA-1318 

3004/102A 

MB 11A02V10 

9075/166 

MC19 

3311 

MC1358 

3072/712 

MC4040P 

3965/974 

MC7470L 

7470 

MAI 700 

3004/102A 

MB11A02V20 

3647/167 

MC020 

3311 

MC1358P 

3072/712 

MC4044L 

3965/974 

MC7470P 

7470 

MAI 700A 

3004/102A 

MB11A02V30 

3648/168 

MC020A 

3311 

MC1358PQ 

3072/712 

MC4044P 

3965/974 

MC7472L 

7472 

MA-1702 

3005 

MB11A02V40 

3648/168 

MC021 

3311 

MC1364 

3215/783 

MC5321 

3100/519 

MC7472P 

7472 

MA-1703 

3004/102A 

MB11A02V50 

3678/169 

MC021A 

3311 

MC1364G 

3215/783 

MC6007 

3057/136A 

MC7473L 

7473 

M A-1704 

3005 

MB11A02V60 

3678/169 

MC022 

3311 

MC1364P 

3215/783 

MC6007A 

3057/136A 

MC7473P 

7473 

M A-1705 

3005 

MB11A02V80 

3649/170 

MC022A 

3311 

MC1364PQ 

3215/783 

MC6008 

3058/137A 

MC7475L 

7475 

M A-1706 

3004/102A 

MB11A02W10 

3649/170 

MC023 

3311 

MC1370P 

3075/714 

MC6008A 

3058/137A 

MC7475P 

7475 

MA-1707 

3005 

MB11A06V05 

3985/5312 

MC023A 

3311 

MC1370PQ 

3075/714 

MC6012 

3136/5072A 

MC7476L 

7476 

MA3065 

3072/712 

MB11A06V10 

3985/5312 

MC-025 

3016 

MC1371P 

3076/715 

MC6012A 

3136/5072A 

MC7476P 

7476 

MA4230 

3100/519 

MB11A06V20 

3986/5313 

MC030 

3031A 

MC1371PQ 

3076/715 

MC6012B 

3136/5072A 

MC7480L 

7480 

MA4388 

3325/612 

MB11A06V30 

3987/5314 

MC030A 

3031A 

MC1375P 

3168/749 

MC6014 

3061/140A 

MC7480P 

7480 

MA4670 

3009 

MB11A06V40 

3987/5314 

MC030B 

3031A 

MC1389P 

3147 

MC6014A 

3061/140A 

MC7483L 

7483 

MA6101 

3197/235 

MB11A06V50 

3988/5315 

MC-035 

3016 

MC1391 

3255/815 

MC6016 

3062/142A 

MC7483P 

7483 

MA6102 

3197/235 

MB11A06V60 

3988/5315 

MC040 

3031A 

MC1391P 

3255/815 

MC6016A 

3062/142A 

MC7486L 

7486 

MA7805 

3591/960 

MB11A06V80 

3989/5316 

MC040A 

3031A 

MC1398 

3167/738 

MC6017A 

3750/143A 

MC7486P 

7486 

MA7812 

3592/966 

MB11A06W10 

9037/5317 

MC53 

3100/519 

MC1398P 

3167/738 

MC-6018 

3063/145A 

MC7490L 

7490 

MA7815 

3593/968 

MB12A10V05 

3679 

MC56 

3100/519 

MC1398PQ 

3167/738 

MC6018 

3063/145A 

MC7490P 

7490 

MA9426 

3444/123A 

MB12A10V10 

3679 

MC56A 

3100/519 

MC1398PQ-1 

3170/731 

MC6018A 

3063/145A 

MC7492L 

7492 

MA45071 

3325/612 

MB12A10V20 

3680/5322 

MC56B 

3100/519 

MC1399P 

3829/788 

MC-6018A 

3063/145A 

MC7492P 

7492 

MA45111 

3323/610 

MB12A10V30 

3681/5324 

MC56C 

3100/519 

MC1411P 

3975/2011 

MC6019A 

3751/5075A 

MC7493L 

7493 

MA45112 

3324/611 

MB 12A10V40 

3681/5324 

MC070 

3032A 

MC1412P 

9092/2012 

MC6020A 

3752/5077A 

MC7493P 

7493 

MA45114 

3326/613 

MB12A10V50 

3682/5326 

MC070A 

3032A 

MC1413P 

9093/2013 

MC6024 

3064/146A 

MC7494L 

7494 

MA45115 

3327/614 

MB12A10V60 

3682/5326 

MC78L05 

3462/977 

MC1416P 

9094/2014 

MC6024A 

3064/146A 

MC7494P 

7494 

MA45131 

3323/610 

MB 12A10V80 

9105 

MC78L05ACP 

3462/977 

MC1455 

3564/955M 

MC6024B 

3064/146A 

MC7495L 

7495 

MA45132 

3324/611 

MB12A25V05 

3679 

MC78L05C 

3462/977 

MC1455G 

3693 

MC6025 

3755/5084A 

MC7495P 

7495 

MA45134 

3326/613 

MB 12A25V10 

3679 

MC78L05CP 

3462/977 

MC1455P1 

3564/955M 

MC6025A 

3755/5084A 

MC7496L 

7496 

MA45151 

3325/612 

MB12A25V20 

3680/5322 

MC78L08AC 

3724/981 

MC1458 

3465/778A 

MC6026 

3095/147A 

MC7496P 

7496 

MA45158 

3323/610 

MB12A25V30 

3681/5324 

MC78L08ACP 

3724/981 

MC1458 1C 

3465/778A 

MC6026A 

3095/147A 

MC7497 

7497 
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SK 
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SK 

Type 
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SK 

Type 
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SK 

Type 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

MC7705CP 

3591/960 

MCI 4051 

4051 

MCR106-1 

3953/5412 

MD60 

3087 

ME-4 

3100/519 

MEZ1-130 

3348/5098A 

MC7706CP 

3669/962 

MCI 405 IB 

4051 

MCR 106-2 

3953/5412 

MD-60A 

3087 

ME-5 

3041 

MEZ1-140 

3349/5099A 

MC7712CP 

3592/966 

MC14052B 

4052 

MCR 106-3 

3954/5414 

MD60A (MP) 

3709/110MP 

ME213 

3444/123A 

MEZ1-150 

3350/5100A 

MC7715CP 

3593/968 

MCI 4053 

4053 

MCR 106-4 

3954/5414 

MD74C245 

74C245 

ME213A 

3444/123A 

MEZ 1-160 

3351/5101A 

MC7724CP 

3670/972 

MC14053A 

4053 

MCR 106-6 

3955/5415 

MD134 

3311 

ME216 

3444/123A 

MEZ1-162 

3142 

MC7805 

3591/960 

MC14053B 

4053 

MCR 106-8 

3956/5416 

MD135 

3311 

ME217 

3444/123A 

MEZ1-170 

3352/5102A 

MC7805CK 

3591/960 

MC14053BAL 

4053 

MCR107-1 

3953/5412 

MD136 

3311 

ME0404 

3025/129 

MEZ 1-178 

3145 

MC7805CP 

3591/960 

MC14053BCL 

4053 

MCR107-2 

3953/5412 

M0137 

3031A 

ME-0404 

3025/129 

MEZ 1-180 

3353/5103A 

MC7805P 

3591/960 

MC14053BCP 

4053 

MCR 107-3 

3954/5414 

MD138 

3031A 

ME0404-1 

3114/290 

MEZ 1-190 

3354/5104A 

MC7806C 

3669/962 

MCI 4066 

4066 

MCR107-4 

3954/5414 

MD604A 

3090/109 

ME0404-1A 

3114/290 

MEZ1-200 

3355/5105A 

MC7806CP 

3669/962 

MC14066B 

4066 

MCR 107-7 

3636/5448 

MD752 

3057/136A 

ME0404-2 

3114/290 

MEZ1-200G 

3355/5105A 

MC7808CP 

3630/964 

MC14069B 

4069 

MCR107-8 

3636/5448 

MD752A 

3057/136A 

ME0404-2A 

3114/290 

MEZ5.6T5 

3057/136A 

MC7812CK 

3592/966 

MCI 407 IB 

4071 

MCR115 

3627/5404 

MD753 

3058/137A 

ME0404A 

3114/290 

MEZ5.6T10 

3057/136A 

MC7812CP 

3592/966 

MC14072 

4072 

MCR 120 

3627/5404 

MD753A 

3058/137A 

ME0411 

3114/290 

MEZ12T5 

3062/142A 

MC7815CK 

3593/968 

MC14072B 

4072 

MCR406-1 

3570 

MD757 

3060/139A 

ME0412 

3114/290 

MEZ12T10 

3062/142A 

MC7815CP 

3592/966 

MC14075B 

4075 

MCR406-2 

3570 

MD757A 

3060/139A 

ME0413 

3114/290 

MEZ15T5 

3063/145A 

MC7824C 

3670/972 

MC14081 

4081 

MCR406-3 

3570 

MD759 

3062/142A 

ME0414 

3118 

MEZ-15T5A 

3063/145A 

MC7824CP 

3670/972 

MCI 4081B 

4081 

MCR406-4 

3570 

MD759A 

3062/142A 

ME0475 

3118 

MEZ15T10 

3063/145A 

MC7905C 

3671/961 

MC14093B 

4093 

MCR407-1 

3954/5414 

MD2956 

3012/105 

ME501 

3114/290 

MEZ15T10C 

3063/145A 

MC7905CP 

3671/961 

MC14161B 

40161 

MCR681 

6621/5521 

MD4311AE 

4311 

ME900 

3444/123A 

MEZ27T5 

3064/146A 

MC7905CT 

3671/961 

MC14408 

4320 

MCR682 

6621/5521 

MD4311BE 

4311 

ME900A 

3444/123A 

MEZ27T5A 

3064/146A 

MC7906C 

3672/963 

MC14409 

4320 

MCR683 

6622/5522 

MD4311E 

4311 

ME901 

3444/123A 

MEZ27T10 

3064/146A 

MC7906CP 

3672/963 

MC14507 

4030 

MCR684 

6624/5524 

MD4332 

4332 

ME901A 

3444/123A 

MEZ27T10A 

3064/146A 

MC7906CT 

3672/963 

MC14511 

4511 

MCR685 

6624/5524 

MD4332AE 

4332 

ME1001 

3444/123A 

MF12/1B 

3067/502 

MC7912C 

3673/967 

MC14511L 

4511 

MCR686 

6627/5527 

MD4332BE 

4332 

ME1002 

3444/123A 

MF12/16 

3067/502 

MC7912CP 

3673/967 

MC14518B 

4518 

MCR687 

6627/5527 

MD4332E 

4332 

ME-1002 

3018 

MF20/1B 

3068/503 

MC7912CT 

3673/967 

MCI 4519 

4019 

MCR688 

6627/5527 

MD4368 

4368 

ME1075 

3024/128 

MF25/1B 

3108/505 

MC7915C 

3674/969 

MC14520B 

4520 

MCR689 

6629/5529 

MD4368AE 

4368 

ME1100 

3244 

MF25/16 

3108/505 

MC7915CP 

3674/969 

MC14528AL 

4098 

MCR2064-6 

3582/5545 

MD4368BE 

4368 

ME1110 

3045/225 

MF30/1B 

3108/505 

MC7915CT 

3674/969 

MC14528BCP 

4098 

MCR2305-2 

3942/5483 

MD4368E 

4368 

ME 1120 

3045/225 

MF521 

3112 

MC7924C 

3675/971 

MC14528CL 

4098 

MCR2305-4 

3942/5483 

MDA100 

9075/166 

ME1138 

3018 

MF1161 

3Q39/316 

MC7924CP 

3675/971 

MC14538AL 

4098 

MCR2315-4 

3942/5483 

MDA100A 

3105 

ME2001 

3444/123A 

MF1162 

3039/316 

MC7924CT 

3675/971 

MC14538BCP 

4098 

MCR2315-5 

3943/5485 

MDA101 

9075/166 

ME2002 

3444/123A 

MF1163 

3039/316 

MC9427 

3018 

MC14538CL 

4098 

MCR2315-6 

3943/5485 

MDA101A 

3105 

ME-2002 

3018 

MF1164 

3039/316 

MCI 4000 

4000 

MC14543B 

4042 

MCR2604-1 

3582/5545 

MDA102 

3647/167 

ME3001 

3452/108 

MF3304 

3114/290 

MCI 4001 

4001 

MC145438CP 

4042 

MCR2604-2 

3582/5545 

MDA102A 

3647/167 

ME-3001 

3018 

MFE121 

3050/221 

MCI 400 IB 

4001 

MC14543CP 

4042 

MCR2604-3 

3582/5545 

MDA104 

3106/5304 

ME3002 

3452/108 

MFE130 

3065/222 

MCI 4002 

4002 

MC14555 

4555 

MCR2604-4 

6615/5515 

MDA104A 

3106/5304 

ME3011 

3452/108 

MFE130-712 

3050/221 

MC14002B 

4002 

MC14555BAL 

4555 

MCR2604-5 

6615/5515 

MDA106 

3678/169 

ME4001 

3444/123A 

MFE131 

3050/221 

MCI 4006 

4006 

MC14555BCL 

4555 

MCR2604-6 

6615/5515 

MDA106A 

3676/5305 

ME-4001 

3124/289 

MFE2000 

3116 

MC14006A 

4006 

MC14555BCP 

4555 

MCR2605-1 

3582/5545 

MDA108 

3677/5306 

ME4002 

3444/123A 

MFE2001 

3116 

MC14006B 

4006 

MC14556 

4556 

MCR2605-2 

3582/5545 

MDA108A 

3677/5306 

ME4003 

3444/123A 

MFE2093 

3112 

MC14006BAL 

4006 

MC14556BAL 

4556 

MCR2605-3 

3582/5545 

MDA109 

3649/170 

ME4003C 

3444/123A 

MFE2094 

3112 

MC14006BCL 

4006 

MC14556BCL 

4556 

MCR2605-4 

3582/5545 

MDA110 

3649/170 

ME4101 

3444/123A 

MFE2095 

3112 

MC14006BCP 

4006 

MC14556BCP 

4556 

MCR2605-5 

3582/5545 

MDA110A 

3107/5307 

ME4102 

3444/123A 

MFE3001 

3112 

MCI 4007 

4007 

MC14584 

4016 

MCR2605-6 

3582/5545 

MDA200 

3647/167 

ME4103 

3444/123A 

MFE3006 

3065/222 

MC14007B 

4007 

MC53245P 

7445 

MCR2614L-4 

6615/5515 

MDA201 

3647/167 

ME4104 

3444/123A 

MFE4007 

3112 

MCI 4008 

4008 

MC74107P 

74107 

MCR2614L-5 

6615/5515 

MDA202 

3647/167 

ME50Q1 

3452/108 

MFE4008 

3112 

MC14008A 

4008 

MC74121P 

74121 

MCR2614L-6 

6615/5515 

MDA204 

3648/168 

ME6001 

3444/123A 

MFE4009 

3116 

MC14011 

4011 

MC74145P 

74145 

MCR2835-1 

3615/5517 

MDA206 

3678/169 

ME6002 

3444/123A 

MFE4010 

3116 

MCI 401 IB 

4011 

MC74150P 

74150 

MCR2835-2 

3615/5517 

MDA208 

3649/170 

ME6003 

3444/123A 

MFE4011 

3116 

MC14011BAL 

4011 

MC74151P 

74151 

MCR2835-3 

3615/5517 

MDA210 

3649/170 

ME8001 

3024/128 

MFE4012 

3116 

MC14011BCL 

4011 

MC74153P 

74153 

MCR2835-4 

3615/5517 

MDA920-1 

9075/166 

ME8002 

3024/128 

MFJ10335 

3448 

MC14011BCP 

4011 

MC74155P 

74155 

MCR2935-1 

6642/5542 

MDA920-2 

3105 

ME8003 

3024/128 

MFP121 

3050/221 

MCI 4012 

4012 

MC74156P 

74156 

MCR2935-2 

6642/5542 

MDA920-3 

• 3106/5304 

ME8201 

3452/108 

MG9623 

3444/123A 

MC14013 

4013 

MC74164AP 

74164 

MCR2935-3 

6642/5542 

MDA920-4 

3647/167 

ME9001 

3018 

MGD72 

3100/519 

MC14013B 

4013 

MC74165P 

74165 

MCR3000-1 

3572/5463 

MDA920-5 

3106/5304 

ME9002 

3444/123A 

MGLA8.2 

3136/5072A 

MC14014 

4014 

MC74176P 

74176 

MCR3000-2 

3572/5463 

MDA920-6 

3648/168 

ME-9002 

3018 

MGLA8.2A 

3136/5072A 

MC14014A 

4014 

MC74177P 

74177 

MCR3000-3 

3572/5463 

MDA920-7 

3107/5307 

ME9021 

3452/108 

MGLA8.2B 

3136/5072A 

MC14014B 

4014 

MC74180P 

74180 

MCR3000-4 

3572/5463 

MDA942A1 

9075/166 

ME9022 

3452/108 

MGLA39 

3055/134A 

MC14014BAL 

4014 

MC74181P 

74181 

MCR3000-5 

3635/5446 

MDA942A2 

9075/166 

ME32865-00001-B 3524/784 

MGLA39A 

3055/134A 

MC14014BCL 

4014 

MC74192P 

74192 

MCR3000-6 

3635/5446 

MDA942A3 

3647/167 

MEF-25 

3444/123A 

MGLA39B 

3055/134A 

MC14014BCP 

4014 

MC74193P 

74193 

MCR3000-7 

3636/5448 

MDA942A5 

3648/168 

MEM554 

3065/222 

MGLA47 

3056/135A 

MCI 4015 

4015 

MC74195P 

74195 

MCR3000-8 

3636/5448 

MDA942A6 

3678/169 

MEM630 

3065/222 

MGLA47A 

3056/135A 

MC14016 

4016 

MC 145109 

3732/1167 

MCR3818-1 

3613/5514 

MDA942A7 

3649/170 

MEM4001 

4001 

MGLA47B 

3056/135A 

MC14016B 

4016 

MCCZA8.2D 

3136/5072A 

MCR3818-2 

3613/5514 

MDA3500 

3650 

MEM4007 

4007 

MGLA51 

3056/135A 

MC14017 

4017 

MCCZA8.2D5 

3136/5072A 

MCR3818-3 

3613/5514 

MDA3501 

3650 

MEM4011 

4011 

MGLA51A 

3056/135A 

MC14017B 

4017 

MCCZA8.2D10 

3136/5072A 

MCR3818-4 

3613/5514 

MDA3502 

3650 

MEM4016 

4016 

MGLA51B 

3056/135A 

MC14018 

4022 

MCCZB8.2D 

3136/5072A 

MCR3818-5 

6615/5515 

MDA3504 

3651 

MEM4049 

4049 

MGLA56 

3057/136A 

MC14018BAL 

4018 

MCCZB8.2D5 

3136/5072A 

MCR3818-6 

6615/5515 

MDA3506 

3651 

MEM4050 

4050 

MGLA56A 

3057/136A 

MC14018BCL 

4018 

MCCZB8.2D10 

3136/5072A 

MCR3818/7 

6616/5516 

MDA3508 

3651 

MEM4051 

4051 

MGLA56B 

3057/136A 

MC14018BCP 

4018 

MCCZC8.2D 

3136/5072A 

MCR3818-8 

6616/5516 

MDA9701 

3985/5312 

MEZ1-3.3 

3330/5066A 

MGLA62 

3058/137A 

MC14020B 

4020 

MCCZC8.2D5 

3136/5072A 

MCR3835-1 

3615/5517 

MDA9702 

3985/5312 

MEZ1-3.6 

3055/134A 

MGLA62A 

3058/137A 

MC14020CP 

4020 

MCCZC8.2D10 

3136/5072A 

MCR3835-2 

3615/5517 

MDA9703 

3986/5313 

MEZ1-3.9 

3331/5067A 

MGLA62B 

3058/137A 

MCI 402 IB 

4021 

MCCZD8.2D 

3136/5072A 

MCR3835-3 

3615/5517 

MDA9705 

3987/5314 

MEZ1-4.3 

3332/5068A 

MGLA82 

3136/5072A 

MC14021CP 

4021 

MCCZD8.2D5 

3136/5072A 

MCR3835-4 

3615/5517 

MDA9706 

3988/5315 

MEZ1-4.7 

3333/5069A 

MGLA82A 

3136/5072A 

MCI 4022 

4022 

MCCZD8.2D10 

3136/5072A 

MCR3916-7 

6629/5529 

MDA9707 

3989/5316 

MEZ1-5.1 

3056/135A 

MGLA82B 

3136/5072A 

MC14022A 

4022 

MCCZE8.2D 

3136/5072A 

MCR3918-1 

6621/5521 

MDA9901 

3680/5322 

MEZ1-5.6 

3057/136A 

MGLA91 

3060/139A 

MC14022BAL 

4022 

MCCZE8.2D5 

3136/5072A 

MCR3918-3 

6621/5521 

MDA9902 

3680/5322 

MEZ1-6.2 

3058/137A 

MGLA91A 

3060/139A 

MC14022BCL 

4022 

MCCZE8.2D10 

3136/5072A 

MCR3918-4 

6624/5524 

MDA9903 

3680/5322 

MEZ1-6.8 

3334/5071A 

MGLA91B 

3060/139A 

MC14022BCP 

4022 

MCCZF8.2D 

3136/5072A 

MCR3918-5 

6629/5529 

MDA9905 

3681/5324 

MEZ1-7.5 

3059/138A 

MG LA 100 

3061/140A 

MCI 4023 

4023 

MCCZF8.2D5 

3136/5072A 

MCR3918-8 

6629/5529 

M0A9906 

3682/5326 

MEZ1-8.2 

3136/5072A 

MGLA100A 

3061/140A 

MC14023B 

4023 

MCCZF8.2D10 

3136/5072A 

MCR3935-1 

6642/5542 

MDCZA8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-9.1 

3060/139A 

MGLA100B 

3061/140A 

MCI4024 

4024 

MCCZG8.2D 

3136/5072A 

MCR3935-2 

6642/5542 

MDCZA8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-10 

3061/140A 

MH-OKOA 

3900/536A 

MC14024B 

4024 

MCCZG8.2D5 

3136/5072A 

MCR3935-3 

6642/5542 

MDCZA8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-11 

3139/5074A 

MH-5-015-D 

3017B/117 

MCI 4025 

4025 

MCCZG8.2D10 

3136/5072A 

MCR3935-4 

3581/5543 

MDCZB8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-12G 

3062/142A 

MH67 

3311 

MC14025B 

4025 

MCP1329P 

3077/790 

MCR3935-5 

3582/5545 

MDCZB8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-14 

3094/144A 

MH68 

3017B/117 

MCI 4027 

4027 

MCPD522 

3100/519 

MCR3935-6 

3582/5545 

MDCZB8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-15 

3063/145A 

MH69 

3051/156 

MC14027B 

4027 

MCPD522A 

3100/519 

MCR3935-7 

3582/5545 

MDCZC8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-20 

3335/5079A 

MH70 

3031A 

MCI 4028 

4028 

MCPD522B 

3100/519 

MCR3935-8 

3505/5547 

MDCZC8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-22 

3336/5080A 

MH71 

3051/156 

MC14028A 

4028 

MCPD522C 

3100/519 

MCR29181 

3504/5508 

MDCZC8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-24 

3151/5081A 

MH72 

3051/156 

MC14028ACP 

4028 

MCPD524 

3100/519 

MCR29183 

3504/5508 

MDCZD8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-26 

3148 

MH73 

3051/156 

MC14028BAL 

4028 

MCPD524A 

3100/519 

MCR29185 

3504/5508 

MDCZD8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-27 

3064/146A 

MH353 

3900/536A 

MC14028BCL 

4028 

MCPD524B 

3100/519 

MCR29187 

3504/5508 

MDCZD8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-29 

3150 

MH353A 

3900/536A 

MC14028BCP 

4028 

MCPD524C 

3100/519 

MCR29351 

3505/5547 

MDCZE8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-33G 

3095/147A 

MH353A01 

3900/536A 

MCI 4035 

4035 

MCPD533A 

3057/136A 

MCR29352 

3505/5547 

MDCZE8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-36 

3337/5085A 

MH354 

3304/500A 

MC14035B 

4035 

MCR39-05 

3577 

MCR29353 

3505/5547 

MDCZE8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-39 

3338/5086A 

MH383-B01 

3304/500A 

MC14040B 

4040 

MCR39-20 

3577 

MCR29354 

3505/5547 

MDCZF8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-43 

3339/5087A 

MH401 

3925/525 

MC14042 

4042 

MCR39-30 

3578 

MCR29355 

3505/5547 

MDCZF8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-47 

3340/5088A 

MH500 

3017B/117 

MCI 4043 

4043 

MCR39-40 

3578 

MCR29356 

3505/5547 

MDCZF8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-51 

3341/5089A 

MH670 

3017B/117 

MC14043BAL 

4043 

MCR100-3 

3638/5402 

MCR29357 

3505/5547 

MDCZG8.2D 

3136/5072A 

MEZ1-55 

3096/148A 

MH680 

3016 

MC14043BCL 

4043 

MCR100-4 

3627/5404 

MCR29358 

3505/5547 

MDCZG8.2D5 

3136/5072A 

MEZ1-56 

3342/5090A 

MH700 

3017B/117 

MC14043BCP 

4043 

MCR 100-5 

3951/5405 

MCR30003-3 

3634/5444 

MDCZG8.2D10 

3136/5072A 

MEZ1-62 

3097/149A 

MH710 

3051/156 

MC14044 

4044 

MCR 100-6 

3951/5405 

MCT492P 

7492 

MDP173 

3100/519 

MEZ1-68 

3343/5092A 

MH720 

3051/156 

MC14044BAL 

4044 

MCR 100-7 

3952/5406 

MCV 

3311 

MDS35 

3008 

MEZ 1-82 

3098/150A 

MH730 

3051/156 

MC14044BCL 

4044 

MCR 100-8 

3952/5406 

MD04 

3311 

MDS36 

3123 

MEZ1-91 

3345/5095A 

MH913 

3303/522 

MC14044BCP 

4044 

MCR101 

3950/5400 

MD34 

3087 

MDS1678 

3197/235 

MEZ1-110F 

3099/151A 

MH913A01 

3303/522 

MC14046 

4046/980 

MCR102 

3950/5400 

MD34A 

3087 

ME-1 

3444/123A 

MEZ1-115 

3092/141A 

MH914 

3304/500A 

MCI 4049 

4049 

MCR103 

3638/5402 

MD46 

3087 

ME-2 

3444/123A 

MEZ1-120 

3347/5097A 

MH914A01 

3304/500A 

MCI 4050 

4050 

MCR104 

3638/5402 

MD-60 

3016 

ME-3 

3444/123A 

MEZ1-128 

3093 

MH915A09 

3301/531 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

MH915A12 

3300/517 

MHT2003 

3861/101 

MIC74145N 

74145 

MJE181 

3192/186 

MLM139L 

3569/834 

MM4027 

4027 

MH915A13 

3300/517 

MHT2004 

3861/101 

MIC74150J 

74150 

MJE182 

3188A/182 

MLM158G 

3691 

MM4030 

4030 

MH915C01 

3300/517 

MHT2008 

3011 

MIC74150N 

74150 

MJE-200 

3104A 

MLM158P1 

3692 

MM4035 

4035 

MH915C02 

3300/517 

MHT2009 

3861/101 

MIC74151J 

74151 

MJE200 

3197/235 

MLM158U 

3692 

MM4042 

4042 

MH915C04 

3300/517 

MHT2010 

3861/101 

MIC74151N 

74151 

MJE-200E 

3197/235 

MLM201AG 

3641/975 

MM4048 

3114/290 

MH919 

3303/522 

MHT2305 

3012/105 

MIC74154J 

74154 

MJE205 

3188A/182 

MLM207G 

3690 

MM4048A 

3114/290 

MH919A01 

3303/522 

MHT2414 

3024/128 

MIC74154N 

74154 

MJE205K 

3188A/182 

MLM207U 

3596/976 

MM4049 

4049 

MH919D01 

3303/522 

MHT2418 

3024/128 

MIC74155J 

74155 

MJE-340 

3021/124 

MLM211G 

3567 

MM4050 

4050 

MH920 

3304/500A 

MHT4401 

3024/128 

MIC74156J 

74156 

MJE340 

3747/157 

MLM224L 

3643/987 

MM4051 

4051 

MH920A01 

3304/500A 

MHT4411 

3024/128 

MIC74156N 

74156 

MJE341 

3747/157 

MLM224P 

3643/987 

MM4601 

4001 

MH920A06 

3304/500A 

MHT4412 

3024/128 

MIC74180J 

74180 

MJE344 . 

3747/157 

MLM239AL 

3569/834 

MM4602 

4002 

MH920A07 

3304/500A 

MHT4413 

3024/128 

MIC74180N 

74180 

MJE350 

3747/157 

MLM239L 

3569/834 

MM4607 

4007 

MH920A10 

3304/500A 

MHT4451 

3024/128 

MIL PROP 

3039/316 

MJE370 

3191/185 

MLM258G 

3691 

MM4609 

4009 

MH931 

3303/522 

MHT4483 

3024/128 

MIS 14150-18 

3861/101 

MJE370K 

3189A/183 

MLM258U 

3692 

MM4610 

4010 

MH931A01 

3303/522 

MHT4511 

3024/128 

MIS 14150-37 

3027/130 

MJE371 

3189A/183 

MLM301AG 

3641/975 

MM4611 

4011 

MH931A04 

3303/522 

MHT4512 

3024/128 

MIS 1415018A 

3861/101 

MJE371K 

3189A/183 

MLM301AU 

3641/975 

MM4612 

4012 

MH931A07 

3303/522 

MHT4513 ' 

3024/128 

MJ139A 

3124/289 

MJE423 

3438 

MLM307G 

3690 

MM4613 

4013 

MH932 

3304/500A 

MHT5906 

3893/152 

MJ400 

3261/175 

MJE482 

3190/184 

MLM307P1 

3596/976 

MM4616 

4016 

MH932A01 

3304/500A 

MHT7401 

3024/128 

MJ410 

3269 

MJE483 

3190/184 

MLM307U 

3596/976 

MM4617 

4017 

MH943 

3305/534 

MHT7411 

3024/128 

MJ411 

3560 

MJE488 

3190/184 

MLM309K 

3629/309K 

MM4619 

4019 

MH943A01 

3305/534 

MHT7412 

3024/128 

MJ413 

3467/283 

MJE492 

3191/185 

MLM324 

3643/987 

MM4623 

4023 

MH970A02 

3302/533 

MHT7414 

3024/128 

MJ420 

3045/225 

MJE493 

3191/185 

MLM324L 

3643/987 

MM4624 

4024 

MH970C02 

3302/533 

MHT7417 

3024/128 

MJ421 

3045/225 

MJE520 

3190/184 

MLM324P 

3643/987 

MM4625 

4025 

MH-983 

3303/522 

MHT7601 

3027/130 

MJ423 

3467/283 

MJE520K 

3188A/182 

MLM324P1 

3643/987 

MM4627 

4027 

MH983A02 

3303/522 

MHT7602 

3027/130 

MJ431 

3467/283 

MJE521 

3190/184 

MLM339AL 

3569/834 

MM4630 

4030 

MH983A03 

3303/522 

MHT7603 

3027/130 

MJ480 

3027/130 

MJE521K 

3188A/182 

MLM339L 

3569/834 

MM4635 

4035 

MH983A04 

3303/522 

MHT7607 

3027/130 

MJ481 

3027/130 

MJE700 

3997/254 

MLM358G 

3691 

MM4650 

4050 

MH-985 

3305/534 

MHT7608 

3027/130 

MJ802 

3535/181 

MJE701 

3997/254 

MLM358P1 

3692 

MM5387 

3966 

MH985A01 

3305/534 

MHT7609 

3027/130 

MJ900 

3859/252 

MJE702 

3997/254 

MLM358U 

3692 

MM5387A 

3966 

MH987 

3304/500A 

MHT9001 

3024/128 

MJ901 

3859/252 

MJE703 

3997/254 

MLNA328A 

3982/5064A 

MM5387AA 

3966 

MH-987 

3304/500A 

MHT9002 

3024/128 

MJ100Q 

3182/243 

MJE711 

3191/185 

MLNA382 

3136/5072A 

MM5387AA/N 

3966 

MH987A01 

3304/500A 

MHT9004 

3024/128 

MJ1001 

3182/243 

MJE720 

3190/184 

MLNA382B 

3136/5072A 

MM5387N 

3966 

MH987A02 

3304/500A 

MHT9005 

3024/128 

MJ1800 

3438 

MJE721 

3190/184 

MLV756A 

3136/5072A 

MM5393 

4320 

MH987A03 

3304/500A 

MHT12008 

3861/101 

MJ2249 

3131A/369 

MJE800 

3996/253 

MLV4370A 

3980/5061A 

MM7087 

3045/225 

MH987A04 

3304/500A 

MHT18010 

3012/105 

MJ2250 

3131 A/369 

MJE801 

3996/253 

MLV4371A 

3837/5063A 

MM7088 

3045/225 

MH988A03 

3900/536A 

MI-15R (2 PCS) 

3312 

MJ-2251 

3024/128 

MJE802 

3996/253 

MLV4372A 

3838/5065A 

MM8004 

3048/329 

MH988B03 

3900/536A 

MI-15S (2 PCS) 

3312 

MJ2251 

3021/124 

MJE803 

3996/253 

MMO 

3311 

MMCM2907 

3118 

MH1002 

3303/522 

MI-152 

9001/113A 

MJ2252 

3261/175 

MJE1090 

3181 A/264 

MM2 

3016 

MMIC7405N 

7405 

MH1002 A01 

3303/522 

MI152R 

9002 

MJ2500 

3183A 

MJE1100 

3180/263 

MM3 

3017B/117 

MMPS-U06 

3199/188 

MH1011B01 

3309/539 

MI301 

3100/519 

MJ2501 

3859/252 

MJE1101 

3180/263 

MM4 

3017B/117 

MMPS-U56 

3200/189 

MH1030A01 

3310/538 

MI-301 

3100/519 

MJ2801 

3027/130 

MJE1102 

3180/263 

MM5 

3017B/117 

MMT70 

3245/199 

MH1030A02 

3309/539 

MI404 

3004/102A 

MJ2802 

3027/130 

MJE1103 

3180/263 

MM6 

3017B/117 

MMT71 

3118 

MH1030B01 

3310/538 

MI9623 

3444/123A 

MJ2840 

3027/130 

MJE1290 

3274/153 

MM7 

3032A 

MMT73 

3118 

MH1030B02 

3309/539 

MI9630 

3444/123A 

MJ2841 

3027/130 

MJE2090 

3181 A/264 

MM8 

3032A 

MMT75 

3118 

MH 1031 

3309/539 

MIC723-5 

3164/923 

MJ2955 

3173/219 

MJE2100 

3180/263 

MM9 

3033 

MMT3546 

3118 

MH1031C01 

3309/539 

MIC741 

3514/941 

MJ3000 

3182/243 

MJE2101 

3180/263 

MM10 

3033 

MMT3798 

3114/290 

MH1031C02 

3309/539 

MIC741-5 

3514/941 

MJ3001 

3182/243 

MJE2102 

3180/263 

MM74C192 

40192 

MMT3799 

3114/290 

MH 1201 

3307/529 

MIC7400J 

7400 

MJ3010 

3438 

MJE2103 

3180/263 

MM464. 

4049 

MMT3823 

3116 

MH 1201 A01 

3307/529 

MIC7400N 

7400 

MJ3011 

3439/163A 

MJE2360 

3220/198 

MM486 

3024/128 

MMT3905 

3118 

MH1201A03 

3307/529 

MIC7401J 

7401 

MJ3026 

3438 

MJE2370 

3189A/183 

MM487 

3024/128 

MMT3906 

3118 

MH1201A08 

3901/554 

MIC7401N 

7401 

MJ3027 

3438 

MJE2371 

3189A/183 

MM488 

3024/128 

MMT3907 

3118 

MH1201A10 

3901/554 

MIC7402J 

7402 

MJ3029 

3438 

MJE2480 

3188A/182 

MM511 

3024/128 

MMV9601 

3126 

MH 1201A11 

3901/554 

MIC7402N 

7402 

MJ3030 

3439/163A 

MJE2481 

3188A/182 

MM512 

3024/128 

MMZ12 

3093 

MH1201A12 

3307/529 

MIC7404J 

7404 

MJ3101 

3131 A/369 

MJE2482 

3188A/182 

MM513 

3024/128 

MMZ12 06 

3093 

MH 1201 C01 

3307/529 

MIC7404N 

7404 

MJ3201 

3021/124 

MJE2483 

3188A/182 

MM709 

3039/316 

MN22 

3009 

MH1201F02 

3901/554 

MIC7405J 

7405 

MJ3202 

3261/175 

MJE2490 

3274/153 

MM1367/2SC684 

3452/108 

MN23 

3009 

MH1203 

3306/523 

MIC7410J 

7410 

MJ3430 

3559/162 

MJE2491 

3189A/183 

MM1382 

3452/108 

MN-24 

3009 

MH1203A01 

3306/523 

MIC7410N 

7410 

MJ3520 

3858/251 

MJE2520 

3188A/182 

MM-1387 

3019 

MN24 

3717/121 

MH1203B01 

3306/523 

MIC7413J 

7413 

MJ3521 

3858/251 

MJE2521 

3188A/182 

MM1681 

3176/350 

MN-25 

3009 

MH1203B02 

3306/523 

MIC7413N 

7413 

MJ3701 

3257 

MJE2522 

3188A/182 

MM1755 

3444/123A 

MN25 

3717/121 

MH1203B03 

3306/523 

MIC7420J 

7420 

MJ3773 

3836/284 

MJE2523 

3188A/182 

MM1756 

3444/123A 

MN-26 

3009 

MH1203B10 

3306/523 

MIC7420N 

7420 

MJ4000 

3182/243 

MJE2801 

3188A/182 

MM1757 

3444/123A 

MN26 

3717/121 

MH1203B13 

3306/523 

MIC7428 

7428 

MJ4001 

3182/243 

MJE2901 

3189A/183 

MM1758 

3444/123A 

MN29 

3717/121 

MH1204 

3306/523 

MIC7428J 

7428 

MJ4010 

3183A 

MJE2940 

3189A/183 

MM 1803 

3452/108 

MN-29 

3009 

MH1204A01 

3306/523 

MIC7430J 

7430 

MJ4011 

3183A 

MJE3054 

3188A/182 

MM 1809 

3047 

MN29BLK 

3009 

MH1205 

3306/523 

MIC7430N 

7430 

MJ4030 

3859/252 

MJE3055 

3188A/182 

MM1809A 

3047 

MN29GRN 

3009 

MH1205A01 

3306/523 

MIC7433A 

7433 

MJ4031 

3859/252 

MJE3370 

3191/185 

MM 1810 

3048/329 

MN29PUR 

3009 

MH1206 

3308/530 

MIC7440J 

7440 

MJ4032 

3859/252 

MJE3371 

3191/185 

MM1810A 

3024/128 

MN29WHT 

3009 

MH1206A01 

3308/530 

MIC7440N 

7440 

MJ4033 

3858/251 

MJE3440 

3747/157 

MM1941 

3452/108 

MN32 

3717/121 

MH1207 

3308/530 

MIC7441AJ 

7441 

MJ4034 

3858/251 

MJE3520 

3190/184 

MM1943 

3024/128 

MN-32 

3009 

MH1207A01 

3308/530 

MIC744IAN 

7441 

MJ4035 

3858/251 

MJE3521 

3190/184 

MM1945 

3452/108 

MN34A 

3087 

MH 1209 

3308/530 

MIC7442J 

7442 

MJ4101 

3131 A/369 

MJE3740 

3189A/183 

MM2200A 

3642/179 

MN46 

3009 

MH 1209A01 

3308/530 

MIC7442N 

7442 

MJ4102 

3131 A/369 

MJE3741 

3189A/183 

MM2266 

3024/128 

MN48 

3717/121 

MH1220 

3308/530 

MIC7443J 

7443 

MJ4502 

3437/180 

MJE6040 

3979/260 

MM2550 

3123 

MN-48 

3009 

MH-1220 

3308/530 

MIC7443N 

7443 

MJ4645 

3053 

MJE6041 

3979/260 

MM2552 

3123 

MN-49 

3009 

MH1220A01 

3308/530 

MIC7444J 

7444 

MJ4646 

3053 

MJE6042 

3979/260 

MM2554 

3123 

MN49 

3717/121 

MH-1221 

3306/523 

MIC7444N 

7444 

MJ4648 

3053 

MJE6043 

3978/259 

MM3000 

3045/225 

MN50 

3087 

MH 1221 

3306/523 

MIC7445J 

7445 

MJ5202 

3131 A/369 

MJE6044 

3978/259 

MM3002 

3045/225 

MN51 

3090/109 

MH 1221 A01 

3306/523 

MIC7445N 

7445 

MJ5203 

3131 A/369 

MJE6045 

3978/259 

MM3005 

3045/225 

MN-53 

3004/102A 

MH1221A02 

3306/523 

MIC7451J 

7451 

MJ5204 

3131 A/369 

MJE9400 

3188A/182 

MM3006 

3748/282 

MN53BLU 

3123 

MH-1222 

3307/529 

MIC7451N 

7451 

MJ5602 

3260 

MJE941IT 

3020/123 

MM3007 

3748/282 

MN53GRN 

3123 

MH1222 

3307/529 

MIC7454J 

7454 

MJ5603 

3260 

MJE9742 

3747/157 

MM3009 

3045/225 

MN53RED 

3123 

MH1222A01 

3307/529 

MIC7454N 

7454 

MJ6002 

3260 

MJES191 

3188A/182 

MM3100 

3045/225 

MN60 

3087 

MH1222A02 

3307/529 

MIC7473J 

7473 

MJ8400 

3115/165 

MJF1033G 

3116 

MM3101 

3045/225 

MN61 

3764/127 

MH1222A03 

3307/529 

MIC7473N 

7473 

MJ9000 

3467/283 

MJF10335 

3116 

MM3726 

3114/290 

MN63 

3764/127 

MH1222A04 

3901/554 

MIC7474J 

7474 

MJ12002 

3710/238 

MJG194 

3189A/183 

MM3726A 

3114/290 

MN64 

3764/127 

MH1222B04 

3901/554 

MIC7474N 

7474 

MJ12003 

3710/238 

MK10 

3448 

MM3905 

3114/290 

MN73 

3717/121 

MH1222E04 

3901/554 

MIC7475J 

7475 

MJ 12004 

3710/238 

MK10-2 

3448 

MM3905A 

3114/290 

MN-73 

3009 

MH1222E06 

3307/529 

MIC7475N 

7475 

MJ 12005 

3710/238 

MK10-E 

3448 

MM3906 

3114/290 

MN73BLK 

3009 

MH1501 

3024/128 

MIC7476J 

7476 

MJ 13014 

3946/385 

MK-10-E 

3116 

MM3906A 

3114/290 

MN73WHT 

3009 

MH1502 

3025/129 

MIC7476N 

7476 

MJ13332 

9039/386 

MK102 

3116 

MM4000 

4000 

MN76 

3009 

MH9410A 

3024/128 

MIC7481J 

7481 

MJ13333 

9039/386 

MK585 

3448 

MM4001 

4001 

MN194 

3009 

MH9460A 

3025/129 

MIC7481N 

7481 

MJ13334 

9039/386 

MK4006 

4006 

MM4002 

4002 

M04A-16 

3009 

MH9623 

3444/123A 

MIC7486J 

7486 

MJ13335 

9039/386 

MK4332D-3 

4332 

MM4005 

3025/129 

M06B-36 

3015 

MH9630 

3444/123A 

MIC7486N 

7486 

MJ 15001 

9033 

MK5098 

4320 

MM 4006 

3025/129 

M08P-26 

3004/102A 

MH9830A01 

3303/522 

MIC7490J 

7490 

MJ 15002 

9034 

MK5099 

4320 

MM4007 

4007 

M09L-46 

3003 

MHD619 

3100/519 

MIC7490N 

7490 

MJ15003 

9033 

MK5102 

9052 

MM4009 

4009 

M012-16 

3124/289 

MHM1001 

3452/108 

MIC7492J 

7492 

MJ 15004 

9034 

MK5485 

3112 

MM4010 

4010 

M014A6 

3009 

MHM1101 

3452/108 

MIC7492N 

7492 

MJ 15022 

3947/388 

ML201AT 

3565/1171 

MM4011 

4011 

M065-16 

3006/160 

MHQ4014 

4014 

MIC7493J 

7493 

MJ 15024 

3947/388 

ML301T 

3565/1171 

MM4012 

4012 

M065-26 

3010 

MHT180 

3012/105 

MIC7493N 

7493 

MJ34000 

3182/243 

ML307S 

3596/976 

MM4013 

4013 

M065-46 

3011 

MHT181 

3012/105 

MIC7494J 

7494 

MJE-47 

3219 

ML747CP 

3556/9470 

MM4015 

4015 

M065A6 

3007 

MHT230 

3012/105 

MIC7494N 

7494 

MJE-48 

3219 

ML748CS 

3641/975 

MM4016 

4016 

M065B6 

3008 

MHT-1802 

3012/105 

MIC7495J 

7495 

MJE-49 

3220/198 

ML8204 

9053 

MM4016A 

4016 

M065C6 

3009 

MHT-1803 

3012/105 

MIC7495N 

7495 

MJE-50 

3220/198 

ML8204AE 

9053 

MM4017 

4017 

M066-16 

3003 

MHT-1804 

3012/105 

MIC74107J 

74107 

MJE104 

3189A/183 

ML8204E 

9053 

MM4019 

3025/129 

M066-26 

3004/102A 

MHT1807 

3012/105 

MIC74107N 

74107 

MJE105 

3189.4/163 

MLM101AG 

3641/975 

MM4023 

4023 

M066-36 

3004/102A 

MHT1808 

3012/105 

MIC74121J 

74121 

MJE170 

3193/187 

MLM111G 

3567 

MM4024 

4024 

M074-36 

3005 

MHT1809 

3012/105 

MIC74121N 

74121 

MJE171 

3193/187 

MLM139 

3569/834 

MM4025 

4025 

M077A6 

3012/105 

MHT2002 

3861/101 

MIC74145J 

74145 

MJE180 

3192/186 

MLM139AL 

3569/834 

MM4026 

4026 

M077B6 

3013 
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SK 

Type 
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SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 
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SK 

Type 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

M077C6 

3014 

MPF106 

3448 

MPS5668 

3126 

MPS9423I 

3018 

MPS9634C 

3854/123AP 

MQ1 

3444/123A 

M084A6 

3009 

MPF107 

3448 

MPS6134 

3118 

MPS9426 

3246/229 

MPS9634D 

3854/123AP 

MQ2 

3444/123A 

M088B6 

3006/160 

MPF108 

3116 

MPS6351 

3444/123A 

MPS9426A 

3246/229 

MPS9644 

3100/519 

MQ3/2 

3311 

M088C6 

3005 

MPF109 

3112 

MPS6413 

3444/123A 

MPS9426A.B 

3018 

MPS9646 

3100/519 

MQ6/2 

3311 

M092-16 

3012/105 

MPF111 

3448 

MPS6507 

3122 

MPS9426B 

3246/229 

MPS9646 1 

3100/519 

MQ8/2 

3311 

MOA8-16 

3007 

MPF121 

3065/222 

MPS-6507 

3018 

MPS9426BC 

3246/229 

MPS9646G 

3100/519 

MQ3799-1 

3118 

MOS3635 

3050/221 

MPI4010 FWB 

9100 

MPS6511 

3452/108 

MPS9426C 

3246/229 

MPS9646H 

3100/519 

MQ3799-2 

3118 

MOS3635/135324 3050/221 

MPI4020 FWB 

9101 

MPS6511-S 

3122 

MPS9427 

3018 

MPS9646J 

3100/519 

MQ3799-3 

3118 

MOS6571 

3124/289 

MPI4040 FWB 

9102 

MPS6512 

3444/123A 

MPS9427B C 

3018 

MPS9666 

3114/290 

MQ3799-4 

3118 

MOTMJE521 

3190/184 

MPI40100 

9105 

MPS6513 

3444/123A 

MPS9427C 

3444/123A 

MPS9667 

3114/290 

MQ3799A 

3118 

MP-01 

3016 

MPN-3401 

3100/519 

MPS6514 

3444/123A 

MPS9433 

3444/123A 

MPS9668 

3114/290 

MQ3799A1 

3118 

MP2 

3100/519 

MPS-A05 

3479 

MPS6515 

3444/123A 

MPS9433J 

3124/289 

MPS-9668T 

3114/290 

MQ3799A-2 

3118 

MP100 

3311 

MPS-A06 

3479 

MPS6516 

3715 

MPS9433K 

3137/192A 

MPS9669 

3114/290 

MQ3799A-3 

3118 

MP110B 

3642/179 

MPS-A12 

3156/172A 

MPS6516A 

3715 

MPS9433S 

3444/123A 

MPS9680 

3466/159 

MQ3799A-4 

3118 

MP225 

3031A 

MPS-A13 

3156/172A 

MPS6517 

3715 

MPS9433T 

3444/123A 

MPS9680H/I 

3466/159 

MQ3799B 

3118 

MP300 

3031A 

MPS-A14 

3156/172A 

MPS6517A 

3715 

MPS9434J 

3444/123A 

MPS9680I 

3466/159 

MQ3799B-1 

3118 

MP400 

3031A 

MPS-A20 

3444/123A 

MPS6518 

3466/159 

MPS9434K 

3444/123A 

MPS9680I/J 

3114/290 

MQ3799B-2 

3118 

M P-500 

3012/105 

MPS-A43 

3433/287 

MPS6518A 

3114/290 

MPS9444 

3100/519 

MPS9680J 

3466/159 

MQ3799B-3 

3118 

MP-500A 

3012/105 

MPS-A55 

3466/159 

MPS6519 

3466/159 

MPS9460A 

3025/129 

MPS9680T 

3466/159 

MQ3799B-4 

3118 

M P-501 

3012/105 

MPS-A56 

3466/159 

MPS6519A 

3114/290 

MPS9460H 

3138/193A 

MPS9681 

3466/159 

MQ3799C 

3118 

MP-501A 

3012/105 

MPS-A65 

3241/232 

MPS6520 

3444/123A 

MPS9466 

3114/290 

MPS9681I 

3466/159 

MQ3799C-1 

3118 

M P-502 

3012/105 

MPS-A66 

3241/232 

MPS6521 

3444/123A 

MPS9466A 

3849/293 

MPS9681J 

3466/159 

MQ3799C-2 

3118 

MP-502A 

3012/105 

MPS-A92 

3434/288 

MPS6522 

3466/159 

MPS9466AT 

3450/298 

MPS9681K 

3466/159 

MQ3799C-3 

3118 

MP503 

3012/105 

MPS-A93 

3434/288 

MPS6522A 

3114/290 

MPS9467 

3114/290 

MPS9681T 

3466/159 

MQ3799C-4 

3118 

MP503A 

3012/105 

MPS-H10 

3246/229 

MPS6523 

3466/159 

MPS9467A 

3138/193A 

MPS9682 

3114/290 

MR-1 

3016 

MP-504 

3012/105 

MPS-U01 

3024/128 

MPS6523A 

3114/290 

MPS9467AJ 

3138/193A 

MPS9682I 

3114/290 

MR1C 

3311 

M P-504A 

3012/105 

MPS-U06 

3199/188 

MPS6524 

3025/129 

MPS9467T 

3450/298 

MPS9682J 

3114/290 

MR-1C 

3051/156 

MP-505 

3012/105 

MPS-U10 

3232/191 

MPS6528 

3039/316 

MPS9468 

3450/298 

MPS9682K 

3114/290 

MR1M 

3080 

MP-505A 

3012/105 

MPS-U31 

3252/302 

MPS6529 

3039/316 

MPS9468S 

3450/298 

MPS9682T 

3114/290 

MR21CR 

3627/5404 

M P-506 

3012/105 

MPS-U51 

3025/129 

MPS6530 

3444/123A 

MPS9468SJ 

3138/193A 

MPS9696 

3449/297 

MR33C-H 

3771/5005A 

MP-506A 

3012/105 

MPS-U56 

3200/189 

MPS6531 

3444/123A 

MPS9468T 

3450/298 

MPS9696F 

3124/289 

MR36H 

3055/134A 

MP507 

3012/105 

MPS2 

3717/121 

MPS6532 

3444/123A 

MPS9476AT 

3450/298 

MPS9696G 

3449/297 

MR39C-H 

3055/134A 

MP507A 

3012/105 

MPS25 

3009 

MPS6533 

3466/159 

MPS9600 

3444/123A 

MPS9696H 

3124/289 

MR47C-H 

3056/135A 

MP525 

3012/105 

MPS404 

3118 

MPS6533A 

3114/290 

MPS9600-5 

3444/123A 

MPS9696I 

3444/123A 

MR50 

3500/5882 

MP549 

3051/156 

MPS404A 

3118 

MPS6534 

3466/159 

MPS9600F 

3444/123A 

MPS9700D 

3444/123A 

MR51C-H 

3056/135A 

MP600 

3642/179 

MPS404AB 

3118 

MPS6534A 

3114/290 

MPS9600G 

3444/123A 

MPS9700E 

3444/123A 

MR51E-H 

3056/135A 

MP601 

3642/179 

MPS694 

3122 

MPS6534M 

3118 

MPS9600G/H 

3444/123A 

MPS9700F 

3444/123A 

MR56C-H 

3057/136A 

MP602 

3642/179 

M PS-706 

3122 

MPS6535 

3466/159 

MPS9600H 

3444/123A 

MPS9700G 

3444/123A 

MR60 

3500/5882 

MP603 

3642/179 

MPS706A 

3452/108 

MPS6535A 

3114/290 

MPS9600I 

3444/123A 

MPS9750D 

3466/159 

MR62C-H 

3058/137A 

MP640 

3642/179 

MPS834 

3039/316 

MPS6535M 

3138/193A 

MPS9601 

3311 

MPS9750F 

3466/159 

MR62E-H 

3058/137A 

MP640P 

3642/179 

MPS918 

3039/316 

MPS6539 

3452/108 

MPS9602 

3311 

MPS9750G 

3466/159 

MR62H 

3058/137A 

MP651 

3031A 

MPS943J 

3444/123A 

MPS6540 

3039/316 

MPS9604 

3018 

MPS29260RN 

3444/123A 

MR81 

3125 

MP1003-1 

3017B/117 

MPS943K 

3444/123A 

MPS6541 

3452/108 

MPS9604 1 

3018 

MPS65611 

3444/123A 

MR91C-H 

3060/139A 

MP1003-2 

3017B/117 

MPS1097 

3006/160 

MPS6542 

3452/108 

MPS9604D 

3444/123A 

MPS96236 

3122 

MR91E-H 

3060/139A 

MP1003-4 

3017B/117 

MPS1572 

3114/290 

MPS6543 

3452/108 

MPS9604E 

3444/123A 

MPS96801I 

3114/290 

MR100C-H 

3061/140A 

MP1014 

3009 

MPS1893 

3719/404 

MPS6544 

3444/123A 

MPS9604F 

3018 

MPSA05 

3122 

MR100H 

3061/140A 

MP1014-2 

3122 

MPS2369 

3039/316 

MPS6545 

3444/123A 

MPS9604I 

3444/123A 

MPSA06 

3479 

MR-150-01 

3311 

MP 1509-1 

3014 

MPS2711 

3444/123A 

MPS6546 

3452/108 

MPS9604R 

3444/123A 

MPSA09 

3245/199 

MR150C-H 

3063/145A 

MP 1509-2 

3009 

MPS2712 

3444/123A 

MPS6547 

3452/108 

MPS9606 

3100/519 

MPSA10 

3245/199 

MR150C-HA 

3063/145A 

MP 1509-3 

3009 

MPS2713 

3444/123A 

MPS6548 

3452/108 

MPS9606H 

3100/519 

MPSA10-BLU 

3245/199 

MR201 

3016 

MP1612 

3764/127 

MPS2714 

3444/123A 

MPS6552 

3444/123A 

MPS9606I 

3100/519 

MPSA10-GRN 

3245/199 

MR401 

3031A 

MP1612A 

3764/127 

MPS2715 

3444/123A 

MPS6553 

3444/123A 

MPS9611-5 

3444/123A 

MPSA10-RED 

3245/199 

MR501 

9005/5802 

MP1612B 

3764/127 

MPS2716 

3444/123A 

MPS-6553 

3124/289 

MPS9616 

3444/123A 

MPSA10-WHT 

3245/199 

MR750 

3639/5812 

MP1613 

3764/127 

MPS-2716 

3124/289 

MPS6554 

3444/123A 

MPS9616A 

3137/192A 

MPSA10-YEL 

3245/199 

MR751 

3639/5812 

MP2060 

3009 

MPS2823 

3039/316 

MPS6555 

3444/123A 

MPS9616J 

3124/289 

MPSA16 

3122 

MR752 

3639/5812 

MP2060-1 

3009 

MPS2894 

3039/316 

MPS6556 

3444/123A 

MPS9617 

3122 

MPSA16-1 

3122 

MR754 

9096/5814 

MP2061 

3719/104 

MPS2923 

3444/123A 

MPS6560 

3275/194 

MPS9618 

3444/123A 

M PSA 16-2 

3122 

MR756 

3640/5815 

MP2062 

3717/121 

MPS2924 

3444/123A 

MPS6561 

3444/123A 

MPS9618 1 

3122 

MPSA16-5 

3122 

MR760 

9097/5817 

MP2076 

3014 

MPS2925 

3444/123A 

MPS6562 

3114/290 

MPS9618H 

3444/123A 

M PSA 16-18 

3122 

MR801 

3032A 

MP2137A 

3009 

MPS2926 

3444/123A 

MPS6562A 

3114/290 

MPS9618I 

3444/123A 

MPSA16-26 

3122 

MR811 

3125 

MP2138A 

3009 

MPS2926BRN 

3444/123A 

MPS6563 

3114/290 

MPS9618J 

3444/123A 

MPSA16-28 

3122 

MR812 

3125 

MP2139A 

3009 

MPS2926GRN 

3444/123A 

MPS6563A 

3114/290 

MPS9619 

3122 

MPSA17 

3122 

MR814 

3125 

MP2142A 

3009 

MPS29260RN 

3122 

MPS6564 

3245/199 

MPS9623 

3444/123A 

MPSA17-1 

3122 

MR816 

3125 

MP2143A 

3009 

MPS2926RED 

3444/123A 

MPS6565 

3444/123A 

MPS9623C 

3444/123A 

MPSA17-2 

3122 

MR-852 

3125 

MP2144A 

3009 

MPS2926YEL 

3444/123A 

MPS6566 

3444/123A 

MPS9623E 

3444/123A 

MPSA17-5 

3122 

MR990 

3033 

MP2300A 

3642/179 

MPS3069 

3100/519 

MPS6566A 

3018 

MPS9623E.G 

3018 

MPSA17-18 

3122 

MR1030 

3051/156 

MP3611 

3009 

MPS3392 

3444/123A 

MPS6567 

3444/123A 

MPS9623F 

3444/123A 

MPSA 17-26 

3122 

MR1030A 

3051/156 

MP3612 

3009 

MPS3393 

3444/123A 

MPS6568 

3444/123A 

MPS9623G 

3444/123A 

MPSA 17-28 

3122 

MR1030B 

3051/156 

MP3613 

3009 

MPS3394 

3444/123A 

MPS6569 

3039/316 

MPS9623G/H 

3444/123A 

MPSA20 

3479 

MR1031 

3051/156 

MP3614 

3009 

MPS3395 

3444/123A 

MPS6570 

3039/316 

MPS9623H 

3444/123A 

MPSA20-BLU 

3245/199 

MR 1031A 

3051/156 

MP3615 

3009 

MPS3396 

3444/123A 

MPS6571 

3444/123A 

MPS9623H/I 

3444/123A 

MPSA20-GRN 

•3245/199 

MR 1031B 

3051/156 

MP3617 

3009 

MPS3397 

3444/123A 

MPS6572 

3124/289 

MPS9623I 

3444/123A 

MPSA20-RED 

3245/199 

MR1032 

3051/156 

MP3730 

3764/127 

MPS3398 

3444/123A 

MPS6573 

3444/123A 

MPS9623I/J 

3444/123A 

MPSA20-WHT 

3245/199 

MR1032A 

3051/156 

MP3730A 

3764/127 

MPS3536 

3452/108 

MPS6574 

3444/123A 

MPS9623L 

3444/123A 

MPSA20-YEL 

3245/199 

MR1032B 

3051/156 

MP3730B 

3764/127 

MPS3563 

3018 

MPS6575 

3444/123A 

MPS96230H.I 

3124/289 

MPSA42 

3044/154 

MR1033 

3051/156 

MP3731 

3764/127 

MPS3569 

3433/287 

MPS6576 

3444/123A 

MPS9625 

3018 

MPSA55 

3466/159 

MR1033A 

3051/156 

MP5113 

3311 

MPS3638 

3025/129 

MPS6580 

3118 

MPS9625C 

3018 

MPSA55A 

3114/290 

MR1033B 

3051/156 

MP-5115 

3311 

MPS3638A 

3025/129 

MPS6590 

3444/123A 

MPS9625D 

3018 

MPSA56 

3025/129 

MR1034 

3051/156 

MP6553 

3122 

MPS3638AC 

3114/290 

MPS7513 

3018 

MPS9625E 

3018 

MPSA56A 

3114/290 

MR1034A 

3051/156 

MP8213 

3197/235 

MPS3638L 

3114/290 

MPS8000 

3854/123AP 

MPS9625F 

3018 

MPSA70 

3466/159 

MR1034B 

3051/156 

MP8221 

3197/235 

MPS3639 

3114/290 

MPS8001 

3854/123AP 

MPS9625G 

3018 

MPSA70A 

3114/290 

MR1035 

3051/156 

MP8222 

3197/235 

MPS3639A 

3114/290 

MPS8006 

3765/195A 

MPS9625H 

3122 

MPSH81 

3118 

MR1035A 

3051/156 

MP8223 

3197/235 

MPS3640 

3114/290 

MPS8098 

3275/194 

MPS9626 

3444/123A 

MPSK20 

3245/199 

MR1035B 

3051/156 

MP8231 

3197/235 

MPS3640A 

3114/290 

MPS8099 

3275/194 

MPS9630 

3124/289 

MPSK21 

3245/199 

MR1036 

3051/156 

MP8232 

3197/235 

MPS3642 

3024/128 

MPS8598 

3715 

MPS9630 1 

3124/289 

MPSK22 

3245/199 

MR1036A 

3051/156 

MP9602 

3311 

MPS3646 

3444/123A 

MPS8599 

3715 

MPS9630H 

3124/289 

MPSK72 

3247/234 

MR1036B 

3051/156 

MP150903 

3717/121 

MPS3693 

3018 

MPS9185 

3444/123A 

MPS9630H.I 

3124/289 

MPSL01 

3275/194 

MR1037 

3051/156 

MPA-A56 

3450/298 

MPS-3693 

3018 

MPS9410A 

3024/128 

MPS9630I 

3124/289 

MPSL51 

3025/129 

MR1037A 

3051/156 

MPC5MH 

3459/1058 

MPS-3694 

3018 

MPS9410AJ 

3854/123AP 

MPS9630J 

3124/289 

MPSU01 

3199/188 

MR1037B 

3051/156 

MPC20C 

3877/1075A 

MPS3694 

3124/289 

MPS9410AK 

3854/123AP 

MPS9630K 

3124/289 

MPSU01A 

3024/128 

MR1038 

3051/156 

MPC30C 

3470/1049 

MPS3702 

3466/159 

MPS9410H 

3137/192A 

MPS-9630T 

3124/289 

MPSU02 

3199/188 

MR1038A 

3051/156 

MPC32C 

3072/712 

MPS3702A 

3114/290 

MPS9411 

3298/299 

MPS9630T 

3124/289 

MPSU04 

3219 

MR1038B 

3051/156 

MPC554 

3485/1142 

MPS3703 

3114/290 

MPS9411A1 

3434/288 

MPS9631 

3444/123A 

MPSU05 

3199/188 

MR1039 

3051/156 

MPC554C 

3485/1142 

MPS3703A 

3114/290 

MPS9411G 

3137/192A 

MPS9631 1 

3444/123A 

MPSU10 

3232/191 

MR1039A 

3051/156 

MPC562C 

3475/1050 

MPS3704 

3444/123A 

MPS9411H 

3137/192A 

MPS9631I 

3444/123A 

MPSU11 

3232/191 

MR1039B 

3051/156 

MPC566H 

3249/1052 

MPS3705 

3444/123A 

MPS941 IT 

3137/192A 

MPS9631J 

3444/123A 

MPSU11A 

3044/154 

MR1040 

3051/156 

MPC566HB 

3281/1103 

MPS3706 

3444/123A 

MPS9416 

3122 

MPS9631K 

3444/123A 

MPSU51 

3200/189 

MR1040A 

3051/156 

MPC566HC 

3281/1103 

MPS3707 

3444/123A 

MPS9416A 

3122 

MPS9631T 

3444/123A 

MPSU51A 

3200/189 

MR1040B 

3051/156 

MPC566HD 

3281/1103 

MPS3708 

3444/123A 

MPS9417 

3137/192A 

MPS9632 

3444/123A 

MPSU52 

3025/129 

MR 1120 

3500/5882 

MPC571C 

3498/1078 

MPS3709 

3444/123A 

MPS9417A 

3137/192A 

MPS9632H 

3444/123A 

MPSU55 

3025/129 

MR1120R 

3517/5883 

MPC575C2 

3473/1140 

MPS3710 

3122 

MPS9417AJ 

3137/192A 

MPS9632I 

3444/123A 

MPSU6515 

3020/123 

MR1121 

3500/5882 

MPC577H 

3461/1082 

MPS3711 

3444/123A 

MPS9418 

3854/123AP 

MPS9632J 

3444/123A 

MPT20 

9082A/6406 

MR1121R 

3517/5883 

MPC596C 

3742/1187 

MPS3721 

3444/123A 

MPS9418AS 

3449/297 

MPS9632K 

3444/123A 

MPT28 

9083A/6407 

MR1122 

3500/5882 

MPC3500 

3100/519 

MPS3826 

3444/123A 

MPS9418AT 

3449/297 

MPS9632T 

3018 

MPT-32 

9084A/6408 

MR1122R 

3517/5883 

MPD3694 

3124/289 

MPS3827 

3444/123A 

MPS9418S 

3854/123AP 

MPS9633 

3124/289 

MPU131 

3628/6402 

MR1123 

3500/5882 

MPF101 

3112 

MPS3992 

3444/123A 

MPS9418T 

3854/123AP 

MPS9633C 

3444/123A 

MPV335 

3038 

MR1123R 

3517/5883 

MPF102 

3448 

MPS4355 

3025/129 

MPS9423 

3444/123A 

MPS9633D 

3124/289 

MPX215 

3016 

MR1124 

3500/5882 

MPF-102 

3116 

MPS5086 

3114/290 

MPS9423 1 

3018 

MPS9633G 

3444/123A 

MPX9623 

3122 

MR1124R 

3517/5883 

MPF103 

3112 

MPS5086A 

3114/290 

MPS9423G 

3018 

MPS9634 

3854/123AP 

MPX9623H/I 

3444/123A 

MR1125 

3500/5882 

MPF104 

3112 

MPS5172 

3444/123A 

MPS9423H 

3018 

MPS9634B 

3854/123AP 

MPX9630I 

3444/123A 

MR1125R 

3517/5883 
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SK 
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Replaced 

SK 
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To be 
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SK 

Type 
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SK 

Type 
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SK 
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SK 

Type 

MR 1126 

3500/5882 

MSM4017 

4017 

MT1075 

3244 

MV-12 

3100/519 

MX-3618 

3726/1278 

MZ500-5 

3055/134A 

MR1126R 

3517/5883 

MSM4019 

4019 

MT1100 

3244 

MV12A 

3325/612 

MX-3619 

3830 

MZ500-6 

3055/134A 

MR 1130 

7090/5890 

MSM4020 

4020 

MT1131 

3114/290 

MV-12H 

3463/601 

MX-3632 

3970 

MZ500-8 

3056/135A 

MR1130R 

7091/5891 

MSM4021 

4021 

MT1131A 

3114/290 

MV-13 

3864/605 

MXC-1312 

3238/799 

MZ500-9 

3056/135A 

MR1237FB 

3016 

MSM4022 

4022 

MT1131A-1 

3114/290 

MV13Y 

3864/605 

MXC1312A 

3238/799 

MZ500-10 

3057/136A 

MR1237FL 

3016 

MSM4023 

4023 

MT1132 

3114/290 

MV13YH 

3864/605 

MXC1312P 

3238/799 

MZ500-11 

3058/137A 

MR1237SB 

3016 

MSM4024 

4024 

MT1132A 

3114/290 

MV-13YH 

3864/605 

MY-1 

3311 

MZ500-14 

3136/5072A 

MR1237SL 

3016 

MSM4025 

4025 

MT1132A-1 

3114/290 

MV14 

3864/605 

MY201 

3325/612 

MZ500-15 

3060/139A 

MR1247FB 

3016 

MSM4027 

4027 

MT1132B 

3114/290 

MV20C 

3925/525 

MZ-00 

3100/519 

MZ500-16 

3061/140A 

MR1247FL 

3016 

MSM4028 

4028 

MT1132B-1 

3114/290 

MV33 

3327/614 

MZ-5 

3057/136A 

MZ-500-17 

3092/141A 

MR1247SB 

3016 

MSM4029 

4029 

MT1254 

3114/290 

MV33A 

3327/614 

MZ5.1TA 

3056/135A 

MZ500-17 

3092/141A 

MR 1247SL 

3016 

MSM4030 

4030 

MT1254A 

3114/290 

MV121LF 

3463/601 

MZ5A 

3057/136A 

MZ500-18 

3062/142A 

MR1267 

3016 

MSM4035 

4035 

MT1255 

3114/290 

MV201 

3324/611 

MZ-6 

3334/5071A 

MZ500-20 

3063/145A 

MR1337-1 

3017B/117 

MSM4040 

4040 

MT1255A 

3114/290 

MV-201 

3324/611 

MZ6 

3334/5071A 

MZ500-20A 

3063/145A 

MR1337-2 

3017B/117 

MSM4042 

4042 

MT1256 

3114/290 

MV211 

3327/614 

MZ6.2 

3058/137A 

MZ500-26 

3064/146A 

MR1337-3 

3017B/117 

MSM4043 

4043 

MT1256A 

3114/290 

MV401 

3325/612 

MZ6.2A 

3058/137A 

MZ500-26A 

3064/146A 

MR 1337-4 

3031A 

MSM4044 

4044 

MT1257 

3114/290 

MV832 

3326/613 

MZ6.2B 

3058/137A 

MZ500-28 

3095/147A 

MR1337-5 

3017B/117 

MSM4049 

4049 

MT1257A 

3114/290 

MV834 

3327/614 

MZ6.2T5 

3058/137A 

MZ500-38 

3098/150A 

MR2075 

3051/156 

MSM4050 

4050 

MT1258 

3114/290 

MV960 

3126 

MZ-08 

3136/5072A 

MZ500-39 

3345/5095A 

MR2261 

3311 

MSM4050RS 

4050 

MT1258A 

3114/290 

MV 1410 

3326/613 

MZ8 

3136/5072A 

MZ605 

3058/137A 

MR2266 

3032A 

MSM4051 

4051 

MT1259 

3114/290 

MV1410A 

3326/613 

MZ8.2T5 

3136/5072A 

MZ610 

3058/137A 

MR2272 

3031A 

MSM4052 

4052 

MT1259A 

3114/290 

MV1620 

3323/610 

MZ82T10 

3136/5072A 

MZ620 

3058/137A 

MR2273 

3016 

MSM4053 

4053 

MT1420 

3114/290 

MV1626 

3325/612 

MZ8.2T20 

3136/5072A 

MZ640 

3058/137A 

MR2369 

3051/156 

MSM4054 

4054 

MT1420A 

3114/290 

MV1634 

3326/613 

MZ8.6 

3749/5073A 

MZ1000-13 

3061/140A 

MR2375 

3051/156 

MSM4066 

4066 

MT 1613 

3024/128 

MV1638 

3327/614 

MZ8A 

3136/5072A 

MZIOOO-15 

3062/142A 

MR3932 

3444/123A 

MSM4069 

4069 

MT1711 

3024/128 

MV1720A 

3323/610 

MZ8B 

3136/5072A 

MZ-1000-17 

3063/145A 

MR3933 

3024/128 

MSM4069RS 

4069 

MT1893 

3045/225 

MV1726 

3325/612 

MZ9 

3060/139A 

MZ1000-17 

3063/145A 

MR3934 

3025/129 

MSM4071 

4071 

MT1967 

3054/196 

MV1726A 

3325/612 

MZ10 

3061/140A 

MZ 1000-26 

3409/5143A 

MR-9600 

3311 

MSM4072 

4072 

MT1991 

3114/290 

MV1734 

3326/613 

MZ-10 

3061/140A 

MZ1004 

3773/5007A 

MR9600 

3311 

MSM4075 

4075 

MT2303 

3114/290 

MV1734A 

3326/613 

MZ10A 

3061/140A 

MZ1005 

3056/135A 

MR9601 

3311 

MSM4081 

4081 

MT2411 

3114/290 

MV1738 

3327/614 

MZ-11 

3062/142A 

MZ1007 

3059/138A 

MR9602 

3311 

MSM4518 

4518 

MT2412 

3114/290 

MV1738A 

3327/614 

MZ11 

3092/141A 

MZ1010 

3061/140A 

MR9604 

3444/123A 

MSM4520 

4520 

MT2736 

3011 

MV2101 

3323/610 

MZ12 

3062/142A 

MZ1012 

3062/142A 

MRB-20C 

3016 

MSM4555 

4555 

MT3202 

3021/124 

MV2104 

3325/612 

MZ12A 

3062/142A 

MZ1014 

3094/144A 

MRD-1263-100 

3019 

MSM4556 

4556 

MT4101 

3444/123A 

MV2105 

3325/612 

MZ12B 

3062/142A 

MZ2360 

3100/519 

MRD-1263-104 

3019 

MSM40192 

40192 

MT4102 

3444/123A 

MV2107 

3326/613 

MZ15A 

3063/145A 

MZ2361 

3100/519 

MRF207 

9038/346 

MSR-V5 

3031A 

MT4102A 

3444/123A 

MV2109 

3327/614 

MZ-15A 

3063/145A 

MZ4617 

3766/5000A 

MRF209 

3176/350 

MSR-500 

3311 

MT4103 

3444/123A 

MV2111 

3327/614 

MZ15T20 

3063/145A 

MZ4618 

3767/5001A 

MRF221 

3176/350 

MSR500 

3311 

MT4320 

4320 

MV2201 

3323/610 

MZ-15T20A 

3063/145A 

MZ4620 

3055/134A 

MRF233 

3176/350 

MSR7502 

3452/108 

MT4320AE 

4320 

MV2203 

3126 

MZ27-2.7A 

3768/5002A 

MZ4624 

3056/135A 

MRF502 

3132 

MSR7503 

3444/123A 

MT4320E 

4320 

MV2205 

3126 

MZ27A 

3064/146A 

MZ4625 

3056/135A 

MRF-600 

9000/552 

MSS 1000 

3100/519 

MT4325 

4325 

MV2209 

3327/614 

MZ27A-1 

3064/146A 

MZ4626 

3057/136A 

MRF8004 

3765/195A 

MSS7501 

3452/108 

MT4325AE 

4325 

MV3007 

3323/610 

MZ33A 

3095/147A 

MZ4627 

3058/137A 

MRF8004A 

3765/195A 

MSS7502 

3452/108 

MT4325E 

4325 

MV3007E 

3323/610 

MZ70-2.4B 

3766/5000A 

MZ5915 

3396/5130A 

MRIM 

3017B/117 

MST-10 

3024/128 

MT4326 

4326 

MV3012 

3325/612 

MZ70-2.5A 

3767/5001A 

MZ5918 

3399/5133A 

MRV-20C 

3016 

MST7501 

3452/108 

MT4326AE 

4326 

MV3012E 

3325/612 

MZ70-2.5B 

3767/5001A 

MZ5922 

3402/5136A 

MS-E1202 

3502/5513 

MST7502 

3018 

MT4326E 

4326 

MV3015 

3325/612 

MZ70-2.7B 

3768/5002A 

MZ5927 

3405/5139A 

MS1H 

3311 

MT14 

3017B/117 

MT6001 

3444/123A 

MV3015E 

3325/612 

MZ70-3.3A 

3770/5004A 

MZ5933 

3408/5142A 

MS2H 

3311 

MT021 

3311 

MT6002 

3444/123A 

MV3020 

3326/613 

MZ70-3.3B 

3770/5004A 

MZ5956 

3414/514BA 

MS3H 

3311 

MT021A 

3311 

MT6003 

3444/123A 

MV3020E 

3326/613 

MZ70-8.2B 

3136/5072A 

MZC.82B10 

3136/5072A 

MS4H 

3311 

MT022 

3017B/117 

MT8804 

9060 

MV3027 

3326/613 

MZ70MA 

9021/5070A 

MZC8.2A10 

3136/5072A 

MS5H 

3031A 

MT022A 

3017B/117 

MT8804AE 

9060 

MV3027E 

3326/613 

MZ82A 

3098/150A 

MZX9.1 

3060/139A 

MS11H 

3311 

MT24 

3017B/117 

MT8804BE 

9060 

MV3039 

3327/614 

MZ92-2.4 

3766/5000A 

MZZO-2.4A 

3766/5000A 

MS12H 

3311 

MT44 

3031A 

MT8804E 

9060 

MV3039E 

3327/614 

MZ92-2.5 

3767/5001A 

N-EA15X130 

3018 

MS13H 

3311 

MT64 

3017B/117 

MT8820 

9052 

MV3303 

3327/614 

MZ92-3.3 

3770/5004A 

N-EA15X131 

3452/108 

MS14H 

3311 

MT84 

303 2A 

MT8820AE 

9052 

MV3303E 

3327/614 

MZ92-3.9A 

3055/134A 

N-EA15X132 

3984/106 

MS22B 

3444/123A 

MT-100 

3452/108 

MT8820E 

9052 

MV3501 

3323/610 

MZ92-4.7A 

3056/135A 

N-EA15X133 

3006/160 

MS35H 

3031A 

MT101 

3452/108 

MT8860 

9065 

MV3504 

3325/612 

MZ92-5.1A 

3056/135A 

N-EA15X134 

3018 

MS36H 

3031A 

MT-102 

3019 

MT8860AE 

9065 

MV3507 

3326/613 

MZ92-5.6A 

3057/136A 

N-EA15X135 

3018 

MS50 

3311 

MT104 

3444/123A 

MT8860E 

9065 

MV6113 

3326/613 

MZ92-6.0B 

9021/5070A 

N-EA 15X136 

3444/123A 

MS60 

3500/5882 

MT-106 

3019 

MT8865 

9057 

MV9052 

3323/610 

MZ92-6.2A 

3058/137A 

N-EA 15X137 

3444/123A 

MS105 

3839/155 

MT107 

3452/108 

MT8865A 

9057 

MV9053 

3323/610 

MZ92-8.2 

3136/5072A 

N-EA 15X138 

3444/123A 

MS301 

3100/519 

MT0404 

3114/290 

MT8865AE 

9057 

MV9054 

3323/610 

MZ92-9.1 

3060/139A 

N-EA 15X139 

3840/13 IMP 

MS302 

3100/519 

MT0404-1 

3114/290 

MT8865E 

9057 

MV9151 

3325/612 

MZ92-9.1A 

3060/139A 

N-EA 16X27 

3709/110MP 

MS504 

4051 

MT0404-1A 

3114/290 

MT9001 

3444/123A 

MV9152 

3325/612 

MZ92-9.1B 

3060/139A 

N-EA 16X28 

3126 

MS701T 

3452/108 

MT0404-2 

3114/290 

MT9002 

3444/123A 

MV9153 

3325/612 

MZ92-9.15 

3060/139A 

N-EA16X29 

3062/142A 

MS2991 

3024/128 

MT0404-2A 

3114/290 

MTE200E 

3124/289 

MV9154 

3325/612 

MZ92-10A 

3061/140A 

N-EA 16X30 

3311 

MS3694 

3018 

MT0404A 

3114/290 

MTJ00109 

3024/128 

MV9251 

3326/613 

MZ92-12A 

3062/142A 

N-EA2136 

3004/102A 

MS7500 

3126 

MT0411 

3114/290 

MTZ607 

3057/136A 

MV9252 

3326/613 

MZ92-15A 

3063/145A 

NIX 

3045/225 

MS7501S 

3452/108 

MT0411A 

3114/290 

MTZ607A 

3057/136A 

MV9253 

3326/613 

MZ-92-15A 

3063/145A 

N-02 

3311 

MS7501T 

3452/108 

MT0412 

3118 

MTZ608 

3058/137A 

MV9254 

3326/613 

MZ92-24B 

3336/5080A 

N2A 

3307/529 

MS7502R 

3444/123A 

MT0412A 

3114/290 

MTZ608A 

3058/137A 

MV9351 

3327/614 

MZ92-27A 

3064/146A 

N2A(TRIPLER) 

3307/529 

MS7502S 

3452/108 

MT0413 

3114/290 

MTZ612 

3136/5072A 

MV9352 

3327/614 

MZ92-27A-1 

3064/146A 

N2A-1 

3307/529 

MS7502T 

3452/108 

MT0413A 

3114/290 

MTZ612A 

3136/5072A 

MV9353 

3327/614 

MZ-110MA 

3092/141A 

N2A-2 

3307/529 

MS7503R 

3444/123A 

MT0414 

3118 

MTZ613 

3060/139A 

MV9354 

3327/614 

MZ204B 

3331/5067A 

N2XA 

3045/225 

MS7504 

3156/172A 

MT432 

3559/162 

MTZ613A 

3060/139A 

MV9600 

3327/614 

MZ205 

3056/135A 

N4T 

3018 

MS7505 

3114/290 

MT0461 

3118 

MTZ614 

3061/140A 

MV9601 

3327/614 

MZ206 

9021/5070A 

N13T1 

3628/6402 

MS7506H 

3124/289 

MT0462 

3118 

MTZ614A 

3061/140A 

MV9602 

3126 

MZ-206 

9021/5070A 

N14 

3256 

MS7507T 

3024/128 

MT0463 

3118 

MTZ616 

3062/142A 

MV-9602 

3126 

MZ206B 

9021/5070A 

N14A 

3258 

MS7508T 

3025/129 

MT696 

3444/123A 

MTZ616A 

3062/142A 

MVA-05A 

3311 

MZ-207 

3334/5071A 

N14P6 

3190/184 

MS7991 

3047 

MT697 

3444/123A 

MTZ617A 

3750/143A 

HAVB6113 

3326/613 

MZ207 

3058/137A 

N-41 

3017B/117 

MS9667 

3114/290 

MT698 

3045/225 

MTZ618 

3063/145A 

MVB6116 

3326/613 

MZ207(ZENER) 

3334/5071A 

N48 

3087 

MS9681 

3114/290 

MT699 

3045/225 

MTZ-618 

3063/145A 

MVB6124 

3325/612 

MZ207-02A 

3334/5071A 

N52A1T 

3565/1171 

MSB20C USE 4 

3312 

MT704 

3100/519 

MTZ618A 

3063/145A 

MVB6125 

3325/612 

MZ207B 

3059/138A 

N53A1T 

3565/1171 

MSC32 

3100/519 

MT704A 

3100/519 

MTZ-618A 

3063/145A 

MVB6126 

3325/612 

MZ-208 

3136/5072A 

N57B2-3 

3004/102A 

MSC32A 

3100/519 

MT704B 

3100/519 

MTZ619A 

3751/5075A 

MVB6128 

3327/614 

MZ-209 

3060/139A 

N57B2-6 

3004/102A 

MSC32B 

3100/519 

MT704C 

3100/519 

MTZ620A 

3752/5077A 

MVB6129 

3327/614 

MZ-210B 

3061/140A 

N57B2-7 

3004/102A 

MSC33 

3100/519 

MT706 

3444/123A 

MTZ624 

3750/143A 

MVB6130 

3327/614 

MZ-212 

3062/142A 

N57B2-8 

3010 

MSC33A 

3100/519 

MT706A 

3444/123A 

MTZ624A 

3750/143A 

MVB6136 

3326/613 

MZ212 

3062/142A 

N57B2-11 

3006/160 

MSC33B 

3100/519 

MT706B 

3444/123A 

MTZ624AB 

3750/143A 

MVE6124 

3325/612 

MZ216B 

3751/5075A 

N57B2-13 

3006/160 

MSC34 

3100/519 

MT706C 

3100/519 

MTZ625A 

3755/5084A 

MVE6125 

3325/612 

MZ218B 

3752/5077A 

N57B2-14 

3006/160 

MSC34A 

3100/519 

MT707 

3444/123A 

MU-9610T 

3041 

MVE6139 

3323/610 

MZ224A 

3797/5031A 

N57B2-15 

3004/102A 

MSC34B 

3100/519 

MT708 

3444/123A 

MU9611 

3054/196 

MVE6141 

3323/610 

MZ306 

9021/5070A 

N57B2-17 

3008 

MSC8204 

9053 

MT708A 

3100/519 

MU9611T 

3054/196 

MX3013 

3288/1003 

MZ306B 

9021/5070A 

N57B2-18 

3008 

MSD6101 

3296/276 

MT708B 

3100/519 

MU-9660T 

3083/197 

MX3046 

3444/123A 

MZ-306C 

3778/5012A 

N57B2-19 

3008 

MSD7000 

3296/276 

MT708C 

3100/519 

MU9661 

3083/197 

MX-3059 

9073 

MZ306C 

9021/5070A 

N57B2-22 

3006/160 

MSG7506 

3124/289 

MT710 

3100/519 

MU9661T 

3083/197 

MX-3198 

3462/977 

MZ310 

3060/139A 

N57B2-23 

3008 

MSJ7505 

3025/129 

MT710A 

3100/519 

MV1 

3463/601 

MX3215 

3700/1217 

MZ310A 

3061/140A 

N57B2-25 

3004/102A 

MSK5405 

3124/289 

MT726 

3114/290 

MV1Y 

3463/601 

MX-3231 

3688/992 

MZ316B 

3751/5075A 

N57B4-2 

3009 

MSM4001 

4001 

MT726A 

3114/290 

MV2 

3463/601 

MX-3256 

3445/1192 

MZ318B 

3752/5077A 

.N57B4-4 

3009 

MSM4002 

4002 

MT743 

3452/108 

MV3 

3463/601 

MX-3309 

74145 

MZ406B 

9021/5070A 

N74H00A 

74HOO 

MSM4007 

4007 

MT744 

3452/108 

MV3(2) 

3463/601 

MX-3364 

3184/1115 

MZ416B 

3751/5075A 

N74H00F 

74H00 

MSM4011 

4011 

MT753 

3452/108 

MV-4 

3100/519 

MX-3369 

3233/973 

MZ418B 

3752/5077A 

N74H04A 

74H04 

MSM401 IRS 

4011 

MT869 

3114/290 

MV-009 

3126 

MX-3370 

3469/1195 

MZ500.5 

3055/134A 

N74H04F 

74H04 

MSM4012 

4012 

MT869A 

3114/290 

MV009 

3126 

MX-3372 

3484/1194 

MZ500.18 

3062/142A 

N74SOOA 

74S00 

MSM4013 

4013 

MT870 

3045/225 

MV-11 

3463/601 

MX-3389 

3461/1082 

MZ500.20 

3335/5079A 

N74SOOF 

74SOO 

MSM4013RS 

4013 

MT871 

3045/225 

MV11 

3463/601 

MX-3452 

3630/964 

MZ500.26 

3064/146A 

N74S04A 

74S04 

MSM4014 

4014 

MT910 

3045/225 

MV11T 

3463/601 

MX-3544 

3962 

MZ500-1 

3766/5000A 

N74S04F 

74S04 

MSM401S 

4015 

MT911 

3045/225 

MV11YM 

3864/605 

MX-3545 

3445/1192 

MZ500-2 

3768/5002A 

N201AY 

3444/123A 

MSM4016 

4016 

MT912 

3045/225 

MV12 

3325/612 

MX-3587 

3484/1194 

MZ500-4 

3771/5005A 

N0400 

3438 
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N574 

3526/947 

N7442A 

7442 

N74191B 

74191 

NEZ 1-26 

3148 

NKA8-1 A 19 

3007 

NKT-303 

3004/102A 

N-756A 

3783/5017A 

N7442BA 

7442 

N74191F 

74191 

NEZ1-27 

3064/146A 

NKT4 

3123 

NKT308 

3004/102A 

N816 

3256 

N7442BF 

7442 

N74192B 

74192 

NEZ1-29 

3150 

NKT5 

3123 

NKT401 

3717/121 

N816A 

3258 

N7442F 

7442 

N74192F 

74192 

NEZ1-33 

3095/147A 

NKT12 

3721/100 

NKT-401 

3009 

N816P8 

3190/184 

N7443A 

7443 

N74193B 

74193 

NEZ1-36 

3337/5085A 

NKT24 

3123 

NKT402 

3717/121 

N997 

3256 

N7443F 

7443 

N74193F 

74193 

NEZ1-39 

3338/5086A 

NKT32 

3123 

NKT-402 

3009 

N997A 

3258 

N7444B 

7444 

N74195B 

74195 

NEZ1-43 

3339/5087A 

NKT42 

3005 

NKT-403 

3009 

N997P8 

3190/184 

N7444F 

7444 

N74195F 

74195 

NEZ1-47 

3340/5088A 

NKT43 

3005 

NKT403 

3717/121 

N1081 

3256 

N7445B 

7445 

N74198F 

74196 

NEZ1-51 

3341/5089A 

NKT62 

3005 

NKT-404 

3009 

N1081A 

3258 

N7446B 

7446 

N74198N 

74198 

NEZ1-51A 

3056/135A 

NKT63 

3005 

NKT404 

3717/121 

N1081L5 

3190/184 

N7447B 

7447 

N74199F 

74199 

NEZ1-55 

3096/148A 

NKT64 

3005 

NKT-405 

3009 

Nil 04 

3256 

N7447F 

7447 

N74199N 

74199 

NEZ1-56 

3342/5090A 

NKT72 

3005 

NKT405 

3717/121 

N1104A 

3258 

N7448B 

7448 

N910016-A 

3005 

NEZ1-56A 

3057/136A 

NKT73 

3005 

NKT406 

3717/121 

N1104L8 

3190/184 

N7450A 

7450 

N2088576-3 

3024/128 

NEZ1-62 

3097/149A 

NKT74 

3005 

NKT-415 

3009 

N1602 

3256 

N7450F 

7450 

NA13 

3016 

NEZ1-62A 

3058/137A 

NKT103 

3006/160 

NKT415 

3717/121 

N1602B 

3258 

N7451A 

7451 

NA20 

3861/101 

NEZ 1-68 

3343/5092A 

NKT105 

3005 

NKT-416 

3009 

N1602P6 

3190/184 

N7451F 

7451 

NA21 

3016 

NEZ1-75A 

3059/138A 

NKT106 

3005 

NKT416 

3717/121 

N1603 

3256 

N7453A 

7453 

NA-22 

3016 

NfZI-82 

3098/150A 

NKT107 

3004/102A 

NKT450 

3009 

N1603C 

3258 

N7453F 

7453 

NA-25 

3016 

NEZ1-82A 

3136/5072A 

NKT108 

3004/102A 

NKT-451 

3009 

N1603P1 

3190/184 

N7454A 

7454 

NA30 

3010 

NEZ 1-91 

3345/5095A 

NKT109 

3004/102A 

NKT-452 

3009 

N2211 

3453/742 

N7454F 

7454 

NA32 

3016 

NEZ 1 -91A 

3060/139A 

NKT121 

3006/160 

NKT452-S1 

3014 

N2212 

3451/807 

N7460A 

7460 

NA-33 

3016 

NEZ1-110 

3099/151A 

NKT122 

3006/160 

NKT-453 

3009 

N3563 

3124/289 

N7460F 

7460 

NA35 

3016 

NEZ1-115 

3092/141A 

NKT123 

3004/102A 

NKT454 

3717/121 

N4000 

4000 

N7470A 

7470 

NA-36 

3016 

NEZ1-120 

3347/5097A 

NKT124 

3006/160 

NKT-454 

3009 

N4001 

4001 

N7470F 

7470 

NA42 

3016 

NEZ 1-128 

3093 

NKT125 

3006/160 

NKT-501 

3009 

N4002 

4002 

N7472A 

7472 

NA45 

3016 

NEZ1-130 

3348/5098A 

NKT126 

3004/102A 

NKT501 

3717/121 

N4007 

4007 

N7472F 

7472 

NA-46 

3016 

NEZ1-140 

3349/5099A 

NKT127 

3006/160 

NKT503 

3717/121 

N4009 

4009 

N7473A 

7473 

NA62 

3017B/117 

NEZ1-150 

3350/5100A 

NKT128 

3005 

NKT-503 

3009 

N4010 

4010 

N7473F 

7473 

NA63 

3017B/117 

NEZ1-160 

3351/5101A 

NKT129 

3005 

NKT-504 

3009 

N4011 

4011 

N7474A 

7474 

NA65 

3017B/117 

NEZ1-163 

3142 

NKT131 

3006/160 

NKT504 

3717/121 

N4012 

4012 

N7474F 

7474 

NA66 

3017B/117 

NEZ1-170 

3352/5102A 

NKT132 

3005 

NKT-618 

3008 

N4013 

4013 

N7475B 

7475 

NA74 

3032A 

NEZ1-177 

3145 

NKT133 

3004/102A 

NKT618J 

3123 

N4015 

4015 

N7476B 

7476 

NA75 

3032A 

NEZ1-180 

3353/5103A 

NKT141 

3005 

NKT675 

3006/160 

N4016 

4016 

N7476BF 

7476 

NA76 

3032A 

NEZ1-190 

3354/5104A 

NKT142 

3005 

NKT676 

3006/160 

N4019 

4019 

N7480A 

7480 

NA84 

3032A 

NEZ 1-200 

3355/5105A 

NKT143 

3005 

NKT677 

3006/160 

N4023 

4023 

N7480F 

7480 

NA85 

3032A 

NF500 

3116 

NKT144 

3005 

NKT701 

3010 

N4025 

4025 

N7483B 

7483 

NA86 

3032A 

NF501 

3116 

NKT151 

3006/160 

NKT703 

3010 

N4027 

4027 

N7483F 

7483 

NA92H2 

3469/1195 

NF506 

3116 

NKT152 

3006/160 

NKT713 

3010 

N4030 

4030 

N7485A 

7485 

NA104 

3033 

NF520 

3112 

NKT153/25 

3006/160 

NKT717 

3010 

N4049 

4049 

N7485F 

7485 

NA105 

3033 

NF522 

3112 

NKT154/25 

3006/160 

NKT734 

3861/101 

N4050 

4050 

N7486A 

7486 

NA156H 

3484/1194 

NF523 

3112 

NKT162 

3005 

NKT736 

3861/101 

N4072 

4072 

N7486F 

7486 

NA1022-1001 

3008 

NF531 

3112 

NKT163 

3005 

NKT751 

3010 

N4081 

4081 

N7490A 

7490 

NA-1114-1002 

3008 

NF533 

3112 

NKT163/25 

3005 

NKT752 

3010 

N4967 

3845/176 

N7490F 

7490 

NAP-T2-8 

3009 

NF550 

3116 

NKT164 

3005 

NKT753 

3861/101 

N5070 

3075/714 

N7492A 

7492 

NAP-TZ-10 

3004/102A 

NF4302 

3112 

NKT 164/25 

3005 

NKT773 

3835/103A 

N5071 

3076/715 

N7492F 

7492 

NB011 

3124/289 

NF4303 

3112 

NKT202 

3005 

NKT781 

3010 

N5111 

3135/709 

N7493A 

7493 

NB013 

3124/289 

NF5485 

3112 

NKT203 

3004/102A 

NKT4055 

3173/219 

N5406 

3175 

N7493F 

7493 

NB021 

3138/193A 

NF5486 

3112 

NKT204 

3004/102A 

NKT10339 

3122 

N5443 

3256 

N7494B 

7494 

NB121 

3114/290 

NGP3002 

3091 

NKT205 

3004/102A 

NKT10419 

3122 

N5443D 

3258 

N7494F 

7494 

NB211 

3122 

NGP3003 

9005/5802 

NKT206 

3005 

NKT10439 

3122 

N5443P7 

3190/184 

N7495A 

7495 

NB211EI 

3122 

NGP5007 

3066/118 

NKT207 

3005 

NKT10519 

3122 

N5558T 

3551 

N7495F 

7495 

NC29 

3087 

NGP5010 

3062/142A 

NKT211 

3004/102A 

NKT12329 

3122 

N5558V 

3465/778A 

N7496B 

7496 

NC33 

3835/103A 

NJ100A 

3018 

NKT212 

3123 

NKT12429 

3122 

N5596A 

3892/973D 

N7496F 

7496 

NC34 

3845/176 

NJ100B 

3444/123A 

NKT213 

3004/102A 

NKT13329 

3122 

N5596K 

3233/973 

N8204 

9053 

NC320 

4320 

NJ101B 

3114/290 

NKT214 

3004/102A 

NKT13429 

3122 

N5709A 

3590/909D 

N74107A 

74107 

NCB14 

3253/295 

NJ102C 

3124/289 

NKT215 

3004/102A 

NKT15325 

3006/160 

N5709T 

3590/909D 

N74107F 

74107 

NCB35 

3197/235 

NJ202B 

3293/107 

NKT216 

3004/102A 

NKT16229 

3132 

N5723A 

3165/923D 

N74109 

74109 

NCBV14 

3253/295 

NJ703N 

3157/703A 

NKT217 

3004/102A 

NKT16325 

3005 

N5723L 

3164/923 

N74109B 

74109 

NCBW35 

3197/235 

NJM78H18A 

3699 

NKT218 

3004/102A 

NKT16425 

3005 

N5741 

3514/941 

N74109F 

74109 

NCR 046 

9038/346 

NJM78L05 

3462/977 

NKT221 

3005 

NKT20329 

3114/290 

N5741T 

3514/941 

N74121A 

74121 

NCR 047 

9038/346 

NJM78L05A 

3462/977 

NKT222 

3004/102A 

NKT20329A 

3114/290 

N7400A 

7400 

N74121F 

74121 

NCR 150070C 

3036 

NJM78L06 

3831 

NKT222S1 

3005 

NKT20339 

3114/290 

N7400F 

7400 

N74122A 

74122 

NCS9018D 

3018 

NJM78L06A 

3831 

NKT222S2 

3005 

NKT20339A 

3114/290 

N7401A 

7401 

N74122F 

74122 

ND62WV 

3973/988 

NJM78L06AV 

3831 

NKT223 

3004/102A 

NKT35219 

3117 

N7401F 

7401 

N74123B 

74123 

NE78L05 

3462/977 

NJM78L06F 

3831 

NKT223A 

3004/102A 

NKT80111 

3112 

N7402A 

7402 

N74123F 

74123 

NE78L08 

3724/981 

NJM78L08 

3724/981 

NKT224 

3004/102A 

NKT80211 

3112 

N7402F 

7402 

N74132B 

74132 

NE78M05 

3591/960 

NJM78L08A 

3724/981 

NKT224A 

3004/102A 

NKT80212 

3112 

N7403A 

7403 

N74132F 

74132 

NE78M24 

3670/972 

NJM78L09 

3962 

NKT224J 

3123 

NKT80213 

3112 

N7403F 

7403 

N74141B 

74141 

NE269 

3004/102A 

NJM78L09A 

3962 

NKT225 

3004/102A 

NKT80214 

3112 

N7404A 

7404 

N74145B 

74145 

NE546A 

3171/744 

NJM78M06 

3669/962 

NKT225A 

3004/102A 

NKT80215 

3112 

N7404F 

7404 

N74150F 

74150 

NE555 

3564/955M 

NJM78M06A 

3669/962 

NKT225J 

3123 

NKT80216 

3112 

N7405A 

7405 

N74150N 

74150 

NE555C 

3564/955M 

NJM78M18A 

3699 

NKT226 

3004/102A 

NKT800112 

3112 

N7405F 

7405 

N74151B 

74151 

NE555JG 

3564/955M 

NJM78M24 

3670/972 

NKT226A 

3004/102A 

NKT800113 

3112 

N7406A 

7406 

N74151F 

74151 

NE555L 

3693 

NJM78M24A 

3670/972 

NKT226J 

3123 

NL-C34C 

6627/5527 

N7406F 

7406 

N74153B 

74153 

NE555N 

3564/955M 

NJM703 

3157/703A 

NKT227 

3004/102A 

NL-C35A 

6642/5542 

N7407A 

7407 

N74153F 

74153 

NE555P 

3564/955M 

NJM-703N 

3087 

NKT227A 

3004/102A 

NL-C35F 

6642/5542 

N7407F 

7407 

N74154AN 

74154 

NE555T 

3693 

NJM2016 

3484/1194 

NKT228 

3004/102A 

NL-C35U 

6642/5542 

N7408A 

7408 

N74154F 

74154 

NE555V 

3564/955M • 

NJM2201 

3461/1082 

NKT228A 

3004/102A. 

NL-C36M 

6629/5529 

N7408F 

7408 

N74155B 

74155 

NE556 

3689/978 

NK4A-1 A 19 

3009 

NKT231 

3004/102A 

NL-C36N 

6631/5531 

N7409A 

7409 

N74155F 

74155 

NE556A 

3689/978 

NK4A-1A19 

3717/121 

NKT231A 

3004/102A 

NL-C37A 

6622/5522 

N7409F 

7409 

N74156B 

74156 

NE556V 

3689/978 

NK6B-3 A 19 

3015 

NKT232 

3004/102A 

NL-C37B 

6624/5524 

N7410A 

7410 

N74156F 

74156 

NE565 

3595/989 

NK6B-3A19 

3718/121MP 

NKT232A 

3004/102A 

NL-C37C 

3582/5545 

N7410F 

7410 

N74157B 

74157 

NE565A 

3595/989 

NK8P-2 A 19 

3004/102A 

NKT242 

3123 

NL-C37D 

6627/5527 

N7411A 

7411 

N74157F 

74157 

NE567 

9089/832 

NK9L-4 A 19 

3003 

NKT243 

3005 

NL-C37E 

6629/5529 

N7411F 

7411 

N74160B 

74160 

NE567C 

9089/832 

NK12-1 A 19 

3124/289 

NKT244 

3004/102A 

NL-C37M 

6629/5529 

N7413A 

7413 

N74160F 

74160 

NE567F 

9089/832 

NK14A 1 19 

3009 

NKT246 

3004/102A 

NL-C37N 

6631/5531 

N7413F 

7413 

N74161B 

74161 

NE567N 

9089/832 

NK14A119 

3717/121 

NKT247 

3004/102A 

NL-C38A 

6642/5542 

N7414B 

7414 

N74161F 

74161 

NE567V 

9089/832 

NK65-1 A 19 

3006/160 

NKT247A 

3004/102A 

NL-C38U 

6642/5542 

N7414F 

7414 

N74162 

74162 

NE4304 

3112 

NK65-2 A 19 

3010 

NKT247J 

3123 

NL-2N683 

6622/5522 

N7416A 

7416 

N74162B 

74162 

NE7805 

3591/960 

NK65-4A19 

3861/101 

NKT249 

3006/160 

NL-2N684 

6624/5524 

N7416F 

7416 

N74162F 

74162 

NE7806 

3669/962 

NK65A 1 19 

3007 

NKT251 

3006/160 

NL-2N685 

6624/5524 

N7417A 

7417 

N74163B 

74163 

NE7812 

3592/966 

NK65B 1 19 

3008 

NKT252 

3006/160 

NL-2N686 

6627/5527 

N7417F 

7417 

N74163F 

74163 

NE7815 

3593/968 

NK65C 1 19 

3009 

NKT253 

3006/160 

NL-2N687 

6627/5527 

N7420A 

7420 

N74164A 

74164 

NE7824 

3670/972 

NK65C119 

3717/121 

NKT254 

3006/160 

NL-2N688 

6627/5527 

N7420F 

7420 

N74164F 

74164 

NEC-C57 IS 

3498/1078 

NK66-1 A 19 

3003 

NKT255 

3006/160 

NL-2N689 

6629/5529 

N7426A 

7426 

N74165B 

74165 

NEZ1-3.3 

3330/5066A 

NK66-2 A 19 

3004/102A 

NKT261 

3005 

NL-2N690 

6629/5529 

N7426F 

7426 

N74165F 

74165 

NEZ1-3.4 

3330/5066A 

NK66-3 A 19 

3004/102A 

NKT262 

3005 

NL-2N692 

6631/5531 

N7430A 

7430 

N74166B 

74175 

NEZ1-3.6 

3055/134A 

NK74-3 A 19 

3005 

NKT263 

3005 

NL5 

3311 

N7430F 

7430 

N74166F 

74175 

NEZ1-3.9 

3331/5067A 

NK74-3A19 

3721/100 

NKT264 

3005 

NL-10 

3016 

N7432A 

7432 

N74170B 

74170 

NEZ1-4.3 

3332/5068A 

NK77A 1 19 

3012/105 

NKT265 

3006/160 

NL15 

3016 

N7432F 

7432 

N74170F 

74170 

NEZ1-4.7 

3333/5069A 

NK77B 1 19 

3013 

NKT270 

3006/160 

NL20 

3016 

N7437A 

7437 

N74174 

74174 

NEZ 1-6.8 

3334/5071A 

NK77B119 

3718/121MP 

NKT271 

3004/102A 

NL25 

3016 

N7437F 

7437 

N74175B 

74175 

NEZ1-10 

3061/140A 

NK77C 1 19 

3014 

NKT-272 

3004/102A 

NL30 

3016 

N7438A 

7438 

N74175F 

74175 

NEZ1-11 

3139/5074A 

NK77C119 

3717/121 

NKT273 

3004/102A 

NL40 

30178/117 

N7438F 

7438 

N74180A 

74180 

NEZ1-12 

3062/142A 

NK84AA 19 

3009 

NKT274 

3123 

NL50 

3017B/117 

N7440A 

7440 

N74180F 

74180 

NEZ1-14 

3094/144A 

NK84AA19 

3717/121 

NKT275 

3004/102A 

NL60 

3017B/117 

N7440F 

7440 

N74181F 

74181 

NEZ1-15 

3063/145A 

NK88B 1 19 

3006/160 

NKT275A 

3004/102A 

NL100B 

3018 

N7441B 

7441 

N74181N 

74181 

NEZ 1-20 

3335/5079A 

NK88C 1 19 

3005 

NKT275E 

3004/102A 

NLC36S 

6631/5531 

N7441E 

7441 

N74190B 

74190 

NEZ1-22 

3336/5080A 

NK88C119 

3721/100 

NKT275J 

3004/102A 

NLC37S 

6631/5531 

N7441F . 

7441 

N74190F 

74190 

NEZ 1-24 

3157/703A 

NK92-1 A 19 

3012/105 

NKT278 

3004/102A 

NP04S49 

3122 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 
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Type 

NP50A 

3017B/117 

NS1500 

3444/123A 

NT515 

3660/56008 

OAZ213 

3062/142A 

0C309-2 

3123 

P/FTV/117 

3893/152 

NP60A 

3017B/117 

NS 1510 

3039/316 

NT610 

3660/56008 

0AZ230 

3062/142A 

0C309-3 

3123 

P/N14-603-02 

3716/161 

NPC004 

3090/109 

NS1672 

3114/290 

NT615 

3660/56008 

OAZ240 

3056/135A 

OC-318 

3003 

P/N10000020 

3444/123A 

NPC0010 

3311 

NS1672A 

3114/290 

NT 1101C 

3837/5063A 

0AZ241 

3056/135A 

0C330 

3123 

P-T-30 

3009 

NPC0050 

3017B/117 

NS1673 

3114/290 

NT1113C 

3750/143A 

OAZ242 

3057/136A 

OC-330 

3004/102A 

P-001 

3506/5642 

NPC069 

3245/199 

NS1673A 

3114/290 

NT1116C 

3751/5075A 

OAZ246 

3136/5072A 

OC331 

3006/160 

P1A 

3009 

NPC069-98 

3245/199 

NS1674 

3114/290 

NT1118C 

3752/5077A 

OAZ247 

3060/139A 

0C-340 

3004/102A 

P1A5 

3311 

NPC0100 

3017B/117 

NS1674A 

3114/290 

NT1130C 

3755/5084A 

OAZ270 

3058/137A 

0C340 

3123 

P1B 

3004/102A 

NPC108 

3116 

NS1675 

3114/290 

NT 1301C 

3837/5063A 

OAZ272 

3060/139A 

OC-341 

3004/102A 

P1B5 

3311 

NPC108A 

3116 

NS1675A 

3114/290 

NT5506 

3837/5063A 

OAZ273 

3062/142A 

OC-342 

3004/102A 

PIC 

3114/290 

NPC115 

3024/128 

NS1861 

3114/290 

NT5507 

3838/5065A 

OC-16 

3009 

OC-343 

3004/102A 

P1C5 

3016 

NPC167 

3716/161 

NS1861A 

3114/290 

NT5523 

3750/143A 

0C19 

3009 

0C-350 

3004/102A 

P1D 

3114/290 

NPC173 

3452/108 

NS1862 

3114/290 

NT5525 

3751/5075A 

OC20 

3009 

OC350 

3123 

P1D5 

3016 

NPC187 

3024/128 

NS1862A 

3114/290 

NT5526 

3752/5077A 

OC-22 

3009 

OC-351 

3004/102A 

PIE-1 

3009 

NPC188 

3452/108 

NS1863 

3114/290 

NT5531 

3755/5084A 

OC-23 

3009 

OC-360 

3004/102A 

P1F 

3035 

NPC189 

3024/128 

NS1863A 

3114/290 

NT7706 

3837/5063A 

OC-24 

3009 

OC-361 

3004/102A 

PIG 

3034 

NPC211N 

3112 

NS1864 

3114/290 

NT9970 

3838/5065A 

OC-25 

3009 

OC-362 

3004/102A 

P1H 

3025/129 

NPC212N 

3112 

NS1864A 

3114/290 

NTC-4 

3018 

OC-26 

3009 

OC-363 

3004/102A 

P1J 

3025/129 

NPC214N 

3112 

NS1972 

3444/123A 

NTC-5 

3452/108 

OC27 

3009 

OC-364 

3004/102A 

P1K 

3009 

NPC215N 

3112 

NS1973 

3444/123A 

NTC-6 

3114/290 

OC-28 

3009 

0C-390 

3008 

P1KBLK 

3009 

NPC216N 

3112 

NS1974 

3444/123A 

NTC-7 

3124/289 

OC-29 

3009 

0C-410 

3005 

P1KBLU 

3009 

NPC312N 

3112 

NS1975 

3444/123A 

NTC-8 

3244 

OC30 

3009 

OC430 

3114/290 

P1KBRN 

3009 

NPC737 

3444/123A 

NS2006 

3051/156 

NTC-9 

3220/198 

0C-30A 

3009 

0C430K 

3114/290 

P1KGRN 

3009 

NPC1075 

3039/316 

NS2007 

3051/156 

NTC-10 

3114/290 

0C30A 

3198/131 

OC440 

3114/290 

PIKORN 

3009 

NPS6518 

3083/197 

NS2008 

3051/156 

NTC-11 

3122 

OC34 

3123 

0C440K 

3114/290 

P1KRED 

3009 

NR5 

3861/101 

NS2100 

3024/128 

NTC-12 

3710/238 

OC-34 

3004/102A 

OC443 

3114/290 

P1KYEL 

3009 

NR05 

3861/101 

NS2101 

3024/128 

NTC-13 

3088 

OC-35 

3009 

OC443K 

3114/290 

P1L 

3006/160 

NR10 

3861/101 

NS3006 

3051/156 

NTC-14 

3087 

OC-36 

3009 

OC445 

3114/290 

P1L/4956 

3006/160 

NR20 

3862/103 

NS3007 

3051/156 

NTC-15 

3100/519 

OC-38 

3004/102A 

OC445K 

3114/290 

PIN 

3114/290 

NR30 

3861/101 

NS3008 

3051/156 

NTC-16 

3068/503 

OC38 

3123 

0C449 

3114/290 

PIN-1 

3114/290 

NR041 

3444/123A 

NS3039 

3039/316 

NTC-17 

3125 

0C41 

3004/102A 

0C449K 

3114/290 

PIN-2 

3114/290 

NR041E 

3444/123A 

NS3040 

3039/316 

NTC-18 

3080 

0C41A 

3004/102A 

0C450 

3114/290 

PIN-3 

3114/290 

NR071AU 

3444/123A 

NS3041 

3039/316 

NTC-19 

3313/116 

0C42 

3006/160 

0C460 

3114/290 

PIP 

3114/290 

NR-071AU 

3124/289 

NS-3065 

3072/712 

NTC-20 

3139/5074A 

OC43 

3006/160 

0C460K 

3114/290 

PIP-1 

3114/290 

NR091ET 

3444/123A 

NS3300 

3452/108 

NTC-21 

3072/712 

OC-44 

3005 

0C463 

3114/290 

P1R 

3009 

NR-141ES 

3137/192A 

NS6001 

3114/290 

NTP8V2 

3136/5072A 

OC-45 

3005 

OC463K 

3114/290 

PIT 

3009 

NR201AY 

3444/123A 

NS6062 

3114/290 

NU34 

3087 

OC45 

3123 

OC465 

3114/290 

P1V 

3041 

NR261AS 

3444/123A 

NS6062A 

3114/290 

NU398B 

3017B/117 

OC46 

3123 

OC465K 

3114/290 

P1V-2 

3041 

NR271AY 

3444/123A 

NS6063 

3114/290 

NV004 

3327/614 

OC-46 

3005 

OC466 

3114/290 

P1V-3 

3041 

NR421 

3018 

NS6063A 

3114/290 

NV009 

3327/614 

OC-47 

3005 

0C466K 

3114/290 

P1V-4 

3041 

NR-421AS 

.3245/199 

NS6064 

3114/290 

NZ206 

9021/5070A 

OC53 

3123 

OC467 

3114/290 

P1W 

3025/129 

NR421DG 

3018 

NS6064A 

3114/290 

02Z-10A 

3061/140A 

OC54 

' 3123 

OC467K 

3114/290 

P1Y 

3035 

NR431AG 

3444/123A 

NS6065 

3114/290 

09-306113 

3100/519 

OC55 

3123 

OC468 

3114/290 

P2A 

3114/290 

NR-431AG 

3018 

NS6065A 

3114/290 

0101 

3311 

OC56 

3123 

OC468K 

3114/290 

P2A5 

3311 

NR431AS 

3444/123A 

NS6112 

3452/108 

0228.2A 

3059/138A 

OC58 

3003 

0C469 

3114/290 

P2B5 

3311 

NR-431AS 

3018 

NS6113 

3452/108 

0A6 

3087 

OC59 

3123 

0C469K 

3114/290 

P2C 

3719/104 

NR461 

3444/123A 

NS6114 

3444/123A 

0A7 

3087 

OC60 

3003 

0C470 

3114/290 

P2C5 

3016 

NR461AA 

3132 

NS6115 

3444/123A 

OA-8 

3024/128 

0C-65 

3004/102A 

0C470K 

3114/290 

P2D 

3009 

NR461AF 

3018 

NS6207 

3444/123A 

0A9 

3087 

OC65 

3123 

0C-602 

3004/102A 

P2D5 

3016 

NR461AS 

3444/123A 

NS6210 

3444/123A 

0A-10 

3024/128 

0C66 

3123 

0C-603 

3004/102A 

P2DBLU 

3009 

NR461EH 

3444/123A 

NS6211 

3114/290 

OA47 

3087 

OC-66 

3004/102A 

0C-604 

3004/102A 

P2DBRN 

3009 

NR577H 

3461/1082 

NS6211A 

3114/290 

OA50 

3087 

OC-70 

3003 

OC-612 

3008 

P2DGRN 

3009 

NR601BT 

3114/290 

NS6212 

3045/225 

OA70 

3087 

OC70 

3123 

OC-613 

3008 

P2D0RN 

3009 

NR621AT 

3114/290 

NS6241 

3114/290 

0A71 

3087 

OC-71 

3004/102A 

OC-614 

3008 

P2DRED 

3009 

NR-621AU 

3114/290 

NS7261 

3452/108 

0A71C 

3087 

0C71 

3123 

OC-615 

3006/160 

P2DYEL 

3009 

NR621EU 

3114/290 

NS7262 

3444/123A 

OA72 

3087 

OC-71 A 

3004/102A 

0C700 

3114/290 

P2E 

3025/129 

NR621U 

3114/290 

NS7267 

3452/108 

OA73 

3087 

0C71N 

3123 

0C700A 

3114/290 

P2F 

3845/176 

NR631AY 

3114/290 

NS9400 

3024/128 

OA73C 

3087 

0C-71N 

3004/102A 

0C700B 

3114/290 

P2G 

3114/290 

NR700 

3861/101 

NS9420 

3024/128 

0A74 

3087 

OC-72 

3003 

0C702 

3114/290 

P2K 

3083/197 

NR7916 

3448 

NS9500 

3024/128 

OA74A 

3087 

OC72 

3003 

0C702A 

3114/290 

P2M-1 

3114/290 

NS08 

3685/5461 

NS9540 

3024/128 

0A79 

3091 

OC-73 

3003 

0C702B 

3114/290 

P2M-2 

3114/290 

NS18 

3686/5462 

NS9710 

3039/316 

0A81 

3031A 

0C74 

3123 

0C704 

3114/290 

P2M-3 

3114/290 

NS32 

3722/102 

NS9711 

3452/108 

0A81C 

3087 

OC-74 

3003 

0C711 

3004/102A 

P2P 

3114/290 

NS38 

3687/5465 

NS9728 

3024/128 

OA85 

3087 

OC-75 

3003 

0C740 

3114/290 

P2R 

3009 

NS48 

3687/5465 

NS9729 

3024/128 

OA85C 

3087 

OC-75N 

3004/102A 

0C740G 

3114/290 

P2S 

3466/159 

NS121 

3722/102 

NS9730 

3024/128 

OA90 

3088 

0C76 

3004/102A 

0C740M 

3114/290 

P2T 

3041 

NS316 

3448 

NS9731 

3024/128 

OA-90 

3088 

OC-76 

3004/102A 

0C7400 

3114/290 

P2T-1 

3041 

NS345 

3716/161 

NS 12006 

3500/5882 

0A-90G 

3088 

OC-77 

3004/102A 

0C742 

3114/290 

P2T-2 

3083/197 

NS381 

3452/108 

NSQ4110L1 

3633/5626 

0A90GA 

3088 

OC77M 

3123 

OC742G 

3114/290 

P2T-3 

3083/197 

NS382 

3452/108 

NSS1021 

3033 

0A90M 

3088 

OC-79 

3004/102A 

OC742M 

3114/290 

P2T-4 

3083/197 

NS404 

3114/290 

NT06 

3658/56004 

0A90Z 

3088 

0C81 

3004/102A 

0C7420 

3114/290 

P2U 

3084 

NS404A 

3114/290 

NT08 

3658/56004 

0A91 

3087 

0C81D 

3004/102A 

OF66 

3100/519 

P2U-1 

3203/211 

NS406 

3716/161 

NT010 

3658/56004 

OA-91 

3087 

0C-81DD 

3004/102A 

OF-129 

3004/102A 

P2U-2 

3084 

NS475 

3444/123A 

NT13T1 

3628/6402 

OA95 

3087 

OC123 

3123 

OF156 

3100/519 

P2V 

3200/189 

NS476 

3444/123A 

NT13T2 

3628/6402 

0A99 

3088 

0C-130 

3005 

OF 162 

3100/519 

P2W 

3025/129 

NS477 

3444/123A 

NT015 

3658/56004 

OA126-12 

3062/142A 

OC130 

3006/160 

OF173 

3087 

P2Y 

3114/290 

NS478 

3444/123A 

NT16 

3658/56004 

OA126/5 

3056/135A 

OC139 

3011 

0G-30L125 

3031A 

P2Z 

3642/179 

NS479 

3444/123A 

NT18 

3658/56004 

0A126/10 

3061/140A 

0C-140 

3005 

0M340U12 

3592/966 , 

P3/2H 

3311 

NS480 

3444/123A 

NT26 

3658/56004 

OA126/12 

3062/142A 

0C141 

3011 

ON174 

3006/160 

P3A5 

3311 

NS661 

3114/290 

NT28 

3658/56004 

OA126/14 

3094/144A 

OC-169 

3006/160 

ON271 

3124/289 

P3B5 

3311 

NS661A 

3114/290 

NT36 

3659/56006 

OA127 

3311 

0C169R 

3006/160 

ON274 

3124/289 

P3C 

3114/290 

NS662 

3114/290 

NT38 

3659/56006 

OA128 

3311 

0C-170 

3006/160 

0N097159 

3024/128 

P3C5 

3017B/117 

NS662A 

3114/290 

NT46 

3659/56006 

OA129 

3311 

OC170R 

3006/160 

ONO161646 

3004/102A 

P3CA 

3114/290 

NS663 

3114/290 

NT48 

3659/56006 

OA130 

3311 

OC170V 

3006/160 

ON0161705 

3004/102A 

P3D5 

3016 

NS663A 

3114/290 

NT50C13 

3750/143A 

0A131 

3031A 

OC-171 

3006/160 

ON 161705 

3004/102A 

P3EBLK 

3009 

NS664 

3114/290 

NT50C16 

3751/5075A 

OA132 

3031A 

0C171R 

3006/160 

ONO-056748-1 

3024/128 

P3EBLU 

3719/104 

NS664A 

3114/290 

NT50C18 

3752/5077A 

OA134Q 

3087 

OC171V 

3006/160 

OOV60529 

3024/128 

P3EGRN 

3719/104 

NS665 

3114/290 

NT50C30 

3755/5084A 

OA150 

3087 

OC200 

3114/290 

OP-14 

3190/184 

P3ERED 

3719/104 

NS665A 

3114/290 

NT55C2V7 

3837/5063A 

OA159 

3087 

0C201 

3114/290 

ORF-2 

3024/128 

P3H 

3764/127 

NS666 

3114/290 

NT55C3 

3838/5065A 

0A160 

3087 

0C202 

3114/290 

OS 11004 

3500/5882 

P3J 

3764/127 

NS666A 

3114/290 

NT55C13 

3750/143A 

0A161 

3087 

0C203 

3114/290 

OS-16308 

3311 

P3M 

3083/197 

NS667 

3114/290 

NT55C16 

3751/5075A 

OA172 

3087 

OC204 

3114/290 

0SD0033 

3059/138A 

P3N 

3083/197 

NS667A 

3114/290 

NT55C18 

3752/5077A 

OA174 

3087 

0C205 

3114/290 

OSS-16308 

3311 

P3N-1 

3083/197 

NS668 

3114/290 

NT55C30 

3755/5084A 

0A180 

3016 

0C206 

3114/290 

OSS 16308 

3087 

P3N-2 

3083/197 

NS668A 

3114/290 

NT56 

3660/56008 

OA200 

3016 

OC207 

3114/290 

OSS16685 

3087 

P3N-3 

3083/197 

NS731 

3444/123A 

NT58 

3660/56008 

OA202 

3016 

0C-304 

3004/102A 

OSS36503 

3017B/117 

P3N-4 

3083/197 

NS731A 

3444/123A 

NT66 

3660/56008 

0A205 

3100/519 

0C304 

3123 

OSS36685 

3017B/117 

P3N-5 

3189A/183 

NS732 

3114/290 

NT68 

3660/56008 

0A210 

3016 

0C304-1 

3004/102A 

OSS36885 

3311 

P3P 

3083/197 

NS732A 

3114/290 

NT77C2V7 

3837/5063A 

0A211 

3032A 

OC305 

3004/102A 

OTS-0709 

3036 

P3P-1 

3083/197 

NS732A-1 

3114/290 

NT101 

3638/5402 

OA214 

3016 

0C305-1 

3004/102A , 

OY101 

3016 

P3P-2 

3083/197 

NS733 

3444/123A 

NT 102 

3628/6402 

OA541 

3087 

0C305-2 

3004/102A ! 

0Y-5061 

3016 

P3P-3 

3083/197 

NS733A 

3444/123A 

NT110 

3658/56004 

OA909 

3087 

OC307 

3123 

0Y-5062 

3016 

P3P-4 

3083/197 

NS734 

3444/123A 

NT115 

3658/56004 

OAZ200 

3056/135A 

0C-307 

3004/102A 

0Y5063 

3016 

P3P-5 

3083/197 

NS734A 

3444/123A 

NT210 

3658/56004 

OAZ201 

3056/135A 

0C307-1 

3123 

OY5064 

3016 

P3R-3 

3052 

NS949 

3444/123A 

NT215 

3658/56004 

0AZ202 

3057/136A 

0C307-2 

3123 

0Y-5065 

3016 

P3S 

3191/185 

NS 1000 

3114/290 

NT310 

3659/56006 

OAZ203 

3058/137A 

OC307-3 

3123 

0Y-5066 

3017B/117 

P3T 

3052 

NS1000A 

3114/290 

NT315 

3659/56006 

0AZ206 

3136/5072A 

0C308 

3123 

OY5067 

3032A 

P3T-1 

3198/131 

NS1001 

3114/290 

NT410 

3659/56006 

OAZ207 

3060/139A 

OC-308 

3004/102A 

OZ15T5 

3063/145A 

P3T-2 

3198/131 

NS 1001A 

3114/290 

NT415 

3659/56006 

OAZ209 

3056/135A 

OC309 

3123 

OZ15T10 

3063/145A 

P3U 

3083/197 

NS1356 

3452/108 

NT510 

3660/56008 

OAZ212 

3060/139A 

OC309-1 

3123 1 

P0-45-0028-P1 

3505/5547 

P3UA 

3189A/183 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

P3V 

3189A/183 

P3172 

3131 A/369 

PA7001/523 

7451 

PC207 

3323/610 

PD10 

9075/166 

PE60 

3988/5315 

P3Y 

3118 

P3309 

3335/5079A 

PA7001/525 

7402 

PC208 

3323/610 

PD20 

3647/167 

PE80 

3989/5316 

P04-44-0012 

3005 

P4326 

3100/519 

PA7001/526 

7401 

PC209 

3323/610 

PD40 

3648/168 

PE-401 

3016 

P04-44-0013 

3007 

P4710 

3009 

PA7001/527 

7404 

PC210 

3323/610 

PD60 

3051/156 

PE401N 

3016 

P04-44-0028 

3444/123A 

P5034 

3510 

PA7001/528 

7405 

PC211 

3323/610 

PD60FW BRIDGE 3678/169 

PE402 

3016 

P04-44-0028-3 

3122 

P-5034 B 

3027/130 

PA7001/529 

7474 

PC212 

3323/610 

PD80 

3051/156 

PE403 

3016 

P04-44-0028-7 

3122 

P5100 

3033 

PA7001/531 

7473 

PC213 

3323/610 

PD80FW BRIDGE 3649/170 

PE404 

3017B/117 

P04-45-0014 PT3 3122 i 

P5149 

3510 

PA7001/539 

7454 

PC214 

3323/610 

PD80FWB 

3649/170 

PE405 

3017B/117 

P04-45-0014-P2 

3444/123A 

P-5149 B 

3027/130 

PA7001/593 

74145 

PC215 

3323/610 

PD 100 

3051/156 

PE406 

3017B/117 

P04-45-0014-P5 

3444/123A 

P5152 

3444/123A 

PA7703 

3157/703A 

PC216 

3323/610 

PD100FW BRIDGE 3649/170 

PE408 

3032A 

P04-45-0014 PT2 3122 

P5153 

3444/123A 

PA7703E 

3157/703A 

PC217 

3323/610 

PD 100 FWB 

3649/170 

PE410 

3033 

P04-45-0023 

3027/130 

P-6006 

3100/519 

PA7703X 

3157/703A 

PC218 

3323/610 

PD101 

3311 

PE502 

3016 

P04-45-0023-P6 

3027/130 

P6009 

3191/185 

PA7709 

3590/909D 

PC219 

3323/610 

PD 102 

3311 

PE504 

3031A 

P04-45-0026 

3024/128 

P6500A 

3036 

PA7709C 

3590/9090 

PC220 

3323/610 

PD 103 

3311 

PE506 

3017B/117 

P04-45-0028-P2 

3505/5547 

P6940 

3024/128 

PA7741 

3514/941 

PC221 

3323/610 

PD 104 

3311 

PE508 

3032A 

P04-45-0034-1 

3036 

P7394 

3100/519 

PA7741A 

3514/941 

PC222 

3323/610 

PD 105 

3311. 

PE510 

3033 

P04-45-0034-2 

3036 

P8393 

3444/123A 

PA7741B 

3514/941 

PC223 

3323/610 

PD106 

3311 

PE3001 

3444/123A 

P04-45-0037 0 

3036 

P8394 

3444/123A 

PA7741C 

3514/941 

PC224 

3323/610 

PD 107 

3311 

PEP2 

3444/123A 

P4A5 

3311 

P8870 

3009 

PA8260 

3245/199 

PC225 

3323/610 

PD107A 

3311 

PEP5 

3444/123A 

P4B 

3118 

P8890 

3014 

PA8543 

3245/199 

PC226 

3323/610 

PD 108 

3311 

PEP6 

3444/123A 

P4B5 

3311 

P8890A 

3014 

PA8900 

3192/186 

PC227 

3323/610 

PD 110 

3031A 

PEP7 

3444/123A 

P4C5 

3016 

, P8890L 

3717/121 

PA9004 

3245/199 

PC228 

3323/610 

PD 111 

3031A 

PEP8 

3444/123A 

P4D 

3719/104 

P9623 

3444/123A 

PA9005 

3245/199 

PC229 

3323/610 

PD114 

3032A 

PEP9 

3444/123A 

P4D5 

3017B/117 

P-10115 

3031A 

PA9006 

3444/123A 

PC 230 

3323/610 

PD115 

3032A 

PEP95 

3156/172A 

P4E1 

3189A/183 

P10115A 

3032A 

PA-10556 

3016 

PC231 

3323/610 

PD116 

3033 

PEP1001 

3452/108 

P4E2 

3189A/183 

P1015 5 

3087 

PA10889-1 

3123 

PC232 

3323/610 

PD 122 

3311 

PEP2001 

3024/128 

P4E3 

3189A/183 

P10156 

3311 

PA-10889-1 

3009 

PC233 

3323/610 

PD125 

3311 

PET-101-1 

3452/108 

P4E4 

3189A/183 

P10156A 

3032A 

PA-10889-2 

3009 

PC234 

3323/610 

PD 129 

3311 

PET1001 

3137/192A 

P4F 

3035 

P-11810-1 B 

3036 

PA-10890 

3009 

PC235 

3323/610 

PD130 

3311 

PET1002 

3444/123A 

P4H 

3764/127 

P-11907-1 C 

3027/130 

PA10890 

3719/104 

PC303 

3324/611 

PD131 

3311 

PET1075 

3452/108 

P4J 

3189A/183 

P15153 

3444/123A 

PA 10890-1 

3717/121 

PC304 

3324/611 

PD132 

3311 

PET2001 

3444/123A 

P4J148 

3893/152 

P21316 

3031A 

PA-10890-1 

3009 

PC305 

3324/611 

PD133 

3311 

PET2002 

3444/123A 

P4L 

3719/104 

P21317 

3031A 

PADT20 

3006/160 

PC309 

3324/611 

PD134 

3311 

PET3001 

3452/108 

P4M 

3717/121 

P21344 

3060/139A 

PADT21 

3006/160 

PC310 

3324/611 

PD135 

3031A 

PET3704 

3444/123A 

P4N 

3719/104 

P21443 

3017B/117 

PADT22 

3006/160 

PC315 

3324/611 

PD137 

3100/519 

PET3705 

3444/123A 

P4S 

3191/185 

P-31898 

3009 

PADT23 

3005 

PC316 

3324/611 

PD154 

3017B/117 

PET3706 

3444/123A 

P4T 

3189A/183 

P31898 

3717/121 

PADT24 

3006/160 

PC317 

3324/611 

. PD155 

3017B/117 

PET4001 

3024/128 

P4U 

3191/185 

P50913/007 

3024/128 

PADT25 

3006/160 

PC321 

3324/611 

PD910 

3311 

PET4002 

3444/123A 

P4V 

3179 A 

P64447 

3444/123A 

PADT26 

3006/160 

PC322 

3324/611 

PD913 

3032A 

PET4003 

3156/172A 

P4V-1 

3189A/183 

P75534 

3009 

PADT27 

3006/160 

PC323 

3324/611 

PD914 

3032A 

PET6001 

3444/123A 

P4V-2 

3189A/183 

P75534-1 

3009 

PADT28 

3006/160 

PC327 

3324/611 

PD915 

3033 

PET6002 

3444/123A 

P4W-1 

3191/185 

P75534-1D 

3009 

PADT30 

3006/160 

PC328 

3324/611 

PD916 

3033 

PET8000 

3444/123A 

P4W-2 

3191/185 

P75534-2 

3719/104 

PADT31 

3006/160 

PC329 

3324/611 

PD 1011 

9075/166 

PET8001 

3444/123A 

P5A5 

3311 

P75534-3 

3719/104 

PADT35 

3123 

PC333 

3324/611 

PD 1020 

3017B/117 

PET8002 

3444/123A 

P5B 

3025/129 

P75534-4 

3717/121 

PADT50 

3009 

PC334 

3324/611 

PD-1367 

3678/169 

PET8003 

3444/123A 

P5B5 

3017B/117 

P75534-5 

3717/121 

PADT51 

' 3006/160 

PC335 

3324/611 

PD6000 

3768/5002A 

PET8004 

3444/123A 

P5C 

3114/290 

P633024 

3024/128 

PAR 12 

3717/121 

PC504 

3326/613 

PD6000A 

3768/5002A 

PET8201 

3452/108 

P5C5 

3016 

P633024G 

3024/128 

PAR-12 

3009 

PC505 

3326/613 

PD6002 

3771/5005A 

PET8250 

3452/108 

P5D 

3118 

P633567 

3444/123A 

PB05 

3679 

PC510 

3326/613 

PD6002A 

3771/5005A 

PET8251 

3452/108 

P5D5 

3017B/117 

P04440028-001 

3444/123A 

PB10 

3679 

PC511 

3326/613 

PD6003 

3055/134A 

PET8300 

3452/108 

P5F 

3189A/183 

P04440028-8 

3444/123A 

PB20 

3680/5322 

PC516 

3326/613 

PD6003A 

3055/134A 

PET9002 

3444/123A 

P5G 

3189A/183 

P04440028-009 

3444/123A 

PB40 

3681/5324 

PC517 

3326/613 

PD6004 

3055/134A 

PET9021 

3024/128 

P5H 

3083/197 

P04440028-014 

3444/123A 

PB60 

3682/5326 

PC523 

3326/613 

PD6004A 

3055/134A 

PET9022 

3024/128 

P5L 

3083/197 

P04440032-001 

3444/123A 

PB110 

3009 

PC529 

3326/613 

PD6006 

3056/135A 

PF05 

3105 

P5M 

3193/187 

P04450040-002 

3510 

PBC107 

3245/199 

PC534 

3326/613 

PD6006A 

3056/135A 

PF10 

3105 

P5R 

3189A/183 

P6450025 

3011 

PBC107A 

3245/199 

PC535 

3326/613 

PD6007 

3056/135A 

PF20 

3105 

P5S 

3189A/183 

P6460006 

3722/102 

PBC107B 

3245/199 

PC554 

3485/1142 

PD6007A 

3056/135A 

PF40 

3106/5304 

P6/2H 

3311 

P6460037 

3722/102 

PBC108 

3245/199 

PC0600A 

3323/610 

PD6008 

3057/136A 

PF60 

3676/5305 

P6A5 

3311 

P6480001 

3717/121 

PBC108A 

3245/199 

PC0601A 

3324/611 

PD6008A 

3057/136A 

PF80 

3677/5306 

P6B5 

3311 

PA-3 

3016 

PBC108B 

3245/199 

PC0603A 

3326/613 

PD6009 

3058/137A 

PF100 

3107/5307 

P6C5 

3017B/117 

PA-069 

3016 

PBC108C 

3245/199 

PC604 

3327/614 

PD6009A 

3058/137A 

PF143/60A 

3007 

P6D5 

3017B/117 

PA070 

3031A 

PBC109 

3245/199 

PC0604A 

3327/614 

PD6010 

3780/5014A 

PF4829 

3534 

P6RP8 

3032A 

PA071 

3016 

PBC109B 

3245/199 

PC605 

3327/614 

PD6010A 

3780/5014A 

PF-5074 

3054/196 

P6RP10 

3033 

PA200 

3017B/117 

PBC109C 

3245/199 

PC610 

3327/614 

PD6012 

3782/5016A 

PG333 

3327/614 

P7A5 

3311 

PA277 

3455/804 

PBC182 

3452/108 

PC0610A 

3323/610 

PD6012A 

3782/5016A 

PG333A 

3327/614 

P7B5 

3017B/117 

PA300 

3033 

PBC183 

3444/123A 

PC611 

3327/614 

PD6012B 

3136/5072A 

PG33024G 

3024/128 

P7C5 

3031A 

PA305 

3016 

PBC184 

3244 

PC0611A 

3324/611 

PD6013 

3060/139A 

PGR-24 

9005/5802 

P7D5 

3017B/117 

PA305A 

3311 

PBD352301 

3975/2011 

PC616 

3327/614 

PD6013A 

3060/139A 

PH9-221 

9075/166 

P8/2H 

3311 

PA310 

3016 

PBD352302 

9092/2012 

PC617 

3327/614 

PD6014 

3061/140A 

PH9D522/1 

3032A 

P8H 

3083/197 

PA310A 

3017B/117 

PBD352303 

9093/2013 

PC0620A 

3323/610 

PD6014A 

3061/140A 

PH9D522M 

9075/166 

P15 

3119/113 

PA315 

3016 

PBE3014-1 

3004/102A 

PC622 

3327/614 

PD6016 

3062/142A 

PH9D5221 

9075/166 

P16 

3120/114 

PA315A 

3016 

PBE3014-2 

3004/102A 

PC623 

3327/614 

PD6016A 

3062/142A 

PH9DS221 

9075/166 

PI 7 

3121/115 

PA-320 

3016 

PBE-3020-1 

3004/102A 

PC628 

3327/614 

PD6017 

3750/143A 

PH25C22/1 

3016 

P20 

3311 

PA-320A 

3016 

PBE3020-2 

3835/103A 

PC629 

3327/614 

PD6017A 

3750/143A 

PH25C221 

9075/166 

P67 

3138/193A 

PA-320B 

3016 

PBE3162 

3004/102A 

PC634 

3327/614 

PD-6018 

3063/145A 

PH-108 

3016 

P100 

3017B/117 

PA325 

3017B/117 

PBE-3162-1 

3004/102A 

PC635 

3327/614 

PD6018 

3063/145A 

PH 109 

3033 

PI 00 A 

3081/125 

PA325A 

3016 

PBE-3162-2 

3004/102A 

PC1026C 

3763/1226 

PD6018A 

3063/145A 

PH204 

3311 

P100B 

3017B/117 

PA325B 

3016 

PBE3322 

3087 

PC1400A 

3323/610 

PD-6018A 

3063/145A 

PH208 

3017B/117 

P100J 

3051/156 

PA330 

3031A 

PBX103 

3722/102 

PC 1401A 

3324/611 

PD6019A 

3751/5075A 

PH404 

3017B/117 

P150A 

3081/125 

PA330A 

3016 

PBX113 

3722/102 

PC 1403A 

3326/613 

PD6020 

3793/5027A 

PH1021 

3016 

P150J 

3051/156 

PA330B 

3016 

PBZ0 

3680/5322 

PC1404A 

3327/614 

PD6020A 

3752/5077A 

PIC 

3004/102A 

P-162 

3025/129 

PA340 

3031A 

PC02P11/2 

3016 

PC1410A 

3323/610 

PD6041 

3837/5063A 

PIK 

3717/121 

P200 

3017B/117 

PA340A 

3016 

PC76A53 

3185/984 

PC1411A 

3324/611 

PD6042 

3838/5065A 

PIV 

3083/197 

P218-1 

3199/188 

PA340B 

3016 

PC78M16 

3699 

PC 1414 A 

3327/614 

PD6043 

3055/134A 

PIV-1 

3083/197 

P218-2 

3200/189 

PA350 

3017B/117 

PC 107 

3323/610 

PC 1879-004 

3061/140A 

PD6044 

3055/134A 

PIV-2 

3083/197 

P346 

3452/108 

PA350A 

3017B/117 

PC107A 

3323/610 

PC2600A 

3323/610 

PD6045 

3055/134A 

PIV-3 

3083/197 

P400 

3017B/117 

PA360 

3017B/117 

PC 127 

3327/614 

PC2601A 

3324/611 

PD6047 

3056/135A 

PL3V3Z 

3330/5066A 

P480A0028 

3444/123A 

PA360A 

3017B/117 

PC127A 

3327/614 

PC2603A 

3326/613 

PD6048 

3056/135A 

PL3V9Z 

3331/5067A 

P480A0029 

3444/123A 

PA380 

3032A 

PC128 

3327/614 

PC2604A 

3327/614 

PD6049 

3057/136A 

PL4V3Z 

3332/5068A 

P580 

3032A 

PA400 

3017B/117 

PC128A 

3327/614 

PC2610A 

3323/610 

PD6049C 

3057/136A 

PL4V7Z 

3333/5069A 

P600 

3017B/117 

PA-400 (1C) 

3291/1090 

PC 132 

3324/611 

PC2611A 

3324/611 

PD6050 

3058/137A 

PL5V1Z 

3056/135A 

P622L 

3258 

PA400C (1C) 

3291/1090 

PC132A 

3324/611 

PC2613A 

3326/613 

PD6051 

3334/5071A 

PL5V6Z 

3057/136A 

P800 

3051/156 

PA401 (1C) 

3291/1090 

PC 133 

3326/613 

PC2614A 

3327/614 

PD6053 

3136/5072A 

PL6V2Z 

3058/137A 

PI 000 

3033 

PA-500 (1C) 

3291/1090 

PC133A 

3326/613 

PC3004 

3717/121 

PD6053A 

3136/5072A 

PL6V8Z 

3334/5071A 

P1087 

3112 

PA500X (1C) 

3291/1090 

PC135 

3324/611 

PC-20005 

3153/1027 

PD6053B 

3136/5072A 

PL7-4.3 

3332/5068A 

P1172 

3100/519 

PA501X (1C) 

3291/1090 

PC135A 

3324/611 

PC-20006 

3152/1024 

PD6054 

3060/139A 

PL7V5Z 

3059/138A 

P1172-1 

3100/519 

PA600 

3017B/117 

PC 136 

3326/613 

PC-20007 

3358/1006 

PD6055 

3061/140A 

PL8V2Z 

3136/5072A 

P1901-48 

3245/199 

PA 1000 

3114/290 

PC136A 

3326/613 

PC-20008 

9014/720 

PD6057 

3062/142A 

PL9-3.3 

3330/5066A 

P1901-50 

3444/123A 

PA1000A 

311.4/290 

PC138 

3323/610 

PC20012 

3372 

PD6058 

3750/143A 

PL9-3.4 

3330/5066A 

P2271 

3027/130 

PA1001 

3114/290 

PC138A 

3323/610 

PC20018 

9014/720 

PD6059 

3063/145A 

PL9-3.6 

3055/134A 

P-3139 

3510 

PA1001A 

3114/290 

PC 139 

3323/610 

PC-20024 

3161/722 

PD-6059 

3063/ 145A 

PL9-3.9 

3331/5067A 

P3139 

3027/130 

PA7000/591 

3590/909D 

PC139A 

3323/610 

PC-20030 

3161/722 

PD6060 

3751/5075A 

PL9-4.3 

3332/5068A 

P-3139 B 

3510 

PA7001/0001 

3444/123A 

PC 140 

3323/610 

PC-20045 

3160/801 

PD6061 

3752/5077A 

PL9-4.7 

3333/5069A 

P-3139 BL 

3510 

PA7001/501 

3590/909D 

PC140A 

3323/610 

PC-20051 

3461/1082 

PD6208 

3136/5072A 

PL9-6.8 

3334/5071A 

P-3139 D 

3027/130 

PA7001/502 

3590/909D 

PC141 

3323/610 

PC-20069 

3460/1060 

PD6208A 

3136/5072A 

PL9-10 

3061/140A 

P-3139 GR 

3510 

PA7001/518 

7430 

PCI 41A 

3323/610 

PC-20070 

3763/1226 

PD6208B 

3136/5072A 

PL9-11 

3139/5074A 

P-3139 OR 

3510 

PA7001/519 

7420 

PC202 

3323/610 

PC-20071 

3876/1135 

PE05 

3985/5312 

PL9-12 

3062/142A 

P-3139 V 

3510 

PA7001/520 

7410 

PC203 

3323/610 

PC20087 

3966 

PE 10 

3985/5312 

PL9-14 

3094/144A 

P-3139 W 

3510 

PA7001/521 

7400 

PC204 

3323/610 

PC200003 

3288/1003 

PE20 

3986/5313 

PL9-15 

3063/145A 

P-3139 Y 

3510 

PA7001/522 

7440 

PC205 

3323/610 

PD05 

9075/166 

PE40 

3987/5314 

PL9-20 

3335/5079A 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 
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To be 
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SK 

Type 

PL9-22 

3336/5080A 

PL200Z 

3355/5105A 

PR804 

3056/135A 

PS629 

3031A 

PT13T1 

3628/6402 

PT3151C 

3444/123A 

PL9-24 

3157/703A 

PL-307-007-9-00 

3224/1102 

PR9000 

3516/5846 

PS632 

3031A 

PT25 

3717/121 

PT3500 

3122 

PL9-26 

3148 

PL1021 

3132 

PR9001 

3516/5846 

PS633 

3031A 

PT-25 

3009 

PT3501 

3444/123A 

PL9-27 

3064/146A 

PL1022 

3132 

PR9002 

7048/5848 

PS636 

3031A 

PT-029 

3357/186A 

PT3502 

3024/128 

PL9-29 

3150 

PL1023 

3132 

PR9002R 

7049/5849 

PS637 

3031A 

PT30 

3009 

PT3503 

3192/186 

PL9-33 

3095/147A 

PL1024 

3039/316 

PR9003 

7048/5848 

PS 700 

3100/519 

PT40 

3717/121 

PT4690 

3192/186 

PL9-36 

3337/5085A 

PL1025 

3039/316 

PR9003R 

7049/5849 

PS720 

3100/519 

PT-40 

3009 

PT4800 

3444/123A 

PL9-39 

3338/5086A 

PL1026 

3039/316 

PR9006 

7068/5868 

PS 1140 

3033 

PT-50 

3009 

PT4816 

3039/316 

PL9-43 

3339/5087A 

PL1031 

3025/129 

PR9006R 

7069/5869 

PS1325 

3058/137A 

PT50 

3717/121 

PT4830 

3039/316 

PL9-47 

3340/5088A 

PL1033 

3025/129 

PR9007 

7068/5868 

PS1511 

3061/140A 

PT150 

3719/104 

PT5693 

3893/152 

PL9-51 

3341/5089A 

PL1034 

3025/129 

PR9007R 

7069/5869 

PS1512 

3061/140A 

PT-150 ' 

3009 

PT6022/1 

3678/169 

PL9-51B 

3056/135A 

PL1051 

3039/316 

PR9010R 

7091/5891 

PS 1513 

3061/140A 

PT-155 

3009 

PT6618 

3192/186 

PL9-55 

3096/148A 

PL1052 

3444/123A 

PR9011 

7090/5890 

PS 1514 

3061/140A 

PT155 

3717/121 

PT6669 

3192/186 

PL9-56 

3342/5090A 

PL1053 

3452/108 

PR9011R 

7091/5891 

PS 1515 

3061/140A 

PT176 

3717/121 

PT6696 

3192/186 

PL9-56B 

3057/136A 

PL1054 

3444/123A 

PR9014 

7202/6002 

PS 1516 

3061/140A 

PT-176 

3009 

PT6942 

3895/328 

PL9-62 

3097/149A 

PL1055 

3452/108 

PR9014R 

7203/6003 

PS 1517 

3061/140A 

PT234 

3717/121 

PT6994 

3895/328 

PL9-62B 

3058/137A 

PL1061 

3452/108 

PR9015 

7202/6002 

PS2207 

3311 

PT-234 

3009 

PT6995 

3895/328 

PL9-68 

3343/5092A 

PL 1062 

3452/108 

PR9015R 

7203/6003 

PS2208 

3311 

PT235 

3717/121 

PT6996 

3945/327 

PL9-75B 

3059/138A 

PL 1063 

3452/108 

PR9025 

7202/6002 

PS2209 

3311 

PT-235 

3009 

PT7903 

3895/328 

PL9-82 

3098/150A 

PL 1064 

3452/108 

PR9026 

7202/6002 

PS2247 

3016 

PT-235A 

3009 

PT7904 

3895/328 

PL9-82A 

3136/5072A 

PL1065 

3452/108 

PR9034 

7220/6020 

PS2249 

3017B/117 

PT235A 

3719/104 

PT7905 

3895/328 

PL9-91 

3345/5095A 

PL1066 

3132 

PR9036 

7226/6026 

PS2346 

3051/156 

PT-236 

3009 

PT7906 

3895/328 

PL9-91B 

3060/139A 

PL1067 

3132 

PR9036R 

7227/6027 

PS2347 

3051/156 

PT236 

3719/104 

PT7907 

3895/328 

PL9-110 

3099/151A 

PL1081 

3452/108 

PR9038 

7234/6034 

PS2411 

3311 

PT236A 

3719/104 

PT7908 

3895/328 

PL9-115 

3092/141A 

PL1082 

3452/108 

PR9040 

7240/6040 

PS2412 

3016 

PT-236A 

3009 

PT7909 

3945/327 

PL9-120 

3347/5097A 

PL1083 

3024/128 

PR9043 

7244/6044 

PS2413 

3016 

PT236B 

3717/121 

PT7910 

3945/327 

PL9-129 

3093 

PL1084 

3024/128 

PR9043R 

7245/6045 

PS2415 

3017B/117 

PT-236B 

3009 

PT8769 

3176/350 

PL9-130 

3348/5098A 

PL 1085 

3103A/396 

PR9044 

7244/6044 

PS2416 

3032A 

PT236C 

3009 

PT8837 

3176/350 

PL9-140 

3349/5099A 

PL 1091 

3448 

PR9044R 

7245/6045 

PS2417 

3033 

PT242 

3717/121 

PT31961 

3765/195A 

PL9-150 

3350/5100A 

PL 1092 

3448 

PRC2A 

3942/5483 

PS3534 

3767/5001A 

PT-242 

3009 

PT72130 

3017B/117 

PL9-160 

3351/5101A 

PL 1093 

3448 

PRC5A 

3942/5483 

PS3534A 

3767/5001A 

PT255 

3717/121 

PT-72130-1 

9007/5804 

PL9-164 

3142 

PL 1094 

3448 

PRC10A 

3942/5483 

PS4559 

3311 

PT-25 5 

3009 

PTC101 

3122 

PL9-170 

3352/5102A 

PL1101 

3025/129 

PRC15A 

3942/5483 

PS4560 

3031A 

PT-256 

3009 

PTC 102 

3005 

PL9-176 

3145 

PL 1102 

3025/129 

PRC20A 

3942/5483 

PS4725 

3311 

PT256 

3717/121 

PTC 103 

3118 

PL9-180 

3353/5103A 

PL1103 

3025/129 

PROP678 

3510 

PS5300 

3031A 

PT-285 

3009 

PTC 104 

3131 A/369 

PL9-190 

3354/5104A 

PL 1104 

3025/129 

PRS3017 

3056/135A 

PS5301 

3031A 

PT285 

3717/121 

PTC 105 

3009 

PL9-200 

3355/5105A 

PL 1111 

3132 

PRT-101 

3444/123A 

PS5302 

3031A 

PT-285A 

3009 

PTC105A 

3717/121 

PL9V1Z 

3060/139A 

PL1112 

3132 

PRT-104 

3444/123A 

PS6010-1 

3245/199 

PT285A 

3717/121 

PTC 106 

3012/105 

PL10Z 

3061/140A 

PL1113 

3039/316 

PRT-104-1 

3444/123A 

PS6325 

3098/150A 

PT-301 

3009 

PTC 107 

3006/160 

PL11Z 

3139/5074A 

PLE-48 

3054/196 

PRT-104-2 

3444/123A 

PS6465 

3768/5002A 

PT301 

3717/121 

PTC 108 

3011 

PL12Z 

3062/142A 

PLL02 

3732/1167 

PRT-104-3 

3444/123A 

PS6468 

3056/135A 

PT-301 A 

3009 

PTC 109 

3004/102A 

PL13Z 

3093 

PLL02A 

3732/1167 

PRT-104-4 

3024/128 

PS8900 

3838/5065A 

PT301A 

3717/121 

PTC 110 

3054/196 

PL15Z 

3063/145A 

PLL02AF 

3732/1167 

PS-1 

3009 

PS8901 

3330/5066A 

PT-307 

3009 

PTC 111 

3083/197 

PL16Z 

3142 

PM 194 

3039/316 

PS1 

3717/121 

PS8903 

3055/134A 

PT307 

3717/121 

PTC 112 

3026 

PL18Z 

3145 

PM195 

3018 

PS005 

3311 

PS8905 

3056/135A 

PT-307 A 

3009 

PTC114 

3719/104 

PL20Z 

3335/5079A 

PM195A 

3018 

PS08 

3613/5514 

PS8906 

3056/135A 

PT307A 

3717/121 

PTC 115 

3444/123A 

PL22Z 

3336/5080A 

PM 1120 

3247/234 

PS010 

3016 

PS8907 

3057/136A 

PT366B 

3717/121 

PTC 116 

3036 

PL24Z 

3151/5081A 

PM1121 

3444/123A 

PS015 

3016 

PS8908 

3058/137A 

PT501 

3717/121 

PTC117 

3044/154 

PL27Z 

3064/146A 

PM 12066 

3005 

PS 18 

3613/5514 

PS8909 

3334/5071A 

PT-501 

3012/105 

PTC 118 

3438 

PL30Z 

3150 

PMD-10K-60 

3182/243 

PS020 

3613/5514 

PS8911 

3136/5072A 

PT505 

9003/5800 

PTC119 

3027/130 

PL33Z 

3095/147A 

PMD-10K-80 

3182/243 

PS-025 

3016 

PS8912 

3060/139A 

PT-510 

3016 

PTC 120 

3052 

PL36Z 

3337/5085A 

PMD-10K 100 

3858/251 

PS28 

3613/5514 

PS8913 

3061/140A 

PT-515 

3016 

PTC121 

3444/123A 

PL39Z 

3338/5086A 

PMD-1 IK-40 

3183A 

PS030 

3017B/117 

PS8915 

3062/142A 

PT-520 

9005/5802 

PTC 122 

3764/127 

PL43Z 

3339/5087A 

PMD-1 IK-60 

3183A 

PS030(SCR) 

3615/5517 

PS8916 

3750/143A 

PT-525 

9007/5804 

PTC 123 

3124/289 

PL47Z 

3340/5088A 

PMD-1 IK-80 

3183A 

PS-035 

3016 

PS8917 

3063/145A 

PT-530 

3005 

PTC124 

3103 A/396 

PL-050-001-9-00 

3088 

PMD-1 IK-100 

3859/252 

PS035 

3615/5517 

PS-8917 

3063/145A 

PT-530A 

3005 

PTC 125 

3024/128 

PL51Z 

3341/5089A 

PMD-12K-40 

3182/243 

PS035(SCR) 

3615/5517 

PS8918 

3751/5075A 

PT-540 

9007/5804 

PTC 126 

3018 

PL56Z 

3342/5090A 

PMD-12K-60 

3182/243 

PS38 

6615/5515 

PS8919 

3752/5077A 

PT-550 

3016 

PTC 127 

3053 

PL62Z 

3097/149A 

PMD-12K-80 

3182/243 

PS-040 

3016 

PS10018B 

3136/5072A 

PT-554 

3009 

PTC 129 

3439/163A 

PL68Z 

3343/5092A 

PMD-13K-40 

3183A 

PS48 

6615/5515 

PS10019B 

3066/118 

PT554 

3719/104 

PTC129A 

3710/238 

PL82Z 

3098/150A 

PMD-13K-60 

3183A 

PS050 

, 3017B/117 

PS10022B 

3062/142A 

PT555 

3717/121 

PTC 130 

3133/164 

PL91Z 

3345/5095A 

PMD-13K-80 

3183A 

PS58 

6616/5516 

PS10023B 

3750/143A 

PT-555 

3009 

PTC131 

3118 

PL100Z 

3346/5096A 

PMD-16K-60 

3858/251 

PS-060 

3017B/117 

PS10024B 

3063/145A 

PT560 

3017B/117 

PTC 132 

3716/161 

PL110Z 

3099/151A 

PMD-16K-80 

3858/251 

PS68 

6616/5516 

PS 10025 

3751/5075A 

PT580 

3032A 

PTC 133 

3019 

PL120Z 

3347/5097A 

PMD-16K-100 

3858/251 

PS105 

3311 

PS10026B 

3752/5077A 

PT600 

3192/186 

PTC 134 

3010 

PL130Z 

3348/5098A 

PMD-17K-60 

3859/252 

PS110 

3017B/117 

PS 10062 

3136/5072A 

PT601 

3192/186 

PTC 135 

3004/102A 

PL-150-001-9-00 

3087 

PMD-17K-80 

3859/252 

PS-120 

3016 

PS10063 

3066/118 

PT612 

3024/128 

PTC 136 

3444/123A 

PL-150-006-9-00 

3087 

PMD-17K-100 

3859/252 

PS125 

3016 

PS 10066 

3062/142A 

PT627 

3444/123A 

PTC 137 

3054/196 

PL-150-040-9-00 

3100/519 

PMD-1601K 

3858/251 

PS 130 

3016 

PS 10067 

3750/143A 

PT665 

3893/152 

PTC 138 

3014 

PL150Z 

3350/5100A 

PMD-1602K 

3858/251 

PS 130(SCR) 

3615/5517 

PS-10068 

3063/145A 

PT703 

3444/123A 

PTC 139 

3124/289 

PL-151-030-9-00 

3100/519 

PMD-1603K 

3858/251 

PS135 

3615/5517 

PS 10068 

3063/145A 

PT720 

3444/123A 

PTC 140 

3027/130 

PL-151-032-9-00 

3100/519 

PMD-1701K 

3859/252 

PS 135(SCR) 

3615/5517 

PS 10069 

3751/5075A 

PT850 

3024/128 

PTC 141 

3025/129 

PL-151-035-9-00 

3100/519 

PMD-1702K 

3859/252 

PS 140 

3016 

PS 10070 

3752/5077A 

PT850A 

3024/128 

PTC 142 

3841/294 

PL-151-040-9-00 

3100/519 

PMD-1703K 

3859/252 

PS 150 

3017B/117 

PS209800 

3444/123A 

PT851 

3444/123A 

PTC 144 

3849/293 

PL-151-042-9-00 

3100/519 

PMT1767 

3452/108 

PS 160 

3017B/117 

PSV111-08 

3324/611 

PT855 

3046 

PTC 146 

3710/238 

PL-151-044-9-00 

3061/140A 

PN26 

3538 

PS220 

3613/5514 

PSV111-14 

3324/611 

PT856 

3047 

PTC 150 

3044/154 

PL-151-045-9-00 

3017B/117 

PN66 

3054/196 

PS230 

3615/5517 

PSV111-16 

3324/611 

PT857 

3765/195A 

PTC151 

3448 

PL-152-042-9-00 

3136/5072A 

PN350 

3027/130 

PS235 

3615/5517 

PSV114-06 

3326/613 

PT886 

3444/123A 

PTC 152 

3448 

PL-152-044-9-00 

3060/139A 

PN2222 

3854/123AP 

PS310 

6615/5515 

PSV114-14 

3326/613 

PT887 

3444/123A 

PTC 153 

3156/172A 

PL-152-047-9-00 

3058/137A 

PN2222A 

3854/123AP 

PS320 

6615/5515 

PSV123-14 

3324/611 

PT888 

3047 

PTC 158 

3748/282 

PL-152-051-9-00 

3060/139A 

P093 

3087 

PS405 

3017B/117 

PSV 123-16 

3324/611 

PT896 

3024/128 

PTC 161 

3448 

PL-15 2-05 2-9-00 

9021/5070A 

P0WER12 

3009 

PS410 

3017B/117 

PSV 126-06 

3326/613 

PT897 

3444/123A 

PTC 163 

3190/184 

PL-152-054-9-00 

3136/5072A 

POWER25 

3009 

PS410SCR 

6615/5515 

PSV 126-14 

3326/613 

PT898 

3444/123A 

PTC 166 

3441/292 

PL-15 4-001-9-00 

3126 

POWER40 

3012/105 

PS415 

3016 

PT2A 

3006/160 

PT1537 

3048/329 

PTC 167 

3188A/182 

PL160Z 

3351/5101A 

POWER60 

3012/105 

PS420 

3016 

PT2S 

3006/160 

PT1558 

3444/123A 

PTC 170 

3433/287 

PL-172-010-9-00 

3054/196 

POWER80 

3012/105 

PS420 SCR 

6615/5515 

PT3 

3717/121 

PT1559 

3444/123A 

PTC 180 

3253/295 

PL-17 2-013-9-00 

3054/196 

POWER99 

3009 

PS425 

3016 

PT-3 

3009 

PT1610 

3444/123A 

PTC 182 

3065/222 

PL-172-013-9001 

3239/236 

POWER299 

3014 

PS430 

3016 

PT3A 

3717/121 

PT1835 

3444/123A 

PTC 186 

3197/235 

PL-17 2-014-9-00 

3893/152 

POWER500 

3012/105 

PS435 

3016 

PT-3 A 

3009 

PT1836 

3444/123A 

PTC 193 

3464/300 

PL-172-024-9-00 

3357/186A 

PP3000 

3027/130 

PS440 

3016 

PT4 

3839/155 

PT1837 

3444/123A 

PTC195 

3045/225 

PL-176-004-9-00 

3039/316 

PP3001 

3535/181 

PS450 

3017B/117 

PT4-7007 

3124/289 

PT2040A 

3122 

PTC201 

9007/5804 

PL-176-025-9-00 

3122 

PP3003 

3027/130 

PS460 

3017B/117 

PT4-7059-001 

3124/289 

PT2523 

3201/171 

PTC202 

3313/116 

PL-176-026-9-00 

3018 

PP3004 

3535/181 

PS510 

6616/5516 

PT4-7158 

3444/123A 

PT2524 

3201/171 

PTC203 

3032A 

PL-176-029-9-0 

3765/195A 

PP3007 

3535/181 

PS520 

6616/5516 

PT 4-7158-01A 

3444/123A 

PT2525 

3201/171 

PTC204 

3051/156 

PL-17 6-029-9-00 

3018 

PP3250 

3054/196 

PS603 

3311 

PT4-7158-02A 

3444/123A 

PT2620 

3192/186 

PTC205 

3081/125 

PL-176-029-9001 

3444/123A 

PP3310 

3054/196 

PS604 

3311 

PT4-7158-012 

3444/123A 

PT2635 

3893/152 

PTC206 

3088 

PL-17 6-031-9-00 

3122 

PP3312 

3054/196 

PS605 

3311 

PT4-7158-013 

3444/123A 

PT2640 

3192/186 

PTC206M 

3088 

PL-17 6-037-9-00 

3018 

PPR1006 

3192/186 

PS609 

3311 

PT4-7158-021 

3444/123A 

PT2660 

3192/186 

PTC207 

3087 

PL-17 6-042-9-00 

3357/186A 

PPR1008 

3192/186 

PS610 

3311 

PT4-7158-022 

3444/123A 

PT2677 

3048/329 

PTC207M 

3087 

PL-176-042-9002 

3444/123A 

PQ27 

3006/160 

PS610SCR 

6616/5516 

PT4-7158-023 

3444/123A 

PT2677A 

3048/329 

PTC208 

3066/118 

PL-176-042-9004 

3444/123A 

PQ28 

3004/102A 

PS611 

3311 

PT5 

3017B/117 

PT2677B 

3048/329 

PTC209 

3109/119 

PL-176-042-9006 

3444/123A 

PQ29 

3004/102A 

PS615 

3311 

PT5B 

3017B/117 

PT2677C 

3048/329 

PTC210 

3067/502 

PL-176-047-9-00 

3124/289 

PQ30 

3006/160 

PS616 

3311 

PT6 

3717/121 

PT2760 

3444/123A 

PTC211 

3068/503 

PL-17 6-049-9-00 

3122 

PQ31 

3009 

PS617 

3311 

PT06 

3717/121 

PT2896 

3444/123A 

PTC212 

3108/505 

PL-177-006-9-00 

3114/290 

PR 100 

9037/5317 

PS620 SCR 

6616/5516 

PT-6 

3009 

PT3141 

3444/123A 

PTC213 

3108/505 

PL180Z 

3353/5103A 

PR515 

3056/135A 

PS621 

3311 

PT6D22-1 

9075/166 

PT3141A 

3444/123A 

PTC214 

3175 

PL-182-009-9-00 

3116 

PR605 

3056/135A 

PS622 

3311 

PT6D22/1 

3017B/117 

PT3141B 

3444/123A 

PTC216 

3998/506 

PL-182-009-9001 

3448 

PR617 

3062/142A 

PS623 

3311 

PT9C22/1 

3081/125 

PT3141C 

3048/329 

PTC217 

3089/112 

PL-182-014-9-00 

3112 

PR-620 

3063/145A 

PS627 

3031A 

PT-12 

3009 

PT3151A 

3444/123A 

PTC301 

3463/601 

PL-182-014-9002 

3444/123A 

PR620 

3063/145A 

PS628 

3031A 

PT12 

3717/121 

PT3151B 

3444/123A 

PTC302 

3864/605 
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SK 
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SK 
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SK 
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SK 

Type 

PTC311 

3324/611 

PTS85080 

3336/5080A 

Q11/6515 

3722/102 

Q5044 

3006/160 

Q35524B 

3014 

QQ-M07205AT 

3231/1155 

PTC401 

3648/168 

PTS85081 

3151/5081A 

Q-16 

3004/102A 

Q5050 

3010 

Q36642 

3027/130 

QQ-M33566AA 

3249/1052 

PTC402 

3107/5307 

PTS85404 

3627/5404 

Q-22II5C 

3087 

Q5053 

3444/123A 

Q36643 

3024/128 

QQ-MAN829AN 

3964 

PTC404 

3110/120 

PTS86402 

3628/6402 

Q-3 5 

3444/123A 

Q5053A 

3122 

Q40263 

3004/102A 

QQ-MB521AX 

3827/1166 

PTC406 

3120/114 

PV-8 

3016 

Q-36 

3114/290 

Q5053D 

3124/289 

Q40359 

3008 

QQ-MBA511AX 

3827/1166 

PTC407 

3119/113 

PXB-103 

3004/102A 

Q-3 6 A 

3114/290 

Q5053E 

3124/289 

Q51210 

3245/199 

QQ-MBA511AY 

3827/1166 

PTC501 

3055/134A 

PXB103 

3722/102 

Q49 

3087 

Q5053F 

3124/289 

QA01-08R 

3059/138A 

QQ-MBA511BX 

3827/1166 

PTC502 

3057/136A 

PXB-113 

3004/102A 

Q50 

3087 

Q5053G 

3124/289 

QA01-11SE 

3139/5074A 

QQ-MBA551BX 

3827/1166 

PTC503 

3058/137A 

PXB113 

3722/102 

Q51 

3087 

Q5075CLY 

3021/124 

QA01-25RA 

3064/146A 

QQ-MBZ521AX 

3827/1166 

PTC504 

3059/138A 

PXC-101 

3004/102A 

Q52 

3311 

Q5075DLY 

3021/124 

QA01-082 

3136/5072A 

QQ-MC3001DT 

3137/192A 

PTC505 

3060/139A 

PXC101 

3722/102 

Q53 

3311 

Q5075DXY 

3021/124 

QA01-115E 

3139/5074A 

QQ-MM566AA 

3249/1052 

PTC506 

3061/140A 

PXC101A 

3722/102 

Q54 

3311 

Q5075ELY 

3021/124 

QA-3 

3039/316 

QQ-OPLL02AN 

3732/1167 

PTC507 

3062/142A 

PXC-101A 

3004/102A 

Q55 

3311 

Q5075EXY 

3021/124 

QA-8 

3024/128 

QQ-OPLL02AO 

3732/1167 

PTC508 

3750/143A 

PXC-101 AB 

3004/102A 

Q56 

3311 

Q5075FXY 

3021/124 

QA-9 

3025/129 

QQ-0PLL02AQ 

3732/1167 

PTC509 

3063/145A 

PXC101AB 

3722/102 

Q57 

3311 

Q5075ZMY 

3021/124 

QA-10 

3024/128 

QQ-OT4011AT 

4011 

PTC510 

3752/5077A 

PY-5 

3017B/117 

Q58 

3311 

Q5077A 

3114/290 

QA-11 

3025/129 

QQ-004001AA 

4001 

PTC511 

3064/146A 

PZ 1-3.3 

3330/5066A 

Q59 

3031A 

Q5078Z 

3132 

QA-12 

3444/123A 

QQ-004069AA 

4069 

PTC512 

3095/147A 

PZ 1-3.4 

3330/5066A 

Q60 

3031A 

Q5083C 

3452/108 

QA-13 

3444/123A 

QQ-004081AA 

4081 

PTC513 

3096/148A 

PZ 1-3.6 

3055/134A 

Q-0115C 

3122 

Q5087Z 

3114/290 

QA-14 

3444/123A 

QQ-004518AA 

4518 

PTC514 

3097/149A 

PZ 1-3.9 

3331/5067A 

Q-00169 

3448 

Q5100A 

3114/290 

QA-15 

3444/123A 

QQC61210 

3124/289 

PTC515 

3098/150A 

PZ 1-4.3 

3332/5068A 

Q-00169A 

3448 

Q5102 

3114/290 

QA-16 

3444/123A 

QQC61689 

3114/290 

PTC516 

3099/151A 

PZ1-4.7 

3333/5069A 

Q-00169B 

3448 

Q5102P 

3025/129 

QA-17 

3025/129 

QQC61689A 

3114/290 

PTC601 

3900/536A 

PZ1-6.8 

3334/5071A 

Q-00169C 

3448 

Q5102Q 

3025/129 

QA-18 

3116 

QQM07205AT 

3231/1155 

PTC602 

3069/501A 

PZ1-10 

3061/140A 

Q-00184R 

3448 

Q5102R 

3025/129 

QA-19 

3444/123A 

QQMAN612AN 

3963/1249 

PTC-603 

3303/522 

PZ1-11 

3139/5074A 

Q-00269 

3444/123A 

Q5104-Z 

3021/124 

QA-20 

3112 

QQV60527 

3835/103A 

PTC651 

3638/5402 

PZ1-12 

3062/142A 

Q-00269A 

3444/123A 

Q5104Z 

3021/124 

QA-21 

3114/290 

QQV60529 

3024/128 

PTC701 

3135/709 

PZ1-12.8 

3093 

Q-00269B 

3444/123A 

Q5111 

3710/238 

QA-21A 

3114/290 

QQV60537 

3835/103A 

PYC-703 

3135/709 

PZ 1-14 

3094/144A 

Q-00269C 

3444/123A 

Q5111K 

3710/238 

QA703E 

3157/703A 

QQV61772 

3835/103A 

PTC705 

3077/790 

PZ 1-15 

3063/145A 

Q-00284R 

3018 

Q5111ZK 

3710/238 

QB01-18 

3752/5077A 

QR2378 

3004/102A 

PTC708 

3134/705A 

PZ1-20 

3335/5079A 

Q-00284R-3 

3018 

Q5113ZLM 

3021/124 

QB4 

3045/225 

QRF-3 

3448 

PTC709 

3159/718 

PZ1-22 

3336/5080A 

Q-00369 

3444/123A 

Q5113ZMM 

3021/124 

QB106P 

9021/5070A 

QRG-3 

3448 

PTC713 

9014/720 

PZ1-24 

3157/703A 

Q-00369A 

3444/123A 

Q-05115C 

3444/123A 

QB118 

3752/5077A 

QRT-100 

3265 

PTC715 

3075/714 

PZ1-26 

3148 

Q-00369B 

3444/123A 

Q5116C 

3114/290 

QD-CS2688DJ 

3327/614 

QRT-100A 

3529 

PTC719 

3076/715 

PZ1-27 

3064/146A 

Q-00369C 

3444/123A 

Q5116CA 

3114/290 

QD-CTT310XQ 

3327/614 

QRT-101 

3262 

PTC721 

3358/1006 

PZ1-29 

3150 

Q-00384R-3 

3018 

Q5119 

3438 

QD-CTT410KQ 

3325/612 

QRT-10Z 

3444/123A 

PTC723 

3144/723 

PZ1-33 

3095/147A 

Q-00469 

3020/123 

Q5119D 

3115/165 

QD-CTT410XQ 

3325/612 

QRT-102A 

3444/123A 

PTC726 

3072/712 

PZ1-36 

3337/5085A 

Q-00469A 

3124/289 

Q5120P 

3452/108 

QD-G1N60PXT 

3088 

QRT-103 

3466/159 

PTC730 

3215/783 

PZ 1-39 

3338/5086A 

Q-00469 B 

3124/289 

Q5120Q 

3452/108 

QD-G1N60XXT 

3088 

QRT-103A 

3466/159 

PTC731 

3170/731 

PZ1-43 

3339/5087A 

Q-00469C 

3122 

Q5120R 

3452/108 

QD-G1S32XXT 

3088 

QRT-104 

3245/199 

PTC732 

3455/804 

PZ1-47 

3340/5088A 

Q-00484R 

3444/123A 

Q5121 

3245/199 

QD-SMA150XN 

3100/519 

QRT-105 

3245/199 

PTC733 

3149/791 

PZ1-51 

3341/5089A 

Q-00484R-1 

3452/108 

Q51210 

3124/289 

QD-SS1555XT 

3100/519 

QRT-106 

3114/290 

PTC734 

3171/744 

PZ1-51B 

3056/135A 

Q514Z 

3115/165 

Q5121Q 

3025/129 

QD-SS1885XT 

3311 

QRT-107 

3854/123AP 

PTC735 

3160/801 

PZ1-55 

3096/148A 

Q-00569 

3444/123A 

Q5121R 

3124/289 

QD-SSR1KX4P 

3311 

QRT-109 

3479 

PTC738 

3167/738 

PZ1-56 

3342/5090A 

Q-00569A 

3444/123A 

Q5123E 

3444/123A 

QD-SV06CXXB 

3017B/117 

QRT-110 

3044/154 

PTC739 

3480/1178 

PZ1-56B 

3057/136A 

Q-00569B 

3444/123A 

Q5123F 

3444/123A 

QD-ZBZ162XJ 

3751/5075A 

QRT-113 

3716/161 

PTC740 

3328/740A 

PZ1-62 

3097/149A 

Q-00569C 

3122 

Q5124 

3122 

QD-ZMZ205X3 

3056/135A 

QRT-114 

3748/282 

PTC741 

3167/738 

PZ1-62B 

3058/137A 

Q-00584R-3 

3452/108 

Q5134Z 

3131A/369 

QD-ZMZ205XE 

3056/135A 

QRT-116 

3194/286 

PTC743 

3157/703A 

PZ1-68 

3343/5092A 

Q591-8003 

3024/128 

Q5135 

3114/290 

QD-ZMZ310XE 

3327/614 

QRT-121 

3138/193A 

PTC746 

3168/749 

PZ1-75C 

3059/138A 

Q591-8080 

3024/128 

Q5135-0Y 

3114/290 

QD-ZRD5EBAA 

3056/135A 

QRT-123 

3004/102A 

PTC754 

3365/1004 

PZ1-82 

3098/150A 

Q591-8081 

3024/128 

Q5138 

3220/198 

QD-ZRD8EBAA 

3136/5072A 

QRT-124 

3719/104 

PTC757 

3459/1058 

PZ1-82B 

3136/5072A 

Q591-8082 

3024/128 

Q5138K 

3220/198 

QD-ZRD8ECAA 

3136/5072A 

QRT-125 

3012/105 

PTC767 

3147 

PZ1-91 

3345/5095A 

Q-00669 

3444/123A 

Q5138L 

3220/198 

QD-ZRD9EXAA 

3060/139A 

QRT-126 

3466/159 

PTC769 

3158/797 

PZ1-91G 

3060/139A 

Q-00669A 

3444/123A 

Q5138M 

3220/198 

QD-ZRD56EAA 

9021/5070A 

QRT-126A 

3466/159 

PTC776 

3074/729 

PZ1-110 

3099/151A 

Q-00669B 

3444/123A 

Q5140XP 

3115/165 

QD-ZRD56FAA 

3057/136A 

QRT-127 

3717/121 

PTC780 

3231/1155 

PZ1-115 

3092/141A 

Q-00669C 

3444/123A 

Q5140Z 

3115/165 

QDCTT310XQ 

3327/614 

QRT-128 

3261/175 

PTC907 

3220/198 

PZ1-120 

3347/5097A 

Q-00684R 

3444/123A 

Q5140ZXP 

3115/165 

QDCTT410XQ 

3126 

QRT-129 

3835/103A 

PTC1555 

3564/955M 

PZ1-130 

3348/5098A 

Q-00769 

3026 

Q5140ZXQ 

3111 

QDMZ205XE 

3056/135A 

QRT-130 

3764/127 

PTC2677C 

3765/195A 

PZ 1-140 

3349/5099A 

Q-00769A 

3026 

Q5140ZXR 

3111 

QDSSR3AMBE 

3051/156 

QRT-131 

3027/130 

PTG132 

3132 

PZ1-150 

3350/5100A 

Q-00769B 

3026 

Q5160 

3220/198 

QG0074 

3009 

QRT-135 

3219 

PTO-6 

3717/121 

PZ 1 -160 

3351/5101A 

Q-00769C 

3026 

Q5160-0 

3220/198 

QG0254 

3444/123A 

QRT-137 

3178A 

PT0139 

3123 

PZ1-164 

3142 

Q-00784R 

3138/193A 

Q5160-R 

3220/198 

QKT0033XBE 

3116 

QRT-139 

3710/238 

PTO-139 

3004/102A 

PZ1-170 

3352/5102A 

Q-00869 

3047 

Q5160Y 

3220/198 

QN-BD1126A 

3463/601 

QRT-140 

3710/238 

PTS8108 

3132 

PZ 1-178 

3145 

Q-00869A 

3047 

Q5161Z 

3710/238 

QN2613 

3722/102 

QRT-141 

3449/297 

PTS8123A 

3444/123A 

PZ1-180 

3353/5103A 

Q-00869 B 

3047 

Q5163 

3220/198 

QOB60527 

3835/103A 

QRT-143 

3202/210 

PTS8124 

3021/124 

PZ 1-190 

3354/5104A 

Q-00869C 

3048/329 

Q5163D 

3104A 

Q0B60537 

3835/103A 

QRT-147 

3642/179 

PTS8125E 

3025/129 

PZ 1-200 

3355/5105A 

Q-00969 

3047 

Q5180 

3124/289 

QOV60529 

3124/289 

QRT-148 

3437/180 

PTS8125M 

3025/129 

PZW 

9021/5070A 

Q-00969A 

3047 

Q5182 

3444/123A 

Q0V60530 

3444/123A 

QRT-149 

3535/181 

PTS8128E 

3024/128 

Q-RF-2 

3444/123A 

Q-00969B 

3047 

Q5183 

3124/289 

QOV60538 

3444/123A 

QRT-150 

3188A/182 

PTS8128M 

3024/128 

Q-SE1001 

3444/123A 

Q-00969C 

3048/329 

Q5183C 

3124/289 

QOY60529 

3444/123A 

QRT-151 

3.189A/183 

PTS8130 

3027/130 

Q0V60526 

3004/102A 

Q-00984R 

3025/129 

Q5183P 

3124/289 

QP-1 

3642/179 

QRT-152 

3054/196 

PTS8139 

3060/139A 

Q0V60527 

3010 

Q-01069 

3048/329 

Q5202 

3220/198 

QP1 

3717/121 

QRT-153 

3083/197 

PTS8143 

3750/143A 

Q0V60528 

3004/102A 

Q-01069A 

3048/329 

Q5205 

3114/290 

QP-1 A 

3642/179 

QRT-154 

3440/291 

PTS8145 

3063/145A 

Q0V60529 

3020/123 

Q-01069B 

3048/329 

Q5207 

3710/238 

QP1A 

3717/121 

QRT-155 

3441/292 

PTS8147 

3095/147A 

Q0V60530 

3020/123 

Q-01069C 

3049/224 

Q5207Z 

3710/238 

QP2 

3717/121 

QRT-156 

3199/188 

PTS8152 

3054/196 

Q0V60537 

3010 

Q-1069C 

3299/237 

Q5209 

3513 

QP-2 

3642/179 

QRT-157 

3200/189 

PTS8153 

3083/197 

Q0V60538 

3004/102A 

Q-01115C 

3444/123A 

Q5210 

3244 

QP-3 

3642/179 

QRT-158 

3197/235 

PTS8154 

3044/154 

Q-1 

3005 

Q-01169 

3024/128 

Q5217 

3045/225 

QP-4 

3642/179 

QRT-159 

3044/154 

PTS8157 

3747/157 

Q1 

3124/289 

Q-01169A 

3024/128 

Q6010H 

3520/5677 

QP-5 

3642/179 

QRT-159A 

3232/191 

PTS8159 

3466/159 

Q1-7C 

3004/102A 

Q-01169B 

3024/128 

Q6015H 

3520/5677 

QP-6 

3642/179 

QRT-160 

3197/235 

PTS8163 

3439/163A 

Q-1A 

3005 

Q-01169C 

3024/128 

Q6015L5 

3660/56008 

QP6 

3717/121 

QRT-172 

3444/123A 

PTS8165 

3115/165 

Q1B 

3016 

Q-01184R 

3048/329 

Q6015R5 

3660/56008 

QP7 

3717/121 

QRT-175 

3834/132 

PTS8171 

3201/171 

Q1H 

3016 

Q-01269 

3026 

Q6025H 

3522/5697 

QP-7 

3642/179 

QRT-176 

3834/132 

PTS8177 

3175 

Q-1N914 

3100/519 

Q-01269B 

3026 

Q-06115C 

3444/123A 

QP-8 

3027/130 

QRT-177 

3746/326 

PTS8182 

3188A/182 

Q-1N4001 

3311 

Q-01269C 

3026 

Q6521 

3114/290 

QP-8 0 

3027/130 

QRT-182 

3299/237 

PTS8186 

3192/186 

Q-2 

3861/101 

Q-01284R 

3048/329 

Q-07115C 

3444/123A 

QP-8 R 

3027/130 

QRT-185 

3179A 

PTS8187 

3193/187 

Q2 

3124/289 

Q-01369C 

3225/1104 

Q-08115C 

3122 

QP-8-1 

3027/130 

QRT-189 

3085 

PTS8190 

3232/191 

Q2-7C 

3004/102A 

Q-01384R 

3299/237 

Q-09115C 

3122 

QP8-6623N 

3012/105 

QRT-190 

3562 

PTS8192 

3137/192A 

Q2N406 

3004/102A 

Q2001MS2 

3506/5642 

Q-10115C 

3444/123A 

QP-8-P 

3027/130 

QRT-191 

3197/235 

PTS8193 

3138/193A 

Q2N1526 

3008 

Q2006L4 

3507 

Q-11115C 

3054/196 

QP-8B 

3027/130 

QRT-192 

3628/6402 

PTS8194 

3275/194 

Q2N2428 

3004/102A 

Q2010H 

3508/5675 

Q-12115C 

3054/196 

QP-8BL 

3027/130 

QRT-196 

3189A/183 

PTS8196 

3054/196 

Q2N2613 

3004/102A 

Q2015H 

3520/5677 

Q-13115C 

3122 

QP-8BR 

3027/130 

QRT-197 

3188A/182 

PTS8197 

3083/197 

Q2N4105 

3010 

Q2015L5 

3658/56004 

Q-14115C 

3444/123A 

QP-8G 

3027/130 

QRT-200 

3087 

PTS8210 

3202/210 

Q2N4106 

3004/102A 

Q2015R5 

3658/56004 

Q-15115C 

3444/123A 

QP-8GR 

3027/130 

QRT-201 

3051/156 

PTS8211 

3203/211 

Q-2N5225 

3444/123A 

Q2016L4 

3507 

Q-16115C 

3444/123A 

QP-80R 

3027/130 

QRT-202 

3089/112 

PTS8230 

3042/230 

Q-2N5226 

3466/159 

Q2025H 

3652/5693 

Q-17115C 

3047 

QP-8V 

3027/130 

QRT-203 

3032A 

PTS8231 

3857/231 

Q-3 

3861/101 

Q-02115C 

3444/123A 

Q-18115C 

3049/224 

QP-8W 

3027/130 

QRT-204 

3108/505 

PTS8283 

3467/283 

Q3-Q4 

3024/128 

Q-03115C 

3444/123A 

Q-20115C 

3017B/117 

QP-8Y 

3027/130 

QRT-210 

3033A 

PTS8708 

3135/709 

Q3/2 

3311 

Q4006L4 

3507 

Q-21115 C 

3100/519 

QP0010 

3027/130 

QRT-212 

3311 

PTS8713 

3077/790 

Q3/6515 

3444/123A 

Q4010H 

3508/5675 

Q-22115C 

3088 

QP-10 

3642/179 

QRT-213 

3311 

PTS8731 

3170/731 

Q3V60537 

3835/103A 

Q4015H 

3520/5677 

Q-23115C 

3100/519 

QP-11 

3027/130 

QRT-214 

3312 

PTS8738 

3167/738 

Q-4 

3005 

Q4015L5 

3659/56006 

Q-24115C 

3100/519 

QP-12 

3027/130 

QRT-215 

3313/116 

PTS8739 

3235/739 

Q4B 

3016 

Q4015R5 

3659/56006 

Q-25115C 

3060/139A 

QP-13 

3191/185 

QRT-218 

3316 

PTS8749 

3168/749 

Q-5 

3861/101 

Q4016L4 

3507 

Q-26115C 

3017B/117 

QP-14 

3190/184 

QRT-220 

3110/120 

PTS8779 

3240/779-1 

Q-6 

3004/102A 

Q4025H 

3509/5695 

Q34450 

3021/124 

QP0020 

3079 

QRT-221 

3119/113 

PTS8780 

3141/780 

Q6/2 

3311 

Q-04115C 

3444/123A 

Q34451 

3004/102A 

QP-31 

3083/197 

QRT-222 

3120/114 

PTS8783 

3215/783 

Q-7 

3004/102A 

Q5015L5 

3660/56008 

Q35218 

3004/102A 

QP0040 

3036 

QRT-223 

3121/115 

PTS8791 

3149/791 

Q7 

3045/225 

Q5015R5 

3660/56008 

Q35242 

3444/123A 

QQ-BB7521AX 

3827/1166 

QRT-224 

3109/119 

PTS85013 

3058/137A 

Q-8 

3004/102A 

Q5025H 

3522/5697 

Q035259 

3122 

QQ-0C1005A0 

3710/238 

QRT-225 

3066/118 

PTS85072 

3136/5072A 

Q8/2 

3311 

Q5030 

3035 

Q35259 

3018 

QQ-M00566AA 

3249/1052 

QRT-226 

3067/502 

PTS85079 

3335/5079A 

Q-9 

3861/101 

Q5039 

3010 

Q35524 

3014 

QQ-M01026AA 

3763/1226 

QRT-227 

3042/230 
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QRT-228—R8560 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

QRT-228 

3504/5508 

QTC0710XAE 

3356 

R8 

3032A 

R-242 

3004/102A 

R1715 

3666/5605 

R4270 RECT 

7359/6159 

QRT-229 

3068/503 

QTC1969XBE 

3239/236 

R8/2H 

3311 

R242 

3123 

R1750 

3508/5675 

R4280 RECT 

7359/6159 

QRT-230 

3647/167 

QTD704XAE 

3620 

R008A 

3081/125 

R-244 

3005 

R1751 

3508/5675 

R4290 RECT 

7359/6159 

QRT-231 

3649/170 

QTVCM-65 

3455/804 

R10DC 

3031A 

R244 

3721/100 

R1752 

3508/5675 

R4369 

3027/130 

QRT-232 

3649/170 

QTVCM-71 

3596/976 

R12 TRANS 

3861/101 

R 245 

3004/102A 

R1781 

3509/5695 

R4370 RECT 

7359/6159 

QRT-234 

3055/134A 

QTVCM-72 

3593/968 

R-12C 

3443/513 

R0250 

3501/5994 

R1782 

3521/5686 

R4380 RECT 

7359/6159 

QRT-235 

3056/135A 

QTVCM-74 

3459/1058 

R12C 

3443/513 

R250 

3081/125 

R1783 

3521/5686 

R4390 RECT 

7359/6159 

QRT-236 

3057/136A 

QTVCM-75 

3288/1003 

R14TRANS 

3861/101 

R0251 

3501/5994 

R1785 

3521/5686 

R4409 

3119/113 

QRT-237 

3058/137A 

QTVCM-77 

3225/1104 

R15JB 

9075/166 

R0253 

3501/5994 

R1889 

3087 

R4437-1 

3146/787 

QRT-238 

3334/5071A 

QTVCM-78 

3223/1100 

R-16 

3004/102A 

R0254 

3501/5994 

R-2001 

3764/127 

R4437-2 

3146/787 

QRT-239 

3059/138A 

QTVCM-79 

3281/1103 

R-23-1003 

3004/102A 

R0255 

3501/5994 

R2001 

3764/127 

R4438-1 

3147 

QRT-240 

3060/139A 

QTVCM-81 

3231/1155 

R-23-1004 

3004/102A 

R255 

3123 

R2003 

3764/127 

R4438-1 (RCA) 

3829/788 

QRT-241 

3061/140A 

QTVCM-82 

3249/1052 

R-24-1001 

3004/102A 

R0256 

3501/5994 

R2090 RECT 

7111/5911 

R4438-2 

3147 

QRT-242 

3139/5074A 

QTVCM-500 

7400 

R-24-1002 

3004/102A 

R0257 

3501/5994 

R2159 

3017B/117 

R4438-2(RCA) 

3829/788 

QRT-243 

3062/142A 

QTVCM-502 

7474 

R24-1003 

3004/102A 

R258 

3005 

R2164 

3087 

R4438-3(RCA) 

3829/788 

QRT-244 

3093 

QTVCM-503 

7447 

R24-1004 

3004/102A 

R265A 

3717/121 

R2252 

3017B/117 

R4666 

3119/113 

QRT-245 

3063/145A 

QTVCM-504 

7493 

R-3 3 

3861/101 

R290 

3123 

R2270-7 5638 

3027/130 

R5048 

3024/128 

QRT-246 

3751/5075A 

QTVCM-505 

7490 

R-3 4 

3861/101 

R-291 

3004/102A 

R2270-76672 

3036 

R5050 

3835/103A 

QRT-247 

3335/5079A 

QTVCM-506 

7416 

R35 

3123 

R291 

3123 

R2270-7 6963 

3025/129 

R5054 

3835/103A 

QRT-248 

3336/5080A 

QV-BD1 1225A 

3463/601 

R36 

3123 

R324 

3123 

R2334 

3087 

R5096 

3087 

QRT-249 

3064/146A 

QV-BD11246A 

3463/601 

R-36M(TRIPLER) 3304/500A 

R340 

3444/123A 

R2356 

3835/103A 

R5158-1 

3158/797 

QRT-250 

3095/147A 

QVD1KF114 

3087 

R41 TRANS 

3861/101 

R350 

3051/156 

R2359 

3835/103A 

R5180 

3835/103A 

QRT-251 

3338/5086A 

QVDM8513ART 

3463/601 

R43HZ 

3608/5990 

R-424 

3005 

R2360 

3835/103A 

R5320R 

6555/6355 

QRT-252 

3340/5088A 

QVM800B 

3088 

R46 

3722/102 

R424-1 

3123 

R2364 

3835/103A 

R5522 

3087 

QRT-253 

3342/5090A 

QZ3.6T5 

3055/134A 

R0050 

3311 

R-425 

3005 

R2375 

3835/103A 

R5862 (MP) 

3709/110MP 

QRT-254 

3097/149A 

QZ3.6T10 

3055/134A 

R0051 

3311 

R425 

3007 

R2432-1 

3102/710 

R5970 

3017B/117 

QRT-255 

3098/150A 

QZ5.1T5 

3056/135A 

R0052 

3311 

R425A 

3007 

R2434 

3102/710 

R5971 

3017B/117 

QRT-256 

3099/151A 

QZ5.1T10 

3056/135A 

R52 

3123 

R428 

3123 

R2434-1 

3102/710 

R6048 

3017B/117 

QRT-257 

3136/5072A 

QZ5.6T5 

3057/136A 

R0053 

3031A 

R-488 

3005 

R2442 

3017B/117 

R6109 (MP) 

3709/1 10MP 

QRT-258 

3752/5077A 

QZ5.6T10 

3057/136A 

R0054 

3017B/117 

R488 

3721/100 

R2444 

3021/124 

R6110 

3017B/117 

QRT-259 

3151/5081A 

QZ6.2T5 

3058/137A 

R0055 

3032A 

R497 

3123 

R2445 

3070/711 

R6171-11 

9098/515 

QRT-260 

3347/5097A 

QZ6.2T10 

3058/137A 

R-5 6 

3004/102A 

R-5 06 

3005 

R2445-1 

3070/711 

R6171-12 

9098/515 

QRT-261 

3350/5100A 

QZ10T5 

3061/140A 

R0056 

3080 

R506 

3123 

R2446 

3717/121 

R6171-19 

9098/515 

QRT-263 

3091 

QZ10T10 

3061/140A 

R60-1001 

3008 

R515 

3123 

R2446-1 

3717/121 

R6171 -20 

9098/515 

QRT-265 

3443/513 

QZ12T5 

3062/142A 

R60-1002 

3008 

R516 

3009 

R2460-9 

3764/127 

R6422 

3017B/117 

QRT-266 

3355/5105A 

QZ12T10 

3062/142A 

R60-1003 

3008 

R-5 30 

3004/102A 

R2473 

3452/108 

R-7026 

3311 

QRT-300 

3854/123AP 

QZ14T5 

3094/144A 

R60-1004 

3004/102A 

R-539 

3008 

R2476 

3452/108 

R-7027 

3100/519 

QRT-301 

3137/192A 

QZ14T10 

3094/144A 

R60-1005 

3004/102A 

R558 

3004/102A 

R2477 

3452/108 

R7028 

3088 

QRT-302 

3854/123AP 

QZ-15T5 

3063/145A 

R60-1006 

3004/102A 

R581 

3006/160 

R2494-1 

3764/127 

R7029 

3088 

QRT-303 

3466/159 

QZ15T5 

3063/145A 

R60-1007 

3087 

R582 

3444/123A 

R2500-1 

3764/127 

R7030 

3059/138A 

QRT-306 

3847 

QZ15T10 

3063/145A 

R61 

3835/103A 

R592 

3861/101 

R2503 

3126 

R-7051 

3090/109 

QRT-306F 

3847 

QZ-15T10 

3063/145A 

R61-62 

3097/149A 

R-593 

3004/102A 

R2516 

3072/712 

R7097 

3785/5019A 

QRT-308 

3854/123AP 

QZ27T5 

3064/146A 

R62 

3835/103A 

R593 

3123 

R2516-1 

3072/712 

R-7103 

3062/142A 

QRT-309 

3854/123AP 

QZ27T5A 

3064/146A 

R-63 

3011 

R0600 

3515 

R2964 

3764/127 

R7162 

3017B/117 

QRT-310 

3197/235 

QZ27T10 

3064/146A 

R-63HZ 

3501/5994 

R0602 

3515 

R2982 

3027/130 

R7163 

3444/123A 

QRT-311 

3138/193A 

QZ27T10A 

3064/146A 

R-64 

3004/102A 

R0604 

3515 

R3012 

3925/525 

R7165 

3444/123A 

QRT-312 

3444/123A 

R/164 

3501/5994 

R64 

3123 

R0606 

3515 

R3057 

3119/113 

R7167 

3009 

QRT-314 

3715 

R/254 

3501/5994 

R65 

3004/102A 

R-608A 

3004/102A 

R3110 

3698/5987 

R7248 

3017B/117 

QRT-315 

3275/194 

R-DW4 

3760/512 

R-66 

3004/102A 

R612-1 

3893/152 

R3115 

3698/5987 

R7249 

3444/123A 

QRT-600 

3756/508 

R-J24 

3721/100 

R66 

3123 

R621-1 

3893/152 

R3120 

3698/5987 

R7253 

3009 

QRT-601 

3757/509 

R-S1347 

3311 

R66-8504 

3311 

R624-1 

3083/197 

R3125 

3518/5995 

R7271 

3017B/117 

QRT-602 

3758/510 

R-S1805 

9007/5804 

R-67 

3004/102A 

R632-2 

3893/152 

R3130 

3518/5995 

R7343 

3444/123A 

QRT-603 

3759/511 

R-SD187 

3835/103A 

R67 

3123 

R0700 

3089/112 

R3135 

3518/5995 

R7359 

3444/123A 

QRT-604 

3760/512 

R-1 

3031A 

R79 

3835/103A 

R714 

3008 

R3140 

3518/5995 

R7360 

3444/123A 

QRT-605 

3761/514 

R1 

3066/118 

R0080 

3081/125 

R715 

3008 

R3145 

3518/5995 

R7361 

3444/123A 

QS054 

3122 

R-1 A 

3016 

R080 

3032A 

R0801 

3105 

R3150 

3518/5995 

R7362 

3835/103A 

QS0280 

3025/129 

R1A 

3067/502 

R80 

3835/103A 

R0802 

3105 

R3160 

3518/5995 

R7582 

3444/123A 

QS0320 

3024/128 

R-1B 

9005/5802 

R0081 

3081/125 

R0803 

3105 

R3190 RECT 

7203/6003 

R7613 

3024/128 

QS0400 

3024/128 

RIB 

3017B/117 

R0082 

3081/125 

R0804 

3106/5304 

R3210 

3698/5987 

R7620 

3009 

QS1306 

3197/235 

R-1S188 

3090/109 

R-83 

3004/102A 

R0805 

3107/5307 

R3215 

3698/5987 

R7682 

3017B/117 

QSC380 

3444/123A 

R2 

3109/119 

R83 

3123 

R0841 

3105 

R3220 

3698/5987 

R7743 

3087 

QSC509 

3124/289 

R02A 

3081/125 

R0086 

3081/125 

R0842 

3105 

R3225 

3518/5995 

R7887 

3444/123A 

QSC756 

3748/282 

R-2AV2 

3759/511 

R0090 

3081/125 

R0843 

3106/5304 

R3230 

3518/5995 

R7892 

3087 

QSE1001 

3018 

R2D 

3062/142A 

R0091 

3051/156 

R0845 

3106/5304 

R3235 

3518/5995 

R7893 

3087 

QSE3001 

3452/108 

R2E 

3063/145A 

R0092 

3051/156 

R0846 

3107/5307 

R3240 

3518/5995 

R7953 

3444/123A 

QSE5020 

3018 

R-2SA222 

3008 

R0094 

3051/156 

R855-2 

3016 

R3245 

3518/5995 

R7954 

3017B/117 

QT-A0683XBN 

3841/294 

R-2SB186 

3004/102A 

R0096 

3051/156 

R1000 

3033 

R3250 

3518/5995 

R8024 

3017B/117 

QT-A0719XAN 

3114/290 

R-2SB187 

3004/102A 

R0097 

3051/156 

R1035 

3017B/117 

R3260 

3518/5995 

R8060 

3087 

QT-A0719XBN 

3114/290 

R-2SB303 

3004/102A 

R0098 

3051/156 

R1101 

3503 

R3283 

3444/123A 

R8061 

3087 

QT-A0719XCN 

3114/290 

R-2SB405 

3004/102A 

R98 

.3123 

R1102 

3503 

R3285 

3017B/117 

R8066 

3444/123A 

QT-A0719XHN 

3114/290 

R-2SB474 

3086/226MP 

R102-41 

3717/121 

R1103 

3503 

R3290 RECT 

7203/6003 

R8067 

3444/123A 

QT-A0733XAA 

3114/290 

R-2SB492 

3845/176 

R117 

3861/101 

R1106 

3087 

R3293 

3835/103A 

R8068 

3444/123A 

QT-A0733XBA 

3114/290 

R-2SC535 

3018 

R118 

3039/316 

R1107 

3087 

R3293 (GE) 

3444/123A 

R8069 

3444/123A 

QT-A0733XON 

3138/193A 

R-2SC537 

3444/123A 

R-119 

3005 

R1109 

3087 

R3314 

3119/113 

R8070 

3444/123A 

QT-B0642XAN 

3114/290 

R-2SC545 

3452/108 

R119 

3721/100 

R1221 

3634/5444 

R3415 

7227/6027 

R8115 

3444/123A 

QT-C131BXDN 

3122 

R-2SC668 

3452/108 

R-120 

3004/102A 

R1222 

3635/5446 

R3420 

7227/6027 

R8116 

3444/123A 

QT-C0372XAT 

3122 

R-2SC772 

3018 

R120 

3123 

R1223 

3636/5448 

R3490 RECT 

7245/6045 

R8117 

3444/123A 

QT-C0460CBB 

3018 

R-2SC858 

3124/289 

R122C 

3311 

R1241 

6629/5529 

R3502 

3023/704 

R8118 

3444/123A 

QT-C0525XDT 

3893/152 

R-2SD187 

3010 

R-125 

3861/101 

R1242 

6629/5529 

R3502-1 

3023/704 

R8119 

3444/123A 

QT-C0710XAE 

3356 

R-3 

3110/120 

R0130 

3500/5882 

R1243 

6629/5529 

R3502-2 

3023/704 

R8120 

3444/123A 

QT-C0710XBE 

3356 

R3 

3110/120 

R0131 

3500/5882 

R1243 SCR 

3942/5483 

R3512-1 

3717/121 

R8219 

3087 

QT-C0735XBT 

3122 

R3/2H 

3311 

R0132 

3500/5882 

R1244 

6629/5529 

R3514-1 

3764/127 

R8223 

3444/123A 

QT-C0828XAN 

3122 

R-3A3 

3756/508 

R0134 

3500/5882 

R1245 

6629/5529 

R3515 

3009 

R8224 

3444/123A 

QT-C0828XDN 

3122 

R-3AT2 

3757/509 

R-135 

3861/101 

R1246 

6629/5529 

R3515(RCA) 

3717/121 

R8225 

3444/123A 

QT-C0829X0N 

3122 

R-3DB3 

3758/510 

R-136 

3861/101 

R1247 

6629/5529 

R3528-1 

3254/785 

R8243 

3444/123A 

QT-C0829XAN 

3122 

R-3DS3 

3761/514 

R0136 

3500/5882 

R1300 

3504/5508 

R3528-1 RCA 

3254/785 

R8244 

3444/123A 

QT-C0829XBN 

3122 

R-4A 

9007/5804 

R-137 

3861/101 

R1301 

3504/5508 

R3528-1 (RCA) 

3717/121 

R8257 

3087 

QT-C0839XDA 

3018 

R4A 

3017B/117 

R145B 

3107/5307 

R1302 

3504/5508 

R3533 

3119/113 

R8259 

3444/123A 

QT-C0900XBA 

3124/289 

R4HZ 

3608/5990 

R-152 

3004/102A 

R1303 

3504/5508 

R3573-1 

3835/103A 

R8260 

3444/123A 

QT-C0900XCA 

3124/289 

R-5 

9009/5808 

R152 

3123 

R1304 

3579/5504 

R3583-7 

3042/230 

R8261 

3444/123A 

QT-C0945AAA 

3124/289 

R5 

3033 

R154B 

3311 

R1306 

3504/5508 

R3583-8 

3042/230 

R8305 

3444/123A 

QT-C0945ACA 

3124/289 

R-5B 

9005/5802 

R0160 

3501/5994 

R1307 

3504/5508 

R3585-5 

3042/230 

R8312 

3444/123A 

QT-C0945AEA 

3124/289 

R5B 

3033 

R0161 

3501/5994 

R1329 

3017B/117 

R3585-6 

3857/231 

R8313 

3009 

QT-C0945A6A 

3124/289 

R-5C 

9005/5802 

R0162 

3501/5994 

R1471 

3505/5547 

R3585-7 

3042/230 

R8314 

3100/519 

QT-C0945LAA 

3124/289 

R5C 

3033 

R-163 

3005 

R1472 

3581/5543 

R3585-8 

3857/231 

R8470 

3017B/117 

QT-C0945XHA 

3124/289 

R6 

3033 

R163 

3721/100 

R1473 

3505/5547 

R3608-1 

3024/128 

R8473 

3017B/117 

QT-C1306XZA 

3197/235 

R6 OA 

3123 

R-164 

3004/102A 

R1475 

3505/5547 

R3608-2 

3024/128 

R8474 

3119/113 

QT-C1307XZA 

3239/236 

R06-1001 

3452/108 

R0164 

3501/5994 

R1531 

3835/103A 

R3611-1 

3893/152 

R8475 

3087 

QT-C1318XAN 

3124/289 

R06-1002 

3452/108 

R164 

3123 

R1532 

3835/103A 

R3613-3(RCA) 

3232/191 

R8528 

3444/123A 

QT-C1318XDN 

3122 

R06-1003 

3452/108 

R0166 

3501/5994 

R-1533 

3861/101 

R3633-1 

3102/710 

R8529 

3039/316 

QT-C1318XGN 

3124/289 

R06-1004 

3452/108 

R177 

3835/103A 

R1534 

3835/103A 

R3635 RECT 

7261/6061 

R8530 

3444/123A 

QT-C1359XAN 

3038 

R06-1005 

3452/108 

R-186 

3005 

R1537 

3835/103A 

R3640 RECT 

7261/6061 

R8543 

3444/123A 

QT-C1674XAA 

3132 

R06-1006 

3452/108 

R186 

3721/100 

R1545 

3835/103A 

R3677-1 

3141/780 

R8551 

3444/123A 

QT-C1675XCA 

3122 

R06-1007 

3004/102A 

R-202 

3861/101 

R1546 

3835/103A 

R3677-1 RCA 

3141/780 

R8552 

3444/123A 

QT-C1687XAN 

3038 

R06-1008 

3004/102A 

R-203 

3861/101 

R1547 

3835/103A 

R3677-2 

3141/780 

R8553 

3444/123A 

QT-C2074XAT 

3252/302 

R06-1009 

3004/102A 

R204B 

9075/166 

R1549 

3835/103A 

R3677-3 

3141/780 

R8554 

3444/123A 

QT-D0313XAC 

3620 

R06-1010 

3004/102A 

R210 

3081/125 

R1553 

3835/103A 

R3677-3 RCA 

3141/780 

R8555 

3444/123A 

QT-D0325XAC 

3893/152 

R6/2H 

3311 

R-213 

3124/289 

R1667 

3087 

R3681-1 

3893/152 

R8556 

3444/123A 

QT-K0030XAT 

3112 

R6HZ 

3501/5994 

R-227 

3005 

R1711 

3664/5602 

R3690 RECT 

7273/6073 

R8557 

3444/123A 

QT-K0049XAA 

3448 

R07A 

3059/138A 

R227 

3721/100 

R1712 

3664/5602 

R4057 

3122 

R8560 

3110/120 


33E 




R8620—RD29A RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

R8620 

3444/123A 

R5010715XXWA 

7359/6159 

R227075116 B 

3036 

RCA29A 

3054/196 

RCP704 

3179A 

RD9.1E 

3784/5018A 

R8646 

3444/123A 

R5010715XXWC 

7359/6159 

R227075497 

3027/130 

RCA29B 

3440/291 

RCP704B 

3179A 

R09.1EB 

3784/5018A 

R8647 

3444/123A 

R5010810 

7359/6159 

RA-Z 

3130 

RCA29BSDH 

3440/291 

RCP705 

3178A 

RD9.1EC 

3784/5018A 

R8648 

3444/123A 

R5010810XXWA 

7359/6159 

RA-1 

3312 

RCA29C 

3440/291 

RCP705B 

3178A 

RD9A 

3784/5018A 

R8658 

3444/123A 

R5010810XXWC 

7359/6159 

RA1 

3100/519 

RCA29CSDH 

3440/291 

RCP706 

3179A 

RD9AL 

3784/5018A 

R8659 

3009 

R5010815 

7359/6159 

RA-1 A 

3032A 

RCA30 

3083/197 

RCP706B 

3179A 

RD9AM 

3784/5018A 

R8887 

3087 

R5010815XXWA 

7359/6159 

RA1B 

3311 

RCA30A 

3083/197 

RCP707 

3178A 

RD9AN 

3784/5018A 

R8889 

3122 

R5010815XXWC 

7359/6159 

RA-1B 

3311 

RCA30B 

3441/292 

RCP707B 

3178A 

RD9B 

3749/5073A 

R8900 

3122 

R5010910 

7359/6159 

RA-1Z 

3311 

RCA31 

3054/196 

RCRCA41B 

3188A/182 

RD9E 

3784/5018A 

R8900 (2 TRANS) 

3444/123A 

R5010910XXWA 

7359/6159 

RA1Z 

3311 

RCA31A 

3054/196 

RCS29 

3626 

RD10E 

3061/140A 

R8914 

3444/123A 

R5010910XXWC 

7359/6159 

RA-2 

3032A 

RCA31B 

3054/196 

RCS29A 

3626 

RD10EB 

3061/140A 

88915 

3024/128 

R5010915 

7359/6159 

RA2C 

3081/125 

RCA32 

3083/197 

RCS29B 

3626 

RD-10EB 

3061/140A 

R8916 

3444/123A 

R5010915XXWA 

7359/6159 

RA-26 

3061/140A 

RCA32A 

3083/197 

RCS29C 

3626 

RD10EB1 

3785/5019A 

R8963 

3444/123A 

R5010915XXWC 

7359/6159 

RA26 

3311 

RCA32B 

3083/197 

RCS30 

3625/218 

RD10EB-2 

3061/140A 

R8964 

3444/123A 

R5011010 

7359/6159 

RA132AA 

3051/156 

RCA32C 

3083/197 

RCS30A 

3625/218 

RD-10F 

3061/140A 

R8965 

3444/123A 

R5011010XXWA 

7359/6159 

RA132BA 

3016 

RCA41 

3188A/182 

RCS30B 

3625/218 

RD10F 

3061/140A 

R8966 

3444/123A 

R5011010XXWC 

7359/6159 

RA132DA 

3051/156 

RCA41A 

3188A/182 

RCS30C 

3625/218 

RD11A 

3786/5020A 

R8967 

3114/290 

R5011015 

7359/6159 

RA132MA 

3051/156 

RCA41B 

3188A/182 

RCS31 

3626 

RD11AL 

3785/5019A 

R8967A 

3114/290 

R5011015XXWA 

7359/6159 

RA132PA 

3051/156 

RCA42 

3189A/183 

RCS31A 

3626 

RD11AM 

3785/5019A 

R8968 

3444/123A 

R5100710 

7358/6158 

RA132RA 

3051/156 

RCA42A 

3189A/183 

RCS31B 

3626 

RD11AN 

3786/5020A 

R8969 

3114/290 

R5100710XXWA 

7358/6158 

RA132VA 

3051/156 

RCA42B 

3189A/183 

RCS31C 

3626 

RD11B 

3786/5020A 

R8969A 

3114/290 

R5100710XXWC 

7358/6158 

RB-150 

9075/166 

RCA106A 

6754/5454 

RCS32 

3625/218 

RD11E 

3786/5020A 

R8970 

3087 

R5100715 

7358/6158 

RB-151 

9075/166 

RCA106B 

3597/5455 

RCS32A 

3625/218 

RD11E-B 

3786/5020A 

R9004 

3444/123A 

R5100715XXWA 

7358/6158 

RB-152 

3647/167 

RCA106C 

3571 

RCS32B 

3625/218 

RD11EC 

3786/5020A 

R9005 

3444/123A 

R5100715XXWC 

7358/6158 

RB-154 

3648/168 

RCA106D 

3571 

RCS32C 

3625/218 

RD11EM 

3786/5020A 

R9006 

3444/123A 

R5100810 

7358/6158 

RB-156 

3678/169 

RCA106E 

3571 

RCS242 

3027/130 

RD11F 

3139/5074A 

R9025 

3444/123A 

R5100810XXWA 

7358/6158 

RB-158 

3649/170 

RCA106F 

6753/5453 

RCS258 

3036 

RD11FB 

3139/5074A 

R9071 

3444/123A 

R5100810XXWC 

7358/6158 

RB600 

3676/5305 

RCA106M 

3571 

RCS564 

3559/162 

RD12 

3787/5021A 

R9134 

3087 

R5100815 

7358/6158 

RB800 

3677/5306 

RCA106Q 

3570 

RCS579 

3439/163A 

RD12AL 

3787/5021A 

R9135 

3091 

R5100815XXWA 

7358/6158 

RBI000 

3107/5307 

RCA106Y 

3570 

RCS618 

3437/180 

RD12E 

3787/5021A 

R9381 

3335/5079A 

R5100815XXWC 

7358/6158 

RC-2 

3925/525 

RCA107A 

6754/5454 

RCS880 

3053 

RD12EA 

3787/5021A 

R9382 

3103A/396 

R5100910 

7358/6158 

RC2 

3925/525 

RCA107B 

3597/5455 

RCS881 

3053 

R012EB 

3787/5021A 

R9383 

3103 A/396 

R5100910XXWA 

7358/6158 

RC-2V 

3925/525 

RCA107F 

6753/5453 

RCS882 

3053 

RD12EB1Z 

3787/5021A 

R9384 

3444/123A 

R5100910XXWC 

7358/6158 

RC080 

3032A 

RCA107Q 

6752/5452 

RD-2.2E 

3136/5072A 

RD12EC 

3062/142A 

R9385 

3444/123A 

R5100915 

7358/6158 

RC546 

3444/123A 

RCA107Y 

6752/5452 

RD2.4FB 

3980/5061A 

RD12FB 

3062/142A 

R9470 

3017B/117 

R5100915XXWA 

7358/6158 

RC555DE 

3564/955M 

RCA120 

3896/261 

RD2.7EB 

3837/5063A 

RD13 

3788/5022A 

R9483 

3444/123A 

R5100915XXWC 

7358/6158 

RC555NB 

3564/955M 

RCA121 

3896/261 

RD2.7FB 

3982/5064A 

RD13A 

3788/5022A 

R9531 

3006/160 

R5101010 

7358/6158 

RC555T 

3693 

RCA125 

3897/262 

RD2.7FBD 

3837/5063A 

RD13AK 

3788/5022A 

R9532 

3006/160 

R5101C10XXWA 

7358/6158 

RC679 

3036 

RCA126 

3897/262 

RD3.0 

3330/5066A 

RD13AKP 

3788/5022A 

R9533 

3004/102A 

R5101010XXWC 

7358/6158 

RC709DC 

3590/909D 

RCA370 

3083/197 

RD3.0E 

3330/5066A 

RD13AL 

3788/5022A 

R9534 

3004/102A 

R5101015 

7358/6158 

RC709DP 

3590/909D 

RCA-370 

3083/197 

RD3.0EB 

3838/5065A 

RD13AM 

3788/5022A 

R9590 

3087 

R5101015XXWA 

7358/6158 

RC709T 

3590/909D 

RCA371 

3083/197 

RD3.0F 

3330/5066A 

RD13AN 

3788/5022A 

R9597 

3017B/117 

R5110710 

7359/6159 

RC741DN 

3552/941M 

RCA-371 

3083/197 

RD3.0FBD 

3838/5065A 

RD13ANP 

3788/5022A 

R9600 

3006/160 

R5110710XXWA 

7359/6159 

RC741DP 

3552/941M 

RCA410 

3560 

RD3.3 

3330/5066A 

RD13B 

3788/5022A 

R9601 

3006/160 

R5110710XXWC 

7359/6159 

RC741T 

3514/941 

RCA411 

3560 

RD3.3E 

3330/5066A 

RD13B-Z 

3788/5022A 

R9602 

3006/160 

R5110715 

7359/6159 

RC741TE 

3514/941 

RCA413 

3560 

RD3.3F 

3330/5066A 

RD13C 

3788/5022A 

R9603 

3004/102A 

R5110715XXWA 

7359/6159 

RC747DB 

3556/947D 

RCA423 

3560 

RD3.9E 

3331/5067A 

RD13D 

3788/5022A 

R9604 

3004/102A 

R5110715XXWC 

7359/6159 

RC747DC 

3556/947D 

• RCA431 

3560 

RD3KAE 

3804/5038A 

RD13E 

3788/5022A 

R-15188 

3088 

R5110810 

7359/6159 

RC747DP 

3556/947D 

RCA508 

3836/284 

RD4.3 

3332/5068A 

RD13EA 

3788/5022A 

R20100 RECT 

7111/5911 

R5110810XXWA 

7359/6159 

RC748N0 

3641/975 

RCA-520 

3054/196 

RD4.3E 

3332/5068A 

RD13EB 

3788/5022A 

R24451 

3070/711 

R5110810XXWC 

7359/6159 

RC748T 

3565/1171 

RCA520 

3054/196 

RD4.3F 

3332/5068A 

RD13EB2Z 

3788/5022A 

R25161 

3072/712 

R5110815 

7359/6159 

RC1458T 

3555 

RCA-521 

3054/196 

RD4.7 

3333/5069A 

RD13F 

3750/143A 

R31100 RECT 

7203/6003 

R5110815XXWA 

7359/6159 

RC1700 

3027/130 

RCA521 

3054/196 

RD4.7E 

3333/5069A 

RD13FA 

3750/143A 

R32100 RECT 

7203/6003 

R5110815XXWC 

7359/6159 

RC1750 

3027/130 

RCA900 

3183A 

RD4.7F 

3333/5069A 

RD13FB 

3750/143A 

R34100 RECT 

7245/6045 

R5110910 

7359/6159 

RC2270 

3024/128 

RCA901 

3183A 

RD4A 

3773/5007A 

RD13M 

3750/143A 

R36100 RECT 

7273/6073 

R5110910XXWA 

7359/6159 

RC3401DB 

3688/992 

RCA1000 

3182/243 

RD4AL 

3772/5006A 

RD14AL 

3789/5023A 

R42100 RECT 

7359/6159 

R5110910XXWC 

7359/6159 

RC3403 

3594 

RCA 1001 

3182/243 

RD4AM 

3773/5007A 

RD15AM 

3790/5024A 

R43100 RECT 

7359/6159 

R5110915 

7359/6159 

RC4739 

3162/725 

RCA3055 

3188A/182 

RD4AN 

3774/5008A 

RD15E 

3790/5024A 

R51120 

6561 

R5110915XXWA 

7359/6159 

RC4739DB 

3162/725 

RCA3441 

3929 

RD4R7EB 

3775/5009A 

RD15EA 

3790/5024A 

R53110 

6561 

R5110915XXWC 

7359/6159 

RC6979 

3511 

RCA3773 

9031 

RD5.1 

3056/135A 

RD15EB 

3063/145A 

R53120 

6561 

R5111010 

7359/6159 

RC6980 

3079 

RCA6263 

3929 

RD5.1E 

3056/135A 

RD15EC 

3063/145A 

R62194 

3452/108 

R5111010XXWA 

7359/6159 

RC7805 

3591/960 

RCA8203 

3181 A/264 

RD5.1EB 

3776/5010A 

RD15F 

3063/145A 

R105064 

3110/120 

R5111010XXWC 

7359/6159 

RC7806 

3669/962 

RCA8203A 

3221 

RD5.1EC 

3776/5010A 

RD15FA 

3063/145A 

R-106379 

3016 

R5111015 

7359/6159 

RC7808 

3630/964 

RCA8350 

3183A 

RD5.6 

3777/5011A 

RD15FB 

3063/145A 

R109328 

3119/113 

R5111015XXWA 

7359/6159 

RC7812 

3592/966 

RCA8350A 

3183A 

RD5.6E 

3057/136A 

RD15S 

3063/145A 

R109474 

3119/113 

R6000124 

6554/6354 

RC7815 

3593/968 

RCA8350B 

3183A 

RD5.6EB 

3777/5011A 

RD16 

3791/5025A 

R-113321 

3016 

R6000124R 

6555/6355 

RC7824 

3670/972 

RCA8638C 

9033 

RD5.6EBZ7S 

3777/5011A 

RD16A 

3791/5025A 

R-113392 

3016 

R6000128 

6554/6354 

RC14587 

3551 

RCA8638D 

9033 

RD5.6EC 

9021/5070A 

RD16AL 

3791/5025A 

R332389P 

3004/102A 

R6000128R 

6555/6355 

RCA 4815 

3027/130 

RCA8638E 

9033 

RD5.6ES 

9021/5070A 

RD16AM 

3791/5025A 

R430550B 

3006/160 

R6000224 

6554/6354 

RCA1A01 

3024/128 

RCA8991A 

3710/238 

RD5.68 

3056/135A 

R016AN 

3792/5026A 

R503110 

6561 

R6000224R 

6555/6355 

RCA1A02 

3025/129 

RCA8991B 

3115/165 

RD-5A 

3056/135A 

R016B 

3791/5025A 

R503120 

6561 

R6000324 

6554/6354 

RCA1A03 

3512 

RCA8991C 

3111 

RD5A 

3333/5069A 

RD16CY 

3792/5026A 

R504110 

6561 

R6000324R 

6555/6355 

RCA1A04 

3513 

RCA8991D 

3111 

RD5AL 

3775/5009A 

RD16E 

3142 

R601225XXYA 

6561 

R6000328 

6554/6354 

RCA1A05 

3025/129 

RCA9116C 

9034 

RD5AM 

3775/5009A 

RD16E-M 

3751/5075A 

R4101022 

7202/6002 

R6000328R 

6555/6355 

RCA1A06 

3024/128 

RCA9116D 

9034 

RD5AN 

3776/5010A 

RD16EB 

3751/5075A 

R4101040 

7202/6002 

R6000424 

6554/6354 

RCA1A07 

3024/128 

RCA9116E 

9034 

RD5B 

3056/135A 

RD16EC 

9022/5076A 

R4101060 

7244/6044 

R6000424R 

6555/6355 

RCA1A08 

3025/129 

RCA40231 

3854/123AP 

RD5E-C 

3056/135A 

RD16EN 

3792/5026A 

R4101070 

7272/6072 

R6000428 

6554/6354 

RCA1A09 

3103A/396 

RCA40245 

3716/161 

RD5R6EB 

9021/5070A 

RD16F 

3751/5075A 

R4111022 

7203/6003 

R6000428R 

6555/6355 

RCA1A10 

3053 

RCA40246 

3716/161 

RD6 

3057/136A 

RD16FA 

3751/5075A 

R4111040 

7203/6003 

R6000524 

6556/6356 

RCA1A11 

3103A/396 

RCA40250 

3026 

RD6.2E 

3779/5013A 

RD16FB 

3751/5075A 

R4111060 

7245/6045 

R6000528 

6556/6356 

RCA1A13 

3103A/396 

RCC7022 

3110/120 

RD6.2EB 

3779/5013A 

RD16H 

3063/145A 

R4111070 

7273/6073 

R6000624 

6556/6356 

RCA1A15 

3103A/396 

RCP111A 

3201/171 

RD6.2EB2 

3779/5013A 

RD16HA 

3063/145A 

R5000710 

7358/6158 

R6000628 

6556/6356 

RCA1A16 

3053 

RCP111B 

3201/171 

RD6.8 

3780/5014A 

RD18EB 

3752/5077A 

R5000710XXWA 

7358/6158 

R6000724 

6558/6358 

RCA1A17 

3024/128 

RCP111C 

3201/171 

RD6.8E 

3780/5014A 

RD18F 

3752/5077A 

R5000710XXWC 

7358/6158 

R6000724R 

6559/6359 

RCA 1A18 

3024/128 

RCP111D 

3201/171 

RD6.8EB 

3780/5014A 

RD18FA 

3752/5077A 

R5000715 

7358/6158 

R6000728 

6558/6358 

RCA 1A19 

3025/129 

RCP113A 

3201/171 

RD6.8F 

3780/5014A 

RD18FB 

3752/5077A 

R5000715XXWA 

7358/6158 

R6000728R 

6559/6359 

RCA1B01 

3621 

RCP113B 

3201/171 

RD6.8FA 

3780/5014A 

RD19 

3794/5028A 

R5000715XXWC 

7358/6158 

R6000824 

6558/6358 

RCA1B04 

3217 

RCP113C 

3201/171 

RD6.8FB 

3780/5014A 

RD19A 

3794/5028A 

R5000810 

7358/6158 

R6000824R 

6559/6359 

RCA1B05 

3217 

RCP113D 

3201/171 

RD6A 

9021/5070A 

RD19AL 

3794/5028A 

R5000810XXWA 

7358/6158 

R6000828 

6558/6358 

RCA1B06 

3297/280 

RCP115 

3201/171 

RD-6A L 

3058/137A 

RD19AM 

3794/5028A 

R5000810XXWC 

7358/6158 

R6000828R 

6559/6359 

RCA1B07 

3182/243 

RCP115A 

3201/171 

RD6AL 

3777/5011A 

RD20 

3335/5079A 

R5000815 

7358/6158 

R6000924 

6558/6358 

RCA1B08 

3183A 

RCP115B 

3201/171 

RD-6AM 

3057/136A 

RD20E 

3335/5079A 

R5000815XXWA 

7358/6158 

R6000924R 

6559/6359 

RCA1B09 

3467/283 

RCP117 

3201/171 

RD6AN 

9021/5070A 

RD20F 

3335/5079A 

R5000815XXWC 

7358/6158 

R6000928 

6558/6358 

RCA1C03 

3440/291 

RCP117B 

3201/171 

RD6M 

3057/136A 

RD20FA 

3335/5079A 

R5000910 

7358/6158 

R6000928R 

6559/6359 

RCA1C04 

3083/197 

RCP700A 

3179A 

RD-7.5EB 

3059/138A 

RD20FB 

3335/5079A 

R5000910XXWA 

7358/6158 

R6001024 

6558/6358 

RCA1C05 

3054/196 

RCP700B 

3179A 

RD-7A 

3058/137A 

RD22 

3336/5080A 

R5000910XXWC 

7358/6158 

R6001024R 

6559/6359 

RCA1C06 

3083/197 

RCP700C 

3179A 

RD7A 

3059/138A 

RD22E 

3336/5080A 

R5000915 

7358/6158 

R6001028 

6558/6358 

RCA1C07 

3188A/182 

RCP700D 

3179A 

RD7AM 

3780/5014A 

RD22F 

3336/5080A 

R5000915XXWA 

7358/6158 

R6001028R 

6559/6359 

RCA1C08 

3189A/183 

RCP701A 

3178A 

RD7AN 

3780/5014A 

RD22FA 

3336/5080A 

R5000915XXWC 

7358/6158 

R6001220 

6560 

RCA1C09 

3620 

RCP701B 

3178A 

RD7R5EB 

3059/138A 

RD22FB 

3336/5080A 

R5001010 

7358/6158 

R6001220XXYA 

6560 

RCA1C10 

3054/196 

RCP701C 

3178A 

RD8 

3136/5072A 

RD24A 

3151/5081A 

R5001010XXWA 

7358/6158 

R6001225 

6560 

RCA1C11 

3083/197 

RCP701D 

3178A 

RD8.2C 

3136/5072A 

RD-24A 

3151/5081A 

R5001010XXWC 

7358/6158 

R6001225XXYA 

6560 

RCA1C12 

3440/291 

RCP702A 

3179A 

RD8.2E 

3136/5072A 

RD24AL 

3151/5081A 

R5001015 

7358/6158 

R6001230 

6560 

RCA1C13 

3083/197 

RCP702B 

3179A 

RD8.2EB 

3136/5072A 

RD24AM 

3151/5081A 

R5001015XXWA 

7358/6158 

R6001230XXYA 

6560 

RCA1C14 

3054/196 

RCP702C 

3179A 

RD8.2EB2Z 

3782/5016A 

RD24AN 

3151/5081A 

R5001015XXWC 

7358/6158 

R6011220 

6561 

RCA1C15 

3180/263 

RCP702D 

3179A 

RD8.2EC 

3136/5072A 

RD24EB 

3797/5031A 

R5010710 

7359/6159 

R6011220XXYA 

6561 

RCA1C16 

3181A/264 

RCP703A 

3178A 

RD8.2F 

3136/5072A 

RD24F 

3151/5081A 

R5010710XXWA 

7359/6159 

R6011225 

6561 

RCA1E02 

3261/175 

RCP703B 

3178A 

RD8-2E 

3136/5072A 

RD24FA 

3151/5081A 

R5010710XXWC 

7359/6159 

R6011230 

6561 

RCA1E03 

3623 

RCP703C 

3178A 

RD9 

3784/5018A 

RD24FB 

3151/5081A 

R5010715 

7359/6159 

R6011230XXYA 

6561 

RCA29 

3054/196 

RCP703D 

3178A 

RD9.1 

3060/139A 

RD29A 

3800/5034A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

RD29AL 

3799/5033A 

RE54 

3839/155 

RE205 

3054/196 

RE357-IC 

3231/1155 

REN145 

3063/145A 

REN708 

3135/709 

RD29AM 

3800/5034A 

RE55 

3843 

RE206 

3748/282 

RE360-IC 

3732/1167 

REN146 

3064/146A 

REN709 

3135/709 

RD29AN 

3801/5035A 

RE56 

3131 A/369 

RE207 

3433/287 

RE361-IC 

3170/731 

REN147 

3095/147A 

REN712 

3072/712 

RD030EB 

3755/5084A 

RE58 

3259 

RE208 

3434/288 

RE362-IC 

3171/744 

REN148 

3096/148A 

REN713 

3077/790 

RD30F 

3755/5084A 

RE59 

3748/282 

RE209 

3253/295 

RE364-IC 

3141/780 

REN149 

3097/149A 

REN714 

3075/714 

RD30FA 

3755/5084A 

RE60 

3244 

RE210 

3449/297 

RE367-IC 

3475/1050 

REN150 

3098/150A 

REN715 

3076/715 

RD030FB 

375 5/5084A 

RE61 

3173/219 

RE211 

3450/298 

RE368-IC 

3458/1056 

REN151 

3099/151A 

REN718 

3159/718 

RD-35A 

3095/147A 

RE62 

3114/290 

RE212 

3252/302 

RE370-IC 

3224/1102 

REN152 

3893/152 

REN722 

3161/722 

RD35A 

3803/5037A 

RE63 

3118 

RE213 

3464/300 

RE371-IC 

3243/1160 

REN153 

3274/153 

REN723 

3144/723 

RD35AE 

3803/5037A 

RE64 

3245/199 

RE214 

3304/500A 

RE372-IC 

3488/1128 

REN154 

3045/225 

REN729 

3074/729 

RD35AL 

3802/5036A 

RE65 

3050/221 

RE215 

3306/523 

RE373-IC 

3286/1131 

REN155 

3839/155 

REN731 

3170/731 

RD35AM 

3802/5036A 

RE66 

3479 

RE216 

3067/502 

RE374-IC 

3287/1132 

REN156 

3051/156 

REN736 

3163/736 

RD36 

3337/5085A 

RE67 

3122 

RE217 

3108/505 

RE376-IC 

3282/1153 

REN157 

3747/157 

REN737 

3375/737 

RD36E 

3337/5085A 

RE68 

3052 

RE218 

3627/5404 

RE378-IC 

3072/712 

REN158 

3004/102A 

REN738 

3167/738 

RD36EB 

3803/5037A 

RE69 

3007 

RE219 

3841/294 

RE380-IC 

3727/1164 

REN159 

3025/129 

REN739 

3235/739 

RD36F 

3337/5085A 

RE70 

3265 

RE220 

3849/293 

RE382-IC 

7400 

REN 160 

3006/160 

REN740 

3328/740A 

RD36FA 

3337/5085A 

RE71 

3748/282 

RE221 

3189A/183 

RE383-IC 

7473 

REN161 

3716/161 

REN742 

3453/742 

RD36FB 

3337/5085A 

RE72 

3025/129 

RE222 

3440/291 

RE384-IC 

7474 

REN162 

3559/162 

REN743 

3172/743 

RD39 

3338/5086A 

RE73 

3201/171 

RE223 

3441/292 

RE385-IC 

7493 

REN 163 

3439/163A 

REN744 

3171/744 

RD39E 

3338/5086A 

RE74 

3437/180 

RE224 

3251/306 

RE386-IC 

74161 

REN164 

3133/164 

REN747 

3279/747 

RD39F 

3338/5086A 

RE75 

3199/188 

RE225 

3443/513 

RE387-IC 

3462/977 

REN165 

3115/165 

REN748 

3236/748 

RD39FA 

3338/5086A 

RE76 

3200/189 

RE227 

3628/6402 

RE388-1C 

3459/1058 

REN166 

3647/167 

REN749 

3168/749 

RD39FB 

3338/5086A 

RE77 

3232/191 

RE228 

3156/172A 

RE388-IC 

74123 

REN171 

3201/171 

REN780 

3141/780 

RD39G 

3338/5086A 

RE78 

3275/194 

RE229 

3192/186 

RE389-IC 

3186/1174 

REN172 

3156/172A 

REN783 

3215/783 

RD43 

3339/5087A 

RE79 

3765/195A 

RE233 

3115/165 

RE390-IC 

3487/1234 

REN172A 

3156/172A 

REN788 

3147 

RD43E 

3339/5087A 

RE79A 

3765/195A 

RE234 

3296/276 

RE504 

3031A 

REN173BP 

3999/173BP 

REN790 

3454/790 

RD43F 

3339/5087A 

RE80 

3202/210 

RE235 

3114/290 

RE1001 

3452/108 

REN175 

3261/175 

REN791 

3149/791 

RD47 

3340/5088A 

RE81 

3203/211 

RE236 

3855/308 

RE1002 

3452/108 

REN176 

3845/176 

REN797 

3158/797 

RD47E 

3340/5088A 

RE82 

3173/219 

RE237 

3856/310 

RE1102 

3039/316 

REN177 

3175 

REN801 

3160/801 

RD47F 

3340/5088A 

RE83 

3082/226 

RE238 

3250/315 

RE2001 

3716/161 

REN179 

3642/179 

REN804 

3455/804 

RD51 

3341/5089A 

RE83MP 

3086/226MP 

RE239 

3252/302 

RE2002 

3716/161 

REN180 

3437/180 

REN955M 

3564/955M 

RD51E 

3341/5089A 

RE85 

3746/326 

RE239-IC 

3281/1103 

RE4001 

3245/199 

REN181 

3535/181 

REN977 

3462/977 

RD51F 

3341/5089A 

RE86 

3709/110MP 

RE243 

3304/500A 

RE4002 

3245/199 

REN182 

3188A/182 

REN 1003 

3288/1003 

RD56 

3342/5090A 

RE87 

3119/113 

RE246 

3638/5402 

RE4010 

3245/199 

REN183 

3189A/183 

REN 1004 

3365/1004 

RD56E 

3342/5090A 

RE88 

3120/114 

RE247 

3638/5402 

RE5001 

3716/161 

REN184 

3190/184 

REN 1005 

3723/1005 

RD56F 

3342/5090A 

RE89 

3121/115 

RE248 

3638/5402 

RE5002 

3716/161 

REN185 

3191/185 

REN 1006 

3358/1006 

RD68 

3343/5092A 

RE90 

3080 

RE249 

3636/5448 

RECT-SI-154 

3998/506 

REN 186 

3192/186 

REN1024 

3152/1024 

RD68E 

3343/5092A 

RE91 

3110/120 

RE250 

3463/601 

RECT-SI-1019 

3925/525 

REN186A 

3192/186 

REN1025 

3155/1025 

RD68F 

3343/5092A 

RE92 

3051/156 

RE251 

3064/146A 

RECT-SI-1020 

3998/506 

REN187 

3193/187 

REN1027 

3153/1027 

RD82 

3098/150A 

RE93P 

3999/173BP 

RE252 

3096/148A 

RECT-U-1012 

3647/167 

REN188 

3199/188 

REN1028 

3436/1028 

RD82E 

3098/150A 

RE94 

3100/519 

RE253 

3098/150A 

REJ70148 

3119/113 

REN189 

3200/189 

REN1037 

3371/1037 

RD82F 

3098/150A 

RE95 

3980/5061A 

RE254 

3099/151A 

REJ70148A 

3119/113 

REN 190 

3232/191 

REN 1046 

3471/1046 

RD91 

3345/5095A 

RE97 

3837/5063A 

RE255 

3647/167 

REJ71253 

3100/519 

REN191 

3232/191 

REN1050 

3475/1050 

RD-91 

3060/139A 

RE98 

3982/5064A 

RE256 

3625/218 

REJ701148-1 

3119/113 

REN192 

3137/192A 

REN1052 

3249/1052 

RD91E 

3345/5095A 

RE99 

3838/5065A 

RE257 

3050/221 

REN56 

3131 A/369 

REN193 

3138/193A 

REN1056 

3458/1056 

RD9IE ZENER 

3060/139A 

RE 100 

3330/5066A 

RE258 

3563 

REN59 

3748/282 

REN194 

3275/194 

REN1058 

3459/1058 

RD91F 

3345/5095A 

RE101 

3055/134A 

RE260 

3246/229 

REN60 

3244 

REN195A 

3765/195A 

REN 1073 

3496/1073 

RD250 

3017B/117 

RE102 

3331/5067A 

RE261 

3854/123AP 

REN61 

3173/219 

REN196 

3054/196 

REN1080 

3284/1080 

RD-1003 

3311 

RE103 

3332/5068A 

RE262 

3297/280 

REN62 

3114/290 

REN197 

3189A/183 

REN1081 

3474/1081A 

RD-3472 

3016 

RE104 

3333/5069A 

RE263 

3124/289 

REN63 

3118 

REN198 

3220/198 

REN1082 

3461/1082 

RD-26235-1 

3016 

RE105 

3056/135A 

RE264 

3194/286 

REN64 

3245/199 

REN199 

3245/199 

REN1087 

3477/1087 

RD-29799P 

3016 

RE107 

3057/136A 

RE300-IC 

3157/703A 

REN65 

3050/221 

REN210 

3202/210 

REN 1090 

3291/1090 

RD-31903P 

3016 

RE108 

9021/5070A 

RE301-IC 

3135/709 

REN66 

3479 

REN211 

3203/211 

REN 1092 

3472/1092 

RE1 

3005 

RE109 

3058/137A 

RE302-IC 

3134/705A 

REN67 

3122 

REN214 

3304/500A 

REN 1096 

3703/1096 

RE2 

3011 

RE110 

3334/5071A 

RE303-1C 

3141/780 

REN68 

3052 

REN218 

3625/218 

REN 1100 

3223/1100 

RE3 

3004/102A 

RE111 

3059/138A 

RE303-IC 

3215/783 

REN69 

3007 

REN219 

3173/219 

REN 1102 

3224/1102 

RE3(TRANSISTOR) 

3722/102 

RE112 

3136/5072A 

RE304 

3299/237 

REN70 

3265 

REN221 

3050/221 

REN 1103 

3281/1103 

RE4 

3004/102A 

RE113 

3749/5073A 

RE304-IC 

3168/749 

REN71 

3748/282 

REN222 

3065/222 

REN1127 

3243/1160 

RE5 

3010 

RE114 

3060/139A 

RE305-IC 

3072/712 

REN72 

3025/129 

REN223 

3563 

REN1128 

3488/1128 

RE6 

3010 

RE115 

3061/140A 

RE306-IC 

3077/790 

REN85 

3746/326 

REN224 

3049/224 

REN 1130 

3478/1130 

RE7 

3719/104 

RE116 

3139/5074A 

RE307-IC 

3075/714 

REN90 

3080 

REN225 

3045/225 

REN1131 

3286/1131 

RE7MP 

3720/104MP 

RE117 

3092/141A 

RE308-IC 

3076/715 

REN94 

3100/519 

REN226 

3082/226 

REN1132 

3287/1132 

RE8 

3012/105 

RE118 

3062/142A 

RE309-IC 

3161/722 

REN 100 

3005 

REN226MP 

3086/226MP 

REN1133 

3490/1133 

RE9 

3018 

RE119 

3750/143A 

RE310-IC 

3279/747 

REN101 

3011 

REN229 

3246/229 

REN1134 

3489/1134 

REIO 

3122 

RE120 

3094/144A 

RE311-IC 

3135/709 

REN102 

3004/102A 

REN230 

3042/230 

REN1135 

3876/1135 

RE11 

3717/121 

RE121 

3063/145A 

RE312-IC 

3235/739 

REN102A 

3004/102A 

REN233 

3854/123AP 

REN1142 

3485/1142 

RE1 IMP 

3717/121 

RE122 

3751/5075A 

RE313-IC 

3167/738 

REN103 

3862/103 

REN234 

3247/234 

REN 1153 

3282/1153 

RE 12 

3020/123 

RE123 

9022/5076A 

RE314-1C 

3453/742 

REN103A 

3835/103A 

REN235 

3197/235 

REN1155 

3231/1155 

RE13 

3124/289 

RE124 

3752/5077A 

RE315-1C 

3375/737 

REN104 

3719/104 

REN236 

3239/236 

REN 1161 

3968/1161 

RE14 

3261/175 

RE125 

9023/5078A 

RE316-1C 

3163/736 

REN104MP 

3720/104MP 

REN237 

3299/237 

REN 1162 

3072/712 

RE15 

3006/160 

RE126 

3335/5079A 

RE317-IC 

3172/743 

REN105 

3012/105 

REN238 

3710/238 

REN1164 

3727/1164 

RE16 

3764/127 

RE127 

3336/5080A 

RE319-IC 

3159/718 

REN 106 

3118 

REN276 

3296/276 

REN1165 

3827/1166 

RE17 

3024/128 

RE128 

3151/5081A 

RE320-IC 

9014/720 

REN 107 

3293/107 

REN280 

3297/280 

REN1166 

3827/1166 

RE18 

3025/129 

RE129 

3753/5082A 

RE321-IC 

3328/740A 

REN108 

3122 

REN282 

3748/282 

REN1167 

3732/1167 

RE19 

3027/130 

RE130 

3095/147A 

RE322-1C 

3455/804 

REN109 

3090/109 

REN283 

3467/283 

REN1173 

3729/1173 

RE20 

3198/131 

RE131 

3338/5086A 

RE323-1C 

3454/790 

REN110 

3709/110MP 

REN287 

3433/287 

REN1174 

3186/1174 

RE20MP 

3840/13 IMP 

RE132 

3097/149A 

RE324-IC 

3149/791 

REN113 

3119/113 

REN288 

3434/288 

REN1192 

3445/1192 

RE21 

3054/196 

RE133 

3346/5096A 

RE325-IC 

3365/1004 

REN 114 

3120/114 

REN289 

3124/289 

REN 1196 

3725/1196 

RE22 

3083/197 

RE167 

3066/118 

RE326-IC 

3358/1006 

REN 115 

3121/115 

REN290 

3114/290 

REN5063 

3837/5063A 

RE23 

3045/225 

RE168 

6754/5454 

RE327-IC 

3249/1052 

REN116 

3313/116 

REN291 

3440/291 

REN5065 

3838/5065A 

RE24 

3747/157 

RE170 

6642/5542 

RE328-IC 

3284/1080 

REN117 

3017B/117 

REN292 

3441/292 

REN5066 

3330/5066A 

RE25 

3004/102A 

RE171 

3597/5455 

RE329-IC 

3281/1103 

REN118 

3066/118 

REN293 

3849/293 

REN5067 

3331/5067A 

RE26 

3025/129 

RE172 

3942/5483 

RE330-1C 

3485/1142 

REN 120 

3110/120 

REN294 

3841/294 

REN5068 

3332/5068A 

RE27 

3006/160 

RE173 

3581/5543 

RE331-IC 

3236/748 

REN121 

3717/121 

REN295 

3253/295 

REN5069 

3333/5069A 

RE28 

3716/161 

RE174 

3598/5457 

RE332-IC 

3829/788 

REN 121MP 

3718/121MP 

REN297 

3449/297 

REN5070 

9021/5070A 

RE29 

3559/162 

RE 175 

3505/5547 

RE333-IC 

3158/797 

REN123 

3020/123 

REN298 

3450/298 

REN5071 

3334/5071A 

RE30 

3439/163A 

RE176 

3582/5545 

RE334-IC 

3160/801 

REN123A 

3444/123A 

REN299 

3252/302 

REN5072 

3136/5072A 

RE31 

3133/164 

RE177 

3944/5487 

RE335-IC 

3288/1003 

REN123AP 

3854/123AP 

REN300 

3464/300 

REN5073 

3749/5073A 

RE32 

3115/165 

RE178 

3505/5547 

RE336-IC 

3723/1005 

REN 124 

3261/175 

REN302 

3252/302 

REN5074 

3139/5074A 

RE33 

3156/172A 

RE179 

3583/5641 

RE337-IC 

3471/1046 

REN125 

3081/125 

REN306 

3251/306 

REN5075 

3751/5075A 

RE34 

3538 

RE181 

3509/5695 

RE338-IC 

3459/1058 

REN 126 

3006/160 

REN308 

3855/308 

REN5077 

3752/5077A 

RE35 

3845/176 

RE182 

3583/5641 

RE339-IC 

3474/1081A 

REN127 

3764/127 

REN310 

3856/310 

REN5078 

9023/5078A 

RE36 

3642/179 

RE184 

3509/5695 

RE340M 

3477/1087 

REN128 

3024/128 

REN311 

3194/286 

REN5079 

3335/5079A 

RE37 

3535/181 

RE185 

3506/5642 

RE341-M 

3461/1082 

REN 129 

3025/129 

REN315 

3250/315 

REN5080 

3336/5080A 

RE38 

3188A/182 

RE187 

3521/5686 

RE342-M 

3472/1092 

REN130 

3027/130 

REN322 

3252/302 

REN5081 

3151/5081A 

RE39 

3189A/183 

RE188 

3519/5643 

RE343-1C 

3703/1096 

REN131 

3198/131 

REN500A 

3304/500A 

REN5082 

3753/5082A 

RE40 

3190/184 

RE190 

3523/6407 

RE343-M 

3223/1100 

REN 13 IMP 

3840/13 IMP 

REN502 

3067/502 

REN5086 

3338/5086A 

RE41 

3191/185 

RE191 

3220/198 

RE344-M 

3223/1100 

REN132 

3834/132 

REN503 

3068/503 

REN5096 

3346/5096A 

RE42 

3192/186 

RE192 

3245/199 

RE345-IC 

3144/723 

REN 133 

3112 

REN504 

3108/505 

REN5400 

3950/5400 

RE43 

3193/187 

RE193 

3247/234 

RE346-IC 

3074/729 

REN134 

3055/134A 

REN506 

3843 

REN5401 

3638/5402 

RE44 

3232/191 

RE195 

3126 

RE347-M 

3152/1024 

REN135 

3056/135A 

REN513 

3443/513 

REN5402 

3638/5402 

RE45 

3116 

RE196 

3137/192A 

RE348-M 

3155/1025 

REN 136 

3057/136A 

REN521 

3304/500A 

REN5404 

3627/5404 

RE46 

3112 

RE197 

3138/193A 

RE349-M 

3153/1027 

REN137 

3058/137A 

REN523 

3306/523 

REN5448 

3636/5448 

RE47 

3090/109 

RE198 

3299/237 

RE350-M 

3436/1028 

REN138 

3059/138A 

REN525 

3925/525 

REN5454 

3597/5455 

RE48 

3089/112 

RE199 

3065/222 

RE351-IC 

3371/1037 

REN 139 

3060/139A 

REN601 

3463/601 

REN5455 

3597/5455 

RE49 

3080 

RE200 

3068/503 

RE352-IC 

3496/1073 

REN 140 

3061/140A 

REN612 

3325/612 

REN5457 

3598/5457 

RE50 

3017B/117 

RE201 

3239/236 

RE353-M 

3291/1090 

REN 141 

3092/141A 

REN613 

3326/613 

REN5485 

3505/5547 

RE51 

3081/125 

RE202 

3049/224 

RE354-IC 

3478/1130 

REN142 

3062/142A 

REN614 

3327/614 

REN5542 

3581/5543 

RE52 

3175 

RE203 

3197/235 

RE355-IC 

3490/1133 

REN 143 

3750/143A 

REN703A 

3157/703A 

REN5543 

3581/5543 

RE53 

3118 

RE204 

3252/302 

RE356-IC 

3489/1134 

REN144 

3094/144A 

REN705A 

3134/705A 

REN5545 

3582/5545 
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REN5547 

3505/5547 

RGP15G 

3081/125 

RH-IX0005PAZZ 

7476 

RL7-12 

3062/142A 

RS 74145(TTL) 

74145 

RS-1550 

3005 

REN5640 

3583/5641 

RGP15H 

3081/125 

RH-IXO012PAZZ 

7404 

RL7-12.8 

3093 

RS 74150(TTL) 

74150 

RSI550 

3123 

REN5641 

3583/5641 

RGP15J 

3081/125 

RH-IXO014PAZZ 

3591/960 

RL7-14 

3094/144A 

RS 74154(TTL) 

74154 

RS-1553 

3861/101 

REN5642 

3506/5642 

RGP15K 

3081/125 

RH-IX0020CEZZ 

3365/1004 

RL7-15 

3063/145A 

RS 74192(TTL) 

74192 

RS1554 

3008 

REN5643 

3519/5643 

RGP15M 

3081/125 

RH-IX0024CEZZ 

3285/1105 

RL7-20 

3335/5079A 

RS 74193(TTL) 

74193 

RS-1554 

3008 

REN5682 

3509/5695 

RGP20A 

3081/125 

RH-IX0035CEZZ 

3283/1101 

RL7-22 

3336/5080A 

RS 74196(TTL) 

74196 

RS-1555 

3004/102A 

REN5683 

3509/5695 

RGP20B 

3081/125 

RH-IX0037CEZZ 

3095/147A 

RL7-24 

3157/703A 

RS-05 

9003/5800 

RS1555 

3123 

REN5685 

3509/5695 

RGP20D 

3081/125 

RH-IX00038PAZZ 

7406 

RL7-26 

3148 

RS10 

3017B/117 

RSI726 

3018 

REN6402 

3628/6402 

RGP20F 

3081/125 

RH-1X0039PAZZ 

74107 

RL7-27 

3064/146A 

RS-35 

3095/147A 

RS-1749 

3311 

REN6408 

3523/6407 

RGP20G 

3081/125 

RH-IX0040PAZZ 

74121 

RL7-29 

3150 

RS-101 

3006/160 

RSI805 

3017B/117 

REN7400 

7400 

RGP20H 

3081/125 

RH-IX0041 PAZZ 

74123 

RL7-33 

3095/147A 

RS-102 

3004/102A 

RS1811 

3091 

REN7473 

7473 

RGP20J 

3081/125 

RH-IX0042CEZZ 

3283/1101 

RL7-36 

3337/5085A 

RS-103 

3006/160 

RS1832 

3017B/117 

REN7474 

7474 

RGP20K 

3081/125 

RH-IX0043CEZZ 

3072/712 

RL7-39 

3338/5086A 

RS-104 

3861/101 

RS-2001 

3861/101 

REN7493A 

7493 

RGP20M 

3081/125 

RH-IX0047CEZZ 

3705/1189 

RL7-43 

3339/5087A 

RS-105 

3009 

RS-2002 

3006/160 

REN74123 

74123 

RGP25A 

3848/5806 

RH-IX0072PAZZ 

74LS03 

RL7-47 

3340/5088A 

RS-106 

3012/105 

RS-2003 

3006/160 

REN74161 

74161 

RGP25B 

3848/5806 

RH-IX0111CEZZ 

3591/960 

RL7-51 

3341/5089A 

RS-107 

3444/123A 

RS-2004 

3004/102A 

RER023 

3119/113 

RGP2$D 

3848/5806 

RH-IX1038AFZZ 

3712/1208 

RL7-55 

3096/148A 

RS-108 

3444/123A 

RS-2005 

3004/102A 

RET20 

3017B/117 

RGP25F 

3848/5806 

RH-IX1039AFZZ 

3733/1197 

RL7-56 

3342/5090A 

RS-109 

3452/108 

RS-2006 

3009 

RF1 

3843 

RGP25G 

3848/5806 

RH-IX 1061AFZZ 

3713/1207 

RL7-62 

3097/149A 

RS-110 

3025/129 

RS-2007 

3004/102A 

RF-1Z 

3311 

RGP25H 

3848/5806 

RH-IX 1070AFZZ 

3231/1155 

RL7-68 

3343/5092A 

RS-128 

3444/123A 

RS-2008 

3044/154 

RF03C06 

3068/503 

RGP25J 

3848/5806 

RH-VX0009TAZZ 

3463/601 

RL7-82 

3098/150A 

RSI 28 

3122 

RS-2009 

3444/123A 

RF8.2E 

3136/5072A 

RGP25K 

3051/156 

RH1 

3843 

RL7-91 

3345/5095A 

RS132 

3035 

RS-2011 

3132 

RF-8.2E 

3059/138A 

RGP25M 

3051/156 

RH1B 

3312 

RL7-110 

3099/151A 

RS-136 

3444/123A 

RS-2013 

3444/123A 

RF10K35 

3068/503 

RGP30A 

3848/5806 

RH1M 

3998/506 

RL7-120 

3347/5097A 

RS136 

3122 

RS-2014 

3024/128 

RF18 

3256 

RGP30B 

3848/5806 

RH-1V 

3843 

RL7-130 

3348/5098A 

RS220AF 

3016 

RS-2015 

3452/108 

RF18G 

3258 

RGP30D 

3848/5806 

RH-1X0001TAZZ 

3236/748 

RL7-140 

3349/5099A 

RS230AF 

3016 

RS-2016 

3444/123A 

RF18L4 

3190/184 

RGP30F 

3848/5806 

RH-1X0004CEZZ 

3168/749 

RL7-150 

3350/5100A 

RS-253S 

3100/519 

RS-2017 

3054/196 

RF70 

3256 

RGP30G 

3848/5806 

RH-1X0015TAZZ 

3878/1245 

RL7-160 

3351/5101A 

RS-267S 

3100/519 

RS2018 

3202/210 

RF70D 

3258 

RGP30H 

3848/5806 

RH-1X0020CEZZ 

3365/1004 

RL7-163 

3142 

RS-272US 

3100/519 

RS-2019 

3188A/182 

RF70P3 

3190/184 

RGP30J 

3848/5806 

RH-1X0021 CEZZ 

3284/1080 

RL7-170 

3352/5102A 

RS276-1804 

7441 

RS-2020 

3054/196 

RF78 

3256 

RGP30K 

3051/156 

RH-1X0023CEZZ 

3495/1074 

RL7-177 

3145 

RS276-1830 

3629/309K 

RS-2021 

3025/129 

RF78F 

3258 

RGP3QM 

3051/156 

RH-1X0024CEZZ 

3285/1105 

RL7-180 

3353/5103A 

RS276-7400 

7400 

RS-2022 

3025/129 

RF78L5 

3190/184 

RH-:X0072CEZZ 

3016 

RH-1X0025CEZZ 

3475/1050 

RL7-190 

3354/5104A 

RS276-7402 

7402 

RS-2023 

3025/129 

RF200 

3716/161 

RH-DX00Z8CEZZ 

3130 

RH-1X0043CEZZ 

3072/712 

RL7-200 

3355/5105A 

RS276-7404 

7404 

RS-2024 

3025/129 

RF1811 

3087 

RH-DX0003TAZZ 

3032A 

RH-IX 1020AFZZ 

3184/1115 

RL12 

3256 

RS276-7 406 

7406 

RS-2025 

3083/197 

RF-3160 

3016 

RH-DX0008CEZZ 

3017B/117 

RH-IX 1038 AFZZ 

3712/1208 

RL12C 

3258 

RS276-7408 

7408 

RS2026 

3203/211 

RF3472 

3017B/117 

RH-DX0017CEZZ 

3130 

RH-IX 1061AFZZ 

3713/1207 

RL12P4 

3190/184 

RS276-7410 

7410 

RS-2027 

3189A/183 

RF5464 

3119/113 

RH-DX0025CEZZ 

3100/519 

RH-1ZV 

3843 

RL31 

3087 

RS276-7413 

7413 

RS-2028 

3448 

RF5464-1P 

3119/113 

RH-DX0028CEZZ 

3843 

RH120 

3122 

RL32 

3087 

RS276-7420 

7420 

RS2350 

3123 

RF5465 

3119/113 

RH-DX0029CEZZ 

3130 

RHIX0004CEZZ 

3168/749 

RL32G 

3087 

RS276-7427 

7427 

RS-2350 

3004/102A 

RF5465-1P 

3119/113 

RH-DX0033TAZZ 

3100/519 

RHIX0047CEZZ 

3705/1189 

RL34 

3087 

RS276-7432 

7432 

RS-2351 

3004/102A 

RF5794 

3120/114 

RH-DX0038CEZZ 

3312 

RI365 

3835/103A 

RL34G 

3087 

RS276-7441 

7441 

RS2351 

3123 

RF-6235-1 

3016 

RH-DX0039TAZZ 

3311 

RI374 

3835/103A 

RL41 

3016 

RS276-7447 

7447 

RS2352 

3123 

RF7313 

3021/124 

RH-DX0041CEZZ 

3081/125 

RISB492 

3722/102 

RL41G 

3087 

RS276-7448 

7448 

RS-2352 

3004/102A 

RF26231-1 

3017B/117 

RH-DX0042CEZZ 

3081/125 

RK06 

3721/100 

RL42 

3091 

RS276-7473 

7473 

RS2353 

3123 

RF26234-1 

3017B/117 

RH-DX0043TAZZ 

3313/116 

RK179 

3835/103A 

RL52 

3087 

RS276-7474 

7474 

RS-2353 

3004/102A 

RF-26235-1 

3017B/117 

RH-DX0045CEZZ 

3130 

RL1-3.3 

3330/5066A 

RL126 

3256 

RS276-7475 

7475 

RS2354 

3123 

RF26235-2 

3017B/117 

RH-DX0046CEZZ 

3100/519 

RL1-3.4 

3330/5066A 

RL126C 

3258 

RS276-7476 

7476 

RS-2354 

3004/102A 

RF29799P 

3016 

RH-DX0048CEZZ 

3100/519 

RL1-3.6 

3055/134A 

RL126P7 

3190/184 

RS276-7485 

7485 

RS-2355 

3004/102A 

RF31903P 

3017B/117 

RH-DX0051CEZZ 

3130 

RL 1-3.9 

3331/5067A 

RL232G 

3087 

RS276-7486 

7486 

RS2355 

3123 

RF-32101-8 

3016 

RH-DX0054CEZZ 

3100/519 

RL1-4.3 

3332/5068A 

RL246 

3087 

RS276-7490 

7490 

RS2356 

3011 

RF32101-9 

3017B/117 

RH-DX0055TAZZ 

3311 

RL1-4.7 

3333/5069A 

RL252 

3091 

RS276-7492 

7492 

RS-2359 

3861/101 

RF-32101R 

3016 

RH-DX0056CEZZ 

3017B/117 

RL1-5.1 

3056/135A 

RLB-17 

3245/199 

RS276-74123 

74123 

RS 2360 

3861/101 

RF32102R 

9086/518 

RH-DX0056TAZZ 

3130 

RL1-5.6 

3057/136A 

RLF1G 

3016 

RS276-74145 

74145 

RS-2364 

3861/101 

RF32103-1 

3066/118 

RH-DX0059TAZZ 

3311 

RL 1-6.2 

3058/137A 

RM1 

3843 

RS276-74150 

74150 

RS-2365 

3861/101 

RF32103R 

3066/118 

RH-DX0062CEZZ 

3843 

RL1-6.8 

3334/5071A 

RM-1V 

3312 

RS276-74154 

74154 

RS-2366 

3861/101 

RF32412-3 

3016 

RH-DX0063CEZZ 

3312 

RL1-7.5 

3059/138A 

RM1Z 

3311 

RS276-74192 

74192 

RS2367 

3123 

RF-32645 

3016 

RH-DX0064CEZZ 

3017B/117 

RL 1 -8.2 

3136/5072A 

RM1ZM 

3311 

RS276-7 4193 

74193 

RS-2367 

3004/102A 

RF33426-7 

3119/113 

RH-DX0065CEZZ 

3130 

RL1-9.1 

3060/139A 

RM2A 

3032A 

RS276-74196 

74196 

RS-2373 

3861/101 

RF33550-1 

3091 

RH-DX0066TAZZ 

3311 

RL1-10 

3061/140A 

RM-2AV 

3032A 

RS-279US 

3124/289 

RS-2374 

3861/101 

RF33976 

3017B/117 

RH-DX0068TAZZ 

3016 

RL1-11 

3139/5074A 

RM-2C 

3080 

RS-280S 

3100/519 

RS-2375 

3861/101 

RF34383 

3016 

RH-DX0073CEZZ 

3843 

RL1-12 

3062/142A 

RM25 

3341/5089A 

RS406 

3123 

RS2675 

3123 

RF60034 

3087 

RH-DX0073TAZZ 

3311 

RL1-14 

3094/144A 

RM-25 

3341/5089A 

RS-406 

3004/102A 

RS-2675 

3004/102A 

RFA70597 

3032A 

RH-DX0077CEZZ 

3925/525 

RL1-15 

3063/145A 

RM26 

3343/5092A 

RS593 

3123 

RS-2677 

3004/102A 

RFA70600 

3032A 

RH-DX0081CEZZ 

3016 

RL1-20 

3335/5079A 

RM257 

3096/148A 

RS684 

3123 

RS2677 

3123 

RFC61197 

3031A 

RH-DX0081TAZZ 

3312 

RL1-22 

3336/5080A 

RM555DE 

3564/955M 

RS-684 

3008 

RS2679 

3123 

RFJ-30704 

3016 

RH-DX0083CEZZ 

3311 

RL1-24 

3157/703A 

RM555T 

3693 

RS-685 

3008 

RS2680 

3123 

RFJ-31218 

3016 

RH-DX0085TAZZ 

3843 

RL1-26 

3148 

RM723T 

3164/923 

RS685 

3123 

RS2683 

3123 

RFJ-31362 

3016 

RH-DX0086TAZZ 

3843 

RL1-27 

3064/146A 

RM741TE 

3514/941 

RS686 

3123 

RS-2683 

3005 

RFJ-31363 

3016 

RH-DX0091CEZZ 

3051/156 

RL1-29 

3150 

RN1120 

3609/5986 

RS-686 

3004/102A 

RS2684 

3123 

RFJ-33292 

3016 

RH-DX0092CEZZ 

3017B/117 

RL1-33 

3095/147A 

RN5015 

3585/5952 

RS-687 

3004/102A 

RS-2684 

3005 

RFJ-60286 

3016 

RH-DX0096CEZZ 

3130 

RL1-36 

3337/5085A 

RN5016 

3585/5952 

RS687 

3123 

RS-2685 

3005 

RFJ60313 

3119/113 

RH-DX0100CEZZ 

3925/525 

RL1-39 

3338/5086A 

RNUR 8558571 

3083/197 

RS-805US 

3122 

RS2685 

3123 

RFJ-60366 

3016 

RH-DX0101CEZZ 

3843 

RL1-43 

3339/5087A 

RP-9A 

3060/139A 

RS1049 

3444/123A 

RS-2686 

3005 

RFJ60614 

3087 

RH-DX0104CEZZ 

3843 

RL1-47 

3340/5088A 

RQ-409S 

3311 

RS1059 

3444/123A 

RS2686 

3123 

RFJ60869 

3017B/117 

RH-DX0105TAZZ 

9098/515 

RL1-51 

3341/5089A 

RQ-444S 

3038 

RS1177A 

3925/525 

RS-2687 

3005 

RFJ70147 

9007/5804 

RH-DX0106CEZZ 

9098/515 

RL1-55 

3096/148A 

RR0102DM 

3639/5812 

RS-1192 

3004/102A 

RS2687 

3123 

RFJ70148 

3119/113 

RH-DX0107CEZZ 

3312 

RL1-56 

3342/5090A 

RR01040M 

3640/5815 

RS-1264 

3016 

RS2688 

3123 

RFJ70149 

3017B/117 

RH-DX0114CEZZ 

3313/116 

RL1-68 

3343/5092A 

RR7504 

3444/123A 

RSI 290 

3058/137A 

RS-2688 

3005 

RFJ70432 

3031A 

RH-DX0123CEZZ 

9000/552 

RL1-82 

3098/150A 

RR8068 

3444/123A 

RS-1347 

3017B/117 

RS-2689 

3004/102A 

RFJ70487 

3311 

RH-DX1005AAFZZ 

3311 

RL1-91 

3345/5095A 

RR8070 

3452/108 

RS1348 

3062/142A 

RS2689 

3123 

RFJ70643 

3311 

RH-DY0003SEZZ 

3311 

RL1-110 

3099/151A 

RR8116 

3452/108 

RS1428 

3100/519 

RS2690 

3721/100 

RFJ70703 

3031A 

RH-EX0011CEZZ 

3062/142A 

RL1-115 

3092/141A 

RR8118 

3452/108 

RS1513 

3011 

RS-2690 

3005 

RFJ70931 

3032A 

RH-EX011CEZZ 

3750/143A 

RL 1-120 

3347/5097A 

RR8119 

3452/108 

RS-1524 

3010 

RS2691 

3721/100 

RFJ70970 

3017B/117 

RH-EX0012CEZZ 

3064/146A 

RL1-127 

3093 

RR8914 

3444/123A 

RS1530 

3011 

RS-2691 

3005 

RFJ70971 

3016 

RH-EX0013CEZZ 

9023/5078A 

RL1-130 

3348/5098A 

RR8989 

3452/108 

RS-1531 

3011 

RS2692 

3721/100 

RFJ70974 

3016 

RH-EX013CEZZ 

9023/5078A 

RL1-140 

3349/5099A 

RRB24-06 

3017B/117 

RS1532 

3011 

RS-2692 

3005 

RFJ70976 

3017B/117 

RH-EX0015CEZZ 

3063/145A 

RL1-150 

3350/5100A 

RS 7400(TTL) 

7400 

RS1533 

3835/103A 

RS-2694 

3005 

RFJ70977 

3017B/117 

RH-EX0017CEZZ 

3093 

RL 1-160 

3351/5101A 

RS 7402(TTL) 

7402 

RS1534 

3011 

RS2694 

3123 

RFJ71122 

3017B/117 

RH-EX0019CEZZ 

9021/5070A 

RL1-162 

3142 

RS 7404(TTL) 

7404 

RS-1536 

3861/101 

RS-2695 

3005 

RFJ71123 

3051/156 

RH-EX0019TAZZ 

3750/143A 

RL1-170 

3352/5102A 

RS 7406(TTL) 

7406 

RS-1537 

3861/101 

RS2695 

3123 

RFJ71480 

3060/139A 

RH-EX0021TAZZ 

3061/140A 

RL1-176 

3145 

RS 7408(TTL) 

7408 

RS-1538 

3861/101 

RS2696 

3123 

RFJ72360 

3311 

RH-EX0022CEZZ 

3752/5077A 

RL1-180 

3353/5103A 

RS 7410(TTL) 

7410 

RS-1539 

3005 

RS-2696 

3005 

RFJ72787 

3311 

RH-EX0024TAZZ 

3056/135A 

RL1-190 

3354/5104A 

RS 7413(TTL) 

7413 

RS1539 

3123 

RS2697 

3123 

RFL-30596 

3016 

RH-EX027CEZZ 

9023/5078A 

RL 1-200 

3355/5105A 

RS 7420(TTL) 

7420 

RS1540 

3123 

RS-2697 

3004/102A 

RFM-33160 

3016 

RH-EX0027CEZZ 

9023/5078A 

RL7-3.3 

3330/5066A 

RS 7427(TTL) 

7427 

RS-1540 

3004/102A 

RS2801 

3087 

RF03C06 

3108/505 

RH-EX0033CEZZ 

3095/147A 

RL7-3.4 

3330/5066A 

RS 7432(TTL) 

7432 

RS-1541 

3004/102A 

RS3211 

3123 

RFP-33118 

3016 

RH-EX0034CEZZ 

3155/1025 

RL7-3.6 

3055/134A 

RS 7441 (TTL) 

7441 

RS-1542 

3004/102A 

RS-3275 

3004/102A 

RFS61436 

3017B/117 

RH-EX00034CEZZ 

3151/5081A 

RL7-3.9 

3331/5067A 

RS 7447(TTL) 

7447 

RS1542 

3123 

RS3275 

3123 

RFV60500 

3016 

RH-EX0037CEZZ 

3335/5079A 

RL7-4.7 

3333/5069A 

RS 7448(TTL) 

7448 

RS-1543 

3004/102A 

RS-3276 

3004/102A 

RG100B 

3311 

RH-EX0038CEZZ 

3062/142A 

RL7-5.1 

3056/135A 

RS 7451 (TTL) 

7451 

RS1543 

3123 

RS3276 

3123 

RG100D 

3311 

RH-EX0047CEZZ 

3062/142A 

RL7-5.6 

3057/136A 

RS 7473{TTL) 

7473 

RS1544 

3123 

RS-3277 

3005 

RG100G 

3031A 

RH-EX0048CEZZ 

3058/137A 

RL7-6.2 

3058/137A 

RS 7474(TTL) 

7474 

RS-1544 

3004/102A 

RS3277 

3123 

RG100J 

3017B/117 

RH-EX0053CEZZ 

3803/5037A 

RL7-6.8 

3334/5071A 

RS 7475(TTL) 

7475 

RS-1545 

3861/101 

RS-3278 

3005 

RG1004 

3016 

RH-EX0054CEZZ 

3347/5097A 

RL7-7.5 

3059/138A 

RS 7476(TTL) 

7476 

RS1546 

3123 

RS3278 

3123 

RGP-10D 

3311 

RH-EX0057CEZZ 

3096/148A 

RL7-8.2 

3136/5072A 

RS 7485{TTL) 

7485 

RS-1546 

3004/102A 

RS-3279 

3005 

RGP15A 

3081/125 

RH-EX0065CEZZ 

3142 

RL7-9.1 

3060/139A 

RS 7486(TTL) 

7486 

RS-1547 

3861/101 

RS3279 

3123 

RGP15B 

3081/125 

RH-IX0001PAZZ 

3742/1187 

RL7-10 

3061/140A 

RS 7490(TTL) 

7490 

RS-1548 

3004/102A 

RS3280 

3123 

RGP15D 

3081/125 

RH-IX0001TAZZ 

3236/748 

RL7-11 

3139/5074A 

RS 7492(TTL) 

7492 

RS1548 

3123 

RS3281 

3005 

RGP15F 

3081/125 

RH-IX0004CEZZ 

3168/749 

RL7-11.5 

3092/141A 

RS 74123(TTL) 

74123 

RS1549 

3835/103A 

RS3282 

3123 
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RS-3282—RT-204 SPRAGUE 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

RS-3282 

3004/102A 

RS5314 

3008 

RS-5752 

3008 

RS7201 

3452/108 

RS7521 

3444/123A 

RT-103 SPRAGUE 

3466/159 

RS3283 

3123 

RS-5401 

3005 

RS-5753 

3008 

RS-7202 

3452/108 

RS7522 

3452/108 

RT-103A SPRAGUE 

3466/159 

RS-3283 

3004/102A 

RS5401 

3123 

RS5753-2 

3006/160 

RS7209 

3452/108 

RS7523 

3018 

RT-104 

3245/199 

RS-3284 

3004/102A 

RS5402 

3005 

RS-5754 

3008 

RS7210 

3452/108 

RS7524 

3452/108 

RT-104 SPRAGUE 

3245/199 

RS-3285 

3004/102A 

RS5403 

3005 

RS-5755 

3008 

RS7211 

3452/108 

RS7525 

3444/123A 

RT-105 

3245/199 

RS3285 

3123 

RS-5406 

3004/102A 

RS-5756 

3008 

RS7212 

3452/108 

RS7526 

3444/123A 

RT-105 SPRAGUE 

3245/199 

RS3286 

3123 

RS5406 

3003 

RS-5757 

3008 

RS7214 

3452/108 

RS7527 

3444/123A 

RT-106 SPRAGUE 

3114/290 

RS-3286 

3004/102A 

RS-5502 

3004/102A 

RS-5758 

3008 

RS7215 

3452/108 

RS7528 

3444/123A 

RT-107 

3245/199 

RS3287 

3005 

RS5502 

3123 

RS-5759 

3008 

RS7216 

3452/108 

RS7529 

3444/123A 

RT-107 SPRAGUE 

3854/123AP 

RS3288 

3123 

RS5503 

3123 

RS-5760 

3008 

RS7217 

3452/108 

RS7530 

3444/123A 

RT-107A SPRAGUE 

3124/289 

RS-3288 

3005 

RS5504 

3123 

RS-5761 

3008 

. RS7218 

3452/108 

RS7532 

3452/108 

RT-108 

3245/199 

RS-3289 

3004/102A 

RS-5504 

3005 

RS-5762 

3008 

RS7219 

3452/108 

RS7533 

3452/108 

RT-108 SPRAGUE 

3245/199 

RS-3299 

3004/102A 

RS-5505 

3004/102A 

RS5765 

3123 

RS7220 

3452/108 

RS7542 

3444/123A 

RT-108 A 

3716/161 

RS3299 

3123 

RS5505 

3123 

RS5766 

3004/102A 

RS7221 

3452/108 

RS7543 

3444/123A 

RT-109 

3244 

RS-3301 

3004/102A 

RS-5506 

3004/102A 

RS5767 

3004/102A 

RS7222 

3018 

RS7544 

3444/123A 

RT-109 SPRAGUE 

3479 

RS3301 

3123 

RS5506 

3123 

RS5768 

3123 

RS7223 

3444/123A 

RS7555 

3444/123A 

RT-110 

3044/154 

RS3306 

3011 

RS5507 

3123 

RS5788 

3845/176 

RS7224 

3444/123A 

RS7568 

3004/102A 

RT-110 SPRAGUE 

3044/154 

RS-3308 

3004/102A 

RS5511 

3721/100 

RS-5802 

3008 

RS7225 

3452/108 

RS7606 

3444/123A 

RT-111 SPRAGUE 

3104A 

RS-3309 

3005 

RS-5511 

3005 

RS-5818 

3008 

RS7226 

3444/123A 

RS-7606 

3020/123 

RT-112 

3245/199 

RS3309 

3123 

RS5530 

3123 

RS5825 

3722/102 

RS7227 

3452/108 

RS-7607 

3020/123 

RT-112 SPRAGUE 

3132 

RS-3310 

3004/102A 

RS-5530 

3004/102A 

RS-5835 

3009 

RS7228 

3452/108 

RS7607 

3444/123A 

RT-113 SPRAGUE 

3716/161 

RS3310 

3003 

RS-5531 

3004/102A 

RS5835 

3717/121 

RS7229 

3452/108 

RS7609 

3444/123A 

RT-114 

3024/128 

RS-3316 

3004/102A 

RS-5532 

3004/102A 

RS5851 

3444/123A 

RS7230 

3452/108 

RS-7609 

3020/123 

RT114 

3444/123A 

RS-3316-1 

3004/102A 

RS5532 

3123 

RS-5851 

3124/289 

RS7231 

3452/108 

RS-7610 

3020/123 

RT-114 SPRAGUE 

3748/282 

RS-3316-2 

3004/102A 

RS-5533 

3004/102A 

RS5852 

3123 

RS7232 

3444/123A 

RS7610 

3444/123A 

RT-115 

3118 

RS-3318 

3004/102A 

RS5533 

3004/102A 

RS-5852 

3004/102A 

RS7233 

3018 

RS7611 

3444/123A 

RT115 

3118 

RS-3322 

3008 

RS5534 

3004/102A 

RS-5853 

3124/289 

RS7234 

3444/123A 

RS-7611 

3020/123 

RT-115 SPRAGUE 

3114/290 

RS-3323 

3008 

RS 5534 

3004/102A 

RS5853 

3444/123A 

RS7235 

3444/123A 

RS7612 

3444/123A 

RT-116 SPRAGUE 

3194/286 

RS-3324 

3008 

RS-5535 

3004/102A 

RS-5854 

3004/102A 

RS7236 

3444/123A 

RS-7612 

3020/123 

RT-117 SPRAGUE 

3004/102A 

RS3358-1 

3009 

RS5535 

3123 

RS5854 

3123 

RS7237 

3452/108 

RS7613 

3444/123A 

RT-118 

3275/194 

RS3359-1 

3009 

RS5536 

3004/102A 

RS5855 

3718/121MP 

RS7238 

3018 

RS-7613 

3020/123 

RT-118 SPRAGUE 

3118 

RS-3570 

3016 

RS-5536 

3004/102A 

RS-5855 

3009 

RS7241 

3444/123A 

RS7614 

3444/123A 

RT-119 

3011A 

RS3717 

3004/102A 

RS-5540 

3005 

RS-5856 

3124/289 

RS7242 

3444/123A 

RS-7614 

3020/123 

RT-119 SPRAGUE 

3011 

RS-3727 

3016 

RS5540 

3721/100 

RS5856 

3444/123A 

RS7310 

3021/124 

RS7620 

3444/123A 

RT-120 

3275/194 

RS3858 

3009 

RS5541 

3004/102A 

RS5857 

3444/123A 

RS7311 

3021/124 

RS7621 

3444/123A 

RT-120 SPRAGUE 

3114/290 

RS-3858-1 

3009 

RS-5541 

3004/102A 

RS-5857 

3124/289 

RS7312 

3021/124 

RS-7622 

3020/123 

RT121 

3004/102A 

RS3858-1 

3009 

RS-5542 

3004/102A 

RS-6344 

3016 

RS7313 

3021/124 

RS7622 

3444/123A 

RT-121 

3114/290 

RS-3862 

3008 

RS5542 

3123 

RS-6461 

3016 

RS7314 

3021/124 

RS-7623 

3020/123 

RT-121 SPRAGUE 

3138/193A 

RS-3863 

3008 

RS5543 

3004/102A 

RS6471 

3031A 

RS-7315 

3021/124 

RS7623 

3444/123A 

RT-122 SPRAGUE 

3010 

RS-3866 

3008 

RS-5544 

3004/102A 

RS-6471 

3016 

RS7315 

3021/124 

RS7624 

3444/123A 

RT-123 SPRAGUE 

3004/102A 

RS-3867 

3005 

RS5544 

3123 

RS6705 

3016 

RS7316 

3021/124 

RS7625 

3444/123A 

RT-124 SPRAGUE 

3719/104 

RS-3868 

3005 

RS5545 

3004/102A 

RS6821 

3006/160 

RS-7316 

3021/124 

RS7626 

3444/123A 

RT-125 SPRAGUE 

3012/105 

RS3880 

3004/102A 

RS-5551 

3004/102A 

RS6822 

3006/160 

RS7317 

3021/124 

RS7627 

3444/123A 

RT-126 SPRAGUE 

3466/159 

RS3892 

3721/100 

RS-5552 

3004/102A 

RS6824 

3005 

RS-7317 

3021/124 

RS7628 

3444/123A 

RT-126A 

3466/159 

RS-3892 

3006/160 

RS-5553 

3004/102A 

RS6840 

3004/102A 

RS-7318 

3021/124 

RS7634 

3444/123A 

RT-127 SPRAGUE 

3717/121 

RS3897 

3123 

RS-5554 

3004/102A 

RS6843 

3004/102A 

RS7318 

3021/124 

RS7635 

3444/123A 

RT-128 SPRAGUE 

3261/175 

RS-3898 

3006/160 

RS-5555 

3004/102A 

RS6843A 

3004/102A 

RS7320 

3021/124 

RS7636 

3444/123A 

RT-129 SPRAGUE 

3835/103A 

RS3898 

3123 

RS-5556 

3004/102A 

RS6846 

3004/102A 

RS7321 

3021/124 

RS7637 

3444/123A 

RT-130 SPRAGUE 

3764/127 

RS-3900 

3006/160 

RS-5557 

3004/102A 

RS6846A 

3004/102A 

RS7327 

3021/124 

RS7638 

3444/123A 

RT-131 SPRAGUE 

3027/130 

RS-3902 

3006/160 

RS5557 

3722/102 

RS7101 

3452/108 

RS7328 

3021/124 

RS7639 

3444/123A 

RT-133 SPRAGUE 

3054/196 

RS-3903 

3006/160 

RS-5558 

3004/102A 

RS-7102 

3018 

RS7329 

3021/124 

RS7640 

3444/123A 

RT-135 

3220/198 

RS-3904 

3004/102A 

RS5563 

3123 

RS-7103 

3124/289 

RS7330 

3021/124 

RS7641 

3444/123A 

RT-135 SPRAGUE 

3219 

RS3905 

3006/160 

RS5564 

3123 

RS7103 

3444/123A 

RS7333 

3452/108 

RS7642 

3444/123A 

RT-137 

3464/300 

RS3906 

3123 

RS5565 

3123 

RS-7104 

3018 

RS7334 

3452/108 

RS7643 

3444/123A 

RT-137 SPRAGUE 

3178A 

RS-3907 

3005 

RS5566 

3123 

RS-7105 

3124/289 

RS7365 

3021/124 

RS7665 

3114/290 

RT-139 SPRAGUE 

3710/238 

RS-3911 

3006/160 

RS5567 

3123 

RS7105 

3444/123A 

RS7366 

3021/124 

RS7665A 

3114/290 

RT-140 

3438 

RS3912 

3006/160 

RS5568 

3123 

RS-7106 

3018 

RS7367 

3021/124 

RS7678 

3024/128 

RT-140 SPRAGUE 

3710/238 

RS-3913 

3005 

RS-5602 

3004/102A 

RS-7107 

3018 

RS7368 

3021/124 

RS7814 

3444/123A 

RT141 

3024/128 

RS3914 

3005 

RS5607 

3123 

RS-7108 

3018 

RS7400 1C 

7400 

RS7916 

3448 

RT-141 SPRAGUE 

3449/297 

RS3915 

3005 

RS5608 

3123 

RS7108 

3452/108 

RS7402 1C 

7402 

RS8100 

3025/129 

RT-143 SPRAGUE 

3202/210 

RS-3925 

3004/102A 

RS5610 

3123 

RS-7109 

3018 

RS7404 1C 

7404 

RS8101 

3024/128 

RT-145 SPRAGUE 

3131 A/369 

RS-3929 

3005 

RS5612 

3009 

RS-7110 

3018 

RS7405 

3444/123A 

RS8102 

3025/129 

RT146 

3197/235 

RS3931 

3835/103A 

RS5613 

3009 

RS7111 

3444/123A 

RS7406 

3444/123A 

RS8103 

3024/128 

RT-147 SPRAGUE 

3642/179 

RS3959 

3009 

RS-5613 

3009 

RS7112 

3018 

RS7406 1C 

7406 

RS8104 

3025/129 

RT-148 SPRAGUE 

3335/5079A 

RS3959-1 

3014 

RS5614 

3009 

RS-7113 

3452/108 

RS7407 

3444/123A 

RS8105 

3024/128 

RT-149 SPRAGUE 

3535/181 

RS3986 

3006/160 

RS5616 

3009 

RS-7114 

3452/108 

RS7408 

3444/123A 

RS8106 

3025/129 

RT150 

3054/196 

RS3995 

3006/160 

RS5704 

3123 

RS7114 

3018 

RS7408 1C 

7408 

RS8107 

3024/128 

RT-150 SPRAGUE 

3188A/182 

RS4001 

4001 

RS-5704 

3004/102A 

RS-7115 

3452/108 

RS7409 

3444/123A 

RS8103 

3025/129 

RT151 

3083/197 

RS4011 

4011 

RS-5708 

3004/102A 

RS7116 

3452/108 

RS-7409 

3020/123 

RS8109 

3024/128 

RT-151 SPRAGUE 

3189A/183 

RS4013 

4013 

RS-5708-2 

3004/102A 

RS7117 

3452/108 

RS7410 

3444/123A 

RS8110 

3025/129 

RT152 

3054/196 

RS4017 

4017 

RS-5709 

3004/102A 

RS7118 

3452/108 

RS7410IC 

7410 

RS8111 

3024/128 

RT-152 SPRAGUE 

3054/196 

RS4020 

4020 

RS-5711 

3004/102A 

RS7119 

3452/108 

RS-7411 

3020/123 

RS8112 

3025/129 

RT-153 SPRAGUE 

3083/197 

RS4027 

4027 

RS5715 

3123 

RS7120 

3452/108 

RS7411 

3444/123A 

RS8113 

3024/128 

RT154 

3024/128 

RS4049 

4049 

RS5715-1 

3123 

RS7121 

3444/123A 

RS7412 

3444/123A 

RS8406 

3004/102A 

RT-154 SPRAGUE 

3440/291 

RS4050 

4050 

RS-5717 

3004/102A 

RS7122 

3452/108 

RS-7412 

3020/123 

RS8407 

3010 

RT155 

3083/197 

RS4511 

4511 

RS5717 

3004/102A 

RS7123 

3452/108 

RS7413 

3444/123A 

RS8420 

3835/103A 

RT-155 SPRAGUE 

3441/292 

RS-5008 

3004/102A 

RS-5717-3 

3004/102A 

RS7124 

3452/108 

RS-7413 

3020/123 

RS8441 

3010 

RT156 

3005 

RS-5104 

3005 

RS-5717-6 

3004/102A 

RS7125 

3452/108 

RS7413(IC) 

7413 

RS8442 

3444/123A 

RT-156 SPRAGUE 

3199/188 

RS5104 

3123 

RS-5720 

3004/102A 

RS7126 

3452/108 

RS7415 

3444/123A 

RS8443 

3835/103A 

RT-157 SPRAGUE 

3200/189 

RS-5105 

3005 

RS5731 

3004/102A 

RS7127 

3444/123A 

RS7420 1C 

7420 

RS8445 

3010 

RT-158 SPRAGUE 

3197/235 

RS5105 

3721/100 

RS-5731 

3004/102A 

RS7128 

3452/108 

RS7421 

3444/123A 

RS8446 

3004/102A 

RT-159 SPRAGUE 

3044/154 

RS5106 

3123 

RS5732 

3004/102A 

RS7129 

3444/123A 

RS7427 1C 

7427 

RS8503 

3444/123A 

RT-159A SPRAGUE 

3232/191 

RS-5106 

3005 

RS-5733 

3004/102A 

RS7132 

3444/123A 

RS7432 1C 

7432 

RS15048 

3444/123A 

RT-160 SPRAGUE 

3197/235 

RS-5107 

3008 

RS5733 

3123 

RS7133 

3444/123A 

RS7441 1C 

7441 

RS-57042 

3004/102A 

RT-172 SPRAGUE 

3444/123A 

RS5108 

3123 

RS5734 

3123 

RS7135 

3452/108 

RS74471C 

7447 

RS-57062 

3004/102A 

RT175 

3112 

RS-5108 

3008 

RS-5734 

3004/102A 

RS7136 

3444/123A 

RS7448 1C 

7448 

RS74123 1C 

74123 

RT-175 SPRAGUE 

3834/132 

RS-5109 

3008 1 

RS-5735 

3845/176 

RS7138 

3452/108 

RS7473 1C 

7473 

RS74145 

74145 

RT176 

3112 

RS5109 

3008 

RS5735 

3845/176 

RS7139 

3452/108 

RS7474 1C 

7474 

RS74145 1C 

74145 

RT-176 SPRAGUE 

3834/132 

RS5110 

3008 

RS-5736 

3004/102A 

RS7140 

3452/108 

RS7475 1C 

7475 

RS741501C 

74150 

RT-177 SPRAGUE 

3746/326 

RS-5201 

3008 

RS5736 

3123 

RS7141 

3452/108 

RS7476 1C 

7476 

RS74154 

74154 

RT-180 SPRAGUE 

3065/222 

RS-5205 

3008 

RS5737 

3004/102A 

RS7142 

3452/108 

RS7485 1C 

7485 

RS74154 1C 

74154 

RT-181 SPRAGUE 

3065/222 

RS-5206 

3004/102A 

RS-5737 

3004/102A 

RS7143 

3018 

RS7486 1C 

7486 

RS74192 1C 

74192 

RT182 0 

3007 

RS5206 

3004/102A 

RS5740-1 

3123 

RS7144 

3452/108 

RS7490 1C 

7490 

RS74193 1C 

74193 

RT-182 SPRAGUE 

3299/237 

RS-5207 

3008 

RS-5742 

3004/102A 

RS7145 

3452/108 

RS7492 1C 

7492 

RS74196 

74196 

RT185 

3004/102A 

RS5207 

3008 

RS-5743 

3004/102A 

RS7160 

3444/123A 

RS7504 

3444/123A 

RS74196 1C 

74196 

RT-185 SPRAGUE 

3179A 

RS5208 

3123 

RS5743 

3123 

RS7161 

3452/108 

RS-7504 

3020/123 

RS86057332 

3444/123A 

RT-187 SPRAGUE 

3122 

RS-5208 

3006/160 

RS5743.3 

3721/100 

RS7162 

3452/108 

RS7510 

3444/123A 

RSK614 

3717/121 

RT-188 

3024/128 

RS-5209 

3008 

RS5743-1 

3004/102A 

RS7163 

3452/108 

RS7511 

3444/123A 

RSKK36 

3123 

RT188 

3024/128 

RS-5301 

3008 

RS-5743-2 

3004/102A 

RS7164 

3452/108 

RS-7511 

3452/108 

RSLNA0004CEZZ 3110/120 

RT-189 SPRAGUE 

3085 

RS5302 

3005 

RS-5743-3 

3004/102A 

RS7165 

3452/108 

RS-7512 

3452/108 

RSLNB0001CEZZ 3119/113 

RT-190 SPRAGUE 

3562 

RS5303 

3005 

RS-5744 

3004/102A 

RS7166 

3452/108 

RS7513 

3444/123A 

RSLND0003CEZZ 3130 

RT-191 SPRAGUE 

3197/235 

RS-5305 

3008 

RS-5744-3 

3004/102A 

RS7167 

3452/108 

RS7513-15 

3444/123A 

RT36 

3007 

RT-192 SPRAGUE 

3628/6402 

RS-5306 

3008 

RS5745 

3004/102A 

RS7168 

3452/108 

RS7514 

3444/123A 

RT-44 

3008 

RT194 

3510 

RS5307 

3004/102A 

RS5746 

3004/102A 

RS7169 

3452/108 

RS7515 

3444/,123A 

RT52 

3007 

RT-194 SPRAGUE 

3510 

RS5311 

3004/102A 

RS5747 

3004/102A 

RS7170 

3452/108 

RS7516 

3444/123A 

RT100 

3444/123A 

RT-196 SPRAGUE 

3189A/183 

RS-5311 

3004/102A 

RS5748 

3004/102A 

RS7173 

3018 

RS7517 

3444/123A 

RT-100 SPRAGUE 3265 

RT 197 SPRAGUE 

3188A/182 

RS5312 

3123 

RS-5749 

3004/102A 

RS7174 

3452/108 

RS7517-19 

3444/123A 

RT-100A SPRAGUE 3529 

RT-200 SPRAGUE 

3087 

RS-5312 

3008 

RS5749 

3123 

RS7175 

3452/108 

RS7518 

3020/123 

RT-101 SPRAGUE 3262 

RT-201 SPRAGUE 

3051/156 

RS-5313 

3008 

RS5750 

3004/102A 

RS7176 

3452/108 

RS7519 

3020/123 

RT-102 SPRAGUE 3444/123A 

RT-203 SPRAGUE 

3032A 

RS5313 

3123 

RS5751 

3004/102A 

RS7177 

3452/108 

RS7520 

3452/108 

RT-102A SPRAGUE 3444/123A 

RT-204 SPRAGUE 

3108/505 
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To be 
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To be 
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SK 
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To be 
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SK 

Type 

RT210 

3051/156 

RT1689 

3100/519 

RT5738 

3709/110MP 

RT8331 

3116 

RTU0102 

3589 

RVDRD7R5EB 

3059/138A 

RT-210 SPRAGUE 

3033A 

RT1840 

3016 

RT5793 

3058/137A 

RT8332 

3444/123A 

RTU0110 

3589 

RVDRD9R1E 

3060/139A 

RT-212 SPRAGUE 

3311 

RT1893 

3201/171 

RT5900 

3452/108 

RT8333 

3039/316 

RTU0120 

3589 

RVDSC-15 

3327/614 

RT213 

3017B/117 

RT2016 

3444/123A 

RT5901 

3452/108 

RT8335 

3189A/183 

RTU0130 

3580/5507 

RVDSC20 

3327/614 

RT-213 SPRAGUE 

3311 ‘ 

RT2016 RECT 

3090/109 

RT5902 

3452/108 

RT8336 

3188A/182 

RTU0140 

3580/5507 

RVDSD-1Y 

3031A 

RT214 

3017B/117 

RT2309 

3124/289 

RT5903 

3452/108 

RT8337 

3122 

RTU0160 

6629/5529 

RVDSD-1Z 

3051/156 

RT-214 SPRAGUE 

3312 

RT2329 

3004/102A 

RT5904 

3452/108 

RT8339 

3060/139A 

RTU0202 

6621/5521 

RVDSD113 

3327/614 

RT-215 

3017B/117 

RT2330 

3004/102A 

RT5905 

3124/289 

RT-8340 

3311 

RTU0205 

3581/5543 

RVDSG-5N 

3051/156 

RT-215 SPRAGUE 

3313/116 

RT2331 

- 3004/102A 

RT5906 

3124/289 

RT8527 

3452/108 

RTU0210 

6622/5522 

RVDSG-5P 

3051/156 

RT218 

3100/519 

RT2332 

3444/123A 

RT5907 

3124/289 

RT8602 

3004/102A 

RTU0220 

6624/5524 

RVDSR3AM2N 

3311 

RT-218 SPRAGUE 

3316 

RT2334 

3087 

RT5908 

3090/109 

RT8665 

3081/125 

RTU0230 

6627/5527 

RVDVD1150L 

3463/601 

RT-220 SPRAGUE 

3110/120 

RT2451 

3088 

RT5909 

3031A 

RT8666 

3122 

RTU0240 

6627/5527 

RVDVD1150M 

3463/601 

RT-221 SPRAGUE 

3119/113 

RT2452 

3087 

RT5911 

3031A 

RT8667 

3448 

RTU0250 

6629/5529 

RVDVD1210L 

3864/605 

RT-222 SPRAGUE 

3120/114 

RT-2669 

3031A 

RT5912 

3709/110MP 

RT8668 

3018 

RTU0260 

6629/5529 

RVDVD1210M 

3864/605 

RT-223 SPRAGUE 

3121/115 

RT2694 

3087 

RT5939 

3090/109 

RT8669 

3018 

RTU0602 

3581/5543 

RVDVD1211L 

3864/605 

RT-224 SPRAGUE 

3109/119 

RT2914 

3444/123A 

RT6119 

3090/109 

RT8670 

3114/290 

RTU0605 

3581/5543 

RVDVD1211M 

3864/605 

RT-225 SPRAGUE 

3066/118 

RT2915 

3018 

RT6157 

3452/108 

RT8671 

3087 

RTU0610 

3581/5543 

RVDVD1212L 

3311 

RT-226 SPRAGUE 

3067/502 

RT3063 

3444/123A 

RT6158 

3452/108 

RT8779 

3126 

RTU0620 

3581/5543 

RVDVD1213 

3864/605 

RT-227 SPRAGUE 

3042/230 

RT3064 

3444/123A 

RT6159 

3452/108 

RT8839 

3031A 

RTU0630 

3582/5545 

RVDVD1250M 

3100/519 

RT-228 SPRAGUE 

3504/5508 

RT3065 

3114/290 

RT6160 

3452/108 

RT8840 

3311 

RTU0640 

3582/5545 

RVDVD1251L 

3463/601 

RT-229 SPRAGUE 

3068/503 

RT3065A 

3114/290 

RT6178 

3126 

RT8841 

3311 

RTU0705 

6642/5542 • 

RVDVD1252L 

3864/605 

RT-230 

3647/167 

RT3069 

3452/108 

RT6179 

3090/109 

RT8842 

3004/102A 

RTU0710 

6642/5542 

RVDVD1312 

3311 

RT-231 SPRAGUE 

3649/170 

RT3070 

3452/108 

RT6180 

3090/109 

RT8863 

3122 

RTU0720 

3581/5543 

RVDVD12126 

3059/138A 

RT-232 SPRAGUE 

3649/170 

RT3071 

3114/290 

RT6181 

3090/109 

RT8895 

3114/290 

RTU0730 

3582/5545 

RVILA3301 

3358/1006 

RT233 

3004/102A 

RT3071A 

3114/290 

RT6182 

3090/109 

RT61012 

3087 

RTU0740 

3582/5545 

RVIUPC22C 

3498/1078 

RT-234 

3090/109 

RT3072 

3087 

RT6183 

3090/109 

RT-61014 

3008 

RU-1 

3313/116 

RVIUPD861C 

3880/1254 

RT-234 SPRAGUE 

3055/134A 

RT3095 

3452/108 

RT6184 

3090/109 

RT-61015 

3004/102A 

RU1 

9000/552 

RVS2SC645 

3452/108 

RT235 

3056/135A 

RT3096 

3010 

RT6189 

3090/109 

RT-61016 

3004/102A 

RU2 

9000/552 

RVTCS1381 

3444/123A 

RT-235 SPRAGUE 

3056/135A 

RT3097 

3004/102A 

RT6201 

3018 

RT69221 

3444/123A 

RU2AM 

9000/552 

RVTCS1383 

3444/123A 

RT-236 SPRAGUE 

3057/136A 

RT3098 

3004/102A 

RT6202 

3452/108 

RTC0120 

3627/5404 

RU-2V 

9000/552 

RVTCS1384 

3452/108 

RT-237 SPRAGUE 

3058/137A 

RT3099 

3087 

RT6203 

3452/108 

RTC0125 

3951/5405 

RU45B 

3678/169 

RVTMK10-2 

3448 

RT-238 SPRAGUE 

3334/5071A 

RT3225 

3452/108 

RT6204 

3018 

RTC0130 

3951/5405 

RU530 

3835/103A 

RVTMK10-E 

3448 

RT-239 SPRAGUE 

3059/138A 

RT3226 

3452/108 

RT6205 

3004/102A 

RTC0201 

3950/5400 

RU781 

3521/5686 

RVTS22410 

3444/123A 

RT-240 

3060/139A 

RT3227 

3452/108 

RT6322 

3311 

RTC0203 

3950/5400 

RVQ6 

3311 

RVTS22411 

3114/290 

RT-240 SPRAGUE 

3060/139A 

RT3228 

3444/123A 

RT6332 

3311 

RTC0206 

3638/5402 

RV06/7825B 

3311 

RVUPC20C2 

3877/1075A 

RT-2 41 

3061/140A 

RT3229 

3003 

RT6600 

3452/108 

RTC0210 

3638/5402 

RV1017 

3126 

RYN 121113 

3535/181 

RT-241 SPRAGUE 

3061/140A 

RT3230 

3004/102A 

RT6601 

3018 

RTC0215 

3627/5404 

RV1059 

3114/290 

RYN121105 

3444/123A 

RT-242 

3139/5074A 

RT3231 

3004/102A 

RT6602 

3018 

RTC0220 

3627/5404 

RV1068 

3132 

RYN121105-3 

3444/123A 

RT-242 SPRAGUE 

3139/5074A 

RT3232 

3452/108 

RT6604 

3004/102A 

RTC0225 

3951/5405 

RV1181 

3057/136A 

RYN121105-4 

3444/123A 

RT-243 

3062/142A 

RT3233 

3087 

RT6619 

3090/109 

RTC0230 

3951/5405 

RV1189 

3311 

RZ1-3.3 

3330/5066A 

RT-243 SPRAGUE 

3062/142A 

RT3336 

3087 

RT6728 

3088 

RTC0301 

3950/5400 

RV1226 

3100/519 

RZ1-3.4 

3330/5066A 

RT-244 SPRAGUE 

3093 

RT3361 

3008 

RT6729 

3031A 

RTC0303 

3950/5400 

RV1424 

3311 

RZ1-3.6 

3055/134A 

RT-245 

3063/145A 

RT3362 

3008 

RT6731 

3126 

RTC0306 

3638/5402 

RV1467 

3452/108 

RZ1-3.9 

3331/5067A 

RT-245 SPRAGUE 

3063/145A 

RT3363 

3004/102A 

RT6732 

3018 

RTC0310 

3638/5402 

RV1468 

3452/108 

RZ1-4.3 

3332/5068A 

RT-246 

3146/787 

RT3364 

3004/102A 

RT6733 

3018 

RTC0315 

3627/5404 

RV1469 

3452/108 

RZ1-4.7 

3333/5069A 

RT-246 SPRAGUE 

3751/5075A 

RT3365 

3004/102A 

RT6734 

3004/102A 

RTC0320 

3627/5404 

RV1470 

3452/108 

RZ 1-5.1 

3056/135A 

RT-247 SPRAGUE 

3335/5079A 

RT3443 

3031A 

RT6735 

3004/102A 

RTC0325 

3951/5405 

RV1471 

3444/123A 

RZ1-5.6 

3057/136A 

RT248 

3336/5080A 

RT3449 

3004/102A 

RT6736 

3004/102A 

RTC0330 

3951/5405 

RV1472 

3025/129 

RZ 1-6.2 

3058/137A 

RT-248 SPRAGUE 

3336/5080A 

RT3466 

3008 

RT6737 

3122 

RTC0401 

3950/5400 

RV1473 

3018 

RZ 1 -6.8 

3334/5071A 

RT249 

3064/146A 

RT3467 

3008 

RT6787 

3039/316 

RTC0403 

3950/5400 

RV1474 

3444/123A 

RZ 1-7.5 

3059/138A 

RT-249 SPRAGUE 

3064/146A 

RT3468 

3004/102A 

RT6789 

3126 

RTC0406 

3638/5402 

RV1475 

3004/102A 

RZ 1-8.2 

3136/5072A 

RT250 

3095/147A 

RT3469 

3087 

RT6791 

3031A 

RTC0410 

3638/5402 

RV1476 

9007/5804 

RZ 1-9.1 

3060/139A 

RT-250 

3095/147A 

RT3565 

3444/123A 

RT6921 

3124/289 

RTC0415 

3627/5404 

RV1477 

3126 

RZ1-10 

3061/140A 

RT251 

3338/5086A 

RT3566 

3004/102A 

RT6922 

3776/5010A 

RTC0420 

3627/5404 

RV1478 

3088 

RZ1-11 

3139/5074A 

RT-251 SPRAGUE 

3338/5086A 

RT3567 

3444/123A 

RT-6922 

3056/135A 

RTC0425 

3951/5405 

RV1479 

3090/109 

RZ1-11.5 

3092/141A 

RT252 

3340/50P8A 

RT3568 

3004/102A 

RT6923 

3059/138A 

RTC0430 

3951/5405 

RV2068 

3024/128 

RZ 1-12 

3062/142A 

RT-252 SPRAGUE 

3340/5088A 

RT3671 

3063/145A 

RT6988 

3006/160 

RTD2103 

3577 

RV2069 

3025/129 

RZ 1-14 

3094/144A 

RT253 

3342/5090A 

RT3671A 

3063/145A 

RT6989 

3122 

RTD2106 

3578 

RV2070 

3124/289 

RZ 1-15 

3063/145A 

RT-253 SPRAGUE 

3342/5090A 

RT-3858 

3017B/117 

RT6990 

3004/102A 

RTD2110 

3578 

RV2071 

3100/519 

RZ1-20 

3335/5079A 

RT254 

3097/149A 

RT3981 

3017B/117 

RT6991 

3018 

RTJ0203 

3950/5400 

RV2072 

3311 

RZ1-22 

3336/5080A 

RT-254 SPRAGUE 

3097/149A 

RT4050 

3017B/117 

RT7311 

3021/124 

RTJ0206 

3638/5402 

RV2248 

3124/289 

RZ1-24 

3157/703A 

RT255 

3098/150A 

RT4069 

3031A 

RT7320 

3452/108 

RTJ0210 

3638/5402 

RV2249 

3444/123A 

RZ 1 -26 

3148 

RT-255 SPRAGUE 

3098/150A 

RT-4232 

3311 

RT7321 

3452/108 

RTJ0215 

3627/5404 

RV2250 

3311 

RZ 1-27 

3064/146A 

RT256 

3099/151A 

RT4293 

3087 

RT7322 

3444/123A 

RTJ0220 

3627/5404 

RV2260 

3114/290 

RZ1-29 

3150 

RT 256 SPRAGUE 

3099/151A 

RT4525 

3004/102A 

RT7323 

3452/108 

RTJ0225 

3951/5405 

RV2289 

3311 

RZ 1 -33 

3095/147A 

RT-260 SPRAGUE 

3347/5097A 

RT-4624 

3004/102A 

RT7324 

3452/108 

RTJ0230 

3951/5405 

RV-2289 

3311 

RZ1-36 

3337/5085A 

RT-261 SPRAGUE 

3350/5100A 

RT4624 

3123 

RT7325 

3444/123A 

RTL0605 

3685/5461 

RV2351 

3114/290 

RZ1-39 

3338/5086A 

RT-262 

3327/614 

RT-4625 

3004/102A 

RT7326 

3444/123A 

RTL0610 

3686/5462 

RV2353 

3025/129 

RZ1-43 

3339/5087A 

RT-262 SPRAGUE 

3351/5101A 

RT4644 

3087 

RT7327 

3444/123A 

RTL0620 

3572/5463 

RV2354 

3018 

RZ 1-47 

3340/5088A 

RT-263 SPRAGUE 

3091 

RT4760 

3124/289 

RT7330 

3090/109 

RTL0640 

3687/5465 

RV2355 

3114/290 

RZ 1-51 

3341/5089A 

RT-264 SPRAGUE 

3353/5103A 

RT4761 

3444/123A 

RT7399 

3288/1003 

RTL0805 

3685/5461 

RV2356 

3084 

RZ1-55 

3096/148A 

RT-265 SPRAGUE 

3443/513 

RT4762 

3444/123A 

RT7400 

3010 

RTL0810 

3686/5462 

RV2366 

3193/187 

RZ1-56 

3342/5090A 

RT-266 SPRAGUE 

3355/5105A 

RT-4764 

3031A 

RT7401 

3004/102A 

RTL0820 

3572/5463 

RVCM-73 

3160/801 

RZ1-62 

3097/149A 

RT-300 SPRAGUE 

3854/123AP 

RT4880 

3088 

RT7402 

3648/168 

RTL0840 

3687/5465 

RVD1K110 

3087 

RZ1-68 

3343/5092A 

RT 301 SPRAGUE 

3137/192A 

RT5061 

3452/108 

RT7511 

3444/123A 

RTN0220 

3942/5483 

RVD1N4738 

3059/138A 

RZ1-82 

3098/150A 

RT-302 SPRAGUE 

3854/123AP 

RT5063 

3006/160 

RT7514 

3444/123A 

RTN0230 

3943/5485 

RVD1N4739 

3060/139A 

RZ1-91 

3345/5095A 

RT-303 SPRAGUE 

3466/159 

RT5070 

3031A 

RT7515 

3444/123A 

RTN0240 

3943/5485 

RVD1N4740 

3061/140A 

RZ1-110 

3099/151A 

RT-306 SPRAGUE 

3847 

RT5151 

3024/128 

RT7517 

3444/123A 

RTN0250 

3944/5487 

RVD1SS54 

3311 

RZ 1-120 

3347/5097A 

RT-306F SPRAGUE 

3847 

RT5152 

3024/128 

RT7518 

3444/123A 

RTN0260 

3944/5487 

RVD1SV50S 

3327/614 

RZ1-128 

3093 

RT-308 SPRAGUE 

3854/123AP 

RT5200 

3452/108 

RT7528 

3444/123A 

RTN1001 

3455/804 

RV02-1K110 

3087 

RZ 1 -130 

3348/5098A 

RT-309 SPRAGUE 

3854/123AP 

RT5201 

3452/108 

RT7538 

3709/1-10MP 

RTR0302 

3572/5463 

RVD2DP 

3031A 

RZ 1 -140 

3349/5099A 

RT310 

3299/237 

RT5202 

3444/123A 

RT7557 

3444/123A 

RTR0305 

3572/5463 

RVD2DP22/1B 

9075/166 

RZ1-150 

3350/5100A 

RT-310 SPRAGUE 

3197/235 

RT5204 

3039/316 

RT7558 

3004/102A 

RTR0310 

3572/5463 

RVD2DP22/1C 

9075/166 

RZ 1-160 

3351/5101A 

RT-311 SPRAGUE 

3138/193A 

RT5205 

3452/108 

RT7559 

3124/289 

RTR0320 

3572/5463 

RVD4B265J2 

3311 

RZ 1 -163 

3142 

RT-312 SPRAGUE 

3444/123A 

RT5206 

3444/123A 

RT7634 

3031A 

RTR0330 

3573/5466 

RVD08C22/1A 

3031A 

RZ1-170 

3352/5102A 

RT-314 SPRAGUE 

3715 

RT5207 

3444/123A 

RT7636 

3087 

RTR0340 

3573/5466 

RVD8MB4 

3105 

RZ 1-177 

3145 

RT-315 SPRAGUE 

3275/194 

RT5208 

3020/123 

RT7638 

3444/123A 

RTS0202 

3613/5514 

RVD10D1 

3311 

RZ 1-180 

3353/5103A 

RT482 

3024/128 

RT5212 

3088 

RT7689 

3087 

RTS0205 

3613/5514 

RVD10DC1 

3031A 

RZ 1-190 

3354/5104A 

RT483 

3024/128 

RT5213 

3088 

RT7703 

3039/316 

RTS0210 

3613/5514 

RVD10E1 

3017B/117 

RZ 1-200 

3355/5105A 

RT484 

3024/128 

RT5214 

3090/109 

RT7704 

3018 

RTS0220 

3613/5514 

RVD10E1LF 

3311 

RZ-3 

3051/156 

RT-600 SPRAGUE 

3756/508 

RT5217 

3100/519 

RT7845 

3444/123A 

RTS0230 

6615/5515 

RVD12B-1 

9075/166 

RZ3.3 

3055/134A 

RT-601 SPRAGUE 

3757/509 

RT5230 

3025/129 

RT7846 

3004/102A 

RTS0240 

6615/5515 

RVDC08P1 

3119/113 

RZ3.6 

3055/134A 

RT-602 SPRAGUE 

3758/510 

RT5379 

3088 

RT7848 

9003/5800 

RTS0250 

6616/5516 

RVDC0033 

9021/5070A 

RZ3.9 

3055/134A 

RT-603 SPRAGUE 

3759/511 

RT5401 

3024/128 

RT7849 

3031A 

RTS0260 

6616/5516 

RVDCD0033 

3058/137A 

RZ4.7 

3056/135A 

RT-604 SPRAGUE 

3760/512 

RT5402 

3024/128 

RT7850 

3031A 

RTS0502 

3613/5514 

RVDD1245 

9075/166 

RZ5.1 

3056/135A 

RT-605 SPRAGUE 

3761/514 

RT5403 

3024/128 

RT7851 

3088 

RTS0505 

3613/5514 

RVDD1248 

9075/166 

RZ5.6 

3057/136A 

RT697M 

3444/123A 

RT5404 

3024/128 

RT7943 

3444/123A 

RTS0510 

3613/5514 

RVDDS-410 

3311 

RZ6.2 

3058/137A 

RT-929H 

3124/289 

RT5435 

3124/289 

RT7944 

3010 

RTS0520 

3613/5514 

RVDECA0106S 

9021/5070A 

RZ6.8 

3334/5071A 

RT929H 

3444/123A 

RT5464 

3018 

RT7945 

3024/128 

RTS0530 

6615/5515 

RVDEQA0107S 

3059/138A 

RZ8.2 

3136/5072A 

RT-930H . 

3452/108 

RT5465 

3018 

RT7946 

3100/519 

RTS0540 

6615/5515 

RVDFV211 

3463/601 

RZ9.1 

3060/139A 

RT930H 

3444/123A 

RT5466 

3006/160 

RT-8047 

3122 

RTS0550 

6616/5516 

RVDKB162C5 

3311 

RZ10 

3061/140A 

RT1008 

3087 

RT5467 

3008 

RT8047 

3124/289 

RTS0560 

6616/5516 

RVDKB167 

3864/605 

RZ12 

3062/142A 

RT1106 

3087 

RT5468 

3004/102A 

RT8193 

3452/108 

RTS0602 

3613/5514 

RVDKB262 

3864/605 

RZ13 ' 

3750/143A 

RT1108 

3087 

RT5470 

3088 

RT8195 

3444/123A 

RTS0605 

3613/5514 

RVDKB265J2 

3100/519 

RZ14 

3789/5023A 

RT1116 

3201/171 

RT5471 

3334/5071A 

RT8197 

3444/123A 

RTS0610 

3613/5514 

RVDM206 

9021/5070A 

RZ15 

3063/145A 

RT1164 

3090/109 

RT5472 

3031A 

RT8198 

3444/123A 

RTS0620 

3613/5514 

RVDR5R6EB 

902175070A 

RZ15A 

3063/145A 

RT1184 

3087 

RT5473 

3126 

RT8200 

3788/5022A 

RTS0702 

3615/5517 

RVDR154B 

9075/166 

RZ-15A 

3063/145A 

RT-1595 

3311 

RT5551 

3444/123A 

RT8201 

3444/123A 

RTS0705 

3615/5517 

RVDRD5A1E 

3776/5010A 

RZ-15AB 

3063/145A 

RT1667 

3088 

RT5554 

3100/519 

RT8231 

3311 

RTS0710 

3615/5517 

RVDRD5R6EB 

9021/5070A 

RZ16 

3791/5025A 

RT1667 (MP) 

3709/110MP 

RT5637 

3004/102A 

RT8330 

3018 

RTS0720 

3615/5517 

RVDRD7AN 

3334/5071A 

RZ18 

3752/5077A 
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SK 
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Replaced 

SK 
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To be 
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SK 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

RZ20 

3795/5029A 

SI A3 

3058/137A 

S3A10 

9010/5809 

S-15D 

3515 

S73 

3311 

S-143 

3004/102A 

RZ22 

3336/5080A 

S1A06 

3016 

S3AR1 

3016 

S-15E 

3515 

S74-3 A 3P 

3005 

S169N 

3122 

RZ22A 

3336/5080A 

S1A060 

3017B/117 

S-3AT2 

3757/509 

S-15F 

3843 

S75 

3311 

SI 80 

3100/519 

RZ25 

3798/5032A 

S1A60 

3016 

S3CN1 

9007/5804 

S-15H 

3130 

S77 

3017B/117 

S200 

3036 

RZ27 

3064/146A 

S1AN31 

3609/5986 

S-3DB3 

3758/510 

S0016 

3452/108 

S77A 1 3P 

3012/105 

S201 

3016 

RZ27A 

3064/146A 

S1AN31R 

3698/5987 

S3G4 

3081/125 

S16 

3051/156 

S77B 1 3P 

3013 

S202 

3016 

RZ27AC 

3064/146A 

S1AN40 

3609/5986 

S3GR2 

9007/5804 

S16A 

3051/156 

S77B-1-3P 

3718/121MP 

S203 

3016 

RZ30 

3801/5035A 

S1AN40R 

3698/5987 

S3M1 

9005/5802 

SI 68 

3016 

S77C 1 3P 

3014 

S0203M 

3577 

RZ33A 

3802/5036A 

S1AR1 

3017B/117 

S-3MX 

3016 

S-17 

3016 

S77C-1-3P 

3717/121 

S204 

3016 

RZ39A 

3804/5038A 

S1AR2 

3016 

S3V20 

3051/156 

S0017 

3018 

S79 

3017B/117 

S205 

3017B/117 

RZ47A 

3806/5040A 

SIB 

3017B/117 

S3V-10 

3051/156 

S-0017-1 

3500/5882 

S-80T 

3007 

S206 

3017B/117 

RZ50 

3807/5041A 

S1B1 

3311 

S04 

3100/513 

S-17A 

3016 

S81 

3016 

S2060B 

3597/5455 

RZ51 

3776/5010A 

S1B01 

3311 

S04-1 

3100/519 

S18 

3051/156 

S82 

3016 

S208 

3032A 

RZ56A 

3808/5042A 

S1B01-01 

3311 

S4A06 

3016 

S18A 

3017B/117 

S83 

3016 

S210 

3033 

RZ68A 

3811/5045A 

S1 B01-02 

3017B/117 

S04A-1 

3100/519 

S18B 

3017B/117 

S84 

3017B/117 

S217 

3016 

RZ82A 

3813/5047A 

S1 B01-06 

3017B/117 

S4A-1 A 3P 

3009 

S0019 

3118 

S84A 1 3P 

3009 

S218 

3017B/117 

RZA51 

3776/5010A 

S1B01-06B 

3017B/117 

S4AR1 

3016 

S19 

3016 

S84A-1-3P 

3717/121 

S219 

3017B/117 

RZZ3.3 

3330/5066A 

S1 B01-0226 

3031A 

S4AR2 

3017B/117 

S19A 

3017B/117 

S-85 

3190/184 

S220 

3311 

RZZ3.6 

3055/134A 

S1B02-0 

3106/5304 

S4AR30 

3017B/117 

S20 

3032A 

S85 

3017B/117 

S221 

3016 

RZZ3.9 

3331/5067A 

S1B02-03C 

3311 

S04B-1 

3100/519 

S0020 

3246/229 

S-86 

3190/184 

S222 

3016 

RZZ4.7 

3056/135A 

S1B02-03CR 

3311 

S-4C 

3017B/117 

S20ND400 

3016 

S86 

3017B/117 

S223 

3016 

RZZ5.1 

3056/135A 

S1B02-06CE 

3311 

S4FN300 

3016 

S20NH400 

3016 

S-87TB 

3008 

S224 

3016 

RZZ5.6 

3057/136A 

S1B02-06CRE 

3311 

S4GR2 

9005/5802 

S0021 

3452/108 

S88B 1 3P 

3006/160 

S229 

9005/5802 

RZZ6.2 

3058/137A 

S1B02-C 

3311 

S4M1 

9007/5804 

S21 

3124/289 

S88C 1 3P 

3005 

S230 

3017B/117 

RZZ6.8 

3334/5071A 

S1B02-CR 

3311 

S4VB10 

3051/156 

S22 

3311 

S88C-1-3P 

3721/100 

S232 

3017B/117 

RZZ8.2 

3136/5072A 

S1B02-CR1 

3031A 

S-05 

3017B/117 

S0022 

3444/123A 

S-88TB 

3008 

S233 

3033 

RZZ9.1 

3060/139A 

S1B0201 

3105 

S-05-01 

3031A 

S22A 

3311 

S91 

3016 

S234 

3017B/117 

RZZ10 

3061/140A 

S1B0201A 

3105 

S-05-005 

3031A 

S23 

3017B/117 

S91-A 

3016 

S235 

3016 

RZZ12 

3062/142A 

S1B0201B 

9075/166 

S05-005/922092 

3031A 

S23A 

3017B/117 

S91H 

3016 

S236 

9005/5802 

RZZ15 

3063/145A 

S1B0201CR 

3311 

S-05/01 

3032A 

S24 

3033 

S92 

3017B/117 

S238 

3016 

RZZ18 

3793/5027A 

S1B0306 

3016 

S-5A2 

3639/5812 

S0024 

3245/199 

S92-1 A 3P 

3012/105 

S239 

3017B/117 

RZZ22 

3796/5030A 

S1B-01-02 

3311 

S-5A3 

3640/5815 

S0025 

3444/123A 

S92A 

9003/5800 

S240 

3016 

RZZ22A 

3796/5030A 

S1B-0306 

3081/125 

S-5A4 

3640/5815 

S025 

3123 

S92B TRANS 

3124/289 

S241 

3017B/117 

RZZ27 

3799/5033A 

S1BD1-Q2 

3031A 

S5AN6 

3500/5882 

S26 

3016 

S92H 

9003/5800 

S243 

3017B/117 

RZZ27-12 

3799/5033A 

S1BN31 

3609/5986 

S5AN12 

3500/5882 

S0026 

3114/290 

S92N TRANS 

3124/289 

S250 

3017B/117 

RZZ-156 

3063/145A 

S1BN31R 

3518/5995 

S5AR1 

3017B/117 

S28 

3032A 

S92V TRANS 

3124/289 

S251 

3017B/117 

S 386-7182 

3048/329 

S1BN40 

360^/5986 

S5AR2 

3017B/117 

S028 

3861/101 

S92Y TRANS 

3124/289 

S252 

3017B/117 

SOI 

3006/160 

S1BN40R 

3698/5987 

S5CN1 

9007/5804 

S0030 

3246/229 

S93 

3017B/117 

S253 

3016 

S-1.5 

3017B/117 

SIC 

3032A 

S5GR2 

3848/5806 

S30 

3017B/117 

S93.20.709 

3647/167 

S254 

3016 

SI.5 

3311 

S1CN1 

3017B/117 

S5M1 

9007/5804 

S31 

3016 

S93.20.714 

3647/167 

S255 

3017B/117 

S-1.5-0 

3311 

SID 

3033 

S-5S 

3311 

S0031 

3247/234 

S93.24.401 

3090/109 

S256 

3017B/117 

SI-1 

3016 

S1D23-13 

3130 

S5S 

3311 

S031A 

3444/123A 

S93.24.601 

3090/109 

S257 

3032A 

SI-3.3 

3330/5066A 

S1D30-13 

3130 

S-5S5 

3038 

S32 

3016 

S93.24.604 

3090/109 

S258 

3032A 

SI-3.4 

3330/5066A 

S1D30-15 

3130 

S5SR 

3311 

S0032 

3114/290 

S93A 

3016 

S260 

3033 

SI-3.6 

3055/134A 

S1D50B851-A 

3100/519 

S6-10 

3061/140A 

S0033 

3246/229 

S93B TRANS 

3114/290 

S-262 

3016 

SI-3.9 

3331/5067A 

S1D51C052-19 

3311 

S6-10A 

3061/140A 

S33 

3016 

S93H 

3031A 

S262 

3017B/117 

SI-4.3 

3332/5068A 

S1D51C 169-1 

3311 

S6-10B 

3061/140A 

S-34 

3100/519 

S93N TRANS 

3114/290 

S270 

3502/5513 

SI-4.7 

3333/5069A 

S1D153 

3054/196 

S6-10C 

3061/140A 

S34 

3016 

S93SE133 

3027/130 

S0301JS2 

6752/5452 

SI-5.1 

3056/135A 

S1GR2 

9004/5801 

S6AN6 

3500/5882 

S-34A 

3515 

S93SE165 

3027/130 

S0301JS3 

6752/5452 

SI-5.6 

3057/136A 

S1 Ml 

9003/5800 

S6AN12 

3500/5882 

S-34B 

3515 

S93V TRANS 

3114/290 

S0301LS3 

3953/5412 

SI-6.2 

3058/137A 

SI M2 

9003/5800 

S6AR1 

3017B/117 

S-34C 

3515 

S93Y TRANS 

3114/290 

S0301M 

3577 

SI-6.8 

3334/5071A 

SIP 

3130 

S6AR2 

3051/156 

S-34D 

3515 

S94 

3016 

S0301RS3 

3953/5412 

SI-7.5 

3059/138A 

S1P20 

3032A 

S6B-3 A 3P 

3015 

S-34E 

3515 

S95 

3017B/117 

S0303LS3 

• 3953/5412 

SI-8.2 

3136/5072A 

S1R12B 

3062/142A 

S6BR2 

3051/156 

S-34F 

3515 

S100 

3032A 

S0303RS2 

6752/5452 

SI-9.1 

3060/139A 

S1R13B 

3062/142A 

S6GR2 

3848/5806 

S35 

3311 

S101 

3016 

S0303RS3 

3953/5412 

SI-10 

3061/140A 

S1R20 

3032A 

S6M1 

3848/5806 

S36 

3031A 

S102 

3016 

S-305 

3027/130 

SI-11 

3139/5074A 

S1R80 

9000/552 

S7AR1 

3032A 

S037 

3444/123A 

S103 

3016 

S-305-A 

3510 

SI-12 

3062/142A 

S1RB 

9075/166 

S7BR2 

3051/156 

S-39T 

3009 

S104 

3016 

S-305-A BL 

3510 

SI-14 

3094/144A 

S1RB10 

9075/166 

S0008 

3132 

S39T 

3717/121 

S105 DIODE 

3016 

S-305-A BR 

3510 

SI-15 

3063/145A 

S1RBA 

9075/166 

S8-06 

3051/156 

S40 

3017B/117 

S105A 

9003/5800 

S-305-A G 

3510 

SI-20 

3335/5079A 

S1RBA-10 

3311 

S8-10 

3051/156 

S40A 

3311 

SI06 DIODE 

3016 

S-305-A 0 

3027/130 

SI-22 

3336/5080A 

S1RC20 

3017B/117 

S8AR1 

3032A 

S-40T 

3009 

S106A1 

6754/5454 

S-305-D W 

3027/130 

SI-24 

3157/703A 

S1RC20R 

3017B/117 

S8AR2 

3051/156 

S40T 

3717/121 

S106A SCR 

6754/5454 

S-305A 

3027/130 

SI-26 

3148 

SI RECTI 24 

3130 

S8BR2 

3051/156 

S-40TB 

3009 

S106B 

3597/5455 

S305A 

3027/130 

SI-27 

3064/146A 

S ISM-150-01 

3017B/117 

S8CN1 

9009/5808 

S-41T 

3009 

S106B1 

3597/5455 

S0306G 

3613/5514 

SI-29 

3150 

S ISM-150-02 

3016 

S8GR2 

9009/5808 

S41T 

3717/121 

S106C 

3598/5457 

S0306H 

6791/5491 

SI-33 

3095/147A 

S1SW-05-02 

3016 

S8M1 

3848/5806 

S-42T 

3009 

S106D 

3598/5457 

S0306L 

3685/5461 

SI-36 

3337/5085A 

S-2 

3311 

S8P-2 A 3P 

3004/102A 

S42T 

3717/121 

S106F 

6753/5453 

S0306R 

3685/5461 

SI-39 

3338/5086A 

S02 

3006/160 

S0009 

3132 

S43 

3311 

S106F1 

6753/5453 

S307-238 

3543/912 

SI-43 

3339/5087A 

S0002 

3122 

S9AN6 

7090/5890 

S-43T 

3009 

S106Q 

3597/5455 

S0308G 

3613/5514 

SI-47 

3340/5088A 

S2A06 

9003/5800 

S9AN12 

7090/5890 

S43T 

3717/121 

S106Y 

6752/5452 

S0308H 

6791/5491 

SI-51 

3341/5089A 

S2A10 

3016 

S9AR1 

3033 

S44 

3016 

S106Y1 

6752/5452 

S0308L 

3685/5461 

SI-55 

3096/148A 

S2A20 

9005/5802 

S9BR2 

3051/156 

S46 

3016 

S107 DIODE 

3017B/117 

S0308R 

3685/5461 

SI-56 

3342/5090A 

S2A30 

9007/5804 

S9L-4 A 3P 

3003 

S-46T 

3009 

S107A 

6754/5454 

S310E 

3893/152 

SI-62 

3097/149A 

S2A40 

9007/5804 

S-10 

3016 

S46T 

3717/121 

S107A1 

6754/5454 

S0310G 

3613/5514 

SI-68 

3343/5092A 

S2A50 

3848/5806 

S0010 

3039/316 

S47 

3311 

S107B 

3597/5455 

S0310H 

6791/5491 

SI-82 

3098/150A 

S2A60 

3848/5806 

S10A 

3017B/117 

S48 

3311 

S107B1 

3597/5455 

S0315G 

3613/5514 

SI-91 

3345/5095A 

S2A80 

9009/5808 

S10AN6 

7090/5890 

S-48T 

3009 

S107C 

3598/5457 

S0316H 

3505/5547 

SI-110 

3099/151A 

S2A100 

9010/5809 

S10AN12 

7090/5890 

S48T 

3717/121 

S107D 

3598/5457 

S320C 

3024/128 

SI-115 

3092/141A 

S2AR1 

3017B/117 

S10AR1 

3033 

S49 

3311 

S107F 

6753/5453 

S320D 

3025/129 

SI-120 

3347/5097A 

S2AR2 

3017B/117 

S10AR2 

3051/156 

S-49T 

3009 

S107F1 

6753/5453 

S320E 

3024/128 

SI-129 

3093 

S2C30 

3016 

S10B01-02 . 

3311 

S49T 

3717/121 

S107Q 

6752/5452 

S0320G 

3613/5514 

SI-130 

3348/5098A 

S2C40 

3016 

S10BR2 

3051/156 

S-050 

3031A 

S107Y 

6752/5452 

S0320H 

6621/5521 

SI-140 

3349/5099A 

S2C40A 

3016 

S10CN1 

9009/5808 

S51S10655B13 

3072/712 

S107Y1 

6752/5452 

S0325G 

3615/5517 

SI-150 

3350/5100A 

S2CN1 

9005/5802 

S010G 

3033 

S-55TB 

3006/160 

S108 DIODE 

3016 

S0325H 

6621/5521 

SI-160 

3351/5101A 

S2D153 

3054/196 

S10GR2 

9009/5808 

S56 

3051/156 

S108A 

3597/5455 

S0335G 

3615/5517 

SI-164 

3142 

S2E20 

3016 

S10M1 

9009/5808 

S57 

3051/156 

S108B 

3597/5455 

S0335H 

6615/5515 

SI-170 

3352/5102A 

S2E60 

3032A 

soon 

3018 

S58 

3051/156 

S108C 

3598/5457 

S-350-A R 

3510 

SI-177 

3145 

S2E60-1 

3016 

SO11-0 

3092/141A 

S-58TB 

3009 

S108D 

3598/5457 

S353 

3510 

SI-180 

3353/5103A 

S2E100 

3033 

S12 

9005/5802 

S58TB 

3717/121 

S108F 

3597/5455 

S353 BL 

3510 

SI-190 

3354/5104A 

S2GR2 

9005/5802 

S0012 

3025/129 

S59 

3051/156 

S108Q 

3597/5455 

S353 BLU 

3510 

S1-200 

3355/5105A 

S2M1 

9004/5801 

SI2-1 A 3P 

3124/289 

S59 STUD 

7090/5890 

S108Y 

3597/5455 

S353 BR 

3510 

S1-B01-02 

3031A 

S2M2 

9003/5800 

S12-1-A-3P 

3444/123A 

S60 

3051/156 

S110 

9010/5809 

S353 G 

3510 

S 1-RECTI 68 

3056/135A 

S2PB 

9075/166 

S12A 

9005/5802 

S60 STUD 

7090/5890 

S110A 

9010/5809 

S353 GR 

3510 

S1-RECT171 

3032A 

S2V 

3081/125 

S12CN1 

9009/5808 

S61 

3033 

S115 

3017B/117 

S353 OR 

3510 

S1-RECT178 

3032A 

S2VB 

3311 

S12M1 

9010/5809 

S62 

3033 

SO115 

3324/611 

S353 R 

3510 

SI-RECTI 80 

3125 

S2VB10 

3051/156 

S13 

3016 

S63 BRIDGE 

9075/166 

S122A 

3686/5462 

S353 Y 

3510 

S1-RECT218 

3032A 

S2VC 

3081/125 

S0013 

3118 

S65-1 A 3P 

3006/160 

S122B 

3572/5463 

S-353-P 

3027/130 

S1-RECT220 

3032A 

S2VC10 

3311 

S13A 

9007/5804 

S65-2 A 3P 

3010 

S122C 

3558 

S-353-P 0 

3027/130 

S1-RECT-35 

3100/519 

S2VC10R (2 PCS) 

3081/125 

S0014 

3020/123 

S65-4 A 3P 

3011 

S122D 

3558 

S355 

3027/130 

S1-RECT-44 

3080 

S03 

3006/160 

S14 

3311 

S65A 1 3P 

3007 

S122E 

3573/5466 

S355 B 

3027/130 

S1-RECT-92 

3032A 

S3A2 

9005/5802 

S14A 

9007/5804 

S65B 1 3P 

3008 

S122F 

3685/5461 

S-355-4 

3027/130 

S 1-RECT-102 

3311 

S-3A3 

3756/508 

S14A 1 3P 

3009 

S65C 1 3P 

3009 

S122M 

3573/5466 

S-356 

3027/130 

S1-RECT-122 

3032A 

S3A3 RECT 

9007/5804 

S14A13P 

3717/121 

S65C-1-3P 

3717/121 

S129 

3311 

S-356-7 

3510 

S 1-RECT-152 

3100/519 

S3A4 RECT 

9007/5804 

S-15 

3515 

S065LY 

3007 

S130-138 

3716/161 

S-356-7 BL 

3510 

S1-RECT-154 

3311 

S3A05 

9003/5800 

S15 

3017B/117 

S66-1 A 3P 

3003 

S130-191 

3510 

S-356-7 BR 

3510 

S1-RECT-155 

3312 

S3A5 

3848/5806 

S0015 

3444/123A 

S66-2 A 3P 

3004/102A 

SI 30-251 

3716/161 

S-356-7 GR 

3510 

S 1-RECT-158 

3125 

S3A06 

3016 

S-15 A 

3515 

S66-3 A 3P 

3004/102A 

SI 33-1 

3122 

S-356-7 OR 

3510 

S 1-RECT-170 

3130 

S3A6 

3051/156 

S-15B 

3515 

S-70T 

3008 

S-141 

3004/102A 

S-356-7 R 

3510 

S1A 

3031A 

S3A8 

9009/5808 

S-15C 

3515 

S72 

3311 

S-142 

3004/102A 

S-356-7 Y 

3510 
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S386-7 1 82—S5024 RCA SK Solid-State Replacement Directory 
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SK 

Type 

To be 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

S386-7182 

3048/329 

SI 040 

9007/5804 

S1369 

3444/123A 

S2004L 

3503 

S2402C 

3024/128 

S3215 

3609/5986 

S401B 

3717/121 

S-1041 

3019 

S1373 

3444/123A 

S2006B 

3614 

S2403B 

3027/130 

S3220 

3609/5986 

S409 

3044/154 

S1041-16GN 

3019 

S1374 

3444/123A 

S2006G 

3613/5514 

S2403C 

3027/130 

S3225 

3608/5990 

S409F 

3024/128 

S1044 

3452/108 

S1384 

3709/110MP 

$2000H 

6792/5492 

S2427 

3024/128 

S3230 

3608/5990 

S415 

3051/156 

SI 050 

9008/5805 

S-1403 

3124/289 

S2006L 

3502/5513 

S2487 

3024/128 

S3235 

3608/5990 

S417 

3051/156 

S-1058 

3452/108 

SI 403 

3444/123A 

S2006R 

3572/5463 

S2525 

3114/290 

S3240 

3608/5990 

S428 

3016 

S-1059 

3452/108 

SI 405 

3444/123A 

S2008B 

3614 

S2525A 

3114/290 

S3245 

3501/5994 

S431 

3311 

S-1060 

3848/5806 

SI 408 

3452/108 

S2008G 

3613/5514 

S2526 

3024/128 

S3250 

3501/5994 

S-437 

3025/129 

SI060 SCR 

6752/5452 

SI 409 

3452/108 

S2008H 

6792/5492 

S2544 

3239/236 

S3 2 60 

3501/5994 

S437 

3045/225 

S-1061 

3124/289 

S1419 

3444/123A 

S2008L 

3572/5463 

S2560 

4320 

S3290 RECT 

7202/6002 

S500 

3500/5882 

S1061 

3444/123A 

S1420 

3444/123A 

S2008R 

3572/5463 

S2581 

3444/123A 

S3405 RECT 

7220/6020 

S500 TRANS 

3984/106 

S-1062 

3452/108 

S1421 

3024/128 

S2010B 

3614 

S2582 

3444/123A 

S3415 RECT 

7226/6026 

S-500B 

3017B/117 

S-1065 

3124/289 

S1428 

3100/519 

S2010G 

3613/5514 

S2590 

3444/123A 

S3420 RECT 

7226/6026 

S500B 

9007/5804 

S1065 

3444/123A 

SI 429-3 

3444/123A 

S2010H 

6792/5492 

S2593 

3444/123A 

S3435 RECT 

7234/6034 

S-500C 

3017B/117 

S-1066 

3124/289 

SI 430 

3025/129 

S2015 RECT 

7096/5896 

S2600B 

3577 

S3440 RECT 

7234/6034 

S500C 

9007/5804 

S1066 

3444/123A 

S1431 

3025/129 

S2015G 

3613/5514 

S2600D 

3578 

S3460 RECT 

7240/6040 

S-0501 

3031A 

S-1068 

3124/289 

S1432 

3444/123A 

S2016B 

3614 

S2600M 

3503 

S3490 RECT 

7244/6044 

S0501 

3311 

S1068 

3444/123A 

S1443 

3444/123A 

S2016H 

3505/5547 

S2610B 

3577 

S3577G 

3090/109 

S501 TRANS 

3984/106 

SI 069 

3444/123A 

S1453 

3444/123A 

S-2020 

3019 

S2610D 

3578 

S3603G 

3090/109 

S0501AS3 

3953/5412 

SI 070 

9009/5808 

S001465 

3245/199 

S2020 

3019 

S2610M 

3503 

S3615 RECT 

7254/6054 

S0501JS2 

6753/5453 

S1074 

3444/123A 

S001466 

3444/123A 

S2020 RECT 

7096/5896 

S-2617 

3019 

S3620 RECT 

7254/6054 

S0501JS3 

6753/5453 

S1074R 

3444/123A 

S1475 

3444/123A 

S2020G 

3613/5514 

S2617 

3019 

S3635 RECT 

7260/6060 

S0501LS3 

3953/5412 

S1076 

3452/108 

S1476 

3444/123A 

S2020H SCR 

6624/5524 

S2620B 

3577 

S3639 

3114/290 

S0501M 

3577 

S-1078 

3452/108 

S1477 

3025/129 

S-2023 

3041 

S2620D 

3578 

S3639A 

3114/290 

S502 

3100/519 

S1078 

3452/108 

S1487 

3444/123A 

S2025G 

3615/5517 

S2620M 

3503 

S3640 

3114/290 

S502A 

3100/519 

S-1079 

3018 

SI 502 

3444/123A 

S2025H 

3505/5547 

S2635 

3444/123A 

S3640 RECT 

7260/6060 

S502B 

3100/519 

S1079 

3452/108 

S1510 

3444/123A 

S2025H SCR 

6624/5524 

S2636 

3444/123A 

S3640A 

3114/290 

S0503AS2 

6753/5453 

SI080 (TRANS) 

i 3444/123A 

S1512 

3444/123A 

S2034 

3122 

S-2638 

3126 

S3645 RECT 

7264/6064 

S0503LS3 

3953/5412 

SI 090 

9010/5809 

S1514 

3024/128 

S2035 RECT 

7100/5900 

S2645 

3114/290 

S3650 RECT 

7264/6064 

S0503M 

3577 

S1122 

3039/316 

S1516 

3024/128 

S2035G 

3615/5517 

S2645A 

3114/290 

S3655 

3025/129 

S0S03RS3 

3953/5412 

S1126 

3039/316 

S1517 

3024/128 

S2035H 

3505/5547 

S2648 

3024/128 

S3655A 

3114/290 

S506 

3100/519 

S-1128 

3124/289 

S1520 

3025/129 

S2038 

3019 

S2710B 

3502/5513 

S3660 RECT 

7264/6064 

S506A 

3100/519 

S1128 

3444/123A 

S1523 

3024/128 

S2040 RECT 

7100/5900 

S2710D 

3502/5513 

S3690 

7272/6072 

S506B 

3100/519 

S1142 

3452/108 

S1525 

3024/128 

S2041 

3083/197 

S2710M 

3502/5513 

S370QB 

3042/230 

S0506G 

3613/5514 

S-1143 

3124/289 

S1526 

3444/123A 

S2042 

3893/152 

S2741 

3027/130 

S3700D 

3042/230 

S0506H 

6791/5491 

S1143 

3444/123A 

S1527 

3444/123A 

S2043 

3444/123A 

S2771 

3025/129 

S3700M 

3042/230 

S0506L 

3685/5461 

S-1153 

3452/108 

S1529 

3444/123A 

S2044 

3444/123A 

S2794 

3024/128 

S3702 

3042/230 

S0506R 

3685/5461 

S1210 

9004/5801 

S1530 

3444/123A 

S2045 

3122 

S2800A 

3572/5463 

S3702S 

3857/231 

S0508A 

3685/5461 

S1211N 

3112 

S1533 

3444/123A 

S2059 

3021/124 

S2800B 

3572/5463 

S3702SF 

3857/231 

S0508G 

3613/5514 

S1212N 

3112 

S-1556-2 

3717/121 

S2060 RECT 

7104/5904 

S2800C 

3558 

S3703 

3042/230 

S0508H 

6791/5491 

S1213N 

3112 

SI 556-2 

3717/121 

S2060A 

3570 

S2800D 

3558 

S3703S 

3042/230 

S0508L 

3685/5461 

S1214N 

3112 

S-1559 

3124/289 

S2060B 

3570 

S2800E 

3573/5466 

S3703SF 

3042/230 

S509 

3100/519 

S1215N 

3112 

S1559 

3444/123A 

S2060C 

3557 

S2800F 

3572/5463 

S3704A 

3857/231 

S509A 

3100/519 

S1216N 

3112 

S1568 

3444/123A 

S2060D 

3557 

S2800M 

3573/5466 

S3704B 

3857/231 

S509B 

3100/519 

SI 220 

9005/5802 

S1570 

3444/123A 

S2060E 

3571 

S2935 

3444/123A 

S3704D 

3857/231 

S0510G 

3613/5514 

S-1221 

3124/289 

S1619 

3444/123A 

S2060F 

3685/5461 

S2944 

3444/123A 

S3704M 

3857/231 

S0510H 

6791/5491 

SI 221 

3444/123A 

S1620 

3444/123A 

S2060M 

3571 

S2984 

3444/123A 

S3704S 

3857/231 

S0515G 

3613/5514 

S-1221A 

3020/123 

SI 629 

3444/123A 

S2060Q 

3685/5461 

S2985 

3444/123A 

S3705M 

3042/230 

S0516H 

3505/5547 

S1221A 

3444/123A 

S1636 

3452/108 

S2060Y 

3685/5461 

S2986 

3045/225 

S3706E 

3857/231 

S0520G 

3613/5514 

S1221N 

3112 

S-1639 

3004/102A 

S2061A 

6754/5454 

S2988 

3114/290 

S3776B 

3090/109 

S0520H 

6621/5521 

S1222N 

3112 

S-1640 

3006/160 

S2061B 

3597/5455 

S2988A 

3114/290 

S3800S 

3855/308 

S522 

3513 

S1223N 

3112 

S1642 

3024/128 

S2061F 

3685/5461 

S2989 

3444/123A 

S3800SF 

3856/310 

S0525G 

3615/5517 

S1224N 

3112 

S1674 

3452/108 

S2061Q' 

3685/5461 

S2991 

3025/129 

S3838GA 

3090/109 

S0525H 

6621/5521 

S1225N 

3112 

S-1674A 

3018 

S2061Y 

3685/5461 

S2992 

3024/128 

S3885G 

3090/109 

S0535M 

6615/5515 

SI 226 

3444/123A 

S1674A 

3452/108 

S2062A 

6754/5454 

S2993 

3025/129 

S3900E 

3442 

S600 

3051/156 

S1226N 

3112 

S1682 

3452/108 

S2062B 

3597/5455 

S2994 

3025/129 

S3900MF 

3442 

S621 

35C4/5508 

S-1227 

3452/108 

S1683 

3024/128 

S2062D 

3571 

S2995 

3025/129 

S3900S 

3442 

S641 

3505/5547 

SI 230 

9006/5803 

S1689 

3024/128 

S2062F 

6753/5453 

S2996 

3444/123A 

S3900SF 

3442 

S643 

3505/5547 

S1231N 

3112 

S1691 

3027/130 

S2062Q 

6752/5452 

S2997 

3444/123A 

S4001 

3311 

S652A3P 

3835/103A 

S1232N 

3112 

S1692 

3027/130 

S2062Y 

6752/5452 

S2998 

3444/123A 

S4001M 

3502/5513 

S654A3P 

3835/103A 

S1233N 

3112 

SI 697 

3444/123A 

S2090 

3122 

S2999 

3444/123A 

S4002 

3124/289 

S700F 

3115/165 

S1234N 

3112 

S1698 

3025/129 

S2090 RECT 

7110/5910 

S3001 

3048/329 

S4003M 

3503 

S0704 

3444/123A 

S1235N 

3112 

S1757 

3326/613 

S2091 

3114/290 

S3002 

3040 

S4004L 

3503 

S743A3P 

3721/100 

S1236N 

3112 

S1761 

3444/123A 

S2091A 

3114/290 

S3003 

3025/129 

S4006G 

6615/5515 

S750 

3031A 

SI 240 

3122 

S1761A 

3444/123A 

S2104 

3024/128 

S3004 

3048/329 

S4006H 

6794/5494 

S750C 

3031A 

SI240 RECT 

9007/5804 

S1761B 

3444/123A 

S2117 

3025/129 

S3004-1715 

3058/137A 

S4006L 

3687/5465 

S800 

3051/156 

SI 241 

3122 

S1761C 

3444/123A 

S2118 

3024/128 

S3004-1716 

3100/519 

S4006R 

3687/5465 

S801 

3192/186 

S1241N 

3448 

S1762 

3024/128 

S2121 

3444/123A 

S3004-1718 

3060/139A 

S4008G 

6615/5515 

S808 

3051/156 

S1242 

3444/123A 

S1764 

3444/123A 

S2122 

3444/123A 

S3005 

3176/350 

S4008H 

6794/5494 

S-874TB 

3007 

S1242N 

3448 

S1765 

3444/123A 

S2.123 

3444/123A 

S3006 

3176/350 

S4008L 

3687/5465 

S913 

3066/118 

S1243 

3444/123A 

S1766 

3444/123A 

S2124 

3444/123A 

S3007 

3177/351 

S4008R 

3687/5465 

S926 

3066/118 

S1243N 

3116 

S1768 

3444/123A 

S2125 

3122 

S3008 

3048/329 

S4010G 

6615/5515 

SI 000 

7048/5848 

S-1245 

3124/289 

S1770 

3444/123A 

S2128 

3114/290 

S3010 

3512 

S4010H 

6794/5494 

S1001JS2 

6754/5454 

S1245 

3444/123A 

S1772 

3444/123A 

S2128A 

3114/290 

S3011 

3048/329 

S4015G 

6615/5515 

S1001JS3 

6754/5454 

S1250 

9008/5805 

S1773 

3024/128 

S2129 

3114/290 

S3011A 

3327/614 

S4016H 

3505/5547 

S1001LS3 

3954/5414 

SI 260 

3848/5806 

S1777 

3024/128 

S2129A 

3114/290 

S3012 

3025/129 

S4020G 

6615/5515 

S1001M 

3577 

S1270 

9009/5808 

S1784 

3444/123A 

S2130 

3114/290 

S3013 

3048/329 

S4020H 

6627/5527 

S1003M 

3503 

S1272 

3444/123A 

S1785 

3444/123A 

S2130A 

3114/290 

S3016 

3017B/117 

S4025H 

6627/5527 

S1003RS2 

3570 

S-1276 

3452/108 

S1801-02 

3311 

S2131 

3039/316 

S3016-R 

3017B/117 

S4035H 

3505/5547 

S1006B 

3614 

S1280 

9009/5808 

S1835 

3444/123A 

S2132 

3039/316 

S-3016R 

3100/519 

S4248 

3004/102A 

S1006G 

3613/5514 

S-1286 

3018 

SI 863 

3025/129 

S2133 

3039/316 

S3016R 

3017B/117 

S4270 RECT 

7358/6158 

S1006H 

6791/5491 

S1286 

3452/108 

SI 864 

3024/128 

S2134 

3039/316 

S3019 

3019 

S4270TS 

7358/6158 

S1006L 

3686/5462 

SI 290 

9010/5809 

S1865 

3027/130 

S2135 

3039/316 

S3020 

3039/316 

S4280 RECT 

7358/6158 

S1006R 

3686/5462 

S-1296 

3452/108 

S1871 

3444/123A 

S2140 

3122 

S3021 

3104A 

S4280TS 

7358/6158 

S1008B 

3614 

SI 307 

3444/123A 

S1874 

3024/128 

S2159 

3452/108 

S3023 

3512 

S4290 RECT 

7358/6158 

S1008G 

3613/5514 

S1308 

3039/316 

S-1891 

3124/289 

S2171 

3444/123A 

S3024 

3199/188 

S4290TS 

7358/6158 

S1008H 

3589 

SI 309 

3444/123A 

S1891 

3444/123A 

S-2172 

3018 

S-3027 

3083/197 

S4370 RECT 

7358/6158 

S1008L 

3686/5462 

S1313 

3452/108 

S-1891A 

3124/289 

S2172 

3444/123A 

S3027 

3513 

S4370TS 

7358/6158 

S1008R 

3686/5462 

S 1316 

3452/108 

S1891A 

3444/123A 

S-2200-1135 

74H04 

S3028 

3200/189 

S4380 RECT 

7358/6158 

SI 009 

3452/108 

S-1317 

3452/108 

S-1891 B 

3124/289 

S2203M 

3577 

S3030G 

3090/109 

S4380TS 

7358/6158 

S1010 

9004/5801 

S-1318 

3452/108 

S1891B 

3444/123A 

S2209 

3024/128 

S3032 

3200/189 

S4390 RECT 

7358/6158 

S1010B 

3614 

S1331 

3444/123A 

S1897 

3039/316 

S2225 

3444/123A 

S3033 

3044/154 

S4390TS 

7358/6158 

S1010G 

3613/5514 

S1331N 

3444/123A 

S1905 

3027/130 

S22?1 

3027/130 

S3034 

3044/154 

S5000 

3190/184 

S1010H 

6791/5491 

S-1331W 

3020/123 

SI905A 

3027/130 

S2368 

3025/129 

S3035 

3044/154 

S5000 DAMPER 

3999/173BP 

S1015G 

3613/5514 

S1331W 

3444/123A 

SI 907 

3027/130 

S2369 

3024/128 

S3072C 

3100/519 

S5003 

3054/196 

S1016 

3122 

S-1348 

3004/102A 

S1955 

3444/123A 

S2370 

3025/129 

S3098A 

3024/128 

S5004 

3188A/182 

S1016B 

3614 

S-1349 

3004/102A 

S1983 

3025/129 

S2371 

3024/128 

S3105 

3610/5980 

S5005 

3189A/183 

S1016G 

3613/5514 

S1350 

3114/290 

S-1985 

3005 

S2392 

3027/130 

S3110 

3609/5986 

S5006 

3083/197 

S1016H 

3505/5547 

S1350A 

3114/290 

S1993 

3444/123A 

S2397 

3444/123A 

S3115 

3609/5986 

S5007 

3083/197 

S-1019 

3019 

S-1360 

3452/108 

S2001JS2 

3597/5455 

S2398C 

3025/129 

S3120 

3609/5986 

S5011 

3021/124 

S1019 

3452/108 

S-1361 

3452/108 

S2001JS3 

3597/5455 

S2400 

3024/128 

S3125 

3608/5990 

S5012 

3538 

SI 020 

9005/5802 

S-1362 

3452/108 

S2001LS3 

3954/5414 

S2400A 

3024/128 

S3130 

3608/5990 

S5013 

3513 

S1020G 

3613/5514 

S-1363 

3124/289 

S2001M 

3577 

S2400B 

3024/128 

S3135 

3608/5990 

S5014 

3512 

S1020H 

6622/5522 

S1363 

3444/123A 

S2001RS3 

3954/5414 

S2401 

3024/128 

S3140 

3608/5990 

S5015 

3103A/396 

S1025G 

3615/5517 

S-1364 

3124/289 

S2002 

3124/289 

S2401A 

3024/128 

S3145 

3501/5994 

S5018 

3083/197 

S1025H 

6622/5522 

S1364 

3444/123A 

S2003-1 

3027/130 

S2401B 

3024/128 

S3150 

3501/5994 

S5019 

3026 

SI 030 

9006/5803 

S1366 

3044/154 

S2003LS3 

3954/5414 

S2401C 

3024/128 

S3160 

3501/5994 

S5020 

3111 

S1035G 

3615/5517 

S1367 

3114/290 

S2003M 

3503 

.$2402 

3024/128 

S3190 RECT 

7202/6002 

S5021 

3018 

S1035H 

6615/5515 

S1367A 

3114/290 

S2003RS2 

3570 

S2402A 

3024/128 

S3205 

3610/5980 

S5023 

3025/129 

S-1037 

3452/108 

S1368 . 

3024/128 

S2003RS3 

3954/5414 

S2402B 

3024/128 

S3210 

3609/5986 

S5024 ’ 

3103 A/396 
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S5025—SA72M 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

S5025 

3044/154 

S6220B 

3614 

S-95126 

3018 

SA17T 

3005 

SA31D 

3005 

SA41R 

3005 

S5026 

3024/128 

S6410N 

3505/5547 

S-95126A 

3018 

SA17X 

3005 

SA31E 

3005 

SA41T 

3005 

S5089-A 

3311 

S6420A 

3655/5562 

S-95201 

3004/102A 

SA17Y 

3005 

SA31F 

3005 

SA41X 

3005 

S5105 

6554/6354 

S6420B 

3655/5562 

S-95202 

3010 

SANA 

3008 

SA31G 

3005 

SA41Y 

3005 

S5105R 

6555/6355 

S6420D 

3656/5564 

S95203 

3123 

SA18B 

3008 

SA31L 

3005 

SA42A 

3123 

S5106A 

6754/5454 

S6420M 

3657/5566 

S-95204 

3004/102A 

SA18C 

3008 

SA31M 

3005 

SA42B 

3123 

S5110 

6554/6354 

S006793 

3245/199 

S95214 

3123 

SAND 

3008 

SA31R 

3005 

SA42C 

3123 

S5110R 

6555/6355 

S6801 

3444/123A 

S95252 

3103 A/396 

SANE 

3008 

SA31T 

3005 

SA42D 

3123 

S5115R 

6555/6355 

S6804 

3024/128 

S-95253 

3009 

SA18F 

3008 

SA31X 

3005 

SA42E 

3123 

S5120 

6554/6354 

S006927 

3245/199 

S95253 

3717/121 

SANG 

3008 

SA31Y 

3005 

SA42F 

3123 

S5120R 

6555/6355 

S7000 

3535/181 

S-95253-1 

3009 

SA18L 

3008 

SA32A 

3005 

SA42G 

3123 

S5125 

6554/6354 

S7002 

3036 

S95253-1 

3717/121 

SA18M 

3008 

SA32B 

3005 

SA42L 

3123 

S5125R 

6555/6355 

S7004 

3027/130 

S99101 

3008 

SA18R 

3008 

SA32C 

3005 

SA42M 

3123 

S5130-D 

3311 

S7005 

3115/238 

S99102 

3008 

SANT 

3008 

SA32D 

3005 

SA42R 

3123 

S5135 

6554/6354 

S7011-1011 

3541/914 

S99103 

3008 

SA18X 

3008 

SA32E 

3005 

SA42T 

3123 

S5135R 

6555/6355 

S7502 

3951/5405 

S99104 

3008 

SA18Y 

3008 

SA32F 

3005 

SA42X 

3123 

S5140 

6554/6354 

S7503 

3951/5405 

S99201 

3004/102A 

SANA 

3008 

SA32G 

3005 

SA42Y 

3123 

S5140R 

6555/6355 

S007764 

3245/199 

S99203 

3004/102A 

SA19B 

3008 

SA32L 

3005 

SA43A 

3007 

S5145 

6556/6356 

S8001M 

3503 

S99252 

3103A/396 

SA19C 

3008 

SA32M 

3005 

SA43B 

3007 

S5150 

6556/6356 

S8006L 

3502/5513 

S307238 

3543/912 

SAND 

3008 

SA32R 

3005 

SA43C 

3007 

S5160 

6556/6356 

S8015H 

6631/5531 

S326690 

3018 

SANE 

3008 

SA32T 

3005 

SA43D 

3007 

S5170 

6558/6358 

S8020H 

6631/5531 

S413796 

3722/102 

SA19F 

3008 

SA32X 

3005 

SA43E 

3007 

S5170R 

6559/6359 

S8025H 

3505/5547 

S503110 

6560 

SANG 

3008 

SA32Y 

3005 

SA43F 

3007 

S5180 

6558/6358 

S9100 

3156/172A 

S503120 

6560 

SA19L 

3008 

SA35A 

3005 

SA43G 

3007 

S5180R 

6559/6359 

S9101 

3996/253 

S504110 

6560 

SA19M 

3008 

SA35B 

3005 

SA43L 

3007 

S5190 

6558/6358 

S9120 

3241/232 

S504120 

6560 

SA19R 

3008 

SA35C 

3005 

SA43M 

3007 

S5190R 

6559/6359 

S9121 

3997/254 

S1977634 

3027/130 

SANT 

3008 

SA35D 

3005 

SA43R 

3007 

S5233B 

9021/5070A 

S9140 

3182/243 

S2042634 

3835/103A 

SA19X 

3008 

SA35E 

3005 

SA43T 

3007 

S5237 

3136/5072A 

S9141 

3183A 

S3867171-P2 

3047 

SA19Y 

3008 

SA35F 

3005 

SA43X 

3007 

S5237A 

3136/5072A 

S9631 

3444/123A 

S8660121-808 

3190/184 

SA20A 

3008 

SA35G 

3005 

SA43Y 

3007 

S5237B 

3136/5072A 

S10100 

9010/5809 

S70111011 

3541/914 

SA20B 

3008 

SA35L 

3005 

SA44A 

3005 

S5238B 

3749/5073A 

S10149 

3031A 

SA1M1 

9004/5801 

SA20C 

3008 

SA35M 

3005 

SA44B 

3005 

S5243B 

3750/143A 

S-103 86 

3047 

SA-2 

3017B/117 

SA20D 

3008 

SA35R 

3005 

SA44C 

3005 

SS246B 

3751/5075A 

SI 2020-04 

3054/196 

SA2 

3017B/117 

SA20E 

3008 

SA35T 

3005 

SA44D 

3005 

S5247B 

9022/5076A 

S12100 

9010/5809 

SA-2A 

3081/125 

SA20F 

3008 

SA35X 

3005 

SA44E 

3005 

S5248B 

3752/5077A 

S13551M 

3629/309K 

SA-2B 

3032A 

SA20G 

3008 

SA35Y 

3005 

SA44F 

3005 

S5249B 

9023/5078A 

SI 5649 

3444/123A 

SA2B 

3017B/117 

SA20L 

3008 

SA36A 

3005 

SA44G 

3005 

S5253B 

3753/5082A 

S15650 

3117 

SA-2C 

3081/125 

SA20M 

3008 

SA36B 

3005 

SA44L 

3005 

S5255B 

3754/5083A 

S15657 

3117 

SA2M1 

9005/5802 

SA20R 

3008 

SA36C 

3005 

SA44M 

3005 

S5256B 

3755/5084A 

S15658 

3117 

SA2Z 

3051/156 

SA20T 

3008 

SA36D 

3005 

SA44R 

3005 

SS269B 

9024/5094A 

S15659 

3117 

SA3M1 

9007/5804 

SA20X 

3008 

SA36E 

3005 

SA44T 

3005 

S-5277B 

3311 

SI 5660 

3024/128 

SA5M1 

3848/5806 

SA20Y 

3008 

SA36F 

3005 

SA44X 

3005 

S5295C 

3843 

S17862 

3045/225 

SA6M1 

3848/5806 

SA21A 

3008 

SA36G 

3005 

SA44Y 

3005 

S5295G 

3843 

SI 7900 

3024/128 

SA-7 

3861/101 

SA21B 

3008 

SA36L 

3005 

SA45A 

3006/160 

S5295J 

3843 

SI 8000 

3024/128 

SA8-1 A 3P 

3007 

SA21C 

3008 

SA36M 

3005 

SA45B 

3006/160 

S5305 

6554/6354 

S19386 

3024/128 

SA8M1 

9009/5808 

SA21D 

3008 

SA36R 

3005 

SA45C 

3006/160 

S5305R 

6555/6355 

S019806 

3245/199 

SA10M1 

9010/5809 

SA21E 

3008 

SA36T 

3005 

SA45D 

3006/160 

S5310 

6554/6354 

S20100 RECT 

7110/5910 

SA10M1 RECT 

9010/5809 

SA21F 

3008 

SA36X 

3005 

SA45E 

3006/160 

S5310R 

6555/6355 

S20445 

3047 

SA13A 

3005 

SA21G 

3008 

SA36Y 

3005 

SA45F 

3006/160 

S5315 

6554/6354 

S20446 

3299/237 

SA13B 

3005 

SA21L 

3008 

SA37A 

3005 

SA45G 

3006/160 

S5315R 

6555/6355 

S-21271 

3090/109 

SA13C 

3005 

SA21M 

3008 

SA37B 

3005 

SA45L 

3006/160 

S5320 

6554/6354 

S21271 

3090/109 

SA13D 

3005 

SA21R 

3008 

SA37C 

3005 

SA45M 

3006/160 

S5325 

6554/6354 

S21520 

3026 

SA13E 

3005 

SA21T 

3008 

SA37D 

3005 

SA45R 

3006/160 

S5325R 

6555/6355 

S21549 

3024/128 

SA13F 

3005 

SA21X 

3008 

SA37E 

3005 

SA45T 

3006/160 

S5327E 

3039/316 

S21648 

3039/316 

SA13G 

3005 

SA21Y 

3008 

SA37F 

3005 

SA45X 

3006/160 

S-5328E 

3019 

S022010 

3444/123A 

SA13L 

3005 

SA26A 

3005 

SA37G 

3005 

SA45Y 

3006/160 

S5330 

6554/6354 

S022011 

3444/123A 

SA13M 

3005 

SA26B 

3005 

SA37L 

3005 

SA49A 

3005 

S5330R 

6555/6355 

S22543 

3444/123A 

SA13R 

3005 

SA26C 

3005 

SA37M 

3005 

SA49B 

3005 

S5335 

6554/6354 

S024428 

3444/123A 

SA13T 

3005 

SA26D 

3005 

SA37R 

3005 

SA49C 

3005 

S5335R 

6555/6355 

S24591 

3444/123A 

SA13X 

3005 

SA26E 

3005 

SA37T 

3005 

SA49D 

3005 

S5340 

6554/6354 

S24596 

3444/123A 

SA13Y 

3005 

SA26F 

3005 

SA37X 

3005 

SA49E 

3005 

S5340R 

6555/6355 

S24597 

3025/129 

SANA 

3005 

SA26G 

3005 

SA37Y 

3005 

SA49F 

3005 

S5345 

6556/6356 

S24598 

3024/128 

SA14B 

3005 

SA26L 

3005 

SA38A 

3005 

SA49G 

3005 

S5350 

6556/6356 

S24612 

3025/129 

SA14C 

3005 

SA26M 

3005 

SA38B 

3005 

SA49L 

3005 

S5360 

6556/6356 

S24612A 

3025/129 

SAND 

3005 

SA26R 

3005 

SA38C 

3005 

SA49M 

3005 

S5370 

6558/6358 

S24614 

3024/128 

SANE 

3005 

SA26T 

3005 

SA38D 

3005 

SA49R 

3005 

S5370R 

6559/6359 

S24615 

3025/129 

SA14F 

3005 

SA26X 

3005 

SA38E 

3005 

SA49T 

3005 

S5380 

6558/6358 

S24616 

3024/128 

SANG 

3005 

SA26Y 

3005 

SA38F 

3005 

SA49X 

3005 

S5380R 

6559/6359 

S024987 

3444/123A 

SA14L 

3005 

SA28A 

3005 

SA38G 

3005 

SA49Y 

3005 

S5390 

6558/6358 

S025094 

3245/199 

SA14M 

3005 

SA28B 

3005 

SA38L 

3005 

SA50 

3114/290 

S5390R 

6559/6359 

S025232 

3444/123A 

SA14R 

3005 

SA28C 

3005 

SA38M 

3005 

SA50A 

3114/290 

S5472 

3054/196 

S025289 

3444/123A 

SANT 

3005 

SA28D 

3005 

SA38R 

3005 

SA51 

3114/290 

S-5670-E 

3019 

S25805 

3018 

SA14X 

3005 

SA28E 

3005 

SA38T 

3005 

SA51A 

3114/290 

S5741T 

3514/941 

S026094 

3247/234 

SA14Y 

3005 

SA28F 

3005 

SA38X 

3005 

SA52 

3114/290 

S6000C 

3575 

S27233 

3024/128 

SA15A 

3006/160 

SA28G 

3005 

SA38Y 

3005 

SA52A 

3114/290 

S6000E 

3576 

S27604 

3124/289 

SA15B 

3006/160 

SA28L 

3005 

SA39A 

3005 

SA52AC 

3114/290 

S6003RS2 

3571 

S29445 

3444/123A 

SA15C 

3006/160 

SA28M 

3005 

SA39B 

3005 

SA52B 

3114/290 

S6005 

3017B/117 

S31100 RECT 

7202/6002 

SA15D 

3006/160 

SA28R 

3005 

SA39C 

3005 

SA52BC 

3114/290 

S6006G 

6616/5516 

S32100 RECT 

7202/6002 

SA15E 

3006/160 

SA28T 

3005 

SA39D 

3005 

SA53 

3114/290 

S6006H 

6796/5496 

S32669 

3019 

SA15F 

3006/160 

SA28X 

3005 

SA39E 

3005 

SA53A 

3114/290 

S6006L 

3503 

S33886A 

3025/129 

SA15G 

3006/160 

SA28Y 

3005 

SA39F 

3005 

SA54 

3114/290 

S6008G 

6616/5516 

S34100 RECT 

7244/6044 

SA15L 

3006/160 

SA29A 

3008 

SA39G 

3005 

SA54A 

3114/290 

S6008H 

6796/5496 

S34540 

3444/123A 

SA15M 

3006/160 

SA29B 

3008 

SA39L 

3005 

SA55 

3114/290 

S6010G 

6616/5516 

S36100 

7272/6072 

SA15R 

3006/160 

SA29C 

3008 

SA39M 

3005 

SA55A 

3114/290 

S6010H 

6796/5496 

S36999 

3444/123A 

SA15T 

3006/160 

SA29D 

3008 

SA39R 

3005 

SA56 

3114/290 

S6015G 

6616/5516 

S40006R 

3573/5466 

SA15X 

3006/160 

SA29E 

3008 

SA39T 

3005 

SA56A 

3114/290 

S6015H 

6629/5529 

S40204 

3018 

SA15Y 

3006/160 

SA29F 

3008 

SA39X 

3005 

SA70 

3114/290 

S6016H 

3505/5547 

S40205 

3044/154 

SA16A 

3005 

SA29G 

3008 

SA39Y 

3005 

SA70A 

3114/290 

S6020G 

6616/5516 

S40442 

3014 

SA16B 

3005 

SA29L 

3008 

SA40A 

3005 

SA71A 

3006/160 

S6020H 

6629/5529 

S40443 

3027/130 

SA16C 

3005 

SA29M 

3008 

SA40B 

3005 

SA71B 

3006/160 

S6025H 

6629/5529 

S42100 RECT 

7358/6158 

SA16D 

3005 

SA29R 

3008 

SA40C 

3005 

SA71C 

3006/160 

S6035H 

3505/5547 

S42100TS 

7358/6158 

SA16E 

3005 

SA29T 

3008 

SA40D 

3005 

SA71D 

3006/160 

S6080A 

3857/231 

S43100 RECT 

7358/6158 

SA16F 

3005 

SA29X 

3008 

SA40E 

3005 

SA71E 

3006/160 

S6080B 

3042/230 

S43100TS 

7358/6158 

SA16G 

3005 

SA29Y 

3008 

SA40F 

3005 

SA71F 

3006/160 

S6089 

3042/230 

S51100 

6558/6358 

SA16L 

3005 

SA30A 

3005 

SA40G 

3005 

SA71G 

3006/160 

S6100C 

3575 

S51100R 

6559/6359 

SA16M 

3005 

SA30B 

3005 

SA40L 

3005 

SA71L 

3006/160 

S6100E 

3576 

S53100 

6558/6358 

SA16R 

3005 

SA30C 

3005 

SA40M 

3005 

SA71M 

3006/160 

S6142G 

3598/5457 

S53100R 

6559/6359 

SA16T 

3005 

SA30D 

3005 

SA40R 

3005 

SA71R 

3006/160 

S6200A 

3613/5514 

S53110 

6560 

SA16X 

3005 

SA30E 

3005 

SA40T 

3005 

SA71T 

3006/160 

S6200B 

3613/5514 

S53120 

6560 

SA16Y 

3005 

SA30F 

3005 

SA40X 

3005 

SA71X 

3006/160 

S6200D 

6615/5515 

S67809 

3717/121 

SA17A 

3005 

SA30G 

3005 

SA40Y 

3005 

SA71Y 

3006/160 

S6200M 

6616/5516 

S88569 

3069/501A 

SA17B 

3005 

SA30L 

3005 

SA41A 

3005 

SA72A 

3006/160 

S6210A 

3579/5504 

S88570 

3304/500A 

SA17C 

3005 

SA30M 

3005 

SA41B 

3005 

SA72B 

3006/160 

S6210B 

3579/5504 

S88571 

3304/500A 

SA17D 

3005 

SA30R 

3005 

SA41C 

3005 

SA72C 

3006/160 

S62100 

3580/5507 

S-88576 

3089/112 

SA17E 

3005 

SA30T 

3005 

SA41D 

3005 

SA72D 

3006/160 

S6210M 

3504/5508 

S-95101 

3008 

SA17F 

3005 

SA30X 

3005 

SA41E 

3005 

SA72E 

3006/160 

S6211A 

3504/5508 

S-95102 

3008 

SA17G 

3005 

SA30Y 

3005 

SA41F 

3005 

SA72F 

3006/160 

S6211B 

3504/5508 

S-95103 

3008 

SA17L 

3005 

SA31A 

3005 

SA41G 

3005 

SA72G 

3006/160 

S6211D 

3504/5508 

S-95125 

3018 

SA17M 

3005 

SA31B 

3005 

SA41L 

3005 

SA72L 

3006/160 

S6211M 

3504/5508 

S-95125A 

3018 

SA17R 

3005 

SA31C 

3005 

SA41M 

3005 

SA72M 

3006/160 
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SA72R—SA141T RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA72R 

3006/160 

SA85E 

3008 

SA101B 

3007 

SA109L 

3007 

SA118A 

3006/160 

SA131F 

3005 

SA72T 

3006/160 

SA85F 

3008 

SA101C 

3007 

SA109M 

3007 

SA118B 

3006/160 

SA131G 

3005 

SA72X 

3006/160 

SA85G 

3008 

SA101D 

3007 

SA109R 

3007 

SA118C 

3006/160 

SA131L 

3005 

SA72Y 

3006/160 

SA85L 

3008 

SA101E 

3007 

SA109T 

3007 

SA118D 

3006/160 

SA131M 

3005 

SA73A 

3007 

SA85M 

3008 

SA101F 

3007 

SA109X 

3007 

SA118E 

3006/160 

SA131R 

3005 

SA73B 

3007 

SA85R 

3008 

SA101G 

3007 

SA109Y 

3007 

SA118F 

3006/160 

SA131T 

3005 

SA73C 

3007 

SA85T 

3008 

SA101L 

3007 

SA110A 

3007 

SA118G 

3006/160 

SA131X 

3005 

SA73D 

3007 

SA86A 

3123 

SA101M 

3007 

SA110B 

3007 

SA118L 

3006/160 

SA131Y 

3005 

SA73E 

3007 

SA86B 

3123 

SA101R 

3007 

SA110C 

3007 

SA118M 

3006/160 

SA132A 

3005 

SA73F 

3007 

SA86C 

3123 

SA101T 

3007 

SA110D 

3007 

SA118R 

3006/160 

SA132B 

3005 

SA73G 

3007 

SA86D 

3123 

SA101X 

3007 

SA110E 

3007 

SA118T 

3006/160 

SA132C 

3005 

SA73L 

3007 

SA86E 

3123 

SA101Y 

3007 

SA110F 

3007 

SA118X 

3006/160 

SA132D 

3005 

SA73M 

3007 

SA86F 

3123 

SA102A 

3007 

SA110G 

3007 

SA118Y 

3006/160 

SA132E 

3005 

SA73R 

3007 

SA86G 

3123 

SA102B 

3007 

SA110L 

3007 

SA121A 

3006/160 

SA132F 

3005 

SA73T 

3007 

SA86L 

3123 

SA102C 

3007 

SA110M 

3007 

SA121B 

3006/160 

SA132G 

3005 

SA73X 

3007 

SA86M 

3123 

SA102D 

3007 

SA110R 

3007 

SA121C 

3006/160 

SA132L 

3005 

SA73Y 

3007 

SA86R 

3123 

SA102E 

3007 

SA110T 

3007 

SA121D 

3006/160 

SA132M 

3005 

SA74A 

3006/160 

SA86T 

3123 

SA102F 

3007 

SA110X 

3007 

SA121E 

3006/160 

SA132R 

3005 

SA74B 

3006/160 

SA86X 

3123 

SA102G 

3007 

SA110Y 

3007 

SA121F 

3006/160 

SA132T 

3005 

SA74C 

3006/160 

SA86Y 

3123 

SA102L 

3007 

SA111A 

3007 

SA121G 

3006/160 

SA132X 

3005 

SA740 

3006/160 

SA87A 

3006/160 

SA102M 

3007 

SA111B 

3007 

SA121L 

3006/160 

SA132Y 

3005 

SA74E 

3006/160 

SA87B 

3006/160 

’ SA102R 

3007 

SA111C 

3007 

SA121M 

3006/160 

SA133A 

3006/160 

SA74F 

3006/160 

SA87C 

3006/160 

SA102T 

3007 

SA111D 

3007 

SA121R 

3006/160 

SA133B 

3006/160 

SA74G 

3006/160 

SA87D 

3006/160 

SA102X 

3007 

SA111E 

3007 

SA12IT 

3006/160 

SA133C 

3006/160 

SA74L 

3006/160 

SA87E 

3006/160 

SA102Y 

3007 

SA111F 

3007 

SA121X 

3006/160 

SA133D 

3006/160 

SA74M 

3006/160 

SA87F 

3006/160 

SA103A 

3006/160 

SA111G 

3007 

SA121Y 

3006/160 

SA133E 

3006/160 

SA74R 

3006/160 

SA87G 

3006/160 

SA103B 

3006/160 

SA111L 

3007 

SA122A 

3006/160 

SA133F 

3006/160 

SA74T 

3006/160 

SA87L 

3006/160 

SA103C 

3006/160 

SA111M 

3007 

SA122B 

3006/160 

SA133G 

3006/160 

SA74X 

3006/160 

SA87M 

3006/160 

SA103D 

3006/160 

SA111R 

3007 

SA122C 

3006/160 

SA133L 

3006/160 

SA74Y 

3006/160 

SA87R 

3006/160 

SA103E 

3006/160 

SA111T 

3007 

SA122D 

3006/160 

SA133M 

3006/160 

SA75A 

3005 

SA87T 

3006/160 

SA103F 

3006/160 

SA111X 

3007 

SA122E 

3006/160 

SA133R 

3006/160 

SA75B 

3005 

SA90A 

3006/160 

SA103G 

3006/160 

SA111Y 

3007 

SA122F 

3006/160 

SA133T 

3006/160 

SA75C 

3005 

SA90B 

3006/160 

SA103L 

3006/160 

SA112A 

3007 

SA122G 

3006/160 

SA133X 

3006/160 

SA75D 

3005 

SA90C 

3006/160 

SA103M 

3006/160 

SA112B 

3007 

SA122L 

3006/160 

SA133Y 

3006/160 

SA75E 

3005 

SA90D 

3006/160 

SA103R 

3006/160 

SA112C 

3007 

SA122M 

3006/160 

SA134A 

3006/160 

SA75F 

3005 

SA90E 

3006/160 

SA103T 

3006/160 

SA112D 

3007 

SA122R 

3006/160 

SA134B 

3006/160 

SA75G 

3005 

SA90F 

3006/160 

SA103X 

3006/160 

SA112E 

3007 

SA122T 

3006/160 

SA134C 

3006/160 

SA75L 

3005 

SA90G 

3006/160 

SA103Y 

3006/160 

SA112F 

3007 

SA122X 

3006/160 

SA134D 

3006/160 

SA75M 

3005 

SA90L 

3006/160 

SA104A 

3007 

SA112G 

3007 

SA122Y 

3006/160 

SA134E 

3006/160 

SA75R 

3005 

SA90M 

3006/160 

SA104B 

3007 

SA112L 

3007 

SA123A 

3006/160 

SA134F 

3006/160 

SA75T 

3005 

SA90R 

3006/160 

SA104C 

3007 

SA112M 

3007 

SA123B 

3006/160 

SA134G 

3006/160 

SA75X 

3005 

SA90T 

3006/160 

SA104D 

3007 

SA112R 

3007 

SA123C 

3006/160 

SA134L 

3006/160 

SA75Y 

3005 

SA90X 

3006/160 

SA104E 

3007 

SA112T 

3007 

SA123D 

3006/160 

SA134M 

3006/160 

SA76A 

3006/160 

SA90Y 

3006/160 

SA104F 

3007 

SA112X 

3007 

SA123E 

3006/160 

SA134R 

3006/160 

SA76B 

3006/160 

SA92A 

3007 

SA104G 

3007 

SA112Y 

3007 

SA123F 

3006/160 

SA134T 

3006/160 

SA76C 

3006/160 

SA92B 

3007 

SA104L 

3007 

SA113A 

3007 

SA123G 

3006/160 

SA134X 

3006/160 

SA76D 

3006/160 

SA92C 

3007 

SA104M 

3007 

SA113B 

3007 

SA123L 

3006/160 

SA134Y 

3006/160 

SA76E 

3006/160 

SA92D 

3007 

SA104R 

3007 

SA113C 

3007 

SA123M 

3006/160 

SA135A 

3005 

SA76F 

3006/160 

SA92E 

3007 

SA104T 

3007 

SA113D 

3007 

SA123R 

3006/160 

SA135B 

3005 

SA76G 

3006/160 

SA92F 

3007 

SA104X 

3007 

SA113E 

3007 

SA123T 

3006/160 

SA135C 

3005 

SA76L 

3006/160 

SA92G 

3007 

SA104Y 

3007 

SA113F 

3007 

SA123X 

3006/160 

SA135D 

3005 

SA76M 

3006/160 

SA92L 

3007 

SA105A 

3008 

SA113G 

3007 

SA123Y 

3006/160 

SA135E 

3005 

SA76R 

3006/160 

SA92M 

3007 

SA105B 

3008 

SA113L 

3007 

SA124A 

3006/160 

SA135F 

3005 

SA76T 

3006/160 

SA92R 

3007 

SA105C 

3008 

SA113M 

3007 

SA124B 

3006/160 

SA135G 

3005 

SA76X 

3006/160 

SA92T 

3007 

SA105D 

3008 

SA113R 

3007 

SA124C 

3006/160 

SA135L 

3005 

SA76Y 

3006/160 

SA92X 

3007 

SA105E 

3008 

SA113T 

3007 

SA124D 

3006/160 

SA135M 

3005 

SA77A 

3006/160 

SA92Y 

3007 

SA105F 

3008 

SA113X 

3007 

SA124E 

3006/160 

SA135R 

3005 

SA77B 

3006/160 

SA93A 

3007 

SA105G 

3008 

SA113Y 

3007 

SA124F 

3006/160 

SA135T 

3005 

SA79A 

3123 

SA93B 

3007 

SA105L 

3008 

SA114A 

3007 

SA124G 

3006/160 

SA135X 

3005 

SA79B 

3123 

SA93C 

3007 

SA105M 

3008 

SA114B 

3007 

SA124L 

3006/160 

SA135Y 

3005 

SA79C 

3123 

SA93D 

3007 

SA105R 

3008 

SA114C 

3007 

SA124M 

3006/160 

SA136A 

3006/160 

SA79D 

3123 

SA93E 

3007 

SA105T 

3008 

SA114D 

3007 

SA124R 

3006/160 

SA136B 

3006/160 

SA79E 

3123 

SA93F 

3007 

SA105X 

3008 

SA114E 

3007 

SA124T 

3006/160 

SA136C 

3006/160 

SA79F 

3123 

SA93G 

3007 

SA105Y 

3008 

SA114F 

3007 

SA124X 

3006/160 

SA136D 

3006/160 

SA79G 

3123 

SA93L 

3007 

SA106A 

3007 

SA114G 

3007 

SA124Y 

3006/160 

SA136E 

3006/160 

SA79L 

3123 

SA93M 

3007 

SA106B 

3007 

SA114L 

3007 

SA125A 

3006/160 

SA136F 

3006/160 

SA79M 

3123 

SA93R 

3007 

SA106C 

3007 

SA114M 

3007 

SA125B 

3006/160 

SA136G 

3006/160 

SA79R 

3123 

SA93T 

3007 

SA106D 

3007 

SA114R 

3007 

SA125C 

3006/160 

SA136L 

3006/160 

SA79T 

3123 

SA93X 

3007 

SA106E 

3007 

SA114T 

3007 

SA125D 

3006/160 

SA136M 

3006/160 

SA79X 

3123 

SA93Y 

3007 

SA106F 

3007 

SA114X 

3007 

SA125E 

3006/160 

SA136R 

3006/160 

SA79Y 

3123 

SA94A 

3008 

SA106G 

3007 

SA114Y 

3007 

SA125F 

3006/160 

SA136T 

3006/160 

SA80A 

3006/160 

SA94B 

3008 

SA106L 

3007 

SA115A 

3007 

SA125G 

3006/160 

SA136X 

3006/160 

SA80B 

3006/160 

SA94C 

3008 

SA106M 

3007 

SA115B 

3007 

SA125L 

3006/160 

SA136Y 

3006/160 

SA80C 

3006/160 

SA94D 

3008 

SA106R 

3007 

SA115C 

3007 

SA125M 

3006/160 

SA137A 

3005 

SA80D 

3006/160 

SA94E 

3008 

SA106T 

3007 

SA115D 

3007 

SA125R 

3006/160 

SA137B 

3005 

SA80E 

3006/160 

SA94F 

3008 

SA106X 

3007 

SA115E 

3007 

SA125T 

3006/160 

SA137C 

3005 

SA80F 

3006/160 

SA94G 

3008 

SA106Y 

3007 

SA115F 

3007 

SA125X 

3006/160 

SA137D 

3005 

SA80G 

3006/160 

SA94L 

3008 

SA107A 

3007 

SA115G 

3007 

SA125Y 

3006/160 

SA137E 

3005 

SA80L 

3006/160 

SA94M 

3008 

SA107B 

3007 

SA115L 

3007 

SA 128-1 

3123 

SA137F 

3005 

SA80M 

3006/160 

SA94R 

3008 

SA107C 

3007 

SA115M 

3007 

SA129A 

3008 

SA137G 

3005 

SA80R 

3006/160 

SA94T 

3008 

SA107D 

3007 

SA115R 

3007 

SA129B 

3008 

SA137L 

3005 

SA82A 

3008 

SA94X 

3008 

SA107E 

3007 

SA115T 

3007 

SA129C 

3008 

SA137M 

3005 

SA82B 

3008 

SA94Y 

3008 

SA107F 

3007 

SA115X 

3007 

SA129D 

3008 

SA137R 

3005 

SA82C 

3008 

SA95A 

3118 

SA107G 

3007 

SA115Y 

3007 

SA129E 

3008 

SA137T 

3005 

SA82D 

3008 

SA95B 

3118 

SA 1071. 

3007 

SA116A . 

3006/160 

SA129F 

3008 

SA137X 

3005 

SA82E 

3008 

SA95C 

3118 

SA107M 

3007 

SA116B 

3006/160 

SA129G 

3008 

SA137Y 

3005 

SA82F 

3008 

SA95D 

3118 

SA107R 

3007 

SA116C 

3006/160 

SA129L 

3008 

SA139A 

3006/160 

SA82G 

3008 

SA95E 

3118 

SA107T 

3007 

SA116D 

3006/160 

SA129M 

3008 

SA139B 

3006/160 

SA82L 

3008 

SA95F 

3118 

SA107X 

3007 

SA116E 

3006/160 

SA129R 

3008 

SA139C 

3006/160 

SA82M 

3008 

SA95G 

3118 

SA107Y 

3007 

SA116F 

3006/160 

SA129T 

3008 

SA139D 

3006/160 

SA82R 

3008 

SA95L 

3118 

SA108A 

3007 

SA116G 

3006/160 

SA129X 

3008 

SA139E 

3006/160 

SA83A 

3007 

SA95M 

3118 

SA108B 

3007 

SA116L 

3006/160 

SA129Y 

3008 

SA139F 

3006/160 

SA83B 

3007 

SA95R 

3118 

SA108C 

3007 

SA116M 

3006/160 

SA130A 

3007 

SA139G 

3006/160 

SA83C 

3007 

SA95T 

3118 

SA108D 

3007 

SA116R 

3006/160 

SA130B 

3007 

SA139L 

3006/160 

SA83D 

3007 

SA95X 

3118 

SA108E 

3007 

SA116T 

3006/160 

SA130C 

3007 

SA139M 

3006/160 

SA83E 

3007 

SA95Y 

3118 

SA108F 

3007 

SA116X 

3006/160 

SA130D 

3007 

SA139R 

3006/160 

SA83F 

3007 

SA100A 

3005 

SA108G 

3007 

SA116Y 

3006/160 

SA130E 

3007 

SA139T 

3006/160 

SA84A 

3007 

SA100B 

3005 

SA108L 

3007 

SA117A 

3006/160 

SA130F 

3007 

SA139X 

3006/160 

SA84B 

3007 

SA100C 

3005 

SA108M 

3007 

SA117B 

3006/160 

SA130G 

3007 

SA139Y 

3006/160 

SA84C 

3007 

SA100D 

3005 

SA108R 

3007 

SA117C 

3006/160 

SA130L 

3007 

SA141A 

3006/160 

SA84D 

3007 

SA100E 

3005 

SA108T 

3007 

SA117D 

3006/160 

SA130M 

3007 

SA141B 

3006/160 

SA84E 

3007 

SA100F 

3005 

SA108X 

3007 

SA117E 

3006/160 

SA130R 

3007 

SA141C 

3006/160 

SA84F 

3007 

SA100G 

3005 

SA108Y 

3007 

SA117F 

3006/160 

SA130T 

3007 

SA141D 

3006/160 

SA84G 

3007 

SA100L 

3005 

SA109A 

3007 

SA117G 

3006/160 

SA130X 

3007 

SA141E 

3006/160 

SA84L 

3007 

SA100M 

3005 

SA109B 

3007 

SA117L 

3006/160 

SA130Y 

3007 

SA141F 

3006/160 

SA84M 

3007 

SA100R 

3005 

SA109C 

3007 

SA117M 

3006/160 

SA131A 

3005 

SA141G 

3006/160 

SA85A 

3008 

SA100T 

3005 

SA109D 

3007 

SA117R 

3006/160 

SA131B 

3005 

SA141L 

3006/160 

SA8SB 

3008 

SA100X 

3005 

SA109E 

3007 

SA117T 

3006/160 

SA131C 

3005 

SA141M 

3006/160 

SA85C 

3008 

SA100Y 

3005 

SA109F 

3007 

SA117X 

3006/160 

SA131D 

3005 

SA141R 

3006/160 

SA850 

3008 

SA101A 

3007 

SA109G 

3007 

SA117Y 

3006/160 

SA131E 

3005 

SA14IT 

3006/160 
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SA141X—SA211G 


To be 

Replaced 

$K 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA141X 

3006/160 

SA150E 

3008 

SA159T 

3006/160 

SA168C 

3005 

SA176M 

3008 

SA201T 

3005 

SA141Y 

3006/160 

SA150F 

3008 

SA159X 

3006/160 

SA168D 

3005 

SA176R 

3008 

SA201X 

3005 

SA142A 

3006/160 

SA150G 

3008 

SA159Y 

3006/160 

SA168E 

3005 

SA176T 

3008 

SA201Y 

3005 

SA142B 

3006/160 

SA150L 

3008 

SA160 

3721/100 

SA168F 

3005 

SA176X 

3008 

SA202A 

3008 

SA142C 

3006/160 

SA150M 

3008 

SA160A 

3005 

SA168G 

3005 

SA176Y 

3008 

SA202B 

3008 

SA142D 

3006/160 

SA150R 

3008 

SA160B 

3005 

SA168L 

3005 

SA180A 

3005 

SA202C 

3008 

SA142E 

3006/160 

SA150T 

3008 

SA160C 

3005 

SA168M 

3005 

SA180B 

3005 

SA202D 

3008 

SA142F 

3006/160 

SA150X 

3008 

SA160D 

3005 

SA168R 

3005 

SA180C 

3005 

SA202E 

3008 

SA142G 

3006/160 

SA150Y 

3008 

SA160E 

3005 

SA168T 

3005 

SA180D 

3005 

SA202F 

3008 

SA142L 

3006/160 

SA151A 

3005 

SA160F 

3005 

SA168X 

3005 

SA180E 

3005 

SA202G 

3008 

SA142M 

3006/160 

SA151B 

3005 

SA160G 

3005 

SA168Y 

3005 

SA180F 

3005 

SA202L 

3008 

SA142R 

3006/160 

SA151C 

3005 

SA160L 

3005 

SA169A 

3005 

SA180G 

3005 

SA202M 

3008 

SA142T 

3006/160 

SA151D 

3005 

SA160M 

3005 

SA169B 

3005 

SA180L 

3005 

SA202R 

3008 

SA142X 

3006/160 

SA151E 

3005 

SA160R 

3005 

SA169C 

3005 

SA180M 

3005 

SA202T 

3008 

SA142Y 

3006/160 

SA151F 

3005 

SA160T 

3005 

SA169D 

3005 

SA180R 

3005 

SA202X 

3008 

SA143A 

3006/160 

SA151G 

3005 

SA160X 

3005 

SA169E 

3005 

SA180T 

3005 

SA202Y 

3008 

SA143B 

3006/160 

SA151L 

3005 

SA160Y 

3005 

SA169F 

3005 

SA180X 

3005 

SA203A 

3005 

SA143C 

3006/160 

SA151M 

3005 

SA161A 

3006/160 

SA169G 

3005 

SA180Y 

3005 

SA203B 

3005 

SA143D 

3006/160 

SA151R 

3005 

SA161B 

3006/160 

SA169L 

3005 

SA181A 

3005 

SA203C 

3005 

SA143E 

3006/160 

SA151T 

3005 

SA161C 

3006/160 

SA169M 

3005 

SA181B 

3005 

SA203D 

3005 

SA143F 

3006/160 

SA151X 

3005 

SA161D 

3006/160 

SA169R 

3005 

SA181C 

3005 

SA203E 

3005 

SA143G 

3006/160 

SA151Y 

3005 

SA161E 

3006/160 

SA169T 

3005 

SA181D 

3005 

SA203F 

3005 

SA143L 

3006/160 

SA152A 

3005 

SA161F 

3006/160 

SA169X 

3005 

SA181E 

3005 

SA203G 

3005 

SA143M 

3006/160 

SA152B 

3005 

SA161G 

3006/160 

SA169Y 

3005 

SA181F 

3005 

SA203L 

3005 

SA143R 

3006/160 

SA152C 

3005 

SA161L 

3006/160 

SA170A 

3005 

SA181G 

3005 

SA203M 

3005 

SA143T 

3006/160 

SA152D 

3005 

SA161M 

3006/160 

SA170B 

3005 

SA181L 

3005 

SA203R 

3005 

SA143X 

3006/160 

SA152E 

3005 

SA161R 

3006/160 

SA170C 

3005 

SA181M 

3005 

SA203T 

3005 

SA143Y 

3006/160 

SA152F 

3005 

SA161T 

3006/160 

SA170D 

3005 

SA181R 

3005 

SA203X 

3005 

SA144A 

3005 

SA152G 

3005 

SA161X 

3006/160 

SA170E 

3005 

SA181T 

3005 

SA203Y 

3005 

SA144B 

3005 

SA152L 

3005 

SA161Y 

3006/160 

SA170F 

3005 

SA181X 

3005 

SA204 

3123 

SA144C 

3005 

SA152M 

3005 

SA162A 

3006/160 

SA170G 

3005 

SA181Y 

3005 

SA205BLU 

3123 

SA144D 

3005 

SA152R 

3005 

SA162B 

3006/160 

SA170L 

3005 

SA182A 

3005 

SA205BRN 

3123 

SA144E 

3005 

SA152T 

3005 

SA162C 

3006/160 

SA170M 

3005 

SA182B 

3005 

SA205GRN 

3123 

SA144F 

3005 

SA152X 

3005 

SA162D 

3006/160 

SA170R 

3005 

SA182C 

3005 

SA2050RN 

3123 

SA144G 

3005 

SA152Y 

3005 

SA162E 

3006/160 

SA170T 

3005 

SA182D 

3005 

SA205RED 

3123 

SA144L 

3005 

SA153A 

3006/160 

SA162F 

3006/160 

SA170X 

3005 

SA182E 

3005 

SA205V10 

3123 

SA144M 

3005 

SA153B 

3006/160 

SA162G 

3006/160 

SA170Y 

3005 

SA182F 

3005 

SA205WHT 

3123 

SA144R 

3005 

SA153C 

3006/160 

SA162L 

3006/160 

SA171A 

3005 

SA182G 

3005 

SA205YEL 

3123 

SA144T 

3005 

SA153D 

3006/160 

SA162M 

3006/160 

SA171B 

3005 

SA182L 

3005 

SA206A 

3005 

SA144X 

3005 

SA153E 

3006/160 

SA162R 

3006/160 

SA171C 

3005 

SA182M 

3005 

SA206B 

3005 

SA144Y 

3005 

SA153F 

3006/160 

SA162T 

3006/160 

SA171D 

3005 

SA182R 

3005 

SA206C 

3005 

SA145A 

3005 

SA153G 

3006/160 

SA162X 

3006/160 

SA171E 

3005 

SA182T 

3005 

SA206D 

3005 

SA145B 

3005 

SA153L 

3006/160 

SA162Y 

3006/160 

S A171F 

3005 

SA182X 

3005 

SA206E 

3005 

SA145C 

3005 

SA153M 

3006/160 

SA163A 

3006/160 

SA171G 

3005 

SA182Y 

3005 

SA206F 

3005 

SA145D 

3005 

SA153R 

3006/160 

SA163B 

3006/160 

SA171L 

3005 

SA183A 

3005 

SA206G 

3005 

SA145E 

3005 

SA153T 

3006/160 

SA163C 

3006/160 

SA171M 

3005 

SA183 B 

3005 

SA206L 

3005 

SA145F 

3005 

SA153X 

3006/160 

SA163D 

3006/160 

SA171R 

3005 

SA183C 

3005 

SA206M 

3005 

SA145G 

3005 

SA153Y 

3006/160 

SA163E 

3006/160 

SA171T 

3005 

SA183D 

3005 

SA206R 

3005 

SA145L 

3005 

SA154A 

3006/160 

SA163F 

3006/160 

SA171X 

3005 

SA183E 

3005 

SA206T 

3005 

SA145M 

3005 

SA154B 

3006/160 

SA163G 

3006/160 

SA171Y 

3005 

SA183F 

3005 

SA206X 

3005 

SA145R 

3005 

SA154C 

3006/160 

SA163L 

3006/160 

SA172A 

3005 

SA183G 

3005 

SA206Y 

3005 

SA145T 

3005 

SA154D 

3006/160 

SA163M 

3006/160 

SA172B 

3005 

SA183L 

3005 

SA207A 

3005 

SA145X 

3005 

SA154E 

3006/160 

SA163R 

3006/160 

SA172C 

3005 

SA183M 

3005 

SA207B 

3005 

SA145Y 

3005 

SA154F 

3006/160 

SA163T 

3006/160 

SA172D 

3005 

SA183R 

3005 

SA207C 

3005 

SA146A 

3005 

SA154G 

3006/160 

SA163X 

3006/160 

SA172E 

3005 

SA183T 

3005 

SA207D 

3005 

SA146B 

3005 

SA154L 

3006/160 

SA163Y 

3006/160 

SA172F 

3005 

SA183X 

3005 

SA207E 

3005 

SA146C 

3005 

SA154M 

3006/160 

SA164A 

3006/160 

SA172G 

3005 

SA183Y 

3005 

SA207F 

3005 

SA146D 

3005 

SA154R 

3006/160 

SA164B 

3006/160 

SA172L 

3005 

SA188A 

3005 

SA207G 

3005 

SA146E 

3005 

SA154T 

3006/160 

SA164C 

3006/160 

SA172M 

3005 

SA188B 

3005 

SA207L 

3005 

SA146F 

3005 

SA154X 

3006/160 

SA164D 

3006/160 

SA172R 

3005 

SA188C 

3005 

SA207M 

3005 

SA146G 

3005 

SA154Y 

3006/160 

SA164E 

3006/160 

SA172T 

3005 

SA1880 

3005 

SA207R 

3005 

SA146L 

3005 

SA155A 

3006/160 

SA164F 

3006/160 

SA172X 

3005 

SA188E 

3005 

SA207T 

3005 

SA146M 

3005 

SA155B 

3006/160 

SA164G 

3006/160 

SA172Y 

3005 

SA188F 

3005 

SA207X 

3005 

SA146R 

3005 

SA155C 

3006/160 

SA164L 

3006/160 

SA173A 

3005 

SA188G 

3005 

SA207Y 

3005 

SA146T 

3005 

SA155D 

3006/160 

SA164M 

3006/160 

SA173B 

3005 

SA188L 

3005 

SA208A 

3005 

SA146X 

3005 

SA155E 

3006/160 

SA164R 

3006/160 

SA173C 

3005 

SA188M 

3005 

SA208B 

3005 

SA146Y 

3005 

SA155F 

3006/160 

SA164T 

3006/160 

SA173D 

3005 

SA188R 

3005 

SA208C 

3005 

SA147A 

3005 

SA155G 

3006/160 

SA164X 

3006/160 

SA173E 

3005 

SA188T 

3005 

SA208D 

3005 

SA147B 

3005 

SA155L 

3006/160 

SA164Y 

3006/160 

SA173F 

■s 3005 

SA188X 

3005 

SA208E 

3005 

SA147C 

3005 

SA155M 

3006/160 

SA165A 

3006/160 

SA173G 

3005 

SA188Y 

3005 

SA208F 

3005 

SA147D 

3005 

SA155R 

3006/160 

SA165B 

3006/160 

SA173L 

3005 

SA189A 

3005 

SA208G 

3005 

SA147E 

3005 

SA155T 

3006/160 

SA165C 

3006/160 

SA173M 

3005 

SA189B 

3005 

SA208L 

3005 

SA147F 

3005 

SA155X 

3006/160 

SA165D 

3006/160 

SA173R 

3005 

SA189C 

3005 

SA208M 

3005 

SA147G 

3005 

SA155Y 

3006/160 

SA165E 

3006/160 

SA173T 

3005 

SA189D 

3005 

SA208R 

3005 

SA147L 

3005 

SA156A 

3006/160 

SA165F 

3006/160 

SA173X 

3005 

SA189E 

3005 

SA208T 

3005 

SA147M 

3005 

SA156B 

3006/160 

SA165G 

3006/160 

SA173Y 

3005 

SA189F 

3005 

SA208X 

3005 

SA147R 

3005 

SA156C 

3006/160 

SA165L 

3006/160 

SA174A 

3005 

SA189G 

3005 

SA208Y 

3005 

SA147T 

3005 

SA156D 

3006/160 

SA165M 

3006/160 

SA174B 

3005 

SA189L 

3005 

SA209A 

3005 

SA147X 

3005 

SA156E 

3006/160 

SA165R 

3006/160 

SA174C 

3005 

SA189M 

3005 

SA209B 

3005 

SA147Y 

3005 

SA156F 

3006/160 

SA165T 

3006/160 

SA174D 

3005 

SA189R 

3005 

SA209C 

3005 

SA148A 

3005 

SA156G 

3006/160 

SA165X 

3006/160 

SA174E 

3005 

SA189T 

3005 

SA209D 

3005 

SA148B 

3005 

SA156L 

3006/160 

SA165Y 

3006/160 

SA174F 

3005 

SA189X 

3005 

SA209E 

3005 

SA148C 

3005 

SA156M 

3006/160 

SA166A 

3006/160 

SA174G 

3005 

SA189Y 

3005 

SA209F 

3005 

SA148D 

3005 

SA156R 

3006/160 

SA166B 

3006/160 

SA174L 

3005 

SA197 

3123 

SA209G 

3005 

SA148E 

3005 

SA156T 

3006/160 

SA166C 

3006/160 

SA174M 

3005 

SA 197-1 

3123 

SA209L 

3005 

SA148F 

3005 

SA156X 

3006/160 

SA166D 

3006/160 

SA174R 

3005 

SA 197-2 

3123 

SA209M 

3005 

SA148G 

3005 

SA156Y 

3006/160 

SA166E 

3006/160 

SA174T 

3005 

SA 197-3 

3123 

SA209R 

3005 

SA148L 

3005 

SA157A 

3006/160 

SA166F 

3006/160 

SA174X 

3005 

SA198A 

3005 

SA209T 

3005 

SA148M 

3005 

SA157B 

3006/160 

SA166G 

3006/160 

SA174Y 

3005 

SA198B 

3005 

SA209X 

3005 

SA148R 

3005 

SA157C 

3006/160 

SA166L 

3006/160 

SA175A 

3006/160 

SA198C 

3005 

SA209Y 

3005 

SA148T 

3005 

SA157D 

3006/160 

SA166M 

3006/160 

SA175B 

3006/160 

SA198D 

3005 

SA210A 

3005 

SA148X 

3005 

SA157E 

3006/160 

SA166R 

3006/160 

SA175C 

3006/160 

SA198E 

3005 

SA210B 

3005 

SA148Y 

3005 

SA157F 

3006/160 

SA166T 

3006/160 

SA175D 

3006/160 

SA198F 

3005 

SA210C 

3005 

SA149A 

3005 

SA157G 

3006/160 

SA166X 

3006/160 

SA175E 

3006/160 

SA198G 

3005 

SA210D 

3005 

SA149B 

3005 

SA157L 

3006/160 

SA166Y 

3006/160 

SA175F 

3006/160 

SA198L 

3005 

SA210E 

3005 

SA149C 

3005 

SA157M 

3006/160 

SA167A 

3005 

SA175G 

3006/160 

SA198M 

3005 

SA210F 

3005 

SA1490 

3005 

SA157R 

3006/160 

SA167B 

3005 

SA175L 

3006/160 

SA198R 

3005 

SA210G 

3005 

SA149E 

3005 

SA157T 

3006/160 

SA167C 

3005 

SA175M 

3006/160 

SA198T 

3005 

SA210L 

3005 

SA149F 

3005 

SA157X 

3006/160 

SA167D 

3005 

SA175R 

3006/160 

SA198X 

3005 

SA210M 

3005 

SA149G 

3005 

SA157Y 

3006/160 

SA167E 

3005 

SA175T 

3006/160 

SA198Y 

3005 

SA210R 

3005 

SA149L 

3005 

SA159A 

3006/160 

SA167F 

3005 

SA175X 

3006/160 

SA201A 

3005 

SA210T 

3005 

SA149M 

3005 

SA159B 

3006/160 

SA167G 

3005 

SA175Y 

3006/160 

SA201B 

3005 

SA210X 

3005 

SA149R 

3005 

SA159C 

3006/160 

SA167L 

3005 

SA176A 

3008 

SA201C 

3005 

SA210Y 

3005 

SA149T 

3005 

SA1590 

3006/160 

SA167M 

3005 

SA176B 

3008 

SA201D 

3005 

SA211A 

3005 

SA149X 

3005 

SA159E 

3006/160 

SA167R 

3005 

SA176C 

3008 

SA201E 

3005 

SA211B 

3005 

SA149Y 

3005 

SA159F 

3006/160 

SA167T 

3005 

SA176D 

3008 

SA201F 

3005 

SA211C 

3005 

SA150A 

3008 

SA159G 

3006/160 

SA167X 

3005 

SA176E 

3008 

SA201G 

3005 

SA211D 

3005 

SA150B 

3008 

SA159L 

3006/160 

SA167Y 

3005 

SA176F 

3008 

SA201L 

3005 

SA211E 

3005 

SA150C 

3008 

SA159M 

3006/160 

SA168A 

3005 

SA176G 

3008 

SA201M 

3005 

SA211F 

3005 

SA150D 

3008 

SA159R 

3006/160 

SA168B 

3005 

SA176L 

3008 

SA201R 

3005 

SA211G 

3005 
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SA211L—SA270C RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type | 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA211L 

3005 

SA220A 

3008 

SA230G 

3006/160 

SA239Y 

3006/160 

SA253E 

3006/160 

SA261T 

3006/160 

SA211M 

3005 

SA220B 

3008 

SA230L 

3006/160 

SA240 

3123 

SA253F 

3006/160 

SA261X 

3006/160 

SA211R 

3005 

SA220C 

3008 

SA230M 

3006/160 

SA241A 

3006/160 

SA253G 

3006/160 

SA261Y 

3006/160 

SA211T 

3005 

SA220D 

3008 

SA230R 

3006/160 

SA241B 

3006/160 

SA253L 

3006/160 

SA262A 

3006/160 

SA211X 

3005 

SA220E 

3008 

SA230T 

3006/160 

SA241C 

3006/160 

SA253M 

3006/160 

SA262B 

3006/160 

SA211Y 

3005 

SA220F 

3008 

SA230X 

3006/160 

SA241D 

3006/160 

SA253R 

3006/160 

SA262C 

3006/160 

SA212A 

3005 

SA220G 

3008 

SA230Y 

3006/160 

SA241E 

3006/160 

SA253T 

3006/160 

SA262D 

3006/160 

SA212B 

3005 

SA220L 

3008 

SA231A 

3123 

SA241F 

3006/160 

SA253X 

3006/160 

SA262E 

3006/160 

SA212C 

3005 

SA220M 

3008 

SA231B 

3123 

SA241G 

3006/160 

SA253Y 

3006/160 

SA262F 

3006/160 

SA2120 

3005 

SA220R 

3008 

SA231C 

3123 

SA241L 

3006/160 

SA254A 

3005 

SA262G 

3006/160 

SA212E 

3005 

SA220T 

3008 

SA231D 

3123 

SA241M 

3006/160 

SA254B 

3005 

SA262L 

3006/160 

SA212F 

3005 

SA220X 

3008 

SA231E 

3123 

SA241R 

3006/160 

SA254C 

3005 

SA262M 

3006/160 

SA2126 

3005 

SA220Y 

3008 

SA231F 

3123 

SA241T 

3006/160 

SA254D 

3005 

SA262R 

3006/160 

SA212L 

3005 

SA221A 

3008 

SA231G 

3123 

SA241X 

3006/160 

SA254E 

3005 

SA262T 

3006/160 

SA212M 

3005 

SA221B 

3008 

SA231L 

3123 

SA241Y 

3006/160 

SA254F 

3005 

SA262X 

3006/160 

SA212R 

3005 

SA221C 

3008 

SA231M 

3123 

SA246A 

3006/160 

SA254G 

3005 

SA262Y 

3006/160 

SA212T 

3005 

SA221D 

3008 

SA231R 

3123 

SA246B 

3006/160 

SA254L 

. 3005 

SA263A 

3006/160 

SA212X 

3005 

SA221E 

3008 

SA231T 

3123 

SA246C 

3006/160 

SA254M 

3005 

SA263B 

3008/160 

SA212Y 

3005 

SA221F 

3008 

SA231X 

3123 

SA246D 

3006/160 

SA254R 

3005 

SA263C 

3006/160 

SA213A 

3006/160 

SA221G 

3008 

SA231Y 

3123 

SA246E 

3006/160 

SA254T , 

3005 

SA263D 

3006/160 

SA213B 

3006/160 

SA221L 

3008 

SA233A 

3007 

SA246F 

3006/160 

SA254X 

3005 

SA263E 

3006/160 

SA213C 

3006/160 

SA221M 

3008 

SA233B 

3007 

SA246G 

3006/160 

SA254Y 

3005 

SA263F 

3006/160 

SA213D 

3006/160 

SA221R 

3008 

SA233C 

3007 

SA246L 

3006/160 

SA255A 

3005 

SA263G 

3006/160 

SA213E 

3006/160 

SA221T 

3008 

SA233D 

3007 

SA246M 

3006/160 

SA255B 

3005 

SA263L 

3006/160 

SA213F 

3006/160 

SA221X 

3008 

SA233E 

3007 

SA246R 

3006/160 

SA255C 

3005 

SA263M 

3006/160 

SA213G 

3006/160 

SA221Y 

3008 

SA233F 

3007 

SA246T 

3006/160 

SA255D 

3005 

SA263R 

3006/160 

SA213L 

3006/160 

SA222A 

3008 

SA233G 

3007 

SA246X 

3006/160 

SA255E 

3005 

SA263T 

3006/160 

SA213M 

3006/160 

SA222B 

3008 

SA233L 

3007 

SA246Y 

3006/160 

SA255F 

3005 

SA263X 

3006/160 

SA213R 

3006/160 

SA222C 

3008 

SA233M 

3007 

SA247A 

3006/160 

SA255G 

3005 

SA263Y 

3006/160 

SA213T 

3006/160 

SA222D 

3008 

SA233R 

3007 

SA247B 

3006/160 

SA255L 

3005 

SA264A 

3006/160 

SA213X 

3006/160 

SA222E 

3008 

SA233T 

3007 

SA247C 

3006/160 

SA255M 

3005 

SA264B 

3006/160 

SA213Y 

3006/160 

SA222F 

3008 

SA233X 

3007 

SA247D 

3006/160 

SA255R 

3005 

SA264C 

3006/160 

SA214A 

3006/160 

SA222G 

3008 

SA233Y 

3007 

SA247E 

3006/160 

SA255T 

3005 

SA264D 

3006/160 

SA214B 

3006/160 

SA222L 

3008 

SA234A 

3008 

SA247F 

3006/160 

SA255X 

3005 

SA264E 

3006/160 

SA214C 

3006/160 

SA222M 

3008 

SA234B 

3008 

SA247G 

3006/160 

SA255Y 

3005 

SA264F 

3006/160 

SA214D 

3006/160 

SA222R 

3008 

SA234G 

3008 

SA247L 

3006/160 

SA256A 

3008 

SA264G 

3006/160 

SA214E 

3006/160 

SA222T 

3008 

SA234D 

3008 

SA247M 

3006/160 

SA256B 

3008 

SA264L 

3006/160 

SA214F 

3006/160 

SA222X 

3008 

SA234E 

3008 

SA247R 

3006/160 

SA256C 

3008 

SA264M 

3006/160 

SA214G 

3006/160 

SA222Y 

3008 

SA234F 

3008 

SA247T 

3006/160 

SA256D 

3008 

SA264R 

3006/160 

SA214L 

3006/160 

SA223A 

3006/160 

SA234G 

3008 

SA247X 

3006/160 

SA256E 

3008 

SA264T 

3006/160 

SA214M 

3006/160 

SA223B 

3006/160 

SA234L 

3008 

SA247Y 

3006/160 

SA256F 

3008 

SA264X 

3006/160 

SA214R 

3006/160 

SA223C 

3006/160 

SA234M 

3008 

SA248A 

3005 

SA256G 

3008 

SA264Y 

3006/160 

SA214T 

3006/160 

SA223D 

3006/160 

SA234R 

3008 

SA248B 

3005 

SA256L 

3008 

SA265A 

3006/160 

SA214X 

3006/160 

SA223E 

3006/160 

SA234T 

3008 

SA248C 

3005 

SA256M 

3008 

SA265B 

3006/160 

SA214Y 

3006/160 

SA223F 

3006/160 

SA234X 

3008 

SA248D 

3005 

SA256R 

3008 

SA265C 

3006/160 

SA215A 

3006/160 

SA223G 

3006/160 

SA234Y 

3008 

SA248E 

3005 

SA256T 

3008 

SA2650 

3006/160 

SA215B 

3006/160 

SA223L 

3006/160 

SA235A 

3006/160 

SA248F 

3005 

SA256X 

3008 

SA265E 

3006/160 

SA215C 

3006/160 

SA223M 

3006/160 

SA235B 

3006/160 

SA248G 

3005 

SA256Y 

3008 

SA265F 

3006/160 

SA215D 

3006/160 

SA223R 

3006/160 

SA235C 

3006/160 

SA248L 

3005 

SA257A 

3007 

SA265G 

3006/160 

SA215E 

3006/160 

SA223T 

3006/160 

SA235D 

3006/160 

SA248M 

3005 

SA257B 

3007 

SA265L 

3006/160 

SA215F 

3006/160 

SA223X 

3006/160 

SA235E 

3006/160 

SA248R 

3005 

SA257C 

3007 

SA265M 

3006/160 

SA215G 

3006/160 

SA223Y 

3006/160 

SA235F 

3006/160 

SA248T 

3005 

SA257D 

3007 

SA265R 

3006/160 

SA215L 

3006/160 

SA224A 

3008 

SA235G 

3006/160 

SA248X 

3005 

SA257E 

3007 

SA265T 

3006/160 

SA215M 

3006/160 

SA224B 

3008 

SA235L 

3006/160 

SA248Y 

3005 

SA257F 

3007 

SA265X 

3006/160 

SA215R 

3006/160 

SA224C 

3008 

SA235M 

3006/160 

SA249A 

3008 

SA257G 

3007 

SA265Y 

3006/160 

SA215T 

3006/160 

SA224D 

3008 

SA235R 

3006/160 

SA249B 

3008 

SA257L 

3007 

SA266A 

3008 

SA215X 

3006/160 

SA224E 

3008 

SA235T 

3006/160 

SA249C 

3008 

SA257M 

3007 

SA266B 

3008 

SA215Y 

3006/160 

SA224F 

3008 

SA235X 

3006/160 

SA249D 

3008 

SA257R 

3007 

SA266C 

3008 

SA216A 

3006/160 

SA224G 

3008 

SA235Y 

3006/160 

SA249E 

3008 

SA257T 

3007 

SA266D 

3008 

SA216B 

3006/160 

SA224L 

3008 

SA236A 

3007 

SA249F 

3008 

SA257X 

3007 

SA266E 

3008 

SA216C 

3006/160 

SA224M 

3008 

SA236B 

3007 

SA249G 

3008 

SA257Y 

3007 

SA266F 

3008 

SA216D 

3006/160 

SA224R 

3008 

SA236C 

3007 

SA249L 

3008 

SA258A 

3007 

SA266G 

3008 

SA216E 

3006/160 

SA224T 

3008 

SA236D 

3007 

SA249M 

3008 

SA258B 

3007 

SA266L 

3008 

SA216F 

3006/160 

SA224X 

3008 

SA236E 

3007 

SA249R 

3008 

SA258C 

3007 

SA266M 

3008 

SA216G 

3006/160 

SA224Y 

3008 

SA236F 

3007 

SA249T 

3008 

SA258D 

3007 

SA266R 

3008 

SA216L 

3006/160 

SA225A 

3006/160 

SA236G 

3007 

SA249X 

3008 

SA258E 

3007 

SA266T 

3008 

SA216M 

3006/160 

SA225B 

3006/160 

SA236L 

3007 

SA249Y 

3008 

SA258F 

3007 

SA266X 

3008 

SA216R 

3006/160 

SA225C 

3006/160 

SA236M 

3007 

SA250A 

3008 

SA258G 

3007 

SA266Y 

3008 

SA216T 

3006/160 

SA225D 

3006/160 

SA236R 

3007 

SA250B 

3008 

SA258L 

3007 

SA267A 

3006/160 

SA216X 

3006/160 

SA225E 

3006/160 

SA236T 

3007 

SA250C 

3008 

SA258M 

3007 

SA267B 

3006/160 

SA216Y 

3006/160 

SA225F 

3006/160 

SA236X 

3007 

SA2500 

3008 

SA258R 

3007 

SA267C 

3006/160 

SA217A 

3005 

SA225G 

3006/160 

SA236Y 

3007 

SA250E 

3008 

SA258T 

3007 

SA267D 

3006/160 

SA217B 

3005 

SA225L 

3006/160 

SA237A 

3008 

SA250F 

3008 

SA258X 

3007 

SA267E 

3006/160 

SA217C 

3005 

SA225M 

3006/160 

SA237B 

3008 

SA250G 

3008 

SA258Y 

3007 

SA267F 

3006/160 

SA217D 

3005 

SA225R 

3006/160 

SA237C 

3008 

SA250L 

3008 

SA259A 

3008 

SA267G 

3006/160 

SA217E 

3005 

SA225T 

3006/160 

SA237D 

3008 

SA250M 

3008 

SA259B 

3008 

SA267L 

3006/160 

SA217F 

3005 

SA225X 

3006/160 

SA237E 

3008 

SA250R 

3008 

SA259C 

3008 

SA267M 

3006/160 

SA217G 

3005 

SA225Y 

3006/160 

SA237F 

3008 

SA250T 

3008 

SA259D 

3008 

SA267R 

3006/160 

SA217L 

3005 

SA227A 

3006/160 

SA237G 

3008 

SA250X 

3008 

SA259E 

3008 

SA267T 

3006/160 

SA217M 

3005 

SA227B 

3006/160 

SA237L 

3008 

SA250Y 

3008 

SA259F 

3008 

SA267X 

3006/160 

SA217R 

3005 

SA227C 

3006/160 

SA237M 

3008 

SA251A 

3006/160 

SA259G 

3008 

SA267Y 

3006/160 

SA217T 

3005 

SA227D 

3006/160 

SA237R 

3008 

SA251B 

3006/160 

SA259L 

3008 

SA268A 

3006/160 

SA217X 

3005 

SA227E 

3006/160 

SA237T 

3008 

SA251C 

3006/160 

SA259M 

3008 

SA268B 

3006/160 

SA217Y 

3005 

SA227F 

3006/160 

SA237X 

3008 

SA2510 

3006/160 

SA259R 

3008 

SA268C 

3006/160 

SA218A 

3008 

SA227G 

3006/160 

SA237Y 

3008 

SA251E 

3006/160 

SA259T 

3008 

SA268D 

3006/160 

SA218B 

3008 

SA227L 

3006/160 

SA238A 

3006/160 

SA251F 

3006/160 

SA259X 

3008 

SA268E 

3006/160 

SA218C 

3008 

SA227M 

3006/160 

SA238B 

3006/160 

SA251G 

3006/160 

SA259Y 

3008 

SA268F 

3006/160 

SA218D 

3008 

SA227R 

3006/160 

SA238C 

3006/160 

SA251L 

3006/160 

SA260A 

3006/160 

SA268G 

3006/160 

SA218E 

3008 

SA227T 

3006/160 

SA238D 

3006/160 

SA251M 

3006/160 

SA260B 

3006/160 

SA268L 

3006/160 

SA218F 

3008 

SA227X 

3006/160 

SA238E 

3006/160 

SA251R 

3006/160 

SA260C 

3006/160 

SA268M 

3006/160 

SA218G 

3008 

SA227Y 

3006/160 

SA238F 

3006/160 

SA251T 

3006/160 

SA260D 

3006/160 

SA268R 

3006/160 

SA218L 

3008 

SA229A 

3006/160 

SA238G 

3006/160 

SA251X 

3006/160 

SA260E 

3006/160 

SA268T 

3006/160 

SA218M 

3008 

SA229B 

3006/160 

SA238L 

3006/160 

SA251Y 

3006/160 

SA260F 

3006/160 

SA268X 

3006/160 

SA218R 

3008 

SA229C 

3006/160 

SA238M 

3006/160 

SA252A 

3006/160 

SA260G 

3006/160 

SA268Y 

3006/160 

SA218T 

3008 

SA2290 

3006/160 

SA238R 

3006/160 

SA252B 

3006/160 

SA260L 

3006/160 

SA269A 

3008 

SA218X 

3008 

SA229E 

3006/160 

SA238T 

3006/160 

SA252C 

3006/160 

SA260M 

3006/160 

SA269B 

3008 

SA218Y 

3008 

SA229F 

3006/160 

SA238X 

3006/160 

SA252D 

3006/160 

SA260R 

3006/160 

SA269C 

3008 

SA219A 

3006/160 

SA229G 

3006/160 

SA238Y 

3006/160 

SA252E 

3006/160 

SA260T 

3006/160 

SA269D 

3008 

SA219B 

3006/160 

SA229L 

3006/160 

SA239A 

3006/160 

SA252F 

3006/160 

SA260X 

3006/160 

SA269E 

3008 

SA219C 

3006/160 

SA229M 

3006/160 

SA239B 

3006/160 

SA252G 

3006/160 

SA260Y 

3006/160 

SA269F 

3008 

SA219D 

3006/160 

SA229R 

3006/160 

SA239C 

3006/160 

SA252L 

3006/160 

SA261A 

3006/160 

SA269G 

3008 

SA219E 

3006/160 

SA229T 

3006/160 

SA239D 

3006/160 

SA252M 

3006/160 

SA261B 

3006/160 

SA269L 

3008 

SA219F 

3006/160 

SA229X 

3006/160 

SA239E 

3006/160 

SA252R 

3006/160 

SA261C 

3006/160 

SA269M 

3008 

SA219G 

3006/160 

SA229Y 

3006/160 

SA239F 

3006/160 

SA252T 

3006/160 

SA261D 

3006/160 

SA269R 

3008 

SA219L 

3006/160 

SA230A 

3006/160 

SA239G 

3006/160 

SA252X 

3006/160 

SA261E 

3006/160 

SA269T 

3008 

SA219M 

3006/160 

SA230B 

3006/160 

SA239L 

3006/160 

SA252Y 

3006/160 

SA261F 

3006/160 

SA269X 

3008 

SA219R 

3006/160 

SA230C 

3006/160 

SA239M 

3006/160 

SA253A 

3006/160 

SA261G 

3006/160 

SA269Y 

3008 

SA219T 

3006/160 

SA230D 

3006/160 

SA239R 

3006/160 

SA253B 

3006/160 

SA261L 

3006/160 

SA270A 

3007 

SA219X 

3006/160 

SA230E 

3006/160 

SA239T 

3006/160 

SA253C 

3006/160 

SA261M 

3006/160 

SA270B 

3007 

SA219Y 

3006/160 

SA230F 

3006/160 

SA239X 

3006/160 

SA253D 

3006/160 

SA261R 

3006/160 

SA270C 

3007 
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SA270D—SA341X 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA270D 

3007 

SA279R 

3005 

SA288C 

3008 

SA296M 

3005 

SA310A 

3114/290 

SA330G 

3005 

SA270E 

3007 

SA279T 

3005 

SA288D 

3008 

SA296R 

3005 

SA311 

3114/290 

SA330L 

3005 

SA270F 

3007 

SA279X 

3005 

SA288E 

3008 

SA296T 

3005 

SA311A 

3114/290 

SA330M 

3005 

SA270G 

3007 

SA279Y 

3005 

SA288F 

3008 

SA296X 

3005 

SA312 

3114/290 

SA330R 

3005 

SA270L 

3007 

SA280A 

3006/160 

SA288G 

3008 

SA296Y 

3005 

SA312A 

3114/290 

SA330T 

3005 

SA270M 

3007 

SA280B 

3006/160 

SA288L 

3008 

SA297A 

3005 

SA313 

3114/290 

SA330X 

3005 

SA270R 

3007 

SA280C 

3006/160 

SA288M 

3008 

SA297B 

3005 

SA313A 

3114/290 

SA330Y 

3005 

SA270T 

3007 

SA280D 

3006/160 

SA288R 

3008 

SA297C 

3005 

SA314 

3114/290 

SA331A 

3006/160 

SA270X 

3007 

SA280E 

3006/160 

SA288T 

3008 

SA297D 

3005 

SA314A 

3114/290 

SA331B 

3006/160 

SA270Y 

3007 

SA280F 

3006/160 

SA288X 

3008 

SA297E 

3005 

SA315 

3114/290 

SA331C 

3006/160 

SA271A 

3008 

SA280G 

3006/160 

SA288Y 

3008 

SA297F 

3005 

SA315A 

3114/290 

SA331D 

3006/160 

SA271B 

3008 

SA280L 

3006/160 

SA289A 

3006/160 

SA297G 

3005 

SA316 

3114/290 

SA331E 

3006/160 

SA271C 

3008 

SA280M 

3006/160 

SA289B 

3006/160 

SA297L 

3005 

SA316A 

3114/290 

SA331F 

3006/160 

SA2710 

3008 

SA280R 

3006/160 

SA289C 

3006/160 

SA297M 

3005 

SA321A 

3006/160 

SA331G 

3006/160 

SA271E 

3008 

SA280T 

3006/160 

SA289D 

3006/160 

SA297R 

3005 

SA321B 

3006/160 

SA331L 

3006/160 

SA271F 

3008 

SA280X 

3006/160 

SA289E 

3006/160 

SA297T 

3005 

SA321C 

3006/160 

SA331M 

3006/160 

SA271G 

3008 

SA280Y 

3006/160 

SA289F 

3006/160 

SA297X 

3005 

SA321D 

3006/160 

SA331R 

3006/160 

SA271L 

3008 

SA281A 

3006/160 

SA289G 

3006/160 

SA297Y 

3005 

SA321E 

3006/160 

SA331T 

3006/160 

SA271M 

3008 

SA281B 

3006/160 

SA289L 

3006/160 

SA298A 

3008 

SA321F 

3006/160 

SA331X 

3006/160 

SA271R 

3008 

SA281C 

3006/160 

SA289M 

3006/160 

SA298B 

3008 

SA321G 

3006/160 

SA331Y 

3006/160 

SA271T 

3008 

SA281D 

3006/160 

SA289R 

3006/160 

SA298C 

3008 

SA321L 

3006/160 

SA332A 

3008 

SA271X 

3008 

SA281E 

3006/160 

SA289T 

3006/160 

SA298D 

3008 

SA321M 

3006/160 

SA332B 

3008 

SA271Y 

3008 

SA281F 

3006/160 

SA289X 

3006/160 

SA298E 

3008 

SA321R 

3006/160 

SA332C 

3008 

SA272A 

3008 

SA281G 

3006/160 

SA289Y 

3006/160 

SA298F 

3008 

SA321T 

3006/160 

SA332D 

3008 

SA272B 

3008 

SA281L 

3006/160 

SA290A 

3006/160 

SA298G 

3008 

SA321X 

3006/160 

SA332E 

3008 

SA272C 

3008 

SA281M 

3006/160 

SA290B 

3006/160 

SA298L 

3008 

SA321Y 

3006/160 

SA332F 

3008 

SA272D 

3008 

SA281R 

3006/160 

SA290C 

3006/160 

SA298M 

3008 

SA322A 

3008 

SA332G 

3008 

SA272E 

3008 

SA281T 

3006/160 

SA290D 

3006/160 

SA298R 

3008 

SA322B 

3008 

SA332L 

3008 

SA272F 

3008 

SA281X 

3006/160 

SA290E 

3006/160 

SA298T 

3008 

SA322C 

3008 

SA332M 

3008 

SA272G 

3008 

SA281Y 

3006/160 

SA290F 

3006/160 

SA298X 

3008 

SA322D 

3008 

SA332R 

3008 

SA272L 

3008 

SA282A 

3005 

SA290G 

3006/160 

SA298Y 

3008 

SA322E 

3008 

SA332T 

3008 

SA272M 

3008 

SA282B 

3005 

SA290L 

3006/160 

SA301A 

3006/160 

SA322F 

3008 

SA332X 

3008 

SA272R 

3008 

SA282C 

3005 

SA290M 

3006/160 

SA301B 

3006/160 

SA322G 

3008 

SA332Y 

3008 

SA272T 

3008 

SA282D 

3005 

SA290R 

3006/160 

SA301C 

3006/160 

SA322L 

3008 

SA334A 

3006/160 

SA272X 

3008 

SA282E 

3005 

SA290T 

3006/160 

SA301D 

3006/160 

SA322M 

3008 

SA334B 

3006/160 

SA272Y 

3008 

SA282F 

3005 

SA290X 

3006/160 

SA301E 

3006/160 

SA322R 

3008 

SA334C 

3006/160 

SA273A 

3008 

SA282G 

3005 

SA290Y 

3006/160 

SA301F 

3006/160 

SA322T 

3008 

SA334D 

3006/160 

SA273B 

3008 

SA282L 

3005 

SA291A 

3006/160 

SA301G 

3006/160 

SA322X 

3008 

SA334E 

3006/160 

SA273C 

3008 

SA282M 

3005 

SA291B 

3006/160 

SA301L 

3006/160 

SA322Y 

3008 

SA334F 

3006/160 

SA2730 

3008 

SA282R 

3005 

SA291C 

3006/160 

SA301M 

3006/160 

SA323A 

3008 

SA334G 

3006/160 

SA273E 

3008 

SA282T 

3005 

SA291D 

3006/160 

SA301R 

3006/160 

SA323B 

3008 

SA334L 

3006/160 

SA273F 

3008 

SA282X 

3005 

SA291E 

3006/160 

SA301T 

3006/160 

SA323C 

3008 

SA334M 

3006/160 

SA273G 

3008 

SA282Y 

3005 

SA291F 

3006/160 

SA301X 

3006/160 

SA323D 

3008 

SA334R 

3006/160 

SA273L 

3008 

SA283A 

3005 

SA291G 

3006/160 

SA301Y 

3006/160 

SA323E 

3008 

SA334T 

3006/160 

SA273M 

3008 

SA283B 

3005 

SA291L 

3006/160 

SA304A 

3123 

SA323F 

3008 

SA334X 

3006/160 

SA273R 

3008 

SA283C 

3005 

SA291M 

3006/160 

SA304B 

3123 

SA323G 

3008 

SA334Y 

3006/160 

SA273T 

3008 

SA283D 

3005 

SA291R 

3006/160 

SA304C 

3123 

SA323L 

3008 

SA335A 

3006/160 

SA273X 

3008 

SA283E 

3005 

SA291T 

3006/160 

SA304D 

3123 

SA323M 

3008 

SA335B 

3006/160 

SA273Y 

3008 

SA283F 

3005 

SA291X 

3006/160 

SA304E 

3123 

SA323R 

3008 

SA335C 

3006/160 

SA274A 

3008 

SA283G 

3005 

SA291Y 

3006/160 

SA304F 

3123 

SA323T 

3008 

SA335D 

3006/160 

SA274B 

3008 

SA283L 

3005 

SA292A 

3006/160 

SA304G 

3123 

SA323X 

3008 

SA335E 

3006/160 

SA274C 

3008 

SA283M 

3005 

SA292B 

3006/160 

SA304L 

3123 

SA323Y 

3008 

SA335F 

3006/160 

SA274D 

3008 

SA283R 

3005 

SA292C 

3006/160 

SA304M 

3123 

SA324A 

3006/160 

SA335G 

3006/160 

SA274E 

3008 

SA283T 

3005 

SA292D 

3006/160 

SA304R 

3123 

SA324B 

3006/160 

SA335L 

3006/160 

SA274F 

3008 

SA283X 

3005 

SA292E 

3006/160 

SA304T 

3123 

SA324C 

3006/160 

SA335M 

3006/160 

SA274G 

3008 

SA283Y 

3005 

SA292F 

3006/160 

SA304X 

3123 

SA324D 

3006/160 

SA335R 

3006/160 

SA274L 

3008 

SA284A 

3005 

SA292G 

3006/160 

SA304Y 

3123 

SA324E 

3006/160 

SA335T 

3006/160 

SA274M 

3008 

SA284B 

3005 

SA292L 

3006/160 

SA305A 

3005 

SA324F 

3006/160 

SA335X 

3006/160 

SA274R 

3008 

SA284C 

3005 

SA292M 

3006/160 

SA305B 

3005 

SA324G 

3006/160 

SA335Y 

3006/160 

SA274T 

3008 

SA284D 

3005 

SA292R 

3006/160 

SA305C 

3005 

SA324L 

3006/160 

SA337A 

3006/160 

SA274X 

3008 

SA284E 

3005 

SA292T 

3006/160 

SA305D 

3005 

SA324M 

3006/160 

SA337B 

3006/160 

SA274Y 

3008 

SA284F 

3005 

SA292X 

3006/160 

SA305E 

3005 

SA324R 

3006/160 

SA337C 

3006/160 

SA275A 

3008 

SA284G 

3005 

SA292Y 

3006/160 

SA305F 

3005 

SA324T 

3006/160 

SA337D 

3006/160 

SA275B 

3008 

SA284L 

3005 

SA293A 

3006/160 

SA305G 

3005 

SA324X 

3006/160 

SA337E 

3006/160 

SA275C 

3008 

SA284M 

3005 

SA293B 

3006/160 

SA305L 

3005 

SA324Y 

3006/160 

SA337F 

3006/160 

SA275D 

3008 

SA284R 

3005 

SA293C 

3006/160 

SA305M 

3005 

SA325A 

3006/160 

SA337G 

3006/160 

SA275E 

3008 

SA284T 

3005 

SA293D 

3006/160 

SA305R 

3005 

SA325B 

3006/160 

SA337L 

3006/160 

SA275F 

3008 

SA284X 

3005 

SA293E 

3006/160 

SA305T 

3005 

SA325C 

3006/160 

SA337M 

3006/160 

SA275G 

3008 

SA284Y 

3005 

SA293F 

3006/160 

SA305X 

3005 

SA325D 

3006/160 

SA337R 

3006/160 

SA275L 

3008 

SA285A 

3008 

SA293G 

3006/160 

SA305Y 

3005 

SA325E 

3006/160 

SA337T 

3006/160 

SA275M 

3008 

SA285B 

3008 

SA293L 

3006/160 

SA307A 

3008 

SA325F 

3006/160 

SA337X 

3006/160 

SA275R 

3008 

SA285C 

3008 

SA293M 

3006/160 

SA307B 

3008 

SA325G 

3006/160 

SA337Y 

3006/160 

SA275T 

3008 

SA285D 

3008 

SA293R 

3006/160 

SA307C 

3008 

SA325L 

3006/160 

SA338A 

3008 

SA275X 

3008 

SA285E 

3008 

SA293T 

3006/160 

SA307D 

3008 

SA325M 

3006/160 

SA338B 

3008 

SA275Y 

3008 

SA285F 

3008 

SA293X 

3006/160 

SA307E 

3008 

SA325R 

3006/160 

SA338C 

3008 

SA277A 

3005 

SA285G 

3008 

SA293Y 

3006/160 

SA307F 

3008 

SA325T 

3006/160 

SA338D 

3008 

SA277B 

3005 

SA285L 

3008 

SA294A 

3006/160 

SA307G 

3008 

SA325X 

3006/160 

SA338E 

3008 

SA277C 

3005 

SA285M 

3008 

SA294B 

3006/160 

SA307L 

3008 

SA325Y 

3006/160 

SA338F 

3008 

SA277D 

3005 

SA285R 

3008 

SA294C 

3006/160 

SA307M 

3008 

SA326A 

3006/160 

SA338G 

3008 

SA277E 

3005 

SA285T 

3008 

SA294D 

3006/160 

SA307R 

3008 

SA326B 

3006/160 

SA338L 

3008 

SA277F 

3005 

SA285X 

3008 

SA294E 

3006/160 

SA307T 

3008 

SA326C 

3006/160 

SA338M 

3008 

SA277G 

3005 

SA285Y 

3008 

SA294F 

3006/160 

SA307X 

3008 

SA326D 

3006/160 

SA338R 

3008 

SA277L 

3005 

SA286A 

3008 

SA294G 

3006/160 

SA307Y 

3008 

SA326E 

3006/160 

SA338T 

3008 

SA277M 

3005 

SA286B 

3008 

SA294L 

3006/160 

SA308A 

3006/160 

SA326F 

3006/160 

SA338X 

3008 

SA277R 

3005 

SA286C 

3008 

SA294M 

3006/160 

SA308B 

3006/160 

SA326G 

3006/160 

SA338Y 

3008 

SA277T 

3005 

SA286D 

3008 

SA294R 

3006/160 

SA308C 

3006/160 

SA326L 

3006/160 

SA339A 

3008 

SA277X 

3005 

SA286E 

3008 

SA294T 

3006/160 

SA308D 

3006/160 

SA326M 

3006/160 

SA339B 

3008 

SA277Y 

3005 

SA286F 

3008 

SA294X 

3006/160 

SA308E 

3006/160 

SA326R 

3006/160 

SA339C 

3008 

SA278A 

3005 

SA286G 

3008 

SA294Y 

3006/160 

SA308F 

3006/160 

SA326T 

3006/160 

SA339D 

3008 

SA278B 

3005 

SA286L 

3008 

SA295A 

3006/160 

SA308G 

3006/160 

SA326X 

3006/160 

SA339E 

3008 

SA278C 

3005 

SA286M 

3008 

SA295B 

3006/160 

SA308L 

3006/160 

SA326Y 

3006/160 

SA339F 

3008 

SA278D 

3005 

SA286R 

3008 

SA295C 

3006/160 

SA308M 

3006/160 

SA329A 

3006/160 

SA339G 

3008 

SA278E 

3005 

SA286T 

3008 

SA295D 

3006/160 

SA308R 

3006/160 

SA329B 

3006/160 

SA339L 

3008 

SA278F 

3005 

SA286X 

3008 

SA295E 

3006/160 

SA308T 

3006/160 

SA329C 

3006/160 

SA339M 

3008 

SA278G 

3005 

SA286Y 

3008 

SA295F 

3006/160 

SA308X 

3006/160 

SA329D 

3006/160 

SA339R 

3008 

SA278L 

3005 

SA287A 

3008 

SA295G 

3006/160 

SA308Y 

3006/160 

SA329E 

3006/160 

SA339T 

3008 

SA278M 

3005 

SA287B 

3008 

SA295L 

3006/160 

SA309A 

3006/160 

SA329F 

3006/160 

SA339X 

3008 

SA278R 

3005 

SA287C 

3008 

SA295M 

3006/160 

SA309B 

3006/160 

SA329G 

3006/160 

SA339Y 

3008 

SA278T 

3005 

SA287D 

3008 

SA295R 

3006/160 

SA309C 

3006/160 

SA329L 

3006/160 

SA341A 

3008 

SA278X 

3005 

SA287E 

3008 

SA295T 

3006/160 

SA309D 

3006/160 

SA329M 

3006/160 

SA341B 

3008 

SA278Y 

3005 

SA287F 

3008 

SA295X 

3006/160 

SA309E 

3006/160 

SA329R 

3006/160 

SA341C 

3008 

SA279A 

3005 

SA287G 

3008 

SA295Y 

3006/160 

SA309F 

3006/160 

SA329T 

3006/160 

SA341D 

3008 

SA279B 

3005 

SA287L 

3008 

SA296A 

3005 

SA309G 

3006/160 

SA329X 

3006/160 

SA341E 

3008 

SA279C 

3005 

SA287M 

3008 

SA296B 

3005 

SA309L 

3006/160 

SA329Y 

3006/160 

SA341F 

3008 

SA279D 

3005 

SA287R 

3008 

SA296C 

3005 

SA309M 

3006/160 

SA330A 

3005 

SA341G 

3008 

SA279E 

3005 

SA287T 

3008 

SA296D 

3005 

SA309R 

3006/160 

SA330B 

3005 

SA341L 

3008 

SA279F 

3005 

SA287X 

3008 

SA296E 

3005 

SA309T 

3006/160 

SA330C 

3005 

SA341M 

3008 

SA279G 

3005 

SA287Y 

3008 

SA296F 

3005 

SA309X 

3006/160 

SA330D 

3005 

SA341R 

3008 

SA279L 

3005 

SA288A 

3008 

SA296G 

3005 

SA309Y 

3006/160 

SA330E 

3005 

SA341T 

3008 

SA279M 

3005 

SA288B 

3008 

SA296L 

3005 

SA310 

3114/290 

SA330F 

3005 

SA341X 

3008 


347 



SA341Y—SA432A RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA341Y 

3008 

SA355E 

3006/160 

SA365T 

3006/160 

SA379D 

3006/160 

SA393T 

3006/160 

SA407D 

3005 

SA342A 

3008 

SA355F 

3006/160 

SA365X 

3006/160 

SA379E 

3006/160 

SA393X 

3006/160 

SA407E 

3005 

SA342B 

3008 

SA355G 

3006/160 

SA365Y 

3006/160 

SA379F 

3006/160 

SA393Y 

3006/160 

SA407F 

3005 

SA342C 

3008 

SA355L 

3006/160 

SA366A 

3006/160 

SA379G 

3006/160 

SA394A 

3006/160 

SA407G 

3005 

SA342D 

3008 

SA355M 

3006/160 

SA366B 

3006/160 

SA379L 

3006/160 

SA394B 

3006/160 

SA407L 

3005 

SA342E 

3008 

SA355R 

3006/160 

SA366C 

3006/160 

SA379M 

3006/160 

SA394C 

3006/160 

SA407M 

3005 

SA342F 

3008 

SA355T 

3006/160 

SA366D 

3006/160 

SA379R 

3006/160 

SA394D 

3006/160 

SA407R 

3005 

SA342G 

3008 

SA355X 

3006/160 

SA366E • 

3006/160 

SA379T 

3006/160 

SA394E 

3006/160 

SA407T 

3005 

SA342L 

3008 

SA355Y 

3006/160 

SA366F 

3006/160 

SA379X 

3006/160 

SA394F 

3006/160 

SA407X 

3005 

SA342M 

3008 

SA356A 

3008 

SA366G 

3006/160 

SA379Y 

3006/160 

SA394G 

3006/160 

SA407Y 

3005 

SA342R 

3008 

SA356B 

3008 

SA366L 

3006/160 

SA380A 

3007 

SA394L 

3006/160 

SA408A 

3123 

SA342T 

3008 

SA356C 

3008 

SA366M 

3006/160 

SA380B 

3007 

SA394M 

3006/160 

SA408B 

3123 

SA342X 

3008 

SA356D 

3008 

SA366R 

3006/160 

SA380C 

3007 

SA394R 

3006/160 

SA408C 

3123 

SA342Y 

3008 

SA356E 

3008 

SA366T 

3006/160 

SA380D 

3007 

SA394T 

3006/160 

SA408D 

3123 

SA343A 

3006/160 

SA356F 

3008 

SA366X 

3006/160 

SA380E 

3007 

SA394X 

3006/160 

SA408E 

3123 

SA343B 

3006/160 

SA356G 

3008 

SA366Y 

3006/160 

SA380F 

3007 

SA394Y 

3006/160 

SA408F 

3123 

SA343C 

3006/160 

SA356L 

3008 

SA367A 

3006/160 

SA380G 

3007 

SA395A 

3006/160 

SA408G 

3123 

SA343D 

3006/160 

SA356M 

3008 

SA367B 

3006/160 

SA380L 

3007 

SA395B 

3006/160 

SA408L 

3123 

SA343E 

3006/160 

SA356R 

3008 

SA367C 

3006/160 

SA380M 

3007 

SA395C 

3006/160 

SA408M 

3123 

SA343F 

3006/160 

SA356T 

3008 

SA367D 

3006/160 

SA380R 

3007 

SA395D 

3006/160 

SA408R 

3123 

SA343G 

3006/160 

SA356X 

3008 

SA367E 

3006/160 

SA380T 

3007 

SA395E 

3006/160 

SA408T 

3123 

SA343L 

3006/160 

SA356Y 

3008 

SA367F 

3006/160 

SA380X 

3007 

SA395F 

3006/160 

SA408X 

3123 

SA343M 

3006/160 

SA357A 

3008 

SA367G 

3006/160 

SA380Y 

3007 

SA395G 

3006/160 

SA408Y 

3123 

SA343R 

3006/160 

SA357B 

3008 

SA367L 

3006/160 

SA381A 

3008 

SA395L 

3006/160 

SA409A 

3123 

SA343T 

3006/160 

SA357C 

3008 

SA367M 

3006/160 

SA381B 

3008 

SA395M 

3006/160 

SA409B 

3123 

SA343X 

3006/160 

SA357D 

3008 

SA367R 

3006/160 

SA381C 

3008 

SA395R 

3006/160 

SA409C 

3123 

SA343Y 

3006/160 

SA357E 

3008 

SA367T 

3006/160 

SA381D 

3008 

SA395T 

3006/160 

SA409D 

3123 

SA344A 

3006/160 

SA357F 

3008 

SA367X 

3006/160 

SA381E 

3008 

SA395X 

3006/160 

SA409E 

3123 

SA344B 

3006/160 

SA357G 

3008 

SA367Y 

3006/160 

SA381F 

3008 

SA395Y 

3006/160 

SA409F 

3123 

SA344C 

3006/160 

SA357L 

3008 

SA368A 

3007 

SA381G 

3008 

SA398A 

3006/160 

SA409G 

3123 

SA344D 

3006/160 

SA357M 

3008 

SA368B 

3007 

SA381L 

3008 

SA398B 

3006/160 

SA409L 

3123 

SA344E 

3006/160 

SA357R 

3008 

SA368C 

3007 

SA381M 

3008 

SA398C 

3006/160 

SA409M 

3123 

SA344F 

3006/160 

SA357T 

3008 

SA368D 

3007 

SA381R 

3008 

SA398D 

3006/160 

SA409R 

3123 

SA344G 

3006/160 

SA357X 

3008. 

SA368E 

3007 

SA381T 

3008 

SA398E 

3006/160 

SA409T 

3123 

SA344L 

3006/160 

SA357Y 

3008 

SA368F 

3007 

SA381X 

3008 

SA398F 

3006/160 

SA409X 

3123 

SA344M 

3006/160 

SA358A 

3006/160 

SA368G 

3007 

SA381Y 

3008 

SA398G 

3006/160 

SA409Y 

3123 

SA344R 

3006/160 

SA358B 

3006/160 

SA368L 

3007 

SA382A 

3008 

SA398L 

3006/160 

SA412 

3114/290 

SA344T 

3006/160 

SA358C 

3006/160 

SA368M 

3007 

SA382B 

3008 

SA398M 

3006/160 

SA412A 

3114/290 

SA344X 

3006/160 

SA358D 

3006/160 

SA368R 

3007 

SA382C 

3008 

SA398R 

3006/160 

SA413 

3114/290 

SA344Y 

3006/160 

SA358c 

3006/160 

SA368T 

3007 

SA382D 

3008 

SA398T 

3006/160 

SA413A 

3114/290 

SA348A 

3006/160 

SA358F 

3006/160 

SA368X 

3007 

SA382E 

3008 

SA398X 

3006/160 

SA414 

3114/290 

SA348B 

3006/160 

SA358G 

3006/160 

SA368Y 

3007 

SA382F 

3008 

SA398Y 

3006/160 

SA414A 

3114/290 

SA348C 

3006/160 

SA358L 

3006/160 

SA369A 

3008 

SA382G 

. 3008 

SA399A 

3006/160 

SA415 

3114/290 

SA348D 

3006/160 

SA358M 

3006/160 

SA369B 

3008 

SA382L 

3008 

SA399B 

3006/160 

SA415A 

3114/290 

SA348E 

3006/160 

SA358R 

3006/160 

SA369C 

3008 

SA382M 

3008 

SA399C 

3006/160 

SA420A 

3006/160 

SA348F 

3006/160 

SA358T 

3006/160 

SA369D 

3008 

SA382R 

3008 

SA399D 

3006/160 

SA420B 

3006/160 

SA348G 

3006/160 

SA358X 

3006/160 

SA369E 

3008 

SA382T 

3008 

SA399E 

3006/160 

SA420C 

3006/160 

SA348L 

3006/160 

SA358Y 

3006/160 

SA369F 

3008 

SA382X 

3008 

SA399F 

3006/160 

SA420D 

3006/160 

SA348M 

3006/160 

SA359A 

3006/160 

SA369G 

3008 

SA382Y 

3008 

SA399G 

3006/160 

SA420E 

3006/160 

SA348R 

3006/160 

SA359B 

3006/160 

SA369L 

3008 

SA384A 

3008 

SA399L 

3006/160 

SA420F 

3006/160 

SA348T 

3006/160 

SA359C 

3006/160 

SA369M 

3008 

SA384B 

3008 

SA399M 

3006/160 

SA420G 

3006/160 

SA348X 

3006/160 

SA359D 

3006/160 

SA369R 

3008 

SA384C 

3008 

SA399R 

3006/160 

SA420L 

3006/160 

SA348Y 

3006/160 

SA359E 

3006/160 

SA369T 

3008 

SA384D 

3008 

SA399T 

3006/160 

SA420M 

3006/160 

SA350A 

3007 

SA359F 

3006/160 

SA369X 

3008 

SA384E 

3008 

SA399X 

3006/160 

SA420R 

3006/160 

SA350B 

3007 

SA359G 

3006/160 

SA369Y 

3008 

SA384F 

3008 

SA399Y 

3006/160 

SA420T 

3006/160 

SA350C 

3007 

SA359L 

3006/160 

SA375A 

3123 

SA384G 

3008 

SA400A 

3008 

SA420X 

3006/160 

SA350D 

3007 

SA359M 

3006/160 

SA375B 

3123 

SA384L 

3008 

SA400B 

3008 

SA420Y 

3006/160 

SA350E 

3007 

SA359R 

3006/160 

SA375C 

3123 

SA384M 

3008 

SA400C 

3008 

SA426A 

3006/160 

SA350F 

3007 

SA359T 

3006/160 

SA375D 

3123 

SA384R 

3008 

SA400D 

3008 

SA426B 

3006/160 

SA350G 

3007 

SA359X 

3006/160 

SA375E 

3123 

SA384T 

3008 

SA400E 

3008 

SA426C 

3006/160 

SA350L 

3007 

SA359Y 

3006/160 

SA375F 

3123 

SA384X 

3008 

SA400F 

3008 

SA426D 

3006/160 

SA350M 

3007 

SA360A 

3006/160 

SA375G 

3123 

SA384Y 

3008 

SA400G 

3008 

SA426E 

3006/160 

SA350R 

3007 

SA360B 

3006/160 

SA375L 

3123 

SA385A 

3006/160 

SA400L 

3008 

SA426F 

3006/160 

SA350T 

3007 

SA360C 

3006/160 

SA375M 

3123 

SA385B 

3006/160 

SA400M 

3008 

SA426G 

3006/160 

SA350X 

3007 

SA360D 

3006/160 

SA375R 

3123 

SA385C 

3006/160 

SA400R 

3008 

SA426L 

3006/160 

SA350Y 

3007 

SA360E 

3006/160 

SA375T 

3123 

SA385D 

3006/160 

SA400T 

3008 

SA426M 

3006/160 

SA351A 

3007 

SA360F 

3006/160 

SA375X 

3123 

SA385E 

3006/160 

SA400X 

3008 

SA426R 

3006/160 

SA351B 

3007 

SA360G 

3006/160 

SA375Y 

3123 

SA385F 

3006/160 

§A400Y 

3008 

SA426T 

3006/160 

SA351C 

3007 

SA360L 

3006/160 

SA376A 

3006/160 

SA385G 

3006/160 

SA403A 

3006/160 

SA426X 

3006/160 

SA351D 

3007 

SA360M 

3006/160 

SA376B 

3006/160 

SA385L 

3006/160 

SA403B 

3006/160 

SA426Y 

3006/160 

SA351E 

3007 

SA360R 

3006/160 

SA376C 

3006/160 

SA385M 

3006/160 

SA403C 

3006/160 

SA427A 

3006/160 

SA351F 

3007 

SA360T 

3006/160 

SA376D 

3006/160 

SA385R 

3006/160 

SA403D 

3006/160 

SA427B 

3006/160 

SA351G 

3007 

SA360X 

3006/160 

SA376E 

3006/160 

SA385T 

3006/160 

SA403E 

3006/160 

SA427C 

3006/160 

SA351L 

3007 

SA360Y 

3006/160 

SA376F 

3006/160 

SA385X 

3006/160 

SA403F 

3006/160 

SA427D 

3006/160 

SA351M 

3007 

SA361A 

3007 

SA376G 

3006/160 

SA385Y 

3006/160 

SA403G 

3006/160 

SA427E 

3006/160 

SA351R 

3007 

SA361B 

3007 

SA376L 

3006/160 

SA391A 

3006/160 

SA403L 

3006/160 

SA427F 

3006/160 

SA351T 

3007 

SA361C 

3007 

SA376M 

3006/160 

SA391B 

3006/160 

SA403M 

3006/160 

SA427G 

3006/160 

SA351X 

3007 

SA361D 

3007 

SA376R 

3006/160 

SA391C 

3006/160 

SA403R 

3006/160 

SA427L 

3006/160 

SA351Y 

3007 

SA361E 

3007 

SA376T 

3006/160 

SA391D 

3006/160 

SA403T 

3006/160 

SA427M 

3006/160 

SA352A 

3006/160 

SA361F 

3007 

SA376X 

3006/160 

SA391E 

3006/160 

SA403X 

3006/160 

SA427R 

3006/160 

SA352B 

3006/160 

SA361G 

3007 

SA376Y 

3006/160 

SA391F 

3006/160 

SA403Y 

3006/160 

SA427T 

3006/160 

SA352C 

3006/160 

SA361L 

3007 

SA377A 

3006/160 

SA391L 

3006/160 

SA404A 

3006/160 

SA427X 

3006/160 

SA352D 

3006/160 

SA361M 

3007 

SA377B 

3006/160 

SA391M 

3006/160 

SA404B 

3006/160 

SA427Y 

3006/160 

SA352E 

3006/160 

SA361R 

3007 

SA377C 

3006/160 

SA391R 

3006/160 

SA404C 

3006/160 

SA428A 

3006/160 

SA352F 

3006/160 

SA361T 

3007 

SA377D 

3006/160 

SA391T 

3006/160 

SA404D 

3006/160 

SA428B 

3006/160 

SA352G 

3006/160 

SA361X 

3007 

SA377E 

3006/160 

SA391X 

3006/160 

SA404E 

3006/160 

SA428C 

3006/160 

SA352L 

3006/160 

SA361Y 

3007 

SA377F 

3006/160 

SA391Y 

3006/160 

SA404F 

3006/160 

SA428D 

3006/160 

SA352M 

3006/160 

SA364A 

3006/160 

SA377G 

3006/160 

SA392A 

3006/160 

SA404G 

3006/160 

SA428E 

3006/160 

SA352R 

3006/160 

SA364B 

3006/160 

SA377L 

3006/160 

SA392B 

3006/160 

SA404L 

3006/160 

SA428F 

3006/160 

SA352T 

3006/160 

SA364C 

3006/160 

SA377M 

3006/160 

SA392C 

3006/160 

SA404M 

3006/160 

SA428G 

3006/160 

SA352X 

3006/160 

SA364D 

3006/160 

SA377R 

3006/160 

SA392D 

3006/160 

SA404R 

3006/160 

SA428L 

3006/160 

SA352Y 

3006/160 

SA364E 

3006/160 

SA377T 

3006/160 

SA392E 

3006/160 

SA404T 

3006/160 

SA428M 

3006/160 

SA353A 

3006/160 

SA364F 

3006/160 

SA377X 

3006/160 

SA392F 

3006/160 

SA404X 

3006/160 

SA428R 

3006/160 

SA353B 

3006/160 

SA364G 

3006/160 

SA377Y 

3006/160 

SA392G 

3006/160 

SA404Y 

3006/160 

SA428T 

3006/160 

SA353C 

3006/160 

SA364L 

3006/160 

SA378A 

3006/160 

SA392L 

3006/160 

SA406A 

3005 

SA428X 

3006/160 

SA353D 

3006/160 

SA364M 

3006/160 

SA378B 

3006/160 

SA392M 

3006/160 

SA406B 

3005 

SA428Y 

3006/160 

SA353E 

3006/160 

SA364R 

3006/160 

SA378C 

3006/160 

SA392R 

3006/160 

SA406C 

3005 

SA429A 

3118 

SA353F 

3006/160 

SA364T 

3006/160 

SA378D 

3006/160 

SA392T 

3006/160 

SA406D 

3005 

SA429B 

3118 

SA353G 

3006/160 

SA364X 

3006/160 

SA378E 

3006/160 

SA392X 

3006/160 

SA406E 

3005 

SA429C 

3118 

SA353L 

3006/160 

SA364Y 

3006/160 

SA378F 

3006/160 

SA392Y 

3006/160 

SA406F 

3005 

SA4290 

3118 

SA353M 

3006/160 

SA365A 

3006/160 

SA378G 

3006/160 

SA393A 

3006/160 

SA406G 

3005 

SA429E 

3118 

SA353R 

3006/160 

SA365B 

3006/160 

SA378L 

3006/160 

SA393B 

3006/160 

SA406L 

3005 

SA429F 

3118 

SA353T 

3006/160 

SA365C 

3006/160 

SA378M 

3006/160 

SA393C 

3006/160 

SA406M 

3005 

SA429G 

3118 

SA353X 

3006/160 

SA365D 

3006/160 

SA378R 

3006/160 

SA393D 

3006/160 

SA406R 

3005 

SA429L 

3118 

SA353Y 

3006/160 

SA365E 

3006/160 

SA378T 

3006/160 

SA393E 

3006/160 

SA406T 

3005 

SA429M 

3118 

SA354B 

3862/103 

SA365F 

3006/160 

SA37.8X 

3006/160 

SA393F 

3006/160 

SA406X 

3005 

SA429R 

3118 

SA355A 

3006/160 

SA365G 

3006/160 

SA378Y 

3006/160 

SA393G 

3006/160 

SA406Y 

3005 

SA429T 

3118 

SA355B 

3006/160 

SA365L 

3006/160 

SA379A 

3006/160 

SA393L 

3006/160 

SA407A 

3005 

SA429X 

3118 

SA355C 

3006/160 

SA365M 

3006/160 

SA379B 

3006/160 

SA393M 

3006/160 

SA407B 

3005 

SA429Y 

3118 

SA355D 

3006/160 

SA365R 

3006/160 

SA379C 

3006/160 

SA393R 

3006/160 

SA407C 

3005 

SA432A 

3006/160 
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SA432B—SA510X 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA432B 

3006/160 

SA446L 

3006/160 

SA467A 

3114/290 

SA475T 

3007 

SA485D 

3513 

SA500E 

3118 

SA432C 

3006/160 

SA446M 

3006/160 

SA467B 

3114/290 

SA475X 

3007 

SA485E 

3513 

SA500F 

3118 

SA4320 

3006/160 

SA446R 

3006/160 

SA467C 

3114/290 

SA475Y 

3007 

SA485F 

3513 

SA500G 

3118 

SA432E 

3006/160 

SA446T 

3006/160 

SA467D 

3114/290 

SA476A 

3008 

SA485G 

3513 

SA500L 

3118 

SA432F 

3006/160 

SA446X 

3006/160 

SA467E 

3114/290 

SA476B 

3008 

SA485L 

3513 

SA500M 

3118 

SA432G 

3006/160 

SA446Y 

3006/160 

SA467F 

3114/290 

SA476C 

3008 

SA485M 

3513 

SA500R 

3118 

SA432L 

3006/160 

SA447A 

3006/160 

SA467L 

3114/290 

SA476D 

3008 

SA485R 

3513 

SA500T 

3118 

SA432M 

3006/160 

SA447B 

3006/160 

SA467M 

3114/290 

SA476E 

3008 

SA485T 

3513 

SA500X 

3118 

SA432R 

3006/160 

SA447C 

3006/160 

SA467R 

3114/290 

SA476F 

3008 

SA485X 

3513 

SA500Y 

3118 

SA432T 

3006/160 

SA447D 

3006/160 

SA468A 

3007 

SA476G 

3008 

SA485Y 

3513 

SA501A 

3025/129 

SA432X 

3006/160 

SA447E 

3006/160 

SA468B 

3007 

SA476L 

3008 

SA489A 

3083/197 

SA501B 

3025/129 

SA432Y 

3006/160 

SA447F 

3006/160 

SA468C 

3007 

SA476M 

3008 

SA489B 

3083/197 

SA501C 

3025/129 

SA433A 

3006/160 

SA447G 

3006/160 

SA468D 

3007 

SA476R 

3008 

SA489C 

3083/197 

SA501D 

3025/129 

SA433B 

3006/160 

SA447L 

3006/160 

SA468E 

3007 

SA476T 

3008 

SA489D 

3083/197 

SA501E 

3025/129 

SA433C 

3006/160 

SA447M 

3006/160 

SA468F 

3007 

SA476X 

3008 

SA489E 

3083/197 

SA501F 

3025/129 

SA433D 

3006/160 

SA447R 

3006/160 

SA468G 

3007 

SA476Y 

3008 

SA489F 

3083/197 

SA501G 

3025/129 

SA433E 

3006/160 

SA447T 

3006/160 

SA468L 

3007 

SA477A 

3006/160 

SA489G 

3083/197 

SA501L 

3025/129 

SA433F 

3006/160 

SA447X 

3006/160 

SA468M 

3007 

SA477B 

3006/160 

SA489L 

3083/197 

SA501M 

3025/129 

SA433G 

3006/160 

SA447Y 

3006/160 

SA468R 

3007 

SA477C 

3006/160 

SA489M 

3083/197 

SA501R 

3025/129 

SA433L 

3006/160 

SA453A 

3006/160 

SA468T 

3007 

SA477D 

3006/160 

SA489R 

3083/197 

SA501T 

3025/129 

SA433M 

3006/160 

SA453B 

3006/160 

SA468X 

3007 

SA477E 

3006/160 

SA489T 

3083/197 

SA501X 

3025/129 

SA433R 

3006/160 

SA453C 

3006/160 

SA468Y 

3007 

SA477F 

3006/160 

SA489X 

3083/197 

SA501Y 

3025/129 

SA433T 

3006/160 

SA453D 

3006/160 

SA469A 

3007 

SA477G 

3006/160 

SA489Y 

3083/197 

SA502A 

3025/129 

SA433X 

3006/160 

SA453E 

3006/160 

SA469B 

3007 

SA477L 

3006/160 

SA490A 

3083/197 

SA502B 

3025/129 

SA433Y 

3006/160 

SA453F 

3006/160 

SA469C 

3007 

SA477M 

3006/160 

SA490B 

3083/197 

SA502C 

3025/129 

SA434A 

3006/160 

SA453G 

3006/160 

SA469D 

3007 

SA477R 

3006/160 

SA490C 

3083/197 

SA502D 

3025/129 

SA434B 

3006/160 

SA453L 

3006/160 

SA469E 

3007 

SA477T 

3006/160 

SA490D 

3083/197 

SA502E 

3025/129 

SA434C 

3006/160 

SA453M 

3006/160 

SA469F 

3007 

SA477X 

3006/160 

SA490E 

3083/197 

SA502F 

3025/129 

SA434D 

3006/160 

SA453R 

3006/160 

SA469G 

3007 

SA477Y 

3006/160 

SA490F 

3083/197 

SA502G 

3025/129 

SA434E 

3006/160 

SA453T 

3006/160 

SA469L 

3007 

SA478A 

3006/160 

SA490G 

3083/197 

SA502L 

3025/129 

SA434F 

3006/160 

SA453X 

3006/160 

SA469M 

3007 

SA478B 

3006/160 

SA490L 

3083/197 

SA502M 

3025/129 

SA434G 

3006/160 

SA453Y 

3006/160 

SA469R 

3007 

SA478C 

3006/160 

SA490M 

3083/197 

SA502R 

3025/129 

SA434L 

3006/160 

SA454A 

3006/160 

SA469T 

3007 

SA478D 

3006/160 

SA490R 

3083/197 

SA502T 

3025/129 

SA434M 

3006/160 

SA454B 

3006/160 

SA469X 

3007 

SA478E 

3006/160 

SA490T 

3083/1,97 

SA502X 

3025/129 

SA434R 

3006/160 

SA454C 

3006/160 

SA469Y 

3007 

SA478F 

3006/160 

SA490X 

3083/197 

SA502Y 

3025/129 

SA434T 

3006/160 

SA454D 

3006/160 

SA470A 

3007 

SA478G 

3006/160 

SA490Y 

3083/197 

SA503A 

3025/129 

SA434X 

3006/160 

SA454E 

3006/160 

SA470B 

3007 

SA478L 

3006/160 

SA493A 

3118 

SA503B 

3025/129 

SA434Y 

3006/160 

SA454F 

3006/160 

SA470C 

3007 

SA478M 

3006/160 

SA493B 

3118 

SA503C 

3025/129 

SA435A 

3008 

SA454G 

3006/160 

SA470D 

3007 

SA478R 

3006/160 

SA493C 

3118 

SA503D 

3025/129 

SA435B 

3008 

SA454L 

3006/160 

SA470E 

3007 

SA478T 

3006/160 

SA493D 

3118 

SA503E 

3025/129 

SA435C 

3008 

SA454M 

3006/160 

SA470F 

3007 

SA478X 

3006/160 

SA493E 

3118 

SA503F 

3025/129 

SA435D 

3008 

SA454R 

3006/160 

SA470G 

3007 

SA478Y 

3006/160 

SA493F 

3118 

SA503G 

3025/129 

SA435E 

3008 

SA454T 

3006/160 

SA470L 

3007 

SA479A 

3006/160 

SA493G 

3118 

SA503L 

3025/129 

SA435F 

3008 

SA454X 

3006/160 

SA470M 

3007 

SA479B 

3006/160 

SA493L 

3118 

SA503M 

3025/129 

SA435G 

3008 

SA454Y 

3006/160 

SA470R 

3007 

SA479C 

3006/160 

SA493M 

3118 

SA503R 

3025/129 

SA435L 

3008 

SA455A 

3006/160 

SA470T 

3007 

SA479D 

3006/160 

SA493R 

3118 

SA503T 

3025/129 

SA435M 

3008 

SA455B 

3006/160 

SA470X 

3007 

SA479E 

3006/160 

SA493T 

3118 

SA503X 

3025/129 

SA435R 

3008 

SA455C 

3006/160 

SA470Y 

3007 

SA479F 

3006/160 

SA493X 

3118 

SA503Y 

3025/129 

SA435T 

3008 

SA455D 

3006/160 

SA471A 

3006/160 

SA479G 

3006/160 

SA493Y 

3118 

SA504A 

3025/129 

SA435X 

3008 

SA455E 

3006/160 

SA471B 

3006/160 

SA479L 

3006/160 

SA494A 

3114/290 

SA504B 

3025/129 

SA435Y 

3008 

SA455F 

3006/160 

SA471C 

3006/160 

SA479M 

3006/160 

SA494B 

3114/290 

SA504C 

3025/129 

SA436A 

3006/160 

SA455G 

3006/160 

SA471D 

3006/160 

SA479R 

3006/160 

SA494C 

3114/290 

SA504D 

3025/129 

SA436B 

3006/160 

SA455L 

3006/160 

SA471E 

3006/160 

SA479T 

3006/160 

SA494D 

3114/290 

SA504E 

3025/129 

SA436C 

3006/160 

SA455M 

3006/160 

SA471F 

3006/160 

SA479X 

3006/160 

SA494E 

3114/290 

SA504F 

3025/129 

SA436D 

3006/160 

SA455R 

3006/160 

SA471G 

3006/160 

SA479Y 

3006/160 

SA494F 

3114/290 

SA504G 

3025/129 

SA436E 

3006/160 

SA455T 

3006/160 

SA471L 

3006/160 

SA480A 

3118 

SA494G 

3114/290 

SA504L 

3025/129 

SA436F 

3006/160 

SA455X 

3006/160 

SA471M 

3006/160 

SA480B 

3118 

SA494L 

3114/290 

SA504M 

3025/129 

SA436G 

3006/160 

SA455Y 

3006/160 

SA471R 

3006/160 

SA480C 

3118 

SA494M 

3114/290 

SA504R 

3025/129 

SA436L 

3006/160 

SA456A 

3006/160 

SA471T 

3006/160 

SA480D 

3118 

SA494R 

3114/290 

SA504T 

3025/129 

SA436M 

3006/160 

SA456B 

3006/160 

SA471X 

3006/160 

SA480E 

3118 

SA494T 

3114/290 

SA504X 

3025/129 

SA436R 

3006/160 

SA456C 

3006/160 

SA471Y 

3006/160 

SA480F 

3118 

SA494X 

3114/290 

SA504Y 

3025/129 

SA436T 

3006/160 

SA456D 

3006/160 

SA472A 

3006/160 

SA480G 

3118 

SA494Y 

3114/290 

SA505A 

3191/185 

SA436X 

3006/160 

SA456E 

3006/160 

SA472B 

3006/160 

SA480L 

3118 

SA495 

3984/106 

SA505B 

3191/185 

SA436Y 

3006/160 

SA456F 

3006/160 

SA472C 

3006/160 

SA480M 

3118 

SA495A 

3984/106 

SA505C 

3191/185 

SA437A 

3006/160 

SA456G 

3006/160 

SA472D 

3006/160 

SA480R 

3118 

SA496 

3984/106 

SA505D 

3191/185 

SA437B 

3006/160 

SA456L 

3006/160 

SA472E 

3006/160 

SA480T 

3118 

SA496A 

3984/106 

SA505E 

3191/185 

SA437C 

3006/160 

SA456M 

3006/160 

SA472F 

3006/160 

SA480X 

3118 

SA496B 

3984/106 

SA505F 

3191/185 

SA437D 

3006/160 

SA456R 

3006/160 

SA472G 

3006/160 

SA480Y 

3118 

SA497A 

3025/129 

SA505G 

3191/185 

SA437E 

3006/160 

SA456T 

3006/160 

SA472L 

3006/160 

SA482A 

3114/290 

SA497B 

3025/129 

SA505L 

3191/185 

SA437F 

3006/160 

SA456X 

3006/160 

SA472M 

3006/160 

SA482B 

3114/290 

SA497C 

3025/129 

SA505M 

3191/185 

SA437G 

3006/160 

SA456Y 

3006/160 

SA472R 

3006/160 

SA482C 

3114/290 

SA497D 

3025/129 

SA505R 

3191/185 

SA437L 

3006/160 

SA457A 

3006/160 

SA472T 

3006/160 

SA482D 

3114/290 

SA497E 

3025/129 

SA505T 

3191/185 

SA437M 

3006/160 

SA457B 

3006/160 

SA472X 

3006/160 

SA482E 

3114/290 

SA497F 

3025/129 

SA505X 

3191/185 

SA437R 

3006/160 

SA457C 

3006/160 

SA472Y 

3006/160 

SA482F 

3114/290 

SA497G 

3025/129 

SA505Y 

3191/185 

SA437T 

3006/160 

SA457D 

3006/160 

SA473A 

3084 

SA482G 

3114/290 

SA497L 

3025/129 

SA507A 

3006/160 

SA437X 

3006/160 

SA457E 

3006/160 

SA473B 

3084 

SA482L 

3114/290 

SA497M 

3025/129 

SA507B 

3006/160 

SA437Y 

3006/160 

SA457F 

3006/160 

SA473C 

3084 

SA482M 

3114/290 

SA497R 

3025/129 

SA507C 

3006/160 

SA438A 

3006/160 

SA457G 

3006/160 

SA473D 

3084 

SA482R 

3114/290 

SA497T 

3025/129 

SA507D 

3006/160 

SA438B 

3006/160 

SA457L 

3006/160 

SA473E 

3084 

SA482T 

3114/290 

SA497X 

3025/129 

SA507E 

3006/160 

SA438C 

3006/160 

SA457M 

3006/160 

SA473F 

3084 

SA482X 

3114/290 

SA497Y 

3025/129 

SA507F 

3006/160 

SA438D 

3006/160 

SA457R 

3006/160 

SA473G 

3084 

SA482Y 

3114/290 

SA498A 

3025/129 

SA507G 

3006/160 

SA438E 

3006/160 

SA457T 

3006/160 

SA473L 

3084 

SA483A 

3085 

SA498B 

3025/129 

SA507L 

3006/160 

SA438F 

3006/160 

SA457X 

3006/160 

SA473M 

3084 

SA483B 

3085 

SA498C 

3025/129 

SA507M 

3006/160 

SA438G 

3006/160 

SA457Y 

3006/160 

SA473R 

3084 

SA483C 

3085 

SA498D 

3025/129 

SA507R 

3006/160 

SA438L 

3006/160 

SA465A 

3114/290 

SA473T 

3084 

SA483D 

3085 

SA498E 

3025/129 

SA507T 

3006/160 

SA438M 

3006/160 

SA465B 

3114/290 

SA473X 

3084 

SA483E 

3085 

SA498F 

3025/129 

SA507X 

3006/160 

SA438R 

3006/160 

SA465C 

3114/290 

SA473Y 

3084 

SA483F 

3085 

SA498G 

3025/129 

SA507Y 

3006/160 

SA438T 

3006/160 

SA4650 

3114/290 

SA474A 

3006/160 

SA483G 

3085 

SA498L 

3025/129 

SA509A 

3114/290 

SA438X 

3006/160 

SA465E 

3114/290 

SA474B 

3006/160 

SA483L 

3085 

SA498M 

3025/129 

SA509B 

3114/290 

SA438Y 

3006/160 

SA465F 

3114/290 

SA474C 

3006/160 

SA483M 

3085 

SA498R 

3025/129 

SA509C 

3114/290 

SA440A 

3006/160 

SA465G 

3114/290 

SA474D 

3006/160 

SA483R 

3085 

SA498T 

3025/129 

SA509D 

3114/290 

SA440B 

3006/160 

SA465L 

3114/290 

SA474E 

3006/160 

SA483T 

3085 

SA498X 

3025/129 

SA509E 

3114/290 

SA440C 

3006/160 

SA465M 

3114/290 

SA474F 

3006/160 

SA483X 

3085 

SA498Y 

3025/129 

SA509F 

3114/290 

SA440D 

3006/160 

SA465R 

3114/290 

SA474G 

3006/160 

SA483Y 

3085 

SA499A 

3118 

SA509G 

3114/290 

SA440E 

3006/160 

SA465T 

3114/290 

SA474L 

3006/160 

SA484A 

3513 

SA499B 

3118 

SA509L 

3114/290 

SA440F 

3006/160 

SA465X 

3114/290 

SA474M 

3006/160 

SA484B 

3513 

SA499C 

3118 

SA509M 

3114/290 

SA440G 

3006/160 

SA465Y 

3114/290 

SA474R 

3006/160 

SA484C 

3513 

SA499D 

3118 

SA509R 

3114/290 

SA440L 

3006/160 

SA466A 

3006/160 

SA474T 

3006/160 

SA484D 

3513 

SA499E 

3118 

SA509T 

3114/290 

SA440M 

3006/160 

SA466B 

3006/160 

SA474X 

3006/160 

SA484E 

3513 

SA499F 

3118 

SA510A 

3025/129 

SA440R 

3006/160 

SA466C 

3006/160 

SA474Y 

3006/160 

SA484F 

3513 

SA499G 

3118 

SA510B 

3025/129 

SA440T 

3006/160 

SA466D 

3006/160 

SA475A 

3007 

SA484G 

3513 

SA499L 

3118 

SA510C 

3025/129 

SA440X 

3006/160 

SA466E 

3006/160 

SA475B 

3007 

SA484L 

3513 

SA499M 

3118 

SA510D 

3025/129 

SA440Y 

3006/160 

SA466F 

3006/160 

SA475C 

3007 

SA484M 

3513 

SA499R 

3118 

SA510E 

3025/129 

SA446A 

3006/160 

SA466G 

3006/160 

SA475D 

3007 

SA484R 

3513 

SA499T 

3118 

SA510F 

3025/129 

SA446B 

3006/160 

SA466L 

3006/160 

SA475E 

3007 

SA484T 

3513 

SA499X 

3118 

SA510G 

3025/129 

SA446C 

3006/160 

SA466M 

3006/160 

SA475F 

3007 

SA484X 

3513 

SA499Y 

3118 

SA510L 

3025/129 

SA446D 

3006/160 

SA466R 

3006/160 

SA475G 

3007 

SA484Y 

3513 

SA500A 

3118 

SA510M 

3025/129 

SA446E 

3006/160 

SA466T 

3006/160 

SA475L 

3007 

SA485A 

3513 

SA500B 

3118 

SA510R 

3025/129 

SA446F 

3006/160 

SA466X 

3006/160 

SA475M 

3007 

SA485B 

3513 

SA500C 

3118 

SA510T 

3025/129 

SA446G 

3006/160 

SA466Y 

3006/160 

SA475R 

3007 

SA485C 

3513 

SA500D 

3118 

SA510X 

3025/129 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA510Y 

3025/129 

SA527M 

3025/129 

SA546T 

3025/129 

SA565G 

3114/290 

SA597A 

3025/129 

SA611G 

3025/129 

SA511A 

3114/290 

SA527R 

3025/129 

SA546X 

3025/129 

SA565L 

3114/290 

SA597B 

3025/129 

SA611L 

3025/129 

SA511B 

3114/290 

SA527T 

3025/129 

SA546Y 

3025/129 

SA565M 

3114/290 

SA597C 

3025/129 

SA611M 

3025/129 

SA511C 

3114/290 

SA527X 

3025/129 

SA548A 

3118 

SA565R 

3114/290 

SA597D 

3025/129 

SA611R 

3025/129 

SA511D 

3114/290 

SA527Y 

3025/129 

SA548B 

3118 

SA565T 

3114/290 

SA597E 

3025/129 

SA611T 

3025/129 

SA511E 

3114/290 

SA528A 

3025/129 

SA548C 

3118 

SA565Y 

3114/290 

SA597F 

3025/129 

SA611X 

3025/129 

SA511F 

3114/290 

SA528B 

3025/129 

SA548D 

3118 

SA566A 

3085 

SA597G 

3025/129 

SA611Y 

3025/129 

SA511G 

3114/290 

SA528C 

3025/129 

SA548E 

3118 

SA566B 

3085 

SA597L 

3025/129 

SA612A 

3025/129 

SA511L 

3114/290 

SA528D 

3025/129 

SA548F 

3118 

SA566C 

3085 

SA597M 

3025/129 

SA612B 

3025/129 

SA511M 

3114/290 

SA528E 

3025/129 

SA548G 

3118 

SA566D 

3085 

SA597R 

3025/129 

SA612C 

3025/129 

SA511R 

3114/290 

SA528F 

3025/129 

SA548L 

3118 

SA566E 

3085 

SA597T 

3025/129 

SA612D 

3025/129 

SA511Y 

3114/290 

SA528G 

3025/129 

SA548M 

3118 

SA566F 

3085 

SA597X 

3025/129 

SA612E 

3025/129 

SA512A 

3025/129 

SA528L 

3025/129 

SA548R 

3118 

SA566G 

3085 

SA597Y 

3025/129 

SA612F 

3025/129 

SA512B 

3025/129 

SA528M 

3025/129 

SA548T 

3118 

SA566L 

3085 

SA603A 

3118 

- SA612G 

3025/129 

SA512C 

3025/129 

SA528R 

3025/129 

SA548X 

3118 

SA566M 

3085 

SA603B 

3118 

SA612L 

3025/129 

SAB 12D 

3025/129 

SA528T 

3025/129 

SA548Y 

3118 

SA566R 

3085 

SA603C 

3118 

SA612M 

3025/129 

SA512E 

3025/129 

SA528X 

3025/129 

SA550A 

3025/129 

SA566T 

3085 

SA603D 

3118 

SA612R 

3025/129 

SA512F 

3025/129 

SA528Y 

3025/129 

SA550B 

3025/129 

SA566X 

3085 

SA603E 

3118 

SA612T 

3025/129 

SA512G 

3025/129 

SA530A 

3118 

SA550C 

3025/129 

SA566Y 

3085 

SA603F 

3118 

SA612X 

3025/129 

SA512L 

3025/129 

SA530B 

3118 

SA550D 

3025/129 

SA567A 

3114/290 

SA603G 

3118 

SA612Y 

3025/129 

SA512M 

3025/129 

SA530C 

3118 

SA550E 

3025/129 

SA567B 

3114/290 

SA603L 

3118 

SA616A 

3085 

SA512R 

3025/129 

SA530D 

3118 

SA550F 

3025/129 

SA567C 

3114/290 

SA603M 

3118 

SA616B 

3085 

SA512T 

3025/129 

SA530E 

3118 

SA550G 

3025/129 

SA567D 

3114/290 

SA603R 

3118 

SA616C 

3085 

SA512X 

3025/129 

SA530F 

3118 

SA550L 

3025/129 

SA567E 

3114/290 

SA603T 

3118 

SA616D 

3085 

SA512Y 

3025/129 

SA530G 

3118 

SA550M 

3025/129 

SA567F 

3114/290 

SA603X 

3118 

SA616E 

3085 

SA513A 

3114/290 

SA530L 

3118 

SA550R 

3025/129 

SA567G 

3114/290 

SA603Y 

3118 

SA616F 

3085 

SA513B 

3114/290 

SA530M 

3118 

SA550T 

3025/129 

SA567L 

3114/290 

SA604A 

3025/129 

SA616G 

3085 

SA513C 

3114/290 

SA530R 

3118 

SA550X 

3025/129 

SA567M 

3114/290 

SA604B 

3025/129 

SA616L 

3085 

SA513D 

3114/290 

SA530T 

3118 

SA550Y 

3025/129 

SA567R 

3114/290 

SA604C 

3025/129 

SA616M 

3085 

SA513E 

3114/290 

SA530X 

3118 

SA551A 

3025/129 

SA567T 

3114/290 

SA604D 

3025/129 

SA616R 

3085 

SA513F 

3114/290 

SA530Y 

3118 

SA551B 

3025/129 

SA567X 

3114/290 

SA604E 

3025/129 

SA616T 

3085 

SA513G 

3114/290 

SA532A 

3025/129 

SA551C 

3025/129 

SA567Y 

3114/290 

SA604F 

3025/129 

SA616X 

3085 

SA513L 

3114/290 

SA532B 

3025/129 

SA551D 

3025/129 

SA568A 

3118 

SA604G 

3025/129 

SA616Y 

3085 

SA513M 

3114/290 

SA532C 

3025/129 

SA551E 

3025/129 

SA568B 

3118 

SA604L 

3025/129 

SA623A 

3083/197 

SA513R 

3114/290 

SA532D 

3025/129 

SA551F 

3025/129 

SA568C 

3118 

SA604M 

3025/129 

SA623B 

3083/197 

SA513T 

3114/290 

SA532E 

3025/129 

SA551G 

3025/129 

SA568D 

3118 

SA604R 

3025/129 

SA623C 

3083/197 

SA513Y 

3114/290 

SA532F 

3025/129 

SA551L 

3025/129 

SA568E 

3118 

SA604T 

3025/129 

SA623D 

3083/197 

SA516A 

3025/129 

SA532G 

3025/129 

SA551M 

3025/129 

SA568F 

3118 

SA604X 

3025/129 

SA623E 

3083/197 

SA516B 

3025/129 

SA532L 

3025/129 

SA551R 

3025/129 

SA568G 

3118 

SA604Y 

3025/129 

SA623F 

3083/197 

SA516C 

3025/129 

SA532M 

3025/129 

SA551T 

3025/129 

SA568L 

3118 

SA606A 

3025/129 

SA623G 

3083/197 

SA516D 

3025/129 

SA532R 

3025/129 

SA551X 

3025/129 

SA568M 

3118 

SA606B 

3025/129 

SA623L 

3083/197 

SA516E 

3025/129 

SA532T 

3025/129 

SA551Y 

3025/129 

SA568R 

3118 

SA606C 

3025/129 

SA623M 

3083/197 

SA516F 

3025/129 

SA532X 

3025/129 

SA552A 

3025/129 

SA568T 

3118 

SA606D 

3025/129 

SA623R 

3083/197 

SA516G 

3025/129 

SA532Y 

3025/129 

SA552B 

3025/129 

SA568X 

3118 

SA606E 

3025/129 

SA623T 

3083/197 

SA516L 

3025/129 

SA537 

3984/106 

SA552C 

3025/129 

SA568Y 

3118 

SA606F 

3025/129 

SA623X 

3083/197 

SA516M 

3025/129 

SA538 

3984/106 

SA552D 

3025/129 

SA569A 

3114/290 

SA606G 

3025/129 

SA623Y 

3083/197 

SA516R 

3025/129 

SA539 

3984/106 

SA552E 

3025/129 

SA569B 

3114/290 

SA606L 

3025/129 

SA624A 

3083/197 

SA516T 

3025/129 

SA540 

3984/106 

SA552F 

3025/129 

SA569C 

3114/290 

SA606M 

3025/129 

SA624B 

3083/197 

SA516X 

3025/129 

SA542A 

3114/290 

SA552G 

3025/129 

SA569D 

3114/290 

SA606R 

3025/129 

SA624C 

3083/197 

SAb16Y 

3025/129 

SA542B 

3114/290 

SA552L 

3025/129 

SA569E 

3114/290 

SA606T 

3025/129 

SA624D 

3083/197 

SA517A 

3008 

SA542C 

3114/290 

SA552M 

3025/129 

SA569F 

3114/290 

SA606X 

3025/129 

SA624E 

3083/197 

SA517B 

3008 

SA542D 

3114/290 

SA552R 

3025/129 

SA569G 

3114/290 

SA606Y 

3025/129 

SA624F 

3083/197 

SA517C 

3008 

SA542E 

3114/290 

SA552T 

3025/129 

SA569L 

3114/290 

SA607A 

3025/129 

SA624G 

3083/197 

SA517D 

3008 

SA542F 

3114/290 

SA552X 

3025/129 

SA569M 

3114/290 

SA607B 

3025/129 

SA624L 

3083/197 

SA517E 

3008 

SA542G 

3114/290 

SA552Y 

3025/129 

SA569R 

3114/290 

SA607C 

3025/129 

SA624M 

3083/197 

SA517F 

3008 

SA542L 

3114/290 

SA560A 

3025/129 

SA569T 

3114/290 

SA607D 

3025/129 

SA624R 

3083/197 

SA517G 

3008 

SA542M 

3114/290 

SA560B 

3025/129 

SA569X 

3114/290 

SA607E 

3025/129 

SA624T 

3083/197 

SA517L 

3008 

SA542R 

3114/290 

SA560C 

3025/129 

SA569Y 

3114/290 

SA607F 

3025/129 

SA624X 

3083/197 

SA517M 

3008 

SA542T 

3114/290 

SA560D 

3025/129 

SA570A 

3114/290 

SA607G 

3025/129 

SA624Y 

3083/197 

SA517R 

3008 

SA542X 

3114/290 

SA560E 

3025/129 

SA570B 

3114/290 

SA607L 

3025/129 

SA628A 

3114/290 

SA517T 

3008 

SA542Y 

3114/290 

SA560F 

3025/129 

SA570C 

3114/290 

SA607M 

3025/129 

SA628B 

3114/290 

SA517X 

3008 

SA543A 

3025/129 

SA560G 

3025/129 

SA570D 

3114/290 

SA607R - 

3025/129 

SA628C 

3114/290 

SA517Y 

3008 

SA543B 

3025/129 

SA560L 

3025/129 

SA570E 

3114/290 

SA607T 

3025/129 

SA628D 

3114/290 

SA518A 

3007 

SA543C 

3025/129 

SA560M 

3025/129 

SA570F 

3114/290 

SA607X 

3025/129 

SA628E 

3114/290 

SA518B 

3007 

SA543D 

3025/129 

SA560R 

3025/129 

SA570G 

3114/290 

SA607Y 

3025/129 

SA628F 

3114/290 

SA518C 

3007 

SA543E 

3025/129 

SA560T 

3025/129 

SA570L 

3114/290 

SA608A 

3114/290 

SA628G 

3114/290 

SA518D 

3007 

SA543F 

3025/129 

SA560X 

3025/129 

SA570M 

3114/290 

SA608B 

3114/290 

SA628L 

3114/290 

SA518E 

3007 

SA543G 

3025/129 

SA560Y 

3025/129 

SA570R 

3114/290 

SA608C 

3114/290 

SA628M 

3114/290 

SA518F 

3007 

SA543L 

3025/129 

SA561A 

3114/290 

SA570T 

3114/290 

SA608D 

3114/290 

SA628R 

3114/290 

SA518G 

3007 

SA543M 

3025/129 

SA561B 

3114/290 

SA570X 

3114/290 

SA608E 

3114/290 

SA628T 

3114/290 

SA518L 

3007 

SA543R 

3025/129 

SA561C 

3114/290 

SA570Y 

3114/290 

SA608F 

3114/290 

SA628X 

3114/290 

SA518M 

3007 

SA543T 

3025/129 

SA561D 

3114/290 

SA571A 

3025/129 

SA608G 

3114/290 

SA628Y 

3114/290 

SA518R 

3007 

SA543X 

3025/129 

SA561E 

3114/290 

SA571B 

3025/129 

SA608L 

3114/290 

SA629A 

3114/290 

SA518T 

3007 

SA543Y 

3025/129 

SA561F 

3114/290 

SA571C 

3025/129 

SA608M 

3114/290 

SA629B 

3114/290 

SA518X 

3007 

SA544A 

3114/290 

SA561G 

3114/290 

SA571D 

3025/129 

SA608R 

3114/290 

SA629C 

3114/290 

SA518Y 

3007 

SA544B 

3114/290 

SA561L 

3114/290 

SA571E 

3025/129 

SA608T 

3114/290 

SA629D 

3114/290 

SA522A 

3114/290 

SA544C 

3114/290 

SA561M 

3114/290 

SA571F 

3025/129 

SA608X 

3114/290 

SA629E 

3114/290 

SA522B 

3114/290 

SA544D 

3114/290 

SA561R 

3114/290 

SA571G 

3025/129 

SA608Y 

3114/290 

SA629F 

3114/290 

SA522C 

3114/290 

SA544E 

3114/290 

SA561T 

3114/290 

SA571L 

3025/129 

SA609A 

3114/290 

SA629G 

3114/290 

SA522D 

3114/290 

SA544F 

3114/290 

SA561Y 

3114/290 

SA571M 

3025/129 

SA609B 

3114/290 

SA629L 

3114/290 

SA522E 

3114/290 

SA544G 

3114/290 

SA562A 

3114/290 

SA571R 

3025/129 

SA609C 

3114/290 

SA629M 

3114/290 

SA522F 

3114/290 

SA544L 

3114/290 

SA562B 

3114/290 

SA571T 

3025/129 

SA609D 

3114/290 

SA629R 

3114/290 

SA522G 

3114/290 

SA544M 

3114/290 

SA562C 

3114/290 

SA571X 

3025/129 

SA609E 

3114/290 

SA629T 

3114/290 

SA522L 

3114/290 

SA544R 

3114/290 

SA562D 

3114/290 

SA571Y 

3025/129 

SA609F 

3114/290 

SA634A 

3084 

SA522M 

3114/290 

SA544T 

3114/290 

SA562E 

3114/290 

SA592A 

3114/290 

SA609G 

3114/290 

SA634B 

3084 

SA522R 

3114/290 

SA544X 

3114/290 

SA562F 

3114/290 

SA592B 

3114/290 

SA609L 

3114/290 

SA634C 

3084 

SA522T 

3114/290 

SA544Y 

3114/290 

SA562G 

3114/290 

SA592C 

3114/290 

SA609M 

3114/290 

SA634D 

3084 

SA522X 

3114/290 

SA545A 

3114/290 

SA562L 

3114/290 

SA592D 

3114/290 

SA609R 

3114/290 

SA634E 

3084 

SA522Y 

3114/290 

SA545B 

3114/290 

SA562M 

3114/290 

SA592E 

3114/290 

SA609T 

3114/290 

SA634F 

3084 

SA525A 

3118 

SA545C 

3114/290 

SA562R 

3114/290 

SA592F 

3114/290 

SA609X 

3114/290 

SA634G 

3084 

SA525B 

3118 

SA545D 

3114/290 

SA562T 

3114/290 

SA592G 

3114/290 

SA609Y 

3114/290 

SA634L 

3084 

SA525C 

3118 

SA545E 

3114/290 

SA562Y 

3114/290 

SA592L 

3114/290 

SA610A 

3025/129 

SA634M 

3084 

SA525D 

3118 

SA545F 

3114/290 

SA564A 

3114/290 

SA592M 

3114/290 

SA610B 

3025/129 

SA634R 

3084 

SA525E 

3118 

SA545G 

3114/290 

SA564B 

3114/290 

SA592R 

3114/290 

SA610C 

3025/129 

SA634T 

3084 

SA525F 

3118 

SA545L 

3114/290 

SA564C 

3114/290 

SA592T 

3114/290 

SA610D 

3025/129 

SA634X 

3084 

SA525G 

3118 

SA545M 

3114/290 

SA564D 

3114/290 

SA592X 

3114/290 

SA610E 

3025/129 

SA634Y 

3084 

SA525L 

3118 

SA545R 

3114/290 

SA564E 

3114/290 

SA592Y 

3114/290 

SA610F 

3025/129 

SA636A 

3083/197 

SA525M 

3118 

SA545T 

3114/290 

SA564F 

3114/290 

SA594A 

3025/129 

SA610G 

3025/129 

SA636B 

3083/197 

SA525R 

3118 

SA545X 

3114/290 

SA564G 

3114/290 

SA594B 

3025/129 

SA610L 

3025/129 

SA636C 

3083/197 

SA525T 

3118 

SA545Y 

3114/290 

SA564L 

3114/290 

SA594C 

3025/129 

SA610M 

3025/129 

SA636D 

3083/197 

SA525X 

3118 

SA546A 

3025/129 

SA564M 

3114/290 

SA594D 

3025/129 

SA610R 

3025/129 

SA636E 

3083/197 

SA525Y 

3118 

SA546B 

3025/129 

SA564R 

3114/290 

SA594E 

3025/129 

SA610T 

3025/129 

SA636F 

3083/197 

SA527A 

3025/129 

SA546C 

3025/129 

SA564T 

3114/290 

SA594F 

3025/129 

SA610X 

3025/129 

SA636G 

3083/197 

SA527B ' 

3025/129 

SA546D 

3025/129 

SA564Y 

3114/290 

SA594G 

3025/129 

SA610Y 

3025/129 

SA636L 

3083/197 

SA527C 

3025/129 

SA546E 

3025/129 

SA565A 

3114/290 

SA594L 

3025/129 

SA611A 

3025/129 

SA636M 

3083/197 

SA527D 

3025/129 

SA546F 

3.025/129 

SA565B 

3114/290 

SA594M 

3025/129 

SA611B 

3025/129 

SA636R 

3083/197 

SA527E 

3025/129 

SA546G 

3025/129 

SA565C 

3114/290 

SA594R 

3025/129 

SA611C 

3025/129 

SA636T 

3083/197 

SA527F 

3025/129 

SA546L 

3025/129 

SA565D 

3114/290 

SA594T 

3025/129 

SA611D 

3025/129 

SA636X 

3083/197 

SA527G 

3025/129 

SA546M 

3025/129 

SA565E 

3114/290 

SA594X 

3025/129 

SA611E 

3025/129 

SA636Y 

3083/197 

SA527L 

3025/129 

SA546R 

3025/129 

SA565F 

3114/290 

SA594Y 

3025/129 

SA611F 

3025/129 

SA639A 

3114/290 
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SA639B—SA773A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA639B 

3114/290 

SA658R 

3173/219 

v SA677C 

3118 

SA696R 

3118 

SA715C 

3191/185 

SA741M 

3114/290 

SA639C 

3114/290 

SA658T 

3173/219 

SA677D 

3118 

SA696T 

3118 

SA715D 

3191/185 

SA741R 

3114/290 

SA639D 

3114/290 

SA658X 

3173/219 

SA677E 

3118 

SA696X 

3118 

SA715E 

3191/185 

SA741T 

3114/290 

SA639E 

3114/290 

SA658Y 

3173/219 

SA677F 

3118 

SA696Y 

3118 

SA715F 

3191/185 

SA741X 

3114/290 

SA639F 

3114/290 

SA659A 

3114/290 

SA677G 

3118 

SA697A 

3114/290 

SA715G 

3191/185 

SA741Y 

.3114/290 

SA639G 

3114/290 

SA659B 

3114/290 

SA677L 

3118 

SA697B 

3114/290 

SA715L 

3191/185 

SA742A 

3025/129 

SA639L 

3114/290 

SA659C 

3114/290 

SA677M 

3118 

SA697C 

3114/290 

SA715M 

3191/185 

SA742B 

3025/129 

SA639M 

3114/290 

SA659D 

3114/290 

SA677R 

3118 

SA697D 

3114/290 

SA715R 

3191/185 

SA742C 

3025/129 

SA639R 

3114/290 

SA659E 

3114/290 

SA677T 

3118 

SA697E 

3114/290 

SA715T 

3191/185 

SA742D 

3025/129 

SA639T 

3114/290 

SA659F 

3114/290 

SA677X 

3118 

SA697F 

3114/290 

SA715X 

3191/185 

SA742E 

3025/129 

SA640A 

3118 

SA659G 

3114/290 

SA677Y 

3118 

SA697G 

3114/290 

SA715Y 

3191/185 

SA742F 

3025/129 

SA640B 

3118 

SA659L 

3114/290 

SA678A 

3118 

SA697L 

3114/290 

SA717A 

3203/211 

SA742G 

3025/129 

SA640C 

3118 

SA659M 

3114/290 

SA678B 

3118 

SA697M 

3114/290 

SA717B 

3203/211 

SA742L 

3025/129 

SA640D 

3118 

SA659R 

3114/290 

SA678C 

3118 

SA697R 

3114/290 

SA717C 

3203/211 

SA742M 

3025/129 

SA640E 

3118 

SA659T 

3114/290 

SA678D 

3118 

SA697T 

3114/290 

SA717D 

3203/211 

SA742R 

3025/129 

SA640F 

3118 

SA659X 

3114/290 

SA678E 

3118 

SA697X 

3114/290 

SA717E 

3203/211 

SA742T 

3025/129 

SA640G 

3118 

SA659Y 

3114/290 

SA678F 

3118 

SA697Y 

3114/290 

SA717F 

3203/211 

SA742X 

3025/129 

SA640L 

3118 

SA661A 

3114/290 

SA678G 

3118 

SA699A 

3083/197 

SA717G 

3203/211 

SA742Y 

3025/129 

SA640M 

3118 

SA661B 

3114/290 

SA678L 

3118 

SA699B 

3083/197 

SA717L 

3203/211 

SA743A 

3513 

SA640R 

3118 

SA661C 

3114/290 

SA678M 

3118 

SA699C 

3083/197 

SA717M 

3203/211 

SA743B 

3513 

SA640T 

3118 

SA661D 

3114/290 

SA678R 

3118 

SA699D 

3083/197 

SA717R 

3203/211 

SA743C 

3513 

SA640X 

3118 

SA661E 

3114/290 

SA678T 

3118 

SA699E 

3083/197 

SA717T 

3203/211 

SA7430 

3513 

SA640Y 

3118 

SA661F 

3114/290 

SA678X 

3118 

SA699F 

3083/197 

SA717X 

3203/211 

SA743E 

3513 

SA641A 

3114/290 

SA661G 

3114/290 

SA678Y 

3118 

SA699G 

3083/197 

SA717Y 

3203/211 

SA743F 

3513 

SA641B 

3114/290 

SA661L 

3114/290 

SA680A 

3173/219 

SA699L 

3083/197 

SA719A 

3025/129 

SA743G 

3513 

SA641C 

3114/290 

SA661M 

3114/290 

SA680B 

3173/219 

SA699M 

3083/197 

SA719B 

3025/129 

SA743L 

3513 

SA641D 

3114/290 

SA661R 

3114/290 

SA680C 

3173/219 

SA699R 

3083/197 

SA719C 

3025/129 

SA743M 

3513 

SA641E 

3114/290 

SA661T 

3114/290 

SA680D 

3173/219 

SA699T 

3083/197 

SA719D 

3025/129 

SA743R 

3513 

SA641F 

3114/290 

SA661X 

3114/290 

SA680E 

3173/219 

SA699X 

3083/197 

SA719E 

3025/129 

SA743T 

3513 

SA641G 

3114/290 

SA661Y 

3114/290 

SA680F 

3173/219 

SA699Y 

3083/197 

SA719F 

3025/129 

SA743X 

3513 

SA641L 

3114/290 

SA663A 

3173/219 

SA680G 

3173/219 

SA700A 

3083/197 

SA719G 

3025/129 

SA743Y 

3513 

SA641M 

3114/290 

SA663B 

3173/219 

SA680L 

3173/219 

SA700B 

3083/197 

SA719L 

3025/129 

SA748A 

3083/197 

SA641R 

3114/290 

SA663C 

3173/219 

SA680M 

3173/219 

SA700C 

3083/197 

SA719M 

3025/129 

SA748B 

3083/197 

SA641T 

3114/290 

SA663D 

3173/219 

SA680R 

3173/219 

SA700D 

3083/197 

SA719R 

3025/129 

SA748C 

3083/197 

SA641X 

3114/290 

SA663E 

3173/219 

SA680T 

3173/219 

SA700E 

3083/197 

SA719T 

3025/129 

SA748D 

3083/197 

SA641Y 

3114/290 

SA663F 

3173/219 

SA680X 

3173/219 

SA700F 

3083/197 

SA719X 

3025/129 

SA748E 

3083/197 

SA642A 

3083/197 

SA663G 

3173/219 

SA680Y 

3173/219 

SA700G 

3083/197 

SA719Y 

3025/129 

SA748F 

3083/197 

SA642B 

3083/197 

SA663L 

3173/219 

SA682A 

3025/129 

SA700L 

3083/197 

SA720A 

3114/290 

SA748G 

3083/197 

SA642C 

3083/197 

SA663M 

3173/219 

SA682B 

3025/129 

SA700M 

3083/197 

SA720B 

3114/290 

SA748L 

3083/197 

SA642D 

3083/197 

SA663R 

3173/219 

SA682C 

3025/129 

SA700R 

3083/197 

SA720C 

3114/290 

SA748M 

3083/197 

SA642E 

3083/197 

SA663T 

3173/219 

SA682D 

3025/129 

SA700T 

3083/197 

SA720D 

3114/290 

SA748R 

3083/197 

SA642F 

3083/197 

SA663X 

3173/219 

SA682E 

3025/129 

SA700X 

3083/197 

SA720E 

3114/290 

SA748T 

3083/197 

SA642G 

3083/197 

SA663Y 

3173/219 

SA682F 

3025/129 

SA700Y 

3083/197 

SA720F 

3114/290 

SA748X 

3083/197 

SA642L 

3083/197 

SA666A 

3114/290 

SA682G 

3025/129 

SA701A 

3118 

SA720G 

3114/290 

SA748Y 

3083/197 

SA642M 

3083/197 

SA666B 

3114/290 

SA682L 

3025/129 

SA701B 

3118 

SA720L 

3114/290 

SA751A 

3025/129 

SA642R 

3083/197 

SA666C 

3114/290 

SA682M 

3025/129 

SA701C 

3118 

SA720M 

3114/290 

SA751B 

3025/129 

SA642T 

3083/197 

SA666D 

3114/290 

SA682R 

3025/129 

SA701D 

3118 

SA720R 

3114/290 

SA751C 

3025/129 

SA642X 

3083/197 

SA666E 

3114/290 

SA682T 

3025/129 

SA701E 

3118 

SA720T 

3114/290 

SA751D 

3025/129 

SA642Y 

3083/197 

SA666F 

3114/290 

SA682X 

3025/129 

SA701F 

3118 

SA720X 

3114/290 

SA751E 

3025/129 

SA643A 

3025/129 

SA666G 

3114/290 

SA682Y 

3025/129 

SA701G 

3118 

SA720Y 

3114/290 

SA751F 

3025/129 

SA643B 

3025/129 

SA666L 

3114/290 

SA683A 

3513 

SA701L 

3118 

SA721A 

3114/290 

SA751G 

3025/129 

SA643C 

3025/129 

SA666M 

3114/290 

SA683B 

3513 

SA701M 

3118 

SA721B 

3114/290 

SA751L 

3025/129 

SA643D 

3025/129 

SA666R 

3114/290 

SA683C 

3513 

SA701R 

3118 

SA721C 

3114/290 

SA751M 

3025/129 

SA643E 

3025/129 

SA666T 

3114/290 

SA683D 

3513 

SA701T 

3118 

SA721D 

3114/290 

SA751R 

3025/129 

SA643F 

3025/129 

SA666X 

3114/290 

SA683E 

3513 

SA701X 

3118 

SA721E 

3114/290 

SA751T 

3025/129 

SA643G 

3025/129 

SA666Y 

3114/290 

SA683F 

3513 

SA701Y 

3118 

SA721F 

3114/290 

SA751X 

3025/129 

SA643L 

3025/129 

SA670A 

3083/197 

SA683G 

3513 

SA704A 

3118 

SA721G 

3114/290 

SA751Y 

3025/129 

SA643M 

3025/129 

SA670B 

3083/197 

SA683L 

3513 

SA704B 

3118 

SA721L 

3114/290 

SA754A 

3083/197 

SA643R 

3025/129 

SA670C 

3083/197 

SA683M 

3513 

SA704C 

3118 

SA721M 

3114/290 

SA754B 

3083/197 

SA643T 

3025/129 

SA670D 

3083/197 

SA683R 

3513 

SA704D 

3118 

SA721R 

3114/290 

SA754C 

3083/197 

SA643X 

3025/129 

SA670E 

3083/197 

SA683T 

3513 

SA704E 

3118 

SA721T 

3114/290 

SA754D 

3083/197 

SA643Y 

3025/129 

SA670F 

3083/197 

SA683X 

3513 

SA704F 

3118 

SA721X 

3114/290 

SA754E 

3083/197 

SA645A 

3202/210 

SA670G 

3083/197 

SA683Y 

3513 

SA704G 

3118 

SA721Y 

3114/290 

SA754F 

3083/197 

SA645B 

3202/210 

SA670L 

3083/197 

SA684A 

3025/129 

SA704L 

3118 

SA733A 

3025/129 

SA754G 

3083/197 

SA645C 

3202/210 

SA670M 

3083/197 

SA684B 

3025/129 

SA704M 

3118 

SA733B 

3025/129 

SA754L 

3083/197 

SA645D 

3202/210 

SA670R 

3083/197 

SA684C 

3025/129 

SA704R 

3118 

SA733C 

3025/129 

SA754M 

3083/197 

SA645E 

3202/210 

SA670T 

3083/197 

SA684D 

3025/129 

SA704T 

3118 

SA733D 

3025/129 

SA754R 

3083/197 

SA645F 

3202/210 

SA670X 

3083/197 

SA684E 

3025/129 

SA704X 

3118 

SA733E 

3025/129 

SA754T 

3083/197 

SA645G 

3202/210 

SA670Y 

3083/197 

SA684F 

3025/129 

SA704Y 

3118 

SA733F 

3025/129 

SA754X 

3083/197 

SA645L 

3202/210 

SA671A 

3083/197 

SA684G 

3025/129 

SA705A 

3118 

SA733G 

3025/129 

SA754Y 

3083/197 

SA645M 

3202/210 

SA671B 

3083/197 

SA684L 

3025/129 

SA705B 

3118 

SA733L 

3025/129 

SA755A 

3083/197 

SA645R 

3202/210 

SA671C 

3083/197 

SA684M 

3025/129 

SA705C 

3118 

SA733M 

3025/129 

SA755B 

3083/197 

SA645T 

3202/210 

SA671D 

3083/197 

SA684R 

3025/129 

SA705D 

3118 

SA733R 

3025/129 

SA755C 

3083/197 

SA645X 

3202/210 

SA671E 

3083/197 

SA684T 

3025/129 

SA705E 

3118 

SA733T 

3025/129 

SA755D 

3083/197 

SA645Y 

3202/210 

SA671F 

3083/197 

SA684X 

3025/129 

SA705F 

3118 

SA733X 

3025/129 

SA755E 

3083/197 

SA646A 

3193/187 

SA671G 

3083/197 

SA684Y 

3025/129 

SA705G 

3118 

SA733Y 

3025/129 

SA755F 

3083/197 

SA646B 

3193/187 

SA671L 

3083/197 

SA685A 

3114/290 

SA705L 

3118 

SA736A 

3118 

SA755G 

3083/197 

SA646C 

3193/187 

SA671M 

3083/197 

SA685B 

3114/290 

SA705M 

3118 

SA736B 

3118 

SA755L 

3083/197 

SA6460 

3193/187 

SA671R 

3083/197 

SA685C 

3114/290 

SA705R 

3118 

SA736C 

3118 

SA755M 

3083/197 

SA646E 

3193/187 

SA671T 

3083/197 

SA685D 

3114/290 

SA705T 

3118 

SA736D 

3118 

SA755R 

3083/197 

SA646F 

3193/187 

SA671X 

3083/197 

SA685E 

3114/290 

SA705X 

3118 

SA736E 

3118 

SA755T 

3083/197 

SA646G 

3193/187 

SA671Y 

3083/197 

SA685F 

3114/290 

SA705Y 

3118 

SA736F 

3118 

SA755X 

3083/197 

SA646L 

3193/187 

SA672A 

3114/290 

SA685G 

3114/290 

SA707A 

3114/290 

SA736G 

3118 

SA755Y 

3083/197 

SA646M 

3193/187 

SA672B 

3114/290 

SA685L 

3114/290 

SA707B 

3114/290 

SA736L 

3118 

SA756A 

3173/219 

SA646R 

3193/187 

SA672C 

3114/290 

SA685M 

3114/290 

SA707C 

3114/290 

SA736M 

3118 

SA756B 

3173/219 

SA646T 

3193/187 

SA672D 

3114/290 

SA685R 

3114/290 

SA707D 

3114/290 

SA736R 

3118 

SA756C 

3173/219 

SA646X 

3193/187 

SA672E 

3114/290 

SA685T 

3114/290 

SA707E 

3114/290 

SA736T 

3118 

SA756D 

3173/219 

SA646Y 

3193/187 

SA672F 

3114/290 

SA685Y 

3114/290 

SA707F 

3114/290 

SA736X 

3118 

SA756E 

3173/219 

SA657A 

3173/219 

SA672G 

3114/290 

SA695A 

3025/129 

SA707G 

3114/290 

SA736Y 

3118 

SA756F 

3173/219 

SA657B 

3173/219 

SA672L 

3114/290 

SA695B 

3025/129 

SA707L 

3114/290 

SA738A 

3084 

SA756G 

3173/219 

SA657C 

3173/219 

SA672M 

3114/290 

SA695C 

3025/129 

SA707M 

3114/290 

SA738B 

3084 

SA756L 

3173/219 

SA657D 

3173/219 

SA672R 

3114/290 

SA695D 

3025/129 

SA707R 

3114/290 

SA738C 

3084 

SA756M 

3173/219 

SA657E 

3173/219 

SA672T 

3114/290 

SA695E 

3025/129 

SA707T 

3114/290 

SA738D 

3084 

SA756R 

3173/219 

SA657F 

3173/219 

SA672X 

3114/290 

SA695F 

3025/129 

SA707X 

3114/290 

SA738E 

3084 

SA756T 

3173/219 

SA657G 

3173/219 

SA672Y 

3114/290 

SA695G 

3025/129 

SA707Y 

3114/290 

SA738F 

3084 

SA756X 

3173/219 

SA657L 

3173/219 

SA673A 

3114/290 

SA695L 

3025/129 

SA708A 

3203/211 

SA738G 

3084 

SA756Y 

3173/219 

SA657M 

3173/219 

SA673B 

3114/290 

SA695M 

3025/129 

SA708B 

3203/211 

SA738L 

3084 

SA766A 

3085 

SA657R 

3173/219 

SA673C 

3114/290 

SA695R 

3025/129 

SA708C 

3203/211 

SA738M 

3084 

SA766B 

3085 

SA657T 

3173/219 

SA673D 

3114/290 

SA695T 

3025/129 

SA708D 

3203/211 

SA738R 

3084 

SA766C 

3085 

SA657X 

3173/219 

SA673E 

3114/290 

SA695X 

3025/129 

SA708E 

3203/211 

SA738T 

3084 

SA766D 

3085 

SA657Y 

3173/219 

SA673F 

3114/290 

SA695Y 

3025/129 

SA708F 

3203/211 

SA738X 

3084 

SA766E 

3085 

SA658A 

3173/219 

SA673G 

3114/290 

SA696A 

3118 

SA708G 

3203/211 

SA738Y 

3084 

SA766F 

3085 

SA658B 

3173/219 

SA673L 

3114/290 

SA696B 

3118 

SA708L 

3203/211 

SA741A 

3114/290 

SA766G 

3085 

SA658C 

3173/219 

SA673M 

3114/290 

SA696C 

3118 

SA708M 

3203/211 

SA741B 

3114/290 

SA766L 

3085 

SA658D 

3173/219 

SA673R 

3114/290 

SA696D 

3118 

SA708R 

3203/211 

SA741C 

3114/290 

SA766M 

3085 

SA658E 

3173/219 

SA673T 

3114/290 

SA6S6E 

3118 

SA708T 

3203/211 

SA741D 

3114/290 

SA766R 

3085 

SA658F 

3173/219 

SA673X 

3114/290 

SA696F 

3118 

SA708X 

3203/211 

SA741E 

3114/290 

SA766T 

3085 

SA658G 

3173/219 

SA673Y 

3114/290 

SA696G 

3118 

SA708Y 

3203/211 

SA741F 

3114/290 

SA766X 

3085 

SA658L 

3173/219 

SA677A 

3118 

SA696L 

3118 

SA715A 

3191/185 

SA741G 

3114/290 

SA766Y 

3085 

SA658M 

3173/219 

SA677B 

3118 

SA696M 

3118 

SA715B 

3191/185 

SA741L 

3114/290 

SA773A 

3114/290 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SA773B 

3114/290 

SA841Y 

3114/290 

SC40F 

3508/5675 

SC146E4 

3939/5636 

SC5425P 

3236/748 

SCL14008A 

4008 

SA773C 

3114/290 

SA842A 

3114/290 

SC43 

3005 

SC146E5 

3939/5636 

SC5740PQ 

3161/722 

SCN5310 

9016 

SA773D 

3114/290 

SA842B 

3114/290 

SC44 

3005 

SC146E6 

3939/5636 

SC5741P 

9014/720 

SC05 

3017B/117 

SA773E 

3114/290 

SA842C 

3114/290 

SC45A 

3508/5675 

SC146F 

3937/5632 

SC5743P 

3161/722 

SC05E 

3017B/117 

SA773F 

3114/290 

SA842D 

3114/290 

SC45B 

3508/5675 

SC146F1 

3937/5632 

SC5747 

3238/799 

SCP5E 

3311 

SA773G 

3114/290 

SA842E 

3114/290 

SC45D 

3508/5675 

SC146F2 

3937/5632 

SC8718 

3236/748 

SCR-02 

3942/5483 

SA773L 

3114/290 

SA842F 

3114/290 

SC45F 

3508/5675 

SC146F3 

3937/5632 

SC9314P 

3159/718 

SCR-02-C 

3942/5483 

SA773M 

3114/290 

SA842G 

3114/290 

SC46 

3005 

SC146F4 

3937/5632 

SC9426P 

3161/722 

SCR-03-C 

6621/5521 

SA773R 

3114/290 

SA842L 

3114/290 

SC50A 

3508/5675 

SC146F5 

3937/5632 

SC9430P 

3279/747 

SCR-04-C 

6624/6524 

SA773T 

3114/290 

SA842M 

3114/290 

SC50B 

3508/5675 

SC146F6 

3937/5632 

SC9431P 

3168/749 

SCR 15 

3638/5402 

SA773Y 

3114/290 

SA842R 

3114/290 

SC50D 

3508/5675 

SC 147A TRANS 

3245/199 

SC9436P 

3072/712 

SCR102 ELCOM 

6622/5522 

SA775A 

3083/197 

SA842T 

3114/290 

SC50F 

3508/5675 

SC147B TRANS 

3245/199 

SCA1 

3016 

SCR104 

3634/5444 

SA775B 

3083/197 

SA842X 

3114/290 

SC54 

3087 

SC147B TRIAC 

3938/5633 

SCA2 

3017B/117 

SCR108(ELCOM) 

3638/5402 

SA775C 

3083/197 

SA842Y 

3114/290 

SC-56 

3010 

SC147D TRIAC 

3533/5635 

SCA3 

3031A 

SCR116 

3503 

SA775D 

3083/197 

SA909A 

3114/290 

SC56 

3010 

SC 147E TRIAC 

3939/5636 

SCA4 

3031A 

SCR122 ELCOM 

3613/5514 

SA775E 

3083/197 

SA909B 

3114/290 

SC60B 

3509/5695 

SC149B 

3938/5633 

SCA05 

3311 

SCR200 

3627/5404 

SA775F 

3083/197 

SA909C 

3114/290 

SC60D 

3521/5686 

SC149D 

3659/56006 

SCA5 

3017B/117 

SCR202 ELCOM 

6624/5524 

SA775G 

3083/197 

SA909D 

3114/290 

SC60D13 

3521/5686 

SC149E 

3939/5636 

SCA6 

3017B/117 

SCR204 

3634/5444 

SA775L 

3083/197 

SA909E 

3114/290 

SC60E 

3521/5686 

SC149M 

3660/56008 

SCA8 

3032A 

SCR207 ELCOM 

6792/5492 

SA775M 

3083/197 

SA909F 

3114/290 

SC60E13 

3521/5686 

SC 151B 

3938/5633 

SCA10 

3033 

SCR208 ELCOM 

3942/5483 

SA775R 

3083/197 

SA909G 

3114/290 

SC63 

3004/102A 

SC 1510 

3659/56006 

SCBA-1 

3680/5322 

SCR216 

3503 

SA775T 

3083/197 

SA909L 

3114/290 

SC-65 

3124/289 

SC151E 

3939/5636 

SCBA-2 

3680/5322 

SCR218 

3627/5404 

SA775X 

3083/197 

SA909M 

3114/290 

SC-66 

3004/102A 

SCI 51M 

3660/56008 

SCBA-4 

6624/5524 

SCR218(ELCOM) 

3627/5404 

SA775Y 

3083/197 

SA909R 

3114/290 

SC66 

3004/102A 

SC160B 

3992 

SCBA05 

3680/5322 

SCR222 ELCOM 

3613/5514 

SA778A 

3114/290 

SA909T 

3114/290 

SC-68 

3004/102A 

SC160D 

3993 

SCBA-6 

3682/5326 

SCR255 

6615/5515 

SA778B 

3114/290 

SA909X 

3114/290 

SC68 

3004/102A 

SC160M 

3994 

SCBR6 

3051/156 

SCR402 ELCOM 

6627/5527 

SA778C 

3114/290 

SA909Y 

3114/290 

SC-69 

3004/102A 

SC0231 REV3 

3502/5513 

SCBR8 

3051/156 

SCR404ELC0M 

3598/5457 

SA778D 

3114/290 

SA950 

3841/294 

SC69 

3004/102A 

SC240B 

3520/5677 

SCBR10 

3051/156 

SCR405 

3505/5547 

SA778E 

3114/290 

SAB1044 

3716/161 

SC-70 

3009 

SC240B13 

3520/5677 

SCD T322 

3444/123A 

SCR408 ELCOM 

3943/5485 

SA778F 

3114/290 

SAB2015 

9095/2015 

SC70 

3009 

SC240D 

3520/5677 

SCD T323 

3444/123A 

SCR422 ELCOM 

6615/5515 

SA778G 

3114/290 

SAB3469 

3716/161 

SC-71 

3006/160 

SC240D13 

3520/5677 

SCD T330 

3893/152 

SCR430 SYLVANIA 3638/5402 

SA778L 

3114/290 

SAC40 

3984/106 

SC-72 

3006/160 

SC240E 

3520/5677 

SCE1 

3017B/117 

SCR502 

3505/5547 

SA778M 

3114/290 

SAC40A 

3984/106 

SC-73 

3004/102A 

SC240E13 

3520/5677 

SCE2 

3017B/117 

SCR502 ELCOM 

6621/5521 

SA778R 

3114/290 

SAC40B 

3984/106 

SC73 

3004/102A 

SC245B 

3520/5677 

SCE4 

3031A 

SCR505 ELCOM 

3944/5487 

SA778T 

3114/290 

SAC 4 2 

3984/106 

SC-74 

3006/160 

SC245B13 

3520/5677 

SCE6 

3017B/117 

SCR520 

3942/5483 

SA778Y 

3114/290 

SAC42A 

3984/106 

SC-78 

3006/160 

SC245D 

3520/5677 

SCE8 

3032A 

SCR538 

3634/5444 

SA779A 

3084 

SAC42B 

3984/106 

SC-79 

3006/160 

SC245D13 

3520/5677 

SCE10 

3033 

SCR604(ELC0M) 

3636/5448 

SA779B 

3084 

SAC203 

3659/56006 

SC-80 

3006/160 

SC245E 

3520/5677 

SC14000 

4000 

SCR605 

3502/5513 

SA779C 

3084 

SAJ72157 

3471/1046 

SC91 

3060/139A 

SC245E13 

3520/5677 

SCL4001 

4001 

SCR608 ELCOM 

3944/5487 

SA779D 

3084 

SATCHZ339 

3039/316 

SC-110 

3017B/117 

SC250B 

3520/5677 

SCL4002 

4002 

SCR613 

3634/5444 

SA779E 

3084 

SB01 

3016 

SC 141A 

3658/56004 

SC250B13 

3520/5677 

SCL4006A 

4006 

SCR635 

3505/5547 

SA779F 

3084 

SB-1 

3130 

SC141A1 

3658/56004 

SC250D 

3520/5677 

SCL4006ABC 

4006 

SCR805 ELCOM 

3857/231 

SA779G 

3084 

SB 1-01-04 

3017B/117 

SC141A2 

3658/56004 

SC250D13 

3520/5677 

SCL4006ABE 

4006 

SCR816 ELCOM 

6631/5531 

SA779L 

3084 

SB01-02 

3100/519 

SC 141A3 

3658/56004 

SC250E 

3520/5677 

SCL4006B 

4006 

SCR5020 

3638/5402 

SA779M 

3084 

SB1Z 

9003/5800 

SC141A4 

3658/56004 

SC250E13 

3520/5677 

SCL4007 

4007 

SCT-24 

3018 

SA779R 

3084 

SB-2 

3017B/117 

SC141A5 

3658/56004 

SC265D2 

3509/5695 

SCL4008BC 

4008 

SD-ERB24-04D 

3317 

SA779T 

3084 

SB-2B 

3017B/117 

SC141A6 

3658/56004 

SC305 

3016 

SCL4008BE 

4008 

SD-ERB26-20 

3925/525 

SA779X 

3084 

SB2C 

3843 

SC 14 IB 

3658/56004 

SC350 

3444/123A 

SCL4009 

4009 

SD-ERC26-13 

3125 

SA779Y 

3084 

SB-2C 

3843 

SC 141B1 

3658/56004 

SC441 

3220/198 

SCL4010 

4010 

SD-W04 

3647/167 

SA780A 

3083/197 

SB-2CGL 

3100/519 

SC141B2 

3658/56004 

SC609 

3299/237 

SCL4011 

4011 

SD-W005M 

3647/167 

SA780B 

3083/197 

SB-2CH 

3130 

SC141B3 

3658/56004 

SC-700 

3124/289 

SCL4012 

4012 

SD-1 

3017B/117 

SA780C 

3083/197 

SB-2D 

3515 

SC141B4 

3658/56004 

SC-701 

3122 

SCL4013 

4013 

SD1 

3017B/117 

SA780D 

3083/197 

SB-2E 

3515 

SC141B5 

3658/56004 

SC-702 

3025/129 

SCL4014A 

4014 

SD1-11 

3130 

SA780E 

3083/197 

SB-2F 

3515 

SC141B6 

3658/56004 

SC-703 

3025/129 

SCL4014B 

4014 

SD-1 A 

3017B/117 

SA780F 

3083/197 

SB-2T 

3031A 

SC 141C 

3659/56006 

SC-704 

3124/289 

SCL4014BC 

4014 

SD-1A4F 

3031A 

SA780G 

3083/197 

SB2T 

3033 

SC141C1 

3659/56006 

SC-705 

3039/316 

SCL4014BE 

4014 

SD-1AHF 

3043 

SA780L 

3083/197 

SB-3 

3311 

SC141C2 

3659/56006 

SC706 

3024/128 

SCL4015 

4015 

SD-1AUF 

3100/519 

SA780M 

3083/197 

SB-3F01 

3031A 

SC141C3 

3659/56006 

SC-707 

3124/289 

SCL4016 

4016 

SD-1B 

3033 

SA780R 

3083/197 

SB-3N 

3017B/117 

SC141C4 

3659/56006 

SC-727 

3021/124 

SCL4017 

4017 

SD1B 

3032A 

SA780T 

3083/197 

SB009A 

9075/166 

SC141C5 

3659/56006 

SC727 

3021/124 

SCL4018A 

4018 

SD-1BF 

3125 

SA780X 

3083/197 

SB009C 

9075/166 

SC141C6 

3659/56006 

SC777 

3021/124 

SCL4018B 

4018 

SD-1BHF 

3032A 

SA780Y 

3083/197 

SB-100 

3008 

SCI 41D 

3659/56006 

SC821 

3058/137A 

SCL4018BC 

4018 

SD-1C 

3080 

SA816A 

3083/197 

SB302 

3016 

SC141D1 

3659/56006 

SC821A 

3058/137A 

SCL4018BE 

4018 

SD1C 

3033 

SA816B 

3083/197 

SB315 

3016 

SC141D2 

3659/56006 

SC823 

3058/137A 

SCL4019 

4019 

SD1CUF 

3016 

SA816C 

3083/197 

SB0319 

3893/152 

SC141D3 

3659/56006 

SC823A 

3058/137A 

SCL4020AE 

4020 

SD1HF 

3016 

SA816D 

3083/197 

SB332 

3016 

SC141D4 

3659/56006 

SC825 

3058/137A 

SCL4022A 

4022 

SD-1 L 

3016 

SA816E 

3083/197 

SB333 

3016 

SC141D6 

3659/56006 

SC825A 

3058/137A 

SCL4022ABC 

4022 

SD-1 LA 

3311 

SA816F 

3083/197 

SB393 

3016 

SC141E 

3660/56008 

SC827 

3058/137A 

SCL4022ABE 

4022 

SD-1N60 

3088 

SA816G 

3083/197 

SB821 

3058/137A 

SC141E1 

3660/56008 

SC827A 

3058/137A 

SCL4022B 

4022 

SD-1N60S 

3088 

SA816L 

3083/197 

SB821A 

3058/137A 

SC141E2 

3660/56008 

SC829 

3058/137A 

SCL4023 

4023 

SD-1 N4148 

3175 

SA816M 

3083/197 

SB823 

3058/137A 

SC141E3 

3660/56008 

SC829A 

3058/137A 

SCL4024 

4024 

SD-1 S1555 

3175 

SA816R 

3083/197 

SB823A 

3058/137A 

SC141E4 

3660/56008 

SC832 

3444/123A 

SCL4025 

4025 

SD-1S15555 

3100/519 

SA816T 

3083/197 

SB825 

3058/137A 

SC141E5 

3660/56008 

SC-832 

3124/289 

SCL4026A 

4026 

SD-1 UF 

3017B/117 

SA816X 

3083/197 

SB825A 

3058/137A 

SC141E6 

3660/56008 

SC842 

3444/123A 

SCL4026AB 

4026 

SD-1VHF 

3125 

SA816Y 

3083/197 

SB827 

3058/137A 

SC141F 

3658/56004 

SC843 

3045/225 

SCL4026ABC 

4026 

SD-1X 

3311 

SA821 

3058/137A 

SB827A 

3058/137A 

SC141F1 

3658/56004 

SC1001 

3444/123A 

SCL4026ABE 

4026 

SD1X 

3016 

SA821A 

3058/137A 

SB829 

3058/137A 

SC141F2 

3658/56004 

SC1010 

3444/123A 

SCL4027 

4027 

SD-1Y 

3051/156 

SA823 

3058/137A 

SB829A 

3058/137A 

SC141F3 

3658/56004 

SC1168G 

3444/123A 

SCL4028A 

4028 

SD1Y 

-3031A 

SA823A 

3058/137A 

SB-5122 

3008 

SC141F4 

3658/56004 

SC1168H 

3444/123A 

SCL4028B 

4028 

SD-1Z 

3081/125 

SA825 

3058/137A 

SBR05 

9075/166 

SC141F5 

3658/56004 

SC1227F 

3018 

SCL4028BC 

4028 

SD1Z 

3016 

SA825A 

3058/137A 

SBR12 

9075/166 

SC141F6 

3658/56004 

SC1227G 

3018 

SCL4028BE 

4028 

SD-2 

3016 

SA827 

3058/137A 

SBR22 

3647/167 

SC146A 

3937/5632 

SC1229E 

3024/128 

SCL4030 

4030 

SD-02 

3311 

SA827A 

3058/137A 

SBR42 

3648/168 

SC146A1 

3937/5632 

SC1229G 

3444/123A 

SCL4035 

4035 

SD2 

3033 

SA829 

3058/137A 

SBR62 

3678/169 

SC146A2 

3937/5632 

SC1377 

3197/235 

SCL4042 

4042 

SD2A 

3017B/117 

SA829A 

3058/137A 

SBR82 

3649/170 

SC146A3 

3937/5632 

SC2098 

3197/235 

SCL4043A 

4043 

SD2B 

3032A 

SA836A 

3114/290 

SBR102 

3649/170 

SC146A4 

3937/5632 

SC2914P 

3162/725 

SCL4043ABC 

4043 

SD-2N5062 

3638/5402 

SA836B 

3114/290 

SCI 

3017B/117 

SC146A5 

3937/5632 

SC4004 

3021/124 

SCL4043ABE 

4043 

SD4 

3119/113 

SA836C 

3114/290 

SC2 

3017B/117 

SC146A6 

3937/5632 

SC-4004 

3021/124 

SCL4043B 

4043 

SD-5 

3100/519 

SA836D 

3114/290 

SC4 

3017B/117 

SC146B 

3938/5633 

SC4010 

3444/123A 

SCL4044A 

4044 

SD05 

3311 

SA836E 

3114/290 

SC05 

3311 

SC146B2 

3938/5633 

SC4044 . 

3444/123A 

SCL4044ABC 

4044 

SD5 

3120»/114 

SA836F 

3114/290 

SC05E 

3017B/117 

SC146B3 

3938/5633 

SC-4044 

3124/289 

SCL4044ABE 

4044 

SD6 

3121/115 

SA836G 

3114/290 

SC6 

3087 

SC146B4 

3938/5633 

SC4116 

3016 

SCL4044B 

4044 

SD-6AUF 

3032A 

SA836L 

3114/290 

SC-7 

3598/5457 

SC146B5 

3938/5633 

SC-4131 

3021/124 

SCL4046 

4046/980 

SD-7 

9009/5808 

SA836M 

3114/290 

SC-7PHILC0 

3598/5457 

SC146B6 

3938/5633 

SC-4131-1 

3021/124 

SCL4049 

4049 

SD7 

3033 

SA836R 

3114/290 

SC8 

3032A 

SC146C 

3533/5635 

SC-4167 

3021/124 

SCL4050 

4050 

SD07 

3016 

SA836T 

3114/290 

SC8A 

3032A 

SC146C1 

3533/5635 

SC4244 

3444/123A 

SCL4051 

4051 

SD8 

3032A 

SA836X 

3114/290 

SC10 

3033 

SC146C2 

3533/5635 

SC-4244 

3021/124 

SCL4053A 

4053 

SD-8 RECT 

9009/5808 

SA836Y 

3114/290 

SC10A 

3033 

SC146C3 

3533/5635 

SC4303 

3893/152 

SCL4053AE 

4053 

SD-11 

3752/5077A 

SA841A 

3114/290 

SC-12 

3004/102A 

SC146C4 

3533/5635 

SC4303-1 

3893/152 

SCL4053B 

4053 

SD-12 

3087 

SA841B 

3114/290 

SC14UD5 

3659/56006 

SC146C5 

3533/5635 

SC4303-2 

3893/152 

SCL4053BD 

4053 

SD12 

3016 

SA841C 

3114/290 

SC-15 

3327/614 

SC1460 

3533/5635 

SC4308 

3893/152 

SCL4053BE 

4053 

SD12B 

3087 

SA841D 

3114/290 

SC15 

3087 

SCI 4601 

3533/5635 

SC5116L 

3162/725 

SCL4072 

4072 

SD12E 

3087 

SA841E 

3114/290 

SC-20 

3327/614 

SC 14602 

3533/5635 

SC5117P 

3159/718 

SCL4081 

4081 

SD12M 

3087 

SA841F 

3114/290 

SC35A 

3508/5675 

SC146D3 

3533/5635 

SC5118P 

9014/720 

SCL4518AE 

4518 

SD-13 

3311 

SA841G 

3114/290 

SC35B 

3508/5675 

SC146D4 

3533/5635 

SC5175G 

3514/941 

SCL4555 

4555 

SD13 

3087 

SA841L 

3114/290 

SC35D 

3508/5675 

SC146D5 

3533/5635 

SC5177P 

3159/718 

SCL4555BD 

4555 

SD-13 PHILCO 

3090/109 

SA841M 

3114/290 

SC35F 

3508/5675 

SC146D6 

3533/5635 

SC5182P 

9014/720 

SCL4555BE 

4555 

SD-14 

3130 

SA841R 

3114/290 

SC40A 

3508/5675 

SC146E 

3939/5636 

SC5199P 

3159/718 

SCL4556B 

4556 

SD14 

3087 

SA841T 

3114/290 

SC40B 

3508/5675 

SC146E1 

3939/5636 

SC5204P 

3216/798 

SCL4556BC 

4556 

SD15 

3087 

SA841X 

3114/290 

SC40D 

3508/5675 

SC146E3 

3939/5636 

SC5245P 

3236/748 

SCL4556BD 

4556 

SD16 

3087 
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SD-16A—SFR13E 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SO-16A 

3017B/117 

SDD5 

3120/114 

SDT4310 

3192/186 

SE54249 

3716/161 

SE5004 

3018 

SF.T237 

3123 

SD-16D 

3311 

SDD6 

3121/115 

SDT4311 

3192/186 

SE5-0253 

3444/123A 

SE5006 

3444/123A 

SF.T238 

3764/127 

SD18 

3311 

SDD420 

3024/128 

SDT4312 

3748/282 

SE5-0274 

3444/123A 

SE-5006 

3018 

SF.T239 

3764/127 

SD-19 BRIDGE 

9075/166 

SDD421 

3444/123A 

SDT4455 

3192/186 

SE5-0367 

3444/123A 

SE5006-14 

3018 

SF.T240 

3764/127 

SD19 VARACTOR 3126 

SDD821 

3444/123A 

SDT4483 

3192/186 

SE5-0399 

3035 

SE-5020 

3018 

SF.T250 

3764/127 

SD020 

3088 

SDD1220 

3024/128 

SDT4551 

3192/186 

SE-5-0399 

3764/127 

SE5020 

3018 

SF.T251 

3123 

SD21A 

3087 

SDD3000 

3444/123A 

SDT4553 

3192/186 

SE5-0567 

3444/123A 

SE-5021 

3018 

SF.T252 

3123 

SD22 

3130 

SDH-2 

3090/109 

SDT4583 

3192/186 

SE5-0608 

3444/123A 

SE5021 

3018 

SF.T253 

3123 

SD-24 

3126 

SDJ345 

3893/152 

SDT4611 

3192/186 

SE5-0745 

3275/194 

SE5022 

3117 

SF.T306 

3123 

SD24 

3126 

SDJ445 

3274/153 

SDT4612 

3192/186 

SE-5-0819 

3004/102A 

SE-5023 

3039/316 

SF.T318 

3123 

SD-27 

3060/139A 

SDK345 

3054/196 

SDT4614 

3192/186 

SE-5-0819A 

3004/102A 

SE5023 

3018 

SF.T321 

3123 

SD-31 

3335/5079A 

SDK445 

3274/153 

SDT4615 

3192/186 

SE5-0848 

3444/123A 

SE5024 

3018 

SF.T337 

3123 

SD31 

3336/5080A 

SDL345 

3893/152 

SDT5001 

3192/186 

SE5-0854 

3444/123A 

SE5025 

3124/289 

SF.T351 

3123 

SD32 

3777/5011A 

SDL445 

3083/197 

SDT5002 

3512 

SE5-0855 

3444/123A 

SE5030 

3018 

SF.T352 

3123 

SD-33 

3750/143A 

SDM345 

3054/196 

SDT5003 

3512 

SE5-0887 

3444/123A 

SE5030A 

3444/123A 

SF.T353 

3123 

SD34 

3087 

SDM445 

3083/197 

SDT5006 

3192/186 

SE5-0888 

3444/123A 

SE5030B 

3444/123A 

SF0R1A41 

3638/5402 

SD-39 

3126 

SDM20301 

3182/243 

SDT5007 

3512 

SE5-0909 

3247/234 

SE5032 

3716/161 

SF-1 

3125 

S039 

3126 

SDM20302 

3182/243 

SDT5008 

3512 

SE5-0930 

3075/714 

SE5035 

3039/316 

SF1A11 

3953/5412 

SD040 

3311 

SDM20303 

3182/243 

SDT5011 

3192/186 

SE5-0931 

3076/715 

SE-5050 

3018 

SF1A11A 

3953/5412 

SD42 

3058/137A 

SDM20304 

3182/243 

SDT5012 

3512 

SE5-0938 

3245/199 

SE5050 

3018 

SF1B11 

3954/5414 

SD-43 

3100/519 

SDN345 

3054/196 

SDT5013 

3512 

SE5-0938-54 

3444/123A 

SE5051 

3117 

SF1B11A 

3954/5414 

SD45 

3016 

SDN445 

3083/197 

SDT5102 

3893/152 

SE5-0938-55 

3245/199 

SE5052 

3117 

SF1B12 

3503 

SD46 

3087 

SDR25 

3311 

SDT5501 

3192/186 

SE5-0938-56 

3245/199 

SE5055 

3018 

SF1D11 

3954/5414 

SD46(4) 

3709/1 10MP 

SDS-113 

3031A 

SDT5502 

3512 

SE5-0938 57 

3245/199 

SE5056 

3018 

SF1D11A 

3954/5414 

SD-46-2 

3087 

SDS-200 

3039/316 

SDT5503 

3512 

SE5-0944 

3141/780 

SE5151 

3444/123A 

SF1D12 

3503 

SD-49 

3059/138A 

SDS202 

3122 

SDT5506 

3192/186 

SE5-0963 

3893/152 

SE6001 

3444/123A 

SF1G12 

3503 

SD49 

3058/137A 

SDS240 

3019 

SDT5507 

3512 

SE5-1120 

3054/196 

SE-6001 

3124/289 

SF1LC11 

6624/5524 

SD-51 

3089/112 

SDS420 

3132 

SDT5508 

3512 

SE-05A 

3017B/117 

SE6002 

3444/123A 

SF1R3B41 

3557 

SD51 

3016 

SDT402 

3559/162 

SDT5511 

3192/186 

SE05A 

9007/5804 

SE-6002 

3020/123 

SF1R3D41 

3557 

SD53 

3062/142A 

SDT410 

3560 

SDT5512 

3512 

SE05B 

3017B/117 

SE6006 

3018 

SF1R3G41 

3557 

SD56 

3087 

SDT-411 

3559/162 

SDT5513 

3512 

SE05C 

3032A 

SE6010 

3444/123A 

SF3B14 

3683/5511 

SD-60 

3090/109 

SDT411 

3560 

SDT5901 

3192/186 

SE05D 

3033 

SE6020 

3024/128 

SF3D12 

3942/5483 

SD80 

3016 

SDT-413 

3559/162 

SDT5902 

3192/186 

SE05S 

3016 

SE6020A 

3024/128 

SF3D14 

3683/5511 

SD82 

3089/112 

SDT413 

3560 

SDT5906 

3192/186 

SE05SS 

3017B/117 

SE6021 

3024/128 

SF3G12 

3944/5487 

SD82A 

3089/112 

SDT423 

3560 

SDT5907 

3893/152 

SE-05X 

3016 

SE6021A 

3024/128 

SF3G14 

3684/5512 

SD82AG 

3089/112 

SDT-423 

3559/162 

SDT5911 

3026 

SE15B 

3051/156 

SE6022 

3024/128 

SF3G41 

3687/5465 

SD91 

9003/5800 

SDT430 

3559/162 

SDT5912 

3026 

SE15C 

3051/156 

SE6023 

3024/128 

SF5D12 

3942/5483 

SD91A 

9005/5802 

SDT431 

3560 

SDT6001 

3893/152 

SE15D 

3051/156 

SE-7001 

3010 

SF5F12 

3943/5485 

SD91S 

9005/5802 

SDT1001 

3559/162 

SDT6011 

3893/152 

SE30B26A 

3016 

SE7002 

3045/225 

SF5G12 

3943/5485 

SD92 

9005/5802 

SDT1002 

3559/162 

SDT6013 

3893/152 

SE46 

3017B/117 

SE7005 

3024/128 

SF5J12 

3944/5487 

SD92A 

9005/5802 

SDTI003 

3559/162 

SDT6101 

3192/186 

SE67 

3138/193A 

SE7006 

3021/124 

SF10B12 

6622/5522 

SD92S 

9005/5802 

SDTI 004 

3559/162 

SDT6102 

3192/186 

SE555 

3564/955M 

SE7010 

3045/225 

SF10D12 

6624/5524 

SD93 

9007/5804 

SDT1005 

3559/162 

SDT6103 

3893/152 

SE555C 

3564/955M 

SE7015 

3024/128 

SF10F12 

6627/5527 

SD93A 

9007/5804 

SDT1011 

3559/162 

SDT6104 

3192/186 

SE555JG 

3564/955M 

SE7016 

3045/225 

SF10G12 

6627/5527 

SD93B 

9007/5804 

SDT1012 

3559/162 

SDT6105 

3192/186 

SE555L 

3693 

SE7017 

3045/225 

SF10J11 

6629/5529 

SD93S 

3017B/117 

SDT1013 

3559/162 

SDT6106 

3192/186 

SE555N 

3564/955M 

SE7020 

3021/124 

SF10J12 

6629/5529 

SD94 

9007/5804 

SDT1014 

3559/162 

SDT6901 

3131 A/369 

SE555P 

3564/955M 

SE7030 

3021/124 

SF10L11 

6631/5531 

SD94A 

9007/5804 

SDT1015 

3559/162 

SDT6905 

3131 A/369 

SE555T 

3693 

SE7055 

3103A/396 

SF10L12 

6631/5531 

SD94AB 

3016 

SDT1611 

3559/162 

SDT7206 

3079 

SE556 

3689/978 

SE7056 

3103A/396 

SF16A11 

6621/5521 

SD94B 

9007/5804 

SDT1612 

3559/162 

SDT7401 

3192/186 

SE565 

3595/989 

SE8001 

3024/128 

SF16B11 

6622/5522 

SD94S 

3017B/117 

SDT1613 

3559/162 

SDT7402 

3748/282 

SE-0566 

3444/123A 

SE-8001 

3024/128 

SF16B12 

6622/5522 

SD95 

3016 

SDT1614 

3559/162 

SDT7403 

3748/282 

SE567 

9089/832 

SE8002 

3024/128 

SF16D11 

6624/5524 

SD95A 

3016 

SDT1616 

3559/162 

SDT7411 

3192/186 

SE567N 

9089/832 

SE8010 

3024/128 

SF16D12 

6624/5524 

SD96 

3017B/117 

SDT1617 

3559/162 

SDT7412 

3748/282 

SE1001 

3018 

SE-8010 

3047 

SF16E11 

6627/5527 

SD96A 

3017B/117 

SDT1618 

3559/162 

SDT7413 

3748/282 

SE-1001 

3122 

SE8012 

3024/128 

SF16F11 

6627/5527 

SD96S 

3051/156 

SDT-3048 

3717/121 

SDT7414 

3748/282 

S E1001-1 

3122 

SE8040 

3444/123A 

SF16F12 

6627/5527 

SD98 

3032A 

SDT3321 

3025/129 

SDT7415 

3748/282 

SE1001-2 

3122 

SE8041 

3024/128 

SF16G11 

6627/5527 

SD98A 

3032A 

SDT3322 

3025/129 

SDT7416 

3748/282 

SE1002 

3444/123A 

SE8042 

3024/128 

SF16G12 

6627/5527 

SD98S 

3051/156 

SDT3325 

3193/187 

SDT7417 

3748/282 

SE 1002-1 

3117 

SE8510 

3024/128 

SF16H11 

6629/5529 

SD100 

3100/519 

SDT3326 

3192/186 

SDT7418 

3748/282 

SE 1002-2 

3117 

SE8520 

3024/128 

SF16J11 

6629/552S 

SD-101 

3017B/117 

SDT3421 

3192/186 

SDT7419 

3748/282 

SE-1010 

3019 

SE8521 

3024/128 

SF16J12 

6629/5529 

SD101 

9007/5804 

SDT3422 

3748/282 

SDT7511 

3893/152 

SE1010 

3019 

SE8540 

3025/129 

SF16L11 

6631/5531 

SD102 

3311 

SDT3423 

3748/282 

SDT7512 

3893/152 

SE1019 

3019 

SE8541 

3025/129 

SF16L12 

6631/5531 

SD104 

3031A 

SDT3424 

3748/282 

SDT7514 

3893/152 

SE-1019 

3019 

SE8542 

3025/129 

SF16Z11 

6621/5521 

SD105 

3031A 

SDT3425 

3192/186 

SDT7515 

3893/152 

SE-1044 

3019 

SE9002 

3027/130 

SF703SF 

3042/23C 

SD109 

3444/123A 

SDT3426 

3192/186 

SDT7601 

3027/130 

SE-1331 

3124/289 

SE9080 

3027/130 

SF1001 

3444/123/ 

SD-110 

3100/519 

SDT3427 

3748/282 

SDT7602 

3027/130 

SE1331 

3444/123A 

SE9300 DARLINGT 3182/243 

SF1713 

3444/123/ 

SD113 

3327/614 

SDT3428 

3748/282 

SDT7603 

3027/130 

SE-1419 

3018 

SE9301 DARLINGT 3182/243 

SF1714 

3122 

SD115 

3325/612 

SDT3429 

3748/282 

SDT7604 

3079 

SE1730 

3033 

SE9302 BIPOLAR 3188A/182 

SF1726 

3444/123/ 

SD141 

3026 

SDT3442 

3748/282 

SDT7607 

3027/130 

SE-2001 

3124/289 

SE9302 DARLINGT 3182/243 

SF1730 

3444/123/ 

SD-150 

3090/109 

SDT3501 

3025/129 

SDT7608 

3027/130 

SE2001 

3444/123A 

SE9302 FAIRCHLD 3188A/182 

SF8014 

3114/29( 

SD165 

3017B/117 

SDT3502 

3025/129 

SDT7609 

3027/130 

SE2002 

3039/316 

SE9303 DARLINGT 3182/243 

SFB6183 

3114 

SD-201 

3016 

SDT3503 

3025/129 

SDT7610 

3269 

SE2397 

3039/316 

SE-9305 

3858/251 

SFC2080EC 

3630/96J 

SD202 

3031A 

SDT3504 

3513 

SDT7611 

3269 

SE2401 

3444/123A 

SE-9405 

3859/252 

SFC2107M 

369( 

SD345 

3054/196 

SDT3505 

3193/187 

SDT7612 

3269 

SE2402 

3444/123A 

SE9570 

3191/185 

SFC2207 

369( 

SD-404 

3089/112 

SDT3506 

3193/187 

SDT7731 

3027/130 

SE-3001 

3018 

SE9571 

3191/185 

SFC2209R 

3629/3091 

SD-470 

3031A 

SDT3507 

3513 

SDT7732 

3027/130 

SE3001 

3018 

SE9572 

3191/185 

SFC2301A 

3565/117 

SD470 

3031A 

SDT3508 

3513 

SDT7733 

3027/130 

SE3001Y 

3019 

SE9573 

3191/185 

SFC2307 

369( 

SD500 

3031A 

SDT3509 

3085 

SDT7734 

3260 

SE3002 

3018 

SE40022 

3717/121 

SFC2309R 

3629/3091 

SD500C 

3031A 

SDT3513 

3085 

SDT7735 

3260 

SE-3002 

3019 

SE-40022 

3009 

SFC2748C 

3565/117 

SD600 

3100/519 

SDT3550 

3193/187 

SDT9001 

3192/186 

SE3003 

3039/316 

SE50399 

3764/127 

SFC2748DC 

364' 

SD-630 

3087 

SDT3552 

3193/187 

SDT9002 

3192/186 

SE-3005 

3018 

SELEN-26 

3119/113 

SFC2748M 

3565/117 

SD630 

3100/519 

SDT3553 

3193/187 

SDT9003 

3192/186 

SE3005 

3117 

SELEN30 

3068/503 

SFC2805EC 

3591/961 

SD632 

3060/139A 

SDT3575 

3257 

SDT9004 

3193/187 

SE-3019 

3019 

SELEN-38 

3119/113 

SFC2805RC 

3629/3091 

SD701-02 

3087 

SDT3701 

3257 

SDT9005 

3192/186 

SE3019 

3132 

SELEN-40 

3108/505 

SFC2806EC 

3669/96! 

SD800 

3033 

SDT3703 

3257 

SDT9006 

3192/186 

SE3032 

3027/130 

SELEN-42 

3110/120 

SFC2812EC 

3592/961 

SD910 

3033 

SDT3706 

3257 

SDT9007 

3192/186 

SE3033 

3027/130 

SELEN-44 

9075/166 

SFC2815E 

3593/961 

SD910A 

3033 

SDT3707 

3085 

SDT9008 

3192/186 

SE-3033 

3027/130 

SELEN-48 

3109/119 

SFC2824EC 

3670/97 

SD910S 

3051/156 

SDT3709 

3257 

SDT9009 

3893/152 

SE-3034 

3049/224 

SELEN-52 

3068/503 

SFC6032 

3144/72: 

SD974 

3100/519 

SDT3710 

3085 

SDT9201 

3027/130 

SE3034 

3049/224 

SELEN-58 

3067/502 

SFC8999 

3050/22 

SD1014 

3176/350 

SDT3712 

3257 

SDT9202 

3437/180 

SE3035 

3027/130 

SELEN-70 

3311 

SFD43 

3100/51! 

SD1023 

3192/186 

SDT3715 

3257 

SDT9203 

3079 

SE3036 

3027/130 

SELEN-92 

3130 

SFD83 

3100/5H 

SD1069 

3176/350 

SDT3716 

3257 

SDT9204 

3079 

SE3646 

3444/123A 

SELEN-701 

3311 

SFD107 

309 

SD1080 

9038/346 

SDT3720 

3257 

SDT9205 

3027/130 

SE3819 

3112 

SEN2A1 

9075/166 

SFD112 

3090/10! 

SD1101 

3017B/117 

SDT3721 

3257 

SDT9206 

3027/130 

SE3902 

3180/263 

SEN2A2 

3647/167 

SFD-807 

3023/70 

SD1102 

3017B/117 

SDT3725 

3257 

SDT9207 

3027/130 

SE-4001 

3124/289 

SEN2A4 

3648/168 

SFD2285 

3065/22 

SD1103 

3017B/117 

SDT3726 

3257 

SDT9208 

3079 

SE4001 

3444/123A 

SEN2A6 

3678/169 

SFE145 

311 

SD1104 

3017B/117 

SDT3729 

3257 

SDT9209 

3079 

SE4002 

3444/123A 

SEN2A8 

3649/170 

SFE303 

3050/22 

SD1212 

3197/235 

SDT3733 

3257 

SDT9210 

3027/130 

SE-4002 

3124/289 

SEN2A10 

3649/170 

SFE303424 

3065/22 

SD1218 

3176/350 

SDT3775 

3193/187 

SDT9301-09 

3511 

SE4010 

3250/315 

SES3819 

3448 

SFIR3B41 

6754/545 

SD1345 

3893/152 

SDT3776 

3193/187 

SDT9308 

3027/130 

SE4020 

3117 

SF.T172 

3721/100 

SFIR3D41 

3597/545 

SD1445 

3274/153 

SDT3778 

. 3193/187 

SDT9702 

3260 

SE4021 

3117 

SP.T173 

3721/100 

SF0R1A41 

3638/540 

SD1484 

9038/346 

SDT4301 

3192/186 

SDT9703 

3260 

SE4022 

3117 

SF.T174 

3721/100 

SF0R2B41 

3638/540 

SDA345 

3054/196 

SDT4302 

3192/186 

SDT9705 

3260 

SE4172 

3444/123A 

SFT184 

3123 

SFOR2B41 (GAK) 

3638/540 

SDA445 

3083/197 

SDT4304 

3192/186 

SDT9706 

3260 

SE5001 

3018 

SF.T187 

3201/171 

SFOR2D41 

3627/540 

SDB345 

3054/196 

SDT4305 

3192/186 

SDT9804 

3260 

SE-5001 

3019 

SF.T212 

3764/127 

SFOR2D41 (GAK) 

3627/540 

SDB445 

3083/197 

SDT4306 

3748/282 

SE0.5A 

9007/5804 

SE-5002 

3018 

SF.T213 

3764/127 

SF0R2G41 

3951/540 

SDCN1 

9005/5802 

SDT4307 

3192/186 

SE05 

3031A 

SE5002 

3018 

SF.T214 

3764/127 

SF0R2G41 (GAK) 

3951/540 

SDD-C10 

3119/113 

SDT4308 

3192/186 

SE-05 

3016 

SE5003 

3132 

SF.T222 

3722/102 

SF0R2841 

3638/540 

SDD4 

3119/113 

SDT4309 

3748/282 

SE5-0128 

3444/123A 

SE 5003 

3018 

SF.T227 

. 3722/102 

SFR135 

301 
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SFR151 

To be 

Replaced 

—SL708 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

1 

SK 

Type 

RCA 

To be 

Replaced 

SK Solid-! 

SK 

Type 

State Replacer 

To be SK 

Replaced Type 

nent Directory 

To be SK 

Replaced Type 

SFR151 

3016 

SG307M 

3596/976 

SI-RECT-37 

3311 

SIT4/400 


3943/5485 

SJE248 

3054/196 

SK8215 

3444/123A 

SFR152 

3016 

SG307N 

3596/976 

SI-RECT-39 

3017B/117 

SIT20/50 


6615/5515 

SJE253 

3054/196 

SK8251 

3444/123A 

SFR153 

3016 

SG307T 

3690 

SI-RECT-44 

3125 

SIT20/100 

6615/5515 

SJE254 

3054/196 

SK-31024-3 

3018 

SFR154 

3031A 

SG309K 

3629/309K 

SI-RECT-044 

3032A 

SJ051E 


3311 

SJE255 

3041 

SK32543-001 

3024/128 

SFR1S5 

3017B/117 

SG311D 

3668 

SI-RECT-48 

3017B/117 

SJ051F 


3017B/117 

SJE256 

3041 

SK32543-002 

3024/128 

SFR156 

3017B/117 

SG311M 

3668 

SI-RECT-49 

3017B/117 

SJ052E 


3311 

SJE257 

3083/197 

SK-56072-427-13 

3004/102A 

SFR164 

3031A 

SG311T 

3567 

SI-RECT-59 

3031A 

SJ052F 


3017B/117 

SJE261 

3054/196 

SK134588-1 

3524/784 

SFR251 

3016 

SG323 

9067 

SI-RECT-69 

3311 

SJ053F 


9003/5800 

SJE262 

3054/196 

SK707380 

3938/5633 

SFR252 

3016 

SG339AN 

3569/834 

SI-RECT-74 

3311 

SJ60F 


3017B/117 

SJE264 

3437/180 

SKA1080 

3444/123A 

SFR253 

3031A 

SG339N 

3569/834 

SI-RECT-75 

3311 

SJ101F 


3016 

SJE265 

3083/197 

SKA1117 

3444/123A 

SFR254 

3017B/117 

SG340-05K 

3629/309K 

SI-RECT-77 

3311 

SJ102F 


3016 

SJE267 

3083/197 

SKA1395 

3444/123A 

SFR25S 

3017B/117 

SG505 

3017B/117 

SI-RECT-92 

3017B/117 

SJ103F 


9004/5801 

SJE271 

3054/196 

SKA1574 

3124/289 

SFR256 

3017B/117 

SG556CN 

3689/978 

SI-RECT-102 

3032A 

SJ201F 


3016 

SJE272 

3054/196 

SKA1575 

3114/290 

SFR258 

3032A 

SG608 

3296/276 

SI-RECT-102A 

3032A 

SJ202F 


3016 

SJE273 

3083/197 

SKA4074 

3018 

SFR264 

3017B/117 

SG608AA 

3296/276 

SI-RECT-110 

3051/156 

SJ203F 


9005/5802 

SJE274 

3054/196 

SKA4129 

3114/290 

SFR266 

3017B/117 

SG613 

3296/276 

SI-RECT-112 

3051/156 

SJ285 


3191/185 

SJE275 

3083/197 

SKA4129A 

3114/290 

SFR268 

3032A 

SG-613 

3296/276 

SI-RECT-114 

3130 

SJ301F 


3016 

SJE276 

3083/197 

SKA4141 

3444/123A 

SFT.171 

3721/100 

SG613 1 

3296/276 

SI-RECT-136 

3080 

SJ302F 


3016 

SJE277 

3083/197 

SKA9013 

3018 

SFT104 

3087 

SG613-2 

3296/276 

SI-RECT-140/TR6 

9021/5070A 

SJ401F 


3017B/117 

SJE278 

3054/196 

SKAP 12480 

3085 

SFT108 

3087 

SG613-3 

3296/276 

SI-RECT-144 

3031A 

SJ402F 


3017B/117 

SJE279 

3083/197 

SKAP12480 

3085 

SFT-163 

3006/160 

SG613-C 

3296/276 

SI-RECT-152 

3100/519 

SJ403F 


9007/5804 

SJE280 

3054/196 

SKB8339 

3444/123A 

SFT-184 

3861/101 

SG613-H 

3296/276 

SI-RECT-162 

3130 

SJ501F 


3017B/117 

SJE283 

3083/197 

SKN100/08(UNF) 

7358/6158 

SFT186 

3045/225 

SG709CT 

3590/909D 

SI-RECT-174 

3031A 

SJ-570 


3020/123 

SJE284 

3041 

SKN130/08(UNF) 

7358/6158 

SFT187 

3045/225 

SG723CD 

3165/923D 

SI-RECT-178 

3311 

SJ570 


3444/123A 

SJE288 

3041 

SKN170/04 

6554/6354 

SFT190 

3009 

SG723CT 

3164/923 

SI-RECT-204 

3081/125 

SJ601F 


3017B/117 

SJE289 

3041 

SKN170/04R 

6555/6355 

SFT191 

3009 

SG723T 

3164/923 

SI-RECT-206 

3130 

SJ603 


3500/5882 

SJE290 

3747/157 

SKN170/08 

6558/6358 

SFT192 

3009 

SG741 

3514/941 

SI-RECT-208 

3051/156 

SJ603E 


3500/5882 

SJE305 

3054/196 

SKN170/08R 

6559/6359 

SFT212 

3009 

SG741CD 

3552/941M 

SI-RECT-222 

3031A 

SJ603F 


3848/5806 

SJE320 

3041 

SKN240/12(UNF) 

6560 

SFT213 

3014 

SG741CM 

3514/941 

SI-RECT-224 

3130 

SJ603K 


3500/5882 

SJE340 

3054/196 

SKR 100/08(UNF) 

7359/6159 

SFT214 

3009 

SG741CT 

3514/941 

SI-RECT-226 

3031A 

SJ604 


3500/5882 

SJE400 

3103A/396 

SKR240/12(UNF) 

6561 

SFT221 

3004/102A 

SG741M 

3514/941 

SI-RECT-228 

3062/142A 

SJ604E 


3500/5882 

SJE401 

3041 

SKT10/08C 

6648/5548 

SFT221A 

3004/102A 

SG741T 

3514/941 

SI-RECT-230 

3062/142A 

SJ604K 


3500/5882 

SJE402 

3041 

SKT10/10C 

6649 

SFT222 

3004/102A 

SG747CD 

3556/947D 

SI-SN76650N 

3168/749 

SJ619 


3027/130 

SJE403 

3083/197 

SKT16/08C 

6648/5548 

SFT222A 

3004/102A 

SG747CN 

3556/947D 

SI-TA7074P 

3168/749 

SJ619-1 


3027/130 

SJE404 

3054/196 

SKT16/10C 

6649 

SFT223 

3005 

SG747CT 

3526/947 

SI-TA7075P 

3284/1080 

SJ652 


3625/218 

SJE405 

3054/196 

SKU25/06UNF 

3522/5697 

SFT226 

3005 

SG748CM 

3644 

SI-UPC580C 

3725/1196 

SJ803F 


9009/5808 

SJE407 

3054/196 

SKU30/04 

3509/5695 

SFT227 

3005 

SG748CN 

3644 

SI1 

9004/5801 

SJ805 


3021/124 

SJE408 

3083/197 

SKU30/05 

3522/5697 

SFT228 

3005 

SG748CT 

3645 

SI-1 A 

3081/125 

SJ806 


3021/124 

SJE513 

3054/196 

SKU30/06 

3522/5697 

SFT229 

3005 

SG748T 

3645 

SNA 

9005/5802 

SJ811 


3261/175 

SJE514 

3025/129 

SKVT7504 

3255/815 

SFT237 

3721/100 

SG-805 

9009/5808 

SI-2A 

3081/125 

SJ820 


3027/130 

SJE515 

3054/196 

SKWHG 7002-1 3 

3077/790 

SFT238 

3009 

SG-1198 

3016 

SI-3A 

3081/125 

SJ821 


3173/219 

SJE516 

3188A/182 

SL-2 

3016 

SFT239 

3014 

SG1458T 

3555 

SI-4A 

3081/125 

SJ822 


3625/218 

SJE517 

3189A/183 

SL-3 

3016 

SFT240 

3009 

SGI 496 

3233/973 

SI05 

9003/5800 

SJ1000F 


9010/5809 

SJE527 

3190/184 

Sl-4 

3017B/117 

SFT250 

3009 

SG1496T 

3233/973 

SI5 

3848/5806 

SJ1003F 


3051/156 

SJE583 

3054/196 

SL-5 

9005/5802 

SFT251 

3005 

SG2001N 

3975/2011 

SI05A 

9003/5800 

SJ1106 


3027/130 

SJE584 

3083/197 

SL5 

3500/5882 

SFT252 

3005 

SG2002N 

9092/2012 

SI-5A 

3081/125 

SJ1165 


3021/124 

SJE633 

3191/185 

SL8-3.3 

3330/5066A 

SFT253 

3005 

SG2003N 

9093/2013 

SI-6A 

3081/125 

SJ1172 


3261/175 

SJE634 

3190/184 

SL8-3.4 

3330/5066A 

SFT259 

3861/101 

SG2004N 

9094/2014 

SI-7A 

3081/125 

SJ1201 


3021/124 

SJE667 

3190/184 

SL8-3.6 

3055/134A 

SFT260 

3861/101 

SG3058 

3541/914 

SI-8A 

3081/125 

SJ1284 


3274/153 

SJE669 

3190/184 

SL8-3.9 

3331/5067A 

SFT261 

3861/101 

SG3059 

3541/914 

SI8A 

3051/156 

SJ1286 


3021/124 

SJE721 

3054/196 

SL8-4.3 

3332/5068A 

SFT264 

3012/105 

SG3079 

3541/914 

S110 

9010/5809 

SJ1470 


3027/130 

SJE723 

3083/197 

SL8-4.7 

3333/5069A 

SFT-265 

3012/105 

SG3081J 

3550/916 

SI10A 

9010/5809 

SJ1902 


3948/247 

SJE724 

3041 

SL8-5.1 

3056/135A 

SFT-266 

3012/105 

SG3081N 

3550/916 

SI-10A 

3081/125 

SJ1903 


3949/248 

SJE736 

3083/197 

SL8-5.6 

3057/136A 

SFT-267 

3012/105 

SG3082J 

3694/2023 

SI50E 

3017B/117 

SJ2000 


3027/130 

SJE737 

3054/196 

SL8-6.2 

3058/137A 

SFT288 

3721/100 

SG3082N 

3694/2023 

SI91G 

3016 

SJ2001 


3173/219 

SJE743 

3041 

SL8-6.8 

3334/5071A 

SFT-298 

3861/101 

SG3083J 

3695 

SI100E 

3016 

SJ2008 


3027/130 

SJE764 

3437/180 

SL8-7.5 

3059/138A 

SFT-306 

3004/102A 

SG-3400 

3016 

SI-600 

3017B/117 

SJ2009 


3625/218 

SJE768 

3083/197 

SL8-8.2 

3136/5072A 

SFT-307 

3005 

SG3401N 

3688/992 

SI1000E 

3033 

SJ2095 


3261/175 

SJE769 

3054/196 

SL8-9.1 

3060/139A 

SFT308 

3008 

SG5013 

3024/128 

SIB-D1 

3031A 

SJ2283 


3191/185 

SJE781 

3041 

SL8-10 

3061/140A 

SFT-315 

3008 

SG7805CK 

3629/309K 

SIB01 

3311 

SJ2519 


3836/284 

SJE783 

3893/152 

SL8-11 

3139/5074A 

SFT-316 

3008 

SG9150 

3100/519 

SI B01-01 

3311 

SJ2520 


3846/285 

SJE784 

3054/196 

SL8-12 

3062/142A 

SFT-317 

3008 

SGR100 

3016 

SIB01-02 

3311 

SJ3408 


3131 A/369 

SJE785 

3041 

SL8-14 

3094/144A 

SFT-319 

3005 

SGS87231 

3039/316 

SIB01-04 

3130 

SJ3447 


3131 A/369 

SJE797 

3083/197 

SL8-15 

3063/145A 

SFT319 

3721/100 

SH-DE 

3017B/117 

SIB01-06 

3017B/117 

SJ3464 


3027/130 

SJE799 

3083/197 

SL8-20 

3335/5079A 

SFT-320 

3008 

SH-1 

3017B/117 

SIB01-13 

3130 

SJ3520 


3173/219 

SJE802 

3747/157 

SL8-22 

3336/5080A 

SFT-322 

3004/102A 

SH-1A 

3031A 

SIB-01-022 

3311 

SJ3604 


3027/130 

SJE1032 

3232/191 

SL8-24 

3157/703A 

SFT-323 

3004/102A 

SH1B 

3032A 

SIB02-01B 

3105 

SJ3637 


3437/180 

SJE1518 

3083/197 

SL8-26 

3148 

SFT-327 

3004/102A 

SH1C 

3033 

SIB02-03B 

3106/5304 

SJ3648 


3131 A/369 

SJE1519 

3054/196 

SL8-27 

3064/146A 

SFT337 

3123 

SHIS 

9005/5802 

SIB02-06B 

3676/5305 

SJ3678 


3027/130 

SJE1520 

3054/196 

SL8-29 

3150 

SFT-337 

3004/102A 

SH401 

3016 

SIB02-CR 

3311 

SJ3679 


3173/219 

SJE3754 

3747/157 

SL8-33 

3095/147A 

SFT351 

3004/102A 

SH4D2 

3016 

SIB50B794-1 

9075/166 

SJ3680 


3261/175 

SJE5018 

3188A/182 

SL8-36 

3337/5085A 

SFT-352 

3004/102A 

SH4D3 

3031A 

SIB0102 

3017B/117 

SJ5525 


3115/165 

SJE5019 

3188A/182 

SL8-39 

3338/5086A 

SFT353 

3845/176 

SH4D4 

3031A 

SIB0201CR 

3031A 

SJ5526 


3111 

SJE5020 

3188A/182 

SL8-43 

3339/5087A 

SFT-353 

3845/176 

SH4D05 

3311 

SIB-0306 

3081/125 

SJ8165K 


3027/130 

SJE5038 

3192/186 

SL8-47 

3340/5088A 

SFT-354 

3008 

SH4D6 

3017B/117 

SID01E 

3031A 

SJ8701 


3027/130 

SJE5402 

3192/186 

SL8-51 

3341/5089A 

SFT-357 

3008 

SH4D8 

3032A 

SID01K 

3033 

SJ9110 


3027/130 

SJE5439 

3188A/182 

SL8-55 

3096/148A 

SFT357P 

3006/160 

SH16G11 

3521/5686 

SID01L 

3017B/117 

SJ10003EK 

7090/5890 

SJE5441 

3188A/182 

SL8-56 

3342/5090A 

SFT-358 

3006/160 

SH16H11 

3521/5686 

SID02E 

3031A 

SJE42 


3054/196 

SJE5442 

3189A/183 

SL8-62 

3097/149A 

SFT377 

3835/103A 

SH16J11 

3522/5697 

SID02K 

3033 

SJE100 


3054/196 

SJE8621 

3188A/182 

SL8-68 

3343/5092A 

SFT443 

3024/128 

SH323 

9067 

SID02L 

3017B/117 

SJE103 


3104A 

SJE8635 

3189A/183 

SL8-82 

3098/150A 

SFT443A 

3024/128 

SH0323 

9067 

SID30-13 

3843 

SJE106 


3054/196 

SJE275277 

3191/185 

SL8-91 

3345/5095A 

SFT445 

3024/128 

SH323SC 

9067 

SID30-15 

3125 

SJE108 


3083/197 

SK1FM 

3017B/117 

SL8-110 

3099/151A 

SFT713 

3444/123A 

SH1064 

3444/123A 

SID30-132 

9000/552 

SJE111 


3083/197 

SK1K-2 

3311 

SL8-115 

3092/141A 

SFT714 

3444/123A 

SHA7530 

3114/290 

SIDA0.5K 

3848/5806 

SJE112 


3083/197 

SK-1W50 

3341/5089A 

SL8-120 

3347/5097A 

SFZ716 

3062/142A 

SHA7531 

3114/290 

SIDA0.5N 

9009/5808 

SJE113 


3054/196 

SK-1W55 

3342/5090A 

SL8-128 

3093 

SG-005 

9007/5804 

SHA7532 

3114/290 

SIDA0.5P 

9010/5809 

SJE114 


3083/197 

SK-7 

3861/101 

SL8-130 

3348/5098A 

SG-5N 

3051/156 

SHA7533 

3114/290 

SIDA05K 

3051/156 

SJE133 


3190/184 

SK19 

3448 

SL8-140 

3349/5099A 

SG-5P 

3051/156 

SHA7534 

3114/290 

SIDA05N 

3051/156 

SJE202 


3083/197 

SK30Y 

3112 

SL8-150 

3350/5100A 

SG101 AT 

3565/1171 

SHA7536 

3114/290 

SIDA05P 

3051/156 

SJE203 


3054/196 

SK74LS75N 

74LS75 

SL8-160 

3351/5101A 

SG101M 

3565/1171 

SHA7537 

3114/290 

SIG1/100 

9005/5802 

SJE205 


3103 A/396 

SK330C 

3095/147A 

SL8-164 

3142 

SG101T 

3565/1171 

SHA7538 

3114/290 

SIG1/200 

9005/5802 

SJE210 


3083/197 

SK1639 

3114/290 

SL8-170 

3352/5102A 

SGI 05 

3016 

SHAD1 

3016 

SIG1/400 

. 9007/5804 

SJE211 


3054/196 

SK1639D 

3114/290 

SL8-178 

3145 

SG107D 

3596/976 

SI.1S2473 

3100/519 

SIG1/600 

3017B/117 

SJE218 


3103 A/396 

SKI640 

3114/290 

SL8-180 

3353/5103A 

SG111M 

3668 

SI-CA3064E 

3215/783 

SIG1/800 

9009/5808 

SJE220 


3188A/182 

SK1640A 

3444/123A 

SL8-190 

3354/5104A 

SG111T 

3567 

SI-CA3065E 

3072/712 

SIL-200 

3016 

SJE221 


3083/197 

SKI 641 

3444/123A 

SL8-200 

3355/5105A 

SG201AT j 

3565/1171 

SI-HA11580 

3725/1196 

SIL4046 

4046/980 

SJE-221 


3004/102A 

SK1856 

3114/290 

SL10 

7090/5890 

SG201T 

3565/1171 

SI-LM3065N 

3072/712 

SIL4511 

4511 

SJE222 


3054/196 

SK1856A 

3114/290 

SL030S.T 

3311 

SG205 

9005/5802 

SI-MC1352P 

3168/749 

SIR60 

3313/116 

SJE-222 


3010 

SK2604 

3114/290 

SL-030T 

3031A 

SG207D 

3596/976 

SI-MC1358P 

3072/712 

SIR-80 

3016 

SJE227 


3083/197 

SK2604A 

3114/290 

SL91 

3016 

SG207N 

3596/976 

SI-MC1364P 

3215/783 

SIR 150 

3843 

SJE228 


3054/196 

SK3434A 

3122 

SL92 

3017B/117 

SG207T 

3690 

SI-RECT204 

3311 

SIRB10 

3105 

SJE229 


3054/196 

SK5184A 

3021/124 

SL93 

3031A 

SG211D 

3668 

SI-RECT224 

3130 

SIRB-10 

3647/167 

SJE231 


3083/197 

SK5801 

3444/123A 

SL-100 

3019 

SG211M 

3668 

SI-RECT228 

3062/142A 

SIS20 

3087 

SJE232 


3103A/396 

SK5915 

3444/123A 

SL200 

3984/106 

SG211T 

3567 

SI-RECT-2 

3017B/117 

SISD-K 

3017B/117 

SJE237 


3054/196 

SK6345 

3114/290 

SL201 

3984/106 

SG-264A 

3296/276 

SI-RECT-23 

3126 

SISD-1 

3125 

SJE241 


3083/197 

SK6345A 

3114/290 

SL300 

3444/123A 

SG301AM 

3641/975 

SI-RECT-25 

3311 

SISD-1HF 

3125 

SJE242 


3054/196 

SK6346 

3114/290 

SL500 

3500/5882 

SG301AT 

3565/1171 

SI-RECT-27 

3017B/117 

SISM-150-01 

3017B/117 

SJE243 


3083/197 

SK6346A 

3114/290 

SL600 

3500/5882 

SG-305 

3017B/117 

SI-RECT-33 

3017B/117 

SISW-05-02 

3017B/117 

SJE244 


3054/196 

SK6347 

3114/290 

SL608 

3033 

SG305 

9007/5804 

SI-RECT-35 

3100/519 

SIT4/200 

3942/5483 

SJE245 


3083/197 

SK6347A 

3114/290 

SL610 

3033 

SG307D 

3596/976 

SI-RECT-36 

3125 

SIT4/300 

3943/5485 

SJE246 


3054/196 

SK7181 

3039/316 

SL708 

3033 


354 




SL710—SN76116N 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SL710 

3033 

SLA14AB 

3031A 

SLA5201 

3848/5806 

SM3978 

3024/128 

SN74LS240N 

74LS240 

SN52747L 

3526/947 

SL833 

3016 

SLA14C 

3031A 

SLA5202 

9009/5808 

SM3986 

3444/123A 

SN74LS245 

74C245 

SN52748J 

3644 

SL833A 

3016 

SLA15AB 

3031A 

SLA5203 

9010/5809 

SM3987 

3025/129 

SN74LS245N 

74C245 

SN52748L 

3645 

SL1000 

7090/5890 

SLA15C 

3017B/117 

SLEN-26 

3119/113 

SM-4304-S 

3018 

SN74LS248 

74LS248 

SN52748N 

3644 

SL1000X 

7090/5890 

SLA16AB 

3017B/117 

SM-A-595819-1 

3022/1188 

SM4508-B 

3444/123A 

SN74LS248N 

74LS248 

SN52748P 

3644 

SL1496 

3892/973D 

SLA16C 

3017B/117 

SM-A-726655 

3444/123A 

SM-4508-B 

3020/123 

SN74LS249 

74LS249 

SN72301 

3641/975 

SL3081 

3550/916 

SLA17AB 

3017B/117 

SM-A-726664 

3444/123A 

SM4547 

3114/290 

SN74LS249N 

74LS249 

SN72301AL 

3565/1171 

SL3081DG 

3550/916 

SLA17C 

3017B/117 

SM-B-610342 

3444/123A 

SM4547A 

3114/290 

SN74LS253N 

74LS253 

SN72301AN 

3565/1171 

SL3081DP 

3550/916 

SLA18AB 

3032A 

SM-B-686767 

3444/123A 

SM4719 

3114/290 

SN74LS257N 

74LS257 

SN72301AP 

3641/975 

SL3082 

3694/2023 

SLA18C 

3032A 

SM-C-583256 

3444/123A 

SM4719A 

3114/290 

SN74LS258N 

74LS258 

SN72307 

3596/976 

SL3083 

3695 

SLA19AB 

3033 

SM-D-413796 

3004/102A 

SM5109 

3732/1167 

SN74LS259N 

74LS259 

SN72307JA 

3596/976 

SL3101 

3025/129 

SLA19C 

3033 

SM-D-413976 

3004/102A 

SM5379 

3444/123A 

SN74LS266N 

74LS266 

SN72307JP 

3596/976 

SL5732B 

7441 

SLA21A 

9003/5800 

SMI-02 

9000/552 

SM 5564 

3020/123 

SN74LS273N 

74LS273 

SN72307L 

3690 

SL07040 

3590/909D 

SLA21B 

9003/5800 

SM-1-005 

3311 

SM5564 

3444/123A 

SN74LS280N 

74LS280 

SN72307N 

3596/976 

SL07055 

3590/909D 

SLA21C 

9003/5800 

SM-1-47 

3311 

SM-5643 

3020/123 

SN74LS298N 

74LS298 

SN72307P 

3596/976 

SL7059 

3157/703A 

SLA22A 

9004/5801 

SM-1K 

3311 

SM5643 

3444/123A 

SN74LS367N 

74LS367 

SN7231IP 

3668 

SL7283 

3157/703A 

SLA22B 

9004/5801 

SM2B41 

3533/5635 

SM5796 

3039/316 

SN74LS377N 

74LS377 

SN72471L 

3514/941 

SL7308 

3157/703A 

SLA22C 

9004/5801 

SM2D41 

3632/5624 

SM5981 

3444/123A 

SN74S00N 

74SOO 

SN72555L 

3693 

SL7531 

3157/703A 

SLA23B 

9005/5802 

SM2G41 

3533/5635 

SM6251 

3024/128 

SN74S04N 

74S04 

SN72555P 

3564/955M 

SL7593 

3157/703A 

SLA23C 

9005/5802 

SM4 

3311 

SM6773 

3444/123A 

SN80 

3861/101 

SN72558 

3465/778A 

SL7990 

3444/123A 

SLA24A 

9007/5804 

SM5 

3311 

SM6814 

3220/198 

SN166 

3024/128 

SN72558JG 

3465/778A 

SL8020 

3157/703A 

SLA24B 

9007/5804 

SM-10 

3016 

SM7545 

3444/123A 

SN167 

3024/128 

SN72558L 

3555 

SL08066 

3590/909D 

SLA24C 

9007/5804 

SM11 

3016 

SM 7815 

3020/123 

SN4448 

3100/519 

SN72558P 

3465/778A 

SL14971 

7408 

SLA25A 

9007/5804 

SM20 

3925/525 

SM7815 

3444/123A 

SN5211P 

3668 

SN72709L 

3551 

SL14972 

7438 

SLA25B 

9007/5804 

SM30 

3016 

SM-7836 

3020/123 

SN7248L 

3645 

SN72709N 

3552/941M 

SL16793 

7400 

SLA25C 

9007/5804 

SM30D11 

3652/5693 

SM7836 

3444/123A 

SN7400 

7400 

SN72710L 

3553 

SL16794 

7401 

SLA26A 

3848/5806 

SM30G11 

3509/5695 

SM7989 

3049/224 

SN7400A 

7400 

SN72723N 

3164/923 

SL16795 

7402 

SLA26B 

3848/5806 

SM31 

3017B/117 

SM7991 

3047 

SN7400N 

7400 

SN72741L 

3514/941 

SL16796 

7404 

SLA26C 

3848/5806 

SM40 

3031A 

SM8112 

3444/123A 

SN7401N 

7401 

SN72741N 

3552/941M 

SL16797 

7405 

SLA27A 

3848/5806 

SM50 

3017B/117 

SM8113 

3444/123A 

SN7402N 

7402 

SN72741P 

3552/941M 

SL16798 

7408 

SLA27B 

3848/5806 

SM51 

3017B/117 

SM8978 

3444/123A 

SN7403 

7403 

SN72747 

3526/947 

SL16799 

7411 

SLA27C 

3848/5806 

SM60 

3017B/117 

SM9008 

3444/123A 

SN7403N 

7403 

SN72747J 

3556/9470 

SL16800 

7420 

SLA28A 

9009/5808 

SM63 

7475 

SM9135 

3444/123A 

SN7404N 

7404 

SN72747JA 

3556/947D 

SL16801 

7410 

SLA28B 

9009/5808 

SM70 

3032A 

SM9253 

3444/123A 

SN7405N 

7405 

SN72747N 

3556/947D 

SL16802 

7430 

SLA28C 

9009/5808 

SM71 

3032A 

SMA595819-1 

3022/1188 

SN7406N 

7406 

SN72748J 

3644 

SL16803 

7440 

SLA29A 

9010/5809 

SM73 

3032A 

SMA748700 

3541/914 

SN7407N 

7407 

SN72748JG 

3641/975 

SL16804 

7450 

SLA29B 

9010/5809 

SM73 (1C) 

7475 

SMB416401 

3039/316 

SN7408N 

7408 

SN72748L 

3645 

SL16805 

7453 

SLA29C 

9010/5809 

SM80 

3032A 

SMB416405 

3122 

SN7409N 

7409 

SN72748N 

3644 

SL16806 

7473 

SLA440 

3017B/117 

SM81 

3032A 

SMB447610 

3004/102A 

SN7410N 

7410 

SN72748P 

3644 

SL16807 

7474 

SLA440B 

3016 

SM83 

3032A 

SMB447610A 

3722/102 

SN7412N 

7412 

SN72905 

3591/960 

SL16808 

7476 

SLA441 

3016 

SMI 00 

3033 

SMB447883 

3123 

SN7413N 

7413 

SN72906 

3669/962 

SL16809 

7492 

SLA441B 

3016 

SM101 

3033 

SMB448902 

3019 

SN7414N 

7414 

SN72908 

3630/964 

SL17242 

7473 

SLA442 

3016 

SM103 

3033 

SMB454549 

3004/102A 

SN7416N 

7416 

SN72912 

3592/966 

SL17869 

7408 

SLA442B 

3016 

SM105 

3017B/117 

SMB603953 

3542/904 

SN7417N 

7417 

SN72915 

3593/968 

SL18387 

74107 

SLA-443 

3016 

SM110 

3017B/117 

SMB620782-1 

3845/176 

SN7420N 

7420 

SN72924 

3670/972 

SL20721 

3134/705A 

SLA443B 

3017B/117 

SMI 20 

3016 

S M B 6 21960 

3722/102 

SN7422 

7422 

SN74107N 

74107 

SL20927 

3590/909D 

SLA444 

3017B/117 

SMI 30 

3016 

SMB653078 

3542/904 

SN7422N 

7422 

SN74109 

74109 

SL21122 

3075/714 

SLA444B 

3017B/117 

SM-140 

3051/156 

SMC502575 

3036 

SN7423N 

7423 

SN74109N 

74109 

SL21441 

3134/705A 

S LA-4 4 5 

3017B/117 

SM140 

3017B/117 

SMC-503225 

3036 

SN7425N 

7425 

SN74110 

74110 

SL21654 

3072/712 

SLA445B 

3017B/117 

SM150 

3017B/117 

SMC-583259 

3044/154 

SN7426 

7426 

SN741ION 

74110 

SL21864 

3161/722 

SLA536 

3311 

SMI 50-01 

3311 

SMD-413796 

3004/102A 

SN7426N 

7426 

SN74111 

74111 

SL21923 

3590/909D 

SLA537 

3016 

SM-150-02 

3017B/117 

SMV1172 

3126 

SN7427N 

7427 

SN74111N 

74111 

SL22108 

3162/725 

SLA538 

3016 

SM-150-6 

3016 

SN-1 

3017B/117 

SN7428 

7428 

SN74121N 

74121 

SL22756 

3159/718 

SLA539 

3017B/117 

SM 150-11 

3311 

SN-1Z 

3017B/117 

SN7428N 

7428 

SN74122N 

74122 

SL23324 

3590/909D 

SLA540 

3017B/117 

SM150A 

3017B/117 

SN60 

3861/101 

SN7430N 

7430 

SN74123N 

74123 

SL23482 

3590/909D 

SLA547 

3017B/117 

SM-150B 

3016 

SN74H00N 

74H00 

SN7432N 

7432 

SN74125 

74125 

SL23649 

3169/781 

SLA560 

3032A 

SM150C 

3032A 

SN74H04N 

74H04 

SN7433 

7433 

SN74125N 

74125 

SL25529 

3629/309K 

SLA561 

3033 

SM150D 

3033 

SN74LSOON 

74LSOO 

SN7433N 

7433 

SN74126 

74126 

SL53431 

7401 

SLA599 

3017B/117 

SM150S 

3017B/117 

SN74LS02N 

74LS02 

SN7437N 

7437 

SN74126N 

74126 

SL53749 

7483 

SLA599A 

3311 

SM150SS 

3017B/117 

SN74LS03N 

74LS03 

SN7438N 

7438 

SN74132 

74132 

SL57308 

7407 

SLA600 

3017B/117 

SMI 60 

3017B/117 

SN74LS04N 

74LS04 

SN7440N 

7440 

SN74132N 

74132 

SL57313 

7412 

SLA600A 

3017B/117 

SMI 70 

3032A 

SN74LS05N 

74LS05 

SN7442N 

7442 

SN74141N 

74141 

SL57316 

7417 

SLA601 

3016 

SM180 

3032A 

SN74LS08N 

74LS08 

SN7443AN 

7443 

SN74145 

74145 

SL57318 

7423 

SLA601A 

3017B/117 

SM200 

3033 

SN74LS10N 

74LS10 

SN7444AN 

7444 

SN74145N 

74145 

SL57319 

7425 

SLA602 

3017B/117 

SM205 

3311 

SN74LS1IN 

74LS11 

SN7445N 

7445 

SN74150N 

74150 

SL57320 

7426 

SLA602A 

3016 

SM210 

3017B/117 

SN74LS14N 

74LS14 

SN7446AN 

7446 

SN74151N 

74151 

SL57330 

7443 

SLA603 

3016 

SM217 

3123 

SN74LS20J 

74LS20 

SN7447AN 

7447 

SN74153N 

74153 

SL57331 

7444 

SLA603A 

3016 

SM-217 

3005 

SN74LS20N 

74LS20 

SN7448 

7448 

SN74154N 

74154 

SL57332 

7445 

SLA604 

3017B/117 

SM220 

3016 

SN74LS27N 

74LS27 

SN7448N 

7448 

SN74155N 

74155 

SL57333 

7446 

SLA604A 

3017B/117 

SM230 

3016 

SN74LS30N 

74LS30 

SN7450N 

7450 

SN74156N 

74156 

SL57334 

7447 

SLA605 

3017B/117 

SM240 

3016 

SN74LS32N 

74LS32 

SN7451N 

7451 

SN74157N 

74157 

SL57336 

7450 

SLA605A 

3017B/117 

SM250 

3017B/117 

SN74LS38N 

74LS38 

SN7453N 

7453 

SN74160N 

74160 

SL57338 

7453 

SLA606 

3017B/117 

SM260 

3017B/117 

SN74LS42N 

74LS42 

SN7454N 

7454 

SN74161N 

74161 

SL57340 

7460 

SLA606A 

3017B/117 

SM270 

3032A 

SN74LS49 

74LS49 

SN7460N 

7460 

SN74162N 

74162 

SL57341 

7470 

SLA1095 

3017B/117 

SM280 

3032A 

SN74LS49N 

74LS49 

SN7470N 

7470 

SN74163N 

74163 

SL57342 

7472 

SLA1096 

3017B/117 

SM300 

3033 

SN74LS51N 

74LS51 

SN7472N 

7472 

SN74164N 

74164 

SL57347 

7480 

SLA1100 

3016 

SM483 

3016 

SN74LS73N 

74LS73 

SN7473N 

7473 

SN74165N 

74165 

SL57356 

7494 

SLA1101 

3016 

SM486 

3016 

SN74LS74AN 

74LS74 

SN7474N 

7474 

SN74166N 

74175 

SL57358 

7496 

SLA1102 

3016 

SM487 

3016 

SN74LS74N 

74LS74 

SN7475N 

7475 

SN74170N 

74170 

SL57361 

74122 

SLA1103 

9007/5804 

SM488 

3016 

SN74LS83AN 

74LS83 

SN7476N 

7476 

SN74174N 

74174 

SL57368 

74155 

SLA1104 

3017B/117 

SM505 

3311 

SN74LS83N 

74LS83 

SN7480N 

7480 

SN74175N 

74175 

SL57369 

74156 

SLA1105 

3017B/117 

SM530 

3016 

SN74LS85N 

74LS85 

SN7481 

7481 

SN74176N 

74197 

SL57371 

74165 

SLA1487 

3016 

SM512 

3017B/117 

SN74LS86N 

74LS86 

SN7481A 

7481 

SN74177N 

74177 

SL57372 

74175 

SLA1488 

3016 

SM513 

3031A 

SN74LS90 

74LS90 

SN7481AN 

7481 

SN74178N 

74178 

SL57374 

74175 

SLA1489 

3016 

SM514 

3017B/117 

SN74LS90N 

74LS90 

SN7483AN 

7483 

SN74179N 

74179 

SL57375 

74176 

SLA1490 

3031A 

SM515 

3017B/117 

SN74LS93N 

74LS93 

SN7485N 

7485 

SN74180N 

74180 

SL57376 

74177 

SLA1491 

3017B/117 

SM516 

3017B/117 

SN74LS107AN 

74LS107 

SN7486N 

7486 

SN74181N 

74181 

SL57377 

74178 

SLA 1492 

3017B/117 

SM517 

3032A 

SN74LS107N 

74LS107 

SN7489N 

7489 

SN74190N 

74190 

SL57378 

74179 

SLA1692 

3016 

SM518 

3032A 

SN74LS109AN 

74LS109 

SN7490AN 

7490 

SN74191N 

74191 

SL57379 

74180 

SLA1693 

3016 

SM520 

3033 

SN74LS109N 

74LS109 

SN7492AN 

7492 

SN74192N 

74192 

SL57380 

74181 

SLA1694 

3016 

SM576-1 

3444/123A 

SN74LS123N 

74LS123 

SN7493AN 

7493 

SN74193N 

74193 

SL57382 

74190 

SLA1695 

3016 

SM576-2 

3444/123A 

SN74LS136N 

74LS136 

SN7494N 

7494 

SN74195N 

74195 

SL57383 

74191 

SLA1696 

3017B/117 

SM645 

3016 

SN74LS138N 

74LS138 

SN7495AN 

7495 

SN74196J 

74196 

SL57388 

74198 

SLA1697 

3017B/117 

SM646 

3016 

SN74LS151N 

74LS151 

SN7496N 

7496 

SN74196N 

74196 

SL57389 

74199 

SLA2610 

3016 

SM705 

3311 

SN74LS153N 

74LS153 

SN7497 

7497 

SN74198N 

74198 

SL58236 

74160 

SLA2611 

3016 

SM710 

3016 

SN74LS157N 

74LS157 

SN7497N 

7497 

SN74199N 

74199 

SL58238 

74162 

SLA2612 

3016 

SM716 

3444/123A 

SN74LS161 AN 

74LS161 

SN7610N-07 

3161/722 

SN75110N 

3161/722 

SL58911 

4020 

SLA2613 

3017B/117 

SM720 

3016 

SN74LS161N 

74LS161 

SN76600N 

3234/746 

SN75476N 

3975/2011 

SL58912 

4021 

SLA2614 

3017B/117 

SM730 

3016 

SN74LS163AN 

74LS163 

SN76600P 

3234/746 

SN75477N 

9092/2012 

SL58925 

4052 

SLA2615 

3017B/117 

SM740 

3031A 

SN74LS163N 

74LS163 

SN52101AL • 

3565/1171 

SN75478N 

9093/2013 

SL58935 

4518 

SLA2616 

3032A 

SM750 

3017B/117 

SN74LS164N 

74LS164 

SN52101L 

3565/1171 

SN76008 

3234/746 

SL-174024 

3039/316 

SLA2617 

3033 

SM760 

3017B/117 

SN74LS174N 

74LS174 

SN52107L 

3690 

SN76104 

3159/718 

SL-175798 

3039/316 

SLA3193 

3016 

SM770 

3032A 

SN74LS175N 

74LS175 

SN52107P 

3596/976 

SN76104N 

3159/718 

SLA01 

3033 

SLA3194 

3017B/117 

SM780 

3032A 

SN74LS191N 

74LS191 

SN52301 

3641/975 

SN76105 

9014/720 

SLA11AB 

3311 

SLA3195 

3017B/117 

SM800 

3033 

SN74LS193N 

74LS193 

SN52555L 

3693 

SN76105N 

9014/720 

SLA11C 

3017B/117 

SLA3196 



3444/123A 

SN74LS195AN 

74LS195 

SN52555P 

3564/955M 

SN76110 

3161/722 

SLA12AB 

3017B/117 

SI A51°7 



3444/123A 

SN74LS195N 

74LS195 

SN52723N 

3165/923D 

SN76110N 

3161/722 

SLA12C 

3017P 
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SN74LS196 

74LS196 

SN52741 

3514/941 

SN76115 

3160/801 

SLA13AB 

: , 




, ‘*'1A 

SN74LS196N 

74LS196 

SN52741L 

3514/941 

SN76115N 

3160/801 

SLA13C 

3017: 




' a j 

SN74LS221N 

74LS221 

SN52741P 

3514/941 

SN76116N 

3172/743 


355 



SN76131—SPR0255 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SN76131 

3162/725 

SP148-3 

3717/121 

SP1596BLK 

3009 

SP3064 

3064/146A 

SPG123A 

3444/123A 

SPP244 

3747/157 

SN76131N 

3162/725 

SP176 

3009 

SP1596BLU 

3009 

SP3065 

3065/222 

SPG124 

3021/124 

SPP245 

3190/184 

SN76177 

3455/804 

SP180CI 

3542/904 

SP1596GRN 

3009 

SP3066 

3066/118 

SPG 125 

3081/125 

SPP246 

3197/235 

SN76177ND 

3455/804 

SP230 

3009 

SP1596RED 

3009 

SP3067 

3067/502 

SPG127 

3764/127 

SPP247 

3036 

SN76242 

3075/714 

SP295 

3087 

SP1600 

3719/104 

SP3068 

3068/503 

SPG128 

3024/128 

SPP248 

3173/219 

SN76242N 

3075/714 

SP334 

3009 

SP1603 

3717/121 

SP3079 

3079 

SPG 129 

3025/129 

SPP250 

3004/102A 

SN76243 

3076/715 

SP404 

3717/121 

SP-1603 

3009 

SP3080 

3080 

SPG130 

3027/130 

SPP251 

3004/102A 

SN76243N 

3076/715 

SP-404T 

3009 

SP 1603-1 

3717/121 

SP3081 

3081/125 

SPG131 

3198/131 

SPP252 

3004/102A 

SN76246 

3077/790 

SP404T 

3717/121 

SP-1603-1 

3009 

SP3082 

3082/226 

SPG132 

3834/132 

SPP253 

3004/102A 

SN76246A 

3077/790 

SP-441 

3009 

SP 1603-2 

3717/121 

SP3083 

3083/197 

SPG134 

3055/134A 

SPP254 

3004/102A 

SN76246N 

3077/790 

SP441 

3717/121 

SP-1603-2 

3009 

SP3084 

3084 

SPG135 

3056/135A 

SPP304 

3579/5504 

SN76266 

3073/728 

SP441D 

3009 

SP 1603-3 

3009 

SP3085 

3085 

SPG 136 

3057/136A 

SPP306 

3579/5504 

SN76267 

3074/729 

SP441G 

3014 

SP1619 

3719/104 

SP3086 

3086/226MP 

SPG137 

3058/137A 

SPP320 

3638/5402 

SN76298 

3167/738 

SP441S 

3009 

SP1650 

3642/179 

SP3087 

3087 

SPG138 

3059/138A 

SPP602 

3333/5069A 

SN76298N 

3167/738 

SP-485 

3009 

SP1651 

3009 

SP3088 

3088 

SPG 139 

3060/139A 

SPP603 

3057/136A 

SN76530P 

3279/747 

SP485 

3717/121 

SP1657 

3717/121 

SP3089 

3089/112 

SPG 140 

3061/140A 

SPP604 

3139/5074A 

SN76547N 

9030/830 

SP485B 

3009 

SP1742 

3764/127 

SP3090 

3090/109 

SPG141 

3092/141A 

SPP605 

3750/143A 

SN76564 

3141/780 

SP485BLK 

3009 

SP1801 

3717/121 

SP3091 

3091 

SPG 142 

3062/142A 

SPP606 

3094/144A 

SN76564N 

3215/783 

SP485BLU 

3009 

SP1817 

3642/179 

SP3092 

3092/141A 

SPG 143 

3750/143A 

SPP607 

3063/145A 

SN76591P 

3255/815 

SP485BRN 

3009 

SP1844 

3717/121 

SP3093 

3093 

SPG144 

3094/144A 

SPP608 

3064/146A 

SN76600 

3234/746 

SP485W 

3009 

SP1927 

3719/104 

SP3094 

3094/144A 

SPG145 

3063/145A 

SPP609 

3095/147A 

SN76600P 

3234/746 

SP485WHT 

3009 

SP1938 

3009 

SP3095 

3095/147A 

SPG146 

3064/146A 

SPP610 

3342/5090A 

SN76642N 

3135/709 

SP-486 

3009 

SPT950 

3009 

SP3096 GERMANIU 3012/105 

SPG 147 

3095/147A 

SPP611 

3097/149A 

SN76642P 

3135/709 

SP486 

3719/104 

SP2045 

3009 

SP3096 ZENER 

3096/148A 

SPG 148 

3096/148A 

SPP612 

3098/150A 

SN76643 

3135/709 

SP-486W 

3009 

SP2046 

3009 

SP3097 

3097/149A 

SPG149 

3097/149A 

SPP613 

3099/151A 

SN76643A 

3135/709 

SP486W 

3717/121 

SP2048 

3009 

SP3098 

3098/150A 

SPG 150 

3098/150A 

SPP622 

3635/5446 

SN76643N 

3135/709 

SP486WHT 

3009 

SP2072 

3009 

SP3099 

3099/151A 

SPG 151 

3099/151A 

SPP623 

3717/121 

SN76650 

3171/744 

SP-634 

3009 

SP2076 

3009 

SP3100 

3100/519 

SPG152 

3054/196 

SPP624 

3717/121 

SN76650N 

3171/744 

SP634 

3717/121 

SP2077 

3642/179 

SP3103 GERMANIU 3012/105 

SPG 153 

3083/197 

SPP626 

3642/179 

SN76651N 

3236/748 

SP-649 

3009 

SP2094 

3717/121 

SP3105 

3105 

SPG 154 

3044/154 

SPP627 

3014 

SN76664N 

3072/712 

SP649 

3717/121 

SP2155 

3009 

SP3106 

3106/5304 

SPG 156 

3051/156 

SPP628 

3014 

SN76665 

3072/712 

SP-649-1 

3009 

SP-2158 

3835/103A 

SP3109 

3109/119 

SPG157 

3747/157 

SPP629 

3722/102 

SN76665N 

3072/712 

SP649-1 

3717/121 

SP2188 

3835/103A 

SP3112 

3112 

SPG158 

3004/102A 

SPP630 

3722/102 

SN76666 

3072/712 

SP744 

3014 

SP2234 

3009 

SP3114 

3114/290 

SPG 159 

3466/159 

SPP631 

3004/102A 

SN76666N 

3072/712 

SP819R 

3009 

SP2247 

3719/104 

SP3116 

3116 

SPG 160 

3006/160 

SPP632 

3004/102A 

SN76669N 

3375/737 

SP-834 

3009 

SP2341 

3717/121 

SP3117 

3117 

SPG161 

3716/161 

SPP633 

3722/102 

SN76675 

3168/749 

SP834 

3717/121 

SP2358 

3009 

SP3118 

3118 

SPG162 

3559/162 

SPP634 

3004/102A 

SN76676HC 

3169/781 

SP838 

3642/179 

SP2361 

3009 

SP3119 

3119/113 

SPG 163 

3439/163A 

SPP635 

3006/160 

SN76676L 

3169/781 

SP838-1 

3642/179 

SP2361BLU 

3009 

SP3120 

3120/114 

SPG 164 

3133/164 

SPP636 

3006/160 

SN76678 

3163/736 

SP875 

3009 

SP2361BRN 

3009 

SP3121 

3121/115 

SPG 165 

3115/165 

SPP638 

3007 

SN76689 

3829/788 

SP-880 

3009 

SP2361GRN 

3009 

SP3122 

3122 

SPG 166 

3647/167 

SPP639 

3006/160 

SN76689N 

3829/788 

SP880 

3719/104 

SP23610RN 

3009 

SP3500 

3500/5882 

SPG 167 

3647/167 

SPP640 

3006/160 

SN764246N 

3077/790 

SP-880-1 

3009 

SP2361RED 

3009 

SP3501 

3501/5994 

SPG168 

3648/168 

SPP643 

3052 

SN766008 

3234/746 

SP880-1 

3717/121 

SP2361YEL 

3009 

SP3502 

3502/5511 

SPG 169 

3649/170 

SPP700 

3191/185 

SNT204 

3114/290 

SP-880-3 

3009 

SP2395 

3717/121 

SP3504 

3504/5508 

SPG 170 

3649/170 

SPP701 

3190/184 

SNT204A 

3114/290 

SP880-3 

3717/121 

SP2411 

3764/127 

SP3505 

3505/5547 

SPG171 

3201/171 

SPP702 

3083/197 

SO-25 

3004/102A 

SP-891 

3009 

SP2431 

3719/104 

SP3507 

3507 

SPG172 

3156/17 2A 

SPP703 

3026 

S046 

3709/110MP 

SP891 

3014 

SP2493 

3014 

SP3508 

3508/5675 

SPG175 

3261/175 

SPP704 

3027/130 

S065 

3007 

S P-89 IB 

3009 

SP2512 

3764/127 

SP3510 

3510 

SPG176 

3845/176 

SPP705 

3173/219 

SO-65A 

3007 

SP891B 

3717/121 

SP2541 

3014 

SP3511 

3511 

SPG177 

3175 

SPP707 

3438 

SO-88 

3004/102A 

SP891BLU 

3009 

SP2551 

3052 

SP3512 

3512 

SPG179 

3642/179 

SPP709 

3716/161 

SO-632 

3060/139A 

SP891G 

3009 

SP2610 

3642/179 

SP3513 

3513 

SPG 180 

3437/180 

SPP710 

3025/129 

S0-4295-10 

3027/130 

SP891GRN 

3009 

SP2708 

3642/179 

SP3515 

3515 

SPG 181 

3535/181 

SPP712 

3044/154 

S0D30AL - 

9003/5800 

SP891R 

3009 

SP3003 

3003 

SP3516 

3516/5846 

SPG 182 

3188A/182 

SPP713 

3024/128 

SOD30BL 

9003/5800 

SP-891 W 

3009 

SP3004 

3004/102A 

SP4168 

3018 

SPG183 

3189A/183 

SPP714 

3232/191 

SOD30DL 

9003/5800 

SP891W 

3717/121 

SP3005 

3005 

SP4436 

3716/161 

SPG184 

3190/184 

SPP715 

3466/159 

SOD50AL 

9003/5800 

SP891WHT 

3009 

SP3006 

3006/160 

SP8400 

3045/225 

SPG185 

3191/185 

SPP716 

3466/159 

SOD50BL 

9003/5800 

SP1013A 

3717/121 

SP3007 

3007 

SP8401 

3045/225 

SPG186 

3192/186 

SPP717 

3247/234 

SOD50CL 

9003/5800 

SP1013B 

3009 

SP3008 

3008 

SP8416 

3893/152 

SPG187 

3193/187 

SPP718 

3246/229 

S0D50DL 

9003/5800 

SP1029 

3642/179 

SP3009 

3009 

SP8660 , 3054/196 

SPG188 

3199/188 

SPP719 

3716/161 

SODIOOAL 

9005/5802 

SP-1108 

3009 

SP3010 

3010 

SP8660/121-808' 3054/196 

SPG 189 

3200/189 

SPP720 

3246/229 

SODIOOBL 

9005/5802 

SP1108 

3719/104 

SP3011 

3011 

SP12271 

3984/106 

SPG 190 

3232/191 

SPP721 

3444/123A 

S0D100CL 

9005/5802 

SP1118 

3717/121 

SP3012 

3012/105 

SP273184 

3036 

SPG191 

3232/191 

SPP722 

3444/123A 

S0D100DS 

9005/5802 

SP-1137 

3009 

SP3013 

3013 

SPC40 

3444/123A 

SPG6001 

3642/179 

SPP723 

3444/123A 

S0D200AL 

9005/5802 

SP1137 

3719/104 

SP3014 

3014 

SPC42 

3444/123A 

SPIK-2 

3017B/117 

SPP724 

3444/123A 

SOD200BL 

9005/5802 

SP1271 

3014 

SP3015 

3015 

SPC50 

3444/123A 

SPN-01 

3016 

SPP725 

3444/123A 

S0D200CL 

9005/5802 

SP1273 

3009 

SP3016 

3016 

SPC51 

3444/123A 

SPP1 

3006/160 

SPP726 

3444/123A 

S0D200DL 

9005/5802 

SP1278 

3123 

SP3017A 

3017B/117 

SPC52 

3444/123A 

SPP2 

3006/160 

SPP727 

3444/123A 

SONY 095 

3833/1308 

SP-1278 

3009 

SP3018 

3018 

SPC410 

3560 

SPP3 

3006/160 

SPP728 

3444/123A 

SONY 095A 

3833/1308 

SP1323 

3009 

SP3019 

3019 

SPC411 

3560 

SPP50 

3444/123A 

SPP729 

3444/123A 

SONY 095C 

3833/1308 

SP1403 

3009 

SP3020 

3020/123 

SPC413 

3560 

SPP52 

3118 

SPP730 

3245/199 

S0S0121 

3025/129 

SP1481 

3009 

SP3021 

3021/124 

SPC423 

3560 

SPP53 

3444/123A 

SPP731 

3246/229 

SP-1 

3016 

SP1481-1 

3009 

SP3024 

3024/128 

SPC430 

3559/162 

SPP54 

3444/123A 

SPP732 

3246/229 

SP1 TRANSISTOR 3004/102A 

SP1481-2 

3009 

SP3025 

3025/129 

SPC431 

3560 

SPP55 

3444/123A 

SPP733 

3246/229 

SP-1.5 A 

9003/5800 

SP1481-3 

3009 

SP3026 

3026 

SPD80059 

3511 

SPP56 

3452/108 

SPP734 

3246/229 

SP1K 

3017B/117 

SP1481-4 

3009 

SP3027 

3027/130 

SPD80059 D 

3036 

SPP57 

3466/159 

SPP735 

3444/123A 

SP1K-1 

3311 

SP1481-5 

3009 

SP3028 

3028 

SPD80060 

3511 

SPP75 

3466/159 

SPP736 

3444/123A 

SP1K-2 

3017B/117 

SP1482 

3009 

SP3029 

3029/130MP 

SPD80060E 

3036 

SPP76 

3444/123A 

SPP737 

3245/199 

SP1U-2 

3031A 

SP1482-2 

3009 

SP3030 

3311 

SPD80061 

3511 

SPP101 

3061/140A 

SPP738 

3122 

SP2 TRANSISTOR 3721/100 

SP 1482-3 

3009 

SP3031 

3031A 

SPD80061 E 

3036 

SPP102 

3055/134A 

SPP739 

3466/159 

SP3 TRANSISTOR 3009 

SP 1482-4 

3009 

SP3032 

3032A 

SPD80062 

3027/130 

SPP103 

3058/137A 

SPP740 

3710/238 

SP4 TRANSISTOR 3012/105 

SP-1482-5 

3009 

SP3033 

3033A 

SPF0021 

3116 

SPP104 

3060/139A 

SPP801 

3112 

SP6 TRANSISTOR 3011A 

SP1482-5 

3717/121 

SP3035 

3035 

SPF024 

3112 

SPP105 

3062/142A 

SPP802 

3116 

SP6GC1 

3119/113 

SP1482-6 

3009 

SP3036 

3036 

SPF274 

3050/221 

SPP134 

3087 

SPR0090 

3848/5806 

SP6GD1 

3120/114 

SP1482-7 

3009 

SP3037 

3037 

SPF512 

3050/221 

SPP135 

3087 

SPR0091 

3848/5806 

SP6GX1 

3121/115 

SP1483 

3717/121 

SP3038 

3038 

SPF1035 

3746/326 

SPP151 

3585/5952 

SPR0092 

3848/5806 

SP7 TRANSISTOR 3011A 

SP-1483 

3009 

SP3039 

3039/316 

SPF2004 

3050/221 

SPP153 

3585/5952 

SPR0094 

3848/5806 

SP9 TRANSISTOR 3006/160 

SP1483-1 

3009 

SP3040 

3040 

SPF2005 

3531 

SPP156 

3311 

SPR0096 

3848/5806 

SP10 TRANS 

3122 

SP 1483-2 

3009 

SP3041 

3041 

SPG 100 

3721/100 

SPP157 

3031A 

SPR0097 

3051/156 

SP11 TRANS 

3293/107 

SP1483-3 

3009 

SP3042 

3042/230 

SPG 102 

3722/102 

SPP158 

3017B/117 

SPR0098 

3051/156 

SP12 TRANS 

3021/124 

SP-1484 

3642/179 

SP3044 

3044/154 

SPG102A 

3004/102A 

SPP159 

3032A 

SPR0100 

3639/5812 

SP13MP 

3013 

SP-1484-1 

3642/179 

SP3045 

3045/225 

SPG104 

3719/104 

SPP160 

3080 

SPR0101 

3639/5812 

SP14TRANS 

3027/130 

SP-1484-2 

3642/179 

SP3046 

3046 

SPG104MP 

3720/104MP 

SPP161 

3848/5806 

SPR0102 

3639/5812 

SP15MP 

3029/130MP 

SP-1484-3 

3642/179 

SP3047 

3047 

SPG105 

3012/105 

SPP162 

3848/5806 

SPR0104 

3640/5815 

SP16 TRANS 

3717/121 

SP-1484-4 

3642/179 

SP3048 

3048/329 

SPG106 

3118 

SPP170 

3081/125 

SPR0106 

3640/5815 

SP17 TRANS 

3444/123A 

SP-1484-5 

3642/179 

SP3049 

3049/224 

SPG 107 

3293/107 

SPP175 

3105 

SPR0130 

3604/5870 

SP18 TRANS 

3024/128 

SP 1550-3 

3009 

SP3050 

3050/221 

SPG 108 

3452/108 

SPP176 

3105 

SPR0131 

3603/5874 

SP26 

3719/104 

SP1556 

3009 

SP3051 

3051/156 

SPG 109 

3090/109 

SPP178 

3107/5307 

SPR0132 

3603/5874 

SP34AS 

3087 

SP1556-1 

3009 

SP3052 

3052 

SPG110 

3709/110MP 

SPP200 

3719/104 

SPR0134 

3602/5878 

SP39 

3035 

SP-1556-2 

3009 

SP3053 

3053 

SPG 112 

3089/112 

SPP230 

3014 

SPR0136 

3500/5882 

SP44UD 

3719/104 

SP1556-2 

3717/121 

SP3054 

3054/196 

SPG 113 

3119/113 

SPP231 

3012/105 

SPR0160 

3585/5952 

SP44US 

3719/104 

SP 1556-3 

3009 

SP3055 

3055/134A 

SPG114 

3120/114 

SPP232 

3717/121 

SPR0161 

3585/5952 

SP47 

3009 

SP-1556-3 

3009 

SP3056 

3056/135A 

SPG115 

3121/115 

SPP234 

3034 

SPR0162 

3585/5952 

SP60 DIODE 

3088 

SP 1556-4 

3717/121 

SP3057 

3057/136A 

SPG116 

3313/116 

SPP235 

3035 

SPR0164 

3585/5952 

SP62 

3035 

SP-1556-4 

3009 

SP3058 

3058/137A 

SPG117 

3017B/117 

SPP238 

3123 

SPR0166 

3585/5952 

SP82A 

3089/112 

SP1563-2 

3009 

SP3059 

3059/138A 

SPG118 

3066/118 

SPP239 

3123 

SPR0250 

3501/5994 

SP-89RW 

3717/121 

SP1595BLK 

3009 

SP3060 

3060/139A 

SPG 119 

3109/119 

SPP240 

3021/124 

SPR0251 

3501/5994 

SP89UG 

3717/121 

SP1595BLU 

3009 

SP3061 

3061/140A 

SPG121 

3717/121 

SPP241 

3538 

SPR0253 

3501/5994 

SP101 

3100/519 

SP1595GRN 

3009 

SP3062 

3062/142A 

SPG121MP 

3718/121MP 

SPP242 

3513 

SPR0254 

3501/5994 

SP-148-3 

3009 

SP1595RED 

3009 

SP3063 

3063/145A 

SPG123 

3020/123 

SPP243 

3512 

S0RO255 

3501/5994 


356 



SPR0256—SRR13 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SPR0256 

3501/5994 

SPS2224 

3018 

SPS4032 

3444/123A 

SPS4459 

3444/123A 

SR-1 

3311 

SR-114 

9005/5802 

SPR0257 

3501/5994 

SPS2225 

3444/123A 

SPS4034 

3444/123A 

SPS4460 

3114/290 

SRI 

3017B/117 

SR-120 

3016 

SPR666 

3579/5504 

SPS2226 

3025/129 

SPS4037 

3444/123A 

SPS4460A 

3114/290 

SR1-K2 

3017B/117 

SR-120-1 

3016 

SPR0700 

3089/112 

SPS2265 

3018 

SPS4038 

3024/128 

SPS4462 

3025/129 

SR 1 A-1 

3017B/117 

SR-131-1 

3311 

SPR1001 

3638/5402 

SPS2265-1 

3018 

SPS4039 

3444/123A 

SPS4472 

3444/123A 

SR1A-2 

3017B/117 

SR 131-1 

3311 

SPR1002 

3638/5402 

SPS2265-2 

3018 

SPS4040 

3444/123A 

SPS4473 

3114/290 

SR1A-4 

3017B/117 

SR132-1 

9003/5800 

SPR1003 

3638/5402 

SPS2269 

3114/290 

SPS4041 

3444/123A 

SPS4473A 

3114/290 

SR1A-8 

3017B/117 

SR135-1 

3017B/117 

SPR1004 

3627/5404 

SPS2270 

3444/123A 

SPS4042 

3444/123A 

SPS4476 

3444/123A 

SR1A-12 

3017B/117 

SR 136 

9003/5800 

SPR1005 

3627/5404 

SPS2271 

3122 

SPS4043 

3039/316 

SPS4478 

3444/123A 

SR1B 

3105 

SR144 

3017B/117 

SPR1220 

3634/5444 

SPS2272 

3114/290 

SPS4044 

3444/123A 

SPS4480 

3114/290 

SR1D1M 

3311 

SR145 

3016 

SPR1221 

3634/5444 

SPS2274 

3466/159 

SPS4045 

3444/123A 

SPS4480A 

3114/290 

SRI DM 

3311 

SR150 

3033 

SPR1222 

3635/5446 

SPS2320 

3018 

SPS4049 

3444/123A 

SPS4489 

3114/290 

SR1DM1 

3017B/117 

SR-150-01 

3017B/117 

SPR1223 

3636/5448 

SPS3001 

3048/329 

SPS4050 

3039/316 

SPS4489A 

3114/290 

SR1DM-1 

3311 

SR151 

3016 

SPR1301 

3579/5504 

SPS3002 

3024/128 

SPS4051 

3039/316 

SPS4491 

3444/123A 

SR1DM-2 

9003/5800 

SR152 

3311 

SPR1302 

3579/5504 

SPS3003 

3039/316 

SPS4052 

3444/123A 

SPS4492 

3025/129 

SR1DM-4 

9003/5800 

SR154 

3051/156 

SPR1304 

3579/5504 

SPS3005 

3176/350 

SPS4053 

3444/123A 

SPS4493 

3444/123A 

SR1DMX 

9003/5800 

SR200 

3017B/117 

SPR1306 

3580/5507 

SPS3006 

3176/350 

SPS4054 

3114/290 

SPS4494 

3444/123A 

SR1E 

3017B/117 

SR200B 

3016 

SPR1307 

3580/5507 

SPS3007 

3177/351 

SPS4054A 

3114/290 

SPS4497 

3025/129 

SR1EM 

9003/5800 

SR205 

3017B/117 

SPR1471 

3581/5543 

SPS3008 

3195/311 

SPS4055 

3444/123A 

SPS4610 

3039/316 

SR 1 EM-1 

9003/5800 

SR210 

9005/5802 

SPR1472 

3581/5543 

SPS3010 

3512 

SPS4056 

3114/290 

SPS4814 

3245/199 

SRI EM-2 

9003/5800 

SR220 

9005/5802 

SPR1473 

3581/5543 

SPS3015 

3444/123A 

SPS4056A 

3114/290 

SPS4920 

3444/123A 

SRI EM-4 

3017B/117 

SR390-2 

3016 

SPR1475 

3582/5545 

SPS3020 

3199/188 

SPS4059 

3444/123A 

SPS4942 

3444/123A 

SR1FM4 

3017B/117 

SR-401 

3016 

SPR1721 

3631/5623 

SPS3022 

3232/191 

SPS4060 

3444/123A 

SPS5000 

3190/184 

SR1FM-1 

3311 

SR405 

3017B/117 

SPR1722 

3631/5623 

SPS3023 

3512 

SPS4061 

3444/123A 

SPS5001 

3188A/182 

SR1FM-2 

3043 

SR475 

9003/5800 

SPR1723 

3632/5624 

SPS3024 

3199/188 

SPS4062 

3444/123A 

SPS5002 

3189A/183 

SR1FM-4 

3311 

SR-499 

3051/156 

SPR1725 

3633/5626 

SPS3025 

3202/210 

SPS4063 

3444/123A 

SPS5003 

3054/196 

SR1FM-8 

3032A 

SR500 

3016 

SPR1781 

3521/5686 

SPS3026 

3199/188 

SPS4064 

3114/290 

SPS5004 

3188A/182 

SR1FM-12 

3130 

SR500B 

3016 

SPR1782 

3521/5686 

SPS3027 

3513 

SPS4064A 

3114/290 

SPS5005 

3189A/183 

SR1FMA 

3017B/117 

SR507 

9005/5802 

SPR1783 

3521/5686 

SPS3028 

3200/189 

SPS4066 

3444/123A 

SPS5006 

3191/185 

SR1HM-2 

3311 

SR605 

3017B/117 

SPR1785 

3521/5686 

SPS3029 

3203/211 

SPS4067 

3444/123A 

SPS5006-1 

3444/123A 

SR1HM-4 

3311 

SR806-126 

3017B/117 

SPR2503 

3126 

SPS3030 

3200/189 

SPS4068 

3039/316 

SPS5006-2 

3444/123A 

SR1HM-8 

3130 

SR-846-2 

3016 

SPSOOOI 

3275/194 

SPS3031 

3200/189 

SPS4069 

3444/123A 

SPS5007 

3114/290 

SR1K 

3175 

SR846-2 

3017B/117 

SPS0002 

3137/192A 

SPS3032 

3200/189 

SPS4072 

3114/290 

SPS5007-1 

3114/290 

SR1K1 

3311 

SR846-3 

3017B/117 

SPS0003 

3137/192A 

SPS3338 

3124/289 

SPS4072A 

3114/290 

SPS5007-1A 

3114/290 

SR1K2 

3311 

SR851 

3017B/117 

SPS4 

3039/316 

SPS3370 

3018 

SPS4073 

3114/290 

SPS5007-2 

3114/290 

SR1K08 

3017B/117 

SR851-121 

3017B/117 

SPS0004 

3444/123A 

SPS3724 

3114/290 

SPS4073A 

3114/290 

SPS5007-2A 

3114/290 

SR1K-1 

3311 

SR889 

3017B/117 

SPS0005 

3275/194 

SPS3724A 

3114/290 

SPS4074 

3444/123A 

SPS5007A 

3114/290 

SR1K-1K 

3311 

SR-889 

3016 

SPS0006 

3247/234 

SPS3735 

3444/123A 

SPS-4075 

3020/123 

SPS5008 

3466/159 

SR-1K-2 

3311 

SR1024 

3016 

SPS08 

6791/5491 

SPS3751 

3444/123A 

SPS4075 

3444/123A 

SPS5008A 

3466/159 

SR-1K-2A 

3032A 

SR1104 

3311 

SPS010 

6791/5491 

SPS3786 

3114/290 

SPS4076 

3114/290 

SPS5009 

3189A/183 

SR-1K-2B 

3032A 

SR1210 

3051/156 

SPS18 

6791/5491 

SPS3786A 

3114/290 

SPS-4076 

3025/129 

SPS5010 

3189A/183 

SR-1K-2C 

3032A 

SR1222DM 

3635/5446 

SPS20 

3039/316 

SPS3787 

3039/316 

SPS4076A 

3114/290 

SPS5450 

3024/128 

SR-1K-2D 

3032A 

SR1223DM 

3636/5448 

SPS020 

6621/5521 

SPS3900 

3444/123A 

SPS4077 

3444/123A 

SPS5451 

3114/290 

SR IK-4 

3311 

SR1266 

3017B/117 

SPS28 

6792/5492 

SPS3907 

3444/123A 

SPS-4077 

3024/128 

SPS5457 

3444/123A 

SR IK-8 

3016 

SR1378-2 

9007/5804 

SPS-29 

3025/129 

SPS3908 

3444/123A 

SPS4078 

3114/290 

SPS6109 

3114/290 

SR1K-Z 

3017B/117 

SR 1422 

9003/5800 

SPS030 

6615/5515 

SPS3909 

3444/123A 

SPS-4078 

3025/129 

SPS6109A 

3114/290 

SR1T 

3016 

SR1493 

3017B/117 

SPS035 

6615/5515 

SPS3923 

3444/123A 

SPS4078A 

3114/290 

SPS6111 

3444/123A 

SR1Z 

3017B/117 

SR1598 

9003/5800 

SPS38 

3039/316 

SPS3924 

3114/290 

SPS4080 

3039/316 

SPS6112 

3444/123A 

SR-2 

3031A 

SR1643A 

9003/5800 

SPS38 SCR 

6794/5494 

SPS3924A 

3114/290 

SPS4081 

3444/123A 

SPS6113 

3444/123A 

SR2 

3017B/117 

SR1650 

9009/5808 

SPS40 

3018 

SPS3925 

3444/123A 

SPS4082 

3114/290 

SPS6124 

3024/128 

SR2A-1 

3016 

SR-1668 

3311 

SPS-41 

3122 

SPS3926 

3444/123A 

SPS4082A 

3114/290 

SPS6571 

3444/123A 

SR2A-2 

3016 

SR 1668 

3016 

SPS41 

3444/123A 

SPS3927 

3114/290 

SPS4083 

3444/123A 

SPS7000 

3535/181 

SR2A-4 

3016 

SR1692 

3017B/117 

SPS42 

3114/290 

SPS3927A 

3114/290 

SPS4084 

3444/123A 

SPS7001 

3437/180 

SR2A-8 

3016 

SR1693 

3016 

SPS42A 

3114/290 

SPS3929 

3039/316 

SPS4085 

3444/123A 

SPS7359 

3854/123AP 

SR2A-12 

3017B/117 

SR 1694 

3031A 

SPS43-1 

3039/316 

SPS3930 

3444/123A 

SPS4086 

3114/290 

SPS7652 

3444/123A 

SR2B12 

3051/156 

SR1695 

3031A 

SPS48 

3580/5507 

SPS3931 

3114/290 

SPS4086A 

3114/290 

SPS9001 

3628/6402 

SR2B16 

3051/156 

SR 1721 DM 

3631/5623 

SPS48 SCR 

6794/5494 

SPS3931A 

3114/290 

SPS4087 

3114/290 

SPS9100 

3156/172A 

SR2B20 

3051/156 

SR1722DM 

3631/5623 

SPS58 SCR 

6796/5496 

SPS3936 

3444/123A 

SPS4087A 

3114/290 

SPS9101 

3180/263 

SR3 

3017B/117 

SR1723DM 

3632/5624 

SPS68 SCR 

6796/5496 

SPS3937 

3122 

SPS4088 

3444/123A 

SPS9120 

3241/232 

SR-3 

3016 

SR1725DM 

3633/5626 

SPS91 

3717/121 

SPS3938 

3444/123A 

SPS4089 

3444/123A 

SPS9140 

3182/243 

SR3AM 

3051/156 

SR 1731-1 

3017B/117 

SPS110 

6791/5491 

SPS3940 

3122 

SPS4090 

3114/290 

SPS9141 

3183A 

SR3AM1 

9003/5800 

SRI 731-2 

3017B/117 

SPS120 

6622/5522 

SPS3948 

3039/316 

SPS4090A 

3114/290 

SPT030 

3652/5693 

SR3AM2 

3051/156 

SR 1731-3 

3311 

SPS0121 

3025/129 

SPS3951 

3444/123A 

SPS4091 

3039/316 

SPT040 

3652/5693 

SR3AM6 

9007/5804 

SR 1731-4 

3017B/117 

SPS-0122 

3024/128 

SPS3952 

3039/316 

SPS4092 

3203/211 

SPT130 

3652/5693 

SR3AM10 

3848/5806 

SR 1731-5 

3016 

SPS0122 

3024/128 

SPS3957C 

3444/123A 

SPS4095 

3444/123A 

SPT140 

3652/5693 

SR3AM-3 

9004/5801 

SR1742 

3017B/117 

SPS130 

6615/5515 

SPS3967 

3444/123A 

SPS4143 

3018 

SPT230 

3652/5693 

SR3AM-4 

3051/156 

SR1750DM 

3631/5623 

SPS135 

6615/5515 

SPS3968 

3039/316 

SPS4145 

3039/316 

SPT240 

3652/5693 

SR3AM-8 

9007/5804 

SR1751 DM 

3632/5624 

SPS210 

6792/5492 

SPS3971 

3039/316 

SPS4167 

3018 

SPT330 

3509/5695 

SR3BM-6 

3017B/117 

SR1752DM 

3633/5626 

SPS220 

3018 

SPS3972 

3444/123A 

SPS4168 

3018 

SPT340 

3509/5695 

SR-4 

3031A 

SR1762 

9005/5802 

SPS220 SCR 

6624/5524 

SPS3973 

3444/123A 

SPS4169 

3444/123A 

SPT430 

3509/5695 

SR-0004 

3119/113 

SR1766 

3016 

SPS310 

6794/5494 

SPS3987 

3114/290 

SPS4199 

3444/123A 

SPT440 

3509/5695 

SR4 

3017B/117 

SR-1849-1 

3031A 

SPS320 

6627/5527 

SPS3987A 

3114/290 

SPS4300 

3024/128 

SPT525 

3521/5686 

SR-5 

3031A 

SR1984 

3016 

SPS410 

6794/5494 

SPS3988 

3114/290 

SPS4301 

3025/129 

SPT530 

3522/5697 

SR05K-2 

3017B/117 

SR2121 

3016 

SPS420 

6627/5527 

SPS3988A 

3114/290 

SPS4302 

3114/290 

SPT540 

3522/5697 

SR-05K-2 

3311 

SR2301A 

3017B/117 

SPS428 

3019 

SPS3990 

3114/290 

SPS4302A 

3114/290 

SPT630 

3522/5697 

SR6 

3119/113 

SR2956 

3012/105 

SPS510 

6796/5496 

SPS3990A 

3114/290 

SPS4303 

3444/123A 

SPT640 

3522/5697 

SR10 

3120/114 

SR3010 

3017B/117 

SPS514 

3114/290 

SPS3999 

3444/123A 

SPS4309 

3024/128 

SPZ0111 

3776/5010A 

SR-13 

3119/113 

SR3582 

3017B/117 

SPS514A 

3114/290 

SPS4002 

3039/316 

SPS4310 

3025/129 

SPZ0206 

3771/5005A 

SR-13H 

3031A 

SR3943 

3016 

SPS520 

6629/5529 

SPS4003 

3444/123A 

SPS4312 

3025/129 

SPZ0208 

3773/5007A 

SR-14 

3016 

SR6134 

3017B/117 

SPS610 

6796/5496 

SPS4004 

3444/123A 

SPS4313 

3444/123A 

SPZ0210 

3775/5009A 

SR15 

3120/114 

SR6324 

3016 

SPS620 

6629/5529 

SPS4005 

3039/316 

SPS4314 

3114/290 

SPZ0212 

3777/5011A 

SR-15 

3120/114 

SR6325 

3017B/117 

SPS817 

3444/123A 

SPS4006 

3444/123A 

SPS4314A 

3114/290 

SPZ0214 

3779/5013A 

SR-16 PHILCO 

9098/515 

SR6385 

3016 

SPS817N 

3444/123A 

SPS4007 

3114/290 

SPS4345 

3444/123A 

SPZ0215 

3780/5014A 

SR-17 PHILCO 

9098/515 

SR6415 

3017B/117 

SPS820 

6631/5531 

SPS4007A 

3114/290 

SPS4347 

3444/123A 

SPZ0217 

3782/5016A 

SR-18 

9009/5808 

SR6560 

3016 

SPS856 

3039/316 

SPS4008 

3039/316 

SPS4348 

3114/290 

SPZ0219 

3784/5018A 

SR20 

3119/113 

SR6567 

3017B/117 

SPS860 

3039/316 

SPS4009 

3444/123A 

SPS4348A 

3114/290 

SPZ0220 

3785/5019A 

SR-21 

3016 

SR6617 

3016 

SPS868 

3444/123A 

SPS4010 

3025/129 

SPS4354 

3114/290 

SPZ0222 

3787/5021A 

SR-22 

3016 

SR9000 

3066/118 

SPS871 

3003 

SPS4013 

3114/290 

SPS4354A 

3114/290 

SPZ0225 

3790/5024A 

SR-23 

3016 

SR9000 MUNTZ 

9086/518 

SPS-952 

3025/129 

SPS4013A 

3114/290 

SPS4355 

3114/290 

SPZ0228 

3793/5027A 

SR23 

3100/519 

SR9001 

3109/119 

SPS-952-2 

3018 

SPS4014 

3114/290 

SPS4355A 

3114/290 

SPZ0230 

3795/5029A 

SR-24 

3016 

SR-9001 

3032A 

SPS1045 

3444/123A 

SPS4014A 

3114/290 

SPS4356 

3444/123A 

SPZ0231 

3796/5030A 

SR24 

3130 

SR9002 

3119/113 

SPS1097 

3114/290 

SPS4016 

3039/316 

SPS4359 

3444/123A 

SPZ0234 

3799/5033A 

SR25 

3130 

SR-9005 

3016 

SPS1097A 

3114/290 

SPS4017 

3444/123A 

SPS4360 

3444/123A 

SPZ2500 

3377/5111A 

SR-27 

3016 

SR9005 

3017B/117 

SPS-1351 

3018 

SPS4018 

3114/290 

SPS4363 

3444/123A 

SPZ2502 

3379/5113A 

SR27 

3016 

SR-9007 

3033 

SPS1351 

3018 

SPS4018A 

3114/290 

SPS4365 

3114/290 

SPZ2504 

3381/5115A 

SR-28 

3016 

SR50253-2 

3647/167 

SPS1352 

3018 

SPS4019 

3114/290 

SPS4365A 

3114/290 

SPZ2506 

3383/5117A 

SR29 

3119/113 

SR5041 1-1 

3017B/117 

SPS1353 

3018 

SPS4019A 

3114/290 

SPS4367 

3444/123A 

SPZ2508 

3385/5119A 

SR-30 

3016 

SR75844 

3444/123A 

SPS1436 

3893/152 

SPS4020 

3444/123A 

SPS4368 

3444/123A 

SPZ2510 

3387/5121A 

SR-31 

3109/119 

SRIA-1 

3016 

SPS1437 

3083/197 

SPS4025 

3114/290 

SPS4382 

3444/123A 

SPZ2513 

3390/5124A 

SR-32 

3066/118 

SRIA-2 

3016 

SPS-1473 

3018 

SPS4025A 

3114/290 

SPS4446 

3444/123A 

SPZ2514 

3391/5125A 

SR-35 

3033 

SRIA-4 

3016 

SPS1475 

3444/123A 

SPS4026 

3114/290 

SPS4450 

3444/123A 

SPZ2522 

3399/5133A 

SR-37 

3110/120 

SRIA-8 

3016 

SPS-1475 YT 

3122 

SPS4026A 

3114/290 

SPS4451 

3444/123A 

SPZ2525 

3402/5136A 

SR40 

3031A 

SRIA-12 

3017B/117 

SPS1475T 

3444/123A 

SPS4027 

3114/290 

SPS4452 

3114/290 

SPZ2528 

3405/5139A 

SR50 

3017B/117 

SRIDM-1 

3031A 

SPS-1476 

3018 

SPS4027A 

3114/290 

SPS4452A 

3114/290 

SPZ2531 

3408/5142A 

SR60 

3017B/117 

SRIEM 

3031A 

SPS1S23 

3114/290 

SPS4028 

3114/290 

SPS4453 

3444/123A 

SPZ2537 

3414/5148A 

SR76 

3016 

SRIEM-X 

3311 

SPS1523A 

3114/290 

SPS4028A 

3114/290 

SPS4455 

3444/123A 

SPZ2542 

3419/5153A 

SR-100 

9005/5802 

SRIFMA 

3017B/117 

SPS-1539 

3138/193A 

SPS4029 

3444/123A 

SPS4456 

3444/123A 

SPZ2545 

3422/5156A 

SR-101-1 

3016 

SRK1 

3311 

SPS-1539 WT 

3114/290 

SPS4030 

3039/316 

SPS4457 

3444/123A 

SPZ2547 

3424/5158A 

SR-101-2 

3016 

SRK-2 

3031A 

SPS2110 

3018 

SPS4031 

3114/290 

SPS4458 

3114/290 

SQ-7 

3861/101 

SR 105 

3017B/117 

SRLFM-1 

3031A 

SPS2111 

3018 

SPS4031A 

3114/290 

SPS4458A 

3114/290 

SQ46 

3087 

SR-112 

3016 

SRR13 

3119/113 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SRUE 

9003/5800 

ST-MPS9700E 

3444/123A 

ST-110 

3012/105 

ST5060 

3444/123A 

STK-020F 

3155/1025 

SV-31 (DIODE) 

3090/109 

SS0001 

3004/102A 

ST-MPS9700F 

3444/123A 

ST-111 

3012/105 

ST5641 

3716/161 

STK-020K 

3155/1025 

SV45 

3750/143A 

SSI-145128 

3444/123A 

ST-MPS9700G 

3444/123A 

ST-112 

3012/105 

ST6120 

3039/316 

STK-020L 

3155/1025 

SV47 

3751/5075A 

SS0001A 

3004/102A 

ST-MPS9750D 

3466/159 

ST-122 

3004/102A 

ST6511 

3444/123A 

STK-020Y 

3155/1025 

SV48 

3752/5077A 

SS0002 

3004/102A 

ST-MPS9750G/F 

3466/159 

ST 122 

3123 

ST6512 

3444/123A 

STK-022 

3291/1090 

SV53 

3755/5084A 

SS0002A 

3004/102A 

ST01 

3444/123A 

ST-123 

3004/102A 

ST6573 

3024/128 

STK-025 

3291/1090 

SV122 

3056/135A 

SS2AV2 

3759/511 

ST02 

3444/123A 

ST 123 

3123 

ST6574 

3024/128 

STK-025G 

3291/1090 

SV123 

3057/136A 

SS-2N5062 

3638/5402 

ST2 

3523/6407 

ST 150 

3444/123A 

ST7100 

3245/199 

STK-027 

3155/1025 

SV124 

9021/5070A 

SS0003 

3004/102A 

ST2(GE) 

3523/6407 

ST151 

3444/123A 

ST8014 

3025/129 

STK-032 

3291/1090 

SV133 

3061/140A 

SS0003A 

3004/102A 

ST2-2517 

3984/106 

ST152 

3444/123A 

ST8033 

3114/290 

STK-036 

3292/1148 

SV135 

3062/142A 

SS3A3 

3756/508 

ST-2N6558 

3232/191 

ST 153 

3444/123A 

ST8033A 

3114/290 

STK-056 

3436/1028 

SV136 

3750/143A 

SS3AT2 

3757/509 

ST-2SA673C 

3114/290 

ST154 

3444/123A 

ST8034 

3114/290 

STM 13 

3972/1220 

SV137 

3094/144A 

SS3DB3 

3758/510 

ST-2SA844C 

3114/290 

ST155 

3444/123A 

ST8034A 

3114/290 

STK-413S 

3972/1220 

SV138 

3063/145A 

SS0004 

3004/102A 

ST-2SB568C 

3441/292 

ST 156 

3444/123A 

ST8035 

3114/290 

STM 15 

3972/1220 

SV-138A 

3063/145A 

SS0004A 

3004/102A 

ST-2SC383W 

3124/289 

ST157 

3444/123A 

ST8035A 

3114/290 

STK-415S 

3972/1220 

SV139 

3751/5075A 

SS0005A 

3004/102A 

ST-2SC1106 

3559/162 

ST 160 

3444/123A 

ST8036 

3114/290 

STK-433 

3740/1218 

SV141 

9022/5076A 

SS6DW4 

3760/512 

ST-2SC1213D-24 

3122 

ST161 

3444/123A 

ST8036A 

3114/290 

STM 3 5 

3740/1218 

SV142 

3752/5077A 

SS0007 

3088 

ST-2SC1514 

3219 

ST-162 

3011 

ST8065 

3114/290 

STK-437 

3741/1219 

SV143 

9023/5078A 

SS0008 

3088 

ST-2SC1514-05 

3219 

ST162 

3444/123A 

ST8065A 

3114/290 

STK-439 

3741/1219 

SV172 

3754/5083A 

SS0009 

3031A 

ST-2SC1875 

3710/238 

ST 163 

3444/123A 

ST8500 

3114/290 

STM 101 

3304/500A 

SV1017 

3062/142A 

SS00010 

3031A 

ST-2SD467B 

3449/297 

ST-172 

3861/101 

ST8500A 

3114/290 

STR101 

3506/5642 

SV1019 

3094/144A 

SS16 

3089/112 

ST-2SD467C 

3449/297 

ST 175 

3444/123A 

ST8509 

3114/290 

STR106 

3508/5675 

SV1020 

3063/145A 

SS321 

3311 

ST-2SD478C 

3440/291 

ST 176 

3444/123A 

ST8509A 

3114/290 

STR110 

3507 

SV-1020A 

3063/145A 

SS322 

3311 

ST-2SD748A 

3559/162 

ST177 

3444/123A 

ST9100N 

6561 

STR117 

3508/5675 

SV-1238E 

3016 

SS324 

3311 

ST2T003 

3245/199 

ST178 

3444/123A 

ST9100P 

6560 

STR130 

3632/5624 

SV4012 

3062/142A 

SS334 

3311 

ST03 

3444/123A 

ST 180 

3444/123A 

ST20365-R1 

4001 

STR136 

3507 

SV4012A 

3062/142A 

SS337 

3311 

ST3-10 

3608/5990 

ST181 

3444/123A 

ST20365-R19 

4023 

STR201 

3506/5642 

SV4014 

3094/144A 

SS455 

3016 

ST3-20 

3608/5990 

ST182 

3444/123A 

ST021660 

3025/129 

STR206 

3508/5675 

SV4014A 

3094/144A 

SS524 

3045/225 

ST3-30 

3608/5990 

ST-205 

3011 

ST33026 

3245/199 

STR207 

3507 

SV4015 

3063/145A 

SSI 606 

3114/290 

ST3-40 

3608/5990 

ST210P 

3500/5882 

ST72039 

3025/129 

STR208 

3632/5624 

SV-4015A 

3063/145A 

SS1606A 

3114/290 

ST3A10P 

3501/5994 

ST220P 

3500/5882 

ST72040 

3025/129 

STR210 

3507 

SV4015A 

3063/145A 

SS1606S 

3717/121 

ST3A20P 

3501/5994 

ST230P 

3500/5882 

ST84027 

3220/198 

STR213 

3507 

SV4018 

3793/5027A 

SSI906 

3114/290 

ST3A30P 

3501/5994 

ST235 

3717/121 

ST84028 

3220/198 

STR217 

3508/5675 

SV4018A 

3793/5027A 

SS1906A 

3114/290 

ST3A40P 

3501/5994 

ST-235 

3009 

ST84029 

3220/198 

STR218 

3507 

SV4027 

3064/146A 

SS2308 

3444/123A 

ST3A50P 

3501/5994 

ST240P 

3500/5882 

STA7604 

3945/327 

STR225 

3521/5686 

SV4027-6 

3064/146A 

SS2503 

3114/290 

ST3A60P 

3501/5994 

ST250 

3444/123A 

STA9364 

3559/162 

STR230 

3508/5675 

SV4027A 

3064/146A 

SS2503A 

3114/290 

ST04 

3444/123A 

ST250P 

3500/5882 

STB01-02 

3100/519 

STR236 

3507 

SV4027A-6 

3064/146A 

SS2504 

3444/123A 

ST4-10 

3608/5990 

ST251 

3444/123A 

STB4 

3767/5001A 

STR406 

3508/5675 

SV4033 

3095/147A 

SS3534-4 

3448 

ST4-20 

3608/5990 

ST260P 

3500/5882 

STB576 

3031A 

STR408 

3633/5626 

SV4033A 

3095/147A 

SS3586 

3112 

ST4-30 

3608/5990 

ST270P 

3500/5882 

STC-1035 

3027/130 

STR410 

3507 

SV4055 

3096/148A 

SS3694 

3444/123A 

ST4-40 

3608/5990 

ST-301 

3004/102A 

STC-1035A 

3027/130 

STR411 

3633/5626 

SV4055A 

3096/148A 

SS3704 

3448 

ST05 

3444/123A 

ST301 

3123 

STC-1036 

3027/130 

STR413 

3507 

SV4062 

3097/149A 

SS3935 

3765/195A 

ST06 

3444/123A 

ST-302 

3004/102A 

STC-1036A 

3027/130 

STR417 

3521/5686 

SV4062A 

3097/149A 

SS4042 

3039/316 

ST9 

3039/316 

ST302 

3123 

STC1080 

3027/130 

STR418 ELCOM 

3533/5635 

SV4082 

3098/150A 

SS4165 

3313/116 

ST 10 

3039/316 

ST-303 

3004/102A 

STC1081 

3027/130 

STR419 

3507 

SV4082A 

3098/150A 

SSA43 

3114/290 

ST 12 

3016 

ST303 

3123 

STC1082 

3027/130 

STR425 

3521/5686 

SV11021 

3092/141A 

SSA43A 

3114/290 

ST13 

3039/316 

ST-304 

3004/102A 

STC1083 

3027/130 

STR425 ELCOM 

3521/5686 

SV-12388 

3136/5072A 

SSA43A-1 

3114/290 

ST-14 

3017B/117 

ST304 

3123 

STC1084 

3027/130 

STR430 

3508/5675 

SV12388 

3017B/117 

SSA46 

3114/290 

ST 14 

3031A 

ST310P 

3501/5994 

STC1085 

3027/130 

STR436 

3507 

SV12388E 

3017B/117 

SSA46A 

3114/290 

ST 15 

3039/316 

ST320P 

3501/5994 

STC1300 

3893/152 

STS402 

3559/162 

SVC0053 

3327/614 

SSA48 

3114/290 

ST 16 

3017B/117 

ST330P 

3518/5995 

STC1800 

3192/186 

STS403 

3559/162 

SVC-101 

3327/614 

SSA48A 

3114/290 

ST 18 

3032A 

ST332 

3123 

STC1850 

3893/152 

STS409 

3559/162 

SVC-201 

3327/614 

SSD-C10 

3119/113 

ST25A 

3444/123A 

ST-332 

3004/102A 

STC1860 

3893/152 

STS410 

3560 

S VC-2 51 

3327/614 

SSD-D05 

3120/114 

ST25B 

3444/123A 

ST340P 

3518/5995 

STC1862 

3192/186 

STS411 

3560 

SVC625 

3058/137A 

SSD974 

3017B/117 

ST25C 

3444/123A 

ST350P 

3518/5995 

STC4252 

3036 

STS413 

3560 

SVC650 

3058/137A 

SSDT6031 

3893/152 

ST28A 

3845/176 

ST360P 

3518/5995 

STC4253 

3027/130 

STS423 

3560 

SVC 1125 

3092/141A 

SS11120 

9007/5804 

ST-28A 

3845/176 

ST-370 

3845/176 

STC4254 

3036 

STS430 

3559/162 

SVC 1150 

3092/141A 

SSIB0140 

3051/156 

ST-28 B 

3005 

ST403 

3444/123A 

STC4255 

3036 

STS431 

3560 

SVD0A70 

3088 

SSIB0180 

3051/156 

ST28B 

3123 

ST410P 

3016 

STC-4401 

3131 A/369 

STT2405 

3239/236 

SVD0A79 

3087 

SSIB0640 

3051/156 

ST28C 

3123 

ST415 

3039/316 

STC5610 

3025/129 

STT2406 

3239/236 

SVD1S1850 

3119/113 

SSIB0680 

3051/156 

ST-28C 

3005 

ST420P 

3016 

STC5611 

3025/129 

STT4451 

3192/186 

SVD1S1850R 

3121/115 

SSIC0810 

9005/5802 

ST29 

3039/316 

ST430P 

3017B/117 

STC5612 

3025/129 

STT4483 

3239/236 

SVD02Z8 

3059/138A 

SSIC0820 

9007/5804 

ST30 

3039/316 

ST440P . 

3032A 

STD9007 

3192/186 

STT9001 

3239/236 

SVD02Z9.5A 

3060/139A 

SSIC0840 

3848/5806 

ST31 

3039/316 

ST450P 

3032A 

STK-011 

3152/1024 

STT9002 

3239/236 

SVD10D-1 

3311 

SSICQ860 

9010/5809 

ST32 

3039/316 

ST460P 

3033 

STK-011A 

3152/1024 

STT9004 

3239/236 

SVD12B2B1P-M 

9075/166 

SSIC0880 

9010/5809 

ST33 

3039/316 

ST501 

3444/123A 

STK-011B 

3152/1024 

STT9005' 

3239/236 

SVD20A70 

3090/109 

SSIC1110 

9005/5802 

ST34 

3039/316 

ST502 

3444/123A 

STK-011C 

3152/1024 

STV-3 

3311 

SVD20A79 

3087 

SSIC1140 

3848/5806 

ST35 

3039/316 

ST503 

3444/123A 

STK-01 ID 

3152/1024 

STV-3H 

3864/605 

SVDA76 

3090/109 

SSIC1160 

9010/5809 

ST-37 

3721/100 

ST504 

3444/123A 

STK-01 IDA 

3152/1024 

STV-3 H(Y) 

3864/605 

SVDAS2HB10 

3051/156 

SSIC1180 

9010/5809 

ST-37 C 

3005 

ST560N 

7359/6159 

STK-01 IE 

3152/1024 

STX0010 

3131A/369 

SVDMA26 

3463/601 

SSIC1210 

9005/5802 

ST37C 

3123 

ST560P 

7358/6158 

STK-01 IF 

3152/1024 

STX0011 

3025/129 

SVDMA26-1 

3463/601 

SSIC1220 

' 9007/5804 

ST37D 

3123 

ST660N 

7359/6159 

STK-01 IK 

3152/1024 

STX0013 

3054/196 

SVDOA70 

3090/109 

SSIC1240 

3848/5806 

ST-37 D 

3005 

ST660P 

7358/6158 

STK-011L 

3152/1024 

STX0014 

3027/130 

SVDOA90 

3090/109 

SSIC1260 

9010/5809 

ST370 

3123 

ST903 

3039/316 

STK-011Y 

3152/1024 

STX0015 

3021/124 

SVDS1RB10 

9075/166 

SSIC1280 

9010/5809 

ST39 

3773/5007A 

ST904 

3039/316 

STK-015 

3153/1027 

STX0016 

3131 A/369 

SVDSC20 

3327/614 

SSIC1660A 

9010/5809 

ST40 

3039/316 

ST904A 

3039/316 

STK-015A 

3153/1027 

STX0020 

3083/197 

SVDVD1121 

3100/519 

SSIC1740 

3051/156 

ST41 

3039/316 

ST905 

3039/316 

STK-015B 

3153/1027 

STX0026 

3041 

SVDVD1223 

3311 

SSIC1780 

3051/156 

ST-41 

3771/5005A 

ST910 

3039/316 

STK-015C 

3153/1027 

STX0027 

3027/130 

SVI-LA3300 

3723/1005 

SSIC1960A 

9010/5809 

ST42 

3039/316 

ST1026 

3039/316 

STK-015D 

3153/1027 

STX0032 

3027/130 

SVM61 

3058/137A 

SSS107J 

3690 

ST43 

3039/316 

ST1050 

3039/316 

STK-015 DA 

3153/1027 

STX3326 

3054/196 

SVM111 

3092/141A 

SSS107P 

3596/976 

ST44 

3039/316 

ST1051 

3039/316 

STK-015E 

3153/1027 

SU5 

3063/145A 

SVM601 

3058/137A 

SSS201AJ 

3565/1171 

ST45 

3039/316 

ST1060N 

7359/6159 

STK-015F 

3153/1027 

SU-31 

3088 

SVM602 

3058/137A 

SSS207J 

3690 

ST50 

3444/123A 

ST1060P 

7358/6158 

STK-015K 

3153/1027 

SU2076 

3112 

SVM605 

3058/137A 

SSS301AJ 

3565/1171 

ST51 

3444/123A 

ST-1242 

3020/123 

STK-015L 

3153/1027 

SU2077 

3112 

SVM1105 

3092/141A 

SSS301AP 

3641/975 

ST53 

3444/123A 

ST1242 

3444/123A 

STK-015Y 

3153/1027 

SU2081 

3112 

SVM6010 

3058/137A 

SSS741CJ 

3514/941 

ST54 

3444/123A 

ST1243 

3444/123A 

STK-016A 

3154 

SUC650 

3058/137A 

SVM6011 

3058/137A 

SSS747CP 

3556/947D 

ST55 

3444/123A 

ST-1243 

3020/123 

STK-016B 

3154 

SUM6010 

3058/137A 

SVM6020 

3058/137A 

SSS747CY 

3556/947D 

ST56 

3444/123A 

ST-1244 

3020/123 

STK-016C 

3154 

SUM6011 

3058/137A 

SVM6021 

3058/137A 

SSS1458J 

3555 

ST57 

3444/123A 

ST1244 

3444/123A 

STK-016D 

3154 

SUM6020 

3058/137A 

SVM11020 

3092/141A 

ST.082.112.005 

3444/123A 

ST58 

3444/123A 

ST-1290 

3020/123 

STK-016DA 

3154 

SUM6021 

3058/137A 

SVM11021 

3092/141A 

ST.082.114.015 

3444/123A 

ST59 

3444/123A 

ST1290 

3444/123A 

STK-016E 

3154 

SV-KB262 

3864/605 

SW01 

3062/142A 

ST.082.114.016 

3245/199 

ST60 

3039/316 

ST1336 

3039/316 

STK-016F 

3154 

SV1-ST020F 

3155/1025 

SW-1 

3051/156 

ST/217/Q 

3444/123A 

ST61 

3039/316 

ST1402D 

3444/123A 

STK-016K 

3154 

SV01A 

3311 

SW-1-01 

3051/156 

ST-BF459 

3747/157 

ST62 

3039/316 

ST1402E 

3444/123A 

STK-016L 

3154 

SV-02 

3864/605 

SW-1 A 

3017B/117 

ST-BU208 

3115/165 

ST63 

3444/123A 

ST1502 

3854/123AP 

STK-016Y 

3154 

SV02A 

3058/137A 

SW1C 

3032A 

ST-HZ4B 

3774/5008A 

ST64 

3444/123A 

ST1502C 

3854/123AP 

STK-018 

3155/1025 

SV-03 

3864/605 

SW1D 

3033 

ST-LM2152 

3444/123A 

ST70 

3039/316 

ST1502D 

3854/123AP 

STK-018A 

3155/1025 

SV-3 

3100/519 

SW-05 

9003/5800 

ST-LM2682 

3024/128 

ST71 

3039/316 

ST1506 

3444/123A 

STK-018B 

3155/1025 

SV03 

3864/605 

SW05 

3848 

ST-MJE9742 

3747/157 

ST72 

3039/316 

ST1602D 

3466/159 

STK-018C 

3155/1025 

SV-3A 

3864/605. 

SW-05-01 

3016 

ST-MP9433S/T 

3444/123A 

ST78D116-1 

3036 

ST1607 

3444/123A 

STK-018D 

3155/1025 

SV-3B 

3100/519 

SW-05-02 

3311 

ST-MPS9410AJ 

*3854/123AP 

ST79D53 

3505/5547 

ST1660N 

7359/6159 

STK-018E 

3155/1025 

SV-3C 

3100/519 

SW-05-005 

3031A 

ST-MPS9410AK 

3854/123AP 

ST80 

3039/316 

ST1660P 

7358/6158 

STK-018F 

3155/1025 

SV-04 

3864/605 

SW05A 

3016 

ST-MPS9418AS 

3449/297 

ST82 

3039/316 

ST1694 

3039/316 

STK-018J 

3155/1025 

SV-4A 

3864/605 

SW05B 

3017B/117 

ST-MPS9418AT 

3449/297 

ST99D47 

3140/786 

ST1702M 

3854/123AP 

STK-020 

3155/1025 

SV-8 

3100/519 

SW05C 

3032A 

ST-MPS9433 

3444/123A 

STV01 

3036 

ST1702N 

3854/123AP 

STK-020A 

3155/1025 

SV-9 

3100/519 

SW05D 

3033 

ST-MPS9433S 

3444/123A 

ST-103 

3007 

ST1802N 

3854/123AP 

STK-020B 

3155/1025 

SV9 

3060/139A 

SW05S 

3016 

ST-MPS9433T 

3444/123A 

ST-106 

3012/105 

ST2010P 

3095/147A 

STK-020C 

3155/1025 

SV28 

3837/5063A 

SW05SS 

3016 

ST-MPS9633C 

3444/123A 

ST-107 

3012/105 

ST-2040P 

3016 

STK-020D 

3155/1025 

SV29 

3838/5065A 

SW-05V 

3016 

ST-MPS9682J 1 

3466/159 

ST-108 

3012/105 

ST3030 

3039/316 

STK-020DA 

3155/1025 

SV30 

3087 

SW0501 

3031A 

ST-MPS9700D 

3444/123A 

ST-109 

3012/105 

ST3031 

3039/316 

STK-020E 

3155/1025 

SV31 

3123 

SW4001 

4001 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

SW4002 

4002 

SYL1655 

3004/102A 

SZ-200-15 

3063/145A 

T-Q5105 

3027/130 

T1S94 

3018 

T39 

3123 

SW4011 

4011 

SYL1655A 

3004/102A 

SZ-200-15 A 

3063/145A 

T-Q5106 

3018 

T1S98 

3018 

T0039 

3004/102A 

SW4012 

4012 

SYL1665 

3004/102A 

SZ306 

3755/5084A 

T-Q7037 

3102/710 

T1S-18 

3019 

T40 

3984/106 

SW4013 

4013 

SYL1665A 

3004/102A 

SZ671-B 

3062/142A 

T-R9S 

3059/138A 

T1S-34 

3448 

T0040 

3004/102A 

SW4015 

4015 

SYL-1668 

3004/102A 

SZ671-G 

3062/142A 

T-SK967 

3024/128 

T1S-55 

3444/123A 

T0041 

3004/102A 

SW4016 

4016 

SYL1668 

3123 

SZ961-R 

3094/144A 

T1-1A6 

3444/123A 

T1S-94 

3220/198 

T45 

3123 

SW4017 

4017 

SYL1668A 

3004/102A 

SZ961-V 

3750/143A 

T01-013 

3444/123A 

T1S-97 

3220/198 

T-46 

3005 

SW4019 

4019 

SYL1690 

3005 

SZ1200 

3096/148A 

T01-014 

3444/123A 

T1SZ8 

3018 

T46 

3123 

SW4023 

4023 

SYL1697 

3005 

SZ13447 

3775/5009A 

T01-030 

3893/152 

T1X-M14 

3018 

T-47 

3005 

SW4024 

4024 

SYL1717 

3005 

SZ13448 

3780/5014A 

T01-04 7 

3245/199 

T1X-M15 

3018 

T47 

3123 

SW4025 

4025 

SYL1750 

3011 

SZ14026 

3752/5077A 

T1-92 

3245/199 

T1X-M16 

3716/161 

T-48 

3005 

SW4027 

4027 

SYL-1941 

3861/101 

SZA13 

3750/143A 

T01-101 

3444/123A 

T1XM11 

3007 

T48 

3123 

SW4030 

4030 

SYL-1987 

3861/101 

SZA100 

3051/156 

T01-104 

3444/123A 

T1Z 

3161/722 

T-50 

3016 

SW4049 

4049 

SYL2120 

3005 

SZC9 

3060/139A 

T01-105 

3444/123A 

T2A1C 

3216/798 

T0051 

3123 

SW4050 

4050 

SYL-2130 

3861/101 

SZL9 

3061/140A 

T1-415 

3245/199 

T2A TRANS 

3156/172A 

T61 

3004/102A 

SX33 

3408/5142A 

SYL-2131 

3861/101 

SZT9 

3060/139A 

T1-416 

3245/199 

T2A(IC) 

3216/798 

T-065 

3016 

SX36 

3409/5143A 

SYL-2132 

3861/101 

SZT-9 

3060/139A 

T1-417 

3245/199 

T2C 

3161/722 

T72 

3004/102A 

SX39 

3410/5144A 

SYL2134 

3862/103 

TO-101 

3005 

T1-418 

3245/199 

T2D/51 

3144/723 

T74 

3004/102A 

SX43 

3411/5145A 

SYL2135 

3862/103 

TO-102 

3005 

T1-419 

3245/199 

T2D/51 -10594C01 3144/723 

T-075 

3016 

SX47 

3412/5146A 

SYL2136 

3862/103 

T0A1748V 

3565/1171 

T1-420 

3245/199 

T2F 

3159/718 

T76 

3122 

SX51 

3413/5147A 

SYL-2245 

3861/101 

TOA2748V 

3565/1171 

T1-421 

3245/199 

T2J 

3159/718 

T-78 

3005 

SX55 

3122 

SYL-2246 

3861/101 

T-E1011 

3017B/117 

T1-474 

3245/199 

T2M 

3169/781 

T-81 

3010 

SX56 

3414/5148A 

SYL2247 

3005 

T-E1014 

3090/109 

T1-475 

3245/199 

T2T 

3829/788 

T82 

3004/102A 

SX60M 

3045/225 

SYL2248 

3722/102 

T-E1024 

3017B/117 

T1-503 

3114/290 

T2T-1 

3829/788 

T84 

3004/102A 

SX61 

3025/129 

SYL-2248 

3005 

T-E1024C 

3017B/117 

T1-503A 

3114/290 

T2T-2 

3829/788 

T-95 

3004/102A 

SX61M 

3114/290 

SYL2248A 

3004/102A 

T-E1024D 

3017B/117 

T1-741 

3448 

T0003 

3003 

T-99 

3006/160 

SX61MA 

3114/290 

SYL-2249 

3005 

T-E1029 

3016 

T1-743 

3114/290 

T3/2 

3311 

T-100 

3016 

SX62 

3416/5150A 

SYL2249 

3722/102 

T-E 1031 

3088 

T1-743A 

3114/290 

T3NO.5P0B 

3572/5463 

T-101 

3009 

SX68 

3417/5151A 

SYL2249A 

3004/102A 

T-F1042 

9075/166 

T1-744 

3114/290 

T3N1P0B 

3686/5462 

T101 

3717/121 

SX75 

3418/5152A 

SYL2250 

3721/100 

T-E 1050 

3017B/117 

T1-744A 

3114/290 

T3N2P0B 

3572/5463 

T0101 

3721/100 

SX82 

3419/5153A 

SYL-2250 

3005 

T-E 1064 

3016 

T1-752 

3114/290 

T3N4P0B 

3687/5465 

T0102 

3721/100 

S*91 

3421/5155A 

SYL-2300. 

3019 

T-E 1068 

3062/142A 

T1-752A 

3114/290 

T0004 

3003 

T-108 

3005 

SX100 

3422/5156A 

SYL2300 

3722/102 

T-E 1077 

3062/142A 

T1-906 

3114/290 

T4.5/200(GREEN) 

3942/5483 

T-109 

3005 

SX110 

3423/5157A 

SYL2300A 

3004/102A 

T-E 1078 

3016 

T1-906A 

3114/290 

T4.5/200C0R 

3942/5483 

T-116 

3005 

SX120 

3424/5158A 

SYL2650 

3862/103 

T-E1078A 

3016 

T1 UG1888 

3100/519 

T4.5/300(YELL0W 3943/5485 

T116 

3008 

SX408 

3018 

SYL3460 

3444/123A 

T-E 1080 

3017B/117 

T1A 

3023/704 

T4.5/300C0R 

3943/5485 

T-126 

3004/102A 

SX623 

3016 

SYL3613 

3004/102A 

T-E1086A 

3119/113 

TIB 

3157/703A 

T4.5/400(WHITE) 

3943/5485 

T-127 

3009 

SX631 

3016 

SYL3613A 

3004/102A 

T-E1089 

3016 

T1C44 

3950/5400 

T4.5/400C0R 

3943/5485 

T-129 

3004/102A 

SX-633 

3016 

SYL-4131 

3019 

T-E 1090 

3017B/117 

T1C45 

3597/5455 

T4F 

3184/1115 

T129 

3123 

SX641 

3311 

SYL4280 

3024/128 

T-E 1095 

3066/118 

T1C46 

3597/5455 

T0005 

3003 

T-130 

3004/102A 

SX-642 

3016 

SYL4315 

3862/103 

T-E1097 

3017B/117 

T1C47 

3627/5404 

T6N700BOC 

6631/5531 

T130 

3123 

SX643 

3311 

SYL-4339 

3861/101 

T-E1102A 

3031A 

T1C54 

9083A/6407 

T6N800B0C 

6631/5531 

T131 

3721/100 

SX644 

3031A 

SZ-AW01-11 

3139/5074A 

T-E 1105 

3709/110MP 

T1C57 

9082A/6406 

T8/2 

3311 

T-139 

3020/123 

SX645 

3031A 

SZ-BZ-110 

3139/5074A 

T-E 1106 

3093 

T1C60 

3950/5400 

T8G 

3087 

T139 

3020/123 

SX780 

3100/519 

SZ-BZ-120 

3062/142A 

T-E 1107 

3109/119 

T1C63 

3627/5404 

T8N700B0C 

6631/5531 

T142 

3009 

SX-990 

3091 

SZ-EBQ01-12A 

3062/142A 

T-E 1108 

3031A 

T1C64 

3627/5404 

T8N800BOC 

6631/5531 

T143 

3444/123A 

SX3001 

3039/316 

SZ-EQB01-12A 

3062/142A 

T-E1118 

3100/519 

T1C116A 

3574 

T9 

3087 

T-0150 

3016 

SX3702 

3025/129 

SZ-RD6.2E 

3779/5013A 

T-E1119 

3100/519 

T1C116B 

3574 

T9G 

3087 

T157 

3444/123A 

SX3702A 

3114/290 

SZ-RD6.2EB 

3058/137A 

T-E 1121 

3100/519 

T1C116C 

3573/5466 

T10N700B0C 

6631/5531 

T158 

3444/123A 

SX3709 

3122 

SZ-RD11FB 

3139/5074A 

T-E1124 

3031A 

T1C116D 

3573/5466 

T10N800B0C 

6631/5531 

T170 

3444/123A 

SX3711 

3122 

SZ-RD12EB 

3787/5021A 

T-E1133 

3311 

T1C116E 

3573/5466 

Til 

3087 

T171 

3444/123A 

SX3819 

3448 

SZ-RD12FB 

3062/142A 

T-E 1138 

3100/519 

T1C116F 

3574 

TO012 

3003 

T185 

3444/123A 

SX3825 

3018 

SZ-UZ6.2B 

3787/5021A 

T-E 1140 

3062/142A 

T1C116M 

3573/5466 

T12 

3100/519 

T-200 

3016 

SX-3825 

3018 

SZ-UZ-4.0C 

3774/5008A 

T-E1144 

3043 

T1C126A 

3574 

T12-1 

3100/519 

T201AV 

3565/1171 

SX3826 

3018 

SZ-UZ-12B 

3787/5021A 

T-E1145 

3120/114 

T1C126B 

3574 

T12-2 

3100/519 

T230 

3519/5643 

SY61583 

3123 

SZ-UZP-1 IB 

3139/5074A 

T-E1153 

3043 

T1C126F 

3574 

T12A 

3100/519 

T-235 

3717/121 

SY61697 

3721/100 

SZ-WZ-063 

3779/5013A 

T-E 1155 

3311 

T1C226B 

3658/56004 

T12B 

3100/519 

T235A013-2 

3444/123A 

SYL-101 

3861/101 

SZ-WZ-120 

3787/5021A 

T-E 1157 

3032A 

T1C226D 

3659/56006 

T12C 

3100/519 

T237 

3444/123A 

SYL-102 

3861/101 

SZ-YZ063 

3779/5013A 

T-E 1171 

3032A 

T1C236B 

3658/56004 

T12G 

3087 

T246 

3025/129 

SYL103 

3862/103 

SZ002 

3124/289 

T-E 1176 

3119/113 

T1C236D 

3659/56006 

T12N100C0B 

6642/5542 

T247 

3024/128 

SYL104 

3862/103 

SZ2.4 

3980/5061A 

T-E 1177 

3087 

TIE 

3159/718 

T12N700B0C 

6631/5531 

T0253 

3898/314 

SYL-105 

3005 

SZ2.7 

3837/5063A 

T-H1S557 

3016 

T1F 

3236/748 

T12N800BOC 

6631/5531 

T253 

3006/160 

SYL105 

3123 

SZ3.6 

3055/134A 

T-H2SC213 

3039/316 

T1H 

3102/710 

T12N900B0C 

6632 

T255 

3444/123A 

SYL-106 

3005 

SZ4.7 

3056/135A 

T-H2SC313 

3019 

T1J 

3159/718 

T-13 

3016 

T-256 

3020/123 

SYL106 

3123 

SZ5 

3056/135A 

T-H2SC387 

3019 

T1J6G 

3017B/117 

T13 

3091 

T256 

3444/123A 

SYL107 

3123 

SZ5.1 

3056/135A 

T-H2SC536 

3444/123A 

T1K 

3216/798 

T-13G 

3016 

T270 

3507 

SYL-107 

3004/102A 

SZ5.6 

3057/136A 

T-H2SC693 

3444/123A 

TIN 

3159/718 

T13G 

3091 

T276 

3025/129 

SYL107A 

3004/102A 

SZ6.2 

3058/137A 

T-H2SC715 

3444/123A 

T1P27 

3747/157 

T-00014 

3003 

T277 

3444/123A 

SYL-108 

3004/102A 

SZ6.2A 

3058/137A 

T-HSG105 

3016 

T1P29 

3041 

T-14 

3016 

T280 

3006/160 

SYL108 

3123 

SZ-7 

3059/138A 

T-HU60U 

3004/102A 

T1P29B 

3220/198 

T14 

3091 

T281 

3008 

SYL108A 

3004/102A 

SZ7 

3780/5014A 

T-Q5019 

3439/163A 

T1P29C 

3220/198 

T-14G 

3016 

T282 

3008 

SYL109 

3009 

SZ8.2 

3136/5072A 

T-Q5020 

3005 

T1P31 

3192/186 

TUG 

3091 

T287 

3747/157 

SYL128 

3709/110MP 

SZ-9 

3060/139A 

T-Q5021 

3006/160 

T1P34 

3189A/183 

TO015 

3003 

T291 

3444/123A 

SYL-152 

3010 

SZ9 

3060/139A 

T-Q5022 

3006/160 

T1P34A 

3189A/183 

T15.1N100C0B 

6642/5542 

T-300 

3016 

SYL-160 

3005 

SZ9.1 

3060/139A 

T-Q5025 

3004/102A 

T1P34B 

3189A/183 

T15.1N700B0C 

6631/5531 

T301AV 

3565/1171 

SYL160 

3123 

SZ10 

3061/140A 

T-Q5026 

3004/102A 

T1P41 

3188A/182 

T15.1N800BOC 

6631/5531 

T308 

3039/316 

SYL792 

3861/101 

SZ10C 

3391/5125A 

T-Q5027 

3004/102A 

T1P41A 

3188A/182 

T15.1N900B0C 

6632 

T309K 

3629/309K 

SYL1182 

3444/123A 

SZ11 

3092/141A 

T-Q5028 

3034 

T1P41B 

3188A/182 

T16 

3100/519 

T327 

3444/123A 

SYL-1182 

3020/123 

SZ11.0 

3092/141A 

T-Q5030 

3035 

T1P42 

3189A/183 

T17 

3087 

T327-2 

3444/123A 

SYL1279 

3011 

SZ12 

3062/142A 

T-Q5031 

3011 

T1P42A 

3189A/183 

T17-A 

3059/138A 

T328 

3444/123A 

SYL-1297 

3861/101 

SZ12.0 

3062/142A 

T-Q5032 

3011 

T1P42B 

3189A/183 

T18 

3087 

T-339 

3024/128 

SYL1297 

3862/103 

SZ12C 

3393/5127A 

T-Q5034 

3006/160 

T1P47 

3220/198 

T20 

3087 

T339 

3444/123A 

SYL-1310 

3861/101 

SZ13 

3750/143A 

T-Q5035 

3006/160 

T1P48 

3220/198 

T20G 

3087 

T-342 

3024/128 

SYL-1311 

3861/101 

SZ13.0 

3750/143A 

T-Q5036 

3009 

T1P49 

3220/198 

T20N0.6C00 

6642/5542 

T342 

3444/123A 

SYL1312 

3011 

SZ13B 

3750/143A 

T-Q5038 

3006/160 

T1PI 25 

3221 

T20N1C00 

6642/5542 

T-344 

3190/184 

SYL1313 

3011 

SZ14 

3094/144A 

T-Q5039 

3010 

TIPI 40 

3180/263 

T21 

3087 

T344 

3054/196 

SYL1326 

3011 

SZ15 

3063/145A 

T-Q5044 

3006/160 

T1P645 

3183A 

T21G 

3091 

T345 

3083/197 

SYL1327 

3011 

SZ15.0 

3063/145A 

T-Q5049 

3018 

T1S03 

3114/290 

T22 

3087 

T348 

3008 

SYL1329 

3862/103 

SZ-15B 

3063/145A 

T-Q5050 

3010 

T1S03A 

3114/290 

T-22G 

3016 

T357-8 

3036 

SYL1380 

3011 

SZ15C 

3396/5130A 

T-Q5053 

3444/123A 

T1S04 

3114/290 

T22G 

3091 

T367 

3006/160 

SYL1396 

3862/103 

SZ16B 

3751/5075A 

T-Q5053C 

3444/123A 

T1S04A 

3114/290 

T-23 

3004/102A 

T368 

3006/160 

SYL1408 

3011 

SZ18 

3793/5027A 

T-Q5055 

3117 

T1S5A 

3114/290 

T23 

3087 

T370 

3034 

SYL1430 

3722/102 

SZ18B 

3752/5077A 

T-Q5057 

3021/124 

T1S14 

3112 

T23-93 

3054/196 

T373 

3006/160 

SYL1454 

3011 

SZ18C 

3793/5027A 

T-Q5063 

3020/123 

T1S18 

3018 

T23-94 

3024/128 

T374 

3006/160 

SYL-1468 

3835/103A 

SZ20 

3795/5029A 

T-Q5071 

3018 

T1S34 

3116 

T23-100 

3534 

T381 

3716/161 

SYL1524 

3862/103 

SZ22C 

3402/5136A 

T-Q5073 

3444/123A 

T1S37A 

3114/290 

T23G 

3087 

T381 (SEARS) 

3716/161 

SYL1535 

3722/102 

SZ27C 

3405/5139A 

T-Q5075 

3021/124 

T1S38 

3025/129 

T24G 

3091 

T386 

3444/123A 

SYL1536 

3862/103 

SZ33C 

3408/5142A 

T-Q5077 

3114/290 

T1S38A 

3114/290 

T-26G 

3016 

T-396 

3191/185 

SYL1537 

3011 

SZ56A 

3383/5117A 

T-Q5078 

3018 

T1S53 

3114/290 

T26G 

3087 

T396 

3083/197 

SYL1538 

3862/103 

SZ62A 

3385/5119A 

T-Q5079 

3018 

T1S53A 

3114/290 

T27G 

3091 

T399 

3444/123A 

SYL1539 

3862/103 

SZ75A 

3387/5121A 

T-Q5080 

3021/124 

T1S54 

3114/290 

T0031 

3123 

T-400 

3016 

SYL1547 

3862/103 

SZ91A 

3390/5124A 

T-Q5081 

3024/128 

T1S55 

3122 

T0033 

3003 

T411 

3520/5677 

SYL-1583 

3004/102A 

SZ150 

3063/145A 

T-Q5082 

3045/225 

T1S58 

3448 

T33Z1 

3004/102A 

T416-16 (SEARS) 

3444/123A 

SYL1583 

3722/102 

SZ-150 

3063/145A 

T-Q5083 

3079 

T1S59 

3448 

T033Z3 

3721/100 

T417 

3444/123A 

SYL1583A 

3004/102A 

SZ200 

3056/135A 

T-Q5084 

3111 

T1S61A 

3114/290 

T33Z3 

3004/102A 

T449 

3006/160 

SYL1588 

3005 

SZ200-5 

3056/135A 

T-Q5086 

3018 

T1S88 

3448 

T35A-5 

3020/123 

T-450 

3016 

SYL1591 

3011 

SZ200-8.2 

3136/5072A 

T-Q5087 

3114/290 

T1S91 

3114/290 

T-36-176774 

3507 

T452 

3024/128 

SYL1608 

3123 

SZ-200-8.2 

3136/5072A 

T-Q5093 

3124/289 

T1S91A 

3114/290 

T-36-176774-000 

3507 

T457-16 

3444/123A 

SYL-1608 

3005 

SZ-200-9V 

3060/139A 

T-Q5099 

3024/128 

T1S93 

3114/290 

T003R 

3004/102A 

T457-16 (SEARS) 

3444/123A 

SYL1617 

3011 

SZ-200-13 

3750/143A 

T-Q5104 

3021/124 

T1S93A 

3114/290 

T-39 

3004/102A 

T458-16 

3444/123A 


351 




T459—TA-1828 RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

T459 

3025/129 

T1367 

3009 

T2122 

3005 

T6000E 

3939/5636 

T21333 

3311 

TA1076 

3500/5882 

T459 (SEARS) 

3444/123A 

T1367A 

3009 

T2159 

3005 

T6000F 

3937/5632 

T21602 

3031A 

TA1076R 

3517/5883 

T460 

3444/123A 

T1368 

3009 

T2172 

3005 

T6006B 

3938/5633 

T21649 

3031A 

TA1077 

3500/5882 

T461-16 

3444/123A 

T1368A 

3009 

T2173 

3005 

T6006C 

3533/5635 

T30155 

3017B/117 

TA1078 

3500/5882 

T461-16 (SEARS) 

3444/123A 

T1369 

3009 

T2256 

3005 

T6006D 

3533/5635 

T30155-1 

3311 

TA1079 

3500/5882 

T462 ' 

3444/123A 

T1369A 

3009 

T2257 

3005 

T6006E 

3939/5636 

T30155-001 

3311 

TA1080 

3500/5882 

T462 (SEARS) 

3444/123A 

T1370 

3009 

T2258 

3005 

T-6028 

3008 

T32806D 

3533/5635 

TA1080R 

3517/5883 

T470 

3507 

T1370A 

3009 

T2259 

3005 

T-6029 

3008 

T42692-001 

3031A 

TA1081 

3500/5882 

T472 

3444/123A 

T1387 

3006/160 

T2260 

3005 

T-6030 

3008 

T50339A 

3004/102A 

TA1081R 

3517/5883 

T472 (SEARS) 

3444/123A 

T1388 

3006/160 

T2261 

3005 

T-6031 

3008 

T50818 

3008 

TA1082 

3500/5882 

T-481 

3040 

T1389 

3006/160 

T2300A 

3506/5642 

T-6032 

3008 

T50931B 

3722/102 

TA1082R 

3517/5883 

T-482 

3025/129 

T1390 

3006/160 

T2300B 

3506/5642 

T6260B 

3992 

T50944 

3005 

TA1085 

3500/5882 

T-483 

3018 

T1391 

3006/160 

T2300D 

3506/5642 

T6260C 

3993 

T51573A 

3722/102 

TA1085R 

3518/5995 

T483 (SEARS) 

3444/123A 

T1400 

3006/160 

T2301A 

3506/5642 

T6260D 

3993 

T51648 

3005 

TA1086 

3501/5994 

T-484 

3018 

T1401 

3006/160 

T2301B 

3506/5642 

T6260E 

3994 

T52147 

3005 

TA1086R 

3518/5995 

T484 (SEARS) 

3444/123A 

T1403 

3006/160 

T2301D 

3506/5642 

T6260M 

3994 

T52147Z 

3005 

TA1087 

3501/5994 

T485 (SEARS) 

3444/123A 

T1408 

3018 

T2302A 

3583/5641 

T6410M 

3521/5686 

T-52148Z 

3005 

TA1087R 

3518/5995 

T-486 

3018 

T1413 

3444/123A 

T2302B 

3583/5641 

T6410N 

3509/5695 

T52148Z 

3721/100 

TA1096 

3016 

T486 (SEARS) 

3444/123A 

T1414 

3444/123A 

T2302D 

3506/5642 

T6411B 

3652/5693 

T-52149 

3005 

TA1111 

3016 

T-500 

3016 

T1415 

3444/123A. 

T2304B 

3583/5641 

T6411D 

3509/5695 

T52149 

3721/100 

TA1112 

3017B/117 

T0503 

3898/314 

T-1416 

3020/123 

T2304D 

3506/5642 

T6411F 

3652/5693 

T-52149Z 

3005 

TA1113 

3032A 

T-550 

3016 

T1416 

3444/123A 

T2305B 

3506/5642 

T6411M 

3522/5697 

T52149Z 

3721/100 

TA1120 

3016 

T576-1 

3117 

T1417 

3444/123A 

T2305D 

3506/5642 

T6414B 

3509/5695 

T-52150 

3004/102A 

TA1121 

3016 

T-600 

3017B/117 

T1454 

3005 

T2306A 

3583/5641 

T6414D 

3509/5695 

T-52150Z 

3004/102A 

TA1122 

3017B/117 

T611-1 

3054/196 

T1459 

3005 

T2306B 

3583/5641 

T6415B 

3509/5695 

T-52151 

3004/102A 

TA1123 

3032A 

T612-1 

3054/196 

T-1460 

3008 

T2306D 

3506/5642 

T6415D 

3509/5695 

T-52151Z 

3004/102A 

TA1133 

3500/5882 

T615A002 

3444/123A 

T1474 

3005 

T2310A 

3506/5642 

T6416B 

3509/5695 

T52159 

3004/102A 

TA1134 

3500/5882 

T615A006-1 

3444/123A 

T1486 

3893/152 

T2310B 

3506/5642 

T6416M 

3509/5695 

T59235A 

3020/123 

TA1135 

3500/5882 

T641 

3509/5695 

T1487 

3893/152 

T2310D 

3506/5642 

T6417B 

3509/5695 

T59247 

3004/102A 

TA1136 

3500/5882 

T-650 

3016 

T1495 

3444/123A 

T2311A 

3506/5642 

T6417D 

3509/5695 

T59249 

3004/102A 

TA1137 

3500/5882 

T650 

3122 

T1510 

3005 

T2311B 

3506/5642 

T6417M 

3509/5695 

T59276 

3861/101 

TA1182 

3033 

T650 (TRANS) 

3444/123A 

T1524 

3008 

T2311D 

3506/5642 

T6420B 

3661/56022 

T59277 

3861/101 

TA1195 

3031A 

T800 

3032A 

T1524BRN 

3006/160 

T2312A 

3506/5642 

T6420D 

3662/56024 

T74107B1 

74107 

TA1197 

3016 

T800X 

3032A 

T1546 

3004/102A 

T2312B 

3506/5642 

T6420M 

3663/56026 

T74122B1 

74122 

TA1198 

3311 

T810 

3444/123A 

T1548 

3008 

T2312D 

3506/5642 

T7400B1 

7400 

T74122D1 

74122 

TA1204 

3505/5547 

T810B 

3444/123A 

T1573 

3004/102A 

T2313A 

3583/5641 

T7402B1 

7402 

T74180B1 

74180 

TA1206 

3505/5547 

T811 

3008 

T1574 

3004/102A 

T2313B 

3583/5641 

T7403B1 

7403 

T74180D1 

74180 

TA1207 

3505/5547 

T814 

3004/102A 

T1577 

3004/102A 

T2313D 

3583/5641 

T7403D1 

7403 

T74193B1 

74193 

TA1208 

3505/5547 

T815 

3004/102A 

T1583 

3004/102A 

T2313M 

3519/5643 

T7404B1 

7404 

T90116F 

3018 

TA1209 

3505/5547 

T841 

3036 

T1601 

3009 

T2316A 

3583/5641 

T7405B1 

7405 

T-152148 

3005 

TA1210 

3505/5547 

T842 

3036 

T1602 

3009 

T2316B 

3583/5641 

T7406B1 

7406 

T152148 

3005 

TA1211 

3505/5547 

T843 

3036 

T1618 

3008 

T2316D 

3506/5642 

T7407B1 

7407 

T164213 

3024/128 

TA1212 

3505/5547 

T844 

3036 

T1642B 

3444/123A 

T2322 

3008 

T7407D1 

7407 

T852619 

3502/5513 

TA1214 

3501/5994 

T1000 

3033 

T1654 

3006/160 

T2323 

3008 

T7409B1 

7409 

T1004671 

3444/123A 

TA1214R 

3518/5995 

T1001 

3004/102A 

T1657 

3006/160 

T2324 

3008 

T7409D1 

7409 

T1008834 

3444/123A 

TA1215 

3501/5994 

T1003 

3005 

T1690 

3006/160 

T2357 TRANS 

3984/106 

T7410B1 

7410 

T400001606 

6621/5521 

TA1215R 

3518/5995 

TO1003 

3898/314 

T1691 

3006/160 

T2379 

3006/160 

T7416B1 

7416 

T400001608 

6621/5521 

TA1216 

3501/5994 

T1003-521 

3039/316 

T1692 

3006/160 

T2384 

3006/160 

T7417B1 

7417 

T400002206 

6615/5515 

TA1216R 

3518/5995 

T1005 

3004/102A 

T1706 

3024/128 

T-2439 

3005 

T7417D1 

7417 

T400002208 

6615/5515 

TA1217 

3501/5994 

T1006 

3004/102A 

T1706A 

3024/128 

T-2440 

3005 

T7420B1 

7420 

T400011606 

6622/5522 

TA1217R 

3518/5995 

T1007 

3024/128 

T1706B 

3024/128 

T-2441 

3005 

T7426B1 

7426 

T400011608 

6622/5522 

TA1222 

3683/5511 

T1008 

3004/102A 

T1706C 

3024/128 

T2446 

3444/123A 

T7426D1 

7426 

T400012206 

6615/5515 

TA1222 SCR 

3683/5511 

T1008-834 

3444/123A 

T1731 

3065/222 

T2500B 

3658/56004 

T7428B1 

7428 

T400012208 

6615/5515 

TA1225 

3502/5513 

T1010 

3123 

T1737 

3006/160 

T2500D 

3659/56006 

T7428D1 

7428 

T400021606 

6624/5524 

TA1225 SCR 

3684/5512 

T1011 

3005 

T1738 

3006/160 

T2634 

3018 

T7430B1 

7430 

T400021608 

6624/5524 

TA-1575 

3004/102A 

T1012 

3005 

T1740 

3003 

T2700B 

3612 

T7433B1 

7433 

T400031606 

6627/5527 

TA-1575B 

3005 

T1013 

3003 

T1746 

3444/123A 

T2700D 

3507 

T7433D1 

7433 

T400031608 

6627/5527 

TA1614 

3717/121 

T1023 

3123 

T1746A 

3444/123A 

T2706B 

3507 

T7441AB1 

7441 

T400041606 

6627/5527 

TA-1614 

3009 

T1028 

3008 

T1746B 

3444/123A 

T2706D 

3507 

T7441ADI 

7441 

T400041608 

6627/5527 

TA1620A RCA 

3862/103 

T1032 

3006/160 

T1746C 

3444/123A 

T2710B 

3507 

T7443B1 

7443 

T400051606 

6629/5529 

TA1620B RCA 

3862/103 

T1033 

3007 

T1748 

3444/123A 

T2710D 

3507 

T7443D1 

7443 

T400051608 

6629/5529 

TA-1628 

3007 

T1034 

3008 

T1748A 

3444/123A 

T2716B 

3507 

T7444B1 

7444 

T400061006 

6629/5529 

TA-1650A 

3008 

T1038 

3008 

T1748B 

3444/123A 

T2716D 

3507 

T7444D1 

7444 

T400061008 

6629/5529 

TA-1655B 

3005 

T1040 

3009 

T1748C 

3444/123A 

T2800B 

3658/56004 

T7450B1 

7450 

T400061606 

6629/5529 

TA-165 8 

3007 

T1041 

3009 

T1788 

3008 

T2800C 

3659/56006 

T7450D1 

7450 

T400061608 

6629/5529 

TA-1659 

3007 

T1042 

3004/102A 

T1802 

3444/123A 

T2800D 

3659/56006 

T7451B1 

7451 

T400081006 

6631/5531 

TA-1660 

3007 

T1043 

3004/102A 

T1802A 

3444/123A 

T2800E 

3660/56008 

T7453B1 

7453 

T400081008 

6631/5531 

TA-1662 

3007 

T1046 

3004/102A 

T1802B 

3444/123A 

T2800M 

3660/56008 

T7453D1 

7453 

T400081606 

6631/5531 

TA1680G 

3009 

T1047 

3004/102A 

T1804 

3444/123A 

T2801B 

3938/5633 

T7454B1 

7454 

T400081608 

6631/5531 

TA-1682 

3009 

T1166 

3008 

T1805 

3444/123A 

T2801D 

3533/5635 

T7460B1 

7460 

TA-1 

3012/105 

TA1682 

3717/121 

T1167 

3009 

T1808 

3025/129 

T28010F 

3939/5636 

T7460D1 

7460 

TA-2 

3009 

TA1682A 

3717/121 

T1168 TRANS 

3009 

T1808A 

3025/129 

T2801E 

3939/5636 

T7472B1 

7472 

TA-3 

3012/105 

TA-1682A 

3009 

T1202 

3039/316 

T1808B 

3025/129 

T2802B 

3938/5633 

T7472D1 

7472 

TA05 

9084A/6408 

TA-1697 

3003 

T1202(GE) 

3716/161 

T1808C 

3025/129 

T2802C 

3533/5635 

T7473B1 

7473 

TA-6 

3444/123A 

TA1704 

3721/100 

T1208 

3448 

T1808D 

3025/129 

T2802D 

3533/5635 

T7474B1 

7474 

TA-7 

3444/123A 

TA-1704 

3005 

T1224 

3006/160 

T1808E 

3025/129 

T2802E 

3939/5636 

T7475B1 

7475 

TA40 

3080 

TA1705 

3717/121 

T1225 

3006/160 

T1810B 

3020/123 

T2806B 

3938/5633 

T7476B1 

7476 

TA50 

3017B/117 

TA-1705 

3009 

T1232 

3005 

T1811E 

3024/128 

T2850A 

3658/56004 

T7481B1 

7481 

TA60 

3080 

TA-1706 

3003 

T1233 

3005 

T1811G 

3024/128 

T2850B 

. 3658/56004 

T7481D1 

7481 

TA78L 

3591/960 

TA-1730 

3004/102A 

T1250 

3006/160 

T1814 

3006/160 

T2850D 

3659/56006 

T7483B1 

7483 

TA78L009P 

3962 

TA-1731 

3007 

T1251 

3721/100 

T1831 

3007 

T03003 

3898/314 

T7483D1 

7483 

TA80 

3080 

TA-1755 

3008 

T1275 

3025/129 

T-1877 

3721/100 

T3005 

3005 

T7486B1 

7486 

TA100 

3017B/117 

TA-1756 

3008 

T1276 

3025/129 

T1877 

3005 

T-3321 

3004/102A 

T7490B1 

7490 

TA115 

3113/516 

TA-1757 

3007 

T1289 

3005 

T1902 

3005 

T-3322 

3004/102A 

T7493B1 

7493 

TA117 

3023/704 

TA-1759 

3011 

T1291 

3005 

T1903 

3004/102A 

T3530 

3019 

T9011A1C 

3444/123A 

TA200 

3017B/117 

TA-1763 

3005 

T1298 

3005 

T1904 

3005 

T3535 

3117 

T9011A1G 

3444/123A 

TA300 

3017B/117 

TA1763 

3721/100 

T1299 

3005 

T1909 

3018 

T3536 

3018 

T9011AZ 

3444/123A 

TA400 

3031A 

TA1763A 

3721/100 

T1300 

3123 

T1961 

3005 

T3539 

3018 

T9011GCD 

3122 

TA500 

3017B/117 

TA-1763A 

3005 

T1305 

3005 

T02003 

3898/314 

T3565 

3444/123A 

T9011GEF 

3018 

TA600 

3017B/117 

TA-1765 

3009 

T1306 

3005 

T2015 

3006/160 

T3568 

3039/316 

T9011HEF 

3018 

TA800 

3032A 

TA1765 

3717/121 

T1310 

3004/102A 

T2016 

3006/160 

T3570 

3025/129 

T9011IEF 

3018 

TA1011 

3016 

TA-1766 

3009 

T1312 

3005 

T2017 

3006/160 

T3570A 

3114/290 

T9011JGH 

3018 

TA1012 

3016 

TA1766 

3717/121 

T1314 

3008 

T2019 

3006/160 

T3601 

3444/123A 

T9016H 

3122 

TA1013 

3016 

TA-1767 

3011 

T1322 

3005 

T2020 

3008 

T04003 

3898/314 

T9418 

3137/192A 

TA1014 

3016 

TA-1771 

3011 

T1326 

3005 

T2021 

3006/160 

T4110M 

3520/5677 

T9423 

3018 

TA1015 

3016 

TA-1772 

3011 

T1327 

3005 

T2022 

3006/160 

T4111M 

3520/5677 

T9468 

3138/193A 

TA1016 

3017B/117 

TA1773 

3717/121 

T1328 

3005 

T2024 

3008 

T4113D 

3508/5675 

T9631 

3018 

TA1049 

3585/5952 

TA-1773 

3009 

T1334 

3005 

T2025 

3008 

T4114B 

3508/5675 

T9681 

3114/290 

TA1050 

3585/5952 

TA-1778 

3005 

T1340A3H 

3024/128 

T2026 

3008 

T4114D 

3508/5675 

T10010 

3004/102A 

TA1050 RCA 

3852/1232 

TA1778 

3721/100 

T1340A3I 

3444/123A 

T-2038 

3721/100 

T4115B 

3508/5675 

T10144 

3031A 

TA1050B RCA 

3852/1232 

TA-1782 

3005 

T1340A3J 

3444/123A 

T2038 

3005 

T4116B 

3508/5675 

T10175 

3311 

TA1050C RCA 

3852/1232 

TA1782 

3721/100 

T1340A3K 

3444/123A 

T-2039 

3721/100 

T4116D 

3508/5675 

T10195 

9075/166 

TA1051 

3585/5952 

TA-1783 

3005 

T1340A31 

3124/289 

T2039 

3005 

T4117B 

3508/5675 

T10453 

3017B/117 

TA1052 

3501/5994 

TA1783 

3721/100 

T1341A3K 

3122 

T-2040 

3721/100 

T4590 

3709/110MP 

T11618 

3005 

TA1053 

3501/5994 

TA-1794 

3009 

T1346 

3005 

T2040 

3005 

T4700B 

3611 

T13000 

3004/102A 

TA1054 

3501/5994 

TA1794 

3717/121 

T1352 

3004/102A 

T-2062 

3102/710 

T4700D 

3507 

T13015 

3024/128 

TA1055 

3501/5994 

TA-1796 

3007 

T-1363 

3008 

T2062 

3215/783 

T-5104 

3021/124 

T13029 

3717/121 

TA1062 

3017B/117 

TA-1797 

3007 

T-1364 

3008 

T-2091 

3721/100 

T6000B 

3938/5633 

T21238 

3087 

TA1063 

3017B/117 

TA-1798 

3007 

T1366 

3009 

T2091 

3005 

T6000C 

3533/5635 

T21271 

3087 

TA1064 

3017B/117 

TA1828 

3007 

T1366A 

3009 

T-2122 

3722/102 

T6000D 

3533/5635 

T21312 

3311 

TA1066 

3016 

TA-1828 

3007 


360 



TA1828A—TAT6414D 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

TA1828A 

3008 

TA2685 

3507 

TA5912 

3077/790 

TA7102P(FA-1) 

3285/1105 

TA7404(RCA) 

3572/5463 

TA8349 

3182/243 

TA1828B 

3006/160 

TA2694 

3505/5547 

TA5912A 

3077/790 

TA7102P(FA-2) 

3285/1105 

TA7405 

3687/5465 

TA8350 RCA 

3183A 

TA-1829 

3007 

TA2695 

3505/5547 

TA5912B 

3077/790 

TA7102PFA-1 

3285/1105 

TA7405 SCR 

3687/5465 

TA8351 

3183A 

TA1829 

3006/160 

TA2696 

3505/5547 

TA5914 

3143/730 

TA7102PFA-2 

3285/1105 

TA7405(RCA) 

3687/5465 

TA8351 RCA 

3183A 

TA1829A 

3006/160 

TA2703A 

3044/154 

TA5914C 

3143/730 

TA7120 

3477/1087 

TA7427 

3522/5697 

TA8415 

3586 

TA-1830 

3008 

TA2707 

3505/5547 

TA5932 

3078/789 

TA7120B 

3477/1087 

TA7434 

3503 

TA8416 

3586 

TA-1846 

3006/160 

TA2710 

3024/128 

TA5932A 

3078/789 

TA7120C 

3477/1087 

TA7435 

3503 

TA8417 

3587 

TA-1847 

3006/160 

TA2729 

3122 

TA5932B 

3078/789 

TA7120D 

3477/1087 

TA7452 

3042/230 

TA8418 

3587 

TA1860 

3006/160 

TA2733 

3024/128 

TA5932E 

3078/789 

TA7120E 

3477/1087 

TA7453 

3857/231 

TA8428 

3511 

TA-1860 

3006/160 

TA2733A 

3025/129 

TA5932Q 

3078/789 

TA7120P 

3477/1087 

TA7461 

3521/5686 

TA8429 

3027/130 

TA1860A 

3006/160 

TA2765A 

3021/124 

TA6122 RCA 

3646 

T A 7121 

3112 

TA7462 

3521/5686 

TA8430 

3036 

TA-1861 

3006/160 

TA2773 

3502/5513 

TA6157 

3526/947 

TA?122 

3512 

TA7466 

3503 

TA8431 

3036 

TA1863 

3048/329 

TA2774(RCA) 

3851 

TA6200 

3024/128 

TA7122AP 

3476/1085 

TA7479 

3508/5675 

TA8432 RCA 

3260 

TA-1881 

3009 

TA2800 

3218/278 

TA6220 

3135/709 

TA7122AP-C 

3476/1085 

TA7480 

3508/5675 

TA8434 

3026 

TA1881 

3717/121 

TA2800 TRANS 

3218/278 

TA6319RCA 

3158/797 

TA7122AP-D 

3476/1085 

TA7481 

3520/5677 

TA8442 

3563 

TA1883 

3048/329 

TA2808 

3079 

TA6332A(RCA) 

3375/737 

TA7122APC 

3476/1085 

TA7482 

3520/5677 

TA8443 

3563 

TA-1890 

3009 

TA2809 

3079 

TA6404 

3216/798 

TA7122AR 

3476/1085 

TA7483 

3520/5677 

TA8485 

3180/263 

TA1890 

3717/121 

TA2819 

3053 

TA6405 

3167/738 

TA7122P-B 

3476/1085 

TA7484 

3520/5677 

TA8486 

3182/243 

TA1891 

3717/121 

TA2834 

3507 

TA6462(RCA) 

3205/982 

TA7124P 

3488/1128 

TA7500 

3519/5643 

TA8488 RCA 

3183A 

TA-1891 

3009 

TA2835 

3507 

TA6465A 

3568 

TA7125 

3513 

TA7501 

3519/5643 

TA8559 

3176/350 

TA1928A 

3035 

TA2839 

3509/5695 

TA6472HQ 

3185/984 

TA7127P 

3714/1200 

TA7502 

3519/5643 

TA8561 

3177/351 

TA1932 

3009 

TA2840 RCA 

3990/220 

TA6480 RCA 

3212/1175 

TA7130 

3487/1234 

TA7503 

3519/5643 

TA8638 RCA 

9033 

TA1932A 

3009 

TA2845 

3032A 

TA6548 

3565/1171 

TA7130P 

3487/1234 

TA7506M 

3565/1171 

TA8724 

3167/738 

TA1932B 

3009 

TA2845A 

3017B/117 

TA6613 

3569/834 

TA7130PB 

3487/1234 

TA7506P 

3641/975 

TA8726 

3563 

TA1S34 

3006/160 

TA2845B 

3031A 

TA6615 

3567 

TA7130PC 

3487/1234 

TA7514RCA 

9038/346 

TA8847A 

3560 

TA1936 

3006/160 

TA2845C 

3311 

TA6699 RCA 

3208 

TA7134 

3103A/396 

TA7554 

3578 

TA8847B 

3560 

TA1936A 

3006/160 

TA2862 

3014 

TA6710A 

3564/95 5M 

TA7137 TRANS 

3054/196 

TA7555 

3578 

TA8847C 

3560 

TA1945 

3024/128 

TA2871 

3021/124 

TA6746 

3184/1115 

TA7145P 

3489/1134 

TA7556 

3179A 

TA8847D 

3560 

TA1945A 

3024/128 

TA2888 

3597/5455 

TA6804 

3184/1115 

TA7146P 

3490/1133 

TA7557 

3179A 

TA8847E 

3560 

TA1946 

3024/128 

TA2889 

3597/5455 

TA6807 RCA 1C 

3214/985 

TA7148 

3286/1131 

TA7567 

3504/5508 

TA8945 RCA 

3621 

TA1946A 

3024/128 

TA2892 

3506/5642 

TA6834 

3209 

TA7148P 

3286/1131 

TA7568 

3504/5508 

TA8991A (RCA) 

3710/238 

TA1947 

3024/128 

TA2892A 

3506/5642 

TA6834 RCA 

3209 

TA7149 

3050/221 

TA7569 

3504/5508 

TA8991 B(RCA) 

3115/165 

TA1948 

3024/128 

TA2893 

3506/5642 

TA6834(RCA) 

3209 

TA7149P 

3287/1132 

TA7570 

3505/5547 

TA8991C(RCA) 

3111 

TA1965 

3008 

TA2893A 

3506/5642 

TA6896 RCA 

3207 

TA7150 

3050/221 

TA7571 

3505/5547 

TA8991 D(RCA) 

3111 

TA1968 

3008 

TA2894 

3506/5642 

TA7005 

3559/162 

TA7150P 

3478/1130 

TA7572 

3504/5508 

TA9124(RCA) 

3252/302 

TA1969 

3008 

TA2894A 

3507 

TA7006 

3559/162 

TA7151 

3050/221 

TA7579 

3519/5643 

TA9147 RCA 

3538 

TA1970 

3008 

TA2911 

3054/196 

TA7007 

3559/162 

TA7152P 

3294 

TA7580 

3519/5643 

TA9166 RCA 

3947/388 

TA1971 

3008 

TA2920 

3035 

TA7027M 

3129/726 

TA7155 

3054/196 

TA7581 

3519/5643 

TA 10020 FET 

3991/454 

TA1972 

3008 

TA2921 

3035 

TA7028M 

3022/1188 

TA-7155 

3054/196 

TA7582 

3519/5643 

TA10133 RCA 1C 

3927/820 

TA1990 

3006/160 

TA2928 

3035 

TA7031M 

3549/901 

TA7156 

3054/196 

TA7584 

3521/5686 

TA10150 RCA 

3852/1232 

TA1996 

3006/160 

TA5117 

3023/704 

TA7045 

3525/724 

TA7157P 

3160/801 

TA7588 RCA 

3765/195A 

TA10150C RCA 

3852/1232 

TA2045 

3014 

TA5220 

3524/784 

TA7045M 

3525/724 

TA7159P 

3731/1243 

TA7616 

3508/5675 

TA10236 RCA 1C 

3919/822 

TA2046 

3014 

TA5234 

3022/1188 

TA7047 

3024/128 

TA7167 

3714/1200 

TA7617 

3508/5675 

TA10433 1C 

3853 

TA2047 

3014 

TA5235 

3022/1188 

TA7048 

3032A 

TA7167P 

3714/1200 

TA7620 

3508/5675 

TA105571C 

3926 

TA2048 

3014 

TA5262 

3525/724 

TA7048A 

3017 B/117 

TA7176IC 

3072/712 

TA7621 

3508/5675 

TA 10643 RCA 

9029 

TA2053 

3024/128 

TA5345 

3525/724 

TA7048B 

3031A 

TA7176AP 

3072/712 

TA7644 

3508/5675 

TA70639 

3249/1052 

TA2053A 

3024/128 

TA5345A 

3525/724 

TA7048C 

3311 

TA7176P 

3072/712 

TA7645 

3508/5675 

TA78005M 

3629/309K 

TA2053B 

3024/128 

TA5360 

3070/711 

TA7050M 

3070/711 

TA7176PFA-1 

3072/712 

TA7648 

3509/5695 

TA78005P 

3591/960 

TA2083 

3034 

TA5361 

4000 

TA7050P 

3228/1061 

TA7176PG 

3072/712 

TA7649 

3509/5695 

TA78012P 

3592/966 

TA2188 

3034 

TA5361A 

4000 

TA7051P 

3102/710 

TA7189 

3050/221 

TA7652 

3509/5695 

TA78015P 

3593/968 

TA2192A 

3024/128 

TA5361BX 

4000 

TA-7051P 

3102/710 

TA7192IC 

3725/1196 

TA7653 

3509/5695 

TAA320 

3112 

TA2235 

3124/289 

TA5388 

4007 

TA7055P 

3482/1205 

TA7192P 

3725/1196 

TA7654 

3519/5643 

TAA521 

3590/909D 

TA2235A 

3024/128 

TA5388B 

4007 

TA7060 

3225/1104 

TA7199 

3027/130 

TA7655 

3519/5643 

TAA521/709 

3590/909D 

TA2277 

3122 

TA5388BX 

4007 

TA7060A 

3225/1104 

TA7201 

3036 

TA7656 

3506/5642 

TAC-047 

3020/123 

TA2301 

3009 

TA5455 

4001 

TA7060AP 

3225/1104 

TA72021C 

3915/1259 

TA7657 

3506/5642 

TAC047 

3444/123A 

TA2333 

3039/316 

TA5455BX 

4001 

TA7060B 

3225/1104 

TA7202P 

3915/1259 

TA7661 RCA 

3042/230 

TAD2601E 

3314 

TA2358A 

3018 

TA5456 

4002 

TA7060P 

3225/1104 

TA7203 

3230/1154 

TA7669 

3065/222 

TAD2601M 

3314 

TA2402 

3026 

TA5456BX 

4002 

TA7060P-10 

3225/1104 

TA7203A 

3230/1154 

TA7739 

3104 A 

TAD2601N 

3d 14 

TA2402A 

3026 

TA5460 

4016 

TA7060PR 

3225/1104 

TA7203AP 

3230/1154 

TA7740 

3103A/396 

TAG3-50R 

3683/5511 

TA2403A 

3027/130 

TA5460A 

4016 

TA7060PRW 

3225/1104 

TA7203P 

3230/1154 

TA7741 

3083/197 

TAG3-100R 

3683/5511 

TA2412 

3009 

TA5460AV 

4016 

TA7060PW 

3225/1104 

TA7204 

3282/1153 

TA7742 

3083/197 

TAG3-200R 

3683/5511 

TA2412A 

3009 

TA5460AW 

4016 

TA7061 

3223/1100 

TA7204 FET 

3990/220 

TA7743 

3084 

TAG3-300R 

3684/5512 

TA2458 

3103A/396 

TA5460AX 

4016 

T A7061 (AP) 

3223/1100 

TA7204P 

3282/1153 

TA7782 

3054/196 

TAG3-400R 

3684/5512 

TA2468A 

3079 

TA5517C 

3141/780 

TA7061A 

3223/1100 

TA7205 

3231/1155 

TA7783 

3054/196 

TAG7-50R 

6791/5491 

TA2470 

3044/154 

TA5551 

4000 

TA7061AP 

3223/1100 

TA7205A 

3231/1155 

TA7784 

3054/196 

TAG7-100R 

6791/5491 

TA2501 

3024/128 

TA5553 

4007 

TA7061B 

3223/1100 

TA7205AP 

3231/1155 

TA7802 

3311 

TAG7-300R 

6794/5494 

TA2503 

3039/316 

TA5555 

4002 

TA7061P 

3223/1100 

TA7205P 

3231/1155 

TA7803 

3031A 

TAG7-400R 

6794/5494 

TA2509 

3021/124 

TA5579 

4015 

TA7062 

3224/1102 

TA7209P 

3730/1222 

TA7804 

3032A 

TAG7-500R 

6796/5496 

TA2509A 

3021/124 

TA5579V 

4015 

TA7062A 

3224/1102 

TA7214 1C 

3916/1273 

TA7805 

3032A 

TAG7-600R 

6796/5496 

TA2510 

3021/124 

TA5579X 

4015 

TA7062AP 

3224/1102 

TA7214P 

3916/1273 

TA7806 

3080 

TAG10-50R 

6791/5491 

TA2511 

3021/124 

TA5625 

3073/728 

TA7062P 

3224/1102 

TA7222P 

3726/1278 

TA7823 

3505/5547 

TAG10-100R 

6791/5491 

TA2512 

3021/124 

TA5625A 

3073/728 

TA7063 

3281/1103 

TA7262 

3050/221 

TA7828 

3589 

TAG10-200R 

6792/5492 

TA2544 

3036 

TA5628 

3829/788 

TA7063A 

3281/1103 

TA7264 

3085 

TA7886 

3175 

TAG10-300R 

6794/5494 

TA2554 

3716/161 

TA5628C 

3147 

TA7063AP 

3281/1103 

TA7265 

3085 

TA7916 

3503 

TAG10-400R 

6794/5494 

TA2555 

3716/161 

TA5649 

3075/714 

TA7063P 

3281/1103 

TA7266 

3085 

TA7917 

3503 

TAG10-500R 

6796/5496 

TA2577A 

3027/130 

TA5649A 

3075/714 

TA-7063P 

3281/1103 

TA7274 

3065/222 

TA7918 

3503 

TAG10-600R 

6796/5496 

TA2579 

3500/5882 

TA5652 

4019 

TA7063P-B 

3281/1103 

TA7280 

3167/738 

TA7919 

3503 

TAG20-50R 

6615/5515 

TA2580 

3500/5882 

TA5652V 

4019 

TA7063P-C 

3281/1103 

TA7281 

3167/738 

TA7936 

3065/222 

TAG20-100R 

6615/5515 

TA2581 

3500/5882 

TA5652X 

4019 

TA7063P-D 

3281/1103 

TA7285 

3021/124 

TA7984 

3518/5995 

TAG201-100 

3583/5641 

TA2582 

3500/5882 

TA5660 

4009 

TA7063P-0 

3281/1103 

TA7292 

3040 

TA7985 

3518/5995 

TAG201-200 

3583/5641 

TA2583 

3500/5882 

TA5660V 

4009 

. TA7063PE 

3281/1103 

TA7293 

3040 

TA7986 

3518/5995 

TAG201-400 

3506/5642 

TA2584 

3500/5882 

TA5660X 

4009 

TA7064P 

3637/1235 

TA7303 

3039/316 

TA7987 

3518/5995 

TAG201-500 

3519/5643 

TA2585 

3500/5882 

TA5668 

4010 

TA7064P-JA 

3637/1235 

TA7310 

3445/1192 

TA7996 

3311 

TAG201-600 

3519/5643 

TA2586 

3517/5883 

TA5668V 

4010 

TA7068 TRANS 

3027/130 

TA7310IC 

3445/1192 

TA7999 

3065/222 

TAG255-200 

3658/56004 

TA2587 

3517/5883 

TA5668X 

4010 

TA7069 1C 

3283/1101 

TA7310A 

3445/1192 

TA8000 

3065/222 

TAG255-400 

3659/56006 

TA2588 

3517/5883 

TA5672 

3071/727 

TA7069TRANS 

3027/130 

TA7310P 

3445/1192 

TA8001 

3065/222 

TAG 2 5 5-600 

3660/56008 

TA2589 

3517/5883 

TA5675 

4013 

TA7069P 1C 

3283/1101 

TA7310P1C 

3445/1192 

TA8002 

3065/222 

TAG255A-200 

3658/56004 

TA2590 

3517/5883 

TA5675V 

4013 

TA7070 1C 

3365/1004 

TA7310P-0 

3445/1192 

TA8158 

3042/230 

TAG255A-400 

3659/56006 

TA2591 

3517/5883 

TA5675W 

4013 

TA7070P 

3365/1004 

TA7310P-U 

3445/1192 

TA8159 

3857/231 

TAG255A-600 

3660/56008 

TA2592 

3517/5883 

TA5675X 

4013 

TA7070PFA-1 

3365/1004 

TA7310P-Y 

3445/1192 

TA8160 

3314 

TAS6210B 

3504/5508 

TA2597(RCA) 

3850 

TA5681 

4011 

TA7070PGL 

3365/1004 

TA7311 

3054/196 

TA8161 

3314 

TAS6210D 

3504/5508 

TA2606 

3019 

TA5681V 

4011 

TA7071P 

3072/712 

TA7312 

3054/196 

TA8162 

3314 

TAS6210M 

3504/5508 

TA2617(RCA) 

3851 

TA5681W 

4011 

TA7072P 

3236/748 

T A 7 313 

3054/196 

TA8201 

3180/263 

TAS6211B 

3504/5508 

TA2644 

3065/222 

TA5681X 

4011 

TA7073A 

3236/748 

TA7313IC 

3914 

TA8202 

3180/263 

TAS621ID 

3504/5508 

TA2650 

3036 

TA5682 

4012 

TA7073AP 

3236/748 

TA7313AP 

3914 

TA8204 

3181 A/264 

TAS6211M 

3504/5508 

TA2651 

3025/129 

TA5682V 

4012 

TA7073P 

3236/748 

TA7313P 

3914 

TA8210 

3083/197 

TAS6410N 

3505/5541 

TA2653 

3502/5513 

TA5682W 

4012 

TA70741C 

3168/749 

TA7314 

3054/196 

TA8211 

3084 

TAT2304B 

3501 

TA2653 RCA 

3042/230 

TA5682X 

4012 

TA7074P 

3168/749 

TA7315 

3054/196 

TA8212 

3083/197 

TAT2304D 

3501 

TA2654 

3502/5513 

TA5684 

4017 

TA7074PGL 

3168/749 

TA7316 

3054/196 

TA8231 

3054/196 

TAT2305B 

3501 

TA2654 RCA 

3042/230 

TA5684V 

4017 

TA7075 

3284/1080 

TA7317 

3054/196 

TA8232 

3054/196 

TAT2305D 

3501 

TA2655 

3502/5513 

TA5684X 

4017 

TA7075P 

3284/1080 

TA7318 

3054/196 

TA8233 

3054/196 

TAT4110M 

3520/5671 

TA2658 

3024/128 

TA5720 

3072/712 

TA7076P 

3711/1109 

TA7319 

3039/316 

TA8242 

3065/222 

T AT 4111M 

3520/5671 

TA2669 

3561 

TA5752 

3074/729 

TA7076P(FA-1) 

3711/1109 

TA73201C 

3970 

TA8247 

3103A/396 

TAT4113B 

3520/5671 

TA2669A 

3561 

TA5758B 1C 

9036 

TA7076P(FA-6) 

3711/1109 

TA7320AP 

3970 

TA8248 

3104 A 

TAT4113D 

3520/5671 

TA2670 

3025/129 

TA5797 

3514/941 

TA7076P(FA-7) 

3711/1109 

TA7320P 

3970 

TA8249 

3103A/396 

TAT4114D 

3520/567 

TA2670A 

3025/129 

TA5807 

3566 

TA7080 

3024/128 

TA7362 

3054/196 

TA8344 

3039/316 

TAT4115B 

3520/567 

TA2672 

3014 

TA5807X 

3566 

TA7086M 

3629/309K 

TA7363 

3054/196 

TA8345 

3039/316 

TAT4115D 

3520/567 

TA2676 

3507 

TA5814 

3072/712 

TA7092 TRANS 

3218/278 

TA7374 

3065/222 

TA8346 

3039/316 

TAT6410D 

3509/569! 

TA2682 

3503 

TA5842 

3146/787 

TA7102 

3285/1105 

TA7399 

3050/221 

TA8347 

3039/316 

TAT6414B 

3509/569! 

TA2683 

3503 

TA5866 

3144/723 

TA7102P 

3285/1105 

TA7404 

3572/5463 

TA8348 

3182/243 

TAT6414D 

3509/569! 


36 



TAT6415B—TG2SA201C RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

TAT6415B 

3509/5695 

TC4013P 

4013 

TCG110 

3709/110MP 

TCG5024A 

3790/5024A 

TD3405AP 

7405 

TE2369 

3444/123A 

TAT6415D 

3509/5695 

TC4014B 

4014 

TCG112 

3089/112 

TCG5027A 

3793/5027A 

TD3407AP 

7407 

TE2484 

3244 

TB5 

9003/5800 

TC4014BP 

4014 

TCG116 

3316/116 

TCG5029A 

3795/5029A 

TD3409A 

7409 

TE2711 

3245/199 

TB100 

9005/5802 

TC4015 

4015 

TCG121 

3717/121 

TCG5031A 

3797/5031A 

TD3409AP 

7409 

TE2712 

3245/199 

TB200 

9005/5802 

TC4015BP 

4015 

TCG123AP 

3854/123AP 

TCG5033A 

3799/5033A 

TD3410A 

7410 

TE2713 

3156/172A 

TBA221 

3514/941 

TC4016 

4016 

TCG124 

3021/124 

TCG5036A 

3802/5036A 

TD3410AP 

7410 

TE2714 

3156/172A 

TBA221/741C 

3514/941 

TC4016BP 

4016 

TCG125 

3081/125 

TCG5037A 

3803/5037A 

TD3410P 

7410 

TE2715 

3245/199 

TBA221A/741C 

3552/941M 

TC4017 

4017 

TCG128 

3024/128 

TCG5069A 

3333/5069A 

TD3417AP 

7417 

TE2716 

3245/199 

TBA222 

3514/941 

TC4017BP 

4017 

TCG130 

3027/130 

TCG5070A 

9021/5070A 

TD3420A 

7420 

TE2921 

3245/199 

TBA222/741 

3514/941 

TC4018B 

4018 

TCG132 

3834/132 

TCG5071A 

3334/5071A 

TD3420AP 

7420 

TE2922 

3245/199 

TBA222/741C 

3514/941 

TC4018BP 

4018 

TCG137A 

3058/137A 

TCG5074A 

3139/5074A 

TD3426AP 

7426 

TE2923 

3245/199 

TBA222C 

3514/941 

TC4019 

4019 

TCG142A 

3062/142A 

TCG5075A 

3751/5075A 

TD3430A 

7430 

TE2924 

3245/199 

TBA231 

3162/725 

TC4019BP 

4019 

TCG144A 

3094/144A 

TCG5077A 

3752/5077A 

TD3430AP 

7430 

TE2925 

3245/199 

TBA281 

3164/923 

TC4020 

4020 

TCG145A 

3063/145A 

TCG5080A 

3336/5080A 

TD3430P 

7430 

TE2926 

3245/199 

TBA281/723 

3164/923 

TC4020BP 

4020 

TCG147A 

3095/147A 

TCG5081A 

3151/5081A 

TD3440A 

7440 

TE3390 

3245/199 

TBA281/723C 

3164/923 

TC4021 

4021 

TCG152 

3893/152 

TCG5400 

3950/5400 

TD3440AP 

7440 

TE3391 

3245/199 

TBA741 

3514/941 

TC4021BP 

4021 

TCG153 

3247/153 

TCG5455 

3597/5455 

TD3440P 

7440 

TE3391A 

3245/199 

TBA741C 

3514/941 

TC4021P 

4021 

TCG156 

3051/156 

TCG5511 

3502/5511 

TD3441A 

7441 

TE3392 

3245/199 

TBA800 

3969/1116 

TC4022B 

4022 

TCG157 

3747/157 

TCG5842 

7042/5842 

TD3441AP 

7441 

TE3393 

3245/199 

TBA810ACB 

3184/1115 

TC4023 

4023 

TCG159 

3466/159 

TCG5860 

3584/5862 

TD3442A 

7442 

TE3394 

3245/199 

TBA810ACBS 

3184/1115 

TC4023BP 

4023 

TCG161 

3716/161 

TCG5862 

3584/5862 

TD3442AP 

7442 

TE3395 

3245/199 

TBA810AD 

3184/1115 

TC4024 

4024 

TCG162 

3559/162 

TCG7416 

7416 

TD3447A 

7447 

TE3396 

3245/199 

TBA810ADS 

3184/1115 

TC4024BP 

4024 

TCG165 

3115/165 

TC02P11/2 

3031A 

TD3447AP 

7447 

TE3397 

3245/199 

TBA810AP 

3184/1115 

TC4025 

4025 

TCG171 

3201/171 

TCR13 

3942/5483 

TD3450A 

7450 

TE3398 

3245/199 

TBA810APS 

3184/1115 

TC4025BP 

4025 

TCG177 

9091/177 

TCR18 

3942/5483 

TD3450AP 

7450 

TE3414 

3444/123A 

TBA810AS 

3184/1115 

TC4027 

4027 

TCG184 

3190/184 

TCR23 

3942/5483 

TD3450P 

7450 

TE3415 

3444/123A 

TBA810DS 

3184/1115 

TC4027BP 

4027 

TCG185 

3191/185 

TCR28 

3942/5483 

TD3451A 

7451 

TE3605 

3444/123A 

TBA810S 

3917/1115A 

TC4028B 

4028 

TCG186 

3192/186 

TCR38 

3943/5485 

TD3451AP 

7451 

TE3605A 

3444/123A 

TBA810S-H 

3184/1115 

TC4028BP 

4028 

TCG186A 

3357/186A 

TCR48 

3943/5485 

TD3451P 

7451 

TE3606 

3122 

TBA1190Z 

3832/1231 

TC4029 

4029 

TCG187 

3193/187 

TCR52 

3942/5483 

TD3460A 

7460 

TE3606A 

3122 

TBAOS 

3184/1115 

TC4029BP 

4029 

TCG187A 

9076/187A 

TCR53 

3942/5483 

TD3460AP 

7460 

TE3607 

3444/123A 

TBB0747A 

3556/947D 

TC4030 

4030 

TCG190 

3232/191 

TCR54 

3943/5485 

TD3460P 

7460 

TE3704 

3444/123A 

TBB0748 

3565/1171 

TC4030BP 

4030 

TCG194 

3275/194 

TCR55 

3943/5485 

TD3472A 

7472 

TE3705 

3444/123A 

TBB0748B 

3641/975 

TC4035 

4035 

TCG198 

3220/198 

TCR56 

3943/5485 

TD3472AP 

7472 

TE3707 

3245/199 

TBC0748 

3565/1171 

TC4035BP 

4035 

TCG199 

3245/199 

TCR72 

3942/5483 

TD3473A 

7473 

TE3708 

3245/199 

TC-0.2 

3311 

TC4040 

4040 

TCG210 

3202/210 

TCR74 

3943/5485 

TD3473AP 

7473 

TE3709 

3245/199 

TC-0.2P11/1 

3130 

TC4040B 

4040 

TCG211 

3203/211 

TCR75 

3943/5485 

TD3473P 

7473 

TE3710 

3245/199 

TC0.09M22/1 

9007/5804 

TC4040BP 

4040 

TCG229 

3246/229 

TCR732 

3942/5483 

TD3474A 

7474 

TE3711 

3245/199 

TC0.09M 22/1 

9075/166 

TC4042 

4042 

TCG230 

3042/230 

TCR733 

3943/5485 

TD3474AP 

7474 

TE3843 

3245/199 

TC-009M 22/1 

3647/167 

TC4042BP 

4042 

TCG233 

3854/123AP 

TCR734 

3943/5485 

TD3474P 

7474 

TE3844 

3245/199 

TC-0-ZP11/1 

3031A 

TC4043B 

4043 

TCG234 

3247/234 

TCR744 

3942/5483 

TD3475A 

7475 

TE3845 

3245/199 

TC27A5A 

3064/146A 

TC4043BP 

4043 

TCG235 

3197/235 

TCR745 

3942/5483 

TD3475AP 

7475 

TE3854 

3245/199 

TC27A5A-5 

3064/146A 

TC4044B 

4044 

TCG238 

3710/238 

TCR746 

3943/5485 

TD3480A 

7480 

TE3854A 

3245/199 

TC33A5A 

3095/147A 

TC4044BP 

4044 

TCG280 

3297/280 

TCR747 

3943/5485 

TD3480AP 

7480 

TE3855 

3245/199 

TC43-6A 

3258 

TC4047 

4047 

TCG286 

3194/286 

TCR748 

3943/5485 

TD3483P 

7483 

TE3855A 

3245/199 

TC50 

9003/5800 

TC4047BP 

4047 

TCG287 

3433/287 

TCR1005 

3942/5483 

TD3490A 

7490 

TE3859 

3245/199 

TC82A5B 

3098/150A 

TC4050 

4050 

TCG288 

3434/288 

TCR1505 

3942/5483 

TD3490AP 

7490 

TE3859A 

3245/199 

TCI 00 

9005/5802 

TC4050BP 

4050 

TCG289 

3124/289 

TCR1510 

3942/5483 

TD3490P 

7490 

TE3860 

3245/199 

TCI06A 

6754/5454 

TC4051 

4051 

TCG290 

3114/290 

TCR2005 

3942/5483 

TD3492A 

7492 

TE3900 

3245/199 

TC106A1 

6754/5454 

TC4051BP 

4051 

TCG291 

3440/291 

TCR2010 

3942/5483 

TD3492AP 

7492 

TE3900A 

3245/199 

TC106A2 

6754/5454 

TC4052 

4052 

TCG292 

3441/292 

TCR2505 

6754/5454 

TD3493BP 

7493 

TE3901 

3245/199 

TCI06A3 

6754/5454 

TC4052BP 

4052 

TCG293 

3849/293 

TCR2510 

3943/5485 

TD3493P 

7493 

TE3903 

3444/123A 

TC106A4 

6754/5454 

TC4053B 

4053 

TCG294 

3841/294 

TCR3005 

3943/5485 

TD3495A 

7495 

TE3904 

3444/123A 

TC106B 

3570 

TC4053BP 

4053 

TCG295 

3253/295 

TCR3010 

3943/5485 

TD3495AP 

7495 

TE3906 

3444/123A 

TC106B1 

3597/5455 

TC4054 

4054 

TCG297 

3449/297 

TCR3505 

3943/5485 

TD3503A 

74164 

TE4123 

3444/123A 

TC106B2 

3597/5455 

TC4054BP 

4054 

TCG298 

3450/298 

TCR3510 

3943/5485 

TD3503AP 

74164 

TE4124 

3444/123A 

TC106B3 

3597/5455 

TC4055 

4055 

TCG315 

3250/315 

TCR4005 

3943/5485 

TD34121A 

74121 

TE4256 

3245/199 

TC106B4 

3597/5455 

TC4055BP 

4055 

TCG373 

9041/373 

TCR4010 

3943/5485 

TD34121AP 

74121 

TE4424 

3444/123A 

TC106C 

3571 

TC4056 

4056 

TCG374 

9042/374 

TD2.8F400H 

3856/310 

TD34192A 

74192 

TE4951 

3444/123A 

TC106D 

3571 

TC4056BP 

4056 

TCG389 

3710/238 

TD2.8F400R 

3855/308 

TD34192AP 

74192 

TE4952 

3444/123A 

TC106D1 

3598/5457 

TC4066 

4066 

TCG506 

3998/506 

TD2.8F500H 

3856/310 

TD81515 

3100/519 

TE4953 

3444/123A 

TCI0602 

3598/5457 

TC4066BP 

4066 

TCG515 

3314 

TD2.8F500R 

3855/308 

TD960016-1M 

3100/519 

TE4954 

3444/123A 

TCI0603 

3598/5457 

TC4066P 

4066 

TCG519 

3100/519 

TD2.8F600H 

3856/310 

TD3214738 

3136/5072A 

TE5088 

3245/199 

TC106D4 

3598/5457 

TC4069 

4069 

TCG523 

3306/523 

TD2.8F600R 

3855/308 

TD3907562 

3136/5072A 

TE5089 

3245/199 

TC106F 

6753/5453 

TC4069UBP 

4069 

TCG525 

3925/525 

TD2.8F700H 

3856/310 

TDA1090 

3976 

TE5249 

3245/199 

TC106F1 

6753/5453 

TC4071 

4071 

TCG539 

3309/539 

TD2.8F700R 

3855/308 

TDA1190Z 

3832/1231 

TE5309 

3122 

TC106F2 

6753/5453 

TC4071BP 

4071 

TCG551 

3998/506 

TD3F800H 

3856/310 

TDA1200 

3829/788 

TE5309A 

3444/123A 

TC106F3 

6753/5453 

TC4072 

4072 

TCG552 

9000/552 

TD3F800R 

3855/308 

TDA1330 

3279/747 

TE5310 

3122 

TC106F4 

6753/5453 

TC4072BP 

4072 

TCG600 

3863/600 

TD-13 

3843 

TDA1330P 

3279/747 

TE5311 

3122 

TC106Q1 

6752/5452 

TC4075 

4075 

TCG601 

3463/601 

TD13 DIODE 

3998/506 

TDA1352 

3171/744 

TE5311A 

3444/123A 

TC106Q2 

6752/5452 

TC4075BP 

4075 

TCG605 

3864/605 

TD-15 

3998/506 

TDA1405 

3591/960 

TE5368 

3444/123A 

TC106Q3 

6752/5452 

TC4081 

4081 

TCG610 

3323/610 

TD 15 DIODE 

3998/506 

TDA1412 

3592/966 

TE5369 

3444/123A 

TC106Q4 

6752/5452 

TC4081BP 

4081 

TCG612 

3325/612 

TD-15-BL 

3100/519 

TDA1415 

3593/968 

TE5370 

3444/123A 

TC106Y 

6752/5452 

TC4093 

4093 

TCG614 

3327/614 

TD-15H 

3998/506 

TDA2002 

3852/1232 

TE5371 

3444/123A 

TC106Y1 

6752/5452 

TC4093BP 

4093 

TCG712 

3072/712 

TD15H DIODE 

3998/506 

TDA2002AV 

3852/1232 

TE5376 

3444/123A 

TC106Y2 

6752/5452 

TC4511 

4511 

TCG713 

3077/713 

TD101 

3444/123A 

TDA2002V 

3852/1232 

TE5377 

3444/123A 

TC106Y3 

6752/5452 

TC4511BP 

4511 

TCG738 

3167/738 

TD102 

3444/123A 

TDA3081B 

3550/916 

TE5449 

3444/123A 

TC106Y4 

6752/5452 

TC4518 

4518 

TCG747 

3239/747 

TD201 

3444/123A 

TDA3081N 

3550/916 

TE5450 

3444/123A 

TC110A5B 

3099/151A 

TC4518BP 

4518 

TCG749 

3168/749 

TD202 

3444/123A 

TDA3082N 

3694/2023 

TE5451 

3444/123A 

TC-136 

3016 

TC4520 

4520 

TCG783 

3215/783 

TD400 

3114/290 

TDA3083N 

3695 

TF20 

3311 

TC200 

9005/5802 

TC4520BP 

4520 

TCG784 

3524/784 

TD401 

3114/290 

TDB0555B 

3564/955M 

TF21 

3311 

TC0914 

3039/316 

TC4555B 

4555 

TCG794 

3974/794 

TD402 

3114/290 

TDB0556A 

3689/978 

TF22 

3311 

TC-0918 

3019 

TC4555BP 

4555 

TCG795 

3237/795 

TD500 

3114/290 

TDB2912SP 

3673/967 

TF23 

3311 

TC2369A 

3039/316 

TC4556B 

4556 

TCG820 

3927/820 

TD501 

3114/290 

TDB2915SP 

3674/969 

TF-30 

3004/102A 

TC2483 

3039/316 

TC4556BP 

4556 

TCG821 

3882/821 

TD502 

3114/290 

TDB7805 

3629/309K 

TF34 

3100/519 

TC2484 

3039/316 

TC5080P 

3713/1207 

TCG822 

3919/822 

TD550 

3114/290 

TDB7805T 

3591/960 

TF44 

3100/519 

TC3001 

3445/1192 

TC5081P 

3712/1208 

TCG984 

3185/984 

TD1401 

7400 

TDB7806T 

3669/962 

TF44J 

3100/519 

TC4001 

4001 

TC5082D 

3733/1197 

TCG1060 

3460/1060 

TD1401P 

7400 

TDB7808T 

3630/964 

TF-65 

3004/102A 

TC4001BN 

4001 

TC5082L 

3733/1197 

TCG1123 

3743/1123 

TD1402 

7410 

TDB7812T 

3592/966 

TF-65M 

3004/102A 

TC4001BP 

4001 

TC5082P 

3733/1197 

TCG1174 

3186/1174 

TD1402P 

7410 

TDB7815T 

3593/968 

TF-66 

3004/102A 

TC4001P 

4001 

TC5082P-L 

3733/1197 

TCG1175 

3212/1175 

TD1403 

7420 

TDB29055P 

3671/961 

TF66 

3123 

TC4002 

4002 

TC9100C 

3732/1167 

TCG1187 

3742/1187 

TD1403P 

7420 

TDB78241 

3670/972 

TF70 

3861/101 

TC4002BP 

4002 

TC9100P 

3732/1167 

TCG1196 

3725/1196 

TD1404 

7430 

TE310 

3245/199 

TF71 

3861/101 

TC4006B 

4006 

TC9106D 

3830 

TCG1223 

3493/1223 

TD1404P 

7430 

TE311 

3245/199 

TF72 

3861/101 

TC4006BP 

4006 

TC9106P 

3830 

TCG1228 

3998/1228 

TD1405 

7440 

TE393 

3245/199 

TF75 

3004/102A 

TC4007 

4007 

TC40161 

40161 

TCG1231 

3832/1231 

TD1405P 

7440 

TE394 

3245/199 

TF77 

3004/102A 

TC4007UBP 

4007 

TC40161BP 

40161 

TCG1263 

3920/1263 

TD1409 

7473 

TE395 

3245/199 

TF-78 

3444/123A 

TC4008BP 

4008 

TC65846 

3516/5846 

TCG4011B 

4011 

TD1409P 

7473 

TE396 

3245/199 

TF78 

3719/104 

TC4009 

4009 

TC311200600 

3087 

TCG4016B 

4016 

TD2905 

3118 

TE397 

3245/199 

TF78/30 

3009 

TC4009UBP 

4009 

TC3112006000 

3091 

TCG4050B 

4050 

TD3400A 

7400 

TE398 

3245/199 

TF78/30Z 

3009 

TC4010 

4010 

TC3112319300 

3017B/117 

TCG4069 

4069 

TD3400AP 

7400 

TE414 

3244 

TF78/60 

3009 

TC4010BP 

4010 

TC3123036722 

3444/123A 

TCG5001A 

3767/5001A 

TD3400P 

7400 

TE415 

3244 

TF80/30 

3717/121 

TC4011 

4011 

TC3123036900 

3444/123A 

TCG5007A 

3773/5007A 

TD3401A 

7401 

TE416 

3244 

TF-80/30 

3009 

TC4011B 

4011 

TC3123037111 

3444/123A 

TCG5008A 

3774/5008A 

TD3401AP 

7401 

TE417 

3244 

TF80/30Z 

3717/121 

TC4011BP 

4011 

TC3123037222 

3444/123A 

TCG5009A 

3775/5009A 

TD3402A 

7402 

TE500 

3116 

TF80/302 

3004/102A 

TC4011P 

4011 

TC3123037412 

3444/123A 

TCG5011A 

3777/5011A 

TD3402AP 

7402 

TE-500-E 

3448 

TF24160 

3716/161 

TC4012 

4012 

TC3123041557 

3004/102A 

TCG5013A 

3779/5013A 

TD3403AP 

7403 

TE697 

3444/123A 

TFR-120 

3016 

TC4012BP 

4012 

TCG107 

3293/107 

TCG5019A 

3785/5019A 

TD3404A 

7404 

TE1014 

3087 

TG2SA201 

3005 

TC4013 

4013 

TCG108 

3452/108 

TCG5021A 

3787/5021A 

TD3404AP 

7404 

TE1031 

3087 

TG2SA201A 

3005 

TC4013BP 

4013 

TCG109 

3090/109 

TCG5022A 

3788/5022A 

TD3405A 

7405 

TE1420 

3444/123A 

TG2SA201C 

3005 
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TG2SA201N—TL7494N 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

TG2SA201N 

3005 

TH803 

3031A 

TI486 

3893/152 

TIC272M 

3522/5697 

TIS58Y 

3112 

TK20 

3016 

TG2SA608 

3114/290 

TH804 

3017B/117 

TI487 

3893/152 

TIC2420 

3520/5677 

TIS59 

3448 

TK21 

3017B/117 

TG2SA608A 

3114/290 

TH805 

3017B/117 

TI492 

3444/123A 

TICL2 

3638/5402 

TIS59G 

3112 

TK-23C 

3004/102A 

TG2SA608C 

3114/290 

TH806 

3017B/117 

TI-492 

3020/123 

TIJ 

3159/718 

TIS59Y 

3112 

TK-30 

3016 

TG2SA608D 

3114/290 

TH808 

3032A 

TI493 

3444/123A 

TIP3A 

3083/197 

TIS60 

3124/289 

TK33C 

3861/101 

TG2SA608E 

3114/290 

THSG105 

3017B/117 

TI-493 

3020/123 

TIP-14 

3054/196 

TIS60A 

3124/289 

TK40 

3004/102A 

TG2SA659 

3114/290 

TI/368A 

3717/121 

TI494 

3444/123A 

TIP-24 

3054/196 

TIS60B 

3124/289 

TK-40 

3004/102A 

TG2SA2010 

3005 

TI/407 

3716/161 

TI-494 

3020/123 

TIP27 

3103A/396 

TIS60C 

3124/289 

TK40A 

3004/102A 

TG2SB375A 

3035 

TI1A6 

3444/123A 

TI495 

3444/123A 

TIP29 

3893/152 

TIS60D 

3124/289 

TK-40C 

3004/102A 

TG2SC65A 

3044/154 

TI24A 

3444/123A 

TI-495 

3020/123 

TIP29A 

3054/196 

TIS60E 

3124/289 

TK40C 

3004/102A 

TG2SC65N 

3044/154 

TI24B 

3444/123A 

TI496 

3444/123A 

TIP29XA 

3054/196 

TIS60M 

3124/289 

TK40CA 

3004/102A 

TG2SC65Y 

3044/154 

TI-40A1 

3942/5483 

TI-503 

3114/290 

TIP29Z 

3893/152 

TIS61 

3114/290 

TK41 

3004/102A 

TG2SC536 

3122 

TI40A2 

3942/5483 

TI714 

3444/123A 

TIP30 

3083/197 

TIS61A 

3114/290 

TK41A 

3004/102A 

TG2SC536-A 

3122 

TI-40A2 

3942/5483 

TI-714 

3122 

TIP30B 

3200/189 

TIS61B 

3114/290 

TK-41C 

3004/102A 

TG2SC536-D 

3122 

TI40A3 

3943/5485 

TI714A 

3444/123A 

TIP-31 

3054/196 

TIS61C 

3114/290 

TK42 

3004/102A 

TG2SC536-D-A 

3122 

TI40A4 

3943/5485 

TI-714A 

3122 

TIP31 

3054/196 

TIS61D 

3114/290 

TK42A 

3004/102A 

TG2SC536-D-B 

3122 

TI42 

9083A/6407 

TI741 

3448 

TIP-31A 

3054/196 

TIS61E 

3114/290 

TK-42C 

3004/102A 

TG2SC536-E-A 

3122 

TI-52 

3311 

TI-743 

3114/290 

TIP31A 

3054/196 

TIS61M 

3114/290 

TK-45C 

3004/102A 

TG2SC536-E-B 

3122 

TI-53 

3311 

TI-744 

3114/290 

TIP-3 IB 

3054/196 

TIS62 

3452/108 

TK45C 

3004/102A 

TG2SC536-F 

3122 

TI54 

3311 

TI751 

3444/123A 

TIP32 

3083/197 

TIS62A 

3452/108 

TK45CA 

3004/102A 

TG2SC536-F-A 

3122 

TI54A 

3444/123A 

TI-751 

3122 

TIP33 

3958/390 

TIS63 

3452/108 

TK49C 

3010 

TG2SC536B 

3122 

TI54B 

3444/123A 

TI-752 

3114/290 

TIP33A 

3958/390 

TIS63A 

3452/108 

TK50 

3017B/117 

TG2SC536C 

3122 

TI54C 

3444/123A 

TI801C 

3533/5635 

TIP33B 

3958/390 

TIS64 

3452/108 

TK60 

3017B/117 

TG2SC536E 

3122 

TI54E 

3444/123A 

TI802B 

3444/123A 

TIP33C 

3958/390 

TIS64A 

3452/108 

TK61 

3017B/117 

TG2SC927 

3117 

TI-55 

3016 

TI803B 

3444/123A 

TIP34 

3959/391 

TIS71 

3444/123A 

TK400 

3017B/117 

TG2SC927-C-A 

3018 

TI56 

9003/5800 

TI806G 

3444/123A 

TIP34A 

3959/391 

TIS72 

3444/123A 

TK600 

3017B/117 

TG2SC927-D-A 

3018 

TI57 

3311 

TI-806G 

3122 

TIP34B 

3959/391 

TIS78 

3112 

TK800 

3032A 

TG2SC927-DD-A 

3716/161 

TI58 

3031A 

TI810B 

3444/123A 

TIP34C 

3959/391 

TIS79 

3112 

TK1000 

3033 

TG2SC927-E-A 

3018 

TI59 

3031A 

TI811G 

3024/128 

TIP35 

3960/392 

TIS82 

3192/186 

TK1228-001 

3006/160 

TG2SC927A 

3117 

TI60 

3031A 

TI904 

3444/123A 

TIP35A 

3960/392 

TIS83 

3444/123A 

TK1228-1001 

3008 

TG2SC927C 

3117 

TI-71 

3017B/117 

TI-906 

3114/290 

TIP35B 

3960/392 

TIS84 

3039/316 

TK 1228-1008 

3020/123 

TG2SC1025A 

3131 A/369 

TI-132 

3942/5483 

TI907 

3444/123A 

TIP35C 

3960/392 

TIS85 

3039/316 

TK1228-1009 

3020/123 

TG2SC1025D 

3131 A/369 

TI-136 

3942/5483 

TI-907 

3122 

TIP36 

3961/393 

TIS86 

3039/316 

TK1228-1010 

3444/123A 

TG2SC1046N GN 

3115/165 

Til 36 

3942/5483 

TI908 

3444/123A 

TIP36A 

3961/393 

TIS87 

3039/316 

TK 1228-1011 

3444/123A 

TG2SC1046N L 

3115/165 

Til 37 

3943/5485 

TI-908 

3122 

TIP36B 

3961/393 

TIS88 

3448 

TK1228-1012 

3444/123A 

TG2SC1046N M 

3115/165 

TI138 

3943/5485 

TI3012 

3009 

TIP36C 

3961/393 

TIS-88 

3116 

TK5800400-3062 

3007 

TG2SC1046N N 

3115/165 

Til 73 

3721/100 

TI3015 

3024/128 

TIP47 

3219 

TIS90 

3444/123A 

TKF5 

3017B/117 

TG2SC1046N 0 

3115/165 

TI256 

3721/100 

TI3016 

3039/316 

TIP48 

3219 

TIS90-2 

3444/123A 

TKF10 

3016 

TG2SC1046N X 

3115/165 

TI260 

3721/100 

TI3027 

3009 

TIP49 

3220/198 

TIS91 

3114/290 

TKF20 

3016 

TG2SC1046NY 

3115/165 

TI266A 

3717/121 

TI3028 

3009 

TIP50 

3220/198 

TIS92 

3444/123A 

TKF40 

3017B/117 

TG2SC1046N-A 

3115/165 

TI-266A 

3009 

TI3029 

3014 

TIP51 

3983/394 

TIS92-BLU 

3444/123A 

TKF60 

3017B/117 

TG2SC1046N-B 

3115/165 

TI-269 

3009 

TI-3030 

3642/179 

TIP52 

3983/394 

TIS92-GRN 

3444/123A 

TKF80 

3032A 

TG2SC1046N-C 

3115/165 

TI269 

3717/121 

TI-3031 

3642/179 

TIP53 

3983/394 

TIS92-GRY 

3444/123A 

TKF100 

3033 

TG2SC1046N-D 

3115/165 

TI-338 

3006/160 

TI64213 

3024/128 

TIP54 

3983/394 

TIS92-V10 

3444/123A 

TL1 

3311 

TG2SC1046N-E 

3115/165 

TI-363 

3005 

TIA-01 

3004/102A 

TIP 100 

3180/263 

TIS92-YEL 

3444/123A 

TL2 

3017B/117 

TG2SC1046N-F 

3115/165 

TI-364 

3721/100 

TIA02 

3123 

TIP101 

3180/263 

TIS92M 

3024/128 

TL11 

3016 

TG2SC1046N-G 

3115/165 

TI-365A 

9075/166 

TIA03 

3005 

TIPI 20 

3896/261 

TIS93 

3114/290 

TL12 

3016 

TG2SC1046N-H 

3115/165 

TI366 

3717/121 

TIA04 

3004/102A 

TIP 121 

3896/261 

TIS93M 

3025/129 

TL21 

3016 

TG2SC1175 

3122 

TI-366 

3009 

TIA04A 

3004/102A 

TIP 122 

3978/259 

TIS94 

3444/123A 

TL22 

3017B/117 

TG2SC1175A 

3122 

TI-366A 

3009 

TIA05 

3005 

TIP 125 

3897/262 

TIS95 

3444/123A 

TL31 

3017B/117 

TG2SC1175C 

3122 

TI366A 

3717/121 

TIA05A 

3721/100 

TIP 126 

3897/262 

TIS96 

3444/123A 

TL32 

3031A 

TG2SC1175E 

3122 

TI367 

3717/121 

TIA06 

3444/123A 

TIP 140 

3935/270 

TIS97 

3039/316 

TL41 

3031A 

TG2SC1293 

3018 

TI-367 

3009 

TIA35 

3123 

TIP 141 

3935/270 

TIS98 

3122 

TL42 

3017B/117 

TG2SC1293-A-A 

3132 

TI367A 

3717/121 

TIA042 

3942/5483 

TIPI 42 

3935/270 

TIS98A 

3018 

TL51 

3017B/117 

TG2SC1293-B-A 

3132 

TI-367A 

3009 

TIA102 

3444/123A 

TIP 145 

3936/271 

TIS99 

3039/316 

TL61 

3017B/117 

TG2SC1293-C-A 

3132 

TI-368 

3009 

TIC22 

3632/5624 

TIP 146 

3936/271 

TIS100 

3045/225 

TL-464-17 R3 

3502/5513 

TG2SC1293-D-A 

3132 

TI368 

3717/121 

TIC23 

3633/5626 

TIP 147 

3936/271 

TIS101 

3045/225 

TL7400N 

7400 

TG2SC1293A 

3018 

TI368A 

3717/121 

TIC44 

3950/5400 

TIP509 

3895/328 

TIS 102 

3045/225 

TL7401N 

7401 

TG2SC1295 

3115/165 

TI-368A 

3009 

TIC45 

3638/5402 

TIPS 10 

3895/328 

TIS 103 

3045/225 

TL7402N 

7402 

TG2SC1295-0 

3115/165 

TI-369 

3009 

TIC46 

3638/5402 

TIP516 

3895/328 

TIS 108 

3039/316 

TL7403N 

7403 

TG2SC1295A 

3115/165 

TI369 

3717/121 

TIC47 

3627/5404 

TIP541 

3748/282 

TIS 109 

3765/195A 

TL7404N 

7404 

TG2SC1756 

3220/198 

TI369A 

3717/121 

TIC54 

9083A/6407 

TIP550 

3111 

TIS110 

3765/195A 

TL7405N 

7405 

TG2SC2057C 

3246/229 

TI-369A 

3009 

TIC56 

3523/6407 

TIP551 

3115/165 

TIS111 

3765/195A 

TL7406N 

7406 

TG2SC2057D 

3246/229 

TI-370 

3009 

TIC57 

9082A/6406 

TIP552 

3115/165 

TIS113 

3444/123A 

TL7407N 

7407 

TG2SC2228 

3866 

TI370 

3719/104 

TIC60 

3950/5400 

TIP553 

3115/165 

TIS114 

3444/123A 

TL7408N 

7408 

TG2SC12950 

3115/165 

TI-370A 

3009 

TIC61 

3638/5402 

TIP640 

3858/251 

TIS412 

3039/316 

TL7409N 

7409 

TG2SD24A 

3021/124 

TI370A 

3719/104 

TIC62 

3638/5402 

TIP641 

3858/251 

TIX-M14 

3006/160 

TL7410N 

7410 

TG2SD24B 

3021/124 

TI-387 

3006/160 

TIC63 

3627/5404 

TIP642 

3858/251 

TIX-M15 

3006/160 

TL7412N 

7412 

TG2SD24Y 

3021/124 

TI-388 

3006/160 

TIC64 

3627/5404 

TIP645 

3859/252 

TIX-M16 

3006/160 

TL7413N 

7413 

TG2SD386 

3054/196 

TI-400 

3006/160 

TIC106A 

6754/5454 

TIP646 

3859/252 

TIX712 

3444/123A 

TL7416N 

7416 

TG2SD386-A 

3054/196 

TI400 

3006/160 

TIC106B 

3597/5455 

TIP647 

3859/252 

TIX888 

3765/195A 

TL7420N 

7420 

TG2SD386-D 

3054/196 

TI401 

3006/160 

TIC106F 

6753/5453 

TIP2955 

3961/393 

TIX895 

3721/100 

TL7422 

7422 

TG2SD386-E 

3054/196 

TI-401 

3006/160 

TIC106F1 

6753/5453 

TIP-3055 

3027/130 

TIX896 

3861/101 

TL7423 

7423 

TG2SD386-Y 

3054/196 

TI402 

3006/160 

TIC106F2 

6753/5453 

TIR01 

3017B/117 

TIXA01 

3005 

TL7425N 

7425 

TG2SD386-Y-D-A 

3054/196 

TI-403 

3006/160 

TIC106F3 

6753/5453 

TIR02 

3017B/117 

TIXA02 

3005 

TL7426N 

7426 

TG2SD386-Y-E-A 

3054/196 

TI403 

3006/160 

TIC106F4 

6753/5453 

TIR03 

3031A 

TIXA03 

3123 

TL7428 

7428 

TG2SD386Y 

3104 A 

TI-407 

3019 

TIC106Y 

6752/5452 

TIR04 

3031A 

TIXA-03 

3005 

TL7430N 

7430 

TG2SD386Y-A 

3104 A 

TI-408 

3019 

TIC116A 

3686/5462 

TIR05 

3017B/117 

TIXA04 

3123 

TL7433 

7433 

TG2SD386Y-D 

3104 A 

TI-409 

3019 

TIC116C 

3687/5465 

TIR06 

3017B/117 

TIXA-04 

3005 

TL7437N 

7437 

TG2SD386Y-D-A 

3104 A 

TI-410 

3019 

TIC116D 

3687/5465 

TIR07 

3032A 

TIXA-05 

3005 

TL7438N 

7438 

TG2SD386Y-E 

3104 A 

TI411 

3444/123A 

TIC116F 

3685/5461 

TIR08 

3032A 

TIXA05 

3123 

TL7440N 

7440 

TG2SD386Y-E-A 

3104A 

TI-412 

3122 

TIC126A 

3574 

TIR09 

3033 

TIXD747 

3055/134A 

TL7442N 

7442 

TG-11 

3016 

TI412 

3444/123A 

TIC126B 

3574 

TIR10 

3033 

TIXD753 

3058/137A 

TL7443N 

7443 

TG11 TRANS 

3845/176 

TI413 

3444/123A 

TIC126C 

3575 

TIS-03 

3114/290 

TIXD758 

3061/140A 

TL7444N 

7444 

TG-12 

3016 

TI-414 

3122 

TIC126D 

3575 

TIS04 

3114/290 

TIXM14 

3716/161 

TL7445N 

7445 

TG20A 

3016 

TI414 

3444/123A 

TIC126E 

3576 

TIS14 

3112 

TIXM-201 

3006/160 

TL7446AN 

7446 

TG-21 

3016 

TI415 

3444/123A 

TIC126M 

3576 

TIS18 

3039/316 

TIXM202 

3006/160 

TL7447AN 

7447 

TG-22 

3016 

TI-415 

3020/123 

TIC222B 

3520/5677 

TIS22 

3444/123A 

TIXM-203 

3006/160 

TL7448N 

7448 

TG25C536-D-A 

3124/289 

TI-416 

3020/123 

TIC222D 

3520/5677 

TIS23 

3444/123A 

TIXM204 

3006/160 

TL7450N 

7450 

TG-28 

3091 

TI416 

3444/123A 

TIC222E 

3520/5677 

TIS24 

3039/316 

T1XM-205 

3006/160 

TL7451N 

7451 

TG-31 

3016 

TI417 

3444/123A 

TIC226B 

3658/56004 

TIS34 

3448 

TIXM-206 

3006/160 

TL7453N 

7453 

TG-32 

3016 

TI-417 

3019 

TIC226D 

3659/56006 

TIS37 

3025/129 

TIXS09 

3039/316 

TL7454N 

7454 

TG-41 

3016 

TI418 

3444/123A 

TIC232B 

3520/5677 

TIS38 

3114/290 

TIXS10 

3039/316 

TL7460N 

7460 

TG-42 

3016 

TI-418 

3019 

TIC232D 

3520/5677 

TIS42 

3448 

TIXS12 

3444/123A 

TL7470N 

7470 

TG-48 

3004/102A 

TI419 

3444/123A 

TIC232E 

3520/5677 

TIS44 

3444/123A 

TIXS13 

3444/123A 

TL7472N 

7472 

TG-51 

3016 

TI-419 

3019 

TIC236B 

3658/56004 

TIS45 

3444/123A 

TIXS28 

3039/316 

TL7473N 

7473 

TG-52 

3016 

TI420 

3444/123A 

TIC236D 

3659/56006 

TIS46 

3444/123A 

TIXS29 

3039/316 

TL7474N 

7474 

TG-61 

3017B/117 

TI422 

3444/123A 

TIC242B 

3520/5677 

TIS47 

3444/123A 

TIXS30 

3039/316 

TL7475N 

7475 

TG-62 

3017B/117 

TI423 

3444/123A 

TIC242E 

3520/5677 

TIS48 

3444/123A 

TIXS31 

3039/316 

TL7476N 

7476 

TH-H2SC313 

3117 

TI424 

3444/123A 

TIC246B 

3938/5633 

TIS49 

3444/123A 

TJ-5A 

3016 

TL7480N 

7480 

TH1S557 

3017B/117 

TI430 

3444/123A 

TIC246D 

3533/5635 

TIS50 

3122 

TJ10A 

3016 

TL7481 

7481 

TH-1S750 

3089/112 

TI431 

3039/316 

TIC252B 

3521/5686 

TIS51 

3444/123A 

TJ15A 

3016 

TL7481N 

7481 

TH2SC536 

3444/123A 

TI432 

3444/123A 

TIC252D 

3521/5686 

TIS52 

3444/123A 

TJ25A 

3016 

TL7483N 

7483 

TH2SC693 

3444/123A 

TI433 

3444/123A 

TIC252E 

3521/5686 

TIS53 

3114/290 

TJ30A 

3016 

TL7485N 

7485 

TH2SC715 

3444/123A 

TI480 

3444/123A 

TIC262B 

3521/5686 

TIS54 

3114/290 

TJ35A 

3016 

TL7486N 

7486 

TH400 

3017B/117 

TI481 

3444/123A 

TIC262D 

3521/5686 

TIS55 

3444/123A 

TJ40A 

3016 

TL7489N 

7489 

TH60Q 

3017B/117 

TI482 

3444/123A 

TIC262E 

3521/5686 

TIS56 

3444/123A 

TJ60A 

3017B/117 

TL7490N 

7490 

TH800 

3032A 

TI483 

3444/123A 

TIC272B 

3652/5693 

TIS57 

3444/123A 

TK5 

3311 

TL7492N 

7492 

TH801 

3017B/117 

TI484 

3444/123A 

TIC272D 

3509/5695 

TIS58 

3448 

TK-10 

3016 

TL7493N 

7493 

TH802 

3017B/117 

TI485 

3444/123A 

TIC272E 

3522/5697 

TIS58G 

3112 

TK11 

3017B/117 

TL7494N 

7494 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK | 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

TL7495AN 

7495 

TM123A 

3444/123A 

TM797 

3158/797 

TM5080A 

3336/5080A 

TN2SC1520-K-1A 3220/198 

TNJ71173 

3019 

TL7496N 

7496 

TM123AP 

3854/123AP 

TM801 

3160/801 

TM5081A 

3151/5081A 

TN2SC1520-L 

3220/198 

TNJ71234 

3024/128 

TL7497N 

7497 

TM 124 

3271 

TM815 

3255/815 

TM5082 

3753/5082A 

TN2SC1520-M 

3220/198 

TNJ71248 

3006/160 

TL74107N 

74T07 

TM 125 

3081/125 

TM819 

3928/819 

TM5086 

3338/5086A 

TN2SC1520-M-1A 3220/198 

TNJ71252 

3054/196 

TL74110 

74110 

TM127 

3764/127 

TM820 

3927/820 

TM5089 

3341/5089A 

TN2SC1520-M-3A 3220/198 

TNJ71271 

3124/289 

TL74111 

74111 

TM 128 

3024/128 

TM821 

3882/821 

TM5143 

3409/5143A 

TN2SC1941 

3866 

TNJ71277 

3124/289 

TL74121N 

74121 

TM129 

3025/129 

TM822 

3919/822 

TM5400 

3950/5400 

TN41A 

3628/6402 

TNJ71498 

3018 

TL74122N 

74122 

TM130 

3027/130 

TM824 

9013/824 

TM5401 

3638/5402 

TN53 

3444/123A 

TNJ71773 

3114/290 

TL74123N 

74123 

TM130M 

3029/130MP 

TM909D 

3590/909D 

TM5402 

3638/5402 

TN55 

3444/123A 

TNJ71774 

3114/290 

TL74125 

74125 

TM131 

3198/131 

TM923D 

3165/923D 

TM5404 

3627/5404 

TN56 

3444/123A 

TNJ71937 

3018 

TL74126 

74126 

TM 135 

3056/135A 

TM955M 

3564/955 M 

TM5405 

3951/5405 

TN59 

3444/123A 

TNJ71963 

3018 

TL74132 

74132 

TM136 

3057/136A 

TM960 

3591/960 

TM5457 

3598/5457 

TN60 

3444/123A 

TNJ71964 

3018 

TL74141N 

74141 

TM137 

3058/137A 

TM964 

3630/964 

TM5517 

3615/5517 

TN61 

3444/123A 

TNJ71965 

3018 

TL74145N 

74145 

TM137A 

3058/137A 

TM973D 

3892/973D 

TM5518 

3653/5518 

TN62 

3444/123A 

TNJ72146 

3133/164 

TL74150N 

74150 

TM139A 

3060/139A 

TM981 

3724/981 

TM5519 

3654/5519 

TN63 

3444/123A 

TNJ72147 

3021/124 

TL74151N 

74151 

TM140 

3061/140A 

TM983 

3887/983 

TM6007 

3944/5487 

TN64 

3444/123A 

TNJ72148 

3027/130 

TL74153N 

74153 

TM140A 

3061/140A 

TM984 

3185/984 

TM7403 

7403 

TN80 

3444/123A 

TNJ72149 

3111 

TL74154N 

74154 

TM142 

3062/142A 

TM985 

3214/985 

TM7417 

7417 

TN237 

3444/123A 

TNJ72150 

3039/316 

TL74155N 

74155 

TM144A 

3094/144A 

TM987 

3643/987 

TM 12025 

3011 

TN061690 

3114/290 

TNJ72151 

3117 

TL74156N 

74156 

TM145 

3063/145A 

TM988 

3973/988 

TM 12050 

3005 

TN061703 

3114/290 

TNJ72153 

3021/124 

TL74162N 

74162 

TM 147 

3095/147A 

TM992 

3688/992 

TM 12051 

3007 

TN83487D 

3004/ 102A 

TNJ72154 

3114/290 

TL74163N 

74163 

TM147A 

3095/147A 

TM1003 

3288/1003 

TM-12067 

3005 

TN83488D 

3004/102A 

TNJ72275 

3039/316 

TL74164N 

74164 

TM 152 

3893/152 

TM1004 

2365/1004 

TM74125 

74125 

TNC61688 

3156/172A 

TNJ72276 

3132 

TL74165N 

74165 

TM153 

3274/153 

TM1005 

3723/1005 

TM74163 

74163 > 

TNC61689 

3444/123A 

TNJ72277 

3018 

TL74166N 

74175 

TM154 

3044/154 

TM1046 

3471/1046 

TM74165 

74165 

TNC61702 

3444/123A 

TNJ72278 

3005 

TL74180N 

74180 

TM 156 

3051/156 

TM1049 

3470/1049 

TM74174 

74174 

TNJ1173 

3716/161 

TNJ72279 

3018 

TL74181N 

74181 

TM157 

3747/157 

TM1060 

3460/1060 

TMD01 

3056/135A 

TNJ1964 

3716/161 

TNJ72280 

3444/123A 

TL74190N 

74190 

TM159 

3466/159 

TM1080 

3284/1080 

TMD01A 

3056/135A 

TNJ7227 

3018 

TNJ72281 

3444/123A 

TL74191N 

74191 

TM160 

3006/160 

TM1115 

3184/1115 

TMD02 

3057/136A 

TNJ-60066 

3019 

TNJ72283 

3004/102A 

TL74192N 

74192 

TM161 

3716/161 

TM1116 

3969/1116 

TMD02A 

3057/136A 

TNJ-60067 

3006/160 

TNJ72284 

3010 

TL74193N 

74193 

TM163A 

3439/163A 

TM1123 

3743/1123 

TMD03 

3058/137A 

TNJ-60068 

3006/160 

TNJ72287 

3006/160 

TL74196N 

74196 

TM165 

3115/165 

TM1135 

3876/1135 

TMD03A 

3058/137A 

TNJ-60069 

3006/160 

TNJ72288 

3024/128 

TL74198N 

74198 

TM 166 

3647/167 

TM1150 

3890/1150 

TMD04 

3780/5014A 

TNJ-60070 

3004/102A 

TNJ72289 

3004/102A 

TL74199N 

74199 

TM167 

3647/167 

TM1155 

3231/1155 

TMD04A 

3780/5014A 

TNJ-60071 

3006/160 

TNJ72318 

3009 

TM22 

3984/106 

TM 171 

3201/171 

TM1160 

3243/1160 

TMD06 

3782/5016A 

TNJ-60073 

3006/160 

TNJ72319 

3111 

TM-33 

3016 

TM173BP 

3999/173BP 

TM1161 

3968/1161 

TMD06A 

3782/5016A 

TNJ-60074 

3004/102A 

TNJ72320 

3027/130 

TM-43 

3016 

TM175 

3261/175 

TM1164 

3727/1164 

TMD07 

3060/139A 

TNJ-60075 

3034 

TNJ72368 

3039/316 

TM56 

3500/5882 

TM177 

9091/177 

TM1166 

3827/1166 

TMD07A 

3059/138A 

TNJ-60076 

3020/123 

TNJ72701 

3039/316 

TM61 

3051/156 

TM184 

3190/184 

TM1167 

3732/1167 

TMD08 

3061/140A 

TNJ60076 

3444/123A 

TNJ72773 

3114/290 

TM62 

3051/156 

TM189 

3200/189 

TM1169 

3708/1169 

TMD08A 

3061/140A 

TNJ-60077 

3006/160 

TNJ72774 

3193/187 

TM63 

3017B/117 

TM 191 

3232/191 

TM1170 

3874/1170 

TMD41 

3311 

TNJ-60079 

3004/102A 

TNJ72775 

3192/186 

TM65 

3051/156 

TM199 

3245/199 

TM1173 

3729/1173 

TMD42 

3311 

TNJ60080 

3764/127 

TNJ72783 

3444/123A 

TM66 

3017B/117 

TM210 

3202/210 

TM1175 

3212/1175 

TMD45 

3311 

TNJ-60080 

3034 

TNJ72784 

3444/123A 

TM74H00 

74HOO 

TM222 

3065/222 

TM 1176 

3210/1176 

TMHDIV-1 

3868/DIV-1 

TNJ-60279 

3006/160 

TNT-839 

3018 

TM74H04 

74H04 

TM225 

3045/225 

TM1178 

3480/1178 

TMT696 

3039/316 

TNJ-60280 

3006/160 

TNT-840 

3018 

TM74LSOO 

74LS00 

TM229 

3246/229 

TM1180 

3888/1180 

TMT697 

3039/316 

TNJ-60281 

3006/160 

TNT-841 

3018 

TM74LS02 

74LS02 

TM230 

3042/230 

TM1183 

3475/1050 

TMT839 

3039/316 

TNJ-60282 

3004/102A 

TNT842 

3444/123A 

TM74LS03 

74LS03 

TM233 

3854/123AP 

TM 1186 

3168/749 

TMT840 

3039/316 

TNJ-60283 

3004/102A 

TNT-843 

3018 

TM74LS04 

74LS04 

TM234 

3247/234 

TM 1187 

3742/1187 

TMT841 

3039/316 

TNJ-60362 

3008 

TNT843 

3444/123A 

TM74LS05 

74LS05 

TM235 

3197/235 

TM1192 

3445/1192 

TMT842 

3039/316 

TNJ-60363 

3008 

T01-014 

3024/128 

TM74LS08 

74LS08 

TM236 

3239/236 

TM 1194 

3484/1194 

TMT843 

3039/316 

TNJ-60364 

3008 

T01-101 

3444/123A 

TM74LS10 

74LS10 

TM238 

3710/238 

TM1196 

3725/1196 

TMT1543 

3444/123A 

TNJ-60365 

3004/102A 

T01-104 

3444/123A 

TM74LS11 

74LS11 

TM247 

3948/247 

TM 1217 

3700/1217 

TMT-1543 

3020/123 

TNJ60447 

3039/316 

T01-105 

3444/123A 

TM74LS14 

74LS14 

TM253 

3996/253 

TM 1223 

3493/1223 

TMT-2427 

3019 

TNJ60448 

3039/316 

TO012 

3009 

TM74LS20 

74LS20 

TM254 

3997/254 

TM1226 

3763/1226 

TN2SA733 

3114/290 

TNJ60449 

3039/316 

T0-015 

3009 

TM74LS27 

74LS27 

TM265 

3860/265 

TM1231 

3832/1231 

TN2SA733-A 

3114/290 

TNJ60451 

3131 A/369 

T0-033 

3444/123A 

TM74LS30 

74LS30 

TM282 

3748/282 

TM1232 

3852/1232 

TN2SA733-B 

3114/290 

TNJ60453 

3131 A/369 

T0-038 

3444/123A 

TM74LS38 

74LS38 

TM283 

3467/283 

TM1245 

3878/1245 

TN2SA733-Q 

3114/290 

TNJ60454 

3009 

T0-039 

3444/123A 

TM74LS42 

74LS42 

TM287 

3433/287 

TM1246 

3879/1246 

TN2SA733-R 

3114/290 

TNJ-60604 

3018 

TO-040 

3444/123A 

TM74LS51 

74LS51 

TM289 

3124/289 

TM1249 

3963/1249 

TN2SC945-Q 

3124/289 

TNJ-60605 

3018 

T0-101 

3721/100 

TM74LS73 

74LS73 

TM290 

3114/290 

TM1260 

3744/1260 

TN2SC945-R 

3124/289 

TNJ-60606 

3444/123A 

T0101 

3005 

TM74LS75 

74LS75 

TM291 

3440/291 

TM1261 

3872/1261 

TN2SC1507 

3220/198 

TNJ-60607 

3444/123A 

TO-102 

3721/100 

TM74LS85 

74LS85 

TM292 

3441/292 

TM1263 

3920/1263 

TN2SC1507-K-1A 

3220/198 

TNJ60608 

3721/100 

T0102 

3005 

TM74LS86 

74LS86 

TM293 

3849/293 

TM 1268 

3921/1268 

TN2SC1507-K-A 

3220/198 

TNJ-60608 

3008 

T0103 

3003 

TM74LS93 

74LS93 

TM294 

3841/294 

TM1308 

3833/1308 

TN2SC1507-K-B 

3220/198 

TNJ-60610 

3004/102A 

T0104 

3003 

TM74LS107 

74LS107 

TM295 

3253/295 

TM2007 

3942/5483 

TN2SC1507-K-C 

3220/198 

TNJ60611 

3123 

T0253 

3898/314 

TM74LS123 

74LS123 

TM297 

3449/297 

TM2613 

3444/123A 

TN2SC1507-K-D 

3220/198 

TNJ-60611 

3004/102A 

T0503 

3898/314 

TM74LS138 

74LS138 

TM298 

3450/298 

TM2711 

3444/123A 

TN2SC1507-K-E 

3220/198 

TNJ-60612 

3004/102A 

T01003 

3898/314 

TM74LS151 

74LS151 

TM300 

3004/102A 

TM3007 

3943/5485 

TN2SC1507-K-F 

3220/198 

TNJ-60728 

3004/102A 

T02003 

3898/314 

TM74LS153 

74LS153 

TM308 

3005 

TM4007 

3943/5485 

TN2SC1507-K-G 

3220/198 

TNJ61217 

3018 

T03003 

3898/314 

TM74LS157 

74LS157 

TM315 

3250/315 

TM4011B 

4011 

TN2SC1507-K-H 

3220/198 

TNJ61218 

3018 

T04003 

3898/314 

TM74LS164 

74LS164 

TM316 

3039/316 

TM4016B 

4016 

TN2SC1507-K-K 

3220/198 

TNJ61219 

3444/123A 

TOA1748V 

3645 

TM74LS174 

74LS174 

TM321 

3844/321 

TM4024B 

4024 

TN2SC1507-K-L 

3220/198 

TNJ61220 

3444/123A 

TOA2748V 

3645 

TM74LS175 

74LS175 

TM369 

3131 A/369 

TM4050B 

4050 

TN2SC1507-K-0 

3220/198 

TNJ61221 

3004/102A 

TP34 

3087 

TM74LS191 

74LS191 

TM373 

9041/373 

TM4069 

4069 

TN2SC1507-K-R 

3220/198 

TNJ61222 

3004/102A 

TP34A 

3087 

TM74LS193 

74LS193 

TM380 

3933/380 

TM4093B 

4093 

TN2SC1507-K-X 

3220/198 

TNJ61223 

3845/176 

TP101 

3016 

TM74LS195A 

74LS195 

TM381 

3934/381 

TM5005 

3771/5005A 

TN2SC1507-K-Y 

3220/198 

TNJ61282 

3004/102A 

TP201 

3016 

TM74LS221 

74LS221 

TM389 

3710/238 

TM5007 

3944/5487 

TN2SC1507-L-1A 

3220/198 

TNJ61671 

3861/101 

TP302 

3017B/117 

TM74LS240 

74LS240 

TM401B1 

7401 

TM5008 

3774/5008A 

TN2SC1507-L-3A 

3220/198 

TNJ61672 

3116 

TP402 

3017B/117 

TM74LS253 

74LS253 

TM504 

3108/505 

TM5009 

3775/5009A 

TN2SC1507-L-A 

3220/198 

TNJ61672(2SK25) 3448 

TP3492P 

7492 

TM74LS257 

74LS257 

TM505 

3108/505 

TM5010 

3776/5010A 

TN2SC1507-L-B 

3220/198 

TNJ61673 

3112 

TP3638 

3247/234 

TM74LS259 

74LS259 

TM506 

3998/506 

TM5011A 

3777/5011A 

TN2SC1507-L-C 

3220/198 

TNJ61674 

3004/102A 

TP3638A 

3247/234 

TM74LS266 

74LS266 

TM519 

3100/519 

TM5013 

3779/5013A 

TN2SC1507-L-D 

3220/198 

TNJ61729 

3039/316 

TP4000 

4000 

TM74LS273 

74LS273 

TM524 

3329/524 

TM5014 

3780/5014A 

TN2SC1507-L-E 

3220/198 

TNJ61730 

3039/316 

TP4001 

4001 

TM74LS280 

74LS280 

TM525 

3925/525 

TM5015 

3781/5015A 

TN2SC1507-L-F 

3220/198 

TNJ61731 

3039/316 

TP4001A 

4001 

TM74LS298 

74LS298 

TM539 

3309/539 

TM5018 

3784/5018A 

TN2SC1507-L-G 

3220/198 

TNJ61734 

3835/103A 

TP4002 

4002 

TM74LS367 

74LS367 

TM551 

3998/506 

TM5019 

3785/5019A 

TN2SC1507-L-H 

3220/198 

TNJ70450 

3192/186 

TP4002A 

4002 

TM74LS377 

74LS377 

TM552 

9000/552 

TM5020 

3786/5020A 

TN2SC1507-L-K 

3220/198 

TNJ70478 

3018 

TP4007 

. 4007 

TM74S00 

74S00 

TM600 

3863/600 

TM5021 

3787/5021A 

TN2SC1507-L-L 

3220/198 

TNJ70478-1 

3018 

TP4007A 

4007 

TM74S04 

74S04 

TM601 

3463/601 

TM5022 

3788/5022A 

TN2SC1507-L-0 

3220/198 

TNJ70479 

3122 

TP4008A 

4008 

TM84 

3051/156 

TM605 

3864/605 

TM5025 

3791/5025A 

TN2SC1507-L-R 

3220/198 

TNJ70479-1 

3444/123A 

TP4008AN 

4008 

TM85 

3051/156 

TM610 

3323/610 

TM5026 

3792/5026A 

TN2SC1507-L-X 

3220/198 

TNJ70480 

3018 

TP4008BN 

4008 

TM86 

3032A 

TM611 

3324/611 

TM5029 

3795/5029A 

TN2SC1507-L-Y 

3220/198 

TNJ70481 

3114/290 

TP4009 

4009 

TM100 

3721/100 

TM612 

3325/612 

TM5037 

3803/5037A 

TN2SC1507-M-1A 

3220/198 

TNJ70482 

3024/128 

TP4009A 

4009 

TM102 

3722/102 

TM613 

3326/613 

TM5065 

3838/5065A 

TN2SC1507-M-A 

3220/198 

TNJ70483 

3052 

TP4010 

4010 

TM102A 

3004/102A 

TM614 

3327/614 

TM5068 

3332/5068A 

TN2SC1507-N-A 

3220/198 

TNJ70484 

3018 

TP4010A 

4010 

TM103A 

3835/103A 

TM703A 

3157/703A 

TM5070 

9021/5070A 

TN2SC1507-N-B 

3220/198 

TNJ70537 

3444/123A 

TP4011 

4011 

TM104 

3051/156 

TM712 

3072/712 

TM5070A 

9021/5070A 

TN2SC1507-N-C 

3220/198 

TNJ70539 

3444/123A 

TP4011B 

4011 

TM104MP 

3720/104MP 

TM714 

3075/714 

TM5071A 

3334/5071A 

TN2SC1507-N-D 

3220/198 

TNJ70540 

3054/196 

TP4012 

4012 

TM105 

3051/156 

TM722 

3161/722 

TM5072 

3136/5072A 

TN2SC1507-N-E 

3220/198 

TNJ70634 

3722/102 

TP4012A 

4012 

TM106 

3118 

TM729 

3074/729 

TM5072A 

3136/5072A 

TN2SC1507-N-F 

3220/198 

TNJ70635 

3722/102 

TP4013 

4013 

TM107 

3293/107 

TM738 

3167/738 

TM5073 

3749/5073A 

TN2SC1507-N-G 

3220/198 

TNJ70637 

3444/123A 

TP4013A 

4013 

TM108 

3452/108 

TM744 

3171/744 

TM5073A 

3749/5073A 

TN2SC1507-N-R 

3220/198 

TNJ70638 

3444/123A 

TP4013BN 

4013 

TM109 

3090/109 

TM747 

3279/747 

TM5074A 

3139/5074A 

TN2SC1507-N-X 

3220/198 

TNJ70639 

3444/123A 

TP4014 

4014 

TM110 

3709/110MP 

TM749 

3168/749 

TM5075 

3751/5075A 

TN2SC1507-N-Y 

3220/198 

TNJ70640 

3444/123A 

TP4014A 

4014 

TM112 

3089/112 

TM783 

3215/783 

TM5075A 

3751/5075A 

TN2SC1520 

3220/198 

TNJ70691 

3124/289 

TP4014AN 

4014 

TM 116 

3313/116 

TM788 

3147 

TM5077 

3752/5077A 

TN2SC1520-1 

3220/198 

TNJ71034 

3124/289 

TP4015 

4015 

TM 121 

3717/121 

TM791 

3149/791 

TM5077A 

3752/5077A 

TN2SC1520-1A 

3220/198 

TNJ71035 

3024/128 

TP4015A 

4015 

TM121MP 

3718/121MP 

TM794 

3974/794 

TM5078A 

9023/5078A 

TN2SC1520-6-1A 

3220/198 

TNJ71036 

3444/123A 

TP4016 

4016 

TM123 

3020/123 

TM795 

3237/795 

TM5079 

3335/5079A 

TN2SC1520-K 

3220/198 

TNJ71037 

3122 

TP4016A 

4016 
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TP4017—TR310250 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

TP4017 

4017 

TQ5055 

3024/128 

TR-7SB 

3059/138A 

TR-162 (OLSON) 

3444/123A 

TR10090R 

3036 

TR-8006 

3009 

TP4017A 

4017 

TQ5060 

3444/123A 

TR7SB 

3334/5071A 

TR167 

3861/101 

TRIO10 

6649 

TR8006 

3717/121 

TP4018 

4022 

TQ5062 

3835/103A 

TR-08 

3861/101 

TR-171 

3716/161 

TR1011 

3444/123A 

TR8007 

3722/102 

TP4018A 

4022 

TQ-5063 

3201/171 

TR08 

3862/103 

TR-172(OLSON) 

3719/104 

TR01015 

3122 

TR-8007 

3004/102A 

TP4018AN 

4022 

TQ-5064 

3717/121 

TR-08C 

3861/101 

TR-178(OLSON) 

3717/121 

TR1015T 

6615/5515 

TR8007A 

3114/290 

TP4018B 

4022 

TQ5064 

3009 

TR-8R35 

3444/123A 

TR182 

3861/101 

TR01026 

3018 

TR8010 

3444/123A 

TP4018BN 

4022 

TQPD3055 

3027/130 

TR-09 

3861/101 

TR183 

3861/101 

TR1030 

3114/290 

TR8010 SCR 

6631/5531 

TP4019 

4019 

TQSAO-222 

3722/102 

TR09 

3862/103 

TR-183(OLSON) 

3764/127 

TR-1030-1 

3114/290 

TR8011 

3010 

TP4019A 

4019 

TR0-1057-1 

3188A/182 

TR-09C 

3861/101 

TR184 

3861/101 

TR-1030-2 

3114/290 

TR8012 

3004/102A 

TP4020A 

4020 

TR0-1057-3 

3188A/182 

TR9S 

3782/5016A 

TR193 

3861/101 

TR1030A 

3114/290 

TR8013 

3004/102A 

TP4021A 

4021 

TR0-1057-4 

3188A/182 

TR9SA 

3784/5018A 

TR194 

3861/101 

TR1031 

3444/123A 

TR8014 

3444/123A 

TP4022A 

4022 

TR0-1058-1 

3188A/182 

TR9SB 

3784/5018A 

TR200 

3609/5986 

TR1032 

3114/290 

TR-8014 

3020/123 

TP4022AN 

4022 

TR0-1058-5 

3188A/182 

TRIO 

3011 

TR211 

3861/101 

TR-103 2-1 

3114/290 

TR8015 

3018 

TP4023 

4023 

TR0-1064-8 

3858/251 

TR10C 

3011 

TR212 

3861/101 

TR-103 2-2 

3114/290 

TR8016 

3117 

TP4023A 

4023 

TR0-2057-1 

3189A/183 

TR11 

3721/100 

TR213 

3861/101 

TR1032-4 

3466/159 

TR8017 

3008 

TP4024 

4024 

TR0-2057-3 

3189A/183 

TR11C 

3006/160 

TR214 

3861/101 

TR1032A 

3114/290 

TR-8018 

3036 

TP4024A 

4024 

TR0-2057-4 

3189A/183 

TR12 

3787/5021A 

TR216 

3861/101 

TR1033 

3444/123A 

TR-8020 

3025/129 

TP4025 

4025 

TR0-2058-1 

3189A/183 

TR12C 

3787/5021A 

TR251 

3608/5990 

TR-1033-1 

3444/123A 

TR8021 

3444/123A 

TP4025A 

4025 

TR0-2058-5 

3189A/183 

TR12SA 

3787/5021A 

TR252 

3608/5990 

TR-1033-2 

3444/123A 

TR-8021 

3024/128 

TP4027 

4027 

TR0-2064-5 

3859/252 

TR12SB 

3787/5021A 

TR253 

3608/5990 

TR 1033-3 

3232/191 

TR-8022 

3024/128 

TP4027A 

4027 

TR0-2064-6 

3859/252 

TR12SC 

3789/5023A 

TR262-2 

3021/124 

TR1034 

3114/290 

TR-8023 

3024/128 

TP4028 

4028 

TR0-2064-7 

3859/252 

TR13 

3788/5022A 

TR266-2 

3021/124 

TR1034A 

3114/290 

TR-8024 

3024/128 

TP4028A 

4028 

TR0-2064-8 

3859/252 

TR13C 

3788/5022A 

TR271TR26 

3027/130 

TR1036 

3642/179 

TR8025 

3444/123A 

TP4028AN 

4028 

TR0-9007 

3280/750 

TR14 

3004/102A 

TR290(OLSON) 

3639/5812 

TR-1036-1 

3189A/183 

TR-8025 

3020/123 

TP4028B 

4028 

TR0-9011 

9014/720 

TRM(ZENER) 

3789/5023A 

TR-293T 

3157/703A 

TR-1036-2 

3189A/183 

TR-8026 

3114/290 

TP4028BN 

4028 

TR-BC147B 

3444/123A 

TR14C 

3004/102A 

TR300 

3608/5990 

TR 1036-2 

3189A/183 

TR8026A 

3114/290 

TP4029A 

4029 

TR-BC149C 

3122 

TR15 

3004/102A 

TR301 

3045/225 

TR-1036-3 

3193/187 

TR-8027 

3116 

TP4030A 

4030 

TR-BRC149C 

3444/123A 

TR15C 

3004/102A 

TR302 

3444/123A 

TR01037 

3444/123A 

TR-8028 

3018 

TP4035 

4035 

TR-C44 

3005 

TR16 

3034 

TR303 

3608/5990 

TR-1037-1 

3188A/182 

TR8028 

3444/123A 

TP4035A 

4035 

TR-C44A 

3005 

TR-16 

3719/104 

TR320 

3123 

TR-1037-2 

3188A/182 

TR-8029 

3018 

TP4040A 

4040 

TR-C45 

3004/102A 

TR16C 

3009 

TR-320 

3004/102A 

TR-1037-3 

3192/186 

TR8029 

3444/123A 

TP4042 

4042 

TR-C45A 

3005 

TR-16C 

3719/104 

TR320A 

3004/102A 

TR1038 

3642/179 

TR8030 

3444/123A 

TP4042A 

4042 

TR-FET-1 

3448 

TR17 

3006/160 

TR-320A 

3004/102A 

TR 1038-5 

3189A/183 

TR-8030 

3018 

TP4043A 

4043 

TR-RR38 

3444/123A 

TR17C 

3006/160 

TR320AN 

3004/102A 

TR 1038-6 

3189A/183 

TR-8031 

3018 

TP4043AN 

4043 

TR-TR38 

3444/123A 

TR18 

3006/160 

TR-321 

3004/102A 

TR01040 

3122 

TR8031 

3444/123A 

TP4043BN 

4043 

TR-U1650E 

3448 

TR18C 

3006/160 

TR321 

3123 

TRO1042 

3039/316 

TR-8032 

3018 

TP4044A 

4044 

TR-U1835E 

3448 

TR-19 

3025/129 

TR321(HFGH1) 

3721/100 

TR01045 

3041 

TR-8034 

3018 

TP4044AN 

4044 

TR-01 

3009 

TR-19A 

3114/290 

TR-321 A 

3004/102A 

TR-01045 

3188A/182 

TR8034 

3444/123A 

TP4044B 

4044 

TR-01B 

3009 

TR19A 

3245/199 

TR321A 

3004/102A 

TR01053-1 

3114/290 

TR8035 

3444/123A 

TP4044BN 

4044 

TR-01B(PENNCRES 3444/123A 

TR20 

3025/129 

TR323 

3004/102A 

TR01054-1 

3024/128 

TR-8036 

3122 

TP4049 

4049 

TR01C 

3009 

TR-20 

3114/290 

TR323A 

3004/102A 

TR01056-5 

3041 

TR8039 

3444/123A 

TP4049A 

4049 

TR-01C 

3009 

TR-20A 

3114/290 

TR-323A 

3004/102A 

TR01062-1 

3024/128 

TR8040 

3444/123A 

TP4050 

4050 

TR-01CIPENNCRES 3444/123A 

TR-21 

3018 

TR323AN 

3004/102A 

TR01062-7 

3124/289 

TR-8040 

3245/199 

TP4050A 

4050 

TR-01E 

3009 

TR21 

3444/123A 

TR332 

3123 

TRO1065 

3010 

TR8042 

3444/123A 

TP4051 

4051 

TR1N4002 

3311 

TR-21-6 

3444/123A 

TR333 

3009 

TR01073 

3039/316 

TR-8042 

3122 

TP4051A 

4051 

TR1R26 

3006/160 

TR21C 

3018 

TR334 

3012/105 

TR01074 

3039/316 

TR8043 

3444/123A 

TP4052A 

4052 

TR-1R33 

3444/123A 

TR-21C 

3444/123A 

TR335 

3861/101 

TR1077 

3027/130 

TR8055 

3114/290 

TP4053 

4053 

TR-1R35 

3018 

TR22 

3020/123 

TR336 

3861/101 

TR1125 

3500/5882 

TR09007 

3280/750 

TP4053A 

4053 

TR-02 

3719/104 

TR-22 

3444/123A 

TR337 

3861/101 

TR1126 

3500/5882 

TR9010 

6649 

TP4053AN 

4053 

TR02 

3009 

TR022 

3717/121 

TR338 

3862/103 

TR1130 

7090/5890 

TR09018 

3147 

TP4053B 

4053 

TR02C 

3009 

TR22A 

3025/129 

TR351 

3608/5990 

TR-1330 

3114/290 

TR09022 

3291/1090 

TP4053BN 

4053 

TR-02E 

3017B/117 

TR22C 

3018 

TR352 

3608/5990 

TR-1347 

3444/123A 

TR09024 

3291/1090 

TP4067-410 

3245/199 

TR2R26 

3006/160 

TR-22C 

3444/123A 

TR353 

3608/5990 

TR1490 

3027/130 

TR09027 

3160/801 

TP4067-411 

3245/199 

TR-2R35 

3018 

TR-23 

3021/124 

TR359(OLSON) 

3631/5623 

TR1491 

3027/130 

TR09033 

3277/802 

TP4069UPN 

4069 

TR2S1570LH 

3124/289 

TR23 

3021/124 

TR360(OLSON) 

3631/5623 

TR1492 

3027/130 

TR09034 

3278/803 

TP4071A 

4071 

TR2SA763 

3247/234 

TR23A 

3024/128 

TR361 (OLSON) 

3632/5624 

TR1493 

3027/130 

TR9100 

3444/123A 

TP4072 

4072 

TR2SC367 

3046 

TR-23C 

3021/124 

TR362(OLSON) 

3631/5623 

TR1494 

3027/130 

TR-9100-18 

3444/123A 

TP4072A 

4072 

TR-2SC367 

3444/123A 

TR23C 

3021/124 

TR383 

3123 

TR1496 

3079 

TR010602-1 

3020/123 

TP4075A 

4075 

TR2SC371 

3018 

TR-24 

3018 

TR383(HGFH-2) 

3722/102 

TR1512-80 

3019 

TR 12001-4 

3087 

TP4081 

4081 

TR2SC372 

3018 

TR24 

3039/316 

TR400 

3608/5990 

TR1590 

3026 

TR 14001-1 

3151/5081A 

TP4081A 

4081 

TR-2SC373 

3444/123A 

TR-24 (PHILCO) 

3444/123A 

TR401 

3608/5990 

TR1591 

3026 

TR 14002-6 

3062/142A 

TP4123 

3444/123A 

TR2SC373 

3020/123 

TR25 

3024/128 

TR402 

3608/5990 

TR1592 

3026 

TR-14002-10 

3095/147A 

TP4124 

3444/123A 

TR2SC384 

3018 

TR-25 

3024/128 

TR403 

3608/5990 

TR1593 

3026 

TR 14002-12 

3063/145A 

TP4257 

3118 

TR-2SC482 

3024/128 

TR26 

3027/130 

TR482 

3004/102A 

TR1605LP 

3021/124 

TR35144 

3014 

TP4258 

3118 

TR2SC482 

3024/128 

TR26-1 

3026 

TR482A 

3721/100 

TR1690 

3044/154 

TR35144A 

3014 

TP4274 

3861/101 

TR2SC535 

3018 

TR26C 

3027/130 

TR-482A 

3004/102A 

TR-1993 

3245/199 

TR35524 

3717/121 

TP4361 

40161 

TR2SC671 

3765/195A 

TR-28 

3025/129 

TR501 

3585/5952 

TR 1993-2 

3444/123A 

TR38117 

3004/102A 

TP4507 

4030 

TR2SC735 

3020/123 

TR28 

3025/129 

TR502 

3501/5994 

TR02012 

3006/160 

TR40245 

3018 

TP4511 

4511 

TR-2SC735 

3444/123A 

TR29 

3173/219 

TR508 

3004/102A 

TR02020-2 

3118 

TR310011 

3004/102A 

TP4518A 

4518 

TR2SC1342 

3018 

TR-30 

3114/290 

TR-508A 

3004/102A 

TR2023 

3608/5990 

TR310012 

3004/102A 

TP4520A 

4520 

TR-2SC3677 

3444/123A 

TR30 

3114/290 

TR508A 

3004/102A 

TR020505 

3200/189 

TR310015 

3005 

TP5086 

3867 

TR2SD330E 

3054/196 

TR-30A 

3114/290 

TR508AN 

3004/102A 

TR02051-1 

3114/290 

TR310017 

3004/102A 

TP6516 

3247/234 

TR-2SK55 

3116 

TR31 

3046 

TR515T 

6615/5515 

TR02053-7 

3200/189 

TR310018 

3004/102A 

TP6517 

3247/234 

TR03 

3012/105 

TR031 

3845/176 

TR601 

3444/123A 

TR02054-1 

3114/290 

TR310019 

3008 

TP6518 

3247/234 

TR03C 

3012/105 

TR32 

3275/194 

TR602 

3501/5994 

TR02062-1 

3114/290 

TR310025 

3004/102A 

TP6519 

3247/234 

TR3R26 

3006/160 

TR33 

3122 

TR650 

3004/102A 

TR02062-6 

3114/290 

TR310026 

3004/102A 

TP6522 

3247/234 

TR-3R35 

3018 

TR-33 

3018 

TR650A 

3004/102A 

TR02063-1 

3003 

TR310065 

3008 

TPS6512 

3444/123A 

TR-3R38 

3444/123A 

TR34 

3123 

TR653 

3004/102A 

TR02063-8 

3114/290 

TR310068 

3006/160 

TPS6513 

3444/123A 

TR04 

3003 

TR35 

3642/179 

TR653A 

3004/102A 

TR2083-40 

3126 

TR310069 

3007 

TPS6514 

3444/123A 

TR04C 

3003 

TR36 

3018 

TR721 

3004/102A 

TR2083-41 

3088 

TR310075 

3004/102A 

TPS6515 

3444/123A 

TR4R26 

3006/160 

TR38 

3018 

TR721A 

3004/102A 

TR2083-42 

3100/519 

TR310107 

3004/102A 

TPS6516 

3247/234 

TR-4R31 

3024/128 

TR-43B 

3717/121 

TR722 

3004/102A 

TR2083-44 

3100/519 

TR310123 

3006/160 

TPS6517 

3247/234 

TR-4R33 

3444/123A 

TR45 

3123 

TR722A 

3004/102A 

TR2083-70 

3116 

TR310124 

3006/160 

TPS6518 

3247/234 

TR-4R35 

3018 

TR48 

3087 

TR760 

3007 

TR2083-71 

3018 

TR310125 

3004/102A 

TPS6519 

3247/234 

TR-4R38 

3114/290 

TR50 

3052 

TR761 

3007 

TR2083-72 

3122 

TR310136 

3004/102A 

TPS6520 

3444/123A 

TR4S 

3774/5008A 

TR53 

3122 

TR762 

3007 

TR2083-73 

3122 

TR310139 

3006/160 

TPS6521 

3444/123A 

TR-5 

3717/121 

TR54 

3118 

TR763 

3004/102A 

TR2083-74 

3124/289 

TR310147 

3006/160 

TPS6522 

3247/234 

TR-05 

3721/100 

TR0055 

3114/290 

TR763A 

3004/102A 

TR2083-75 

3004/102A 

TR310149 

3004/102A 

TPS6523 

3247/234 

TR05 

3004/102A 

TR55 

3776/5010A 

TR1000 

3114/290 

TR-2880 

3016 

TR310150 

3006/160 

TQ1 

3018 

TR05C 

3004/102A 

TR56 

3009 

TR1000A 

3114/290 

TR4010 

3245/199 

TR310153 

3004/102A 

TQ2 

3018 

TR5R26 

3004/102A 

TR57 

3054/196 

TR1001 

3024/128 

TR4010-2 

3444/123A 

TR310155 

3008 

TQ3 

3018 

TR-5R31 

3024/128 

TR58 

3083/197 

TR1001A 

3114/290 

TR4104-2327421 9014/720 

TR310156 

3008 

TQ4 

3444/123A 

TR-5R33 

3444/123A 

TR60 

3103A/396 

TR1002 

3025/129 

TR5528 

3448 

TR310157 

3008 

TQ5 

3018 

TR-5R35 

3444/123A 

TR-65 

3048/329 

TR1002A 

3025/129 

TR6010 

6629/5529 

TR310158 

3008 

TQ6 

3018 

TR-5R38 

3444/123A 

TR67 

3111 

TR1003 

3024/128 

TR06011 

3448 

TR310159 

3004/102A 

TQ7 

3018 

TR06 

3004/102A 

TR68 

3079 

TR1004 

3025/129 

TR06014 

3448 

TR310160 

3835/103A 

TQ8 

3018 

TR-06 

3004/102A 

TR71 

3004/102A 

TR1005 

3024/128 

TR7010 

6648/5548 

TR310161 

3005 

TQ9 

3018 

TR-06(PENNCREST 3444/123A 

TR72 

3004/102A 

TR1007 

3027/130 

TR8001 

3006/160 

TR310164 

3004/102A 

TQ5020 

3119/113 

TR06C 

3004/102A 

TR76 

3190/184 

TR1007 BL 

3036 

TR-8001 

3006/160 

TR310193 

3007 

TQ5028 

3764/127 

TR6R26 

3004/102A 

TR-77 

3311 

TR1007 GR 

3036 

TR-8002 

3006/160 

TR310225 

3004/102A 

TQ5030 

3642/179 

TR-6R33 

3444/123A 

TR81 

3004/102A 

TR1007BR 

3036 

TR8002 

3006/160 

TR310230 

3018 

TQ5031 

3861/101 

TR-6R35 

3114/290 

TR100 

3609/5986 

TR10070R 

3036 

TR8003 

3006/160 

TR310231 

3444/123A 

TQ5032 

3861/101 

TR-6R35A 

3114/290 

TR-101C 

3861/101 

TR1007R 

3036 

TR-8003 

3006/160 

TR310232 

3007 

TQ5036 

3009 

TR6S 

9021/5070A 

TR103 

3608/5990 

TR1007Y 

3036 

TR8004 

3444/123A 

TR310235 

3004/102A 

TQ5039 

3011 

TR07 

3007 

TR112 

3018 

TR1009 

3027/130 

TR08004 

3050/221 

TR310236 

3010 

TQ5049 

3039/316 

TR07C 

3007 

TR150 

7096/5896 

TR1009 BL 

3036 

TR-8004 

3018 

TR310243 

3444/123A 

TQ5050 

3835/103A 

TR-7GS 

3059/138A 

TR152 

3609/5986 

TR1009 BR 

3036 

TR8004-4 

3444/123A 

TR310244 

3018 

TQ5052 

3444/123A 

TR-7R31 

3024/128 

TR153 

3608/5990 

TR1009 GR 

3036 

TR-8004-5 

3018 

TR310245 

3444/123A 

TQ5053 

3444/123A 

TR-7R35 

3444/123A 

TR-159 OLSON 

3861/101 

TR1009 R 

3036 

TR8005 

3021/124 

TR310249 

3039/316 

TQ5054 

3444/123A 

TR7SA 

3780/5014A 

TR-160 OLSON 

3861/101 

TR1009 Y 

3036 

TR-8005 

3021/124 

TR310250 

3018 
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TR310251 

3008 

TR0-2064-5 

3949/248 

TS165 

3004/102A 

TV2SC1507 

3220/198 

TV-61 A 

3004/102A 

TV24273 (MP) 

3709/110MP 

TR310252 

3004/102A 

TR0-2064-6 

3949/248 

TS166 

3004/102A 

TV2SC1519 

3219 

TV61A 

3004/102A 

TV24278 

3311 

TR310255 

3008 

TRO-2064-7 

3949/248 

TS-173 

3009 

TV2SD401 

3054/196 

TV62 

3156/172A 

TV24281 

3444/123A 

TR320007 

3091 

TR0-2064-8 

3949/248 

TS173 

3014 

TV4 

3017B/117 

TV62/34-60173 

3122 

TV24282 

3311 

TR320008 

3087 

TR09004 

3159/718 

TS176 

3009 

TV-6 

3444/123A 

TV-65 

3444/123A 

TV24298 

3032A 

TR320039 

3087 

TRO-9005 

3157/703A 

TS-176 

3717/121 

TV6.5-20A 

3066/118 

TV-66 

3444/123A 

TV24313 

3039/316 

TR320041 

3087 

TRO-9006 

3157/703A 

TS-337 

3062/142A 

TV-7 

3124/289 

TV-67 

3024/128 

TV24337 

3009 

TR320048 

3087 

TRO-9010 

3234/746 

TS-601 

3005 

TV8 

3032A 

TV-68 

3444/123A 

TV24341 

3034 

TR330027 

3031A 

TR09010A 

3234/746 

TS-602 

3005 

TV11-2-KN 

3067/502 

TV-70 

3044/154 

TV24351 

3006/160 

TR330028 

3061/140A 

TR09010B 

3234/746 

TS-609 

3012/105 

TV 11-2-KT 

3067/502 

TV-70B 

3044/154 

TV24363 

3114/290 

TR0573486 

3124/289 

TR09017 

3161/722 

TS610 

3014 

TV-1 IS 

3067/502 

TV-71 

3444/123A 

TV24363A 

3114/290 

TR0573491 

3124/289 

TRO-9017 

3161/722 

TS-610 

3009 

TV13-2-KN 

3068/503 

TV-73 

3192/186 

TV24370 

3004/102A 

TR0573507 

3018 

TRO-9018 

3829/788 

TS612 

3009 

TV13-2-KT 

3068/503 

TV-74 

3193/187 

TV24372 

3444/123A 

TR0575002 

3087 

TR09018 

3147 

TS-612 

3009 

TV13-11K60 

3067/502 

TV-75 

3192/186 

TV24380 

3018 

TR0575005 

3088 

TR09019 

3160/801 

TS-613 

3009 

TV13-12K60 

3068/503 

TV-80 

3448 

TV24382 

3117 

TR2320063 

3124/289 

TR0-9022 

3291/1090 

TS613 

3014 

TV-13S 

3068/503 

TV80 

3116 

TV24383 

3018 

TR2327031 

3311 

TR09029 

3135/709 

TS-614 

3009 

TV-15 

3018 

TV-81 

3117 

TV24387 

3019 

TR2327041 

3311 

TR09032 

3238/799 

TS614 

3009 

TV 15 

3132 

TV81 

3117 

TV24399 

3716/161 

TR2327203 

3054/196 

TRPLC711 

3018 

TS616 

3004/102A 

TV15A 

3018 

TV-82 

3192/186 

TV24435 

3040 

TR2327293 

3122 

TRR6 

3058/137A 

TS617 

3004/102A 

TV15B 

3018 

TV-83 

3448 

TV24436 

3132 

TR2327333 

3122 

TRS100 

3045/225 

TS618 

3004/102A 

TV15C 

3018 

TV-84 

3444/123A 

TV24437 

3117 

TR2327363 

3122 

TRS100HC 

3748/282 

TS619 

3004/102A 

TV16 

3018 

TV85 

3054/196 

TV24453 

3444/123A 

TR2327393 

3179A 

TRS101 

3045/225 

TS620 

3008 

TV17 

3018 

TV-87 

3114/290 

TV24454 

3444/123A 

TR2327422 

9014/720 

TRS120 

3045/225 

TS621 

3008 

TV-17 

3444/123A 

TV-92 

3444/123A 

TV24458 

3444/123A 

TR2327431 

3050/221 

TRS125HC 

3748/282 

TS627 

3004/102A 

TV17A 

3018 

TV-93 

3114/290 

TV24468 

3035 

TR2327443 

3124/289 

TRS140 

3045/225 

TS627A 

3123 

TV-18 

3444/123A 

TV 106 

3764/127 

TV24495A 

3114/290 

TR2327444 

3124/289 

TRS140MP 

3220/198 

TS627B 

3123 

TV18 

3018 

TV 108 

3111 

TV24540 

3035 

TR2327574 

3027/130 

TRS160 

3045/225 

TS629 

3004/102A 

TV19 

3040 

TV 109 

3026 

TV24554 

3311 

TR2327723 

3083/197 

TRS160MP 

3220/198 

TS630 

3123 

TV-19 

3040 

TV 110 

3035 

TV24568 

3035 

TR2327743 

3114/290 

TRS180 

3045/225 

TS669A 

3721/100 

TV-20 

3018 

TV111 

3035 

TV24571 

3117 

TR2327841 

3173/219 

TRS180MP 

3220/198 

TS669B 

3721/100 

TV20 

3716/161 

TV-112 

3054/196 

TV24573 

3039/316 

TR2327852 

3026 

TRS200 

3045/225 

TS669D 

3721/100 

TV20-10K80 

3108/505 

TV112 

3026 

TV24574 

3039/316 

TR2337011 

3100/519 

TRS200MP 

3220/198 

TS669E 

3721/100 

TV20-S 

3108/505 

TV 113 

3021/124 

TV24576 

3444/123A 

TR2367171 

3160/801 

TRS225 

3045/225 

TS669F 

3721/100 

TV-21 

3444/123A 

TV114 

3035 

TV24582 

3311 

TR3100227 

3004/102A 

TRS225MP 

3220/198 

TS672A 

3005 

TV21 

3020/123 

TV-114 

3764/127 

TV24586 

3031A 

TR5320326 

3018 

TRS250 

3045/225 

TS672B 

3005 

TV22 

3018 

TV115 

3893/152 

TV24589 

3039/316 

TR22873700104 

9014/720 

TRS250MP 

3220/198 

TS673A 

3005 

TV23 

3024/128 

TV116 

3018 

TV24617 

3032A 

TR228735045311 

3018 

TRS275 

3045/225 

TS673B 

3005 

TV-23 

3444/123A 

TV-117 

3054/196 

TV24648 

3125 

TR228735046011 

3018 

TRS275MP 

3220/198 

TS739 

3004/102A 

TV-25 

3232/191 

TV118 

3111 

TV24651 

9003/5800 

TR228735048617 

3018 

TRS301 

3045/225 

TS740 

3004/102A 

TV25 

3045/225 

TV-119 

3111 

TV24655 

3444/123A 

TR228735048618 

3018 

TRS301LC 

3220/198 

TS765 

3123 

TV-26 

3024/128 

TV-120 

3104A 

TV24678 

3717/121 

TR228735120325 

3448 

TRS301MP 

3220/198 

TS835 

6648/5548 

TV26 

3024/128 

TV121 

3133/164 

TV24803 

3017B/117 

TR228736002003 

3087 

TRS1005 

3021/124 

TS1007 

3004/102A 

TV27 

3862/103 

1 TV122 

3021/124 

TV24806 

3019 

TR228736002004 

3709/110MP 

TRS1005LP 

3021/124 

TS1035 

6649 

TV-28 

3024/128 

TV 124 

3111 

TV24941 

3130 

TR228736003026 

3061/140A 

TRS1204 

3220/198 

TS1266 

3123 

TV28 

3020/123 

TV-125 

3111 

TV24981 

3334/5071A 

TRA-2 

3008 

TRS1205 

3021/124 

TS1541 

3123 

TV29 

3025/129 

TV-215 

3443/513 

TV24983 

3835/103A 

TRA4 

3444/123A 

TRS1205LP 

3021/124 

TS-1657 

3717/121 

TV-32 

3018 

TV215 (I.R.) 

3443/513 

TV34232 

3031A 

TRA-4 

3020/123 

TRS1404 

3220/198 

TS1657 

3009 

TV32 

3018 

TV 1000 

3039/316 

TV241013 

3088 

TRA-4A 

3020/123 

TRS1405 

3021/124 

TS1727 

3004/102A 

TV-33 

3117 

TV2403 

3039/316 

TV241073 

3017B/117 

TRA4A 

3444/123A 

TRS1405LP 

3021/124 

TS1728 

3004/102A 

TV33 

3018 

TV2404 

3039/316 

TV241074 

3017B/117 

TRA-4 B 

3020/123 

TRS1604 

3220/198 

TS2221 

3444/123A 

TV-34 

3117 

TV2419 

3017B/117 

TV241077 

3444/123A 

TRA4B 

3444/123A 

TRS1605 

3021/124 

TS2222 

3444/123A 

TV-35 

3132 

TV2428 

3004/102A 

TV241078 

3444/123A 

TRA7R 

3717/121 

TRS1804 

3220/198 

TS9013 

3122 

TV35 

3018 

TV2429 

3004/102A 

TVC-3 

3110/120 

TRA-7R 

3009 

TRS1805 

3021/124 

TS-10144 

3510 

TV-36 

3132 

TV2434 

3005 

TVCM-1 

3134/705A 

TRA-7RM 

3009 

TRS1805LP . 

3021/124 

TS-10144 NC 

3027/130 

TV36 

3018 

TV2455 

3006/160 

TVCM-2 

3077/790 

TRA-8R 

3009 

TRS2004 

3220/198 

TSB-245 

3016 

TV36/34-6015-18 

3044/154 

TV2465 

3848 

TVCM-3 

3134/705A 

TRA8R 

3717/121 

TRS2005 

3021/124 

TSB-1000 

3017B/117 

TV-37 

3444/123A 

TV2479 

3006/160 

TVCM-4 

3135/709 

TRA-9R 

3020/123 

TRS2005LP 

3021/124 

TSC136 

3100/519 

TV37 

3018 

TV-2496 

3016 

TVCM-5 

3135/709 

TRA9R 

3444/123A 

TRS2006 

3220/198 

TSC159 

3311 

TV-38 

3444/123A 

TV 4152 

3005 

TVCM-6 

3358/1006 

TRA-10R 

3008 

TRS2254 

3220/198 

TSC499 

3444/123A 

TV38 

3018 

TV24102 

3018 

TVCM-7 

9014/720 

TRA11 SCR 

3613/5514 

TRS2255 

3021/124 

TSC-499 

3245/199 

TV-39 

3444/123A 

TV24103 

3089/112 

TVCM-8 

3075/714 

TRA-11R 

3008 

TRS2255LP 

3021/124 

TSC614 

3018 

TV39 

3018 

TV24103A 

3089/112 

TVCM-9 

3076/715 

TRA12SCR 

3613/5514 

TRS2504 

3220/198 

TSC695 

3444/123A 

TV-40 

3444/123A 

TV24103B 

3089/112 

TVCM-10 

3161/722 

TRA-12R 

3008 

TRS2505 

3021/124 

TSC767 

3124/289 

TV40 

3018 

TV24103C 

3089/112 

TVCM-11 

3072/712 

TRA14SCR 

6615/5515 

TRS2505LP 

3021/124 

TST705899A 

3444/123A 

TV-41 

3024/128 

TV24103D 

3089/112 

TVCM-14 

3163/736 

TRA-2 2 

3006/160 

TRS2754 

3220/198 

TSTD-15 

3130 

TV41 

3024/128 

TV-24104 

3016 

TVCM-15 

3170/731 

TRA-22A 

3008 

TRS2755 

3021/124 

TSW20C 

3950/5400 

TV42 

3020/123 

TV24115 

3004/102A 

TVCM-16 

3144/723 

TRA-22B 

3008 

TRS2755LP 

3021/124 

TSW21C 

3638/5402 

TV43 

3018 

TV24122 

3709/110MP 

TVCM-18 

3375/737 

TRA-2 3 

3008 

TRS2804S 

3220/198 

TSW22C 

3638/5402 

TV-44 

3025/129 

TV-24125 

3016 

TVCM-21 

3235/739 

TRA-23A 

3008 

TRS2805S 

3220/198 

TSW23C 

3627/5404 

TV44 

3018 

TV24136 

3016 

TVCM25 

3455/804 

TRA-23B 

3008 

TRS3006 

3220/198 

TSW30C 

3950/5400 

TV-45 

3024/128 

TV24142 

3035 

TVCM26 

3455/804 

TRA-2 4 

3008 

TRS3011 

3045/225 

TSW60C 

3638/5402 

TV45 

3024/128 

TV24143 

3010 

TVCM-2 7 

3167/738 

TRA-24A 

3008 

TRS3012 

3045/225 

TSW100C 

3638/5402 

TV-46 

3444/123A 

TV24148 

3039/316 

TVCM-30 

3141/780 

TRA-24B 

3008 

TRS3014 

3201/171 

TSW200C 

3627/5404 

TV46 

3018 

TV24152 

3005 

TVCM-33 

3074/729 

TRA-32 

3004/102A 

TRS3015 

3220/198 

TSW5060 

3950/5400 

TV-47 

3114/290 

TV24154 

3004/102A 

TVCM-34 

3149/791 

TRA-33 

3004/102A 

TRS3015LP 

3021/124 

TSW5061 

3638/5402 

TV-4 7 A 

3114/290 

TV24155 

3016 

TVCM-35 

3328/740A 

TRA34 

3444/123A 

TRS3016LC 

3021/124 

TSW5062 

3638/5402 

TV-48 

3444/123A 

TV24156 

3004/102A 

TVCM-39 

3147 

TRA-34 

3020/123 

TRS3025MP 

3220/198 

TSW5063 

3627/5404 

TV-49 

3024/128 

TV24158 

3006/160 

TVCM-49 

3254/785 

TRA-36 

3020/123 

TRS3204S 

3220/198 

TSW5064 

3627/5404 

TV49 

3232/191 

TV24159 

3089/112 

TVCM-65 

3455/804 

TRA36 

3444/123A 

TRS3205S 

3220/198 

TSW5065 

3951/5405 

TV-50 

3117 

TV24160 

3018 

TVCM-66 

3543/912 

TRA71 

3613/5514 

TRS3254 

3220/198 

TSW5066 

3951/5405 

TV50 

3039/316 

TV24161 

3018 

TVCM-74 

3459/1058 

TRA71D 

6791/5491 

TRS3255 

3220/198 

TT2SA495-0 

3466/159 

TV-51 

3444/123A 

TV24162 

3034 

TVCM-75 

3288/1003 

TRA72 

3613/5514 

TRS3742 

3220/198 

TT2SA495-A 

3466/159 

TV51 

3024/128 

TV24163 

3034 

TVCM-79 

3281/1103 

TRA72D 

6792/5492 

TRS4016LC 

3021/124 

TT2SA495-Y 

3466/159 

TV-52 

3444/123A 

TV24164 

3045/225 

TVCM81 

3231/1155 

TRA74 

6615/5515 

TRS4926 

3220/198 

TT2SC983-0 

3044/154 

TV52 

3024/128 

TV24167 

3031A 

TVCM-82 

3249/1052 

TRA74D 

6794/5494 

TRS4927 . 

3220/198 

TT2SC983-0-A 

3044/154 

TV-53 

3444/123A 

TV24169 

3017B/117 

TVCM-551 

3512 

TRA705 

3613/5514 

TRS5016LC 

3021/124 

TT2SC983-A 

3044/154 

TV53 

3024/128 

TV24172 

3006/160 

TVDS2K 

3032A 

TRA705D 

6791/5491 

TRS6016LC 

3021/124 

TT2SC983-0-A 

3044/154 

TV-54 

3117 

TV24182 

3089/112 

TVM-EH2C 

3017B/117 

TRA-34 37-1 

3012/105 

TRSR3AM 

3051/156 

TT2SC983-R-A 

3044/154 

TV54 

3039/316 

TV24189 

3004/102A 

TVM-M204B 

3016 

TRAPLC711 

3444/123A 

TRWZ13C 

3788/5022A 

TT2SC983-Y 

3044/154 

TV-55 

3039/316 

TV24191 

3016 

TVM-PH9D22/1 

3016 

TRAPLC871 

3444/123A 

TS-L14 

3719/104 

TT2SC983-Y-A 

3044/154 

TV-56 

3444/123A 

TV24193 

3017B/117 

TVM-PT6D22/1 

3647/167 

TRAPLC871A 

3444/123A 

TS-1 

3004/102A 

TT66X26 

3017B/117 

TV56 

3018 

TV24194 

3004/102A 

TVM-TC0.2P11/2 

3100/519 

TRAPLC1013 

3192/186 

TS-2 

3017B/117 

TT-204 

3018 

TV-57 

3122 

TV24200 

3016 

TVM35 

3032A 

TRBC147B 

3444/123A 

TS-2A 

3016 

TT-204A 

3018 

TV57 

3020/123 

TV24203 

3018 

TVM56 

3031A 

TRC44 

3721/100 

TS-3 

3004/102A 

TT-204AB 

3018 

TV-5 7 A 

3444/123A 

TV24204 

3018 

TVM108 

3069/501A 

TRC44A 

3721/100 

TS4 

9007/5804 

TT-204B 

3018 

TV57A 

3020/123 

TV24209 

3018 

TVM153 

3303/522 

TRC45 

' 3721/100 

TS05 

3017B/117 

TT-204C 

3018 

TV-58 

3444/123A 

TV24210 

3018 

TVM511 

3032A 

TRC45A 

3721/100 

TS6 

3017B/117 

TT-1083 

3009 

TV58 

3020/123 

TV24211 

3021/124 

TVM526 

3120/114 

TRC70 

3722/102 

TS8 

3032A 

TT1083 

3717/121 

TV-5 8 A 

3444/123A 

TV24214 

3009 

TVM-526 

3119/113 

TRC71 

3722/102 

TS13 

3722/102 

TT1097 

3444/123A 

TV58A 

3020/123 

TV24214A 

3114/290 

TVM529 

9075/166 

TRC72 

3722/102 

TS-13 

3004/102A 

TT-1097 

3020/123 

TV-59 

3024/128 

TV24215 

3444/123A 

TVM531 

3068/503 

TRFE100 

3116 

TS-14 

3004/102A 

TT6174 

9052 

TV59 

3020/123 

TV24216 

3444/123A 

TVM533 

3068/503 

TRHA1151 

3707/1237 

TS14 

• 3722/102 

TUS34 

3448 

TV-59A 

3444/123A 

TV24217 

3125 

TVM535 

3125 

TRLA3350 

3700/1217 

TS-15 

3004/102A 

TUS-185D 

3031A 

TV59A 

3020/123 

TV24219 

3125 

TVM-537 

3109/119 

TR031 

3123 

TS15 

3722/102 

TV2SB126 

3764/127 

TV-60 

3444/123A 

TV24222 

3017B/117 

TVM537 

3125 

TR01057-3 

3190/184 

TS67BB 

3123 

TV2SB126C 

3764/127 

TV60 

3020/123 

TV24224 

3016 

TVM540 

3108/505 

TRO-1064-5 

3948/247 

TS162 

3123 

TV2SB126F 

3009 

TV-60A 

3444/123A 

TV24226 

3119/113 

TVM546 

3311 

TRO-1064-6 

3948/247 

TS163 

3123 

TV2SB448 

3764/127 

TV60A 

3020/123 

TV24234 

3017B/117 

TVM550 

3032A 

TRO-1064-7 

3948/247 

TS164 

3004/102A 

TV2SC208 

3444/123A 

TV-61 

3004/102A 

TV24237 

3017B/117 

TVM554 

3119/113 

TRO-1064-8 

3948/247 

TS-164 

3722/102 

TV2SC1505 

3220/198 

TV61 

3004/102A 

TV24266 

3 03 2A 

TVM554A 

3119/113 
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Replaced 

SK 

Type 

To be 
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Type 

TVM563 

3017B/117 

TVS2SB171B 

3004/102A 

TVS25B546 

3083/197 

TVSRD11 

3061/140A 

TX101-8 

3021/124 

TZ1-115 

3092/141A 

TVM567 

3067/502 

TVS-2SB172 

3004/102A 

TVS30 

9035 

TVSRD11A 

3061/140A 

TX-101-8 

3021/124 

TZ1-120 

3347/5097A 

TVM569 

3068/503 

TVS-2SB172F 

3004/102A 

TVS-82G 

3089/112 

TVSRD12EBH 

3062/142A 

TX101-9 

3024/128 

TZ1-120G 

3347/5097A 

TVM778 

3304/500A 

TVS-2SB176 

3004/102A 

TVS-182G 

3089/112 

TVSRD13AL 

3750/143A 

TX-101-11 

3021/124 

TZ 1 -129 

3093 

TVMTC00921-3 

3120/114 

TVS2SB324 

3004/102A 

TVS-828A 

3444/123A 

TVSRH1M 

3843 

TX 101-11 

3021/124 

TZ1-130 

3348/5098A 

TVS-S82 

3089/112 

TVS-2SB448 

3035 

TVS25126F 

3717/121 

TVSRM25 

3341/5089A 

TX 101-12 

3020/123 

TZ1-140 

3349/5099A 

TVS-0A70 

3091 

TVS2SB449 

3009 

TVSAFD1 

3130 

TVSRVDFV211 

3463/601 

TX 101-12 

3444/123A 

TZ1-140G 

3349/5099A 

TVS0A90 

3087 

TVS2SB449F 

3009 

TVSAFS01 

3010 

TVSRVDKB167 

3864/605 

TX 102-1 

3444/123A 

TZ1-150 

3350/5100A 

TVS-0A90 

3091 

TVS-2SB449F 

3717/121 

TVSAN155 

3095/147A 

TVSS1030-15 

3080 

TX102-2 

3444/123A 

TZ1-150G 

3350/5100A 

TVS-0A91 

3091 

TVS2SB546 

3083/197 

TVSAN220 

3070/711 

TVSS1P20 

3032A 

TX-102-4 

3021/124 

TZ 1 -160 

3351/5101A 

TVS-CS1225H 

3444/123A 

TVS-2SC58 

3040 

TVSAN241 

3072/712 

TVSS1R20 

3311 

TX 102-4 

3021/124 

TZ 1-162 

3142 

TVS-CS1225HF 

3444/123A 

TVS2SC58 

3044/154 

TVSAN241A 

3072/712 

TVSS1R80 

3017B/117 

TX 103-1 

3009 

TZ 1-170 

3352/5102A 

TVS-CS1255H 

3020/123 

TVS2SC58A 

3044/154 

TVSAN241B 

3072/712 

TVSS3-2 

3032A 

TX-104-3 

3004/102A 

TZ1-170G 

3352/5102A 

TVS-CS 1255HF 

3122 

TVS-2SC58A 

3040 

TVSAN241C 

3072/712 

TVSS3G4 

3081/125 

TX-105-4 

3020/123 

TZ 1-178 

3145 

TVS-CS 1256HG 

3195/311 

TVS2SC58B 

3044/154 

TVSAN241D 

3072/712 

TVSS4C 

3032A 

TX-107-1 

3020/123 

TZ1-180 

3353/5103A 

TVS-CS 1303 

3114/290 

TVS2SC58C 

3044/154 

TVSAW01-11 

3092/141A 

TVSS15 

3032A 

TX107-1 

3444/123A 

TZ 1 -190 

3354/5104A 

TVS-CS 1303A 

3114/290 

TVS2SC58D 

3044/154 

TVS B01-02 

3311 

TVSS-34 

3130 

TX 107-3 

3444/123A 

TZ 1-200 

3355/5105A 

TVS-DG1NR 

3125 

TVS-2SC185A 

3039/316 

TVSB01-2 

3311 

TVSS34 

3130 

TX-107-3 

3020/123 

TZ6 

3009 

TVS-DG-1N-R 

3031A 

TVS-2SC208 

3444/123A 

TVSB-2 

3032A 

TVSSA-2B 

3032A 

TX 107-4 

3444/123A 

TZ7 

3009 

TVS-DS1K 

3032A 

TVS-2SC313 

3039/316 

TVSB24-06C 

9000/552 

TVSSA2B 

3032A 

TX-107-4 

3020/123 

TZ-8 

3009 

TVS-DS-1K 

3016 

TVS-2SC429A 

3039/316 

TVSB24-06D 

9000/552 

TVSSA-2H 

3051/156 

TX107-5 

3444/123A 

TZ8 

3717/121 

TVS-DS-1M 

3017B/117 

TVS-2SC446 

3018 

TVSBAX13 

3100/519 

TVSSA71B 

3722/102 

TX-107-5 

3020/123 

TZ8.2 

3136/5072A 

TVS-FR1-PC 

3031A 

TVS-2SC466 

3039/316 

TVSBAX-13 

3100/519 

TVSSB-2 

3311 

TX-107-6 

3020/123 

TZ8.2A 

3136/5072A 

TVS-FR1P 

3125 

TVS-2SC526 

3045/225 

TVSBB10 

3033 

TVSSB-2A 

3125 

TX 107-6 

3444/123A 

TZ8.2B 

3136/5072A 

TVS-FR2P 

3031A 

TVS-2SC538 

3444/123A 

TVSBB2 

3311 

TVSSB-2B 

3125 

TX-107-10 

3020/123 

TZ82C 

3136/5072A 

TVS-FR10 

3033 

TVS2SC538 

3018 

TVSBB2A 

3032A 

TVSSB2C 

3130 

TX 107-10 

3444/123A 

TZ8.2D 

3136/5072A 

TVS-FR-2PC 

3031A 

TVS-2SC538A 

3444/123A 

TVSBB10 

9000/552 

TVSSB-2C 

3125 

TX-107-1 

3020/123 

TZ9.1 

3059/138A 

TVS-FR-IP 

3016 

TVS-2SC562 

3444/123A 

TVSC0410 

3032A 

TVSSB-2D 

3125 

TX 107-12 

3444/123A 

TZ9 1A 

3059/138A 

TVS-FT1N 

3125 

TVS2SC562 

3039/316 

TVSCB5310 

9016 

TVSSB-2E 

3125 

TX 107-13 

3021/124 

TZ9 IB 

3059/138A 

TVS-FT1P 

3125 

TVS-2SC563 

3018 

TVSCN5310 

9016 

TVSSB-2F 

3125 

TX-107-13 

3020/123 

TZ9.1C 

3066/118 

TVS-FT1 PC 

3125 

TVS-2SC563A 

3018 

TVSDS-1K 

3016 

TVSSB-2G 

3125 

TX 107-16 

3444/123A 

TZ-10 

3004/102A 

TVS-FT10 

3033 

TVS2SC5640 

3025/129 

TVSDS1M 

3051/156 

TVSSB-2H 

3125 

TX-107-16 

3020/123 

TZ12 

3062/142A 

TVS-FT-IN 

3033 

TVS2SC564R 

3025/129 

TVSDS2K 

3017B/117 

TVSSB-2L 

3125 

TX 108-1 

3444/123A 

TZ12A 

3062/142A 

TVS-FT-IP 

3033 

TVS-2SC582 

3024/128 

TVSDS-2K 

3032A 

TVSSB-2R 

3125 

TX-108-1 

3020/123 

TZ12B 

3062/142A 

TVS-FU1N 

3031A 

TVS-2SC582A 

3024/128 

TVSDS2K/SA2B 

3032A 

TVSSB-2Y 

3125 

TX111-1 

3021/124 

TZ12C 

3062/142A 

TVS-H-339W 

3108/505 

TVS-2SC644 

3444/123A 

TVSDS2M 

3311 

TVSSJE5472-1 

3054/196 

TX-111-1 

3021/124 

TZ15 

3063/145A 

TVS-H-399W 

3108/505 

TVS-2SC645 

3444/123A 

TVSEA01-07R 

3063/145A 

TVSSM1-02 

3311 

TX 112-1 

3444/123A 

TZ15A 

3063/145A 

TVS-HF-SD1Z 

3031A 

TVS-2SC645A 

3444/123A 

TVSEA06 

3016 

TVSSN76642N 

3135/709 

TX-112-1 

3020/123 

TZ-15A 

3063/145A 

TVS-HFSD1ZC 

3031A 

TVS-2SC645B 

3444/123A 

TVSEQA01-05T 

3057/136A 

TVSSN76665 

3072/712 

TX-119-1 

3020/123 

TZ-15AB 

3063/145A 

TVS-ISB126F 

3717/121 

TVS-2SC645C 

3044/154 

TVSEQA01-065 

3751/5075A 

TVSSV02 

3311 

TX 119 1 

3444/123A 

TZ15B 

3063/145A 

TVS-K112C 

3119/113 

TVS2SC647 

3561 

TVSEQA01-125 

3062/142A 

TVSTD-15 

3125 

TX-122-1 

3025/129 

TZ-15BC 

3063/145A 

TVS-KCDP12/2 

3033 

TVS2SC647-0 

3561 

TVSEQB01-12 

3062/142A 

TVSTD15 

3080 

TX-122-1A 

3114/290 

TZ15C 

3063/145A 

TVS-MPC23C 

3471/1046 

TVS2SC647-P 

3561 

TVSEQB01-15 

3063/145A 

TVSTD-15A 

3125 

TX-123 

3156/172A 

TZ-15C 

3063/145A 

TVS-0A81 

3100/519 

TVS2SC647A 

3561 

TVSERB24-04D 

3311 

TVSTD-15B 

3125 

TX-123-1 

3156/172A 

TZ27 

3064/146A 

TVS-OA90 

3087 

TVS2SC647B 

3561 

TVSERB24-06 

3311 

TVSTD-15C 

3125 

TX-124 

3024/128 

TZ27-A 

3064/146A 

TVS-0A91 

3087 

TVS2SC647C 

3561 

TVSERB24-06A 

3016 

TVSTD-15D 

3125 

TX 124-1 

3444/123A 

TZ27A 

3064/146A 

TVS-OA95 

3087 

TVS2SC647D 

3561 

TVSERB24-06B 

3016 

TVSTD-15E 

3125 

TX-125 

3025/129 

TZ27AA 

3064/146A 

TVS-PC02P11/2 

3016 

TVS2SC647E 

3561 

TVSESA06 

3016 

TVSTD-15F 

3125 

TX-126 1 

3835/103A 

TZ27B 

3064/146A 

TVS-RD7A 

3059/138A 

TVS2SC647Q 

3561 

TVSFG2PC 

3130 

TVSTD-15G 

3125 

TX 128-1 

3444/123A 

TZ27BA 

3064/146A 

TVS-RD11A 

3061/140A 

TVS2SC647R 

3561 

TVSFR1P 

3031A 

TVSTD-15H 

3125 

TX-131-1 

3114/290 

TZ27C 

3064/146A 

TVS-RD13A 

3750/143A 

TVS-2SC633 

3018 

TVSFR2-02 

3130 

TVSTD-15L 

3125 

TX-134-1 

3114/290 

TZ27CJ 

3064/146A 

TVS-RD13D 

3062/142A 

TVS-2SC683V 

3018 

TVSFR2-02C 

3130 

TVSTD15M 

3130 

TX134-1 

3025/129 

TZ33 

3095/147A 

TVS-RD13M 

3062/142A 

TVS-2SC684 

3444/123A 

TVSFR2-02G 

3130 

TVSTD-15R 

3125 

TX-134-1A 

3114/290 

TZ33A 

3095/147A 

TVS-RD13P 

3062/142A 

TVS2SC684 

3716/161 

TVSFR2-04 

3032A 

TVSTD-15Y 

3125 

TX-135 

3024/128 

TZ33B 

3095/147A 

TVS-RD29AN 

3095/147A 

TVS2SC696 

3024/128 

TVSFR2-005 

3032A 

TVSUF2 

3017B/117 

TX-136 

3025/129 

TZ33C 

3095/147A 

TVS-S1B02-03C 

3106/5304 

TVS-2SC762 

3018 

TVSFR2-06 

3311 

TVSUFSD 

3130 

TX-136-1 

3025/129 

TZ62 

3097/149A 

TVS-S1B02-03CR 

3106/5304 

TVS-2SC828 

3444/123A 

TVSFR2-10 

3032A 

TVSUFSD-1 

3130 

TX138 

3444/123A 

TZ62A 

3097/149A 

TVS-S8-2C 

3080 

TVS2SC828 

3020/123 

TVSFR2PC 

3031A 

TVSUFSDIF 

3016 

TX-139 

3025/129 

TZ62B 

3097/149A 

TVS-SD82A 

3089/112 

TVS-2SC828A 

3444/123A 

TVSFT1M 

3130 

TVSUP574J 

3095/147A 

TX139 

3025/129 

TZ62C 

3097/149A 

TVS-SD-1B 

3033 

TVS2SC828P 

3020/123 

TVSFT1P 

3311 

TVSUP1380C 

3725/1196 

TX140 

3024/128 

TZ82 

3098/150A 

TVS-SDIA 

3016 

TVS-2SC828P 

3444/123A 

TVSGP2-354 

3100/519 

TVSUPC23C 

3471/1046 

TX-140 

3024/128 

TZ82A 

3098/150A 

TVS-SF-1 

3033 

TVS2SC828Q 

3122 

TVSGP2354 

3100/519 

TVSUPC595C 

3171/744 

TX141 

3444/123A 

TZ82B 

3098/150A 

TVS-T1S18 

3117 

TVS-2SC828Q 

3444/123A 

TVSH7/1 

3066/118 

TVSUPC596C2 

3742/1187 

TX-141 

3024/128 

TZ82C 

3098/150A 

TVS-TC009M21/3 

3120/114 

TVS2SC828R 

3020/123 

TVSHF-1 

3130 

TVSVD1221L 

3864/605 

TX-145 

6752/5452 

TZ110 

3099/151A 

TVS-TIS18 

3039/316 

TVS-2SC828R 

3444/123A 

TVSHF1 

3130 

TVSW04 

9075/166 

TX-183S 

3079 

TZ110A 

3099/151A 

TVS-UFSD-1 

3031A 

TVS-2SC840 

3021/124 

TVSHFSD1 

3130 

TVSW04M 

9075/166 

TX-1005 

3021/124 

TZ110B 

3099/151A 

TVS-UPC23C 

3471/1046 

TVS-2SC840A 

3021/124 

TVSHFSD-1A 

3311 

TVSWF2 

3017B/117 

TXA-04 

3721/100 

TZ110C 

3099/151A 

TVS-ZB1-11 

3092/141A 

TVS-2SC901 

3238/799 

TVSHFSD-1C 

3032A 

TVSWZ061 

3779/5013A 

TY-107-4 

3444/123A 

TZ551 

3114/290 

TVS-ZB1-15 

3063/145A 

TVS2SC920-0Q 

3018 

TVSHFSD-1Z 

3130 

TVSYZ080 

3136/5072A 

TY-107-12 

3444/123A 

TZ581 

3203/211 

TVS-1N82G 

3089/112 

TVS-2SC948 

3132 

TVSHFSD-12 

3032A 

TVSZB1-06 

9021/5070A 

TYCM-505 

7490 

TZ582 

3203/211 

TVS1N741H 

3062/142A 

TVS2SC948 

3716/161 

TVSJA1200 

3444/123A 

TVSZB1-11 

3092/141A 

TZ-1 

3003 

TZ1151 

3124/289 

TVS1N4741 

3092/141A 

TVS2SC968 

3020/123 

TVSJL41A 

3311 

TVSZB1-15 

3751/5075A 

TZ 1-3.3 

3330/5066A 

TZ1152 

3124/289 

TVS1N47 41A 

3092/141A 

TVS2SC1255 

3024/128 

TVSKB462F 

3864/605 

TVSZB1-27 

3064/146A 

TZ 1-3.4 

3330/5066A 

TZ1153 

3100/519 

TVS1P20 

3032A 

TVS2SC1255HF 

3024/128 

TVSL30 

9035 

TVSZB 1-29 

3064/146A 

TZ1-3.6 

3055/134A 

TZ1180 

3444/123A 

TVS1P80 

3080 

TVS2SC1256 

3025/129 

TVSMA26 

3100/519 

TW3 

3311 

TZ1-3.9 

3331/5067A 

TZ1182 

3444/123A 

TVS-1S750 

3089/112 

TVS2SC1256HG 

3025/129 

TVSMPC574J 

3095/147A 

TW5 

3017B/117 

TZ1-4.3 

3332/5068A 

TZL-3.6 

3055/134A 

TVS-1S1211 

3100/519 

TVS2SC1448 

3929 

TVSMPC595C 

3168/749 

TW8N400CZ 

3521/5686 

TZ1-4.7 

3333/5069A 

TZL-4.3 

3332/5068A 

TVS-1S1850 

3031A 

TVS2SC1505 

3219 

TVSMPC596C 

3742/1187 

TW8N500CZ 

3521/5686 

TZ 1-5.1 

3056/135A 

TZL-5.1 

3056/135A 

TVS-1S1893 

9003/5800 

TVS2SC1520 

3103A/396 

TVSMPC596C2 

3742/1187 

TW8N600CZ 

3522/5697 

TZ 1-5.6 

3057/136A 

TZL-5.6 

3057/136A 

TVS-1S1906 

3031A 

TVS2SC1828 

3131 A/369 

TVSMR1C 

3311 

TW10 

3016 

TZ1-6.2 

3058/137A 

TZL-6.2 

3058/137A 

TVS 1S1906 

3032A 

TVS2SD201M 

3027/130 

TVSMR-1M 

3032A 

TW10N400CZ 

3521/5686 

TZ 1-6.8 

3334/5071A 

TZL-7.5 

3059/138A 

TVS-1 S1922 

9003/5800 

TVS2SD226 

3026 

TVS0A71 

3031A 

TW10N500CZ 

3521/5686 

TZ 1-7.5 

3059/138A 

TZL-8.2 

3136/5072A 

TVS 1S1950 

3311 

TVS2SD226-0 

3026 

TVSPC138C 

3725/1196 

TW10N600CZ 

3522/5697 

TZ 1-8.2 

3136/5072A 

TZL-9.1 

3060/139A 

TVS1S2076 

3100/519 

TVS-2SD226A 

3131 A/369 

TVSQ01-06SB 

9021/5070A 

TW12N400CX 

3509/5695 

TZ1-9.1 

3060/139A 

TZL-10 

3061/140A 

TVS-1S2076 

3100/519 

TVS2SD226A 

3026 

TVSQA01-06SB 

9021/5070A 

TW12N600CX 

3522/5697 

TZ 1-10 

3061/140A 

TZL-11 

3139/5074A 

TVS-2B-2C 

3125 

TVS2SD226B 

3026 

TVSQA01-07R 

3063/145A 

TW20 

3017B/117 

TZ 1-11 

3139/5074A 

TZL-12 

3062/142A 

TVS-2S288A 

3039/316 

TVS2SD226C 

3026 

TVSQA01-07RE 

3334/5071A 

TW30 

3017B/117 

TZ 1-12 

3062/142A 

TZL-14 

3094/144A 

TVS-2SA71B 

3004/102A 

TVS2SD226D 

3026 

TVSQA01-11SE 

3139/5074A 

TW40 

3017B/117 

TZ1-14 

3094/144A 

TZL-15 

3063/145A 

TVS-2SA103 

3006/160 

TVS2SD2260 

3026 

TVSQA01-12S 

3062/142A 

TW50 

3017B/117 

TZ 1-15 

3063/145A 

TZL-24 

3157/703A 

TVS-2SA171 

3005 

TVS2SD226P 

3026 

TVSQA01-14RD 

3094/144A 

TW60 

3017B/117 

TZ 1 -20 

3335/5079A 

TZL-26 

3148 

TVS-2SA385 

3006/160 

TVS2SD401 

3054/196 

TVSQA01-25A 

3336/5080A 

TW80 

3032A 

TZ1-22 

3336/5080A 

TZL-27 

3064/146A 

TVS-2SA385A 

3006/160 

TVS2SD968 

3024/128 

TVSQAO1-25R 

3151/5081A 

TW100 

3033 

TZ1-24 

3157/703A 

TZL-29 

3150 

TVS2SA543 

3025/129 

TVS-2SV313 

3716/161 

TVSQA01-25R A 

3151/5081A 

TW135 

3984/106 

TZ1-26 

3148 

TZL-33 

3095/147A 

TVS2SA546 

3025/129 

TVS-2SV466 

3716/161 

TVSQA01-25RA 

3151/5081A 

TWS8 

3051/156 

TZ1-27 

3064/146A 

TZL-55 

3096/148A 

TVS2SA564 

3025/129 

TVS2SV562 

3716/161 

TVSQA01-115E 

3139/5074A 

TWV 

3311 

TZ1-29 

3150 

TZL-62 

3097/149A 

TVS-2SA564 

3114/290 

TVS2SV563 

3716/161 

TVSQA01-125 

3062/142A 

TX-1 

3005 

TZ 1-33 

3095/147A 

TZL-82 

3098/150A 

TVS2SA564-0 

3114/290 

TVS-2SV563 

3716/161 

TVSQAO 1-OTR 

3063/145A 

TX1N645 

3016 

TZ1-36 

3337/5085A 

TZL-110 

3099/151A 

TVS-2SA564A 

3114/290 

TVS-2SV563A 

3716/161 

TVSQB01-15ZB 

3063/145A 

TX1N647 

3017B/117 

TZ1-39 

3338/5086A 

TZL-115 

3092/141A 

TVS-2SA564P 

3114/290 

TVS4C 

3032A 

TVSQB01-18 

3752/5077A 

TX1N3190 

3016 

TZ1-43 

3339/5087A 

TZL-127 

3093 

TVS2SA564P 

3114/290 

TVS5B-2-H5W 

3043 

TVSRA1A 

3100/519 

TX1N3191 

3017B/117 

TZ1-47 

3340/5088A 

TZL-130 

3348/5098A 

TVS-2SA564PY 

3114/290 

TVS10D 

9000/552 

TVSRA1Z 

3843 

TX27A 

3064/146A 

TZ1-51 

3341/5089A 

TZL-163 

3142 

TVS2SA564Q 

3114/290 

TVS10D1 

9000/552 

TVSRA-1Z 

3843 

TX-100-1 

3020/123 

TZ1-55 

3096/148A 

TZL-178 

3145 

TVS2SA607 

3118 

TVS10D2 

9000/552 

TVSRA-12 

3311 

TX100-1 

3444/123A 

TZ1-56 

3342/5090A 

TZL-180 

3353/5103A 

TVS2SA609 

3118 

TVS10D8 

3017B/117 

TVSRA-26 

3061/140A 

TX-100-2 

3020/123 

TZ1-62 

3097/149A 

TZL-190 

3354/5104A 

TVS2SB126 

3717/121 

TVS10DC4 

3016 

TVSRC2 

3925/525 

TX 100-2 

3444/123A 

TZ1-68 

3343/5092A 

TZL-200 

3355/5105A 

TVS-2SB126 

3009 

TVS10DC4R 

3016 

TVSRD2R4E 

3767/5001A 

TX 100-3 

3444/123A 

TZ1-68G 

3343/5092A 

U0-5E 

3100/519 

TVS-2SB126F 

3009 

TVS 15 

3130 

TVSRD4AM 

3055/134A 

TX-100-3 

3021/124 

TZ1-82 

3098/150A 

U2N34 

3004/102A 

TVS-2SB126V 

3034 

TVS22 

9035 

TVSRD4R7EB 

3775/5009A 

TX 100-4 

3024/128 

TZ1-91 

3345/5095A 

U2N34A 

3004/102A 

TVS-2SB171 

3004/102A 

TVS25B172 

3722/102 

TVSRD5A 

3056/135A 

TX-100-4 

3024/128 

TZ1-91G 

3345/5095A 

U2N96 

3004/102A 

TVS2SB171A 

3004/102A 

TVS25B448 

3764/127 

TVSRD9AL 

3060/139A 

TX 100-5 

3021/124 

TZ1-110 

3099/151A 

U2N96A 

3004/102A 
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U2N474A 

3122 

U7AN16459X 

74164 

U9BN09459X 

7494 

UA78M06UC 

3669/962 

UA746PC 

3077/790 

UA7906UC 

3672/963 

U2S93 

3006/160 

U7AN17859X 

74178 

U9BN09659X 

7496 

UA78M08CKC 

3630/964 

UA747 

3526/947 

UA7912CKC 

3673/967 

U2SB267 

3004/102A 

U7BA02259X 

74157 

U9BN12359X 

74123 

UA78M08CKD 

3630/964 

UA747C 

3526/947 

UA7912UC 

3673/967 

U2T85 

3010 

U7BA04559X 

7445 

U9BN14159X 

74141 

UA78M08UC 

3630/964 

UA747CA 

3556/947D 

UA7915CKC 

3674/969 

U04 

3103A/396 

U7BN04659X 

7446 

U9BN14559X 

74145 

UA78M12CKC 

3592/966 

UA747CF 

3556/947D 

UA7915UC 

3674/969 

U5A7064354 

3141/780 

U7BN04859X 

7448 

U9BN15159X 

74151 

UA78M12CKD 

3592/966 

UA747CJ 

3556/947D 

UA7924CKC 

3675/971 

U05B 

3051/156 

U7BN09659X 

7496 

U9BN15559X 

74155 

UA78M12UC 

3592/966 

UA747CK 

3526/947 

UA7924UC 

3675/971 

U5B770939X 

3590/909D 

U7BN12359X 

74123 

U9BN15659X 

74156 

UA78M15CKC 

3593/968 

UA747CN 

3556/947D 

UB400 

3017B/117 

U5B7741312 

3514/941 

U7BN14159X 

74141 

U9BN16559N 

74165 

UA78M15CKD 

3593/968 

UA747DC 

3556/947D 

UBB7703393X 

3157/703A 

U5B7741393 

3514/941 

U7BN14559X 

74145 

U9BN16659X 

74175 

UA78M18 

3699 

UA747T 

3526/947 

UBFY11 

3039/316 

U5B7748312 

3645 

U7BN15159X 

74151 

U9BN17059X 

74170 

UA78M24CKC 

3670/972 

UA748CJ 

3644 

UBP74141D 

74141 

U5B7748393 

3645 

U7BN16559N 

74165 

U9BN17459X 

74174 

UA78M24CKD 

3670/972 

UA748CJG 

3644 

UC20 

3112 

U05C 

3051/156 

U7BN16659X 

74175 

U9BN17559X 

74175 

UA78M24UC 

3670/972 

UA748CL 

3645 

UC100 

3112 

U5D770339X 

3157/703A 

U7BN17059X 

74170 

U9BN17959X 

74179 

UA78M150C 

3593/968 

UA748CN 

3644 

UC105 

3112 

U507703312 

3157/703A 

U7BN17459X 

74174 

U9BN19059N 

74190 

UA79M05AUC 

3671/961 

UA748CP 

3644 

UC110 

3112 

U5D7703393 

3157/703A 

U7BN17959X 

74179 

U9BN19159X 

74191 

UA79M05UC 

3671/961 

UA748CT 

3645 

UC115 

3112 

U5D7703394 

3157/703A 

U7BN19059N 

74190 

U9BN19259X 

74192 

UA79M06AUC 

3672/963 

UA748DC 

3644 

UC120 

3112 

U5D7746394 

3134/705A 

U7BN19159X 

74191 

U9BN19359X 

7493 

UA79M06CKC 

3672/963 

UA748DM 

3644 

UC125 

3112 

U05E 

3032A 

U7BN19259X 

74192 

U9BN046591 

7446 

UA79M06UC 

3672/963 

UA748HC 

3565/1171 

UC155 

3116 

U5E7064394 

3141/780 

U7BN046591 

7446 

U9C7065354 

3072/712 

UA79M12AUC 

3673/967 

UA748HM 

3645 

UC201 

3116 

U5F7747312 

3514/941 

U7F7065354 

3072/712 

U9NA01559X 

74154 

UA79M12CKC 

3673/967 

UA748MJ 

3644 

UC210 

3448 

U5F7747393 

3514/941 

U7F7065394 

3072/712 

U9NA04159X 

74181 

UA79M12CKD 

3673/967 

UA748MJG 

3644 

UC220 

3112 

U05G 

3314 

U7F7729394 

9014/720 

U9NN15059X 

74150 

UA79M12UC 

3673/967 

UA748ML 

3645 

UC241 

3112 

U5R7723312 

3164/923 

U7F7732394 

3159/718 

U9NN19859X 

74198 

UA79M15AUC 

3674/969 

UA748MN 

3644 

UC547C 

3124/289 

U5R7723393 

3164/923 

U7F7746394 

3077/790 

U9NN19959X 

74199 

UA79M15CKC 

3674/969 

UA748MP 

3644 

UC588 

3448 

U5R7723394 

3164/923 

U7F7767394 

3161/722 

U9T7101392 

3641/975 

UA79M15CKD 

3674/969 

UA748P 

3644 

UC714 

3116 

U6A7136354 

3375/737 

U7F7780394 

3075/714 

U9T7558393 

3551 

UA79M15UC 

3674/969 

UA748T 

3645 

UC734 

3448 

U6A7723393 

3165/923D 

U7F7781394 

3076/715 

U9T7741392 

3596/976 

UA79M24AUC 

3675/971 

UA748TC 

3641/975 

UC734E 

3448 

U6A7729394 

9014/720 

U7F77463394 

3077/790 

U10 

3232/191 

UA79M24CKC 

3675/971 

UA748V 

3641/975 

UC756 

3112 

U6A7732394 

3159/718 

U7F77803394 

3075/714 

U04 3-0049 

3100/519 

UA79M24CKD 

3675/971 

UA749 

3166/949 

UC1100 

3114/290 

U6A7739394 

3162/725 

U7GN19359X 

74193 

U51 

3025/129 

UA79M24UC 

3675/971 

UA749D 

3166/949 

UC1100A 

3114/290 

U6A7742393 

3886/979 

U8-4593 

3334/5071A 

U128K 

3112 

UA107H 

3690 

UA749DHC 

3166/949 

UC2136 

3112 

U6A7746394 

3077/790 

U8B770339X 

3157/703A 

1)197 

3112 

UA111R 

3668 

UA753 

3163/736 

UC2138 

3112 

U6A7767394 

3161/722 

U8B7703394 

3157/703A 

U212 

3017B/117 

UA201AH 

3565/1171 

UA753C 

3163/736 

UC2139 

3112 

U6A7781394 

3076/715 

U8F7737394 

3134/705A 

U212-25 

3017B/117 

UA201H 

3565/1171 

UA753TC 

3163/736 

UC2147 

3112 

U6AH00059X 

74H00 

U8F7746394 

3134/705A 

U213 

3016 

UA207H 

3690 

UA758 

3172/743 

UC2148 

3112 

U6AH00459X 

74H04 

U9A9N0759X 

7407 

U214 

3016 

UA209KM 

3629/309K 

UA767 

3161/722 

UC2149 

3112 

U6AN00059X 

7400 

U9A74259X 

3886/979 

U235 

3112 

UA301AH 

3565/1171 

UA767C 

3161/722 

UC4741 

3514/941 

U6AN00159X 

7401 

U9A7C64354 

3215/783 

U460A 

3018 

UA301AHC 

3565/1171 

UA767DC 

3161/722 

UC4741C 

3514/941 

U6AN00259X 

7402 

U9A7136354 

3375/737 

U460B 

3018 

UA307H 

3690 

UA767PC 

3161/722 

UD5B 

3051/156 

U6AN00359X 

7403 

U9A7723393 

3165/923D 

U535/7825B 

3246/229 

UA307T 

3596/976 

UA780 

3075/714 

UDN-G118A 

9020/2021 

U6AN00459X 

7404 

U9A7729394 

9014/720 

U535/7825B ZENE 

9021/5070A 

UA307TC 

3596/976 

UA780C 

3075/714 

UDN-G6128A 

9019/2022 

U6AN00559X 

7405 

U9A7746394 

3077/790 

U535A 

3246/229 

UA309KC 

3629/309K 

UA780DC 

3075/714 

UDN-6118A 

9020/2021 

U6AN00659X 

7406 

U9AH00059X 

74H00 

U535B 

3246/229 

UA311R 

3668 

UA780PC 

3075/714 

UDN-6118R 

9020/2021 

U6AN00759X 

' 7407 

U9AH00459X 

74H04 

U535B/7825B 

3246/229 

UA311T 

3668 

UA781 

3076/715 

UDN-6128A 

9019/2022 

U8AN00859X 

7408 

U9AN00059X 

7400 

U535C 

3293/107 

UA555HC 

3693 

UA781C 

3076/715 

UDN-6128R 

9019/2022 

U6AN00959X 

7409 

U9AN00159X 

7401 

U535M 

3293/107 

UA555HM 

3693 

UA781DC 

3076/715 

UDZ8718 

3752/5077A 

U6AN01059X 

7410 

U9AN00259X 

7402 

U574 

3095/147A 

UA555TC 

3564/955M 

UA781PC 

3076/715 

UF.SD-1A 

3130 

U6AN01159X 

7411 

U9AN00359X 

7403 

U-633 

3016 

UA556DC 

3689/978 

UA787 

3158/797 

UF-SD1 

3087 

U6AN01259X 

7412 

U9AN00459X 

7404 

U1177 

3112 

UA556DM 

3689/978 

UA787PC 

3158/797 

UF-01 

3016 

U6AN01359X 

7413 

U9AN00559X 

7405 

U1178 

3112 

UA556PC 

3689/978 

UA796DC 

3892/973D 

UF01 

3843 

U6AN01459X 

7414 

U9AN00659X 

7406 

U1180 

3112 

UA703 

3157/703A 

UA796HC 

3233/973 

UF-1 

3515 

U6AN01659X 

7416 

U9AN00759X 

7407 

U1181 

3112 

UA703C 

3157/703A 

UA796PC 

3892/973D 

UF-1B 

3515 

U6AN01759X 

7417 

U9AN00859X 

7408 

U1277 

3112 

UA703CT 

3157/703A 

UA1312PC 

3238/799 

UF-1C 

3515 

U6AN02059X 

7420 

U9AN00959X 

7409 

U1278 

3112 

UA703E 

3157/703A 

UA1314PC 

3277/802 

UF-1D 

3515 

U6AN02559X 

7425 

U9AN01059X 

7410 

U1279 

3112 

UA703HC 

3157/703A 

UA1315PC 

3278/803 

UF-1E 

3515 

U6AN02659X 

7426 

U9AN01159X 

7411 

U1280 

3112 

UA705 

3455/804 

UA139ITC 

3255/815 

UF-1F 

3515 

U6AN02759X 

7427 

U9AN01259X 

7412 

U1282 

3448 

UA709A 

3590/909D 

UA1458 

3465/778A 

UF-2 

3843 

U6AN03059X 

7430 

U9AN01359X 

7413 

U1283 

3112 

UA709ADM 

3590/909D 

UA1748G 

3565/1171 

UFSD-1 

3031A 

U6AN03259X 

7432 

U9AN01459X 

7414 

U1284 

3112 

UA709C 

3590/909D 

UA2002 

3852/1232 

UFSD1 

3130 

U6AN03759X 

7437 

U9AN01659X 

7416 

U1285 

3112 

UA709CT 

3590/909D 

UA2136DC 

3375/737 

UFSD1A 

3130 

U6AN03859X 

7438 

U9AN01759X 

7417 

U1286 

3112 

UA709DC 

3590/909D 

UA2136P 

3375/737 

UG1888 

3100/519 

U6AN04059X 

7440 

U9AN02059X 

7420 

U1322 

3112 

UA709DM 

3590/909D 

UA2136PC 

3375/737 

UGH7812 

3592/966 

U6AN05059X 

7450 

U9AN02559X 

7425 

U1323 

3112 

UA709PC 

3590/909D 

UA3018AHM 

3542/904 

UGJ7109393 

3629/309K 

U6AN05159X 

7451 

U9AN02659X 

7426 

U1324 

3112 

UA710 

3553 

UA3018HM 

3542/904 

ULC3037 

3135/709 

U6AN05359X 

7453 

U9AN02759X 

7427 

U1325 

3112 

UA710C 

3553 

UA3019HM 

3546/905 

ULM2111A 

3135/709 

U6AN05459X 

7454 

U9AN03059X 

7430 

U1585E 

3018 

UA710HC 

3553 

UA3026HM 

3548/906 

ULM2114A 

3077/790 

U6AN06059X 

7460 

U9AN03259X 

7432 

U1585F 

3018 

UA710HM 

3553 

UA3036HM 

3548/906 

ULN2001 

3975/2011 

U6AN07059X 

7470 

U9AN03759X 

7437 

U1585G 

3018 

UA720 

3171/744 

UA3045DM 

3543/912 

ULN-2001A 

3975/2011 

U6AN07259X 

7472 

U9AN03859X 

7438 

U1585H 

3018 

UA723 14 LEADS 

3165/923D 

UA3046DC 

3543/912 

ULN-2002A 

9092/2012 

U6AN07359X 

7473 

U9AN04059X 

7440 

U1650E 

3448 

UA723 METAL CAN 3164/923 

UA3054DC 

3544/917 

ULN-2003A 

909?/2013 

U6AN07459X 

7474 

U9AN05059X 

7450 

U1714 

3112 

UA723C 14 LEADS 3165/923D 

UA3064 

3141/780 

ULN-2004A 

9094/2014 

U6AN08059X 

7480 

U9AN05159X 

7451 

U1715 

3112 

UA723C METALCAN 3164/923 

UA3064HC 

3141/780 

ULN-2005A 

9095/2015 

U6AN08659X 

7486 

U9AN05359X 

7453 

U1835E 

3448 

UA723CA 

3165/923D 

UA3064PC 

3215/783 

ULN-2011A 

3975/2011 

U6AN09059X 

7490 

U9AN05459X 

7454 

U1837E 

3116 

UA723CL 

3164/923 

UA3064TC 

3215/783 

ULN-2012A 

9092/2012 

U6AN09359X 

7493 

U9AN06059X 

7460 

U1994E 

3116 

UA723DC 

3165/923D 

UA3065 

3072/712 

ULN-2013A 

9093/2013 

U6AN09559X 

7495 

U9AN07059X 

7470 

U2047E 

3448 

UA723DM 

3165/923D 

UA3067PC 

3074/729 

ULN-2014 A 

9094/2014 

U6AN10759X 

74107 

U9AN07259X 

7472 

U-2 400-03 

3016 

UA723HC 

3164/923 

UA3076HC 

3169/781 

ULN-2015 A 

9095/2015 

U6AN12259X 

74122 

U9AN07359X 

7473 

U2848-1 

3020/123 

UA723HM 

3164/923 

UA3086DC 

3543/912 

ULN-2081 

3550/916 

U6AN13259X 

74132 

U9AN07459X 

7474 

U3012 

3112 

UA723L 

3164/923 

UA3089PC 

3147 

ULN-2081A 

3550/916 

U6AN17659X 

74197 

U9AN08059X 

7480 

U2091858-11 

3009 

UA723PC 

3165/923D 

UA3401PC 

3688/992 

ULN2082 

3694/2023 

U6AN17759X 

74177 

U9AN08659X 

7486 

U13033801 

3017B/117 

UA729 

9014/720 

UA3403 

3594 

ULN2082A 

3694/2023 

U6AN18059X 

74180 

U9AN09059X 

7490 

UA67 

3161/722 

UA729CA 

9014/720 

UA7805 

3591/960 

ULN-2082A 

3694/2023 

U6AN19659X 

74196 

U9AN09359X 

7493 

UA78L 

3724/981 

UA732 

3159/718 

UA7805C 

3462/977 

ULN-2083A 

3695 

U6AS00059X 

74SOO 

U9AN09559X 

7495 

UA78L0.S 

3724/981 

UA732PC 

3159/718 

UA7805CDA 

3629/309K 

ULN2111 

3135/709 

U6AS00459X 

74S04 

U9AN10759X 

74107 

UA78LO,AWC 

3724/981 

UA733 

9017 

UA7805KC 

3629/309K 

ULN2111A 

3135/709 

U6B7414159X 

74141 

U9AN12259X 

74122 

UA78L05 

3462/977 

UA733C 

9017 

UA7805UC 

3462/977 

ULN2111N 

3135/709 

U6B7780394 

3075/714 

U9AN13259X 

74132 

UA78L05AC 

3462/977 

UA733PC 

3165/923D 

UA7806C 

3669/962 

ULN2113, 

3375/737 

U6BA01559X 

7441 

U9AN16459X 

74164 

UA78L05ALP 

3462/977 

UA737E 

3134/705A 

UA7806CKC 

3669/962 

ULN-2113A 

3375/737 

U6BN02359X 

7423 

U9AN17659X 

74197 

UA78L05AWC 

3462/977 

UA739 

3162/725 

UA7806UC 

3669/962 

ULN2113A 

3375/737 

U6BN04259X 

7442 

U9AN17759X 

74177 

UA78L05CLP 

3462/977 

UA739C 

3162/725 

UA7808C 

3630/964 

ULN2113N 

3375/737 

U6BN04359X 

7443 

U9AN17859X 

74178 

UA78L05S 

3462/977 

UA739DC 

3162/725 

UA7808CKC 

3630/964 

ULN2114 

3077/790 

U6BN04459X 

7444 

U9AN18059X 

74180 

UA78L05WC 

3462/977 

UA739PC 

3162/725 

UA7808CU 

3630/964 

ULN2114A 

3077/790 

U6BN07559X 

7475 

U9AN19659X 

74196 

UA78L06 

3831 

UA741 

3514/941 

UA7808UC 

3630/964 

ULN2114N 

3077/790 

U6BN07659X 

7476 

U9AS00059X 

74SOO 

UA78L06A 

3831 

UA741A 

3514/941 

UA7812 

3592/966 

ULN2114W 

3134/705A 

U6BN08359X 

7483 

U9AS00459X 

74S04 

UA78L06AWC 

3831 

UA741ADM 

3552/941M 

UA7812C 

3592/966 

ULN2120A 

3159/718 

U6BN08559X 

7485 

U9B7780394 

3075/714 

UA78L08 

3724/981 

UA741C 

3514/941 

UA7812CKC 

3592/966 

ULN2120N 

3159/718 

U6BN09459X 

7494 

U9BA01559X 

7441 

UA78L08AC 

3724/981 

UA741CA 

3552/941M 

UA7812UC 

3592/966 

ULN2122 

9014/720 

U6BN15359X 

74153 

U9BA02259X 

74157 

UA78L08C 

3724/981 

UA741CP 

3552/941M 

UA7815 

3593/968 

ULN2122A 

9014/720 

U6BN15559X 

74155 

U9BA40559X 

7445 

UA78L08CLP 

3724/981 

UA741CT 

3514/941 

UA7815C 

3593/968 

ULN2122N 

9014/720 

U6BN15659X 

74156 

U9BN02359X 

7423 

UA78L08WC 

3724/981 

UA741CV 

3552/941M 

UA7815CKC 

3593/968 

ULN2124 

3075/714 

U6BN17559X 

74175 

U9BN04259X 

7442 

UA78L62AC 

3973/988 

UA741EC 

3514/941 

UA7815CU 

3593/968 

ULN2124A 

3075/714 

U06C 

3843 

U9BN04359X 

7443 

UA78L62AV 

3973/988 

UA741TC 

3514/941 

UA7815UC 

3593/968 

ULN2124N 

3075/714 

U6E7729394 

9014/720 

U9BN04459X 

7444 

UA78L62AWV 

3973/988 

UA742 

3886/979 

UA7818C 

3699 

ULN2125A 

3170/731 

U6E7739393 

3162/725 

U9BN04659X 

7446 

UA78L62C 

3973/988 

UA742PC 

3886/979 

UA7824C 

3670/972 

ULN2125N 

3170/731 

U6NA01159X 

74154 

U9BN04859X 

7448 

UA78L62WC 

3973/988 

UA746 

3134/705A 

UA7824UC 

3670/972 

ULN2127 

3076/715 

U6NA04159X 

74181 

U9BN07559X 

7475 

UA78L062WV 

3973/988 

UA746C 

3134/705A 

UA7905AC 

3671/961 

ULN2127A 

3076/715 

U6NN15059X 

74150 

U9BN07659X 

7476 

UA78L82 

3724/981 

UA746DC 

3077/790 

UA7905C 

3671/961 

ULN2127N 

3076/715 

U6NN19859X 

74198 

U9BN08359X 

7483 

UA78M05UC 

3591/960 

UA746DIP 

3077/790 

UA7905UC 

3671/961 

ULN2128A 

3161/722 

U6NN19959X 

74199 

U9BN08559X 

7485 

UA78M06CKC 

3669/962 

UA746HC 

3134/705A 

UA7906CKC 

3672/963 

ULN2128N • 

3161/722 
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ULN2129A—UZ112 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

ULN2129A 

3144/723 

UPB202C 

7410 

UPC15MA 

3565/1171 

UPD4029C 

4029 

US7410J 

7410 

UT236 

9004/5801 

ULN2129N 

3144/723 

UPB202D 

7410 

UPC-16C 

3072/712 

UPD4030C 

4030 

US7411A 

7411 

UT237 

9008/5805 

ULN2134A 

3734/806 

UPB203C 

7420 

UPC16C 

3101/706 

UPD4035C 

4035 

US7411J 

7411 

UT238 

3848/5806 

ULN2136A 

3375/737 

UPB203D 

7420 

UPC20C 

3877/1075A 

UPD4040C 

4040 

US7420A 

7420 

UT242 

9005/5802 

ULN2136N 

3375/737 

UPB204C 

7430 

UPC20C1 

3877/1075A 

UPD4042C 

4042 

US7420J 

7420 

UT244 

9007/5804 

ULN2137A 

3171/744 

UPB204D 

7430 

UPC20C2 

3877/1075A 

UPD4043C 

4043 

US7426A 

7426 

UT245 

9008/5805 

ULN2165 

3072/712 

UPB205C 

7440 

UPC22C 

3498/1078 

UPD4044C 

4044 

US7427A 

7427 

UT247 

3848/5806 

ULN2165A 

3072/712 

UPB205D 

7440 

UPC23C 

3471/1046 

UPD4049C 

4049 

US7430A 

7430 

UT249 

9004/5801 

ULN2165N 

3072/712 

UPB206C 

7450 

UPC30C 

3470/1049 

UPD4050C 

4050 

US7430J 

7430 

UT251 

9004/5801 

ULN2208M 

3163/736 

UPB2060 

7450 

UPC32C 

3475/1050 

UPD4053C 

4053 

US7432A 

7432 

UT252 

9005/5802 

ULN2209M 

3163/736 

UPB207C 

7451 

UPC78L05 

3462/977 

UPD4066C 

4066 

US7432J 

7432 

UT254 

9007/5804 

ULN2210 

3160/801 

UPB207D 

7451 

UPC78L08 

3630/964 

UPD4069C 

4069 

US7438A 

7438 

UT255 

9008/5805 

ULN2210A 

3160/801 

UPB208D 

7453 

UPC78M05 

3591/960 

UPD4071C 

4071 

US7438J 

7438 

UT257 

3848/5806 

ULN2210N 

3160/801 

UPB209D 

7454 

UPC81 

3877/1075A 

UPD4081C 

4081 

US7440A 

7440 

UT258 

9009/5808 

ULN2211 

3453/742 

UPB210C 

7460 

UPC81C 

3877/1075A 

UPD4511 

4511 

US7440J 

7440 

UT261 

9004/5801 

ULN22118 

3453/742 

UPB210D 

7460 

UPC 143-05 

3591/960 

UPD4518 

4518 

US7441A 

7441 

UT262 

9005/5802 

ULN221IP 

3453/742 

UPB211C 

7472 

UPC157A 

3565/1171 

UPD4520C 

4520 

US7442A 

7442 

UT264 

9007/5804 

ULN2212A 

3451/807 

UPB211D 

7470 

UPC206 

3877/1075A 

UPD4555C 

4555 

US7443A 

7443 

UT265 

9008/5805 

ULN2212B 

3451/807 

UPB212C 

7473 

UPC262C 

3475/1050 

UPD4556C 

4556 

US7444A 

7444 

UT267 

3848/5806 

ULN2212P 

3451/807 

UPB212D 

7472 

UPC271C 

3668 

UPI1347 

3721/100 

US7445A 

7445 

UT268 

9009/5808 

ULN2224A 

3235/739 

UPB214C 

7474 

UPC301AN 

3641/975 

UP11353 

3722/102 

US7446A 

7446 

UT345 

3033 

ULN2226A 

3235/739 

UPB214D 

7474 

UPC311C 

3668 

UPI2222 

3444/123A 

US7447A 

7447 

UT347 

9010/5809 

ULN2226N 

3235/739 

UPB215C 

7401 

UPC324C 

3643/987 

UPI4046-46 

3444/123A 

US7448A 

7448 

UT361 

9009/5808 

ULN-2227A 

9028/700 

UPB215D 

7401 

UPC544C 

3358/1006 

UPT021 

3131 A/369 

US7450A 

7450 

UT362 

9009/5808 

ULN2228A 

3454/790 

UPB217C 

7475 

UPC554 

3485/1142 

UPT022 

3131 A/369 

US7450J 

7450 

UT363 

9010/5809 

ULN2228N 

3077/790 

UPB217D 

7475 

UPC554C 

3485/1142 

UPT023 

3131 A/369 

US7451A 

7451 

UT364 

9010/5809 

ULN-2231A 

3887/983 

UPB218C 

7441 

UPC554H 

3485/1142 

UPT024 

3131 A/369 

US7451J 

7451 

UT2005 

9003/5800 

ULN2242 

3976 

UPB218D 

7441 

UPC555 

3157/703A 

UPT025 

3131 A/369 

US7453A 

7453 

UT2010 5 

9004/5801 

ULN2242A 

3976 

UPB219C 

7490 

UPC555A 

3157/703A 

UPT214 

3748/282 

US7453J 

7453 

UT2020 1 

9005/5802 

ULN2244 

3172/743 

UPB219D 

7490 

UPC555C 

3157/703A 

UPT215 

3748/282 

US7454A 

7454 

UT2040 

9007/5804 

ULN2244A 

3172/743 

UPB222C 

7492 

UPC555H 

3472/1092 

UPT221 

3131A/369 

US7454J 

7454 

UT2060 

3848/5806 

ULN2244N 

3172/743 

UPB2220 

7492 

UPC555HF 

3472/1092 

UPT222 

3131 A/369 

US7460A 

7460 

UT2080 

3051/156 

ULN-2245 

9029 

UPB223C 

7493 

UPC562C 

3475/1050 

UPT223 

3131 A/369 

US7460J 

7460 

UT3005 

9003/5800 

ULN-2245A 

9029 

UPB223D 

7493 

UPC566H 

3249/1052 

UPT224 

3131 A/369 

US7470A 

7470 

UT3010 

9004/5801 

ULN-2260A 

9026/701 

UPB224C 

7476 

UPC566H2 

3249/1052 

UPT225 

3131 A/369 

US7470J 

7470 

UT3020 

9005/5802 

ULN2261A 

3207/818 

UPB224D 

7476 

UPC566H3 

3249/1052 

UPT321 

3131 A/369 

US7472A 

7472 

UT3040 

9007/5804 

ULN2262 

3158/797 

UPB225C 

7473 

UPC566H-B 

3249/1052 

UPT322 

3131 A/369 

US7472J 

7472 

UT3060 

3848/5806 

ULN2262A 

3158/797 

UPB225D 

7473 

UPC566H-L 

3249/1052 

UPT323 

3131 A/369 

US7473A 

7473 

UT3080 

9009/5808 

ULN2262N 

3158/797 

UPB226C 

7495 

UPC566H-M 

3249/1052 

UPT324 

3131 A/369 

US7473J 

7473 

UTRA-7RM 

3009 

ULN-2263A 

9025/702 

UPB226D 

7495 

UPC566H-N 

3249/1052 

UPT325 

3131 A/369 

US7474A 

7474 

UZ1-3.3 

3330/5066A 

ULN2264 

3141/780 

UPB227D 

7442 

UPC571C 

3498/1078 

UPT410 

3836/284 

US7474J 

7474 

UZ1-3.4 

3330/5066A 

ULN2264A 

3215/783 

UPB230D 

7483 

UPC573C 

3486/1184 

UPT611 

3748/282 

US7475A 

7475 

UZ1-3.6 

3055/134A 

ULN2264AN 

3215/783 

UPB232C 

7402 

UPC575C 

3473/1140 

UPT612 

3748/282 

US7475J 

7475 

UZ1-3.9 

3331/5067A 

ULN2264K 

3141/780 

UPB232D 

7402 

UPC575C2 

3473/1140 

UPT613 

3748/282 

US7476A 

7476 

UZ1-4.3 

3332/5068A 

ULN2264N 

3215/783 

UPB234C 

7408 

UPC576H 

3468/1185 

UPT614 

3748/282 

US7480A 

7480 

UZ1-4.7 

3333/5069A 

ULN2266A 

3073/728 

UPB234D 

7408 

UPC577A 

3461/1082 

UPT615 

3748/282 

US7483A 

7483 

UZ1-5.1 

3056/135A 

ULN2266N 

3073/728 

UPB235D 

7404 

UPC577H 

3461/1082 

UPT731 

3946/385 

US7486A 

7486 

UZ 1-5.6 

3057/136A 

ULN2267 

3074/729 

UPB236D 

7405 

UPC577N 

3461/1082 

UPT732 

3946/385 

US7486J 

7486 

UZ 1-6.2 

3058/137A 

ULN2267A 

3074/729 

UPB237D 

7437 

UPC580C 

3725/1196 

UPT733 

3946/385 

US7490A 

7490 

UZ 1-6.8 

3334/5071A 

ULN2267N 

3074/729 

UPB238D 

7438 

UPC592A2 

3469/1195 

UPT734 

3946/385 

US7490J 

7490 

UZ 1-7.5 

3059/138A 

ULN2268A 

3205/982 

UPB2047D 

7447 

UPC592H2 

3469/1195 

UPT735 

3946/385 

US7492A 

7492 

UZ1-8.2 

3136/5072A 

ULN2269A 

3149/791 

UPB2085D 

7485 

UPC595 

3168/749 

UPT833 

3946/385 

US7492J 

7492 

UZ 1-9.1 

3060/139A 

ULN2269N 

3149/791 

UPB2086D 

7486 

UPC595C 

3168/749 

UPT834 

3946/385 

US7493A 

7493 

UZ1-10 

3061/140A 

ULN2274B 

3455/804 

UPB2150D 

74150 

UPC595C2 

3168/749 

UPT835 

3946/385 

US7493J 

7493 

UZ1-11 

3139/5074A 

ULN2274P 

3455/804 

UPB2151D 

74151 

UPC596 

3742/1187 

UPT931 

3945/327 

US74107A 

74107 

UZ 1-11.5 

3092/141A 

ULN2275B 

3455/804 

UPB2154D 

74154 

UPC596C 

3742/1187 

UPT1131 

3895/328 

US74121A 

74121 

UZ1-12 

3062/142A 

ULN2275P 

3455/804 

UPB2161D 

74161 

UPC596C2 

3742/1187 

UPT1132 

3895/328 

US74121J 

74121 

UZ1-14 

3094/144A 

ULN2275Q 

3455/804 

UPB2170D 

74170 

UPC741C 

3552/941M 

UPT1133 

3895/328 

US74145A 

74145 

UZ 1-15 

3063/145A 

ULN2276B 

3455/804 

UPB2180D 

74180 

UPC767PC 

3161/722 

UPT1134 

3895/328 

US74153A 

74153 

UZ 1 -20 

3335/5079A 

ULN2276P 

3455/804 

UPB2181D 

74181 

UPC861C 

3880/1254 

UPT1135 

3895/328 

US74154AN 

74154 

UZ1-22 

3336/5080A 

ULN2276Q 

3455/804 

UPB2192D 

74192 

UPC 1001H 

3243/1160 

UPT1215 

3748/282 

US74180A 

74180 

UZ1-24 

3157/703A 

ULN2277 

3236/748 

UPB2193D 

74193 

UPC1020 

3243/1160 

UR105 

3017B/117 

US74180J 

74180 

UZ1-26 

3148 

ULN2277B 

3455/804 

UPB2195D 

74195 

UPC1020H 

3243/1160 

UR110 

3017B/117 

USFD-1 

3031A 

UZ1-27 

3064/146A 

ULN2277P 

3455/804 

UPB2198D 

74198 

UPC1025H 

3474/1081A 

UR115 

3017B/117 

USFD-1A 

3031A 

UZ1-29 

3150 

ULN2277Q 

3455/804 

UPB7400C 

7400 

UPC1026 

3763/1226 

UR120 

3017B/117 

UT11 

3311 

UZ1-33 

3095/147A 

ULN2278B 

3455/804 

UPB7402C 

7402 

UPC1026C 

3763/1226 

UR123VA 

7090/5890 

UT12 

9005/5802 

UZ1-36 

3337/5085A 

ULN2278P 

3455/804 

UPB7404C 

7404 

UPC1031H 

3878/1245 

UR125 

3031A 

UT12.8B 

3093 

UZ1-39 

3338/5086A 

ULN2278Q 

3455/804 

UPB7405C 

7405 

UPC1031H2 

3878/1245 

UR205 

9003/5800 

UT13 

9005/5802 

UZ1-43 

3339/5087A 

ULN2280A 

3328/740A 

UPB7410C 

7410 

UPC1032H 

3874/1170 

UR210 

9004/5801 

UT14 

3017B/117 

UZ1-43G 

3339/5087A 

ULN2280B 

3328/740A 

UPB7413C 

7413 

UPC1156 

3484/1194 

UR215 

9005/5802 

UT15 

3311 

UZ1-47 

3340/5088A 

ULN2280P 

3328/740A 

UPB7420C 

7420 

UPC1156H 

3484/1194 

UR220 

9005/5802 

UT-16 

3016 

UZ1-47G 

3340/5088A 

ULN2280Q 

3328/740A 

UPB7430C 

7430 

UPC1156H2 

3484/1194 

UR225 

9007/5804 

UT17 

3016 

UZ1-51 

3341/5089A 

ULN2281B 

3456/741 

UPB7437C 

7437 

UPC1181 

3922 

URS-126-2 

3079 

UT18 

3016 

UZ1-55 

3096/148A 

ULN2289 

3147 

UPB7438C 

7438 

UPC1181H 

3922 

US15/1 

3067/502 

UT21 

3311 

UZ1-56 

3342/5090A 

ULN2289A 

3829/788 

UPB7440C 

7440 

UPC1182 

3923 

US15/1B 

3067/502 

UT22 

3016 

UZ1-62 

3097/149A 

ULN2289N 

3829/788 

UPB7442C 

7442 

UPC1182H 

3923 

US15/1S 

3067/502 

UT23 

3017B/117 

UZ1-68 

3343/5092A 

ULN2291M 

3255/815 

UPB7445C 

7445 

UPC1352C 

9016 

US 15/3 

3108/505 

UT24 

3017B/117 

UZ1-82 

3098/150A 

ULN2298A 

3167/738 

UPB7447C 

7447 

UPC1353C 

3879/1246 

US20-1B 

3067/502 

UT25 

3031A 

UZ1-91 

3345/5095A 

ULN2298N 

3167/738 

UPB7450C 

7450 

UPC1367C 

9015 

US20/16 

3108/505 

UT26 

3031A 

UZ1-110 

3099/151A 

ULN2298P 

3167/738 

UPB7451C 

7451 

UPC 1380 

3725/1196 

US25-1B 

3108/505 

UT26 TR1AC 

3658/56004 

UZ1-120 

3347/5097A 

ULN2741D 

3514/941 

UPB7453C 

7453 

UPC1380C 

3725/1196 

US25/1AS 

3068/503 

UT27 

3017B/117 

UZ1-128 

3093 

ULN-2801A 

9077/2016 

UPB7454C 

7454 

UPC1458C 

3465/778A 

US25/1CS 

3108/505 

UT111 

9003/5800 

UZ1-130 

3348/5098A 

ULN-2802A 

9078/2017 

UPB7460C 

7460 

UPC2002 

3852/1232 

US74HOOA 

74HOO 

UT112 

9004/5801 

UZ1-140 

3349/5099A 

ULN-2803A 

9079/2018 

UPB7473C 

7473 

UPC4556 

4556 

US74H00J 

74H00 

UT113 

9005/5802 

UZ 1-150 

3350/5100A 

ULN-2804A 

9080/2019 

UPB7474C 

7474 

UPC14305 

3591/960 

US74H04A 

74H04 

UT114 

9006/5803 

UZ 1-160 

3351/5101A 

ULN-2805A 

9081/2020 

UPB7476C 

7476 

UPC14305H 

3591/960 

US74H04J 

74H04 

UT115 

9007/5804 

UZ 1-164 

3142 

ULN-2811A 

9077/2016 

UPB7480C 

7480 

UPC14308 

3630/964 

US123VA 

7090/5890 

UT116 

3017B/117 

UZ1-170 

3352/5102A 

ULN-2812A 

9078/2017 

UPB7485C 

7485 

UPC14308H 

3630/964 

US1555 

3100/519 

UT117 

9008/5805 

UZ1-176 

3145 

ULN-2813 A 

9079/2018 

UPB7486C 

7486 

UPC14312 

3592/966 

US7051A 

3776/5010A 

UT118 

3848/5806 

UZ 1-180 

3353/5103A 

ULN-2814A 

9080/2019 

UPB74107C 

74107 

UPC14312H 

3592/966 

US7082A 

3782/5016A 

UT119 

9009/5808 

UZ 1-190 

3354/5104A 

ULN-2815 A 

9081/2020 

UPB74123C 

74123 

UPC14315 

3593/968 

US7091 

3784/5018A 

UT120 

9010/5809 

UZ 1-200 

3355/5105A 

ULN3262A 

3158/797 

UPB74141D 

74141 

UPC 14315H 

3593/968 

US7120B 

3787/5021A 

UT211 

9006/5803 1 

UZ3.6 

3055/134A 

ULN3701Z 

3852/1232 

UPB74150C 

74150 

UPD861C 

3880/1254 

US7150 

3790/5024A 

UT212 

9006/5803 

UZ-4.0C 

3774/5008A 

ULS2741D 

3514/941 

UPB74151C 

74151 

UPD861CE 

3880/1254 

US7400A 

7400 

UT213 

9007/5804 

UZ5.1 

3056/135A 

ULT3730 

3764/127 

UPB74153C 

74153 

UPD2816 

3881 

US7400J 

7400 

UT214 

9008/5805 

UZ5.1B 

3056/135A 

ULT3731 

3764/127 

UPB74154C 

74154 

UPD2816C 

3881 

US7401A 

7401 

UT215 

3848/5806 

UZ6.2 

3779/5013A 

ULX2210 

3160/801 

UPB74155C 

74155 

UPD4001C 

4001 

US7401J 

7401 

UT221 

3016 

UZ6.2B 

3058/137A 

ULX2210D 

3160/801 

UPB74156C 

74156 

UPD4002C 

4002 

US7402A 

7402 

UT222 

3017B/117 

UZ7.5 

3059/138A 

ULX-2231A 

3887/983 

UPB74157C 

74157 

UPD4011C 

4011 

US7402J 

7402 

UT223 

3017B/117 

UZ8.2 

3136/5072A 

ULX2244 

3172/743 

UPB74161C 

74161 

UPD4012C 

4012 

US7403A 

7403 

UT224 

3016 

UZ9.1 

3066/118 

ULX2277 

3455/804 

UPB74164C 

74164 

UPD4013C 

4013 

US7403J 

7403 

UT225 

3031A 

UZ9.1 ZENER 

3060/139A 

ULX2298N 

3167/738 

UPB74170D 

74170 

UPD4014C 

4014 

US7404A 

7404 

UT226 

3031A 

UZ9.1B 

3060/139A 

UMT3202 

3021/124 

UPB74175C 

74175 

UP04015C 

4015 

US7404J 

7404 

UT227 

3031A 

UZ-9.1F 

3060/139A 

UP32C 

3475/1050 

UPB74180C 

74180 

UPD4017C 

4017 

US7405A 

7405 

UT228 

3017B/117 

UZ-12B 

3787/5021A 

UP12217 

3192/186 

UPB74181D 

74181 

UPD4020C 

4020 

US7405J 

7405 

UT229 

3017B/117 

UZ13B 

3093 

UP12218 

3192/186 

UPB74192C 

74192 

UPD4021C 

4021 

US7408A 

7408 

UT231 

3017B/117 

UZ15 

3063/145A 

UP14046 

3192/186 

UPB74193C 

74193 

UPD4023C 

4023 

US7408J 

7408 

UT232 

3017B/117 

UZ-15C 

3063/145A 

UP14047 

3192/186 

UPB74195C 

74195 

UPD4025C 

4025 

US7409A 

7409 

UT233 

3017B/117 

UZ110 

3422/5156A 

UPB201C 

7400 

UPB74198D 

74198 

UPD4027C 

4027 

US7409J 

7409 

UT234 

9005/5802 

UZ111 

3423/5157A 

UPB2010 

7400 

UPB7787354 

3158/797 

UPD4028C 

4028 

US7410A 

7410 

UT235 

9007/5804 

UZ112 

3424/5158A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

, Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

UZ113 

3425/5159A 

UZ5113 

3425/5159A 

UZ8115 

3350/5100A 

VO-6 

3311 

V171 

3017B/117 

VC611A 

3324/611 

UZ114 

3426/5160A 

UZ5114 

3426/5160A 

UZ8116 

3351/5101A 

V0-6B 

3311 

V172 

3024/128 

VC612 

3325/612 

UZ115 

3427/5161A 

UZ5115 

3427/5161A 

UZ8117 

3352/5102A 

V0-6C 

3311 

V176 

3054/196 

VC612A 

3325/612 

UZ116 

3428/5162A 

UZ5116 

3428/5162A 

UZ8118 

3353/5103A 

V0-6C-401 

3311 

V177 

3024/128 

VC613 

3325/612 

UZ117 

3429/5163A 

UZ5117 

3429/5163A 

UZ8119 

3354/5104A 

V0-6E 

3017B/117 

V178 

3157/703A 

VC613A 

3325/612 

UZ118 

3430/5164A 

UZ5118 

3430/5164A 

UZ8120 

3355/5105A 

V0BX4 

3017B/117 

V180 

3025/129 

VC622 

3326/613 

UZ119 

3431/5165A 

UZ5119 

3431/5165A 

UZ8210 

3346/5096A 

VOIG 

3032A 

V182 

3162/725 

VC622A 

3326/613 

UZI 20 

3432/5166A 

UZ5120 

3432/5166A 

UZ8211 

3099/151A 

V-1 

3999/173BP 

V183 

3448 

VC623 

3326/613 

UZ210 

3422/5156A 

UZ5210 

3422/5156A 

UZ8212 

3347/5097A 

V2SC454-C/1A 

3124/289 

V184 

3157/703A 

VC623A 

3326/613 

UZ211 

3423/5157A 

UZ5211 

3423/5157A 

UZ8217 

3352/5102A 

V2SC717///-1 

3132 

V205 

3006/160 

VC633 

3327/614 

UZ212 

3424/5158A 

UZ5212 

3424/5158A 

UZ8218 

3353/5103A 

V03 

3051/156 

V-210C 

3091 

VC633A 

3327/614 

UZ213 

3425/5159A 

UZ5213 

3425/5159A 

UZ8219 

3354/5104A 

V03-C 

3311 

V220 

3039/316 

VC634 

3327/614 

UZ214 

3426/5160A 

UZ5214 

3426/5160A 

UZ8220 

3355/5105A 

V03/DIJ72292 

3051/156 

V221 

3039/316 

VC634A 

3327/614 

UZ215 

3427/5161A 

UZ5215 

3427/5161A 

UZ8706 

3334/5071A 

V03C 

3032A 

V222 

3039/316 

VC822 

3324/611 

UZ216 

3428/5162A 

UZ5216 

3428/5162A 

UZ8707 

3059/138A 

V03E 

3051/156 

V-270D1 

3016 

VC822A 

3324/611 

UZ217 

3429/5163A 

UZ5217 

3429/5163A 

UZ8708 

3136/5072A 

V03E/DIJ72292 

3051/156 

V297 

3444/123A 

VC823 

3325/612 

UZ218 

3430/5164A 

UZ5218 

3430/5164A 

UZ8709 

3060/139A 

V05B 

3051/156 

V405 

3039/316 

VC823A 

3325/612 

UZ219 

3431/5165A 

UZ5219 

3431/5165A 

UZ8710 

3061/140A 

V06 

3017B/117 

V409 

3893/152 

VC827 

3327/614 

UZ220 

3432/5166A 

UZ5220 

3432/5166A 

UZ8712 

3062/142A 

V06-C 

3311 

V410 

3114/290 

VC827A 

3327/614 

UZ310 

3422/5156A 

UZ5310 

3422/5156A 

UZ8713 

3750/143A 

V06-E 

3313/116 

V410A 

3025/129 

VC841 

3323/610 

UZ311 

3423/5157A 

UZ5311 

3423/5157A 

UZ8714 

3060/139A 

V06-G 

3017B/117 

V413 

9084A/6408 

VC841A 

3323/610 

UZ312 

3424/5158A 

UZ5312 

3424/5158A 

UZ8715 

3063/145A 

V6/2R 

3005 

V413K 

9084 A/6408 

VC 1222 

3864/605 

UZ313 

3425/5159A 

UZ5313 

3425/5159A 

UZ8716 

3751/5075A 

V6/2RC 

3005 

V413L 

9083A/6407 

VD6 

3017B/117 

UZ314 

3426/5160A 

UZ5314 

3426/5160A 

UZ8718 

3752/5077A 

V6/4R 

3005 

V413M 

9083A/6407 

VD10E1////-1 

3311 

UZ315 

3427/5161A 

UZ5315 

3427/5161A 

UZ8720 

3335/5079A 

V6/4RC 

3005 

V413N 

9084A/6408 

VD11 

3091 

UZ316 

3428/5162A 

UZ5316 

3428/5162A 

UZ8722 

3336/5080A 

V6/8R 

3005 

V435 

3039/316 

VD12 

3087 

UZ317 

3429/5163A 

UZ5317 

3429/5163A 

UZ8724 

3151/5081A 

V06A 

3017B/117 

V-442 

3016 

VD13 

3004/102A 

UZ318 

3430/5164A 

UZ5318 

3430/5164A 

UZ8727 

3064/146A 

V-06B 

3311 

V655 

3118 

VD-121C 

3017B/117 

UZ319 

3431/5165A 

UZ5319 

3431/5165A 

UZ8730 

3755/5084A 

V06B 

3311 

V910 

3324/611 

VD1120 

3463/601 

UZ320 

3432/5166A 

UZ5320 

3432/5166A 

UZ8733 

3095/147A 

V06BX4 

3016 

V910A 

3324/611 

VD1121 

3463/601 

UZ706 

3386/5120A 

UZ5706 

3386/5120A 

UZ8736 

3337/5085A 

V06C 

3311 

V912 

3325/612 

VD1122 

3463/601 

UZ707 

3387/5121A 

UZ5707 

3387/5121A 

UZ8740 

3338/5086A 

V6C 

3017B/117 

V912A 

3325/612 

VD1123 

3463/601 

UZ708 

3388/5122A 

UZ5708 

3388/5122A 

UZ8750 

3341/5089A 

V06CS 

3312 

V933 

3327/614 

VD1124 

3463/601 

UZ709 

3390/5124A 

UZ5709 

3390/5124A 

UZ8756 

3342/5090A 

V06E 

3312 

V933A 

3327/614 

VD1127 

3100/519 

UZ710 

3391/5125A 

UZ5710 

3391/5125A 

UZ8760 

3097/149A 

V06G 

3032A 

V1112 

3100/519 

VD1129 

3463/601 

UZ712 

3393/5127A 

UZ5712 

3393/5127A 

UZ8775 

3344/5093A 

V09 

3032A 

V-1266 

3063/145A 

VD1150L 

3463/601 

UZ713 

3394/5128A 

UZ5713 

3394/5128A 

UZ8780 

3098/150A 

V09-E 

3016 

V-1501U 

3311 

VD1150M 

3463/601 

UZ714 

3395/5129A 

UZ5714 

3395/5129A 

UZ8790 

3345/5095A 

V09A 

3032A 

V1650E-4 

3112 

VD1210 

3864/605 

UZ715 

3396/5130A 

UZ5715 

3396/5130A 

UZ8806 

3334/5071A 

V09B 

3032A 

V1833E 

3112 

VD1210L 

3864/605 

UZ716 

3397/5131A 

UZ5716 

3397/5131A 

UZ8807 

3059/138A 

V09C 

3081/125 

V3074A20 

3016 

VD1211 

3864/605 

UZ718 

3399/5133A 

UZ5718 

3399/5133A 

UZ8808 

3136/5072A 

V09D 

3032A 

V3074A21 

3016 

VD-1212 

3100/519 

UZ720 

3401/5135A 

UZ5720 

3401/5135A 

UZ8809 

3060/139A 

V09E 

3843 

V-8634-3 

3089/112 

VD1212 

3864/605 

UZ722 

3402/5136A 

UZ5722 

3402/5136A 

UZ8810 

3061/140A 

V09G 

3311 

V10158 

3031A 

VD1213 

3864/605 

UZ724 

3403/5137A 

UZ5724 

3403/5137A 

UZ8812 

3062/142A 

V10/1S 

3005 

V-10916-3 

3091 

VD1220 

3864/605 

UZ727 

3405/5139A 

UZ5727 

3405/5139A 

UZ8813 

3750/143A 

V10/1SJ 

3006/160 

V10916-3 

3088 

V01221 

3864/605 

UZ730 

3407/5141A 

UZ5730 

3407/5141A 

UZ8815 

3063/145A 

V10/2S 

3005 

V24820 

3088 

VD1221L 

3864/605 

UZ733 

3408/5142A 

UZ5733 

3408/5142A 

UZ8816 

3751/5075A 

V10/2SJ 

3005 

V50260-10 

3100/519 

VD1222 

3864/605 

UZ736 

3409/5143A 

UZ5736 

3409/5143A 

UZ8818 

3752/5077A 

V10/15 A 

3004/102A 

V50260-16 

3087 

VD1223 

3864/605 

UZ740 

3410/5144A 

UZ5740 

3410/5144A 

UZ8820 

3335/5079A 

V10/15A18 

3004/102A 

V50260-36 

3100/519 

VD1251L 

3864/605 

UZ750 

3413/5147A 

UZ5750 

3413/5147A 

UZ8822 

3336/5080A 

V10/30A 

3004/102A 

V904218 

3004/102A 

VD1252L 

3864/605 

UZ756 

3414/5148A 

UZ5756 

3414/5148A 

UZ8824 

3151/5081A 

V10/30A18 

3004/102A 

V907511 

3008 

VE67 

3676/5305 

UZ760 

3415/5149A 

UZ5760 

3415/5149A 

UZ8827 

3064/146A 

V10/50A 

3004/102A 

V908014H 

3062/142A 

VE68 

3676/5305 

UZ775 

3418/5152A 

UZ5775 

3418/5152A 

UZ8830 

3755/5084A 

V10/50A18 

3004/102A 

V908015 H 

3003 

VE88 

3677/5306 

UZ780 

3419/5153A 

UZ5780 

3419/5153A 

UZ8833 

3095/147A 

V10A 

3324/611 

V908980G 

3008 

VF-2 

3081/125 

UZ790 

3421/5155A 

UZ5790 

3421/5155A 

UZ8836 

3337/5085A 

V11J 

3016 

V910533 

. 3007 

VF 1043 

3327/614 

UZ806 

3386/5120A 

UZ5806 

3386/5120A 

UZ8840 

3338/5086A 

V11L 

3017B/117 

VA15 

3925/525 

VFA-2745C 

3016 

UZ807 

3387/5121A 

UZ5807 

3387/5121A 

UZ8850 

3341/5089A 

VI IN 

9000/552 

VA127 

3327/614 

VFG2745B 

3014 

UZ808 

3388/5122A 

UZ5808 

3388/5122A 

UZ8856 

3342/5090A 

V12 

3325/612 

VA128 

3327/614 

VFG-274513 

3009 

UZ809 

3390/5124A 

UZ5809 

3390/5124A 

UZ8860 

3097/149A 

V12A 

3325/612 

VA132 

3324/611 

VFL-2744K 

3006/160 

UZ810 

3391/5125A 

UZ5810 

3391/5125A 

UZ8875 

3344/5093A 

V13/11 

3004/102A 

VA135 

3324/611 

VFP2746C 

3014 

UZ812 

3393/5127A 

UZ5812 

3393/5127A 

UZ8880 

3098/150A 

V15/10DP 

3009 

VA157 

3324/611 

VFP-2746C 

3009 

UZ813 

3394/5128A 

U75813 

3394/5128A 

UZ8890 

3345/5095A 

V15/20DP 

3009 

VA160 

3327/614 

VFP-6537C 

3009 

UZ814 

3395/5129A 

UZ5814 

3395/5129A 

UZL-3.3 

3330/5066A 

V15/20R 

3006/160 

VA-187 

3794/5028A 

VFP6537C 

3014 

UZ815 

3396/5130A 

UZ5815 

3396/5130A 

UZL-3.4 

3330/5066A 

V15/30DP 

3009 

VA5139 

3323/610 

VFQ-2745F 

3005 

UZ816 

3397/5131A 

UZ5816 

3397/5131A 

UZL-3.6 

3055/134A 

V17L 

3017B/117 

VA5139A 

3323/610 

VFS5K 

3008 

UZ818 

3399/5133A 

UZ5818 

3399/5133A 

UZL-3.9 

3331/5067A 

V19C 

3318 

VAMV-1 

3031A 

VFS-2745J 

3005 

UZ820 

3401/5135A 

UZ5820 

3401/5135A 

UZL-4.3 

3332/5068A 

V19E 

3081/125 

VAR 

3100/519 

VFT-2745H 

3004/102A 

UZ822 

3402/5136A 

UZ5822 

3402/5136A 

UZl-4.7 

3333/5069A 

V030 

3311 

VB15 

3925/525 

VFU2746B 

3014 

UZ824 

3403/5137A 

UZ5824 

3403/5137A 

UZl-5.1 

3056/135A 

V30/10DP 

3009 

VB100 

3016 

VFU-2746B 

3009 

UZ827 

3405/5139A 

UZ5827 

3405/5139A 

UZL-5.6 

3057/136A 

V30/20DP 

3009 

VB300 

3016 

VFU65326B 

3717/121 

UZ830 

3407/5141A 

UZ5830 

3407/5141A 

UZL-6.2 

3058/137A 

V30/30DP 

3009 

VB-400 

3016 

VFW-27450 

3006/160 

UZ833 

3408/5142A 

UZ5833 

3408/5142A 

UZL-6.8 

3334/5071A 

V30N 

3998/506 

VB500 

3016 

VFY-2745E 

3005 

UZ836 

3409/5143A 

UZ5836 

3409/5143A 

UZL-7.5 

3059/138A 

V33 

3327/614 

VB-600 

3017B/117 

VG310 

3324/611 

UZ840 

3410/5144A 

UZ5840 

3410/5144A 

UZl-8.2 

3136/5072A 

V33A 

3327/614 

VB600A 

3017B/117 

VG310A 

3324/611 

UZ850 

3413/5147A 

UZ5850 

3413/5147A 

UZL-9.1 

3060/139A 

V33EG 

3327/614 

VBH600 

3017B/117 

VG322 

3326/613 

UZ856 

3414/5148A 

UZ5856 

3414/5148A 

UZL-10 

3061/140A 

V33G 

3327/614 

VC10 

3324/611 

VG322A 

3326/613 

UZ860 

3415/5149A 

UZ5860 

3415/5149A 

UZL-11 

3139/5074A 

V50A260-36 

3087 

VC10A 

3324/611 

VG333 

3327/614 

UZ875 

3418/5152A 

UZ5875 

3418/5152A 

UZL-12 

3062/142A 

V060 

3311 

VC 12 

3325/612 

VG333A 

3327/614 

UZ880 

3419/5153A 

UZ5880 

3419/5153A 

UZL-14 

3094/144A 

V60/10DP 

3009 

VC12A 

3325/612 

VH10 

3324/611 

UZ890 

3421/5155A 

UZ5890 

3421/5155A 

UZL-15 

3063/145A 

V60/10P 

3009 

VC33 

3327/614 

VH33 

3327/614 

UZ906 

3386/5120A 

UZ5906 

3386/5120A 

UZL-22 

3336/5080A 

V60/20DP 

3014 

VC33A 

3327/614 

VH148 

3985/5312 

UZ907 

3387/5121A 

UZ5907 

3387/5121A 

UZL-24 

3157/703A 

V60/20P 

3009 

VC210 

3324/611 

VH247 

3986/5313 

UZ908 

3388/5122A 

UZ5908 

3388/5122A 

UZL-26 

3148 

V60/30DP 

3009 

VC210A 

3324/611 

VH248 

3986/5313 

UZ909 

3390/5124A 

UZ5909 

3390/5124A 

UZL-27 

3064/146A 

V60/30P 

3009 

VC212 

3325/612 

VH447 

3987/5314 

UZ910 

3391/5125A 

UZ5910 

3391/5125A 

UZL-29 

3150 

V74 

3087 

VC212A 

3325/612 

VH448 

3987/5314 

UZ912 

3393/5127A 

UZ5912 

3393/5127A 

UZL-33 

3095/147A 

V115 

3087 

VC233 

3327/614 

VH647 

3988/5315 

UZ913 

3394/5128A 

UZ5913 

3394/5128A 

UZL-36 

3337/5085A 

V117 

3087 

VC233A 

3327/614 

VH648 

3988/5315 

UZ914 

3395/5129A 

UZ5914 

3395/5129A 

UZL-39 

3338/5086A 

V118 

3039/316 

VC309 

3324/611 

VH848 

3989/5316 

UZ915 

3396/5130A 

UZ5915 

3396/5130A 

UZl-51 

3341/5089A 

V119 

3444/123A 

VC309A 

3324/611 

VH910 

3324/611 

UZ916 

3397/5131A 

UZ5916 

3397/5131A 

UZL-55 

3096/148A 

V120PH 

3039/316 

VC321 

3326/613 

VH933 

3327/614 

UZ918 

3399/5133A 

UZ5918 

3399/5133A 

UZL-56 

3342/5090A 

V120RH 

3024/128 

VC321A 

3326/613 

VH7084 

3327/614 

UZ920 

3401/5135A 

UZ5920 

3401/5135A 

UZL-62 

3097/149A 

V126 

3063/145A 

VC332 

3327/614 

VHC1S2139-C-1 

3324/611 

UZ922 

3402/5136A 

UZ5922 

3402/5136A 

UZl-68 

3343/5092A 

VI29 

3039/316 

VC332A 

3327/614 

VHC1S2790-W-1 

3327/614 

UZ924 

3403/5137A 

UZ5924 

3403/5137A 

UZL-82 

3098/150A 

V135 

3087 

VC408 

3323/610 

VHCBB109G11-1 

3864/605 

UZ927 

3405/5139A 

UZ5927 

3405/5139A 

UZL-91 

3345/5095A 

VI39 

3024/128 

VC408A 

3323/610 

VHCBB109G-1 

3323/610 

UZ930 

3407/5141A 

UZ5930 

3407/5141A 

UZL-110 

3099/151A 

V143 

3039/316 

VC409 

3324/611 

VHCBB109G//-1 

3843 

UZ933 

3408/5142A 

UZ5933 

3408/5142A 

UZL-115 

3092/141A 

V144 

3021/124 

VC409A 

3324/611 

VHCBB109G/H 

3843 

UZ936 

3409/5143A 

UZ5936 

3409/5143A 

UZL-120 

3347/5097A 

V145 

3009 

VC410 

3324/611 

VHCBB1096//-1 

3327/614 

UZ940 

3410/5144A 

UZ5940 

3410/5144A 

UZL-128 

3093 

V146 

3024/128 

VC410A 

3324/611 

VHD1N34A///-1 

3087 

UZ950 

3413/5147A 

UZ5950 

3413/5147A 

UZL-130 

3348/5098A 

V148 

3017B/117 

VC421 

3326/613 

VHD1N60-1 

3087 

UZ956 

3414/5148A 

UZ5956 

3414/5148A 

UZL-140 

3349/5099A 

VI52 

3114/290 

VC421A 

3326/613 

VHD1S34///-1 

3087 

UZ960 

3415/5149A 

UZ5960 

3415/5149A 

UZL-150 

3350/5100A 

V152A 

3114/290 

VC422 

3326/613 

VHD 1S1553//-1 

3175 

UZ975 

3418/5152A 

UZ5975 

3418/5152A 

UZL-160 

3351/5101A 

V154 

3024/128 

VC422A 

3326/613 

VHD 1 SI 555-R-1 

3100/519 

UZ980 

3419/5153A 

UZ5980 

3419/5153A 

UZL-163 

3142 

V159 

3112 

VC432 

3327/614 

VHD 1 SI 555//1A 

3175 

UZ990 

3421/5155A 

UZ5990 

3421/5155A 

UZL-170 

3352/5102A 

VI60 

3062/142A 

VC432A 

3327/614 

VHD 1S1834//-1 

3843 

UZ4712 

3393/5127A 

UZ8110 

3346/5096A 

UZL-176 

3145 

VI62 

3114/290 

VC433 

3327/614 

VHD1S1885//-1 

3311 

UZ4812 

3393/5127A 

UZ8111 

3099/151A 

UZL-180 

3353/5103A 

V162A 

3114/290 

VC433A 

3327/614 

VHD1S2076-1 

3100/519 

UZ5110 

3422/5156A 

UZ8112 

3347/5097A 

UZL-190 

3354/5104A 

VI66 

3024/128 

VC610 

3324/611 

VHD1S2076-//-1 

3100/519 

UZ5I11 

3423/5157A 

UZ8113 

3348/5Q98A 

UZL-200 

3355/5105A 

V167 

3055/134A 

VC610A 

3324/611 

VHD151885-1 

3311 

UZ5112 

3424/5158A 

UZ8114 

3349/5099A 

V0-3C 

3017B/117 

V169 

3444/123A 

VC611 

3324/611 

VHEHZ6B2///1A 

3057/136A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

VHEHZ6B3///1A 

3057/136A 

VM623 

3327/614 

VS2C394-0-1 

3122 

VS2SC1675M-1 

3124/289 

VZ-073E 

3781/5015A 

VZ-130D 

3788/5022A 

VHERD6R8EE/-1 

3334/5071A 

VM623A 

3327/614 

VS2C1741-1 

3024/128 

VS2SC1681G/1E 

3245/199 

VZ-075 

3781/5015A 

VZ-130E 

3788/5022A 

VHERD27ED//-1 

3064/146A 

VM628 

3327/614 

VS-2SA71 

3006/160 

VS2SC1723S/-1 

3219 

VZ-075A 

3781/5015A 

VZ-135 

3789/5023A 

VHEWZ-100-1F 

3061/140A 

VM628A 

3327/614 

VS-2SA71B 

3006/160 

VS2SC1815Y/-1 

3245/199 

VZ-075B 

3781/5015A 

VZ-135 A 

3789/5023A 

VHEWZ-100//1F 

3061/140A 

VM629 

3327/614 

VS-2SA71BS 

3006/160 

VS2SC1829-/1E 

3836/284 

VZ-075C 

3781/5015A 

VZ-135B 

3789/5023A 

VHEWZ-1001E 

3346/5096A 

VM629A 

3327/614 

VS-2SA103 

3007 

VS2SC1855//-1 

3018 

VZ-075D 

3781/5015A 

VZ-135C 

3789/5023A 

VHEWZ-1001F 

3061/140A 

VM634 

3327/614 

VS2SA128V 

3764/127 

VS2SC1890AD-1 

3244 

VZ-075E 

3781/5015A 

VZ-135D 

3789/5023A 

VHEWZ-10001F 

3346/5096A 

VM634A 

3327/614 

VS-2SA358 

3006/160 

VS2SC1894//1E 

3111 

VZ-077 

3781/5015A 

VZ-135E 

3789/5023A 

VHEXZ-090-1 

3097/149A 

VM635 

3327/614 

VS-2SA378 

3006/160 

VS2SC1906//1E 

3293/107 

VZ-077A 

3781/5015A 

VZ-140 

3789/5023A 

VHF1S2076-1 

3100/519 

VM635A 

3327/614 

VS-2SA379 

3006/160 

VS2SC1921//1E 

3433/287 

VZ-077B 

3781/5015A 

VZ-140A 

3789/5023A 

VHS2SF656/1E 

3638/5402 

VM-20233 

3021/124 

VS-2SA385 

3008 

VS2SC1942//1E 

3710/238 

VZ-077C 

3781/5015A 

VZ-140B 

3789/5023A 

VHS2SF656//1E 

3638/5402 

VM-30203 

3009 

VS2SA385 

3722/102 

VS2SC1983//-1 

3041 

VZ-077D 

3781/5015A 

VZ-140C 

3789/5023A 

VHS2SF1422/1E 

3042/230 

VM30203 

3717/121 

VS-2SA385L 

3006/160 

VS2SC2021//-1 

3449/297 

VZ-077E 

3781/5015A 

VZ-140D 

3789/5023A 

VHS6142GLB1E 

3598/5457 

VM30209 

3444/123A 

VS2SA448 

3764/127 

VS2SC2023-/1E 

3219 

VZ-079 

3782/5016A 

VZ-140E 

3789/5023A 

VHSCR3AMZ8LB1 

3598/5457 

VM-30209 

3020/123 

VS2SA495-0/1E 

3114/290 

VS2SC2068LB1E 

3201/171 

VZ-079A 

3782/5016A 

VZ-145 

3790/5024A 

VHSS6089///1E 

3042/230 

VM30233 

3021/124 

VS2SA495-Y/1E 

3114/290 

VS2SC2073//1E 

3929 

VZ-079B 

3782/5016A 

VZ-145A 

3790/5024A 

VHSS6142GLB1E 

3598/5457 

VM-30234 

3021/124 

VS2SA562-0/1E 

3114/290 

VS2SC2231Y/1E 

3219 

VZ-079C 

3782/5016A 

VZ-145B 

3790/5024A 

VHSSFOR1A41IE 

3638/5402 

VM30234 

3021/124 

VS2SA562-Y/1E 

3114/290 

VS2SC2371K/1E 

3244 

VZ-079D 

3782/5016A 

VZ-145C 

3790/5024A 

VHV1 SI 209-1 

3100/519 

VM30241 

3444/123A 

VS2SA673-B/1E 

3114/290 

VS2SC2383//1E 

3275/194 

VZ-079E 

3782/5016A 

VZ-145D 

3790/5024A 

VHVHV46-G11-1 

3864/605 

VM-30241 

3020/123 

VS2SA673-C/1A 

3114/290 

VS2SC24810/IE 

9041/373 

VZ-081 

3782/5016A 

VZ-145E 

3790/5024A 

VJ148 

3985/5312 

VM-30242 

3020/123 

VS2SA673-C/1E 

3114/290 

VS2SC2481Y/1E 

9041/373 

VZ-081A 

3782/5016A 

VZ-150 

3790/5024A 

VJ248 

3986/5313 

VM30242 

3444/123A 

VS2SA740///1E 

3930 

VS2SC2482//-1 

3244 

VZ-081B 

3782/5016A 

VZ-150A 

3790/5024A 

VJ448 

3987/5314 

VM-30244 

3004/102A 

VS2SA740///-F 

3930 

VS2SC2610K/1E 

3244 

VZ-081C 

3782/5016A 

VZ-150B 

3790/5024A 

VJ648 

3988/5315 

VM-30245 

3021/124 

VS2SA844-D/-1 

3114/290 

VS2SC22290/1E 

3244 

VZ-081D 

3782/5016A 

VZ-150C 

3790/5024A 

VJ848 

3989/5316 

VM30245 

3021/124 

VS2SA844-D/-2 

3114/290 

VS-2SC-458 

3020/123 

VZ-081E 

3782/5016A 

VZ-150D 

3790/5024A 

VL/8RJ 

3721/100 

VMT-01 

3301/531 

VS2SA854-Q/1E 

3247/234 

VS2SD467-C/-1 

3024/128 

VZ82CH 

3136/5072A 

VZ-150E 

3790/5024A 

VM-PH9D522/1 

3017B/117 

VMT-02 

3301/531 

VS2SA1013//1E 

3715 

VS2SD471-S1-1 

3124/289 

VZ-083 

3782/5016A 

VZ-157 

3791/5025A 

VM-TC02P11/2 

3017B/117 

VMT-03 

3304/500A 

VS2SB126 

3717/121 

VS2SD476-C/-1 

3054/196 

VZ-083A 

3782/5016A 

VZ-157 A 

3791/5025A 

VM204 

3323/610 

VMT-03-01 

3304/500A 

VS-2SB126 

3034 

VS2SD478YL2E 

3929 

VZ-083B 

3782/5016A 

VZ-157B 

3791/5025A 

VM204A 

3323/610 

VMT-03-02 

3304/500A 

VS-2SB126F 

3009 

VS2SD604-//1E 

3560 

VZ-083C 

3782/5016A 

VZ-157C 

3791/5025A 

VM205 

3323/610 

VMT-04 

3304/500A 

VS2SB126F 

3717/121 

VS2SD666-C1-1 

3275/194 

VZ-083D 

3782/5016A 

VZ-157D 

3791/5025A 

VM205A 

3323/610 

VMT-05 

3303/522 

VS2SB126V 

3717/121 

VS2SD666-C/-1 

3275/194 

VZ-083E 

3782/5016A 

VZ-157E 

3791/5025A 

VM210 

3323/610 

VMT-05-01 

3303/522 

VS-2SB126V 

3034 

VS2SD669-C/1E 

9041/373 

VZ-OR5 

3783/5017A 

VZ-162 

3791/5025A 

VM210A 

3323/610 

VMT-05-02 

3304/500A 

VS-2S8128V 

3034 

VS2SD669-D/1E 

9041/373 

VZ-085A 

3783/5017A 

VZ-162A 

3791/5025A 

VM211 

3323/610 

VMT-05-03 

3303/522 

VS2SB171 

3722/102 

VS2SD669D/1E 

9041/373 

VZ-085B 

3783/5017A 

VZ-162B 

3791/5025A 

VM211A 

3323/610 

VMT-06 

3302/533 

VS-2SB171 

3004/102A 

VS2SD699C//1E 

9041/373 

VZ-085C 

3783/5017A 

VZ-162C 

3791/5025A 

VM216 

3323/610 

VMT-07 

3302/533 

VS2SB172 

3722/102 

VS2SD699D//1E 

9041/373 

VZ-085D 

3783/5017A 

VZ-162D 

3791/5025A 

VM216A 

3323/610 

VMT-08 

3306/523 

VS-2SB172FN 

3004/102A 

VS2SD724///1A 

3929 

VZ-085E 

3783/5017A 

VZ-162E 

3791/5025A 

VM217 

3323/610 

VMT-09 

3307/529 

VS2SB176 

3722/102 

VS2SD758-C/1E 

3929 

VZ-088 

3783/5017A 

VZ-167 

3792/5026A 

VM217A 

3323/610 

VMT-09-01 

3307/529 

VS-2SB176 

3004/102A 

VS2SD764///-1 

3710/238 

VZ-090 

3784/5018A 

VZ-167 A 

3792/5026A 

VM222 

3323/610 

VMT-10 

3900/536A 

VS-2SB178 

3004/102A 

VS2SD2271-1 

3124/289 

VZ-090A 

3784/5018A 

VZ-167B 

3792/5026A 

VM222A 

3323/610 

VMT-11 

3305/534 

VS2SB178 

3722/102 

VS2SK49F-1 

3116 

VZ-090B 

3784/5018A 

VZ-167C 

3792/5026A 

VM223 

3323/610 

VMT-12 

3310/538 

VS-2SB178A 

3004/102A 

VS9-0003-913 

3245/199 

VZ-090C 

3784/5018A 

VZ-167D 

3792/5026A 

VM223A 

3323/610 

VMT-13 

3309/539 

VS2SB178A 

3722/102 

VS9-0005-913 

3444/123A 

VZ-090D 

3784/5018A 

VZ-167E 

3792/5026A 

VM228 

3323/610 

VMT-14 

3309/539 

VS-2SB324 

3004/102A 

VS9-0006-913 

3444/123A 

VZ-090E 

3784/5018A 

VZ 172 

3792/5026A 

VM228A 

3323/610 

VMT-15 

3308/530 

VS2SB324 

3444/123A 

VS25D724///1S 

3220/198 

VZ-092 

3784/5018A 

VZ-172A 

3792/5026A 

VM229 

3323/610 

VMT-95-01 

3303/522 

VS-2SB448 

3035 

VS-102 

3016 

VZ-092A 

3784/5018A 

VZ-172B 

3792/5026A 

VM229A 

3323/610 

V03-C 

3017B/117 

VS2SB561-C/-1 

3114/290 

VS120 

3017B/117 

VZ-092B 

3784/5018A 

VZ-172C 

3 792/5026A 

VM234 

3323/610 

V06-C 

3311 

VS2SB568///-1 

3930 

VS 148 

3985/5312 

VZ-092C 

3784/5018A 

VZ-17 2D 

3 792/5026A 

VM234A 

3323/610 

V08E 

3311 

VS-2SC58 

3041 

VS202 

3017B/117 

VZ-092D 

3784/5018A 

VZ-172E 

3792/5026A 

VM235 

3323/610 

VR5.6 

3057/136A 

VS-2SC58A 

3041 

VS247 

3986/5313 

VZ-092E 

3784/5018A 

VZ 177 

3145 

VM235A 

3323/610 

VR5.6A 

3057/136A 

VS-2SC58B 

3041 

VS248 

3986/5313 

VZ-094 

3784/5018A 

VZ-177A 

3145 

VM304 

3324/611 

VR5.6B 

3057/136A 

VS-2SC58C 

3041 

VS447 

3987/5314 

VZ-094A 

3784/5018A 

VZ-177B 

3145 

VM304A 

3324/611 

VR8.2 

3136/5072A 

VS-2SC206 

3019 

VS448 

3987/5314 

VZ-094B 

3784/5018A 

VZ-177C 

3145 

VM305 

3324/611 

VR8.2A 

3136/5072A 

VS2SC206 

3444/123A 

VS500 

3585/5952 

VZ-094C 

3784/5018A 

VZ-177E 

3145 

VM305A 

3324/611 

VR8.2B 

3136/5072A 

VS-2SC208 

3018 

VS600 

3585/5952 

VZ-094D 

3784/5018A 

VZ-182 

3793/5027A 

VM310 

3324/611 

VR9.1 

3059/138A 

VS2SC208 

3444/123A 

VS647 

3988/5315 

VZ-094E 

3784/5018A 

VZ-182A 

3793/5027A 

VM310A 

3324/611 

VR9.1A 

3059/138A 

VS2SC288A 

3444/123A 

VS648 

3988/5315 

VZ-096 

3785/5019A 

VZ-182B 

3793/5027A 

VM311 

3324/611 

VR9.1B 

3059/138A 

VS-2SC288A 

3019 

VS848 

3989/5316 

VZ-096A 

3785/5019A 

VZ-182C 

3793/5027A 

VM311A 

3324/611 

VR9B 

3059/138A 

VS-2SC324H 

3122 

VSC2SC1906//1E 

3293/107 

VZ-096B 

3785/5019A 

VZ-182D 

3793/5027A 

VM316 

3324/611 

VR11 

3092/141A 

VS2SC324H 

3444/123A 

VSF2745 

3005 

VZ-096C 

3785/5019A 

VZ-182E 

3793/5027A 

VM316A 

3324/611 

VR11A 

3092/141A 

VS2SC371-R-1 

3122 

VSG-20024 

3016 

VZ-096D 

3785/5019A 

VZ-192 

3794/5028A 

VM317 

3324/611 

VR11B 

3092/141A 

VS2SC372-Y/1E 

3245/199 

VTM-09-01 

3307/529 

VZ-096E 

3785/5019A 

VZ-192A 

3794/5028A 

VM317A 

3324/611 

VR12 

3062/142A 

VS2SC373-//1E 

3122 

VX2SD478-YL2E 

3219 

VZ-098 

3785/5019A 

VZ-192B 

3794/5028A 

VM328 

3324/611 

VR12A 

3062/142A 

VS2SC373G-1 

3122 

VX3375 

3192/186 

VZ-098A 

3785/5019A 

VZ-192C 

3794/5028A 

VM328A 

3324/611 

VR12B 

3062/142A 

VS2SC374-B-1 

3122 

VZ-050 

3056/135A 

VZ-098B 

3785/5019A 

VZ-192D 

3794/5028A 

VM329 

3324/611 

VR13 

3750/143A 

VS-2SC385L 

3006/160 

VZ-050A 

3056/135A 

VZ-098C 

3785/5019A 

VZ-192E 

3794/5028A 

VM329A 

3324/611 

VR13A 

3750/143A 

VS2SC388A-/1A 

3132 

VZ-050B 

3056/135A 

VZ-098D 

3785/5019A 

VZ-197 

3795/5029A 

VM334 

3324/611 

VR13B 

3750/143A 

VS2SC394-001 

3018 

VZ-050C 

3056/135A 

VZ-098E 

3785/5019A 

VZ-230 

3151/5081A 

VM334A 

3324/611 

VR14 

3094/144A 

VS2SC394-Y-1 

3018 

VZ-050D 

3056/135A 

VZ-100 

3785/5019A 

VZ-230A 

3151/5081A 

VM335 

3324/611 

VR14A 

3094/144A 

VS-2SC446 

3039/316 

VZ-O50E 

3056/135A 

VZ-100A 

3785/5019A 

VZ-230B 

3151/5081A 

VM335A 

3324/611 

VR14B 

3094/144A 

VS2SC454-B/1E 

3124/289 

VZ-052 

3776/5010A 

VZ-100B 

3785/5019A 

VZ-230C 

3151/5081A 

VM504 

3326/613 

VR16B 

3751/5075A 

VS2SC454-C/1E 

3124/289 

VZ-052A 

3776/5010A 

VZ-100C 

3785/5019A 

VZ-230D 

3151/5081A 

VM504A 

3326/613 

VR18B 

3752/5077A 

VS2SC454-C/3 A 

3124/289 

VZ-052B 

3776/5010A 

VZ-100D 

3785/5019A 

VZ-230E 

3151/5081A 

VM505 

3326/613 

VR28B 

3754/5083A 

VS2SC458 

3124/289 

VZ-052C 

3776/5010A 

VZ-100E 

3785/5019A 

VZ-240 

3151/5081A 

VM505A 

3326/613 

VR30 

3755/5084A 

VS2SC458-C/1E 

3124/289 

VZ-052D 

3776/5010A 

VZ-105 

3786/5020A 

VZ-240A 

3151/5081A 

VM510 

3326/613 

VR30A 

3755/5084A 

VS2SC460B-1 

3018 

VZ-052E 

3776/5010A 

VZ-105A 

3786/5020A 

VZ-240B 

3151/5081A 

VM510A 

3326/613 

VR30B 

3755/5084A 

VS2SC481-1 

3048/329 

VZ054 

3777/5011A 

VZ-105B 

3786/5020A 

VZ-240C 

3151/5081A 

VM511 

3326/613 

VR33 

3095/147A 

VS2SC538 

3444/123A 

VZ056 

3777/5011A 

VZ-105C 

3786/5020A 

VZ-240D 

3151/5081A 

VM511A 

3326/613 

VR33A 

3095/147A 

VS-2SC538 

3020/123 

VZ-056 

3057/136A 

VZ-1050 

3786/5020A 

VZ-240E 

3151/5081A 

VM516 

3326/613 

VR33B 

3095/147A 

VS-2SC563 

3018 

VZ056A 

3777/5011A 

VZ-105E 

3786/5020A 

VZ-250 

3151/5081A 

VM516A 

3326/613 

VR56 

3096/148A 

VS-2SC645 

3019 

VZ-056A 

3057/136A 

VZ-110 

3786/5020A 

VZ-250A 

3151/5081A 

VM517 

3326/613 

VR56A 

3096/148A 

VS2SC645A 

3444/123A 

VZ056B 

3777/5011A 

VZ-110A 

3786/5020A 

VZ-250B 

3151/5081A 

VM517A 

3326/613 

VR56B 

3096/148A 

VS-2SC645A 

3018 

VZ-056B 

3057/136A 

VZ-110B 

3786/5020A 

VZ-250C 

3151/5081A 

VM522 

3326/613 

VR62 

3097/149A 

VS2SC681A-Y2E 

3439/163A 

VZ-056C 

3057/136A 

VZ-110C 

3786/5020A 

VZ-250D 

3151/5081A 

VM522A 

3326/613 

VR62A 

3097/149A 

VS-2SC683 

3039/316 

VZ-056D 

3057/136A 

VZ-110D 

3786/5020A 

VZ-250E 

3151/5081A 

VM523 

3326/613 

VR62B 

3097/149A 

VS-2SC684 

3019 

VZ-056E 

3057/136A 

VZ-110E 

3786/5020A 

VZ-260 

3064/146A 

VM523A 

3326/613 

VR82 

3098/150A 

VS2SC732-V1F 

3122 

VZ058 

3778/5012A 

VZ-110F 

3786/5020A 

VZ-260A 

3064/146A 

VM528 

3326/613 

VR82A 

. 3098/150A 

VS2SC733B-1 

3122 

VZ-061 

3058/137A 

VZ-115 

3092/141A 

VZ-260B 

3064/146A 

VM528A 

3326/613 

VR82B 

3098/150A 

VS2SC735-Y-1 

3138/193A 

VZ061 

3778/5012A 

VZ-115A 

3092/141A 

VZ-260C 

3064/146A 

VM529 

3326/613 

VR110 

3099/151A 

VS2SC735Y-1 

3122 

VZ-061 A 

3058/137A 

VZ-115B 

3092/141A 

VZ-260D 

3064/146A 

VM529A 

3326/613 

VR110A 

3099/151A 

VS-2SC762 

3018 

VZ-061B 

3058/137A 

VZ-115C 

3092/141A 

VZ-260E 

3064/146A 

VM534 

3326/613 

VR110B 

3099/151A 

VS2SC784-R1F 

3122 

VZ-061C 

3058/137A 

VZ-115D 

3092/141A 

VZ-270 

3064/146A 

VM534A 

3326/613 

VR601 

3864/605 

VS2SC945LP-1 

3124/289 

VZ-061D 

3058/137A 

VZ-115E 

3092/141A 

VZ-270A 

3064/146A 

VM535 

3326/613 

VS-CS1255H 

3024/128 

VS2SC983-0/2E 

3044/154 

VZ-061E 

3058/137A 

VZ-120 

3787/5021A 

VZ-270B 

3064/146A 

VM535A 

3326/613 

VS-CS1255HF 

3024/128 

VS2SC1166-0-1 

3122 

VZ-063 

3779/5013A 

VZ-120A 

3787/5021A 

VZ-270C 

3064/146A 

VM604 

3327/614 

VS-CS1256HG 

3025/129 

VS2SC1166-Y-1 

3137/192A 

VZ-063A 

3779/5013A 

VZ-120B 

3787/5021A 

VZ-270D 

3064/146A 

VM604A 

3327/614 

VS-DG1NR 

3017B/117 

VS2SC1172-/1E 

3710/238 

VZ-063B 

3779/5013A 

VZ-120C 

3787/5021A 

VZ-270E 

3064/146A 

VM605 

3327/614 

VS-FR1 

3017B/117 

VS2SC1173-Y-3 

3054/196 

VZ-063C 

3779/5013A 

VZ-120D 

3787/5021A 

VZ-280 

3150 

VM605A 

3327/614 

VS-FR1P 

3017B/117 

VS2SC1174-/1E 

3710/238 

VZ-063D 

3779/5013A 

VZ-120E 

3787/5021A 

VZ-280A 

3150 

VM610 

3327/614 

VS-FR-1 

3016 

VS2SC1213-C1A 

3122 

VZ-063E 

3779/5013A 

VZ-125 

3093 

VZ-280B 

3150 

VM610A 

3327/614 

VS-FR-1P 

3016 

VS2SC1213AC/1A 

3024/128 ■ 

VZ-065 

3780/5014A 

VZ-125 A 

3093 

VZ-280C 

3150 

VM611 

3327/614 

VS-FT-1N 

3017B/117 

VS2SC1237-1 

3197/235 

VZ-067 

3780/5014A 

VZ-125B 

3093 

VZ-280D 

3150 

VM611A 

3327/614 

VS-PH9D522/1 

3016 

VS2SC1237-1F 

3197/235 

VZ-069 

3780/5014A 

VZ-125C 

3093 

VZ-280E 

3150 

VM616 

3327/614 

VS-SD-1B 

3016 

VS2SC1335D/-1E 

3122 

VZ-071 

3781/5015A 

VZ-125 D 

3093 

VZ-290 

3150 

VM616A 

3327/614 

VS-SD-1Z 

3017B/117 

VS2SC1447LB1E 

3219 

VZ-073 

3781/5015A 

VZ-125E 

3093 

VZ-290A 

3150 

VM617 

3327/614 

VS-TC02P11/2 

3016 

VS2SC1514//-1 

3219 

VZ-073A 

3781/5015A 

VZ-130 

3788/5022A 

VZ-290B 

3150 

VM617A 

3327/614 

VS-TC0-2P11/2 

3017B/117 

VS2SC1514BK1E 

3219 

VZ-073B 

3781/5015A 

VZ-130A 

3788/5022A 

VZ-290C 

3150 

VM622 

3327/614 

VS-1 

3016 

VS2SC1514BK1F 

3219 

VZ-073C 

3781/5015A 

VZ-130B 

3788/5022A 

VZ-290D 

3150 

VM622A 

3327/614 

VS2C371-R-1 

3122 

VS2SC1569K/1E 

3219 

VZ-073D 

3781/5015A 

VZ-130C 

3788/5022A 

VZ-290E 

3150 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

VZ-300 

3150 

W2-177 

3145 

W8-085 

3136/5072A 

WA-054A 

3057/136A 

WA-120A 

3062/142A 

WB-054A 

3057/136A 

VZ-300A 

3150 

W2-182 

3145 

W8-088 

3060/139A 

WA-054B 

3057/136A 

WA-120B 

3062/142A 

WB-054B 

3057/136A 

VZ-300B 

3150 

W2-230 

3151/5081A 

W8-090 

3060/139A 

WA-054C 

3057/136A 

WA-120C 

3062/142A 

WB-054C 

3057/136A 

VZ-300C 

3150 

W2-240 

3151/5081A 

W8-092 

3060/139A 

WA-054D 

3057/136A 

WA-120D 

3062/142A 

WB-054D 

3057/136A 

VZ-300D 

3150 

W2-250 

3151/5081A 

W8-094 

3060/139A 

WA-056 

3057/136A 

WA-125 

3093 

WB-056 

3057/136A 

VZ-300E 

3150 

W2-260 

3148 

W8-098 

3061/140A 

WA-056A 

3057/136A 

WA-125 A 

3093 

WB-056A 

3057/136A 

VZ-320 

3095/147A 

W2-270 

3064/146A 

W8-100 

3061/140A 

WA-056B 

3057/136A 

WA-125B 

3093 

WB-056B 

3057/136A 

VZ-320A 

3095/147A 

W2-290 

3150 

W8-110 

3139/5074A 

WA-056C 

3057/136A 

WA-125C 

3093 

WB-056C 

3057/136A 

VZ-320B 

3095/147A 

W2-300 

3150 

W8-115 

3092/141A 

WA-056D 

3057/136A 

WA-125 D 

3093 

WB-056D 

3057/136A 

VZ-320C 

3095/147A 

W2-330 

3095/147A 

W8-120 

3062/142A 

WA-058 

3057/136A 

WA-130 

3093 

WB-058 

3057/136A 

VZ-320D 

3095/147A 

W2-340 

3095/147A 

W8-125 

3093 

WA-058A 

3057/136A 

WA-130A 

3093 

WB-058A 

3057/136A 

VZ-320E 

3095/147A 

W3 

3004/102A 

W8-130 

3093 

WA-058B 

3057/136A 

WA-130B 

3093 

WB-058B 

3057/136A 

VZ-330 

3095/147A 

W03B 

3311 

W8-140 

3094/144A 

WA-058C 

3057/136A 

WA-130C 

3093 

WB-058C 

3057/136A 

VZ-330A 

3095/147A 

W03C 

3017B/117 

W8-150 

3063/145A 

WA-058D 

3057/136A 

WA-130D 

3093 

WB-058D 

3057/136A 

VZ-330B 

3095/147A 

W3D 

3533/5635 

W8-157 

3142 

WA-061 

3058/137A 

WA-140 

3094/144A 

WB-061 

3058/137A 

VZ-330C 

3095/147A 

W04 

3106/5304 

W8-162 

3142 

WA-061A 

3058/137A 

WA-140A 

3094/144A 

WB-061A 

3058/137A 

VZ-330D 

3095/147A 

W4 

3010 

W8-167 

3142 

WA-061B 

3058/137A 

WA-140B 

3094/144A 

WB-061B 

3058/137A 

VZ-330E 

3095/147A 

W4-050 

3056/135A 

W8-172 

3145 

WA-061C 

3058/137A 

WA-140C 

3094/144A 

WB-061C 

3058/137A 

VZ-340 

3095/147A 

W4-052 

3056/135A 

W8-177 

3145 

WA-061D 

3058/137A 

WA-140D 

3094/144A 

WB-061D 

3058/137A 

VZ-340A 

3095/147A 

W4-054 

3057/136A 

W8-182 

3145 

WA-063 

3058/137A 

WA-150 

3063/145A 

WB-063 

3058/137A 

VZ-340B 

3095/147A 

W4-056 

3057/136A 

W8-230 

3151/5081A 

WA-063A 

3058/137A 

WA-150A 

3063/145A 

WB-063A 

3058/137A 

VZ-340C 

3095/147A 

W4-058 

3057/136A 

W8-240 

3151/5081A 

WA-063B 

3058/137A 

WA-150B 

3063/145A 

WB-063B 

3058/137A 

VZ-340D 

3095/147A 

W 4-061 

3058/137A 

W8-250 

3151/5081A 

WA-063C 

3058/137A 

WA-150C 

3063/145A 

WB-063C 

3058/137A 

VZ-340E 

3095/147A 

W4-063 

3058/137A 

W8-260 

3148 

WA-063D 

3058/137A 

WA-150D 

3063/145A 

WB-063D 

3058/137A 

WO-61 

3057/136A 

W4-065 

3058/137A 

W8-270 

3064/146A 

WA-065 

3058/137A 

WA-157 

3142 

WB-065 

3058/137A 

W1 

3005 

W4-071 

3059/138A 

W8-300 

3150 

WA-065A 

3058/137A 

WA-157A 

3142 

WB-065A 

3058/137A 

W1-050 

3056/135A 

W4-073 

3059/138A 

W8-330 

3095/147A 

WA-065B 

3058/137A 

WA-157B 

3142 

WB-065 B 

3058/137A 

W1-052 

3056/135A 

W4-075 

3059/138A 

W8-340 

3095/147A 

WA-065C 

3058/137A 

WA-157C 

3142 

WB-065C 

3058/137A 

W1-054 

3057/136A 

W4-077 

3059/138A 

W8-390 

3150 

WA-065D 

3058/137A 

WA-157D 

3142 

WB-065D 

3058/137A 

W1-056 

3057/136A 

W4-079 

3136/5072A 

W08M 

3677/5306 

WA-071 

3059/138A 

WA-162 

3142 

WB-071 

3059/138A 

W1-058 

3057/136A 

W4-081 

3136/5072A 

W9 

3009 

WA-071A 

3059/138A 

WA-162A 

3142 

WB-071A 

3059/138A 

W1-061 

3058/137A 

W4-083 

3136/5072A 

W9-050 

3056/135A 

WA-071B 

3059/138A 

WA-162B 

3142 

WB-071B 

3059/ 138A’ 

W1-063 

3058/137A 

W4-085 

3136/5072A 

W9-052 

3056/135A 

WA-071C 

3059/138A 

WA-162C 

3142 

WB-071C 

3059/138A 

W1-065 

3058/137A 

W4-088 

3060/139A 

W9-054 

3057/136A 

WA-071D 

3059/138A 

WA-162D 

3142 

WB-071D 

3059/138A 

W1-071 

3059/138A 

W4-090 

3060/139A 

W9-056 

3057/136A 

WA-073 

3059/138A 

WA-167 

3142 

WB-073 

3059/138A 

W1-073 

3059/138A 

W4-092 

3060/139A 

W9-058 

3057/136A 

WA-073A 

3059/138A 

WA-167 A 

3142 

WB-073A 

3059/138A 

W1-075 

3059/138A 

W4-094 

3060/139A 

W9-061 

3058/137A 

WA-073B 

3059/138A 

WA-167B 

3142 

WB-073 B 

3059/138A 

W1-077 

3059/138A 

W4-098 

3061/140A 

W9-063 

3058/137A 

WA-073C 

3059/138A 

WA-167C 

3142 

WB-073C 

3059/138A 

W1-079 

3136/5072A 

W4-100 

3061/140A 

W9-065 

3058/137A 

WA-073D 

3059/138A 

WA-167D 

3142 

WB-073D 

3059/138A 

W1-081 

3136/5072A 

W4-110 

3139/5074A 

W9-071 

3059/138A 

WA-075 

3059/138A 

WA-172 

3145 

WB-075 

3059/138A 

W1-083 

3136/5072A 

W4-115 

3092/141A 

W9-073 

3059/138A 

WA-075A 

3059/138A 

WA-172A 

3145 

WB-075A 

3059/138A 

W1-085 

3136/5072A 

W-005 

9075/166 

W9-075 

3059/138A 

WA-075B 

3059/138A 

WA-172B 

3145 

WB-075B 

3059/138A 

W1-088 

3060/139A 

W5 

3009 

W9-077 

3059/138A 

WA-075C 

3059/138A 

WA-172C 

3145 

WB-075C 

3059/138A 

W1-090 

3060/139A 

W005M 

3647/167 

W9-079 

3136/5072A 

WA-075D 

3059/138A 

WA-172D 

3145 

WB-075 D 

3059/138A 

W1-092 

3060/139A 

W06 

3676/5305 

W9-081 

3136/5072A 

WA-077 

3059/138A 

WA-177 

3145 

WB-077 

3059/138A 

W1-094 

3060/139A 

W6 

3012/105 

W9-083 

3136/5072A 

WA-077A 

3059/138A 

WA-177A 

• 3145 

WB-077A 

3059/138A 

W1-098 

3061/140A 

W06 FW BRIDGE 3676/5305 

W9-085 

3136/5072A 

WA-077B 

3059/138A 

WA-177B 

3145 

WB-077B 

3059/138A 

W1-100 

3061/140A 

W6-120 

3062/142A 

W9-088 

3060/139A 

WA-077C 

3059/138A 

WA-177C 

3145 

WB-077C 

3059/138A 

W1-110 

3139/5074A 

W6-125 

3093 

W9-090 

3060/139A 

WA-077D 

3059/138A 

WA-177D 

3145 

WB-077D 

3059/138A 

W1-115 

3092/141A 

W6-130 

3093 

W9-092 

3060/139A 

WA-079 

3136/5072A 

WA-182 

3145 

WB-079 

3136/5072A 

W1-120 

3062/142A 

W6-140 

3094/144A 

W9-094 

3060/139A 

WA-079A 

3136/5072A 

WA-182A 

3145 

WB-079A 

3136/5072A 

W1-125 

3093 

W6-150 

3063/145A 

W9-098 

3061/140A 

WA-079B 

3136/5072A 

WA-182B 

3145 

WB-079B 

3136/5072A 

W1-130 

3093 

W6-157 

3142 

W9-100 

3061/140A 

WA-079C 

3136/5072A 

WA-182C 

3145 

WB-079C 

3136/5072A 

W1-140 

3094/144A 

W6-162 

3142 

W9-110 

3139/5074A 

WA-079D 

3136/5072A 

WA-182D 

3145 

WB-079D 

3136/5072A 

W1-150 

3063/145A 

W6-167 

3142 

W9-115 

3092/141A 

WA-081 

3136/5072A 

WA-230 

3151/5081A 

WB-081 

3136/5072A 

W1-157 

3142 

W6-172 

3145 

W9-120 

3062/142A 

WA-081A 

3136/5072A 

WA-230A 

3151/5081A 

WB-081A 

3136/5072A 

W1-162 

3142 

W6-177 

3145 

W9-125 

3093 

WA-081B 

3136/5072A 

WA-230B 

3151/5081A 

WB-081B 

3136/5072A 

W1-167 

3142 

W6-182 

3145 

W9-130 

3093 

WA-081C 

3136/5072A 

WA-230C 

3151/5081A 

WB-081C 

3136/5072A 

W1-172 

3145 

W6-230 

3151/5081A 

W9-140 

3094/144A 

WA-081D 

3136/5072A 

WA-230D 

3151/5081A 

WB-081D 

3136/5072A 

W1-177 

3145 

W6-240 

3151/5081A 

W9-150 

3063/145A 

WA-083 

3136/5072A 

WA-240 

3151/5081A 

WB-083 

3136/5072A 

W1-182 

3145 

W6-250 

3151/5081A 

W9-157 

3142 

WA-083A 

3136/5072A 

WA-240A 

3151/5081A 

WB-083A 

3136/5072A 

W1-230 

3151/5081A 

W6-260 

3148 

W9-162 

3142 

WA-083B 

3136/5072A 

WA-240B 

3151/5081A 

WB-083B 

3136/5072A 

W1-240 

3151/5081A 

W6-270 

3064/146A 

W9-167 

3142 

WA-083C 

3136/5072A 

WA-240C 

3151/5081A 

WB-083C 

3136/5072A 

W1-250 

3151/5081A 

W6-290 

3150 

W9-172 

3145 

WA-083D 

3136/5072A 

WA-240D 

3151/5081A 

WB-083D 

3136/5072A 

W1-260 

3148 

W6-300 

3150 

W9-177 

3145 

WA-085 

3136/5072A 

WA-250 

3151/5081A 

WB-085 

3136/5072A 

W1-270 

3064/146A 

W6-330 

3095/147A 

W9-182 

3145 

WA-085A 

3136/5072A 

WA-250A 

3151/5081A 

WB-085A 

3136/5072A 

W1-290 

3150 

W6-340 

3095/147A 

W9-230 

3151/5081A 

WA-085B 

3136/5072A 

WA-250B 

3151/5081A 

WB-085B 

3136/5072A 

W1-300 

3150 

W06A 

3313/116 

W9-240 

3151/5081A 

WA-085C 

3136/5072A 

WA-250C 

3151/5081A 

WB-085C 

3136/5072A 

W1-330 

3095/147A 

W06B 

3313/116 

W9-250 

3151/5081A 

WA-085D 

3136/5072A 

WA-250D 

3151/5081A 

WB-085D 

3136/5072A 

W1-340 

3095/147A 

W06C 

3313/116 

W9-260 

3148 

WA-088 

3060/139A 

WA-260 

3148 

WB-088 

3060/139A 

W1A 

3112 

W06M 

3676/5305 

W9-270 

3064/146A 

WA-088A 

3060/139A 

WA-260A 

3148 

WB-088A 

3060/139A 

W1E 

3990/220 

W7 

3118 

W9-290 

3150 

WA-088B 

3060/139A 

WA-260B 

3148 

WB-088B 

3060/139A 

W1P 

•3448 

W7-120 

3062/142A 

W9-300 

3095/147A 

WA-088C 

3060/139A 

WA-260C 

3148 

WB-088C 

3060/139A 

WIR(SCR) 

3627/5404 

W7-125 

3093 

W9/340 

3095/147A 

WA-088D 

3060/139A 

WA-260D 

3148 

WB-088D 

3060/139A 

W1U 

3050/221 

W7-130 

3093 

W9MP 

3013 

WA-090 

3060/139A 

WA-270 

3064/146A 

WB-090 

3060/139A 

W1W 

3572/5463 

W7-140 

3094/144A 

W10 

3122 

WA-090A 

3060/139A 

WA-270A 

3064/146A 

WB-090A 

3060/139A 

W02 

3105 

W7-150 

3063/145A 

W10FW BRIDGE 3107/5307 

WA-090 B 

3060/139A 

WA-270B 

3064/146A 

WB-090B 

3060/139A 

W2 

3861/101 

W7-157 

3142 

W010M 

3107/5307 

WA-090C 

3060/139A 

WA-270C 

3064/146A 

WB-090C 

3060/139A 

W2-050 

3056/135A 

W7-162 

3142 

W11 

3021/124 

WA-090D 

3060/139A 

WA-270D 

3064/146A 

WB-090D 

3060/139A 

W2-052 

3056/135A 

W7-167 

3142 

W12 

3006/160 

WA-092 

3060/139A 

WA-290 

3150 

WB-092 

3060/139A 

W2-054 

3057/136A 

W7-172 

3145 

W13 

3035 

WA-092A 

3060/139A 

WA-290A 

3150 

WB-092A 

3060/139A 

W2-056 

3057/136A 

W7-177 

3145 

W14 

3104A 

WA-092B 

3060/139A 

WA-290B 

3150 

WB-092B 

3060/139A 

W2-058 

3057/136A 

W7-182 

3145 

W15 

3025/129 

WA-092C 

3060/139A 

WA-290C 

3150 

WB-092C 

3060/139A 

W2-061 

3058/137A 

W7-230 

3151/5081A 

W16 

3027/130 

WA-092D 

3060/139A 

WA-290D 

3150 

WB-092D 

3060/139A 

W2-063 

3058/137A 

W7-240 

3151/5081A 

W16MP 

3029/130MP 

WA-094 

3060/139A 

WA-300 

3150 

WB-094 

3060/139A 

W2-065 

3058/137A 

W7-250 

3 T51/5081A 

W17MP 

3840/131MP 

WA-094A 

3060/139A 

WA-300A 

3150 

WB-094A 

3060/139A 

W2-071 

3059/138A 

W7-260 

3148 

W18 

3893/152 

WA-094B 

3060/139A 

WA-300B 

3150 

WB-094B 

3060/139A 

W2-073 

3059/138A 

W7-270 

3064/146A 

W19 

3083/197 

WA-094C 

3060/139A 

WA-300C 

3150 

WB-094C 

3060/139A 

W2-075 

3059/138A 

W7-290 

3150 

W20 

3444/123A 

WA-094 D 

3060/139A 

WA-300D 

3150 

WB-094D 

3060/139A 

W2-077 

3059/138A 

W7-300 

3150 

W21 

3114/290 

WA-098 

3060/139A 

WA-330 

3095/147A 

WB-098 

3061/140A 

W2-079 

3136/5072A 

W7-330 

3095/147A 

W23 

3018 

WA-098A 

3061/140A 

WA-330A 

3095/147A 

WB-098A 

3061/140A 

W2-081 

3136/5072A 

W7-340 

3095/147A 

W24 

3444/123A 

WA-098B 

3061/140A 

WA-330B 

3095/147A 

WB-098B 

3061/140A 

W2-083 

3136/5072A 

W8 

3019 

W25 

3004/102A 

WA-098C 

3061/140A 

WA-330C 

3095/147A 

WB-098C 

3061/140A 

W2-085 

3136/5072A 

W08 

3677/5306 

W26 

3103A/396 

WA-098D 

3061/140A 

WA-330D 

3095/147A 

WB-098D 

3061/140A 

W2-088 

3060/139A 

W08 FW BRIDGE 3677/5306 

W27 

3839/155 

WA-100 

3061/140A 

WA-340 

3095/147A 

WB-100 

3061/140A 

W2-090 

3060/139A 

W8-050 

3056/135A 

W28 

3044/154 

WA-100A 

3061/140A 

WA-340A 

3095/147A 

WB-100A 

3061/140A 

W2-092 

3060/139A 

W8-052 

3056/135A 

W29 

3039/316 

WA-100B 

3061/140A 

WA-340B 

3095/147A 

WB-100B 

3061/140A 

W2-094 

3060/139A 

W8-054 

3057/136A 

W1098 

3103A/396 

WA-100C 

3061/140A 

WA-340C 

3095/147A 

W.B-100C 

3061/140A 

W2-098 

3061/140A 

W8-056 

3057/136A 

W2058 

3638/5402 

WA-100D 

3061/140A 

WA-340D 

3095/147A 

WB-100D 

3061/140A 

W2-100 

3061/140A 

W8-058 

3057/136A 

WA-050 

3056/135A 

WA-110 

3139/5074A 

WB-050 

3056/135A 

WB-110 

3139/5074A 

W2-110 

3139/5074A 

W8-061 

3058/137A 

WA-050A 

3056/135A 

WA-110A 

3139/5074A 

WB-050A 

3056/135A 

WB-110A 

3139/5074A 

W2-115 

3092/141A 

W8-063 

3058/137A 

WA-050B 

3056/135A 

WA-110B 

3139/5074A 

WB-050B 

3056/135A 

WB-110B 

3139/5074A 

W2-125 

3093 

W8-065 

3058/137A 

WA-050C 

3056/135A 

WA-1 IOC 

3139/5074A 

WB-050C 

3056/135A 

WB-110C 

3139/5074A 

W2-130 

3093 

W8-071 

3059/138A 

WA-050D 

3056/135A 

WA-110D 

3139/5074A 

WB-050D 

3056/135A 

WB-110D 

3139/5074A 

W2-140 

3094/144A 

W8-073 

3059/138A 

WA-052 

3056/135A 

WA-115 

3092/141A 

WB-052 

3056/135A 

WB-115 

3092/141A 

W2-150 

3063/145A 

W8-075 

3059/138A 

WA-052A 

3056/135A 

WA-115A 

3092/141A 

WB-052A 

3056/135A 

WB-115A 

3092/141A 

W2-157 

3142 

W8-077 

3059/138A 

WA-052B 

3056/135A 

WA-115B 

3092/141A 

WB-052B 

3056/135A 

WB-115B 

3092/141A 

W2-162 

3142 

W8-079 

3136/5072A 

WA-052C 

3056/135A 

WA-115C 

3092/141A 

WB-052C 

3056/135A 

WB-115C 

3092/141A 

W2-167 

3142 

W8-081 

3136/5072A 

WA-052D 

3056/135A 

WA-115D 

3092/141A 

WB-052D 

3056/135A 

WB-115D 

3092/141A 

W2-172 

3145 

W8-083 

3136/5072A 

WA-054 

3057/136A 

WA-120 

3062/142A 

WB-054 

3057/136A 

WB-120 

3062/142A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WB-120A 

3062/142A 

WC-054A 

3057/136A 

WC120 

3311 

WD002 

3311 

WD-090B 

3060/139A 

WD-270B 

3064/146A 

WB-120B 

3062/142A 

WC-054B 

3057/136A 

WC-120 A 

3062/142A 

WD003 

3311 

WD-090C 

3060/139A 

WD-270C 

3064/146A 

WB-120C 

3062/142A 

WC-054C 

3057/136A 

WC-120B 

3062/142A 

WD3 (MP) 

3709/110MP 

WD-090D 

3060/139A 

WD-270D 

3064/146A 

WB-120D 

3062/142A 

WC-054D 

3057/136A 

WC-120C 

3062/142A 

WD004 

3311 

WD-092 

3060/139A 

WD-290 

3150 

WB-125 

3093 

WC-056 

3057/136A 

WC-120D 

3062/142A 

WD4 

3100/519 

WD-092A 

3060/139A 

WD-290A 

3150 

WB-125A 

3093 

WC-056A 

3057/136A 

WC-125 

3093 

WD005 

3311 

WD-092B 

3060/139A 

WD-290B 

3150 

WB-125B 

3093 

WC-056B 

3057/136A 

WC-125A 

3093 

WD006 

3311 

WD-092C 

3060/139A 

WD-290C 

3150 

WB-125C 

3093 

WC-056C 

3057/136A 

WC-125B 

3093 

WD007 

3311 

WD-092D 

3060/139A 

WD-290D 

3150 

WB-125D 

3093 

WC-056D 

3057/136A 

WC-125C 

3093 

WD008 

3311 

WD-094 

3060/139A 

WD-300 

3150 

WB-130 

3093 

WC-058 

3057/136A 

WC-125D 

3093 

WD009 

3311 

WD-094A 

3060/139A 

WD-300A 

3150 

WB-130A 

3093 

WC-058A 

3057/136A 

WC-130 

3093 

WD010 

3311 

WD-094B 

3060/139A 

WD-300B 

3150 

WB-130B 

3093 

WC-058B 

3057/136A 

WC-130A 

3093 

WD10 

3119/113 

WD-094C 

3060/139A 

WD-300C 

3150 

WB-130C 

3093 

WC-058C 

3057/136A 

WC-130B 

3093 

WD011 

3311 

WD-094 D 

3060/139A 

WD-300D 

3150 

WB-130D 

3093 

WC-058D 

3057/136A 

WC-130C 

3093 

WD11 

3120/114 

WD-098 

3061/140A 

WD-330 

3095/147A 

WB-140 

3094/144A 

WC-061 

3058/137A 

WC-130D 

3093 

WO012 

3311 

WD-098A 

3061/140A 

WD-330A 

3095/147A 

WB-140A 

3094/144A 

WC-061A 

3058/137A 

WC-140 

3094/144A 

WD12 

3121/115 

WD-098B 

3061/140A 

WD-330B 

3095/147A 

WB-140B 

3094/144A 

WC-061B 

3058/137A 

WC-140A 

3094/144A 

WO013 

3031A 

WD-098C 

3061/140A 

WD-330C 

3095/147A 

WB-140C 

3094/144A 

WC-061C 

3058/137A 

WC-140B 

3094/144A 

WD014 

3031A 

WD-098D 

3061/140A 

WD-330D 

3095/147A 

WB-140D 

3094/144A 

WC-061D 

3058/137A 

WC-140C 

3094/144A 

WD015 

3031A 

WD-100 

3061/140A 

WD-340 

3095/147A 

WB-150 

3063/145A 

WC-063 

3058/137A 

WC-140D 

3094/144A 

WD20 

3066/118 

WD-100A 

3061/140A 

WD-340A 

3095/147A 

WB-150A 

3063/145A 

WC-063A 

3058/137A 

WC-150 

3063/145A 

WD21 

3109/119 

WD-100B 

3061/140A 

WD-340B 

3095/147A 

WB-150B 

3063/145A 

WC-063B 

3058/137A 

WC-150A 

3063/145A 

WD22 

3110/120 

WD-100C 

3061/140A 

WD-340C 

3095/147A 

WB-150C 

3063/145A 

WC-063C 

3058/137A 

WC-150B 

3063/145A 

WD-050 

3056/135A 

WD-100D 

3061/140A 

WD-340D 

3095/147A 

WB-150D 

3063/145A 

WC-063D 

3058/137A 

WC-150C 

3063/145A 

WD-050A 

3056/135A 

WD-110 

3139/5074A 

WE-050 

3056/135A 

WB-157 

3142 

WC-065 

3058/137A 

WC-150D 

3063/145A 

WD-050B 

3056/135A 

WD-110A 

3139/5074A 

WE-050A 

3056/135A 

WB-157A 

3142 

WC-065A 

3058/137A 

WC-157 

3142 

WD-050C 

3056/135A 

WD-110B 

3139/5074A 

WE-050B 

3056/135A 

WB-157B 

3142 

WC-065 B 

3058/137A 

WC-157A 

3142 

WD-050D 

3056/135A 

WD-110C 

3139/5074A 

WE-050C 

3056/135A 

WB-157C 

3142 

WC-065C 

3058/137A 

WC-157B 

3142 

WD-052 

3056/135A 

WD-110D 

3139/5074A 

WE-050D 

3056/135A 

WB-157D 

3142 

WC-065 D 

3058/.137A 

WC-157C 

3142 

WD-052A 

3056/135A 

WD-115 

3092/141A 

WE-052 

3056/135A 

WB-162 

3142 

WC-071 

3059/138A 

WC-157D 

3142 

WD-052B 

3056/135A 

WD-115A 

3092/141A 

WE-052A 

3056/135A 

WB-162A 

3142 

WC-071A 

3059/138A 

WC-162 

3142 

WD-052C 

3056/135A 

WD-115B 

3092/141A 

WE-052B 

3056/135A 

WB-162B 

3142 

WC-071B 

3059/138A 

WC-162A 

3142 

WD-052D 

3056/135A 

WD-115C 

3092/141A 

WE-052C 

3056/135A 

WB-162C 

3142 

WC-071C 

3059/138A 

WC-162B 

3142 

WD-054 

3057/136A 

WD-115D 

3092/141A 

WE-052D 

3056/135A 

WB-162D 

3142 

WC-071D 

3059/138A 

WC-162C 

3142 

WD-054A 

3057/136A 

WD-120 

3062/142A 

WE-054 

3057/136A 

WB-167 

3142 

WC-073 

3059/138A 

WC-162D 

3142 

WD-054B 

3057/136A 

WD-120A 

3062/142A 

WE-054A 

3057/136A 

WB-167A 

3142 

WC-073A 

3059/138A 

WC-167 

3142 

WD-054C 

3057/136A 

WD-120B 

3062/142A 

WE-054B 

3057/136A 

WB-167B 

3142 

WC-073B 

3059/138A 

WC-167A 

3142 

WD-054D 

3057/136A 

WD-120C 

3062/142A 

WE-054C 

3057/136A 

WB-167C 

3142 

WC-073C 

3059/138A 

WC-167B 

3142 

WD-056 

3057/136A 

WD-120D 

3062/142A 

WE-054D 

3057/136A 

WB-167D 

3142 

WC-073D 

3059/138A 

WC-167C 

3142 

WD-056A 

3057/136A 

WD-125 

3093 

WE-056 

3057/136A 

WB-172 

3145 

WC-075 

3059/138A 

WC-167D 

3142 

WD-056B 

3057/136A 

WD-125A 

3093 

WE-056A 

3057/136A 

WB-172A 

3145 

WC-075A 

3059/138A 

WC-172 

3145 

WD-056C 

3057/136A 

WD-125B 

3093 

WE-056B 

3057/136A 

WB-172B 

3145 

WC-075B 

3059/138A 

WC-172A 

3145 

WD-056D 

3057/136A 

WD-125C 

3093 

WE-056C 

3057/136A 

WB-172C 

3145 

WC-075C 

3059/138A 

WC-172B 

3145 

WD-058 

3057/136A 

WD-125D 

3093 

WE-056D 

3057/136A 

WB-172D 

3145 

WC-075D 

3059/138A 

WC-172C 

3145 

WD-058A 

3057/136A 

WD-130 

3093 

WE-058 

3057/136A 

WB-177 

3145 

WC-077 

3059/138A 

WC-172D 

3145 

WD-058B 

3057/136A 

WD-130A 

3093 

WE-058A 

3057/136A 

WB-177A 

3145 

WC-077A 

3059/138A 

WC-177 

3145 

WD-058C 

3057/136A 

WD-130B 

3093 

WE-058B 

3057/136A 

WB-177B 

3145 

WC-077B 

3059/138A 

WC-177A 

3145 

WD-058D 

3057/136A 

WD-130C 

3093 

WE-058C 

3057/136A 

WB-177C 

3145 

WC-077C 

3059/138A 

WC-177B 

3145 

WD-061 

3058/137A 

WD-130D 

3093 

WE-058D 

3057/136A 

WB-177D 

3145 

WC-077D 

3059/138A 

WC-177C 

3145 

WD-061A 

3058/137A 

WD-140 

3094/144A 

WE-061 

3058/137A 

WB-182 

3145 

WC-079 

3136/5072A 

WC-177D 

3145 

WD-061B 

3058/137A 

WD-140A 

3094/144A 

WE-061A 

3058/137A 

WB-182A 

3145 

WC-079A 

3136/5072A 

WC-182 

3145 

WD-061C 

3058/137A 

WD-140B 

3094/144A 

WE-061B 

3058/137A 

WB-182B 

3145 

WC-079B 

3136/5072A 

WC-182A 

3145 

WD-061D 

3058/137A 

WD-140C 

3094/144A 

WE-061C 

3058/137A 

WB-182C 

3145 

WC-079C 

3136/5072A 

WC-182B 

3145 

WD-063 

3058/137A 

WD-140D 

3094/144A 

WE-061D 

3058/137A 

WB-182D 

3145 

WC-079D 

3136/5072A 

WC-182C 

3145 

WD-063A 

3058/137A 

WD-150 

3063/145A 

WE-063 

3058/137A 

WB-230 

3151/5081A 

WC-081 

3136/5072A 

WC-182D 

3145 

WD-063B 

3058/137A 

WD-150A 

3063/145A 

WE-063A 

3058/137A 

WB-230A 

3151/5081A 

WC-081A 

3136/5072A 

WC-230 

3151/5081A 

WD-063C 

3058/137A 

WD-150B 

3063/145A 

WE-063B 

3058/137A 

WB-230B 

3151/5081A 

WC-081B 

3136/5072A 

WC-230A 

3151/5081A 

WD-063 D 

3058/137A 

WD-150C 

3063/145A 

WE-063C 

3058/137A 

WB-230C 

3151/5081A 

WC-081C 

3136/5072A 

WC-230B 

3151/5081A 

WD-065 

3058/137A 

WD-150D 

3063/145A 

WE-063D 

3058/137A 

WB-230D 

3151/5081A 

WC-081D 

3136/5072A 

WC-230C 

3151/5081A 

WD-065A 

3058/137A 

WD-157 

3142 

WE-065 

3058/137A 

WB-240 

3151/5081A 

WC-083 

3136/5072A 

WC-230D 

3151/5081A 

WD-065B 

3058/137A 

WD-157A 

3142 

WE-065A 

3058/137A 

WB-240A 

3151/5081A 

WC-083A 

3136/5072A 

WC-240 

3151/5081A 

WD-065C 

3058/137A 

WD-157B 

3142 

WE-065B 

3058/137A 

WB-240B 

3151/5081A 

WC-083B 

3136/5072A 

WC-240A 

3151/5081A 

WD-065D 

3058/137A 

WD-157C 

3142 

WE-065C 

3058/137A 

WB-240C 

3151/5081A 

WC-083C 

3136/5072A 

WC-240B 

3151/5081A 

WD-071 

3059/138A 

WD-157D 

3142 

WE-065D 

3058/137A 

WB-240D 

3151/5081A 

WC-083 D 

3136/5072A 

WC-240C 

3151/5081A 

WD-071A 

3059/138A 

WD-162 

3142 

WE-071 

3059/138A 

WB-250 

3151/5081A 

WC-085 

3136/5072A 

WC-240D 

3151/5081A 

WD-071B 

3059/138A 

WD-162A 

3142 

WE-071A 

3059/138A 

WB-250A 

3151/5081A 

WC-085A 

3136/5072A 

WC-250 

3151/5081A 

WD-071C 

3059/138A 

WD-162B 

3142 

WE-071B 

3059/138A 

WB-250B 

3151/5081A 

WC-085 B 

3136/5072A 

WC-250A 

3151/5081A 

WD-071D 

3059/138A 

WD-162C 

3142 

WE-071C 

3059/138A 

WB-250C 

3151/5081A 

WC-085C 

3136/5072A 

WC-250B 

3151/5081A 

WD-073 

3059/138A 

WD-162D 

3142 

WE-071D 

3059/138A 

WB-250D 

3151/5081A 

WC-085D 

3136/5072A 

WC-250C 

3151/5081A 

WD-073A 

3059/138A 

WD-167 

3142 

WE-073 

3059/138A 

WB-260 

3148 

WC-088 

3060/139A 

WC-250D 

3151/5081A 

WD-073B 

3059/138A 

WD-167A 

3142 

WE-073A 

3059/138A 

WB-260A 

3148 

WC-088A 

3060/139A 

WC-260 

3148 

WD-073C 

3059/138A 

WD-167B 

3142 

WE-073B 

3059/138A 

WB-260B 

3148 

WC-088B 

3060/139A 

WC-260A 

3148 

WD-073D 

3059/138A 

WD-167C 

3142 

WE-073C 

3059/138A 

WB-260C 

3148 

WC-088C 

3060/139A 

WC-260B 

3148 

WD-075 

3059/138A 

WD-167D 

3142 

WE-073 D 

3059/138A 

WB-260D 

3148 

WC-088D 

3060/139A 

WC-260C 

3148 

WD-075A 

3059/138A 

WD-172 

3145 

WE-075 

3059/138A 

WB-270 

3064/146A 

WC-090 

3060/139A 

WC-260D 

3148 

WD-075B 

3059/138A 

WD-172A 

3145 

WE-075A 

3059/138A 

WB-270A 

3064/146A 

WC-090A 

3060/139A 

WC-270 

3064/146A 

WD-075C 

3059/138A 

WD-172B 

3145 

WE-075B 

3059/138A 

WB-270B 

3064/146A 

WC-090B 

3060/139A 

WC-270A 

3064/146A 

WD-075D 

3059/138A 

WD-172C 

3145 

WE-075C 

3059/138A 

WB-270C 

3064/146A 

WC-090C 

3060/139A 

WC-270B 

3064/146A 

WD-077 

3059/138A 

WD-172D 

3145 

WE-075D 

3059/138A 

WB-270D 

3064/146A 

WC-090D 

3060/139A 

WC-270C 

3064/146A 

WD-077A 

3059/138A 

WD-177 

3145 

WE-077 

3059/138A 

WB-290 

3150 

WC-092 

3060/139A 

WC-270D 

3064/146A 

WD-077B 

3059/138A 

WD-177A 

3145 

WE-077A 

3059/138A 

WB-290A 

3150 

WC-092A 

3060/139A 

WC-290 

3150 

WD-077C 

3059/138A 

WD-177B 

3145 

WE-077B 

3059/138A 

WB-290B 

3150 

WC-092B 

3060/139A 

WC-290A 

3150 

WD-077D 

3059/138A 

WD-177C 

3145 

WE-077C 

3059/138A 

WB-290C 

3150 

WC-092C 

3060/139A 

WC-290B 

3150 

WD-079 

3136/5072A 

WD-177D 

3145 

WE-077D 

3059/138A 

WB-290D 

3150 

WC-092D 

3060/139A 

WC-290C 

3150 

WD-079A 

3136/5072A 

WD-182 

3145 

WE-079 

3136/5072A 

WB-300 

3150 

WC-094 

3060/139A 

WC-290D 

3150 

WD-079B 

3136/5072A 

WD-182A 

3145 

WE-079A 

3136/5072A 

WB-300A 

3150 

WC-094A 

3060/139A 

WC-300 

3150 

WD-079C 

3136/5072A 

WD-182B 

3145 

WE-079B 

3136/5072A 

WB-300B 

3150 

WC-094B 

3060/139A 

WC-300A 

3150 

WD-079D 

3136/5072A 

WD-182C 

3145 

WE-079C 

3136/5072A 

WB-300C 

3150 

WC-094C 

3060/139A 

WC-300B 

3150 

WD-081 

3136/5072A 

WD-182D 

3145 

WE-079D 

3136/5072A 

WB-300D 

3150 

WC-094D 

3060/139A 

WC-300C 

3150 

WD-081A 

3136/5072A 

WD-230 

3151/5081A 

WE-081 

3136/5072A 

WB-330 

3095/147A 

WC-098 

3061/140A 

WC-300D 

3150 

WD-081B 

3136/5072A 

WD-230A 

3151/5081A 

WE081 

3136/5072A 

WB-330A 

3095/147A 

WC-098A 

3061/140A 

WC-330 

3095/147A 

WD-081C 

3136/5072A 

WD-230B 

3151/5081A 

WE-081 A 

3136/5072A 

WB-330B 

3095/147A 

WC-098B 

3061/140A 

WC-330A 

3095/147A 

WD-081D 

3136/5072A 

WD-230C 

3151/5081A 

WE-081B 

3136/5072A 

WB-330C 

3095/147A 

WC-098C 

3061/140A 

WC-330B 

3095/147A 

WD-083 

3136/5072A 

WD-230D 

3151/5081A 

WE-081C 

3136/5072A 

WB-330D 

3095/147A 

WC-098D 

3061/140A 

WC-330C 

3095/147A 

WD-083A 

3136/5072A 

WD-240 

3151/5081A 

WE-081D 

3136/5072A 

WB-340 

3095/147A 

WC-100 

3061/140A 

WC-330D 

3095/147A 

WD-083B 

3136/5072A 

WD-240A 

3151/5081A 

WE-083 

3136/5072A 

WB-340A 

3095/147A 

WC-100A 

3061/140A 

WC-340 

3095/147A 

WD-083C 

3136/5072A 

WD-240B 

3151/5081A 

. WE-083A 

3136/5072A 

WB-340B 

3095/147A 

WC-100B 

3061/140A 

WC-340A 

3095/147A 

WD-083D 

3136/5072A 

WD-240C 

3151/5081A 

WE-083B 

3136/5072A 

WB-340C 

3095/147A 

WC-100C 

3061/140A 

WC-340B 

3095/147A 

WD-085 

3136/5072A 

WD-240D 

3151/5081A | 

WE-083C 

3136/5072A 

WB-340D 

3095/147A 

WC-100D 

3061/140A 

WC-340C 

3095/147A 

WD-085A 

3136/5072A 

WD-250 

3151/5081A 1 

WE-083D 

3136/5072A 

WC-050 

3056/135A 

WC-110 

3139/5074A 

WC-340D 

3095/147A 

WD-085B 

3136/5072A 

WD-250A 

3151/5081A 

WE-085 

3136/5072A 

WC-050A 

3056/135A 

WC-110A 

3139/5074A 

WC-14020 

3016 

WD-085C 

3136/5072A 

WD-250B 

3151/5081A 

WE-085A 

3136/5072A 

WC-050B 

3056/135A 

WC-110B 

3139/5074A 

WC-14027 

3016 

WD-085D 

3136/5072A 

WD-250C 

3151/5081A 

WE-085B 

3136/5072A 

WC-050C 

3056/135A 

WC-110C 

3139/5074A 

WC19862 

3010 

WD-088 

3060/139A 

WD-250D 

3151/5081A 

WE-085C 

3136/5072A 

WC-050D 

3056/135A 

WC-110D 

3139/5074A 

WC19862A 

3004/102A 

WD-088A 

3060/139A 

WD-260 

3148 

WE-085D 

3136/5072A 

WC-052 

3056/135A 

WC-115 

3092/141A 

WC19863 

3004/102A 

WD-088B 

3060/139A 

WD-260A 

3148 

WE-088 

3060/139A 

WC-052A 

3056/135A 

WC-115A 

3092/141A 

WC19864 

3004/102A 

WD-088C 

3060/139A 

WD-260B 

3148 

WE-088A 

3060/139A 

WC-052B 

3056/135A 

WC-115B 

3092/141A 

WC19865 

3017B/117 

WD-088 D 

3060/139A 

WD-260C 

3148 

WE-088B 

3060/139A 

WC-052C 

3056/135A 

WC-115C 

3092/141A 

WD001 

3311 

WD-090 

3060/139A 

WD-260D 

3148 

WE-088C 

3060/139A 

WC-052D 

3056/135A 

WC-115D 

3092/141A 

WD1 

3087 

WD90 

3060/139A 

WD-270 

3064/146A 

WE-088D 

3060/139A 

WC-054 

3057/136A 

WC-120 

3062/142A 

WD2 

3089/112 

WD-090A 

3060/139A 

WD-270A 

3064/146A 

WE-090 

3060/139A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 
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To be 
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SK 

Type 

WE-090A 

3060/139A 

WE-270A 

3064/146A 

WEP246 

3083/197 

WEP906/233 

3854/123AP 

WEP1411 

3776/5010A 

WEP2123/1004 

3365/1004 

WE-090B 

3060/139A 

WE-270B 

3064/146A 

WEP247 

3036 

WEP909 

3748/282 

WEP1411/5010 

3776/5010A 

WEP2124 

3723/1005 

WE-090C 

3060/139A 

WE-270C 

3064/146A 

WEP247MP 

3037 

WEP910 

3124/289 

WEP1412 

3777/5011A 

WEP2126/1194 

3484/1194 

WE-090D 

3060/139A 

WE-270D 

3064/146A 

WEP250 

3003 

WEP910/289 

3124/289 

WEP1412/5011 

3777/5011A 

WEP2143/1217 

3700/1217 

WE-092 

3060/139A 

WE-290 

3150 

WEP253 

3004/102A 

WEP911 

3114/290 

WEP1413 

3778/5012A 

WEP2149 

3832/1231 

WE-092A 

3060/139A 

WE-290A 

3150 

WEP254 

3004/102A 

WEP911/290 

3114/290 

WEP 1414 

3779/5013A 

WEP2150 

3852/1232 

WE-092B 

3060/139A 

WE-290B 

3150 

WEP372 

3444/123A 

WEP912 

3849/293 

WEP1414/5013 

3779/5013A 

WEP2214 

3285/1105 

WE-092C 

3060/139A 

WE-290C 

3150 

WEP458 

3122 

WEP912/293 

3849/293 

WEP1415 

3780/5014A 

WEP2242 

3876/1135 

WE-092D 

3060/139A 

WE-290D 

3150 

WEP460 

3122 

WEP913 

3253/295 

WEP1415/5014 

3780/5014A 

WEP2266/1263 

3920/1263 

WE-094 

3060/139A 

WE-300 

3150 

WEP495 

3466/159 

WEP913/295 

3253/295 

WEP1416 

3781/5015A 

WEP2331/923D 

3165/923D 

WE-094A 

3060/139A 

WE-300A 

3150 

WEP500/703A 

3157/703A 

WEP914 

3449/297 

WEP1416/5015 

3781/5015A 

WEP4008 

3314 

WE-094B 

3060/139A 

WE-300B 

3150 

WEP507 

3072/712 

WEP914/297 

3449/297 

WEP1417 

3782/5016A 

WEP4008/156 

3051/156 

WE-094C 

3060/139A 

WE-300C 

3150 

WEP507/712 

3072/712 

WEP915/298 

3450/298 

WEP 1418 

3783/5017A 

WEP4008/515 

3314 

WE-094D 

3060/139A 

WE-300D 

3150 

WEP509 

3075/714 

WEP916 

3841/294 

WEP1419 

3784/5018A 

WEP6300 

3042/230 

WE-098 

3061/140A 

WE-330 

3095/147A 

WEP509/714 

3075/714 

WEP916/294 

3841/294 

WEP 1419/5018 

3784/5018A 

WEP6300/230 

3042/230 

WE-098A 

3061/140A 

WE-330A 

3095/147A 

WEP513 

3161/722 

WEP922 

3250/315 

WEP1420 

3785/5019A 

WEP6301 

3857/231 

WE-098B 

3061/140A 

WE-330B 

3095/147A 

WEP519 

3100/519 

WEP922/315 

3250/315 

WEP 1420/5019 

3785/5019A 

WEP6301/231 

3857/231 

WE-098C 

3061/140A 

WE-330C 

3095/147A 

WEP535 

3293/107 

WEP923 

3164/923 

WEP1421 

3786/5020A 

WEP6311 

3296/276 

WE-098D 

3061/140A 

WE-330D 

3095/147A 

WEP535/107 

3293/107 

WEP923/316 

3164/923 

WEP 1421/5020 

3786/5020A 

WEP6320/5400 

3950/5400 

WE-100 

3061/140A 

WE-340 

3095/147A 

WEP536 

3124/289 

WEP925 

3100/519 

WEP 1423 

3787/5021A 

WEP6322/5402 

3638/5402 

WE-100 A 

3061/140A 

WE-340A 

3095/147A 

WEP564 

3247/234 

WEP925/519 

3100/519 

WEP 1423/5021 

3787/5021A 

WEP6324/5404 

3627/5404 

WE-100B 

3061/140A 

WE-340B 

3095/147A 

WEP602 

3056/135A 

WEP937 

3459/1058 

WEP1424 

3788/5022A 

WEP7402/7402 

7402 

WE-100C 

3061/140A 

WE-340C 

3095/147A 

WEP603 

3057/136A 

WEP938 

3877/1075A 

WEP 1424/5022 

3788/5022A 

WEP7490 

7490 

WE-100D 

3061/140A 

WE-340D 

3095/147A 

WEP604 

3092/141A 

WEP943 

3281/1103 

WEP 1425 

3789/5023A 

WEP74145 

74145 

WE-110 

3139/5074A 

WE950 

3573/5466 

WEP605 

3093 

WEP948 

3282/1153 

WEP1426 

3790/5024A 

WEPS701 

3054/196 

WE-110A 

3139/5074A 

WEP3 

3006/160 

WEP606 

3094/144A 

WEP949 

3231/1155 

WEP 1426/5024 

3790/5024A 

WEPS3021 

3104A 

WE-110B 

3139/5074A 

WEP15 

3760/512 

WEP607 

3063/145A 

WEP949/1155 

3231/1155 

WEP 1427 

3791/5025A 

WEPS3031 

3083/197 

WE-110C 

3139/5074A 

WEP16 

3759/511 

WEP608 

3064/146A 

WEP956/229 

3246/229 

WEP1427/5025 

3791/5025A 

WF1 

3112 

WE-110D 

3139/5074A 

WEP17 

3756/508 

WEP609 

3065/222 

WEP971 

3156/172A 

WEP 1428 

3792/5026A 

WF2 

3448 

WE-115 

3092/141A 

WEP18 

3757/509 

WEP610 

3096/148A 

WEP972 

3858/251 

WEP1428/5026 

3792/5026A 

WF-050 

3056/135A 

WE-115A 

3092/141A 

WEP19 

3758/510 

WEP611 

3097/149A 

WEP973 

3859/252 

WEP1429 

3793/5027A 

WF-050A 

3056/135A 

WE-115B 

3092/141A 

WEP50 

3122 

WEP612 

3098/150A 

WEP974 

3858/251 

WEP 1430 

3794/5028A 

WF-050B 

3056/135A 

WE-115C 

3092/141A 

WEP5T' 

3114/290 

WEP613 

3099/151A 

WEP975 

3859/252 

WEP1431 

3795/5029A 

WF-050C 

3056/135A 

WE-115D 

3092/141A 

WEP52 

3118 

WEP624 

3719/104 

WEP976 

3858/251 

WEP 1431/5029 

3795/5029A 

WF-050D 

3056/135A 

WE-120 

3062/142A 

WEP53 

3020/123 

WEP624MP 

3720/104MP 

WEP976/247 

3948/247 

WEP1432 

3796/5030A 

WF-052 

3056/135A 

WE-120A 

3062/142A 

WEP56 

3452/108 

WEP628 

3719/104 

WEP977 

3859/252 

WEP 1433 

3797/5031A 

WF-052A 

3056/135A 

WE-120B 

3062/142A 

WEP56/108 

' 3452/108 

WEP628MP 

3720/104MP 

WEP992 

3860/265 

WEP 1434 

3798/5032A 

WF-052B 

3056/135A 

WE-120C 

3062/142A 

WEP59/128 

3024/128 

WEP631 

3004/102A 

WEP992/265 

3860/265 

WEP1435 

3799/5033A 

WF-052C 

3056/135A 

WE-120D 

3062/142A 

WEP60/129 

3025/129 

WEP632 

3004/102A 

WEP 1014 

3464/300 

WEP1436 

3800/5034A 

WF-052D 

3056/135A 

WE-125 

3093 

WEP61 

3747/157 

WEP635 

3006/160 

WEP1044 

3051/156 

WEP 1437 

3801/5035A 

WF-054 

3057/136A 

WE-125A 

3093 

WEP61/157 

3747/157 

WEP637 

3007 

WEP 1050 

3647/167 

WEP 1438 

3802/5036A 

WF-054A 

3057/136A 

WE-125B 

3093 

WEP62 

3466/159 

WEP641 

3011 

WEP1051 

3647/167 

WEP 1439 

3803/5037A 

WF-054B 

3057/136A 

WE-125C 

3093 

WEP62/159 

3466/159 

WEP641A 

3010 

WEP1052 

3647/167 

WEP1439/5037 

3803/5037A 

WF-054C 

3057/136A 

WE-125D 

3093 

WEP63 

3716/161 

WEP641B 

3835/103A 

WEP1053 

3648/168 

WEP 1440 

3804/5038A 

WF-054D 

3057/136A 

WE-130 

3093 

WEP63/161 

3716/161 

WEP641B/103A 

3835/103A 

WEP1054 

3678/169 

WEP 1441 

3805/5039A 

WF-056 

3057/136A 

WE-130A 

3093 

WEP64 

3275/194 

WEP642 

3052 

WEP1056 

3649/170 

WEP1443 

3806/5040A 

WF-056A 

3057/136A 

WE-130B 

3093 

WEP64/194 

3275/194 

WEP643 

3052 

WEP1062 

3175 

WEP1445 

3807/5041A 

WF-056B 

3057/136A 

WE-130C 

3093 

WEP66 

3245/199 

WEP700 

3084 

WEP1062/177 

9091/177 

WEP1448 

3808/5042A 

WF-056C 

3057/136A 

WE-130D 

3093 

WEP66/199 

3245/199 

WEP701 

3253/295 

WEP1065 

3679 

WEP 1449 

3809/5043A 

WF-056D 

3057/136A 

WE-140 

3094/144A 

WEP67 

3241/232 

WEP702 

3201/171 

WEP1066 

3680/5322 

WEP1450 

3810/5044A 

WF-058 

3057/136A 

WE-140A 

3094/144A 

WEP68 

3433/287 

WEP702/171 

3201/171 

WEP1067 

3681/5324 

WEP 1451 

3811/5045A 

WF-058A 

3057/136A 

WE-1406 

3094/144A 

WEP68/287 

3433/287 

WEP703 

3026 

WEP1103/135A 

3056/135A 

WEP 1452 

3812/5046A 

WF-058B 

3057/136A 

WE-1400 

3094/144A 

WEP94 

3068/503 

WEP704 

3027/130 

WEP 1104 

3057/136A 

WEP1453 

3813/5047A 

WF-058C 

3057/136A 

WE-140D 

3094/144A 

WEP95/504 

3108/505 

WEP704/130 

3027/130 

WEP1104/136 

3057/136A 

WFP1454 

3814/5048A 

WF-058D 

3057/136A 

WE-150 

3063/145A 

WEP95/505 

3108/505 

WEP707 

3559/162 

WEP1104/136A 

3057/136A 

WEP1455 

3815/5049A 

WF-061 

3058/137A 

WE-150A 

3063/145A 

WEP101 

3061/140A 

WEP707/162 

3559/162 

WEP 1106 

3334/5071A 

WEP1456 

3816/5050A 

WF-061A 

3058/137A 

WE-150B 

3063/145A 

WEP102 

3055/134A 

WEP709 

3132 

WEP 1106/5071A 

3334/5071A 

WEP1458 

3817/5051A 

WF-061B 

3058/137A 

WE-150C 

3063/145A 

WEP103 

3058/137A 

WEP710 

3444/123A 

WEP1107 

3059/138A 

WEP 1459 

3818/5052A 

WF-061C 

3058/137A 

WE-150D 

3063/145A 

WEP103A 

3059/138A 

WEP712 

3044/154 

WEP1107/138A 

3059/138A 

WEP 1460 

3819/5053A 

WF-061D 

3058/137A 

WE-157 

3142 

WEP104 

3060/139A 

WEP713/154 

3044/154 

WEP 1108/5072 

3136/5072A 

WEP1461 

3820/5054A 

WF-063 

3058/137A 

WE-157A 

3142 

WEP105 

3062/142A 

WEP715 

3114/290 

WEP 1109 

3060/139A 

WEP 1462 

3821/5055A 

WF-063A 

3058/137A 

WE-157B 

3142 

WEP118 

3066/118 

WEP716 

3114/290 

WEP 1109/139 

3060/139A 

WEP 1463 

3822/5056A 

WF-063B 

3058/137A 

WE-157C 

3142 

WEP119 

3109/119 

WEP717 

3114/290 

WEP 1109/139A 

3060/139A 

WEP1464 

3823/5057A 

WF-063C 

3058/137A 

WE-157D 

3142 

WEP134 

3090/109 

WEP719 

3132 

WEP1110 

3061/140A 

WEP1466 

3824/5058A 

WF-063D 

3058/137A 

WE-162 

3142 

WEP134/109 

3090/109 

WEP720 

3018 

WEP1110/140 

3061/140A 

WEP1467 

3825/5059A 

WF-065 

3058/137A 

WE-162 A 

3142 

WEP139/112 

3089/112 

WEP723 

3122 

WEP1110/140A 

3061/140A 

WEP 1468 

3826/5060A 

WF-065A 

3058/137A 

WE-162B 

3142 

WEP152 

3054/196 

WEP724 

3122 

WEP 1112 

3062/142A 

WEP1637 

3409/5143A 

WF-065B 

3058/137A 

WE-162C 

3142 

WEP156 

3311 

WEP728 

3122 

WEP1112/142 

3062/142A 

WEP 1637/5143 

3409/5143A 

WF-065C 

3058/137A 

WE-162D 

3142 

WEP157 

3312 

WEP729 

3122 

WEP 1112/142A 

3062/142A 

WEP 1717 

3132 

WF-065D 

3058/137A 

WE-167 

3142 

WEP158 

3313/116 

WEP735 

3122 

WEP1114 

3063/145A 

WEP1945 

3124/289 

WF-071 

3059/138A 

WE-167A 

3142 

WEP158/116 

3313/116 

WEP736 

3444/123A 

WEP1114/145 

3063/145A 

WEP2003 

3827/1166 

WF-071A 

3059/138A 

WE-167B 

3142 

WEP158A 

3313/116 

WEP736/123A 

3444/123A 

WEP1116/5077 

3752/5077A 

WEP2003/717 

3827/1166 

WF-071B 

3059/138A 

WE-167C 

3142 

WEP159 

3032A 

WEP740 

3217 

WEP1118/5080 

3336/5080A 

WEP2007 

3732/1167 

WF-071C 

3059/138A 

WE-167D 

3142 

WEP160 

3080 

WEP740/163 

3439/163A 

WEP1122 

3095/147A 

WEP2007/1233 

3732/1167 

WF-071D 

3059/138A 

WE-172 

3145 

WEP164 

3296/276 

WEP740A 

3438 

WEP 1122/147 

3095/147A 

WEP2009 

3074/729 

WF-073 

3059/138A 

WE-172A 

3145 

WEP165 

3119/113 

WEP740B 

3115/165 

WEP1124/5086 

3338/5086A 

WEP2009/729 

3074/729 

WF-073A 

3059/138A 

WE-172B 

3145 

WEP165A 

3120/114 

WEP740B/165 

3115/165 

WEP 1130/5092 

3343/5092A 

WEP2011 

3170/731 

WF-073B 

3059/138A 

WE-172C 

3145 

WEP166 

3121/115 

WEP745/152 

3893/152 

WEP 1149 

3838/5065A 

WEP2011/731 

3170/731 

WF-073C 

3059/138A 

WE-172D 

3145 

WEP170 

3081/125 

WEP746/153 

3274/153 

WEP1152 

3332/5068A 

WEP2017/739 

3235/739 

WF-073D 

3059/138A 

WE-177 

3145 

WEP170/125 

3081/125 

WEP750 

3747/157 

WEP 1152/5068 

3332/5068A 

WEP2018 

3328/740A 

WF-075 

3059/138A 

WE-177A 

3145 

WEP172 

3998/506 

WEP751/186 

3192/186 

WEP1153 

9021/5070A 

WEP2022 

3171/744 

WF-075A 

3059/138A 

WE-177B 

3145 

WEP172/506 

3998/506 

WEP755/195A 

3765/195A 

WEP1153/5070 

9021/5070A 

WEP2027/749 

3168/749 

WF-075B 

3059/138A 

WE-177C 

3145 

WEP177 

3175 

WEP758 

3202/210 

WEP1154 

3058/137A 

WEP2035 

3167/738 

WF-075C 

3059/138A 

WE-177D 

3145 

WEP177/525 

3925/525 

WEP758/210 

3202/210 

WEP1154/137A 

3058/137A 

WEP2035/738 

3167/738 

WF-075D 

3059/138A 

WE-182 

3145 

WEP182 

3999/173BP 

WEP759/211 

3203/211 

WEP1155 

3749/5073A 

WEP2037 

3279/747 

WF-077 

3059/138A 

WE-182A 

3145 

WEP183 

3068/503 

WEP762/225 

3045/225 

WEP1155/5073A 

3749/5073A 

WEP2037/747 

3279/747 

WF-077A 

3059/138A 

WE-182B 

3145 

WEP184 

3108/505 

WEP764 

3710/238 

WEP1156/5074A 

3139/5074A 

WEP2040 

3147 

WF-077B 

3059/138A 

WE-182C 

3145 

WEP184,185 

3108/505 

WEP764/238 

3710/238 

WEP1159/144 

3094/144A 

WEP2041 

3237/795 

WF-077C 

3059/138A 

WE-182D 

3145 

WEPI85 

3108/505 

WEP770/283 

3467/283 

WEP 1160 

3751/5075A 

WEP2041/795 

3237/795 

WF-077D 

3059/138A 

WE-230 

3151/5081A 

WEP 186 

3125 

WEP771 

3251/306 

WEP1160/5075 

3751/5075A 

WEP2043/797 

3158/797 

WF-079 

3136/5072A 

WE-230A 

3151/5081A 

WEP189 

3868/DIV-1 

WEP773 

3849/293 

WEP1162/5078A 

9023/5078A 

WEP2056 

3590/909D 

WF-079A 

3136/5072A 

WE-230B 

3151/5081A 

WEP190 

3869/DIV-2 

WEP774 

3529 

WEP1163 

3335/5079A 

WEP2056/909D 

3590/909D 

WF-079B 

3136/5072A 

WE-230C 

3151/5081A 

WEP191 

3871/DIV-4 

WEP779 

3220/198 

WEP1163/5079 

3335/5079A 

WEP2058/783 

3215/783 

WF-079C 

3136/5072A 

WE-230D 

3151/5081A 

WEP193 

3870/DIV-3 

WEP779/198 

3220/198 

WEP1164 

3151/5081A 

WEP2066/791 

3149/791 

WF-0790 

3136/5072A 

WE-240 

3151/5081A 

WEP194 

3307/529 

WEP7 80/291 

3440/291 

WEP 1164/5081A 

3151/5081A 

WEP2075 

3160/801 

WF-081 

3136/5072A 

WE-240A 

3151/5081A 

WEP200 

3326/613 

WEP781/292 

3441/292 

WEP1165 

3753/5082A 

WEP2089 

3284/10C0 

WF-081A 

3136/5072A 

WE-240B 

3151/5081A 

WEP200/614 

3327/614 

WEP784 

3132 

WEP1172/5089 

3341/5089A 

WEP2089/1080 

3284/1080 

WF-081B 

3136/5072A 

WE-240C 

3151/5081A 

WEP222 

3535/181 

WEP785/235 

3197/235 

WEP 1400 

3766/5000A 

WEP2098 

3184/1115 

WF-081C 

3136/5072A 

WE-240D 

3151/5081A 

WEP230 

3719/104 

WEP801 

3112 

WEP 1401 

3767/5001A 

WEP2099 

3917/1115A 

WF-081D 

3136/5072A 

WE-250 

3151/5081A 

WEP230MP 

3720/104MP 

WEP802 

3116 

WEP1402 

3768/5002A 

WEP2105/1140 

3473/1140 

WF-083 

3136/5072A 

WE-250A 

3151/5081A 

WEP231 

3012/105 

WEP828 

3444/123A 

WEP1403 

3769/5003A 

WEP2106 

3890/1150 

WF-083A 

3136/5072A 

WE-250B 

3151/5081A 

WEP232 

3717/121 

WEP829 

3444/123A 

WEP1404 

3770/5004A 

WEP2111/1161 

3968/1161 

WF-083 B 

3136/5072A 

WE-250C 

3151/5081A 

WEP232MP 

3718/121MP 

WEP840/236 

3239/236 

WEP1405 

3771/5005A 

WEP2112/1164 

3727/1164 

WF-083C 

3136/5072A 

WE-250D 

3151/5081A 

WEP240 

. 3021/124 

WEP854/191 

3232/191 

WEP 1405/5005 

3771/5005A 

WEP2115/1173 

3729/1173 

WF-083 D 

3136/5072A 

WE-260 

3148 

WEP240/124 

3021/124 

WEP857 

3200/189 

WEP1406 

3772/5006A 

WEP2119/955M 

3564/955M 

WF-085 

3136/5072A 

WE-260A 

3148 

WEP241 

3261/175 

WEP857/189 

3200/189 

WEP1407 

3773/5007A 

WEP2120 

3445/1192 

WF-085A 

3136/5072A 

WE-260B 

3148 

WEP241/175 

3261/175 

WEP880 

3190/184 

WEP1408 

3774/5008A 

WEP2120/1192 

3445/1192 

WF-085 B 

3136/5072A 

WE-260C 

3148 

WEP242 

3025/129 

WEP880/184 

3190/184 

WEP1408/5008 

3774/5008A 

WEP2122 

3288/1003 

WF-085C 

3136/5072A 

WE-260D 

3148 

WEP243 

3024/128 

WEP883/185 

3191/185 

WEP 1409 

3775/5009A 

WEP2122/1003 

3288/1003 

WF-085 D 

3136/5072A 

WE-270 

3064/146A 

WEP244 

3103A/396 

WEP905/222 

3065/222 

WEP 1409/5009 

3775/5009A 

WEP2123 

3365/1004 

WF-088 

3060/139A 
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WF-088A—WI-077D 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WF-088A 

3060/139A 

WF-260A 

3148 

WG-088A 

3060/139A 

WG-250D 

3151/5081A 

WH-079A 

3136/5072A 

WH-182A 

3145 

WF-088B 

3060/139A 

WF-260B 

3148 

WG-088B 

3060/139A 

WG-260 

3148 

WH-079B 

3136/5072A 

WH-182B 

3145 

WF-088C 

3060/139A 

WF-260C 

3148 

WG-088C 

3060/139A 

WG-260A 

3148 

WH-079C 

3136/5072A 

WH-182C 

3145 

WF-088D 

3060/139A 

WF-260D 

3148 

WG-088D 

3060/139A 

WG-260B 

3148 

WH-079D 

3136/5072A 

WH-182D 

3145 

WF-090 

3060/139A 

WF-270 

3064/146A 

WG-090 

3060/139A 

WG-260C 

3148 

WH-081 

3136/5072A 

WH-230 

3151/5081A 

WF-090A 

3060/139A 

WF-270A 

3064/146A 

WG-090A 

3060/139A 

WG-260D 

3148 

WH-081A 

3136/5072A 

WH-230A 

3151/5081A 

WF-090B 

3060/139A 

WF-270B 

3064/146A 

WG-090B 

3060/139A 

WG-270 

3064/146A 

WH-08 IB 

3136/5072A 

WH-230B 

3151/5081A 

WF-090C 

3060/139A 

WF-270C 

3064/146A 

WG-090C 

3060/139A 

WG-270A 

3064/146A 

WH-081C 

3136/5072A 

WH-230C 

3151/5081A 

WF-090D 

3060/139A 

WF-270D 

3064/146A 

WG-090D 

3060/139A 

WG-270B 

3064/146A 

WH-081D 

3136/5072A 

WH-230D 

3151/5081A 

WF-092 

3060/139A 

WF-290 

3150 

WG91 

3060/139A 

WG-270C 

3064/146A 

WH-083 

3136/5072A 

WH-240 

3151/5081A 

WF-092A 

3060/139A 

WF-290A 

3150 

WG-092 

3060/139A 

WG-270D 

3064/146A 

WH-083A 

3136/5072A 

WH-240A 

3151/5081A 

WF-092B 

3060/139A 

WF-290B 

3150 

WG-092A 

3060/139A 

WG-290 

3150 

WH-083B 

3136/5072A 

WH-240B 

3151/5081A 

WF-092C 

3060/139A 

WF-290C 

3150 

WG-092B 

3060/139A 

WG-290A 

3150 

WH-083C 

3136/5072A 

WH-240C 

3151/5081A 

WF-092D 

3060/139A 

WF-290D 

3150 

WG-092C 

3060/139A 

WG-290B 

3150 

WH-083D 

3136/5072A 

WH-240D 

3151/5081A 

WF-094 

3060/139A 

WF-300 

3150 

WG-092D 

3060/139A 

WG-290C 

3150 

WH-085 

3136/5072A 

WH-250 

3151/5081A 

WF-094A 

3060/139A 

WF-300A 

3150 

WG-094 

3060/139A 

WG-290D 

3150 

WH-085A 

3136/5072A 

WH-250A 

3151/5081A 

WF-094B 

3060/139A 

WF-300B 

3150 

WG-094A 

3060/139A 

WG-300 

3150 

WH-085B 

3136/5072A 

WH-250B 

3151/5081A 

WF-094C 

3060/139A 

WF-300C 

3150 

WG-094B 

3060/139A 

WG-300A 

3150 

WH-085C 

3136/5072A 

WH-250C 

3151/5081A 

WF-094D 

3060/139A 

WF-300D 

3150 

WG-094C 

3060/139A 

WG-300B 

3150 

WH-085D 

3136/5072A 

WH-250D 

3151/5081A 

WF-098 

3061/140A 

WF-330 

3095/147A 

WG-094D 

3060/139A 

WG-300C 

3150 

WH-088 

3060/139A 

WH-260 

3148 

WF-098A 

3061/140A 

WF-330A 

3095/147A 

WG-098 

3061/140A 

WG-300D 

3150 

WH-088A 

3060/139A 

WH-260A 

3148 

WF-098B 

3061/140A 

WF-330B 

3095/147A 

WG-098A 

3061/140A 

WG-330 

3095/147A 

WH-088B 

3060/139A 

WH-260B 

3148 

WF-098C 

3061/140A 

WF-330C 

3095/147A 

WG-098B 

3061/140A 

WG-330A 

3095/147A 

WH-088C 

3060/139A 

WH-260C 

3148 

WF-098D 

3061/140A 

WF-330D 

3095/147A 

WG-098C 

3061/140A 

WG-330B 

3095/147A 

WH-088D 

3060/139A 

WH-260D 

3148 

WF-100 

3061/140A 

WF-340 

3095/147A 

WG-098D 

3061/140A 

WG-330C 

3095/147A 

WH-090 

3060/139A 

WH-270 

3064/146A 

WF-100 A 

3061/l40A 

WF-340A 

3095/147A 

WG-100 

3061/140A 

WG-330D 

3095/147A 

WH-090A 

3060/139A 

WH-270A 

3064/146A 

WF-100B 

3061/140A 

WF-340B 

3095/147A 

WG-100A 

3061/140A 

WG-340 

3095/147A 

WH-090B 

3060/139A 

WH-270B 

3064/146A 

WF-100C 

3061/140A 

WF-340C 

3095/147A 

WG-100B 

3061/140A 

WG-340A 

3095/147A 

WH-090C 

3060/139A 

WH-270C 

3064/146A 

WF-100D 

3061/140A 

WF-340D 

3095/147A 

WG-100C 

3061/140A 

WG-340B 

3095/147A 

WH-090D 

3060/139A 

WH-270D 

3064/146A 

WF-110 

3139/5074A 

WG-050 

3056/135A 

WG-100D 

3061/140A 

WG-340C 

3095/147A 

WH-092 

3060/139A 

WH-290 

3150 

WF-110A 

3139/5074A 

WG-050A 

3056/135A 

WG102 

3100/519 

WG-340D 

3095/147A 

WH-092A 

3060/139A 

WH-290A 

3150 

WF-110B 

3139/5074A 

WG-050B 

3056/135A 

WG-110 

3139/5074A 

WG-599 

3100/519 

WH-092B 

3060/139A 

WH-290B 

3150 

WF-1 IOC 

3139/5074A 

WG-050C 

3056/135A 

WG-110A 

3139/5074A 

WG713 

3100/519 

WH-092C 

3060/139A 

WH-290C 

3150 

WF-110D 

3139/5074A 

WG-050D 

3056/135A 

WG-110B 

3139/5074A 

WG-713 

3100/519 

WH-092D 

3060/139A 

WH-290D 

3150 

WF-115 

3092/141A 

WG-052 

3056/135A 

WG-110C 

3139/5074A 

WG714 

3100/519 

WH-094 

3060/139A 

WH-300 

3150 

WF-115A 

3092/141A 

WG-052A 

3056/135A 

WG-110D 

3139/5074A 

WG1010 

3100/519 

WH-094A 

3060/139A 

WH-300A 

3150 

WF-115B 

3092/141A 

WG-052B 

3056/135A 

WG-115 

3092/141A 

WG1010A 

3100/519 

WH-094B 

3060/139A 

WH-300B 

3150 

WF-115C 

3092/141A 

WG-052C 

3056/135A 

WG-115A 

3092/141A 

WG-1010A 

3100/519 

WH-094C 

3060/139A 

WH-300C 

3150 

WF-1150 

3092/141A 

WG-052D 

3056/135A 

WG-115B 

3092/141A 

WG-1010AS 

3100/519 

WH-094D 

3060/139A 

WH-300D 

3150 

WF-120 

3062/142A 

WG-054 

3057/136A 

WG-115C 

3092/141A 

WG1010B 

3100/519 

WH-098 

3061/140A 

WH-330 

3095/147A 

WF-120A 

3062/142A 

WG-054A 

3057/136A 

WG-115D 

3092/141A 

WG1010C 

3100/519 

WH-098A 

3061/140A 

WH-330A 

3095/147A 

WF-120B 

3062/142A 

WG-054B 

3057/136A 

WG-120 

3062/142A 

WG1010D 

3100/519 

WH-098B 

3061/140A 

WH-330B 

3095/147A 

WF-120C 

3062/142A 

WG-054C 

3057/136A 

WG-120A 

3062/142A 

WG1010E 

3100/519 

WH-098C 

3061/140A 

WH-330C 

3095/147A 

WF-1200 

3062/142A 

WG-054D 

3057/136A 

WG-120B 

3062/142A 

WG1010F 

3100/519 

WH-098D 

3061/140A 

WH-330D 

3095/147A 

WF-125 

3093 

WG-056 

3057/136A 

WG-120C 

3062/142A 

WG-1012 

3100/519 

WH-100 

3061/140A 

WH-340 

3095/147A 

WF-125A 

3093 

WG-056A 

3057/136A 

WG-120D 

3062/142A 

WG1012 

3100/519 

WH-100A 

3061/140A 

WH-340A 

$095/147A 

WF-125B 

3093 

WG-056B 

3057/136A 

WG-125 

3093 

WG1014A 

3100/519 

WH-100B 

3061/140A 

WH-340B 

3095/147A 

WF-125C 

3093 

WG-056C 

3057/136A 

WG-125A 

3093 

WG1021 

3100/519 

WH-100C 

3061/140A 

WH-340C 

3095/147A 

WF-1250 

3093 

WG-056D 

3057/136A 

WG-125B 

3093 

WG0A-90 

3100/519 

WH-100D 

3061/140A 

WH-340D 

3095/147A 

WF-130 

3093 

WG-058 

3057/136A 

WG-125C 

3093 

WH-050 

3056/135A 

WH-110 

3139/5074A 

WH1012 

3100/510 

WF-130A 

3093 

WG-058A 

3057/136A 

WG-125D 

3093 

WH-050A 

3056/135A 

WH-110A 

3139/5074A 

WI-050 

3056/135A 

WF-130B 

3093 

WG-058B 

3057/136A 

WG-130 

3093 

WH-050B 

3056/135A 

WH-110B 

3139/5074A 

WI-050A 

3056/135A 

WF-130C 

3093 

WG-058C 

3057/136A 

WG-130A 

3093 

WH-050C 

3056/135A 

WH-110C 

3139/5074A 

WI-050B 

3056/135A 

WF-130D 

3093 

WG-058D 

3057/136A 

WG-130B 

3093 

WH-0500 

3056/135A 

WH-110D 

3139/5074A 

WI-050C 

3056/135A 

WF-140 

3094/144A 

WG-061 

3058/137A 

WG-130C 

3093 

WH-052 

3056/135A 

WH-115 

3092/141A 

WI-050D 

3056/135A 

WF-140A 

3094/144A 

WG-061A 

3058/137A 

WG-130D 

3093 

WH-052A 

3056/135A 

WH-115A 

3092/141A 

WI-052 

3056/135A 

WF-140B 

3094/144A 

WG-061B 

3058/137A 

WG-140 

3094/144A 

WH-052B 

3056/135A 

WH-115B 

3092/141A 

WI-052A 

3056/135A 

WF-140C 

3094/144A 

WG-061C 

3058/137A 

WG-140A 

3094/144A 

WH-052C 

3056/135A 

WH-115C 

3092/141A 

Wi-052B 

3056/135A 

WF-1400 

3094/144A 

WG-061D 

3058/137A 

WG-140B 

3094/144A 

WH-052D 

3056/135A 

WH-115D 

3092/141A 

WI-052C 

3056/135A 

WF-150 

3063/145A 

WG-063 

3058/137A 

WG-140C 

3094/144A 

WH-054 

3057/136A 

WH-120 

3062/142A 

WI-052D 

3056/135A 

WF-150A 

3063/145A 

WG-063A 

3058/137A 

WG-140D 

3094/144A 

WH-054A 

3057/136A 

WH-120A 

3062/142A 

Wi-054 

3057/136A 

WF-150B 

3063/145A 

WG-063B 

3058/137A 

WG-150 

3063/145A 

WH-054B 

3057/136A 

WH-120B 

3062/142A 

WI-054A 

3057/136A 

WF-150C 

3063/145A 

WG-063C 

3058/137A 

WG-150A 

3063/145A 

WH-054C 

3057/136A 

WH-120C 

3062/142A 

WI-054B 

3057/136A 

WF-150D 

3063/145A 

WG-063D 

3058/137A 

WG-150B 

3063/145A 

WH-054D 

3057/136A 

WH-120D 

3062/142A 

WI-054C 

3057/136A 

WF-157 

3142 

WG-065 

3058/137A 

WG-150C 

3063/145A 

WH-056 

3057/136A 

WH-125 

3093 

WI-054D 

3057/136A 

WF-157A 

3142 

WG-065A 

3058/137A 

WG-150D 

3063/145A 

WH-056A 

3057/136A 

WH-125A 

3093 

WI-056 

3057/136A 

WF-157B 

3142 

WG-065B 

3058/137A 

WG-157 

3142 

WH-056B 

3057/136A 

WH-125B 

3093 

WI-056A 

3057/136A 

WF-157C 

3142 

WG-065C 

3058/137A 

WG-157A 

3142 

WH-056C 

3057/136A 

WH-125C 

3093 

WI-056B 

3057/136A 

WF-157D 

3142 

WG-065D 

3058/137A 

WG-157B 

3142 

WH-056D 

3057/136A 

WH-125D 

3093 

WI-056C 

3057/136A 

WF-162 

3142 

WG-071 

3059/138A 

WG-157C 

3142 

WH-058 

3057/136A 

WH-130 

3093 

WI-056D 

3057/136A 

WF-162A 

3142 

WG-071A 

3059/138A 

WG-157D 

3142 

WH-058A 

3057/136A 

WH-130A 

3093 

WI-058 

3057/136A 

WF-162B 

3142 

WG-071B 

3059/138A 

WG-162 

3142 

WH-058B 

3057/136A 

WH-130B 

3093 

WI-058A 

3057/136A 

WF-162C 

3142 

WG-071C 

3059/138A 

WG-162A 

3142 

WH-058C 

3057/136A 

WH-130C 

3093 

WI-058B 

3057/136A 

WF-162D 

3142 

WG-071D 

3059/138A 

WG-162B 

3142 

WH-058D 

3057/136A 

WH-130D 

3093 

WI-058C 

3057/136A 

WF-167 

3142 

WG-073 

3059/138A 

WG-162C 

3142 

WH-061 

3058/137A 

WH-140 

3094/144A 

WI-058D 

3057/136A 

WF-167A 

3142 

WG-073A 

3059/138A 

WG-162D 

3142 

WH-061A 

3058/137A 

WH-140A 

3094/144A 

WI-061 

3058/137A 

WF-167B 

3142 

WG-073B 

3059/138A 

WG-167 

3142 

WH-061B 

3058/137A 

WH-140B 

3094/144A 

WI-061A 

3058/137A 

WF-167C 

3142 

WG-073C 

3059/138A 

WG-167A 

3142 

WH-061C 

3058/137A 

WH-140C 

3094/144A 

WI-061B 

3058/137A 

WF-167 D 

3142 

WG-073D 

3059/138A 

WG-167B 

3142 

WH-061D 

3058/137A 

WH-140D 

3094/144A 

WI-061C 

3058/137A 

WF-172 

3145 

WG-075 

3059/138A 

WG-167C 

3142 

WH-063 

3058/137A 

WH-150 

3063/145A 

WI-061D 

3058/137A 

WF-172A 

3145 

WG-075A 

3059/138A 

WG-167D 

3142 

WH-063A 

3058/13/A 

WH-150A 

3063/145A 

WI-063 

3058/137A 

WF-172B 

3145 

WG-075B 

3059/138A 

WG-172 

3145 

WH-063B 

3058/137A 

WH-150B 

3063/145A 

WI-063A 

3058/137A 

WF-172C 

3145 

WG-075C 

3059/138A 

WG-172A 

3145 

WH-063C 

3058/137A 

WH-150C 

3063/145A 

WI-063B 

3058/137A 

WF-1720 

3145 

WG-075D 

3059/138A 

WG-172B 

3145 

WH-063D 

3058/137A 

WH-150D 

3063/145A 

WI-063C 

3058/137A 

WF-177 

3145 

WG-077 

3059/138A 

WG-172C 

3145 

WH-065 

3058/137A 

WH-157 

3142 

WI-063D 

3058/137A 

WF-177A 

3145 

WG-077A 

3059/138A 

WG-172D 

3145 

WH-065A 

3058/137A 

WH-157A 

3142 

WI-065 

3058/137A 

WF-177B 

3145 

WG-077B 

3059/138A 

WG-177 

3145 

WH-065B 

3058/137A 

WH-157B 

3142 

WI-065A 

3058/137A 

WF-177C 

3145 

WG-077C 

3059/138A 

WG-177A 

3145 

WH-065C 

3058/137A 

WH-157C 

3142 

WI-065B 

3058/137A 

WF-177D 

3145 

WG-077D 

3059/138A 

WG-177B 

3145 

WH-065D 

3058/137A 

WH-157D 

3142 

WI-065C 

3058/137A 

WF-182 

3145 

WG-079 

3136/5072A 

WG-177C 

3145 

WH-071 

3059/138A 

WH-162 

3142 

WI-065D 

3058/137A 

WF-182A 

3145 

WG-079A 

3136/5072A 

WG-177D 

3145 

WH-071A 

3059/138A 

WH-162A 

3142 

WI-071 

3059/138A 

WF-182B 

3145 

WG-079B 

3136/5072A 

WG-182 

3145 

WH-071B 

3059/138A 

WH-162B 

3142 

WI-071A 

3059/138A 

WF-182C 

3145 

WG-079C 

3136/5072A 

WG-182A 

3145 

WH-071C 

3059/138A 

WH-162C 

3142 

WI-071B 

3059/138A 

WF-1820 

3145 

WG-079D 

3136/5072A 

WG-182B 

3145 

WH-071D 

3059/138A 

WH-162D 

3142 

WI-071C 

3059/138A 

WF-230 

3151/5081A 

WG-081 

3136/5072A 

WG-182C 

3145 

WH-073 

3059/138A 

WH-167 

3142 

WI-071D 

3059/138A 

WF-230A 

3151/5081A 

WG-081A 

3136/5072A 

WG-182D 

3145 

WH-073A 

3059/138A 

WH-167A 

3142 

WI-073 

3059/138A 

WF-230B 

3151/5081A 

WG-081B 

3136/5072A 

WG-230 

3151/5081A 

WH-073B 

3059/138A 

WH-167B 

3142 

WI-073A 

3059/138A 

WF-230C 

3151/5081A 

WG-081C 

3136/5072A 

WG-230A 

3151/5081A 

WH-073C 

3059/138A 

WH-167C 

3142 

WI-073B 

3059/138A 

WF-2300 

3151/5081A 

WG-081D 

3136/5072A 

WG-230B 

3151/5081A 

WH-073D 

3059/138A 

WH-167D 

3142 

WI-073C 

3059/138A 

WF-240 

3151/5081A 

WG-083 

3136/5072A 

WG-230C 

3151/5081A 

WH-075 

3059/138A 

WH-172 

3145 

WI-073D 

3059/138A 

WF-240A 

3151/5081A 

WG-083A 

3136/5072A 

WG-230D 

3151/5081A 

WH-075A 

3059/138A 

WH-172A 

3145 

WI-075 

3059/138A 

WF-240B 

3151/5081A 

WG-083B 

3136/5072A 

WG-240 

3151/5081A 

WH-075B 

3059/138A 

WH-172B 

3145 

WI-075A 

3059/138A 

WF-240C 

3151/5081A 

WG-083C 

3136/5072A 

WG-240A 

3151/5081A 

WH-075C 

3059/138A 

WH-172C 

3145 

WI-075B 

3059/138A 

WF-240D 

3151/5081A 

WG-083D 

3136/5072A 

WG-240B 

3151/5081A 

WH-075D 

3059/138A 

WH-172D 

3145 

WI-075C 

3059/138A 

WF-250 

3151/5081A 

WG-085 

3136/5072A 

WG-240C 

3151/5081A 

WH-077 

3059/138A 

WH-177 

3145 

WI-075D 

3059/138A 

WF-250A 

3151/5081A 

WG-085A 

3136/5072A 

WG-240D 

3151/5081A 

WH-077A 

3059/138A 

WH-177A 

3145 

WI-077 

3059/138A 

WF-250B 

3151/5081A 

WG-085B 

3136/5072A 

WG-250 

3151/5081A 

WH-077B 

3059/138A 

WH-177B 

3145 

WI-077A 

3059/138A 

WF-250C 

3151/5081A 

WG-085C 

3136/5072A 

WG-250A 

3151/5081A 

WH-077C 

3059/138A 

WH-177C 

3145 

WI-077B 

3059/138A 

WF-250D 

3151/5081A 

WG-085D 

3136/5072A 

WG-250B 

3151/5081A 

WH-077D 

3059/138A 

WH-177D 

3145 

WI-077C 

3059/138A 

WF-260 

3148 

WG-088 

3060/139A 

WG-250C 

3151/5081A 

WH-079 

3136/5072A 

WH-132 

3145 

WI-077D 

3059/138A 
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WI-079 

3136/5072A 

WI-182 

3145 

WJ-079 

3136/5072A 

WJ-182 

3145 

WK-079 

3136/5072A 

WK-182 

3145 

WI-079A 

3136/5072A 

WI-182A 

3145 

WJ-079A 

3136/5072A 

WJ-182A 

3145 

WK-079A 

3136/5072A 

WK-182A 

3145 

WI-079B 

3136/5072A 

WI-182B 

3145 

WJ-079B 

3136/5072A 

WJ-182B 

3145 

WK-079B 

3136/5072A 

WK-182B 

3145 

WI-079C 

3136/5072A 

WI-182C 

3145 

WJ-079C 

3136/5072A 

WJ-182C 

3145 

WK-079C 

3136/5072A 

WK-182C 

3145 

WI-079D 

3136/5072A 

WI-182D 

3145 

WJ-079D 

3136/5072A 

WJ-182D 

3145 

WK-079D 

3136/5072A 

WK-182D 

3145 

WI-081 

3136/5072A 

WI-230 

3151/5081A 

WJ-081 

3136/5072A 

WJ-230 

3151/5081A 

WK-081 

3136/5072A 

WK-230 

3151/5081A 

WI-081A 

3136/5072A 

WI-230A 

3151/5081A 

WJ-081A 

3136/5072A 

WJ-230A 

3151/5081A 

WK-081A 

3136/5072A 

WK-230A 

3151/5081A 

WI-081B 

3136/5072A 

WI-230B 

3151/5081A 

WJ-081B 

3136/5072A 

WJ-230B 

3151/5081A 

WK-081B 

3136/5072A 

WK-230B 

3151/5081A 

WI-081C 

3136/5072A 

WI-230C 

3151/5081A 

WJ-081C 

3136/5072A 

WJ-230C 

3151/5081A 

WK-081C 

3136/5072A 

WK-230C 

3151/5081A 

WI-081D 

3136/5072A 

WI-230D 

3151/5081A 

WJ-081D 

3136/5072A 

WJ-230D 

3151/5081A 

WK-081D 

3136/5072A 

WK-230D 

3151/5081A 

WI-083 

3136/5072A 

WI-240 

3151/5081A 

WJ-083 

3136/5072A 

WJ-240 

3151/5081A 

WK-083 

3136/5072A 

WK-240 

3151/5081A 

WI-083A 

3136/5072A 

WI-240A 

3151/5081A 

WJ-083A 

3136/5072A 

WJ-240A 

3151/5081A 

WK-083A 

3136/5072A 

WK-240A 

3151/5081A 

WI-083B 

3136/5072A 

WI-240B 

3151/5081A 

WJ-083B 

3136/5072A 

WJ-240B 

3151/5081A 

WK-083B 

3136/5072A 

WK-240B 

3151/5081A 

WI-083C 

3136/5072A 

WI-240C 

3151/5081A 

WJ-083C 

3136/5072A 

WJ-240C 

3151/5081A 

WK-083C 

3136/5072A 

WK-240C 

3151/5081A 

WI-083D 

3136/5072A 

WI-240D 

3151/5081A 

WJ-083D 

3136/5072A 

WJ-240D 

3151/5081A 

WK-083D 

3136/5072A 

WK-240D 

3151/5081A 

WI-085 

3136/5072A 

WI-250 

3151/5081A 

WJ-085 

3136/5072A 

WJ-250 

3151/5081A 

WK-085 

3136/5072A 

WK-250 

3151/5081A 

WI-085A 

3136/5072A 

WI-250A 

3151/5081A 

WJ-085A 

3136/5072A 

WJ-250A 

3151/5081A 

WK-085A 

3136/5072A 

WK-250A 

3151/5081A 

WI-085B 

3136/5072A 

WI-250B 

3151/5081A 

WJ-085B 

3136/5072A 

WJ-250B 

3151/5081A 

WK-085B 

3136/5072A 

WK-250B 

3151/5081A 

WI-085C 

3136/5072A 

WI-250C 

3151/5081A 

WJ-085C 

3136/5072A 

WJ-250C 

3151/5081A 

WK-085C 

3136/5072A 

WK-250C 

3151/5081A 

WI-085D 

3136/5072A 

WI-250D 

3151/5081A 

WJ-085 D 

3136/5072A 

WJ-250D 

3151/5081A 

WK-085D 

3136/5072A 

WK-250D 

3151/5081A 

WI-088 

3060/139A 

WI-260 

3148 

WJ-088 

3060/139A 

WJ-260 

3148 

WK-088 

3060/139A 

WK-260 

3148 

WI-088A 

3060/139A 

WI-260A 

3148 

WJ-088A 

3060/139A 

WJ-260A 

3148 

WK-088A 

3060/139A 

WK-260A 

3148 

WI-088B 

3060/139A 

WI-260B 

3148 

WJ-088B 

3060/139A 

WJ-260B 

3148 

WK-088B 

3060/139A 

WK-260B 

3148 

WI-088C 

3060/139A 

WI-260C 

3148 

WJ-088C 

3060/139A 

WJ-260C 

3148 

WK-088C 

3060/139A 

WK-260C 

3148 

WI-0880 

3060/139A 

WI-260D 

3148 

'VJ-088D 

3060/139A 

WJ-260D 

3148 

WK-088D 

3060/139A 

WK-260D 

3148 

WI-090 

3060/139A 

WI-270 

3064/146A 

WJ-090 

3060/139A 

WJ-270 

3064/146A 

WK-090 

3060/139A 

WK-270 

3064/146A 

WI-090A 

3060/139A 

WI-270A 

3064/146A 

WJ-090A 

3060/139A 

WJ-270A 

3064/146A 

WK-090A 

3060/139A 

WK-270A 

3064/146A 

WI-090B 

3060/139A 

WI-270B 

3064/146A 

WJ-090B 

3060/139A 

WJ-270B 

3064/146A 

WK-090B 

3060/139A 

WK-270B 

3064/146A 

WI-090C 

3060/139A 

WI-270C 

3064/146A 

WJ-090C 

3060/139A 

WJ-270C 

3064/146A 

WK-090C 

3060/139A 

WK-270C 

3064/146A 

WI-090D 

3060/139A 

WI-270D 

3064/146A 

WJ-090D 

3060/139A 

WJ-270D 

3064/146A 

WK-090D 

3060/139A 

WK-270D 

3064/146A 

WI-092 

3060/139A 

WI-290 

3150 

WJ-092 

3060/139A 

WJ-290 

3150 

WK-092 

3060/139A 

WK-290 

3150 

WI-092A 

3060/139A 

WI-290A 

3150 

WJ-092A 

3060/139A 

WJ-290A 

3150 

WK-092A 

3060/139A 

WK-290A 

3150 

WI-092B 

3060/139A 

WI-290B 

3150 

WJ-092B 

3060/139A 

WJ-290B 

3150 

WK-092B 

3060/139A 

WK-290B 

3150 

WI-092C 

3060/139A 

WI-290C 

3150 

WJ-092C 

3060/139A 

WJ-290C 

3150 

WK-092C 

3060/139A 

WK-290C 

3150 

WI-092D 

3060/139A 

WI-290D 

3150 

WJ-092D 

3060/139A 

WJ-290D 

3150 

WK-092D 

3060/139A 

WK-290D 

3150 

WI-094 

3060/139A 

WI-300 

3150 

WJ-094 

3060/139A 

WJ-300 

3150 

WK-094 

3060/139A 

WK-300 

3150 

WI-094A 

3060/139A 

WI-300A 

3150 

WJ-094A 

3060/139A 

WJ-300A 

3150 

WK-094A 

3060/139A 

WK-300A 

3150 

WI-094 B 

3060/139A 

WI-300B 

3150 

WJ-094B 

3060/139A 

WJ-300B 

3150 

WK-094 B 

3060/139A 

WK-300B 

3150 

WI-094C 

3060/139A 

WI-300C 

3150 

WJ-094C 

3060/139A 

WJ-300C 

3150 

WK-094C 

3060/139A 

WK-300C 

3150 

WI-094 D 

3060/139A 

WI-300D 

3150 

WJ-094D 

3060/139A 

WJ-300D 

3150 

WK-094D 

3060/139A 

WK-300D 

3150 

WI-098 

3061/140A 

WI-330 

3095/147A 

WJ-098 

3061/140A 

WJ-330 

3095/147A 

WK-098 

3061/140A 

WK-330 

3095/147A 

WI-098A 

3061/140A 

WI-330A 

3095/147A 

WJ-098A 

3061/140A 

WJ-330A 

3095/147A 

WK-098A 

3061/140A 

WK-330A 

3095/147A 

WI-098B 

3061/140A 

WI-330B 

3095/147A 

WJ-098B 

3061/140A 

WJ-330B 

3095/147A 

WK-098B 

3061/140A 

WK-330B 

3095/147A 

WI-098C 

3061/140A 

WI-330C 

3095/147A 

WJ-098C 

3061/140A 

WJ-330C 

3095/147A 

WK-098C 

3061/140A 

WK-330C 

3095/147A 

WI-098D 

3061/140A 

WI-330D 

3095/147A 

WJ-098D 

3061/140A 

WJ-330D 

3095/147A 

WK-098D 

3061/140A 

WK-330D 

3095/147A 

WI-100 

3061/140A 

WI-340 

3095/147A 

WJ-100 

3061/140A 

WJ-340 

3095/147A 

WK-100 

3061/140A 

WK-340 

3095/147A 

WI-100A 

3061/140A 

WI-340A 

3095/147A 

WJ-100A 

3061/140A 

WJ-340A 

3095/147A 

WK-100A 

3061/140A 

WK-340A 

3095/147A 

WI-100B 

3061/140A 

WI-340B 

3095/147A 

WJ-100B 

3061/140A 

WJ-340B 

3095/147A 

WK-100B 

3061/140A 

WK-340B 

3095/147A 

WI-100C 

3061/140A 

WI-340C 

3095/147A 

WJ-100C 

3061/140A 

WJ-340C 

3095/147A 

WK-100C 

3061/140A 

WK-340C 

3095/147A 

WI-100D 

3061/140A 

WI-340D 

3095/147A 

WJ-100D 

3061/140A 

WJ-340D 

3095/147A 

WK-100D 

3061/140A 

WK-340D 

3095/147A 

WI-110 

3139/5074A 

WJ-050 

3056/135A 

WJ-110 

3139/5074A 

WK-050 

3056/135A 

WK-110 

3139/5074A 

WK5457 

3112 

WI-110A 

3139/5074A 

WJ-050A 

3056/135A 

WJ-110A 

3139/5074A 

WK-050A 

3056/135A 

WK-110A 

3139/5074A 

WK5458 

3112 

WI-110B 

3139/5074A 

WJ-050B 

3056/135A 

WJ-110B 

3139/5074A 

WK-05QB 

3056/135A 

WK-110B 

3139/5074A 

WK5459 

3112 

WI-110C 

3139/5074A 

WJ-050C 

3056/135A 

WJ-110C 

3139/5074A 

WK-050C 

3056/135A 

WK-110C 

3139/5074A 

WL06M 

3676/5305 

WI-110D 

3139/5074A 

WJ-0500 

3056/135A 

WJ-110D 

3139/5074A 

WK-050D 

3056/135A 

WK-110D 

3139/5074A 

WL08M 

3677/5306 

WI-115 

3092/141A 

WJ-052 

3056/135A 

WJ-115 

3092/141A 

WK-052 

3056/135A 

WK-115 

3092/141A 

WL-050 

3056/135A 

WI-115A 

3092/141A 

WJ-052A 

3056/135A 

WJ-115A 

3092/141A 

WK-052A 

3056/135A 

WK-115A 

3092/141A 

WL-050A 

3056/135A 

WI-115B 

3092/141A 

WJ-052B 

3056/135A 

WJ-115B 

3092/141A 

WK-052B 

3056/135A 

WK-115B 

3092/141A 

WL-050B 

3056/135A 

WI-115C 

3092/141A 

WJ-052C 

3056/135A 

WJ-115C 

3092/141A 

WK-052C 

3056/135A 

WK-115C 

3092/141A 

WL-050C 

3056/135A 

WI-115D 

3092/141A 

WJ-052D 

3056/135A 

WJ-115D 

3092/141A 

WK-052D 

3056/135A 

WK-115D 

3092/141A 

WL-050D 

3056/135A 

WI-120 

3062/142A 

WJ-054 

3057/136A 

WJ-120 

3062/142A 

WK-054 

3057/136A 

WK-120 

3062/142A 

WL-052 

3056/135A 

WI-120A 

3062/142A 

WJ-054A 

3057/136A 

WJ-120A 

3062/142A 

WK-054A 

3057/136A 

WK-120A 

3062/142A 

WL-052A 

3056/135A 

WI-120B 

3062/142A 

WJ-054B 

3057/136A 

WJ-120B 

3062/142A 

WK-054B 

3057/136A 

WK-120B 

3062/142A 

WL-052B 

3056/135A 

WI-120C 

3062/142A 

WJ-054C 

3057/136A 

WJ-120C 

3062/142A 

WK-054C 

3057/136A 

WK-120C 

3062/142A 

WL-052C 

3056/135A 

WI-120D 

3062/142A 

WJ-054D 

3057/136A 

WJ-120D 

3062/142A 

WK-054D 

3057/136A 

WK-120D 

3062/142A 

WL-052D 

3056/135A 

WI-125 

3093 

WJ-056 

3057/136A 

WJ-125 

3093 

WK-056 

3057/136A 

WK-125 

3093 

WL-054 

3057/136A 

WI-125A 

3093 

WJ-056A 

3057/136A 

WJ-125A 

3093 

WK-056A 

3057/136A 

WK-125A 

3093 

WL-054A 

3057/136A 

WI-125B 

3093 

WJ-056B 

3057/136A 

WJ-125B 

3093 

WK-056B 

3057/136A 

WK-125B 

3093 

WL-054B 

3057/136A 

WI-125C 

3093 

WJ-056C 

3057/136A 

WJ-125C 

3093 

WK-056C 

3057/136A 

WK-125C 

3093 

WL-054C 

3057/136A 

WI-125D 

3093 

WJ-056D 

3057/136A 

WJ-125D 

3093 

WK-056D 

3057/136A 

WK-125D 

3093 

WL-054D 

3057/136A 

WI-130 

3093 

WJ-058 

3057/136A 

WJ-130 

3093 

WK-058 

3057/136A 

WK-130 

3093 

WL-056 

3057/136A 

WI-130A 

3093 

WJ-058A 

3057/136A 

WJ-130A 

3093 

WK-058A 

3057/136A 

WK-130A 

3093 

WL-056A 

3057/136A 

WI-130B 

3093 

WJ-058B 

3057/136A 

WJ-130B 

3093 

WK-058B 

3057/136A 

WK-130B 

3093 

WL-056B 

3057/136A 

WI-130C 

3093 

WJ-058C 

3057/136A 

WJ-130C 

3093 

WK-058C 

3057/136A 

WK-130C 

3093 

WL-056C 

3057/136A 

WI-130D 

3093 

WJ-058D 

3057/136A 

WJ-130D 

3093 

WK-058D 

3057/136A 

WK-130D 

3093 

WL-056D 

3057/136A 

WI-140 

3094/144A 

WJ-061 

3058/137A 

WJ-140 

3094/144A 

WK-061 

3058/137A 

WK-140 

3094/144A 

WL-058 

3057/136A 

WI-140A 

3094/144A 

WJ-061A 

3058/137A 

WJ-140A 

3094/144A 

WK-061A 

3058/137A 

WK-140A 

3094/144A 

WL-058A 

3057/136A 

WI-140B 

3094/144A 

WJ-061B 

3058/137A 

WJ-140B 

3094/144A 

WK-061B 

3058/137A 

WK-140B 

3094/144A 

WL-058B 

3057/136A 

WI-140C 

3094/144A 

WJ-061C 

3058/137A 

WJ-140C 

3094/144A 

WK-061C 

3058/137A 

WK-140C 

3094/144A 

WL-058C 

3057/136A 

WI-140D 

3094/144A 

WJ-0610 

3058/137A 

WJ-140D 

3094/144A 

WK-061D 

3058/137A 

WK-140D 

3094/144A 

WL-058D 

3057/136A 

WI-150 

3063/145A 

WJ-063 

3058/137A 

WJ-150 

3063/145A 

WK-063 

3058/137A 

WK-150 

3063/145A 

WL-061 

3058/137A 

WI-150A 

3063/145A 

WJ-063A 

3058/137A 

WJ-150A 

3063/145A 

WK-063A 

3058/137A 

WK-150A 

3063/145A 

WL-061A 

3058/137A 

WI-150B 

3063/145A 

WJ-063B 

3058/137A 

WJ-150B 

3063/145A 

WK-063B 

3058/137A 

WK-150B 

3063/145A 

WL-061B 

3058/137A 

WI-150C 

3063/145A 

WJ-063C 

3058/137A 

WJ-150C 

3063/145A 

WK-063C 

3058/137A 

WK-150C 

3063/145A 

WL-061C 

3058/137A 

WI-150D 

3063/145A 

WJ-063D 

3058/137A 

WJ-150D 

3063/145A 

WK-063D 

3058/137A 

WK-150D 

3063/145A 

WL-061D 

3058/137A 

WI-157 

3142 

WJ-065 

3058/137A 

WJ-157 

3142 

WK-065 

3058/137A 

WK-157 

3142 

WL-063 

3058/137A 

WI-157A 

3142 

WJ-065A 

3058/137A 

WJ-157A 

3142 

WK-065A 

3058/137A 

WK-157A 

3142 

WL-063A 

3058/137A 

WI-157B 

3142 

WJ-065 B 

3058/137A 

WJ-157B 

3142 

WK-065B 

3058/137A 

WK-157B 

3142 

WL-063B 

3058/137A 

WI-157C 

3142 

WJ-065C 

3058/137A 

WJ-157C 

3142 

WK-065C 

3058/137A 

WK-157C 

3142 

WL-063C 

3058/137A 

WI-157D 

3142 

WJ-065D 

3058/137A 

WJ-157D 

3142 

WK-065D 

3058/137A 

WK-157D 

3142 

WL-063D 

3058/137A 

WI-162 

3142 

WJ-071 

3059/138A 

WJ-162 

3142 

WK-071 

3059/138A 

WK-162 

3142 

WL-065 

3058/137A 

WI-162A 

3142 

WJ-071A 

3059/138A 

WJ-162A 

3142 

WK-071A 

3059/138A 

WK-162A 

3142 

WL-065A 

3058/137A 

WI-162B 

3142 

WJ-071B 

3059/T38A 

WJ-162B 

3142 

WK-071B 

3059/138A 

WK-162B 

3142 

WL-065B 

3058/137A 

WI-162C 

3142 

WJ-071C 

3059/138A 

WJ-162C 

3142 

WK-071C 

3059/138A 

WK-162C 

3142 

WL-065C 

3058/137A 

WI-162D 

3142 

WJ-071D 

3059/138A 

WJ-162D 

3142 

WK-071D 

3059/138A 

WK-162D 

3142 

WL-065D 

3058/137A 

WI-167 

3142 

WJ-073 

3059/138A 

WJ-167 

3142 

WK-073 

3059/138A 

WK-167 

3142 

WL-071 

3069/138A 

WI-167A 

3142 

WJ-073A 

3059/138A 

WJ-167A 

3142 

WK-073A 

3059/138A 

WK-167A 

3142 

WL-071A 

3059/138A 

WI-167B 

3142 

WJ-073B 

3059/138A 

WJ-167B 

3142 

WK-073B 

3059/138A 

WK-167B 

3142 

WL-071B 

3059/138A 

WI-167C 

3142 

WJ-073C 

3059/138A 

WJ-167C 

3142 

WK-073C 

3059/138A 

WK-167C 

3142 

WL-071C 

3059/138A 

WI-167D 

3142 

WJ-073D 

3059/138A 

WJ-1670 

3142 

WK-073D 

3059/138A 

WK-167D 

3142 

WL-071D 

3059/138A 

WI-172 

3145 

WJ-075 

3059/138A 

WJ-172 

3145 

WK-075 

3059/138A 

WK-172 

3145 

WL-073 

3059/138A 

WI-172A 

3145 

WJ-075A 

3059/138A 

WJ-172A 

3145 

WK-075A 

3059/138A 

WK-172A 

3145 

WL-073A 

3059/138A 

WI-172B 

3145 

WJ-075B 

3059/138A 

WJ-172B 

3145 

WK-075B 

3059/138A 

WK-172B 

3145 

WL-073B 

3059/138A 

WI-172C 

3145 

WJ-075C 

3059/138A 

WJ-172C 

3145 

WK-075C 

3059/138A 

WK-172C 

3145 

WL-073C 

3059/138A 

WI-172D 

3145 

WJ-075 D 

3059/138A 

WJ-172D 

3145 

WK-075D 

3059/138A 

WK-172D 

3145 

WL-Q73D 

3059/138A 

WI-177 

3145 

WJ-077 

3059/138A 

WJ-177 

3145 

WK-077 

3059/138A 

WK-177 

3145 

WL-075 

3059/138A 

WI-177A 

3145 

WJ-077A 

3059/138A 

WJ-177A 

3145 

WK-077A 

3059/138A 

WK-177A 

3145 

WL-075A 

3059/138A 

WI-177B 

3145 

WJ-077B 

3059/138A 

WJ-177B 

3145 

WK-077B 

3059/138A 

WK-177B 

3145 

WL-075B 

3059/138A 

WI-177C 

3145 

WJ-077C 

3059/138A 

WJ-177C 

3145 

WK-077C 

3059/138A 

WK-177C 

3145 

WL-075C 

3059/138A 

WI-177D 

3145 

WJ-077D 

3059/138A 

WJ-1770 

3145 

WK-077D 

3059/138A 

WK-177D 

3145 

WL-075D 

3059/138A 
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WL-077—WO-075A 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WL-077 

3059/138A 

WL-177 

3145 

WM-075C 

3059/138A 

WM-172C 

3145 

WN-075C 

3059/138A 

WN-172C 

3145 

WL-077 A 

3059/138A 

WL-177A 

3145 

WM-075D 

3059/138A 

WM-172D 

3145 

WN-075D 

3059/138A 

WN-172D 

3145 

WL-077B 

3059/138A 

WL-177B 

3145 

WM-077 

3059/138A 

WM-177 

3145 

WN-077 

3059/138A 

WN-177 

3145 

WL-077C 

3059/138A 

WL-177C 

3145 

WM-077A 

3059/138A 

WM-177A 

3145 

WN-077A 

3059/138A 

WN-177A 

3145 

WL-077D 

3059/138A 

WL-177D 

3145 

WM-077B 

3059/138A 

WM-177B 

3145 

WN-07 7 B 

3059/138A 

WN-177B 

3145 

WL-079 

3136/5072A 

WL-182 

3752/5077A 

WM-077C 

3059/138A 

WM-177C 

3145 

WN-077C 

3059/138A 

WN-177C 

3145 

WL-079A 

3136/5072A 

WL-182A 

3752/5077A 

WM-077D 

3059/138A 

WM-177D 

3145 

WN-077D 

3059/138A 

WN-177D 

3145 

WL-079B 

3136/5072A 

WL-182B 

3752/5077A 

WM-079 

3136/5072A 

WM-182 

3752/5077A 

WN-079 

3136/5072A 

WN-182 

3752/5077A 

WL-079C 

3136/5072A 

WL-182C 

3752/5077A 

WM-079A 

3136/5072A 

WM-182A 

3752/5077A 

WN-079A 

3136/5072A 

WN-182A 

3752/5077A 

WL-079D 

3136/5072A 

WL-182D 

3752/5077A 

WM-079B 

3136/5072A 

WM-182B 

3752/5077A 

WN-079B 

3136/5072A 

WN-182B 

3752/5077A 

WL-081 

3136/5072A 

WL-230 

3151/5081A 

WM-079C 

3136/5072A 

WM-182C 

3752/5077A 

WN-079C 

3136/5072A 

WN-182C 

3752/5077A 

WL-081A 

3136/5072A 

WL-230A 

3151/5081A 

WM-079D 

3136/5072A 

WM-182D 

3752/5077A 

WN-079D 

3136/5072A 

WN-182D 

3752/5077A 

WL-081B 

3136/5072A 

WL-230B 

3151/5081A 

WM-081 

3136/5072A 

WM-230 

3151/5081A 

WN-081 

3136/5072A 

WN-230 

3151/5081A 

WL-081C 

3136/5072A 

WL-230C 

3151/5081A 

WM-081A 

3136/5072A 

WM-230A 

3151/5081A 

WN-081A 

3136/5072A 

WN-230A 

3151/5081A 

WL-081D 

3136/5072A 

WL-230D 

3151/5081A 

WM-081B 

3136/5072A 

WM-230B 

3151/5081A 

WN-081B 

3136/5072A 

WN-230B 

3151/5081A 

WL-083 

3136/5072A 

WL-240 

3151/5081A 

WM-081C 

3136/5072A 

WM-230C 

3151/5081A 

WN-081C 

3136/5072A 

WN-230C 

3151/5081A 

WL-083A 

3136/5072A 

WL-240A 

3151/5081A 

WM-081D 

3136/5072A 

WM-230D 

3151/5081A 

WN-081D 

3136/5072A 

WN-230D 

3151/5081A 

WL-083B 

3136/5072A 

WL-240B 

3151/5081A 

WM-083 

3136/5072A 

WM-240 

3151/5081A 

WN-083 

3136/5072A 

WN-240 

3151/5081A 

WL-083C 

3136/5072A 

WL-240C 

3151/5081A 

WM-083A 

3136/5072A 

WM-240A 

3151/5081A 

WN-083A 

3136/5072A 

WN-240A 

3151/5081A 

WL-083D 

3136/5072A 

WL-240D 

3151/5081A 

WM-083B 

3136/5072A 

WM-240B 

3151/5081A 

WN-083B 

3136/5072A 

WN-240B 

3151/5081A 

WL-085 

3136/5072A 

WL-250 

3151/5081A 

WM-083C 

3136/5072A 

WM-240C 

3151/5081A 

WN-083C 

3136/5072A 

WN-240C 

3151/5081A 

WL-085A 

3136/5072A 

WL-250A 

3151/5081A 

WM-083D 

3136/5072A 

WM-240D 

3151/5081A 

WN-083D 

3136/5072A 

WN-240D 

3151/5081A 

WL-085B 

3136/5072A 

WL-250B 

3151/5081A 

WM-085 

3136/5072A 

WM-250 

3151/5081A 

WN-085 

3136/5072A 

WN-250 

3151/5081A 

WL-085C 

3136/5072A 

WL-250C 

3151/5081A 

WM-085A 

3136/5072A 

WM-250A 

3151/5081A 

WN-085A 

3136/5072A 

WN-250A 

3151/5081A 

WL-085D 

3136/5072A 

WL-250D 

3151/5081A 

WM-085 B 

3136/5072A 

WM-250B 

3151/5081A 

WN-085B 

3136/5072A 

WN-250B 

3151/5081A 

WL-088 

3060/139A 

WL-260 

3148 

WM-085C 

3136/5072A 

WM-250C 

3151/5081A 

WN-085C 

3136/5072A 

WN-250C 

3151/5081A 

WL-088A 

3060/139A 

WL-260A 

3148 

WM-085D 

3136/5072A 

WM-250D 

3151/5081A 

WN-085D 

3136/507 2A 

WN-250D 

3151/5081A 

WL-088B 

3060/139A 

WL-260B 

3148 

WM-088 

3060/139A 

WM-260 

3148 

WN-088 

3060/139A 

WN-260 

3148 

WL-088C 

3060/139A 

WL-260C 

3148 

WM-088A 

3060/139A 

WM-260A 

3148 

WN-088A 

3060/139A 

WN-260A 

3148 

WL-088D 

3060/139A 

WL-260D 

3148 

WM-088B 

3060/139A 

WM-260B 

3148 

WN-088B 

3060/139A 

WN-260B 

3148 

WL-090 

3060/139A 

WL-270 

3064/146A 

WM-088C 

3060/139A 

WM-260C 

3148 

WN-088C 

3060/139A 

WN-260C 

3148 

WL-090A 

3060/139A 

WL-270A 

3064/146A 

WM-088 D 

3060/139A 

WM-260D 

3148 

WN-088D 

3060/139A 

WN-260D 

3148 

WL-090B 

3060/139A 

WL-270B 

3064/146A 

WM-090 

3060/139A 

WM-270 

3064/146A 

WN-090 

3060/139A 

WN-270 

3064/146A 

WL-090C 

3060/139A 

WL-270C 

3064/146A 

WM-090A 

3060/139A 

WM-270A 

3064/146A 

WN-090A 

3060/139A 

WN-270A 

3064/146A 

WL-090D 

3060/139A 

WL-270D 

3064/146A 

WM-090B 

3060/139A 

WM-270B 

3064/146A 

WN-090B 

3060/139A 

WN-270B 

3064/146A 

WL-092 

3060/139A 

WL-290 

3150 

WM-090C 

3060/139A 

WM-270C 

3064/146A 

WN-090C 

3060/139A 

WN-270C 

3064/146A 

WL-092A 

3060/139A 

WL-290A 

3150 

WM-090D 

3060/139A 

WM-270D 

3064/146A 

WN-090D 

3060/139A 

WN-270D 

3064/146A 

WL-092B 

3060/139A 

WL-290B 

3150 

WM-092 

3060/139A 

WM-290 

3150 

WN-092 

3060/139A 

WN-290 

3150 

WL-092C 

3060/139A 

WL-290C 

3150 

WM-092A 

3060/139A 

WM-290A 

3150 

WN-092A 

3060/139A 

WN-290A 

3150 

WL-092D 

3060/139A 

WL-290D 

3150 

WM-092 B 

3060/139A 

WM-290B 

3150 

WN-092B 

3060/139A 

WN-290B 

3150 

WL-094 

3060/139A 

WL-300 

3755/5084A 

WM-092C 

3060/139A 

WM-290C 

3150 

WN-092C 

3060/139A 

WN-290C 

3150 

WL-094A 

3060/139A 

WL-300A 

3755/5084A 

WM-092D 

3060/139A 

WM-290D 

3150 

WN-092D 

3060/139A 

WN-290D 

3150 

WL-094B 

3060/139A 

WL-300B 

3755/5084A 

WM-094 

3060/139A 

WM-300 

3755/5084A 

WN-094 

3060/139A 

WN-300 

3755/5084A 

WL-094C 

3060/139A 

WL-300C 

3755/5084A 

WM-094A 

3060/139A 

WM-300A 

3755/5084A 

WN-094A 

3060/139A 

WN-300A 

3755/5084A 

WL-094D 

3060/139A 

WL-300D 

3755/5084A 

WM-094B 

3060/139A 

WM-300B 

3755/5084A 

WN-094B 

3060/139A 

WN-300B 

3755/5084A 

WL-098 

3061/140A 

WL-330 

3095/147A 

WM-094C 

3060/139A 

WM-300C 

3755/5084A 

WN-094C 

3060/139A 

WN-300C 

3755/5084A 

WL-098A 

3061/140A 

WL-330A 

3095/147A 

WM-094D 

3060/139A 

WM-300D 

3755/5084A 

WN-094D 

3060/139A 

WN-300D 

3755/5084A 

WL-098B 

3061/140A 

WL-330B 

3095/147A 

WM-098 

3061/140A 

WM-330 

3095/147A 

WN-098 

3061/140A 

WN-330 

3095/147A 

WL-098C 

3061/140A 

WL-330C 

3095/147A 

WM-098A 

3061/140A 

WM-330A 

3095/147A 

WN-098A 

3061/140A 

WN-330A 

3095/147A 

WL-098D 

3061/140A 

WL-330D 

3095/147A 

WM-098B 

3061/140A 

WM-330B 

3095/147A 

WN-098B 

3061/140A 

WN-330B 

3095/147A 

WL-100 

3061/140A 

WL-340 

3095/147A 

WM-098C 

3061/140A 

WM-330C 

3095/147A 

WN-098C 

3061/140A 

WN-330C 

3095/147A 

WL-100A 

3061/140A 

WL-340A 

3095/147A 

WM-098D 

3061/140A 

WM-330D 

3095/147A 

WN-098D 

3061/140A 

WN-330D 

3095/147A 

WL-100B 

3061/140A 

WL-340B 

3095/147A 

WM-100 

3061/140A 

WM-340 

3095/147A 

WN-100 

3061/140A 

WN-340 

3095/147A 

WL-IOOC 

3061/140A 

WL-340C 

3095/147A 

WM-100A 

3061/140A 

WM-340A 

3095/147A 

WN-100A 

3061/140A 

WN-340A 

3095/147A 

WL-100D 

3061/140A 

WL-340D 

3095/147A 

WM-100B 

3061/140A 

WM-340B 

3095/147A 

WN-100B 

3061/140A 

WN-340B 

3095/147A 

WL-110 

3139/5074A 

WLN005 

9002 

WM-100C 

3061/140A 

WM-340C 

3095/147A 

WN-100C 

3061/140A 

WN-340C 

3095/147A 

WL-110A 

3139/5074A 

WLP005 

9001/113A 

WM-100D 

3061/140A 

WM-340D 

3095/147A 

WN-100D 

3061/140A 

WN-340D 

3095/147A 

WL-110B 

3139/5074A 

WM-050 

3056/135A 

WM-110 

3139/5074A 

WN-050 

3056/135A 

WN-110 

3139/5074A 

W0-6A 

3031A 

WL-110C 

3139/5074A 

WM-050A 

3056/135A 

WM-110A 

3139/5074A 

WN-050A 

3056/135A 

WN-110A 

3139/5074A 

W0-050 

3056/135A 

WL-110D 

3139/5074A 

WM-050B 

3056/135A 

WM-110B 

3139/5074A 

WN-050B 

3056/135A 

WN-110B 

3139/5074A 

W0-050A 

3056/135A 

WL-115 

3092/141A 

WM-050C 

3056/135A 

WM-110C 

3139/5074A 

WN-050C 

3056/135A 

WN-110C 

3139/5074A 

W0-05GB 

3056/135A 

WL-115A 

3092/141A 

WM-050D 

3056/135A 

WM-110D 

3139/5074A 

WN-050D 

3056/135A 

WN-110D 

3139/507 4A 

WO-050C 

3056/135A 

WL-115B 

3092/141A 

WM-052 

3056/135A 

WM-115 

3092/141A 

WN-052 

3056/135A 

WN-115 

3092/141A 

W0-050D 

3056/135A 

WL-115C 

3092/141A 

WM-052A 

3056/135A 

WM-115A 

3092/141A 

WN-052A 

3056/135A 

WN-115A 

3092/141A 

WO-052 

3056/135A 

WL-115D 

3092/141A 

WM-052B 

3056/135A 

WM-115B 

3092/141A 

WN-052B 

3056/135A 

WN-115B 

3092/141A 

W0-052A 

3056/135A 

WL-120 

3062/142A 

WM-052C 

3056/135A 

WM-115C 

3092/141A 

WN-052C 

3056/135A 

WN-115C 

3092/141A 

W0-052B 

3056/135A 

WL-120A 

3062/142A 

WM-052D 

3056/135A 

WM-115D 

3092/141A 

WN-052D 

3056/135A 

WN-115D 

3092/141A 

W0-052C 

3056/135A 

WL-120B 

3062/142A 

WM-054 

3057/136A 

WM-120 

3062/142A 

WN-054 

3057/136A 

WN-120 

3062/142A 

WO-052D 

3056/135A 

WL-120C 

3062/142A 

WM-054A 

3057/136A 

WM-120A 

3062/142A 

WN-054A 

3057/136A 

WN-120A 

3062/142A 

W0-054 

3057/136A 

WL-120D 

3062/142A 

WM-054B 

3057/136A 

WM-120B 

3062/142A 

WN-054B 

3057/136A 

WN-120B 

3062/142A 

W0-054A 

3057/136A 

WL-125 

3093 

WM-054C 

3057/136A 

WM-120C 

3062/142A 

WN-054C 

3057/136A 

WN-120C 

3062/142A 

W0-054B 

3057/136A 

WL-125A 

3093 

WM-054D 

3057/136A 

WM-120D 

3062/142A 

WN-054D 

3057/136A 

WN-120D 

3062/142A 

W0-054C 

3057/136A 

WL-125B 

3093 

WM-056 

3057/136A 

WM-125 

3093 

WN-056 

3057/136A 

WN-125 

3093 

W0-054D 

3057/136A 

WL-125C 

3093 

WM-056A 

3057/136A 

WM-125A 

3093 

WN-056A 

3057/136A 

WN-125A 

3093 

W0-056 

3057/136A 

WL-125D 

3093 

WM-056B 

3057/136A 

WM-125B 

3093 

WN-056B 

3057/136A 

WN-125B 

3093 

W0-056A 

3057/136A 

WL-130 

3750/143A 

WM-056C 

3057/136A 

WM-125C 

3093 

WN-056C 

3057/136A 

WN-125C 

3093 

W0-056B 

3057/136A 

WL-130A 

3750/143A 

WM-056D 

3057/136A 

WM-125D 

3093 

WN-056D 

3057/136A 

WN-125D 

3093 

W0-056C 

3057/136A 

WL130B 

3750/143A 

WM-058 

3057/136A 

WM-130 

3750/143A 

WN-058 

3057/136A 

WN-130 

3750/143A | 

W0-056D 

3057/136A 

WL-130C 

3750/143A 

WM-058A 

3057/136A 

WM-130A 

3750/143A 

WN-058A 

3057/136A 

WN-130A 

3750/143A 

W0-058 

3057/136A 

WL-130D 

3750/143A 

WM-058B 

3057/136A 

WM-130B 

3750/143A 

WN-058B 

3057/136A 

WN-130B 

3750/143A 

W0-058A 

3057/136A 

WL-140 

3094/144A 

WM-058C 

3057/136A 

WM-130C 

3750/143A 

WN-058C 

3057/136A 

WN-130C 

3750/143A 

WO-058B 

3057/136A 

WL-140A 

3094/144A 

WM-058D 

3057/136A 

WM-130D 

3750/143A 

WN-058D 

3057/136A 

WN-130D 

3750/143A 

W0-058C 

3057/136A 

WL-140B 

3094/144A 

WM-061 

3058/137A 

WM-140 

3094/144A 

WN-061 

3058/137A 

WN-140 

3094/144A 

W0-058D 

3057/136A 

WL-140C 

3094/144A 

WM-061A 

3058/137A 

WM-140A 

3094/144A 

WN-061A 

3058/137A 

WN-140A 

3094/144A 

W0-061 

3058/137A 

WL-140D 

3094/144A 

WM-061B 

3058/137A 

WM-140B 

3094/144A 

WN-061B 

3058/137A 

WN-140B 

3094/144A 

W0-061A 

3058/137A 

WL-150 

3063/145A 

WM-061C 

3058/137A 

WM-140C 

3094/144A 

WN-061C 

3058/137A 

WN-140C 

3094/144A 

WO-061B 

3058/137A 

WL-150A 

3063/145A 

WM-061D 

3058/137A 

WM-140D 

3094/144A 

WN-061D 

3058/137A 

WN-140D 

3094/144A 

W0-061C 

3058/137A 

WL-150B 

3063/145A 

WM-063 

3058/137A 

WM-150 

3063/145A 

WN-063 

3058/137A 

WN-150 

3063/145A 

W0-061D 

3058/137A 

WL-150C 

3063/145A 

WM-063A 

3058/137A 

WM-150A 

3063/145A 

WN-063A 

3058/137A 

WN-150A 

3063/145A 

W0-063 

3058/137A 

WL-150D 

3063/145A 

WM-063B 

3058/137A 

WM-150B 

3063/145A 

WN-063B 

3058/137A 

WN-150B 

3063/145A 

W0-063A 

3058/137A 

WL-157 

3751/5075A 

WM-063C 

3058/137A 

WM-150C 

3063/145A 

WN-063C 

3058/137A 

WN-150C 

3063/145A 

W0-063B 

3058/137A 

WL-157A 

3751/5075A 

WM-063D 

3058/137A 

WM-150D 

3063/145A 

WN-063 D 

3058/137A 

WN-150D 

3063/145A 

W0-063C 

3058/137A 

WL-157B 

3751/5075A 

WM-065 

3058/137A 

WM-157 

3751/5075A 

WN-065 

3058/137A 

WN-157 

3751/5075A 

W0-063D 

3058/137A 

WL-157C 

3751/5075A 

WM-065A 

3058/137A 

WM-157A 

3751/5075A 

WN-065 A 

3058/137A 

WN-157A 

3751/5075A 

W0-065 

3058/137A 

WL-157D 

3751/5075A 

WM-065B 

3058/137A 

WM-157B 

3751/5075A 

WN-065 B 

3058/137A 

WN-157B 

3751/5075A 

W0-065A 

3058/137A 

WL-162 

3751/5075A 

WM-065C 

3058/137A 

WM-157C 

3751/5075A 

WN-065C 

3058/137A 

WN-157C 

3751/5075A 

W0-065B 

3058/137A 

WL-162A 

3751/5075A 

WM-065D 

3058/137A 

WM-157D 

3751/5075A 

WN-065 D 

3058/137A 

WN-157D 

3751/5075A 

W0-065C 

3058/137A 

WL-162B 

3751/5075A 

WM-071 

3059/138A 

WM-162 

3142 

WN-071 

3059/138A 

WN-162 

3142 

W0-065D 

3058/137A 

WL-162C 

3142 

WM-071A 

3059/138A 

WM-162A 

3142 

WN-071A 

3059/138A 

WN-162A 

3142 

W0-071 

3059/138A 

WL-162D 

3142 

WM-071B 

3059/138A 

WM-162B 

3142 

WN-07 IB 

3059/138A 

WN-162B 

3142 

W0-071A 

3059/138A 

WL-167 

3751/5075A 

WM-071C 

3059/138A 

WM-162C 

3142 

WN-071C 

3059/138A 

WN-162C 

3142 

W0-071B 

3059/138A 

WL-167A 

3751/5075A 

WM-071D 

3059/138A 

WM-162D 

3142 

WN-07 ID 

3059/138A 

WN-162D 

3142 

W0-071C 

3059/138A 

WL-167B 

3751/5075A 

WM-073 

3059/138A 

WM-167 

3751/5075A 

WN-073 

3059/138A 

WN-167 

3751/5075A 

W0-071D 

3059/138A 

WL-167C 

3751/5075A 

WM-073A 

3059/138A 

WM-167A 

3751/5075A 

WN-073A 

3059/138A 

WN-167A 

3751/5075A 

W0-073 

3059/138A 

WL-167D 

3751/5075A 

WM-073B 

3059/138A 

WM-167B 

3751/5075A 

WN-073B 

3059/138A 

WN-167B 

3751/5075A 

W0-073A 

3059/138A 

WL-172 

3145 

WM-073C 

3059/138A 

WM-167C 

3751/5075A 

WN-073C 

3059/138A 

WN-167C 

3751/5075A 

W0-073B 

3059/138A 

WL-172A 

3145 

WM-073D 

3059/138A 

WM-167D 

3751/5075A 

WN-073 D 

3059/138A 

WN-167D 

3751/5075A 

W0-073C 

3059/138A 

WL-172B 

3145 

WM-075 

3059/138A 

WM-172 

3145 

WN-07 5 

3059/138A 

WN-172 

3145 

W0-073D 

3059/138A 

WL-172C 

3145 

WM-075A 

3059/138A 

WM-172A 

3145 

WN-07 5A 

3059/138A 

WN-172A 

3145 

W0-075 

3059/138A 

WL-172D 

3145 

WM-075B 

3059/138A 

WM-172B 

3145 

WN-07 5 B 

3059/138A 

WN-172B 

3145 

W0-075A 

3059/138A 
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SK 
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To be 
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SK 
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SK 

Type 
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SK 
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SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

W0-075B 

3059/138A 

WO-172B 

3145 

WP-Q75B 

3059/138A 

WP-172B 

3751/5075A 

WQ-075A 

3059/138A 

WQ-172A 

3145 

W0-075C 

3059/138A 

W0-172C 

3145 

WP-075C 

3059/138A 

WP-172C 

3751/5075A 

WQ-075B 

3059/138A 

WQ-172B 

3145 

WO-075D 

3059/138A 

W0-172D 

3145 

WP-075D 

3059/138A 

WP-172D 

3751/5075A 

WQ-075C 

3059/138A 

WQ-172C 

3145 

W0-077 

3059/138A 

WO-177 

3145 

WP-077 

3059/138A 

WP-177 

3145 

WQ-075D 

3059/138A 

WQ-172D 

3145 

WO-077A 

3059/138A 

WO-177A 

3145 

WP-077A 

3059/138A 

WP-177A 

3145 

WQ-077 

3059/138A 

WQ-177 

3145 

W0-077B 

3059/138A 

WO-177B 

3145 

WP-077B 

3059/138A 

WP-177B 

3145 

WQ-077A 

3059/138A 

WQ-177A 

3145 

W0-077C 

3059/138A 

WO-177C 

3145 

WP-077C 

3059/138A 

WP-177C 

3145 

WQ-077B 

3059/138A 

WQ-177B 

3145 

WO-077D 

3059/138A 

WO-177D 

3145 

WP-077D 

3059/138A 

WP-177D 

3145 

WQ-077C 

3059/138A 

WQ-177C 

3145 

W0-079 

3136/5072A 

WO-182 

3752/5077A 

WP-079 

3136/5072A 

WP-182 

3752/5077A 

WQ-077D 

3059/138A 

WQ-177D 

3145 

W0-079A 

3136/5072A 

WO-182A 

3752/5077A 

WP-079A 

3136/5072A 

WP-182A 

3752/5077A 

WQ-079 

3136/5072A 

WQ-182 

3752/5077A 

W0-079B 

3136/5072A 

WO-182B 

3752/5077A 

WP-079B 

3136/5072A 

WP-182B 

3752/5077A 

WQ-079A 

3136/5072A 

WQ-182A 

3752/5077A 

W0-079C 

3136/5072A 

WO-182C 

3752/5077A 

WP-079C 

3136/5072A 

WP-182C 

3752/5077A 

WQ-079B 

3136/5072A 

WQ-182B 

3752/5077A 

W0-0790 

3136/5072A 

WO-182D 

3752/5077A 

WP-079D 

3136/5072A 

WP-182D 

3752/5077A 

WQ-079C 

3136/5072A 

WQ-182C 

3752/5077A 

WO-081 

3136/5072A 

W0-230 

3151/5081A 

WP-081 

3136/5072A 

WP-230 

3151/5081A 

WQ-079 D 

3136/5072A 

WQ-182D 

3752/5077A 

W0-081A 

3136/5072A 

W0-230A 

3151/5081A 

WP-081A 

3136/5072A 

WP-230A 

3151/5081A 

WQ-081 

3136/5072A 

WQ-230 

3151/5081A 

W0-081B 

3136/5072A 

W0-230B 

3151/5081A 

WP-081B 

3136/5072A 

WP-230B 

3151/5081A 

WQ-081A 

3136/5072A 

WQ-230A 

3151/5081A 

W0-081C 

3136/5072A 

W0-230C 

3151/5081A 

WP-081C 

3136/5072A 

WP-230C 

3151/5081A 

WQ-081B 

3136/5072A 

WQ-230B 

3151/5081A 

WO-081D 

3136/5072A 

W0-230D 

3151/5081A 

WP-081D 

3136/5072A 

WP-230D 

3151/5081A 

WQ-081C 

3136/5072A 

WQ-230C 

3151/5081A 

WO-083 

3136/5072A 

W0-240 

3151/5081A 

WP-083 

3136/5072A 

WP-240 

3151/5081A 

WQ-081D 

3136/5072A 

WQ-230D 

3151/5081A 

W0-083A 

3136/5072A 

W0-240A 

3151/5081A 

WP-083A 

3136/5072A 

WP-240A 

3151/5081A 

WQ-083 

3136/5072A 

WQ-240 

3151/5081A 

W0-083B 

3136/5072A 

W0-240B 

3151/5081A 

WP-083B 

3136/5072A 

WP-240B 

3151/5081A 

WQ-083A 

3136/5072A 

WQ-240A 

3151/5081A 

W0-083C 

3136/5072A 

W0-240C 

3151/5081A 

WP-083C 

3136/5072A 

WP-240C 

3151/5081A 

WQ-083B 

3136/5072A 

WQ-240B 

3151/5081A 

W0-083D 

3136/5072A 

W0-240D 

3151/5081A 

WP-083D 

3136/5072A 

WP-240D 

3151/5081A 

WQ-083C 

3136/5072A 

WQ-240C 

3151/5081A 

W0-085 

3136/5072A 

W0-250 

3151/5081A 

WP-085 

3136/5072A 

WP-250 

3151/5081A 

WQ-083 D 

3136/5072A 

WQ-240D 

3151/5081A 

W0-085A 

3136/5072A 

W0-250A 

3151/5081A 

WP-085A 

3136/5072A 

WP-250A 

3151/5081A 

WQ-085 

3136/5072A 

WQ-250 

3151/5081A 

W0-085B 

3136/5072A 

WO-250B 

3151/5081A 

WP-085B 

3136/5072A 

WP-250B 

3151/5081A 

WQ-085A 

3136/5072A 

WQ-250A 

3151/5081A 

W0-085C 

3136/5072A 

W0-250C 

3151/5081A 

WP-085C 

3136/5072A 

WP-250C 

3151/5081A 

WQ-085B 

3136/5072A 

WQ-250B 

3151/5081A 

W0-085D 

3136/5072A 

WO-250D 

3151/5081A 

WP-0850 

3136/5072A 

WP-250D 

3151/5081A 

WQ-085C 

3136/5072A 

WQ-250C 

3151/5081A 

W0-088 

3060/139A 

W0-260 

3148 

WP-088 

3060/139A 

WP-260 

3148 

WQ-085D 

3136/5072A 

WQ-250D 

3151/5081A 

WO-088A 

3060/139A 

WO-260A 

3148 

WP-088A 

3060/139A 

WP-260A 

3148 

WQ-088 

3060/139A 

WQ-260 

3148 

W0-088B 

3060/139A 

W0-260B 

3148 

WP-088B 

3060/139A 

WP-260B 

3148 

WQ-088A 

3060/139A 

WQ-260A 

3148 

WO-088C 

3060/139A 

W0-260C 

3148 

WP-088C 

3060/139A 

WP-260C 

3148 

WQ-088B 

3060/139A 

WQ-260B 

3148 

W0-088D 

3060/139A 

WO-260D 

3148 

WP-088D 

3060/139A 

WP-260D 

3148 

WQ-088C 

3060/139A 

WQ-260C 

3148 

W0-090 

3060/139A 

WO-270 

3064/146A 

WP-090 

3060/139A 

WP-270 

3064/146A 

WQ-088D 

3060/139A 

WQ-260D 

3148 

W0-090A 

3060/139A 

WO-270A 

3064/146A 

WP-090A 

3060/139A 

WP-270A 

3064/146A 

WQ-090 

3060/139A 

WQ-270 

3064/146A 

WO-090B 

3060/139A 

WO-270B 

3064/146A 

WP-090B 

3060/139A 

WP-270B 

3064/146A 

WQ-090A 

3060/139A 

WQ-270A 

3064/ M6A 

W0090C 

3060/139A 

WO-270C 

3064/146A 

WP-090C 

3060/139A 

WP-270C 

3064/146A 

WQ-090B 

3060/139A 

WQ-270B 

3064/146A 

W0-090D 

3060/139A 

WO-270D 

3064/146A 

WP-090D 

3060/139A 

WP-270D 

3064/146A 

WQ-090C 

3060/139A 

WQ-270C 

3064/M6A 

W0-092 

3060/139A 

WO-290 

3150 

WP-092 

3060/139A 

WP-290 

3150 

WQ-090D 

3060/139A 

WQ-270D 

3064/146A 

WO-092A 

3060/139A 

W0-290A 

3150 

WP-092A 

3060/139A 

WP-290A 

3150 

WQ-092 

3060/139A 

WQ-290 

3150 

W0-092B 

3060/139A 

WO-290B 

3150 

WP-092B 

3060/139A 

WP-290B 

3150 

WQ-092A 

3060/139A 

WQ-290A 

3150 

W0-092C 

3060/139A 

WO-290C 

3150 

WP-092C 

3060/139A 

WP-290C 

3150 

WQ-092B 

3060/139A 

WQ-290B 

3150 

WO-092D 

3060/139A 

W0-290D 

3150 

WP-092D 

3060/139A 

WP-290D 

3150 

WQ-092C 

3060/139A 

WQ-290C 

3150 

W0-094 

3060/139A 

W0-300 

3755/5084A 

WP-094 

3060/139A 

WP-300 

3755/5084A 

WQ-092D 

3060/139A 

WQ-290D 

3150 

W0-094A 

3060/139A 

W0-300A 

3755/5084A 

WP-094A 

3060/139A 

WP-300A 

3755/5084A 

WQ-094 

3060/139A 

WQ-300 

3755/5084A 

W0-094B 

3060/139A 

W0-300B 

3755/5084A 

WP-094B 

3060/139A 

WP-300B 

3755/5084A 

WQ-094A* 

3060/139A 

WQ-300A 

3755/5084A 

W0-094C 

3060/139A 

WO-300C 

3755/5084A 

WP-094C 

3060/139A 

WP-300C 

3755/5084A 

WQ-094B 

3060/139A 

WQ-300B 

3755/5084A 

WO-094D 

3060/139A 

WO-300D 

3755/5084A 

WP-094D 

3060/139A 

WP-300D 

3755/5084A 

WQ-094C 

3060/139A 

WQ-300C 

3755/5084A 

WO-098 

3061/140A 

WO-330 

3095/147A 

WP-098 

3061/140A 

WP-330 

3095/147A 

WQ-094D 

3060/139A 

WQ-300D 

3755/5084A 

WO-098A 

3061/140A 

WO-330A 

3095/147A 

WP-098A 

3061/140A 

WP-330A 

3095/147A 

WQ-098 

3061/140A 

WQ-330 

3095/147A 

W0-098B 

3061/140A 

W0-330B 

3095/147A 

WP-098B 

3061/140A 

WP-330B 

3095/147A 

WQ-098A 

3061/140A 

WQ-330A 

3095/147A 

W0-098C 

3061/140A 

W0-330C 

3095/147A 

WP-098C 

3061/140A 

WP-330C 

3095/147A 

WQ-098B 

3061/140A 

WQ-330B 

3095/147A 

WO-098D 

3061/140A 

WO-330D 

3095/147A 

WP-098D 

3061/140A 

WP-330D 

3095/147A 

WQ-098C 

3061/140A 

WQ-330C 

3095/147A 

WO-100 

3061/140A 

WO-340 

3095/147A 

WP-100 

3061/140A 

WP-340 

3095/147A 

WQ-0980 

3061/140A 

WQ-330D 

3095/147A 

WO-100 A 

3061/140A 

WO-340A 

3095/147A 

WP-100A 

3061/140A 

WP-340A 

3095/147A 

WQ-100 

3061/140A 

WQ-340 

3095/147A 

WO-IOOB 

3061/140A 

WO-340B 

3095/147A 

WP-100B 

3061/140A 

WP-340B 

3095/147A 

WQ-100A 

3061/140A 

WQ-340A 

3095/147A 

WO-IOOC 

3061/140A 

W0-340C 

3095/147A 

WP-100C 

3061/140A 

WP-340C 

3095/147A 

WQ-100B 

3061/140A 

WQ-340B 

3095/147A 

WO-IOOD 

3061/140A 

WO-340D 

3095/147A 

WP-100D 

3061/140A 

WP-340D 

3095/147A 

WQ-100C 

3061/140A 

WQ-340C 

3095/147A 

WO-110 

3139/5074A 

WP-050 

3056/135A 

WP-110 

3139/5074A 

WPC78M18 

3699 

WQ-100D 

3061/140A 

WQ-340D 

3095/147A 

W0-110A 

3139/5074A 

WP-050A 

3056/135A 

WP-110A 

3139/5074A 

WQ-050 

3056/135A 

WQ-110 

3139/5074A 

WR2 

3033 

WO-11 OB 

3139/5074A 

WP-050B 

3056/135A 

WP-110B 

3139/5074A 

WQ-050A 

3056/135A 

WQ-110A 

3139/5074A 

WR3 

9010/5809 

WO-110C 

3139/5074A 

WP-050C 

3056/135A 

WP-110C 

3139/5074A 

WQ-050B 

3056/135A 

WQ-110B 

3139/5074A 

WR-006 

9003/5800 

W0-110D 

3139/5074A 

WP-050D 

3056/135A 

WP-110D 

3139/5074A 

WQ-050C 

3056/135A 

WQ-1 IOC 

3139/5074A 

WR10 

6792/5492 

WO-115 

3092/141A 

WP-052 

3056/135A 

WP-115 

3092/141A 

WQ-050D 

3056/135A 

WQ-110D 

3139/5074A 

WR011 

9075/166 

W0-115A 

3092/141A 

WP-052A 

3056/135A 

WP-115A 

3092/141A 

WQ-052 

3056/135A 

WQ-115 

3092/141A 

WR030 

9075/166 

W0-115B 

3092/141A 

WP-052B 

3056/135A 

WP-115B 

3092/141A 

WQ-052A 

3056/135A 

WQ-115A 

3092/MIA 

WR040 

9075/166 

W0-115C 

3092/141A 

WP-052C 

3056/135A 

WP-115C 

3092/MIA 

WQ-052B 

3056/135A 

WQ-115B 

3092/141A 

WR-050 

3056/135A 

WO-115D 

3092/141A 

WP-052D 

3056/135A 

WP-115D 

3092/141A 

WQ-052C 

3056/135A 

WQ-115C 

3092/MIA 

WR50 

3610/5980 

WO-120 

3062/142A 

WP-054 

3057/136A 

WP-120 

3062/142A 

WQ-052D 

3056/135A 

WQ-115D 

3092/MIA 

WR-050A 

3056/135A 

WO-120 A 

3062/142A 

WP-054A 

3057/136A 

WP-120A 

3062/142A 

WQ-054 

3057/136A 

WQ-120 

3062/142A 

WR-050B 

3056/135A 

W0-120B 

3062/142A 

WP-054B 

3057/136A 

WP-120B 

3062/142A 

WQ-054A 

3057/136A 

WQ-120A 

3062/142A 

WR-050C 

3056/135A 

W0-120C 

3062/142A 

WP-054C 

3057/136A 

WP-120C 

3062/142A 

WQ-054B 

3057/136A 

WQ-120B 

3062/142A 

WR-050D 

3056/135A 

W0-120D 

3062/142A 

WP-054D 

3057/136A 

WP-120D 

3062/142A 

WQ-054C 

3057/136A 

WQ-120C 

3062/142A 

WR51 

3609/5986 

WO-125 

3093 

WP-056 

3057/136A 

WP-125 

3093 

WQ-054D 

3057/136A 

WQ-120D 

3062/142A 

WR52 

3609/5986 

WO-125 A 

3093 

WP-056A 

3057/136A 

WP-125A 

3093 

WQ-056 

3057/136A 

WQ-125 

3093 

WR-052 

3056/135A 

W0-125B 

3093 

WP-056B 

3057/136A 

WP-125B 

3093 

WQ-056A 

3057/136A 

WQ-125 A 

3093 

WR-052A 

3056/135A 

W0-125C 

3093 

WP-056C 

3057/136A 

WP-125C 

3093 

WQ-056B 

3057/136A 

WQ-125B 

3093 

WR-052B 

3056/135A 

W0-125D 

3093 

WP-056D 

3057/136A 

WP-125D 

3093 

WQ-056C 

3057/136A 

WQ-125C 

3093 

WR-052C 

3056/135A 

WO-130 

3750/143A 

WP-058 

3057/136A 

WP-130 

3750/143A 

WQ-056D 

3057/136A 

WQ-125D 

3093 

WR-052D 

3056/135A 

W0-130A 

3750/143A 

WP-058A 

3057/136A 

WP-130A 

3750/143A 

WQ-058 

3057/136A 

WQ-130 

3750/143A 

WR53 

3608/5990 

W0-130B 

3750/143A 

WP-058B 

3057/136A 

WP-130B 

3750/143A 

WQ-058A 

3057/136A 

WQ-130A 

3750/143A 

WR-054 

3057/136A 

W0-130C 

3750/143A 

WP-058C 

3057/136A 

WP-130C 

3750/143A 

WQ-058B 

3057/136A 

WQ-130B 

3750/143A 

WR54 

3501/5994 

W0-130D 

3750/143A 

WP-058D 

3057/136A 

WP-130D 

3750/143A 

WQ-058C 

3057/136A 

WQ-130C 

3750/143A 

WR-054A 

3057/136A 

WO-140 

3094/144A 

WP-061 

3058/137A 

WP-140 

3094/144A 

WQ-058D 

3057/136A 

WQ 1300 

3750/143A 

WR-054B 

3057/136A 

W0-140A 

3094/144A 

WP-061A 

3058/137A 

WP-140A 

3094/144A 

WQ-061 

3058/137A 

WQ-140 

3094/144A 

WR-054C 

3057/136A 

W0-140B 

3094/144A 

WP-061B 

3058/137A 

WP-140B 

3094/144A 

WQ-061A 

3058/137A 

WQ-140A 

3094/ M4A 

WR-054D 

3057/136A 

W0-140C 

3094/144A 

WP-061C 

3058/137A 

WP-140C 

3094/144A 

WQ-061B 

3058/137A 

WQ-140B 

3094/144A 

WR-056 

3057/136A 

WO-MOD 

3094/144A 

WP-061D 

3058/137A 

WP-140D 

3094/144A 

WQ-061C 

3058/137A 

WQ-MOC 

3094/M4A 

WR-056A 

3057/136A 

WO-150 

3063/145A 

WP-063 

3058/137A 

WP-150 

3063/145A 

WQ-061D 

3058/137A 

WQ-MOO 

3094/144A 

WR-056B 

3057/136A 

W0-150A 

3063/145A 

WP-063A 

3058/137A 

WP-150A 

3063/145A 

WQ-063 

3058/137A 

WQ-150 

3063/145A 

WR-056C 

3057/136A 

WO-150B 

3063/145A 

WP-063B 

3058/137A 

WP-150B 

3063/145A 

WQ-063A 

3058/137A 

WQ-150A 

3063/145A 

WR-056D 

3057/136A 

W0-150C 

3063/145A 

WP-063C 

3058/137A 

WP-150C 

3063/145A 

WQ-063B 

3058/137A 

WQ-150B 

3063/145A 

WR-058 

3057/136A 

W0-150D 

3063/MSA 

WP-063D 

3058/137A 

WP-150D 

3063/145A 

WQ-063C 

3058/137A 

WQ-150C 

3063/145A 

WR-058A 

3057/136A 

WO-157 

3751/5075A 

WP-065 

3058/137A 

WP-157 

3751/5075A 

WQ-0630 

3058/137A 

WQ-1500 

3063/145A 

WR-058B 

3057/136A 

WO-157 A 

3751/5075A 

WP-065A 

3058/137A 

WP-157A 

3751/5075A 

WQ-065 

3058/137A 

WQ-157 

3751/5075A 

WR-058C 

3057/136A 

WO-157B 

3751/5075A 

WP-065B 

3058/137A 

WP-157B 

3751/5075A 

WQ-065A 

3058/137A 

WQ-157 A 

3751/5075A 

WR-058D 

3057/136A 

WO-157C 

3751/5075A 

WP-065C 

3058/137A 

WP-157C 

3751/5075A 

WQ-065B 

3058/137A 

WQ-157B 

3751/5075A 

WR60 

3610/5980 

WO-157D 

3751/5075A 

WP-065D 

3058/137A 

WP-157D 

3751/5075A 

WQ-065C 

3058/137A 

WQ-157C 

3751/5075A 

WR61 

3609/5986 

WO-162 

3142 

WP-071 

3059/138A 

WP-162 

3142 

WQ-065D 

3058/137A 

WQ-157D 

3751/5075A 

WR-061 

3058/137A 

WO-162 A 

3142 

WP-071A 

3059/138A 

WP-162A 

3142 

WQ-071 

3059/138A 

WQ-162 

3142 

WR-061A 

3058/137A 

WO-162B 

3142 

WP-071B 

3059/138A 

WP-162B 

3142 

WQ-071A 

3059/138A 

WQ-162 A 

3142 

WR-061B 

3058/137A 

WO-162C 

3142 

WP-071C 

3059/138A 

WP-162C 

3142 

WQ-071B 

3059/138A 

WQ-162B 

3142 

WR-061C 

3058/137A 

WO-162D 

3142 

WP-071D 

3059/138A 

WP-162D 

3142 

WQ-071C 

3059/138A 

WQ-162C 

3142 

WR-061D 

3058/137A 

WO-167 

3751/5075A 

WP-073 

3059/138A 

WP-167 

3751/5075A 

WQ-071D 

3059/138A 

WQ-162D 

3142 

WR62 

3609/5986 

WO-167 A 

3751/5075A 

WP-073A 

3059/138A 

WP-167A 

3751/5075A 

WQ-073 

3059/138A 

WQ-167 

3751/5075A 

WR-063 

3058/137A 

WO-167B 

3751/5075A 

WP-073B 

3059/138A 

WP-167B 

3751/5075A 

WQ-073A 

3059/138A 

WQ-167 A 

3751/5075A 

WR63 

3608/5990 

WO-167C 

3751/5075A 

WP-073C 

3059/138A 

WP-167C 

3751/5075A 

WQ-073B 

3059/138A 

WQ-167B 

3751/5075A 

WR-063A 

3058/137A 

WO-167D 

3751/5075A 

WP-073D 

3059/138A 

WP-167D 

3751/5075A 

WQ-073C 

3059/138A 

WQ-167C 

3751/5075A 

WR-063B 

3058/137A 

WO-172 

3145 

WP-075 

3059/138A 

WP-172 

3751/5075A 

WQ-073D 

3059/138A 

WQ-167D 

3751/5075A 

WR-063C 

3058/137A 

WO-172A 

3145 

WP-075A 

3059/138A 

WP-172A 

3751/5075A 

WQ-075 

3059/138A 

WQ-172 

3145 

WR-063D 

3058/137A 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WR-065 

3058/137A 

WR-150D 

3063/145A 

WR-065A 

3058/137A 

WR-157 

3751/5075A 

WR-065B 

3058/137A 

WR-157A 

3751/5075A 

WR-065C 

3058/137A 

WR-157B 

3751/5075A 

WR-065 D 

3058/137A 

WR-157C 

3751/5075A 

WR-071 

3059/138A 

WR-157D 

3751/5075A 

WR-071A 

3059/138A 

WR-162 

3142 

WR-071B 

3059/138A 

WR-162A 

3142 

WR-071C 

3059/138A 

WR-162B 

3142 

WR-071D 

3059/138A 

WR-162C 

3142 

WR-073 

3059/138A 

WR-162D 

3142 

WR-073A 

3059/138A 

WR-167 

3142 

WR-073B 

3059/138A 

WR-167A 

3142 

WR-073C 

3059/138A 

WR-167B 

3142 

WR-073D 

3059/138A 

WR-167C 

3142 

WR-075 

3059/138A 

WR-167D 

3142 

WR-075A 

3059/138A 

WR-172 

3145 

WR-075B 

3059/138A 

WR-172A 

3145 

WR-075C 

3059/138A 

WR-172B 

3145 

WR-075D 

3059/138A 

WR-172C 

3145 

WR-077 

3059/138A 

WR-172D 

3145 

WR-077A 

3059/138A 

WR-177 

3145 

WR-077B 

3059/138A 

WR-177A 

3145 

WR-077C 

3059/138A 

WR-177B 

3145 

WR-077D 

3059/138A 

WR-177C 

3145 

WR-079 

3136/5072A 

WR-177D 

3145 

WR-079A 

3136/5072A 

WR-182 

3752/5077A 

WR-079B 

3136/5072A 

WR-182A 

3752/5077A 

WR-079C 

3136/5072A 

WR-182B 

3752/5077A 

WR-079D 

3136/5072A 

WR-182C 

3752/5077A 

WR-081 

3136/5072A 

WR-182D 

3752/5077A 

WR-081A 

3136/5072A 

WR-200 

3016 

WR-081B 

3136/5072A 

WR-230 

3151/5081A 

WR-081C 

3136/5072A 

WR-230A 

3151/5081A 

WR-081D 

3136/507 2A 

WR-230B 

3151/5081A 

WR-083 

3136/5072A 

WR-230C 

3151/5081A 

WR-083A 

3136/507 2A 

WR-230D 

3151/5081A 

WR-083B 

3136/5072A 

WR-240 

3151/5081A 

WR-083C 

3136/5072A 

WR-240A 

3151/5081A 

WR-083D 

3136/5072A 

WR-240B 

3151/5081A 

WR-085 

3136/5072A 

WR-240C 

3151/5081A 

WR-085A 

3136/5072A 

WR-240D 

3151/5081A 

WR-085B 

3136/5072A 

WR-250 

3151/5081A 

WR-085C 

3136/5072A 

WR-250A 

3151/5081A 

WR-085 D 

3136/5072A 

WR-250B 

3151/5081A 

WR-088 

3060/139A 

WR-250C 

3151/5081A 

WR-088A 

3060/139A 

WR-250D 

3151/5081A 

WR-088B 

3060/139A 

WR-260 

3148 

WR-088C 

3060/139A 

WR-260A 

3148 

WR-088D 

3060/139A 

WR-260B 

3148 

WR-090 

3060/139A 

WR-260C 

3148 

WR-090A 

3060/139A 

WR-260D 

3148 

WR-090B 

3060/139A 

WR-270 

3064/146A 

WR-090C 

3060/139A 

WR-270A 

3064/146A 

WR-090D 

3060/139A 

WR-270B 

3064/146A 

WR-092 

3060/139A 

WR-270C 

3064/146A 

WR-092A 

3060/139A 

WR-270D 

3064/146A 

WR-092B 

3060/139A 

WR-290 

3150 

WR-092C 

3060/139A 

WR-290A 

3150 

WR-092D 

3060/139A 

WR-290B 

3150 

WR-094 

. 3060/139A 

WR-290C 

3150 

WR-094A 

3060/139A 

WR-290D 

3150 

WR-094 B 

3060/139A 

WR-300 

3755/5084A 

WR-094C 

3060/139A 

WR300 

3016 

WR-094 D 

3060/139A 

WR-300A 

3755/5084A 

WR-098 

3061/140A 

WR-300B 

3755/5084A 

WR-098A 

3061/140A 

WR-300C 

3755/5084A 

WR-098B 

3061/140A 

WR-300D 

3755/5084A 

WR-098C 

3061/140A 

WR-330 

3095/147A 

WR-098D 

3061/140A 

WR-330A 

3095/147A 

WR100 

3017B/117 

WR-330B 

3095/147A 

WR-IOO 

3061/140A 

WR-330C 

3095/147A 

WR-100A 

3061/140A 

WR-330D 

3095/147A 

WR-100B 

3061/140A 

WR-340 

3095/147A 

WR-100C 

3061/140A 

WR-340A 

3095/147A 

WR-100D 

3061/140A 

WR-340B 

3095/147A 

WR-110 

3139/5074A 

WR-340C 

3095/147A 

WR-110A 

3139/5074A 

WR-340D 

3095/147A 

WR-110B 

3139/5074A 

WR400 

3016 

WR-110C 

3139/5074A 

WRE-981 

3016 

WR-110D 

3139/5074A 

WRR1952 

3444/123A 

WR-115 

3092/141A 

WRR1953 

3444/123A 

WR-115A 

3092/141A 

WRR1954 

3444/123A 

WR-115B 

3092/141A 

WRR1955 

9007/5804 

WR-115C 

3092/141A 

WRR1956 

9007/5804 

WR-115D 

3092/141A 

WRT1114 

3722/102 

WR-120 

3062/142A 

WS20-1B 

3068/503 

WR-120A 

3062/142A 

WS-050 

3056/135A 

WR-120B 

3062/142A 

WS-050A 

3056/135A 

WR-120C 

3062/142A 

WS-050B 

3056/135A 

WR-120D 

3062/142A 

WS-050C 

3056/135A 

WR-125 

3093 

WS-050D 

3056/135A 

' WR-125A 

3093 

WS-052 

3056/135A 

WR-125B 

3093 

WS-052A 

3056/135A 

WR-125C 

3093 

WS-052B 

3056/135A 

WR-125D 

3093 

WS-052C 

3056/135A 

WR-130 

3750/143A 

WS-052D 

3056/135A 

WR-130A 

3750/143A 

WS-054 

3057/136A 

WR-130B 

3750/143A 

WS-054A 

3057/136A 

WR-130C 

3750/143A 

WS-054B 

3057/136A 

WR-130D 

3750/143A 

WS-054C 

3057/136A 

WR-140 

3094/144A 

WS-054D 

3057/136A 

WR-140A 

3094/144A 

WS-056 

3057/136A 

WR-140B 

3094/144A 

WS-056A 

3057/136A 

WR-140C 

3094/144A 

WS-056B 

3057/136A 

WR-140D 

3094/144A 

WS-056C 

3057/136A 

WR-150 

3063/145A 

WS-056D 

3057/136A 

WR-150A 

3063/145A 

WS-058 

3057/136A 

WR-150B 

3063/145A 

WS-058A 

3057/136A 

WR-150C 

3063/145A 

WS-058B 

3057/136A 


To be 

Replaced 

SK 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

WS-058C 

3057/136A 

WS-125D 

3093 

WS-058D 

3057/136A 

WS-130 

3750/143A 

WS-061 

3058/137A 

WS-130A 

3750/143A 

WS-061A 

3058/137A 

WS-130B 

3750/143A 

WS-061B 

3058/137A 

WS-130C 

3750/143A 

WS-061C 

3058/137A 

WS-130D 

3750/143A 

WS-061D 

3058/137A 

WS-140 

3094/144A 

WS-063 

3058/137A 

WS-140A 

3094/144A 

WS-063A 

3058/137A 

WS-140B 

3094/144A 

WS-063B 

3058/137A 

WS-140C 

3094/144A 

WS-063C 

3058/137A 

WS-140D 

3094/144A 

WS-063D 

3058/137A 

WS-150 

3063/145A 

WS-065 

3058/137A 

WS-150A 

3063/145A 

WS-065A 

3058/137A 

WS-150B 

3063/145A 

WS-065B 

3058/137A 

WS-150C 

3063/145A 

WS-065C 

3058/137A 

WS-150D 

3063/145A 

WS-065D 

3058/137A 

WS-157 

3751/5075A 

WS-071 

3059/138A 

WS-157A 

3751/5075A 

WS-071A 

3059/138A 

WS-157B 

3751/5075A 

WS-071B 

3059/138A 

WS-157C 

3751/5075A 

WS-071C 

3059/138A 

WS-157D 

3751/5075A 

WS-071D 

3059/138A 

WS-162 

3142 

WS-073 

3059/138A 

WS-162A 

3142 

WS-073A 

3059/138A 

WS-162B 

3142 

WS-073B 

3059/138A 

WS-162C 

3142 

WS-073C 

3059/138A 

WS-162D 

3142 

WS-073D 

3059/138A 

WS-167 

3751/5075A 

WS-075 

3059/138A 

WS-167A 

3751/5075A 

WS-075A 

3059/138A 

WS-167B 

3751/5075A 

WS-075B 

3059/138A 

WS-167C 

3751/5075A 

WS-075C 

3059/138A 

WS-167D 

3751/5075A 

WS-075D 

3059/138A 

WS-172 

3145 

WS-077 

3059/138A 

WS-172A 

3145 

WS-077A 

3059/138A 

WS-172B 

3145 

WS-077B 

3059/138A 

WS-172C 

3145 

WS-077C 

3059/138A 

WS-172D 

3145 

WS-077D 

3059/138A 

WS-177 

3145 

WS-079 

3136/5072A 

WS-177A 

3145 

WS-079A 

3136/5072A 

WS-177B 

3145 

WS-079B 

3136/5072A 

WS-177C 

3145 

WS-079C 

3136/5072A 

WS-177D 

3145 

WS-079 D 

3136/5072A 

WS-182 

3752/5077A 

WS-081 

3136/5072A 

WS-182A 

3752/5077A 

WS-081A 

3136/5072A 

WS-182B 

3752/5077A 

WS-081B 

3136/5072A 

WS-182C 

3752/5077A 

WS-081C 

3136/5072A 

WS-182D 

3752/5077A 

WS-081D 

3136/5072A 

WS200 

3100/519 

WS-083 

3136/5072A 

WS200A 

3100/519 

WS-083A 

3136/5072A 

WS200B 

3100/519 

WS-083B 

3136/5072A 

WS200C 

3100/519 

WS-083C 

3136/5072A 

WS-230 

3151/5081A 

WS-083D 

3136/5072A 

WS-230A 

3151/5081A 

WS-085 

3136/5072A 

WS-230B 

3151/5081A 

WS-085A 

3136/5072A 

WS-230C 

3151/5081A 

WS-085B 

3136/5072A 

WS-230D 

3151/5081A 

WS-085C 

3136/5072A 

WS-240 

3151/5081A 

WS-085D 

3136/5072A 

WS-240A 

3151/5081A 

WS-088 

3060/139A 

WS-240B 

3151/5081A 

WS-088A 

3060/139A 

WS-240C 

3151/5081A 

WS-088B 

3060/139A 

WS-240D 

3151/5081A 

WS-088C 

3060/139A 

WS-250 

3151/5081A 

WS-088D 

3060/139A 

WS-250A 

3151/5081A 

WS-090 

3060/139A 

WS-250B 

3151/5081A 

WS-090A 

3060/139A 

WS-250C 

3151/5081A 

WS-090B 

3060/139A 

WS-250D 

3151/5081A 

WS-090C 

3060/139A 

WS-260 

3148 

WS-090D 

3060/139A 

WS-260A 

3148 

WS-092 

3060/139A 

WS-260B 

3148 

WS-092A 

3060/139A 

WS-260C 

3148 

WS-092B 

3060/139A 

WS-260D 

3148 

WS-092C 

3060/139A 

WS-270 

3064/146A 

WS-092D 

3060/139A 

WS-270A 

3064/146A 

WS-094 

3060/139A 

WS-270B 

3064/146A 

WS-094A 

3060/139A 

WS-270C 

3064/146A 

WS-094B 

3060/139A 

WS-270D 

3064/146A 

WS-094C 

3060/139A 

WS-290 

3150 

WS-094 D 

3060/139A 

WS-290A 

3150 

WS-098 

3061/140A 

WS-290B 

3150 

WS-098A 

3061/140A 

WS-290C 

3150 

WS-098B 

3061/140A 

WS-290D 

3150 

WS-098C 

3061/140A 

WS-300 

3755/5084A 

WS-098 D 

3061/140A 

WS300 

3100/519 

WS100 

3100/519 

WS300A 

3100/519 

WS-100 

3061/140A 

WS-300A 

3755/5084A 

WS-100A 

3061/140A 

WS300B 

3100/519 

WS100A 

3100/519 

WS-300B 

3755/5084A 

WS100B 

3100/519 

WS300C 

3100/519 

WS-100B 

3061/140A 

WS-300C 

3755/5084A 

WS100C 

3100/519 

WS-300D 

3755/5084A 

WS-100C 

3061/140A 

WS-330 

3095/147A 

WS-100D 

3061/140A 

WS-330A 

3095/147A 

WS-110 

3139/5074A 

WS-330B 

3095/147A 

WS-110A 

3139/5074A 

WS-330C 

3095/147A 

WS-110B 

3139/5074A 

WS-330D 

3095/147A 

WS-110C 

3139/5074A 

WS-340 

3095/147A 

WS-110D 

3139/5074A 

WS-340A 

3095/147A 

WS-115 

3092/141A 

WS-340B 

3095/147A 

WS-115A 

3092/141A 

WS-340C 

3095/147A 

WS-115B 

3092/141A 

WS-340D 

3095/147A 

WS-115C 

3092/141A 

WSD002C 

3100/519 

WS-115D 

3092/141A 

WT16X9 

3120/114 

WS-120 

3062/142A 

WT-050 

3056/135A 

WS-120A 

3062/142A 

WT-050A 

3056/135A 

WS-120B 

3062/142A 

WT-050B 

3056/135A 

WS-120C 

3062/142A 

WT-050C 

3056/135A 

WS-120D 

3062/142A 

WT-050D 

3056/135A 

WS-125 

3093 

WT-052 

3056/135A 

WS-125A 

3093 

WT-052A 

3056/135A 

WS-125B 

3093 

WT-052B 

3056/135A 

WS-125C 

3093 

WT-052C 

3056/135A 


WR-065—WTV20VHI 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WT-052D 

3056/135A 

WT-115D 

3092/141A 

WT-054 

3057/136A 

WT-120 

3062/142A 

WT-054A 

3057/136A 

WT-120A 

3062/142A 

WT-054B 

3057/136A 

WT-120B 

3062/142A 

WT-054C 

3057/136A 

WT-120C 

3062/142A 

WT-054D 

3057/136A 

WT-120D 

3062/142A 

WT-056 

3057/136A 

WT-125 

3093 

WT-056A 

3057/136A 

WT-125A 

3093 

WT-056B 

3057/136A 

WT-125B 

3093 

WT-056C 

3057/136A 

WT-125C 

3093 

WT-056D 

3057/136A 

WT-125D 

3093 

WT-058 

3057/136A 

WT-130 

3750/143A 

WT-058A 

3057/136A 

WT-130A 

3750/143A 

WT-058B 

3057/136A 

WT-130B 

3750/143A 

WT-058C 

3057/136A 

WT-130C 

3750/143A 

WT-058D 

3057/136A 

WT-130D 

3750/143A 

WT-061 

3058/137A 

WT-140 

3094/144A 

WT-061A 

3058/137A 

WT-140A 

3094/144A 

WT-061B 

3058/137A 

WT-140B 

3094/144A 

WT-061C 

3058/137A 

WT-140C 

3094/144A 

WT-061D 

3058/137A 

WT-140D 

3094/144A 

WT-063 

3058/137A 

WT-150 

3063/145A 

WT-063A 

3058/137A 

WT-150A 

3063/145A 

WT-063B 

3058/137A 

WT-150B 

3063/145A 

WT-063C 

3058/137A 

WT-150C 

3063/145A 

WT-063 D 

3058/137A 

WT-150D 

3063/145A 

WT-065 

3058/137A 

WT-157 

3751/5075A 

WT-065A 

3058/137A 

WT-157A 

3751/5075A 

WT-065 B 

3058/137A 

WT-157B 

3751/5075A 

WT-065C 

3058/137A 

WT-157C 

3751/5075A 

WT-065 D 

3058/137A 

WT-157D 

3751/5075A 

WT-071 

3059/138A 

WT-162 

3142 

WT-071A 

3059/138A 

WT-162A 

3142 

WT-071B 

3059/138A 

WT-162B 

3142 

WT-071C 

3059/138A 

WT-162C 

3142 

WT-071D 

3059/138A 

WT-162D 

3142 

WT-073 

3059/138A 

WT-167 

3751/5075A 

WT-073A 

3059/138A 

WT-167A 

3751/5075A 

WT-073B 

3059/138A 

WT-167B 

3751/5075A 

WT-073C 

3059/138A 

WT-167C 

3751/5075A 

WT-073D 

3059/138A 

WT-167D 

3751/5075A 

WT-075 

3059/138A 

WT-172 

3145 

WT-075A 

3059/138A 

WT-172A 

3145 

WT-075 B 

3059/138A 

WT-172B 

3145 

WT-075C 

3059/138A 

WT-172C 

3145 

WT-075D 

3059/138A 

WT-172D 

3145 

WT-077 

3059/138A 

WT-177 

3145 

WT-077A 

3059/138A 

WT-177A 

3145 

WT-077B 

3059/138A 

WT-177B 

3145 

WT-077C 

3059/138A 

WT-177C 

3145 

WT-077D 

3059/138A 

WT-177D 

, 3145 

WT-079 

3136/5072A 

WT-182 

3752/5077A 

WT-079A 

3136/5072A 

WT-182A 

3752/5077A 

WT-079B 

3136/5072A 

WT-182B 

3752/5077A 

WT-079C 

3136/5072A 

WT-182C 

3752/5077A 

WT-079D 

3136/5072A 

WT-182D 

3752/5077A 

WT-081 

3136/5072A 

WT-230 

3151/5081A 

WT-081A 

3136/5072A 

WT-230A 

3151/5081A 

WT-081B 

3136/5072A 

WT-230B 

3151/5081A 

WT-081C 

3136/5072A 

WT-230C 

3151/5081A 

WT-081D 

3136/5072A 

WT-230D 

3151/5081A 

WT-083 

3136/5072A 

WT-240 

3151/5081A 

WT-083A 

3136/5072A 

WT-240A 

3151/5081A 

WT-083 B 

3136/5072A 

WT-240B 

3151/5081A 

WT-083C 

3136/5072A 

WT-240C 

3151/5081A 

WT-083D 

3136/5072A 

WT-240D 

3151/5081A 

WT-085 

3136/5072A 

WT-250 

3151/5081A 

WT-085A 

3136/5072A 

WT-250A 

3151/5081A 

WT-085B 

3136/5072A 

WT-250B 

3151/5081A 

WT-085C 

3136/5072A 

WT-250C 

3151/5081A 

WT-085D 

3136/5072A 

WT-250D 

3151/5081A 

WT-088 

3060/ 139A 

WT-260 

3148 

WT-088A 

3060/139A 

WT-260A 

3148 

WT-088B 

3060/139A 

WT-260B 

3148 

WT-088C 

3060/139A 

WT-260C 

3148 

WT-088D 

3060/139A 

WT-260D 

3148 

WT-090 

3060/139A 

WT-270 

3064/146A 

WT-090A 

3060/139A 

WT-270A 

3064/146A 

WT-090B 

3060/139A 

WT-270B 

3064/146A 

WT-090C 

3060/139A 

WT-270C 

3064/146A 

WT-090D 

3060/139A 

WT-270D 

3064/146A 

WT-092 

3060/139A 

WT-290 

3150 

WT-092A 

3060/139A 

WT-290A 

3150 

WT-092B 

3060/139A 

WT-290B 

3150 

WT-092C 

3060/139A 

WT-290C 

3150 

WT-092D 

3060/139A 

WT-290D 

3150 

WT-094 

3060/139A 

WT-300 

3755/5084A 

WT-094A 

3060/139A 

WT-300A 

3755/5084A 

WT-094B 

3060/139A 

WT-300B 

3755/5084A 

WT-094C 

3060/139A 

WT-300C 

3755/5084A 

WT-094D 

3060/139A 

WT-300D 

3755/5084A 

WT-098 

3061/140A 

WT-330 

3095/147A 

WT-098A 

3061/140A 

WT-330A 

3095/147A 

WT-098B 

3061/140A 

WT-330B 

3095/147A 

WT-098C 

3061/140A 

WT-330C 

3095/147A 

WT-098D 

3061/140A 

WT-330D 

3095/147A 

WT-100 

3061/140A 

WT-340 

3095/147A 

WT-100A 

3061/140A 

WT-340A 

3095/147A 

WT-100B 

3061/140A 

WT-340B 

3095/147A 

WT-100C 

3061/140A 

WT-340C 

3095/147A 

WT-100D 

3061/140A 

WT-340D 

3095/147A 

WT-110 

3139/5074A 

WTV3MC 

3123 

WT-110A 

3139/5074A 

WTV6MC 

3005 

WT-110B 

3139/5074A 

WTV6PWR 

3014 

WT-110C 

3139/5074A 

WTV12MC 

3005 

WT-110D 

3139/5074A 

WTV12PWR 

3014 

WT-115 

3092/141A 

WTV15MG 

3004/102A 

WT-115A 

3092/141A 

WTV15VMG 

3123 

WT-115B 

3092/141A 

WTV20MC 

3005 

WT-115C 

3092/141A 

WTV20VH6 

3123 

371 



WTV20VMG—WW-260D RCA SK Solid-State Replacement Directory 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WTV20VMG 

3004/102A 

WU-088C 

3060/139A 

WU-260C 

3148 

WV-088C 

3060/139A 

WV-260D 

3148 

WW-090 

3060/139A 

WTV25PWR 

3009 

WU-088D 

3060/139A 

WU-260D 

3148 

WV-088D 

3060/139A 

WV-270 

3064/146A 

WW-090A 

3060/139A 

WTV30LVG 

3123 

WU-090 

3060/139A 

WU-270 

3064/146A 

WV-090 

3060/139A 

WV-270A 

3064/146A 

WW-090B 

3060/139A 

WTV30VHG 

3004/102A 

WU-090A 

3060/139A 

WU-270A 

3064/146A 

WV-090A 

3060/139A 

WV-270B 

3064/146A 

WW-090C 

3060/139A 

WTV30VLG 

3004/102A 

WU-090B 

3060/139A 

WU-270B 

3064/146A 

WV-090B 

3060/139A 

WV-270C 

3064/146A 

WW-090D 

3060/139A 

WTV30VMG 

3004/102A 

WU-090C 

3060/139A 

WU-270C 

3064/146A 

WV-090C 

3060/139A 

WV-270D 

3064/146A 

WW-092 

3060/139A 

WTV40PWR 

3014 

WU-090D 

3060/139A 

WU-270D 

3064/146A 

WV-090D 

3060/139A 

WV-290 

3150 

WW-092A 

3060/139A 

WTV99PWR 

3014 

, WU-092 

3060/139A 

WU-290 

3150 

WV-092 

3060/139A 

WV-290A 

3150 

WW-092B 

3060/139A 

WTV129PWR 

3012/105 

WU-092A 

3060/139A 

WU-290A 

3150 

WV-092A 

3060/139A 

WV-290B 

3150 

WW-092C 

3060/139A 

WTV199PWR 

3009 

WU-092B 

3060/139A 

WU-290B 

3150 

WV-092 B 

3060/139A 

WV-290C 

3150 

WW-092D 

3060/139A 

WTV299PWR 

3012/105 

WU-092C 

3060/139A 

WU-290C 

3150 

WV-092C 

3060/139A 

WV-290D 

3150 

WW-094 

3060/139A 

WTVAT6 

3004/102A 

WU-092D 

3060/139A 

WU-290D 

3150 

WV-092D 

3060/139A 

WV-300 

3755/5084A 

WW-094A 

3060/139A 

WTVAT6A 

3005 

WU-094 

3060/139A 

WU-300 

3755/5084A 

WV-094 

3060/139A 

WV-300A 

3755/5084A 

WW-094B 

3060/139A 

WTVB5 

3005 

WU-094A 

3060/139A 

WU-300A 

3755/5084A 

WV-094A 

3060/139A 

WV-300B 

3755/5084A 

WW-094C 

3060/139A 

WTVB5A 

3004/102A 

WU-094B 

3060/139A 

WU-300B 

3755/5084A 

WV-094B 

3060/139A 

WV-300C 

3755/5084A 

WW-094D 

3060/139A 

WTVB6 

3123 

WU-094C 

3060/139A 

WU-300C 

3755/5084A 

WV-094C 

3060/139A 

WV-300D 

3755/5084A 

WW-098 

3061/140A 

WTVB6A 

3722/102 

WU-094D 

3060/139A 

WU-300D 

3755/5084A 

WV-094 D 

3060/139A 

WV-330 

3095/147A 

WW-098A 

3061/140A 

WTVBA6 

3005 

WU-098 

3061/140A 

WU-330 

3095/147A 

WV-098 

3061/140A 

WV-330A 

3095/147A 

WW-098B 

3061/140A 

WTVBA6A 

3004/102A 

WU-098A 

3061/140A 

WU-330A 

3095/147A 

WV-098A 

3061/140A 

WV-330B 

3095/147A 

WW-098C 

3061/I40A 

WTVBE6 

3005 

WU-098B 

3061/140A 

WU-330B 

3095/147A 

WV-098B 

3061/140A 

WV-330D 

3095/147A 

WW-098D 

3061/140A 

WTVBE6A 

3123 

WU-098C 

3061/140A 

WU-330C 

3095/147A 

WV-098C 

3061/140A 

WV-340 

3095/147A 

WW-100 

3061/140A 

WTVBMC 

3005 

WU-098D 

3061/140A 

WU-330D 

3095/147A 

WV-098D 

3061/140A 

WV-340A 

3095/147A 

WW-100A 

3061/140A 

WTVL6 

3862/103 

WU-100 

3061/140A 

WU-340 

3095/147A 

WV-100 

3061/140A 

WV-340B 

3095/147A 

WW-100B 

3061/140A 

WTVSA7 

3861/101 

WU-100A 

3061/140A 

WU-340A 

3095/147A 

WV-100A 

3061/140A 

WV-340C 

3095/147A 

WW-100C 

3061/140A 

WTVSK7 

3861/101 

WU-100B 

3061/140A 

WU-340B 

3095/147A 

WV-100B 

3061/140A 

WV-340D 

3095/147A 

WW-100D 

3061/140A 

WTVSQ7 

3861/101 

WU-100C 

3061/140A 

WU-340C 

3095/147A 

WV-100C 

3061/140A 

WW-050 

3056/135A 

WW-110 

3139/5074A 

WU2N1307 

3004/102A 

WU-100D 

3061/140A 

WU-340D 

3095/147A 

WV-100D 

3061/140A 

WW-050A 

3056/135A 

WW-110A 

3139/5074A 

WU-050 

3056/135A 

WU-110 

3139/5074A 

WV-050 

3056/135A 

WV-110 

3139/5074A 

WW-050B 

3056/135A 

WW-110B 

3139/5074A 

WU-050A 

3056/135A 

WU-110A 

3139/5074A 

WV-050A 

3056/135A 

WV-110A 

3139/5074A 

WW-050C 

3056/135A 

WW-110C 

3139/5074A 

WU-050B 

3056/135A 

WU-110B 

3139/5074A 

WV-050B 

3056/135A 

WV-110B 

3139/5074A 

WW-050D 

3056/135A 

WW-110D 

3139/5074A 

WU-050C 

3056/135A 

WU-110C 

3139/5074A 

WV-050C 

3056/135A 

WV-110C 

3139/5074A 

WW-052 

3056/135A 

WW-115 

3092/141A 

WU-050D 

3056/135A 

WU-110D 

3139/5074A 

WV-050D 

3056/135A 

WV-110D 

3139/5074A 

WW-052A 

3056/135A 

WW-115A 

3092/141A 

WU-052 

3056/135A 

WU-115 

3092/141A 

WV-052 

3056/135A 

WV-115 

3092/141A 

WW-052B 

3056/135A 

WW-115B 

3092/141A 

WU-052A 

3056/135A 

WU-115A 

3092/141A 

WV-052A 

3056/135A 

WV-115A 

3092/141A 

WW-052C 

3056/135A 

WW-115C 

3092/141A 

WU-052B 

3056/135A 

WU-115B 

3092/141A 

WV-052B 

3056/135A 

WV-115B 

3092/141A 

WW-052D 

3056/135A 

WW-115D 

3092/141A 

WU-052C 

3056/135A 

WU-115C 

3092/141A 

WV-052C 

3056/135A 

WV-115C 

3092/141A 

WW-054 

3057/136A 

WW-120 

3062/142A 

WU-052D 

3056/135A 

WU-115D 

3092/141A 

WV-052D 

3056/135A 

WV-115D 

3092/141A 

WW-054A 

3057/136A 

WW-120A 

3062/142A 

WU-054 

3057/136A 

WU-120 

3062/142A 

WV-054 

3057/136A 

WV-120 

3062/142A 

WW-054B 

3057/136A 

WW-120B 

3062/142A 

WU-054A 

3057/136A 

WU-120A 

3062/142A 

WV-054A 

3057/136A 

WV-120A 

3062/142A 

WW-054C 

3057/136A 

WW-120C 

3062/142A 

WU-054B 

3057/136A 

WU-120B 

3062/142A 

WV-054B 

3057/136A 

WV-120B 

3062/142A 

WW-054D 

3057/136A 

WW-120D 

3062/142A 

WU-054C 

3057/136A 

WU-120C 

3062/142A 

WV-054C 

3057/136A 

WV-120C 

3062/142A 

WW-056 

3057/136A 

WW-125 

3093 

WU-054D 

3057/136A 

WU-120D 

3062/142A 

WV-054D 

3057/136A 

WV-120D 

3062/142A 

WW-056A 

3057/136A 

WW-125A 

3093 

WU-056 

3057/136A 

WU-125 

3093 

WV-056 

3057/136A 

WV-125 

3093 

WW-056B 

3057/136A 

WW-125B 

3093 

WU-056A 

3057/136A 

WU-125A 

3093 

WV-056A 

3057/136A 

WV-125A 

3093 

WW-056C 

3057/136A 

WW-125C 

3093 

WU-056B 

3057/136A 

WU-125B 

3093 

WV-056B 

3057/136A 

WV-125B 

3093 

WW-056D 

3057/136A 

WW-125D 

3093 

WU-056C 

3057/136A 

WU-125C 

3093 

WV-056C 

3057/136A 

WV-125C 

3093 

WW-058 

3057/136A 

WW-130 

3093 

WU-056D 

3057/136A 

WU-125D 

3093 

WV-056D 

3057/136A 

WV-125D 

3093 

WW-058A 

3057/136A 

WW-130A 

3093 

WU-058 

3057/136A 

WU-130 

3750/143A 

WV-058 

3057/136A 

WV-130 

3750/143A 

WW-058B 

3057/136A 

WW-130B 

3093 

WU-058A 

3057/136A 

WU-130A 

3750/143A 

WV-058A 

3057/136A 

WV-130A 

3750/143A 

WW-058C 

3057/136A 

WW-130C 

3093 

WU-058B 

3057/136A 

WU-130B 

3750/143A 

WV-058B 

3057/136A 

WV-130B 

3750/143A 

WW-058 D 

3057/136A 

WW-130D 

3093 

WU-058C 

3057/136A 

WU-130C 

3750/143A 

WV-058C 

3057/136A 

WV-130C 

3750/143A 

WW-061 

3058/137A 

WW-140 

3094/144A 

WU-058D 

3057/136A 

WU-130D 

3750/143A 

WV-058D 

3057/136A 

WV-130D 

3750/143A 

WW-061A 

3058/137A 

WW-140A 

3094/144A 

WU-061 

3058/137A 

WU-140 

3094/144A 

WV-061 

3058/137A 

WV-140 

3094/144A 

WW-061B 

3058/137A 

WW-140B 

3094/144A 

WU-061A 

3058/137A 

WU-140A 

3094/144A 

WV-061A 

3058/137A 

WV-140A 

3094/144A 

WW-061C 

3058/137A 

WW-140C 

3094/144A 

WU-061B 

3058/137A 

WU-140B 

3094/144A 

WV-061B 

3058/137A 

WV-140B 

3094/144A 

WW-061D 

3058/137A 

WW-140D 

3094/144A 

WU-061C 

3058/137A 

WU-140C 

3094/144A 

WV-061C 

3058/137A 

WV-140C 

3094/144A 

WW-063 

3058/137A 

WW-150 

3063/145A 

WU-061D 

3058/137A 

WU-140D 

3094/144A 

WV-061D 

3058/137A 

WV-140D 

3094/144A 

WW-063A 

3058/137A 

WW-150A 

3063/145A 

WU-063 

3058/137A 

WU-150 

3063/145A 

WV-063 

3058/137A 

WV-150 

3063/145A 

WW-063 B 

3058/137A 

WW-150B 

3063/145A 

WU-063A 

3058/137A 

WU-150A 

3063/145A 

WV-063A 

3058/137A 

WV-150A 

3063/145A 

WW-063C 

3058/137A 

WW-150C 

3063/145A 

WU-063B 

3058/137A 

WU-150B 

3063/145A 

WV-063 B 

3058/137A 

WV-150B 

3063/145A 

WW-063 D 

3058/137A 

WW-150D 

3063/145A 

WU-063C 

3058/137A 

WU-150C 

3063/145A 

WV-063C 

3058/137A 

WV-150C 

3063/145A 

WW-065 

3058/137A 

WW-157 

3751/5075A 

WU-063D 

3058/137A 

WU-150D 

3063/145A 

WV-063D 

3058/137A 

WV-150D 

3063/145A 

WW-065A 

3058/137A 

WW-157A 

3751/5075A 

WU-065 

3058/137A 

WU-157 

3751/5075A 

WV-065 

3058/137A 

WV-157 

3751/5075A 

WW-065 B 

3058/137A 

WW-157B 

3751/5075A 

WU-065A 

3058/137A 

WU-157A 

3751/5075A 

WV-065A 

3058/137A 

WV-157A 

3751/5075A 

WW-065C 

3058/137A 

WW-157C 

3751/5075A 

WU-065B 

3058/137A 

WU-157B 

3751/5075A 

WV-065B 

3058/137A 

WV-157B 

3751/5075A 

WW-065 D 

3058/137A 

WW-157D 

3751/5075A 

WU-065C 

3058/137A 

WU-157C 

3751/5075A 

WV-065C 

3058/137A 

WV-157C 

3751/5075A 

WW-071 

3059/138A 

WW-162 

3142 

WU-065D 

3058/137A 

WU-157D 

3751/5075A 

WV-065D 

3058/137A 

WV-157D 

3751/5075A 

WW-071A 

3059/138A 

WW-162A 

3142 

WU-071 

3059/138A 

WU-162 

3142 

WV-071 

3059/138A 

WV-162 

3142 

WW-071B 

3059/138A 

WW-162B 

3142 

WU-071A 

3059/138A 

WU-162A 

3142 

WV-071A 

3059/138A 

WV-162A 

3142 

WW-071C 

3059/138A 

WW-162C 

3142 

WU-071B 

3059/138A 

WU-162B 

3142 

WV-071B 

3059/138A 

WV-162B 

3142 

WW-071D 

3059/138A 

WW-162D 

3142 

WU-071C 

3059/138A 

WU-162C 

3142 

WV-071C 

3059/138A 

WV-162C 

3142 

WW-073 

3059/138A 

WW-167 

3751/5075A 

WU-071D 

3059/138A 

WU-162D 

3142 

WV-071D 

3059/138A 

WV-162D 

3142 

WW-073A 

3059/138A 

WW-167A 

3751/5075A 

WU-073 

3059/138A 

WU-167 

3751/5075A 

WV-073 

3059/138A 

WV-167 

3751/5075A 

WW-073B 

3059/138A 

WW-167B 

3751/5075A 

WU-073A 

3059/138A 

WU-167A 

3751/5075A 

WV-073A 

3059/138A 

WV-167A 

3751/5075A 

WW-073C 

3059/138A 

WW-167C 

3751/5075A 

WU-073B 

3059/138A 

WU-167B 

3751/5075A 

WV-073B 

3059/138A 

WV-167B 

3751/5075A 

WW-073D 

3059/138A 

WW-167D 

3751/5075A 

WU-073C 

3059/138A 

WU-167C 

3751/5075A 

WV-073C 

3059/138A 

WV-167C 

3751/5075A 

WW-075 

3059/138A 

WW-172 

3145 

WU-073D 

3059/138A 

WU-167D 

3751/5075A 

WV-073D 

3059/138A 

WV-167D 

3751/5075A 

WW-075A 

3059/138A 

WW-172A 

3145 

WU-075 

3059/138A 

WU-172 

3145 

WV-075 

3059/138A 

WV-172 

3145 

WW-075B 

3059/138A 

WW-172B 

3145 

WU-075A 

3059/138A 

WU-172A 

3145 

WV-075A 

3059/138A 

WV-172A 

3145 

WW-075C 

3059/138A 

WW-172C 

3145 

WU-075B 

3059/138A 

WU-172B 

3145 

WV-075B 

3059/138A 

WV-172B 

3145 

WW-075D 

3059/138A 

WW-172D 

3145 

WU-075C 

3059/138A 

WU-172C 

3145 

WV-075C 

3059/138A 

WV-172C 

3145 

WW-077 

3059/138A 

WW-177 

3145 

WU-075D 

3059/138A 

WU-172D 

3145 

WV-075D 

3059/138A 

WV-172D 

3145 

WW-077A 

3059/138A 

WW-177A 

3145 

WU-077 

3059/138A 

WU-177 

3145 

WV-077 

3059/138A 

WV-177 

3145 

WW-077B 

3059/138A 

WW-177B 

3145 

WU-077A 

3059/138A 

WU-177A 

3145 

WV-077A 

3059/138A 

WV-177A 

3145 

WW-077C 

3059/138A 

WW-177C 

3145 

WU-077B 

3059/138A 

WU-177B 

3145 

WV-077B 

3059/138A 

WV-177B 

3145 

WW-077D 

3059/138A 

WW-177D 

3145 

WU-077C 

3059/138A 

WU-177C 

3145 

WV-077C 

3059/138A 

WV-177C 

3145 

WW-079 

3136/5072A 

WW-182 

3145 

WU-077D 

3059/138A 

WU-177D 

3145 

WV-077D 

3059/138A 

WV-177D 

3145 

WW-079A 

3136/5072A 

WW-182A 

3145 

WU-079 

3136/5072A 

WU-182 

3752/5077A 

WV-079 

3136/5072A 

WV-182 

3752/5077A 

WW-079B 

3136/5072A 

WW-182B 

3145 

WU-079A 

3136/5072A 

WU-182A 

3752/5077A 

WV-079A 

3136/5072A 

WV-182A 

3752/5077A 

WW-079C 

3136/5072A 

WW-182C 

3145 

WU-079B 

3136/5072A 

WU-182B 

3752/5077A 

WV-079B 

3136/5072A 

WV-182B 

3752/5077A 

WW-079D 

3136/5072A 

WW-182D 

3145 

WU-079C 

3136/5072A 

WU-182C 

3752/5077A 

WV-079C 

3136/5072A 

WV-182C 

3752/5077A 

WW-081 

3136/5072A 

WW-230 

3151/5081A 

WU-079D 

3136/5072A 

WU-182D 

3752/5077A 

WV-079D 

3136/5072A 

WV-182D 

3752/5077A 

WW-081A 

3136/5072A 

WW-230A 

3151/5081A 

WU-081 

3136/5072A 

WU-230 

3151/5081A 

WV-081 

3136/5072A 

WV-230 

3151/5081A 

WW-081B 

3136/5072A 

WW-230B 

3151/5081A 

WU-081A 

3136/5072A 

WU-230A 

3151/5081A 

WV-081A 

3136/5072A 

WV-230A 

3151/5081A 

WW-081C 

3136/5072A 

WW-230C 

3151/5081A 

WU-081B 

3136/5072A 

WU-230B 

3151/5081A 

WV-081B 

3136/5072A 

WV-230B 

3151/5081A 

WW-081D 

3136/5072A 

WW-230D 

3151/5081A 

WU-081C 

3136/5072A 

WU-230C 

3151/5081A 

WV-081C 

3136/5072A 

WV-230C 

3151/5081A 

WW-083 

3136/5072A 

WW-240 

3151/5081A 

WU-081D 

3136/5072A 

WU-230D 

3151/5081A 

WV-081D 

3136/5072A 

WV-230D 

3151/5081A 

WW-083A 

3136/5072A 

WW-240A 

3151/5081A 

WU-083 

3136/5072A 

WU-240 

3151/5081A 

WV-083 

3136/5072A 

WV-240 

3151/5081A 

WW-083B 

3136/5072A 

WW-240B 

3151/5081A 

WU-083A 

3136/5072A 

WU-240A 

3151/5081A 

WV-083A 

3136/5072A 

WV-240A 

3151/5081A 

WW-083C 

3136/5072A 

WW-240C 

3151/5081A 

WU-083B 

3136/5072A 

WU-240B 

3151/5081A 

WV-083B 

3136/5072A 

WV-240B 

3151/5081A 

WW-083D 

3136/5072A 

WW-240D 

3151/5081A 

WU-083C 

3136/5072A 

WU-240C 

3151/5081A 

WV-083C 

3136/5072A 

WV-240C 

3151/5081A 

WW-085 

3136/5072A 

WW-250 

3151/5081A 

WU-083D 

3136/5072A 

WU-240D 

3151/5081A 

WV-083 D 

3136/5072A 

WV-240D 

3151/5081A 

WW-085A 

3136/5072A 

WW-250A 

3151/5081A 

WU-085 

3136/5072A 

WU-250 

3151/5081A 

WV-085 

3136/5072A 

WV-250 

3151/5081A 

WW-085B 

3136/5072A 

WW-250B 

3151/5081A 

WU-085A 

3136/5072A 

WU-250A 

3151/5081A 

WV-085A 

3136/5072A 

WV-250B 

3151/5081A 

WW-085C 

3136/5072A 

WW-250C 

3151/5081A 

WU-085 B 

3136/5072A 

WU-250B 

3151/5081A 

WV-085 B 

3136/5072A 

WV-250C 

3151/5081A 

WW-085D 

3136/5072A 

WW-250D 

3151/5081A 

WU-085C 

3136/5072A 

WU-250C 

3151/5081A 

WV-085C 

3136/5072A 

WV-250D 

3151/5081A 

WW-088 

3060/139A 

WW-260 

3148 

WU-085D 

3136/5072A 

WU-250D 

3151/5081A 

WV-085D 

3136/5072A 

WV-260 

3148 

WW-088A 

3060/139A 

WW-260A 

3148 

WU-088 

3060/139A 

WU-260 

3148 

WV-088 

3060/139A 

WV-260A 

3148 

WW-088 B 

3060/139A 

WW-260B 

3148 

WU-088A 

3060/139A 

WU-260A 

3148 

WV-088A 

3060/139A 

WV-260B 

3148 

WW-088C 

3060/139A 

WW-260C 

3148 

WU-088B 

3060/139A 

WU-260B 

3148 

WV-088B 

3060/139A 

WV-260C 

3148 

WW-088D 

3060/139A 

WW-260D 

3148 
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WW-270—XA1200 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

WW-270 

3064/146A 

WX-088D 

3060/139A 

WX-260D 

3148 

WY-088D 

3060/139A 

WY-270 

3064/146A 

WZ-120 

3787/5021A 

WW-270A 

3064/146A 

WX-090 

3060/139A 

WX-270 

3064/146A 

WY-090 

3060/139A 

WY-270A 

3064/146A 

WZ120 

3787/5021A 

WW-270B 

3064/146A 

WX-090A 

3060/139A 

WX-270A 

3064/146A 

WY-090A 

3060/139A 

WY-270B 

3064/146A 

WZ-125 

3093 

WW-270C 

3064/146A 

WX-090B 

3060/139A 

WX-270B 

3064/146A 

WY-090B 

3060/139A 

WY-270C 

3064/146A 

WZ-130 

3788/5022A 

WW-270D 

3064/146A 

WX-090C 

3060/139A 

WX-270C 

3064/146A 

WY-090C 

3060/139A 

WY-270D 

3064/146A 

WZ-135 

3789/5023A 

WW-290 

3150 

WX-090D 

3060/139A 

WX-270D 

3064/146A 

WY-090D 

3060/139A 

WY-290 

3150 

WZ-140 

3789/5023A 

WW-290A 

3150 

WX-092 

3060/139A 

WX-290 

3150 

WY-092 

3060/139A 

WY-290A 

3150 

WZ-145 

3790/5024A 

WW-290B 

3150 

WX-092A 

3060/139A 

WX-290A 

3150 

WY-092A 

3060/139A 

WY-290B 

3150 

WZ-150 

3063/145A 

WW-290C 

3150 

WX-092B 

3060/139A 

WX-290B 

3150 

WY-092B 

3060/139A 

WY-290C 

3150 

WZ150 

3063/145A 

WW-290D 

3150 

WX-092C 

3060/139A 

WX-290C 

3150 

WY-092C 

3060/139A 

WY-290D 

3150 

WZ-157 

3791/5025A 

WW-300 

3755/5084A 

WX-092D 

3060/139A 

WX-290D 

3150 

WY-092D 

3060/139A 

WY-300 

3755/5084A 

WZ-162 

3791/5025A 

WW-300A 

3755/5084A 

WX-094 

3060/139A 

WX-300 

3755/5084A 

WY-094 

3060/139A 

WY-300A 

3755/5084A 

WZ-167 

3792/5026A 

WW-300B 

3755/5084A 

WX-094A 

3060/139A 

WX-300A 

3755/5084A 

WY-094A 

3060/139A 

WY-300B 

3755/5084A 

WZ-172 

3792/5026A 

WW-300C 

3755/5084A 

WX-094B 

3060/139A 

WX-300B 

3755/5084A 

WY-094B 

3060/139A 

WY-300C 

3755/5084A 

WZ-177 

3145 

WW-300D 

3755/5084A 

WX-094C 

3060/139A 

WX-300C 

3755/5084A 

WY-094C 

3060/139A 

WY-300D 

3755/5084A 

WZ177 

9023/5078A 

WW-330 

3095/147A 

WX-094D 

3060/139A 

WX-300D 

3755/5084A 

WY-094D 

3060/139A 

WY-330 

3095/147A 

WZ-182 

3793/5027A 

WW-330A 

3095/147A 

WX-098 

3061/140A 

WX-330 

3092/141A 

WY-098 

3061/140A 

WY-330A 

3095/147A 

WZ-187 

3794/5028A 

WW-330B 

3095/147A 

WX-098A 

3061/140A 

WX-330A 

3092/141A 

WY-098A 

3061/140A 

WY-330B 

3095/147A 

WZ192 

9023/5078A 

WW-330C 

3095/147A 

WX-098B 

3061/140A 

WX-330B 

3092/141A 

WY-098B 

3061/140A 

WY-330C 

3095/147A 

WZ-192 

3794/5028A 

WW-330D 

3095/147A 

WX-098C 

3061/140A 

WX-330C 

3092/141A 

WY-098C 

3061/140A 

WY-330D 

3095/147A 

WZ-197 

3795/5029A 

WW-340 

3095/147A 

WX-098 D 

3061/140A 

WX-330D 

3092/141A 

WY-098D 

3061/140A 

WY-340 

3095/147A 

WZ-210 

3336/5080A 

WW-340A 

3095/147A 

WX-100 

3061/140A 

WX-340 

3092/141A 

WY-100 

3061/140A 

WY-340A 

3095/147A 

WZ-220 

3796/5030A 

WW-340B 

3095/147A 

WX-100A 

3061/140A 

WX-340A 

3092/141A 

WY-100A 

3061/140A 

WY-340B 

3095/147A 

WZ-230 

3797/5031A 

WW-340C 

3095/147A 

WX-100B 

3061/140A 

WX-340B 

3092/141A 

WY-100B 

3061/140A 

WY-340C 

3095/147A 

WZ-240 

3151/5081A 

WW-340D 

3095/147A 

WX-100C 

3061/140A 

WX-340C 

3092/141A 

WY-100C 

3061/140A 

WY-340D 

3095/147A 

WZ-250 

3798/5032A 

WX-12KC 

3750/143A 

WX-100D 

3061/140A 

WX-340D 

3092/141A 

WY-100D 

3061/140A 

WZ/061 

3058/137A 

WZ-260 

3799/5033A 

WX-050 

3056/135A 

WX-110 

3139/5074A 

WY-050 

3056/135A 

WY-110 

3139/5074A 

WZ5 

3056/135A 

WZ-270 

3064/146A 

WX-050A 

3056/135A 

WX-110A 

3139/5074A 

WY-050A 

3056/135A 

WY-110A 

3139/5074A 

WZ7.5 

3059/138A 

WZ-280 

3800/5034A 

WX-050B 

3056/135A 

WX-110B 

3139/5074A 

WY-050B 

3056/135A 

WY-110B 

3139/5074A 

WZ08 

3783/5017A 

WZ-290 

3801/5035A 

WX-050C 

3056/135A 

WX-110C 

3139/5074A 

WY-050C 

3056/135A 

WY-110C 

3139/5074A 

WZ09 

3060/139A 

WZ-300 

3801/5035A 

WX-050D 

3056/135A 

WX-110D 

3139/5074A 

WY-050D 

3056/135A 

WY-110D 

3139/5074A 

WZ9.1 

3060/139A 

WZ310 

3801/5035A 

WX-052 

3056/135A 

WX-115 

3092/141A 

WY-052 

3056/135A 

WY-115 

3092/141A 

WZ10 

3061/140A 

WZ-320 

3802/5036A 

WX-052A 

3056/135A 

WX-115A 

3092/141A 

WY-052A 

3056/135A 

WY-115A 

3092/141A 

WZ11.5 

3092/141A 

WZ-330 

3802/5036A 

WX-052B 

3056/135A 

WX-115B 

3092/141A 

WY-052B 

3056/135A 

WY-115B 

3092/141A 

WZ12 

3062/142A 

WZ-340 

3802/5036A 

WX-052C 

3056/135A 

WX-115C 

3092/141A 

WY-052C 

3056/135A 

WY-115C 

3092/141A 

WZ13B 

3093 

WZ-350 

3803/5037A 

WX-052D 

3056/135A 

WX-115D 

3092/141A 

WY-052D 

3056/135A 

WY-115D 

3092/141A 

WZ14 

3094/144A 

WZ522 

3056/135A 

WX-054 

3057/136A 

WX-120 

3062/142A 

WY-054 

3057/136A 

WY-120 

3062/142A 

WZ15 

3063/145A 

WZ523 

3057/136A 

WX-054A 

3057/136A 

WX-120A 

3062/142A 

WY-054A 

3057/136A 

WY-120A 

3062/142A 

WZ27 

3064/146A 

WZ533 

3061/140A 

WX-054B 

3057/136A 

WX-120B 

3062/142A 

WY-054 B 

3057/136A 

WY-120B 

3062/142A 

WZ-032 

3330/5066A 

WZ535 

3062/142A 

WX-054C 

3057/136A 

WX-120C 

3062/142A 

WY-054C 

3057/136A 

WY-120C 

3062/142A 

WZ33 

3095/147A 

WZ537 

3094/144A 

WX-054D 

3057/136A 

WX-120D 

3062/142A 

WY-054D 

3057/136A 

WY-120D 

3062/142A 

WZ-034 

3330/5066A 

WZ538 

3063/145A 

WX-056 

3057/136A 

WX-125 

3093 

WY-056 

3057/136A 

WY-125 

3093 

WZ-040 

3331/5067A 

WZ-538 

3063/145A 

WX-056A 

3057/136A 

WX-125A 

3093 

WY-056A 

3057/136A 

WY-125A 

3093 

WZ-042 

3332/5068A 

WZ542 

3793/5027A 

WX-056B 

3057/136A 

WX-125B 

3093 

WY-056B 

3057/136A 

WY-125B 

3093 

WZ-044 

3332/5068A 

WZ544 

3795/5029A 

WX-056C 

3057/136A 

WX-125C 

3093 

WY-056C 

3057/136A 

WY-125C 

3093 

WZ-046 

3333/5069A 

WZ905 

3056/135A 

WX-056D 

3057/136A 

WX-125D 

3093 

WY-056D 

3057/136A 

WY-125D 

3093 

WZ-048 

3333/5069A 

WZ916 

3092/141A 

WX-058 

3057/136A 

WX-130 

3750/143A 

WY-058 

3057/136A 

WY-130 

3750/143A 

WZ-050 

3776/5010A 

WZ917 

3062/142A 

WX-058A 

3057/136A 

WX-130A 

3750/143A 

WY-058A 

3057/136A 

WY-130A 

3750/143A 

WZ-050A 

3776/5010A 

WZ919 

3094/144A 

WX-058B 

3057/136A 

WX-130B 

3750/143A 

WY-058B 

3057/136A 

WY-130B 

3750/143A 

WZ-052 

3776/5010A 

WZ920 

3063/145A 

, WX-058C 

3057/136A 

WX-130C 

3750/143A 

WY-058C 

3057/136A 

WY-130C 

3750/143A 

WZ-052A 

3776/5010A 

WZ-920 

3063/145A 

WX-058D 

3057/136A 

WX-130D 

3750/143A 

WY-058D 

3057/136A 

WY-130D 

3750/143A 

WZ-054 

3057/136A 

X1C1644 

3004/102A 

WX-061 

3058/137A 

WX-140 

3094/144A 

WY-061 

3058/137A 

WY-140 

3094/144A 

WZ054 

3777/5011A 

X0007 

3173/219 

WX-061A 

3058/137A 

WX-140A 

3094/144A 

WY-061A 

3058/137A 

WY-140A 

3094/144A 

WZ054A 

3777/5011A 

X13T684 

3628/6402 

WX-061B 

3058/137A 

WX-140B 

3094/144A 

WY-061B 

3058/137A 

WY-140B 

3094/144A 

WZ-054A 

3057/136A 

X16A545-7 

3444/123A 

WX-061C 

3058/137A 

WX-140C 

3094/144A 

WY-061C 

3058/137A 

WY-140C 

3094/144A 

WZ056 

3777/5011A 

X16A1938 

3444/123A 

WX-061D 

3058/137A 

WX-140D 

3094/144A 

WY-061D 

3058/137A 

WY-140D 

3094/144A 

WZ-056 

3057/136A 

X16E3860 

3444/123A 

WX-063 

3058/137A 

WX-150 

3063/145A 

WY-063 

3058/137A 

WY-150 

3063/145A 

WZ-056A 

3057/136A 

X16E3960 

3444/123A 

WX-063A 

3058/137A 

WX-150A 

3063/145A 

WY-063A 

3058/137A 

WY-150A 

3063/145A 

WZ056A 

3777/5011A 

X16N1485 

3444/123A 

WX-063B 

3058/137A 

WX-150B 

3063/145A 

WY-063B 

3058/137A 

WY-150B 

3063/145A 

WZ-058 

3057/136A 

X18 

3087 

WX-063C 

3058/137A 

WX-150C 

3063/145A 

WY-063C 

3058/137A 

WY-150C 

3063/145A 

WZ-058A 

3057/136A 

X42 

3123 

WX-063D 

3058/137A 

WX-150D 

3063/145A 

WY-063 D 

3058/137A 

WY-150D 

3063/145A 

WZ060 

3057/136A 

X45C-H06 

3004/102A 

WX-065 

3058/137A 

WX-157 

3751/5075A 

WY-065 

3058/137A 

WY-157 

3751/5075A 

WZ061 

3779/5013A 

X-78 

3123 

WX-065A 

3058/137A 

WX-157A 

3751/5075A 

WY-065A 

3058/137A 

WY-157A 

3751/5075A 

WZ061A 

3779/5013A 

X78 

3005 

WX-065B 

3058/137A 

WX-157B 

3751/5075A 

WY-065B 

3058/137A 

WY-157B 

3751/5075A 

WZ62 

3097/149A 

X092 

3060/139A 

WX-065C 

3058/137A 

WX-157C 

3751/5075A 

WY-065C 

3058/137A 

WY-157C 

3751/5075A 

WZ-063 

3779/5013A 

X137 

3012/105 

WX-065 D 

3058/137A 

WX-157D 

3751/5075A 

WY-065D 

3058/137A 

WY-157D 

3751/5075A 

WZ-063A 

3779/5013A 

X733-8934 

3026 

WX-071 

3059/138A 

WX-162 

3142 

WY-071 

3059/138A 

WY-162 

3142 

WZ-065 

3780/5014A 

X733-8935 

3044/154 

WX-071A 

3059/138A 

WX-162A 

3142 

WY-071A 

3059/138A 

WY-162A 

3142 

WZ065 

3058/137A 

X735-40C 

3054/196 

WX-071B 

3059/138A 

WX-162B 

3142 

WY-071B 

3059/138A 

WY-162B 

3142 

WZ-065A 

3780/5014A 

X735-41 

3444/123A 

WX-071C 

3059/138A 

WX-162C 

3142 

WY-071C 

3059/138A 

WY-162C 

3142 

WZ-067 

3780/5014A 

XI005 

3009 

WX-071D 

3059/138A 

WX-162D 

3142 

WY-071D 

3059/138A 

WY-162D 

3142 

WZ-069 

3780/5014A 

X6584-C 

3444/123A 

WX-073 

3059/138A 

WX-167 

3751/5075A 

WY-073 

3059/138A 

WY-167 

3751/5075A 

WZ-071 

3781/5015A 

X19001-A 

3444/123A 

WX-073A 

3059/138A 

WX-167A 

3751/5075A 

WY-073A 

3059/138A 

WY-167A 

3751/5075A 

WZ-071A 

3781/5015A 

X19001-D 

3245/199 

WX-073B 

3059/138A 

WX-167B 

3751/5075A 

WY-073B 

3059/138A 

WY-167B 

3751/5075A 

WZ-073 

3781/5015A 

X-23305-3 

3755/5084A 

WX-073C 

3059/138A 

WX-167C 

3751/5075A 

WY-073C 

3059/138A 

WY-167C 

3751/5075A 

WZ-073A 

3781/5015A 

X-23305-4 

3755/5084A 

WX-073 D 

3059/138A 

WX-167D 

3751/5075A 

WY-073D 

3059/138A 

WY-167D 

3751/5075A 

WZ-075 

3781/5015A 

X253223 

3021/124 

WX-075 

3059/138A 

WX-172 

3145 

WY-075 

3059/138A 

WY-172 

3145 

WZ-075A 

3781/5015A 

X330302 

3062/142A 

WX-075A 

3059/138A 

WX-172A 

3145 

WY-075A 

3059/138A 

WY-172A 

3145 

WZ-077 

3781/5015A 

X-439623 

3543/912 

WX-075B 

3059/138A 

WX-172B 

3145 

WY-075B 

3059/138A 

WY-172B 

3145 

WZ-077A 

3781/5015A 

X908922-001 

3525/724 

WX-075C 

3059/138A 

WX-172C 

3145 

WY-075C 

3059/138A 

WY-172C 

3145 

WZ-079 

3782/5016A 

X7338935 

3232/191 

WX-075D 

3059/138A 

WX-172D 

3145 

WY-075D 

3059/138A 

WY-172D 

3145 

WZ-079A 

3782/5016A 

XA101 

3005 

WX-077 

3059/138A 

WX-177 

3145 

WY-077 

3059/138A 

WY-177 

3145 

WZ-081 

3136/5072A 

XA102 

3005 

WX-077A 

3059/138A 

WX-177A 

3145 

WY-077A 

3059/138A 

WY-177A 

3145 

WZ081 

3136/5072A 

XA103 

3005 

WX-077B 

3059/138A 

WX-177B 

3145 

WY-077B 

3059/138A 

WY-177B 

3145 

WZ-081 A 

3136/5072A 

XA104 

3005 

WX-077C 

3059/138A 

WX-177C 

3145 

WY-077C 

3059/138A 

WY-177C 

3145 

WZ82 

3098/150A 

XA111 

3005 

WX-077D 

3059/138A 

WX-177D 

3145 

WY-077D 

3059/138A 

WY-177D 

3145 

WZ-083 

3782/5016A 

XA112 

3005 

WX-079 

3136/5072A 

WX-182 

3752/5077A 

WY-079 

3136/5072A 

WY-182 

3752/5077A 

WZ-083A 

3782/5016A 

XA121 

3007 

WX-079A 

3136/5072A 

WX-182A 

3752/5077A 

WY-079A 

3136/5072A 

WY-182A 

3752/5077A 

WZ-085 

3749/5073A 

XA122 

3007 

WX-079 B 

3136/5072A 

WX-182B 

3752/5077A 

WY-079B 

3136/5072A 

WY-182B 

3752/5077A 

WZ-085A 

3749/5073A 

XA123 

3007 

WX-079C 

3136/5072A 

WX-182C 

3752/5077A 

WY-079C 

3136/5072A 

WY-182C 

3752/5077A 

WZ-088 

3783/5017A 

XA124 

3007 

WX-079D 

3136/5072A 

WX-182D 

3752/5077A 

WY-079D 

3136/5072A 

WY-182D 

3752/5077A 

WZ-088A 

3783/5017A 

XA126 

3007 

WX-081 

3136/5072A 

WX-230 

3151/5081A 

WY-081 

3136/5072A 

WY-230 

3151/5081A 

WZ-090 

3060/139A 

XA131 

3006/160 

WX-081A 

3136/5072A 

WX-230A 

3151/5081A 

WY-081A 

3136/5072A 

WY-230A 

3151/5081A 

WZ-092 

3060/139A 

XA494 

3025/129 

WX-081B 

3136/5072A 

WX-230B 

3151/5081A 

WY-08 IB 

3136/5072A 

WY-230B 

3151/5081A 

WZ092 

3060/139A 

XA-495 

3025/129 

WX-081C 

3136/5072A 

WX-230C 

3151/5081A 

WY-081C 

3136/5072A 

WY-230C 

3151/5081A 

WZ-092A 

3060/139A 

XA495 

3004/102A 

WX-081D 

3136/5072A 

WX-230D 

3151/5081A 

WY-08 ID 

3136/5072A 

WY-230D 

3151/5081A 

WZ-094 

3060/139A 

XA495(C) 

3025/129 

WX-083 

3136/5072A 

WX-240 

3151/5081A 

WY-08 3 

3136/5072A 

WY-240 

3151/5081A 

WZ-094A 

3060/139A 

XA495AC 

3025/129 

WX-083A 

3136/5072A 

WX-240A 

3151/5081A 

WY-083A 

3136/5072A 

WY-240A 

3151/5081A 

WZ-096 

3785/5019A 

XA-495C 

3114/290 

WX-083B 

3136/5072A 

WX-240B 

3151/5081A 

WY-083B 

3136/5072A 

WY-240B 

3151/5081A 

WZ096 

3061/140A 

XA495C 

3025/129 

WX-083C 

3136/5072A 

WX-240C 

3151/5081A 

WY-083C 

3136/5072A 

WY-240C 

3151/5081A 

WZ-096A 

3785/5019A 

XA495D 

3114/290 

WX-083D 

3136/5072A 

WX-240D 

3151/5081A 

WY-083D 

3136/5072A 

WY-240D 

3151/5081A 

WZ-098 

3785/5019A 

XA701 

3861/101 

WX-085 

3136/5072A 

WX-250 

3151/5081A 

WY-085 

3136/5072A 

WY-250 

3151/5081A 

WZ-098A 

3785/5019A 

XA702 

3861/101 

WX-085A 

3136/5072A 

WX-250A 

3151/5081A 

WY-085A 

3136/5072A 

WY-250A 

3151/5081A 

WZ-100 

3061/140A 

XA703 

3861/101 

WX-085B 

3136/5072A 

WX-250B 

3 "t 51/5081A 

WY-085B 

3136/5072A 

WY-250B 

3151/5081A 

WZ-100A 

3061/140A 

XA-1071 

3444/123A 

WX-085C 

3136/5072A 

WX-250C 

3151/5081A 

WY-085C 

3136/5072A 

WY-250C 

3151/5081A 

WZ-105 

3786/5020A 

X A-1139 

3444/123A 

WX-085D 

3136/5072A 

WX-250D 

3151/5081A 

WY-08 5 D 

3136/5072A 

WY-250D 

3151/5081A 

WZ-110 

3139/5074A 

XA1160 

3893/152 

WX-088 

3060/139A 

WX-260 

3148 

WY-088 

3060/139A 

WY-260 

3148 

WZ110 

3092/141A 

XA1161 

3036 

WX-088A 

3060/139A 

WX-260A 

3148 

WY-088A 

3060/139A 

WY-260A 

3148 

WZ-110A 

3139/5074A 

XA1198 

3054/196 

WX-088B 

3060/139A 

WX-260B 

3148 

WY-08 8 B 

3060/139A 

WY-260B 

3148 

WZ-115 

3092/141A 

XA1199 

3083/197 

WX-088C 

3060/139A 

WX-260C 

3148 

WY-088C 

3060/139A 

WY-260C 

3148 

WZ-115A 

3092/141A 

XA1200 

3083/197 
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SK 
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SK 

Type 

XA1214 

3503 

XS6 

3039/316 

YAAD019 

3311 

ZOD3.9 

3055/134A 

Z1C27 

3064/146A 

Z4X11 

3092/141A 

XAA104 

7402 

XS-10 

3016 

YAAD020 

3311 

ZOD4.7 

3056/135A 

Z1C27B 

3064/146A 

Z4X12 

3062/142A 

XAA105 

7430 

XS14 

3039/316 

YAAD021 

3136/5072A 

Z0D5.1 

3056/135A 

Z1C-15 

3063/145A 

Z4X13 

3750/143A 

XAA106 

7440 

XS15 

3039/316 

YAA0022 

3311 

ZOD5.6 

3057/136A 

Z1D3.3 

3055/134A 

Z4X14 

3094/144A 

XAA107 

7473 

XS16 

3017B/117 

YAAM003 

3358/1006 

Z0D6.2 

3058/137A 

Z1D3.9 

3773/5007A 

Z4X14B 

3094/144A 

XAA108 

7476 

XS16A 

3031A 

YAAN2SC1096 

3248 

ZOD6.8 

3334/5071A 

Z1D4.7 

3056/135A 

Z4X15 

3063/145A 

XAA109 

7490 

XS17 

3016 

YAAN2SC1096K 

3248 

Z0D9.1 

3059/138A 

Z1D5.1 

3056/135A 

Z4X-15 

3063/145A 

XB1 

3004/102A 

XS17A 

3016 

YAAN2SC1096L 

3248 

Z0D10 

3061/140A 

Z1D5.6 

3057/136A 

Z4XL6.2 

3058/137A 

XB1A 

3004/102A 

XS18 

3017B/117 

YAAN2SC1096M 

3248 

Z0D12 

3062/142A 

Z1D6.2 

3058/137A 

Z4XL6.2B 

3058/137A 

XB2 

3004/102A 

XS19 

3025/129 

YAAN2SC1096N 

3248 

Z0D15 

3063/145A 

Z1D7.5 

3059/138A 

Z4XL7.5 

3059/138A 

XB2A 

3004/102A 

XS21 

3444/123A 

YAAN2SD141 

3538 

Z0D18 

3793/5027A 

Z1D8.2 

3782/5016A 

Z4XL9.1 

3059/138A 

XB3 

3004/102A 

XS22 

3444/123A 

YAANL2SC1096 

3248 

Z0D20 

3795/5029A 

Z1D9.1 

3784/5018A 

Z4XL9.1B 

3066/118 

XB3A 

3004/102A 

XS23 

3017B/117 

YAANL2SC1096K 

3248 

Z0D22 

3796/5030A 

Z1D10 

3061/140A 

Z4XL12 

3062/142A 

XB3B 

3004/102A 

XS23A 

3017B/117 

YAANL2SC1096L 

3248 

Z0D27 

3799/5033A 

Z1D12 

3062/142A 

Z4XL12B 

3062/142A 

XB3BN 

3004/102A 

XS26 

3010 

YAANL2SC1096M 

3248 

Z0D27B 

3064/146A 

Z1D15 

3063/145A 

Z4XL14 

3094/144A 

XB3C 

3004/102A 

XS30 

3024/128 

YAANL2SC1096N 

3248 

Z01-13 

3093 

Z1D18 

3793/5027A 

Z4XL14B 

3094/144A 

XB3C-1 

3004/102A 

XS-31 

3016 

YAANZ 

3192/186 

Z1A2.4 

3766/5000A 

Z1D20 

3795/5029A 

Z4XL75 

3059/138A 

XB4 

3862/103 

XS36 

3132 

YAANZ2S1096 

3192/186 

Z1A2.7 

3768/5002A 

Z1D22 

3796/5030A 

Z5.1 

3056/135A 

XB4-1 

3004/102A 

XS37 

3132 

YAANZ2SC1096 

3248 

Z1A3.3 

3055/134A 

Z1D27 

3799/5033A 

Z5.6 

3057/136A 

XB5 

3009 

XS38 

3132 

YAANZ2SC1096-BL 3248 

Z1A3.9 

3055/134A 

Z1D27A 

3799/5033A 

Z5A3.3 

3771/5005A 

XB-5 

3717/121 

XS39 

3132 

YAANZ2SC1096-GR 3248 

Z1A4.7 

3775/5009A 

Z1D-15 

3063/145A 

Z5A3.9 

3055/134A 

XB7 

3009 

XS40 

3039/316 

YAANZ2SC 1096-RE 3248 

Z1A8.2 

3136/5072A 

Z2A33F 

3330/5066A 

Z5B2 

3062/142A 

XB-7 

3717/121 

XS40A 

3017B/117 

YAANZ2SC1096K 

3248 

Z1A8.2A 

3136/5072A 

Z2A36F 

3055/134A 

Z5B3.0 

3838/5065A 

XB8 

3006/160 

XT15X3 

3019 

YAANZ2SC1096L 

3248 

Z1A8.2B 

3136/5072A 

Z2A51F 

3056/135A 

Z5B3.3 

3055/134A 

XB9 

3005 

XT 194-3005 829A 3027/130 

YAANZ2SC1096M 

3248 

Z1A103-018 

3032A 

Z2A56F 

3057/136A 

Z5B3.6 

3055/134A 

XB10 

3005 

XT-548A 

3027/130 

YBAD009 

3311 

Z1A-3.3 

3330/5066A 

Z2A62F 

3058/137A 

Z5B3.9 

3055/134A 

XB14 

3009 

XT-549A 

3026 

YC02P11/2 

3016 

Z1A-3.4 

3330/5066A 

Z2A82F 

3136/5072A 

Z5B4.7 

3056/135A 

XB102 

3004/102A 

XT742 

3886/979 

YD1121 

3100/519 

Z1A-3.6 

3055/134A 

Z2A91F 

3066/118 

Z5B5.1 

3056/135A 

XB103 

3004/102A 

XT13 ION 

3160/801 

YEAD1N60P 

3088 

Z1A-3.9 

3331/5067A 

Z2A120F 

3062/142A 

Z5B5.6 

3057/136A 

XB104 

3004/102A 

XU604 

3016 

YEAD1SV24 

3327/614 

Z1A-4.3 

3332/5068A 

Z2A150F 

3063/145A 

Z5B6.2 

3058/137A 

XB112 

3004/102A 

XX0043CE 

3072/712 

YEAD1SV53 

3327/614 

Z1A-4.7 

3333/5069A 

Z2A-150F 

3063/145A 

Z5B6.8 

3334/5071A 

XB113 

3004/102A 

XZ-049 

3056/135A 

YEAD005 

3126 

Z1A-5.1 

3056/135A 

Z2B3.9 

3379/5113A 

Z5B9.1 

3059/138A 

XB114 

3004/102A 

XZ-051 

3056/135A 

YEAD010 

3136/5072A 

Z1A-5.6 

3057/136A 

Z2B4.7 

3381/5115A 

Z5B10 

3061/140A 

XB152 

3063/145A 

XZ055 

3057/136A 

YEAD014 

3136/5072A 

Z1A-6.2 

3058/137A 

Z2B5.6 

3383/5117A 

Z5B12 

3062/142A 

XB401 

3192/186 

XZ058 

9021/5070A 

YEAD015 

3060/139A 

Z1A-6.8 

3334/5071A 

Z2B6.2 

3385/5119A 

Z5B13 

3750/143A 

XB404 

3893/152 

XZ064 

3060/139A 

YEAD024 

3136/5072A 

Z1A-7.5 

3059/138A 

Z2B7.5 

3387/5121A 

Z5B15 

3063/145A 

XB408 

3893/152 

XZ070 

3334/5071A 

YEAD029 

3327/614 

Z1A-8.2 

3136/5072A 

Z2B9.1 

3390/5124A 

Z5B16 

3751/5075A 

XB476 

3893/152 

XZ-070 

3334/5071A 

YEAD030 

3311 

Z1A-9.1 

3060/139A 

Z2B10 

3391/5125A 

Z5B18 

3752/5077A 

XC101 

3004/102A 

XZ-072 

3059/138A 

YEAD032 

3087 

Z1A-10 

3061/140A 

Z2B12 

3393/5127A 

Z5B20 

3335/5079A 

XC121 

3004/102A 

XZ-076 

3059/138A 

YEADUPC577H 

3461/1082 

Z1A-11 

3139/5074A 

Z2B15 

3396/5130A 

Z5B22 

3336/5080A 

XC141 

3009 

XZ-082 

3136/5072A 

YEADWZ032 

3771/5005A 

Z1A-12 

3062/142A 

Z2B18 

3399/5133A 

Z5B30 

3755/5084A 

XC142 

3009 

XZ084 

3059/138A 

YEAMHA1366W 

3744/1260 

Z1A-14 

3094/144A 

Z2B22 

3402/5136A 

Z5B-15 

3063/145A 

XC155 

3009 

XZ086 

3749/5073A 

YEAMM5152L 

3745 

Z1A-15 

3063/145A 

Z2B33 

3408/5142A 

Z5C3.3 

3055/134A 

XC156 

3014 

XZ087 

3749/5073A 

YEAMNJM78L05 

3462/977 

Z1A-20 

3335/5079A 

Z2C2 

3393/5127A 

Z5C3.9 

3055/134A 

XC171 

3004/102A 

XZ090 

3060/139A 

YEAMNJM78L55 

3462/977 

Z1A-22 

3336/5080A 

Z2C3.9 

3379/5113A 

Z5C4.7 

3056/135A 

XC371 

3039/316 

XZ-092 

3060/139A 

YEAMSM5118 

3447 

Z1A-24 

3157/703A 

Z2C4.7 

3381/5115A 

Z5C5.1 

3056/135A 

XC372 

3444/123A 

XZ-096 

3061/140A 

YEAMUPC577H 

3461/1082 

Z1A-26 

3148 

Z2C5.6 

3383/5117A 

Z5C5.6 

3057/136A 

XC373 

3444/123A 

XZ098 

3061/140A 

YEAN2SC941 

3122 

Z1A-27 

3064/146A 

Z2C6.2 

3385/5119A 

Z5C6.2 

3058/137A 

XC374 

3444/123A 

XZ-100 

3061/140A 

YEAN3SK39Q 

3050/221 

Z1A-29 

3150 

Z2C7.5 

3387/5121A 

Z5C6.8 

3780/5014A 

XC1312 

3238/799 

XZ-122 

3062/142A 

YEAUPC577H 

3461/1082 

Z1A-33 

3095/147A 

Z2C9.1 

3390/5124A 

Z5C8.2 

3782/5016A 

XC-1312A 

3238/799 

XZ-152 

3063/145A 

YR-011 

3031A 

Z1A-36 

3337/5085A 

Z2C10 

3391/5-125A 

Z5C9.1 

3059/138A 

XC1312A 

3238/799 

Y0D4 

3017B/117 

YSG-V47-1-3 

3016 

Z1A-39 

3338/5086A 

Z2C15 

3396/5130A 

Z5C10 

3061/I40A 

XC1312P 

3238/799 

Y100 

3120/114 

YSG-V4 7-7-51-1 

3031A 

Z1A-43 

3339/5087A 

Z2C18 

3399/5133A 

Z5C12 , 

3062/142A 

XC-2581-42 

3533/5635 

Y363 

3004/102A 

YSG-V139-2-2 

3017B/117 

Z1A-47 

3340/5088A 

Z2C22 

3402/5136A 

Z5C15 , 

3063/145A 

XD2A 

3709/110MP 

Y410 

3114/290 

YV1 

3004/102A 

Z1A-51 

3341/5089A 

Z2C33 

3408/5142A 

Z5C18 

3793/5027A 

XD-2581-42 

3533/5635 

Y49001-21 

3444/123A 

YV2 

3004/102A 

Z1A-55 

3096/148A 

Z2D3.9 

3379/5113A 

Z5C20 

3795/5029A 

XEJ040017 

3444/123A 

Y56001-86 

3444/123A 

YVIA 

3004/102A 

Z1A-56 

3342/5090A 

Z2D5.6 

3383/5117A 

Z5C22 

3796/5030A 

XF148217 

3004/102A 

Y56601-08 

3444/123A 

YZ037 

3331/5067A 

Z1A-62 

3097/149A 

Z2D6.2 

3385/5119A 

Z5C-15 

3063/145A 

XG1 

3006/160 

Y56601-45 

3444/123A 

YZ058 

9021/5070A 

Z1A-68 

3343/5092A 

Z2D7.5 

3387/5121A 

Z5D3.3 

3055/134A 

XG2 

3006/160 

Y56601-49 

3444/123A 

YZ060 

3334/5071A 

Z1A-82 

3098/150A 

Z2D9.1 

3390/5124A 

Z5D3.9 

3055/134A 

XG3 

3006/160 

Y56601-51 

3444/123A 

YZ063 

3779/5013A 

Z1A-91 

3345/5095A 

Z2D10 

3391/5125A 

Z5D4.7 

3056/135A 

XG5 

3006/160 

Y56601-73 

3444/123A 

YZ-080 

3136/5072A 

Z1A-110 

3099/151A 

Z2D12 

3393/5127A 

Z5D5.1 

3056/135A 

XG8 

3004/102A 

Y56601-75 

3444/123A 

YZ-096 

3061/140A 

Z1A-115 

3092/141A 

Z2D15 

3396/5130A 

Z5D5.6 

3057/136A 

XG10 

3006/160 

Y56601-80 

3444/123A 

YZ284 

3755/5084A 

Z1A-120 

3347/5097A 

Z2D18 

3399/5133A 

Z5D6.2 

3058/137A 

XG11 

3006/160 

Y56601-86-AD 

3444/123A 

ZO-12 

3062/142A 

Z1A-127 

3093 

Z2D22 

3402/5136A 

Z5D6.8 

3780/5014A 

XG12 

3006/160 

Y56601-86-AHGRN 3444/123A 

Z0-12A 

3062/142A 

Z1A-130 

3348/5098A 

Z2D27 

3405/5139A 

Z5D8.2 

3782/5016A 

XG24 

3006/160 

Y56601-86-AHORN 3444/123A 

Z0-12B 

3062/142A 

Z1A-140 

3349/5099A 

Z2D33 

3408/5142A 

Z5D9.1 

3059/138A 

XG28 

3835/103A 

Y56601-86-AHYEL 3444/123A 

ZO-27 

3064/146A 

Z1A-150 

3350/5100A 

Z3.3 

3055/134A 

Z5D10 

3061/140A 

XG29 

3835/103A 

Y56601-93 

3444/123A 

ZO-27 A 

3064/146A 

Z1A-160 

3351/5101A 

Z3.6 

3055/134A 

Z5D12 

3062/142A 

XG30 

3444/123A 

Y1343773-1 

3854/123AP 

ZO-27 B 

3064/146A 

Z1A-163 

3142 

Z3.9 

3055/134A 

Z5D15 

3063/145A 

XG32 

3004/102A 

Y13175962 

3100/519 

ZOA2.4 

3766/5000A 

Z1A-170 

3352/5102A 

Z3B39CF 

3379/5113A 

Z5D18 

3793/5027A 

XG33 

3010 

Y13189245 

3950/5400 

Z0A3.3 

3055/134A 

Z1A-176 

3145 

Z3B47CF 

3381/5115A 

Z5D20 

3795/5029A 

XHPF1299 

3852/1232 

Y13238241 

3246/229 

Z0A3.9 

3055/134A 

Z1A-180 

3353/5103A 

Z3B56CF 

3383/5117A 

Z5D22 

3796/5030A 

XI-548 

3027/130 

Y13290333 

3854/123AP 

ZOA8.2 

3136/5072A 

Z1A-190 

3354/5104A 

Z3B62CF 

3385/5119A 

Z5D560CF 

3795/5029A 

XI-549 

3026 

Y13297762 

3466/159 

ZOB2.4 

3980/5061A 

Z1A-200 

3355/5105A 

Z3B75CF 

3387/5121A 

Z5D-15 

3063/145A 

XJ13 

3004/102A 

Y13297763 

3466/159 

ZOB2.7 

3837/5063A 

Z1B2.7 

3837/5063A 

Z3B91CF 

3390/5124A 

Z6 

9021/5070A 

XJ13-1 

3004/102A 

Y13298671 

3175 

Z0B3.0 

3838/5065A 

Z1B3.0 

3838/5065A 

Z3B100CF 

3391/5125A 

Z6.2 

3058/137A 

XJ71 

3008 

Y13331721 

3843 

ZOB3.3 

3055/134A 

Z1B3.9 

3055/134A 

Z3B120CF 

3393/5127A 

Z6.8 

3334/5071A 

XJ72 

3006/160 

Y13331741 

3201/171 

Z0B3.9 

3055/134A 

Z1B4.7 

3056/135A 

Z3B150CF 

3396/5130A 

Z8.2A 

3136/5072A 

XJ73 

3006/160 

Y13331813 

3710/238 

ZOB4.7 

3056/135A 

Z1B5.1 

3056/135A 

Z3B180CF 

3399/5133A 

Z8.2B 

3136/5072A 

XN12A 

3009 

Y13331873 

3795/5029A 

Z0B5.1 

3056/135A 

Z1B5.6 

3057/136A 

Z3B220CF 

3402/5136A 

Z8.2C 

3136/5072A 

XN12B 

3009 

Y13358072 

3444/123A 

Z0B6.8 

3334/5071A 

Z1B6.2 

3058/137A 

Z3B270CF 

3405/5139A 

Z8.2D 

3136/5072A 

XN12C 

3009 

Y13390991 

3893/152 

Z0B9.1 

3059/138A 

Z1B6.8 

3334/5071A 

Z3B330CF 

3408/5142A 

Z9.1 

3059/138A 

XN12E 

3009 

Y13391001 

3274/153 

Z0B10 

3061/140A 

Z1B7.5 

3059/138A 

Z3B560CF 

3414/5148A 

Z10 

3061/140A 

XN12F 

3719/104 

Y13398601 

3311 

Z0B12 

3062/142A 

Z1B9.1 

3059/138A 

Z3B820CF 

3419/5153A 

Z10K 

3061/140A 

XN-400-318-PI 

3444/123A 

Y13399701 

3466/159 

Z0B15 

3063/145A 

Z1B10 

3061/140A 

Z3B1000CF 

3422/5156A 

Z12 

3787/5021A 

XNC101 

3862/103 

Y13411222 

3311 

Z0B16 

3751/5075A 

Z1B12 

3062/142A 

Z4.7 

3056/135A 

Z12A 

3787/5021A 

XP-2581-42 

3533/5635 

Y13417381 

3027/130 

Z0B18 

3752/5077A 

Z1B13 

3750/143A 

Z4A8.2 

3136/5072A 

Z12K 

3062/142A 

XP-2581-82 

3533/5635 

Y13430051 

3440/291 

Z0B20 

3335/5079A 

Z1B15 

3063/145A 

Z4B3.0 

3838/5065A 

Z13 

3750/143A 

XPS30800 

3021/124 

Y13432501 

3175 

ZOB22 

3336/5080A 

Z1B16 

3751/5075A 

Z4B5.1 

3056/135A 

Z14-2011-01 

3240/779-1 

XR-L555CP 

3564/955M 

Y13437771 

3311 

ZOB27 

3064/146A 

Z1B18 

3752/5077A 

Z4B9.1 

3059/138A 

Z14-2011-02 

3240/779-1 

XR-L567 

9089/832 

Y13450181 

3232/191 

Z0B27B 

3064/146A 

Z1B20 

3335/5079A 

Z4B12 

3062/142A 

Z14B 

3789/5023A 

XR-L567CN 

9089/832 

Y15390751 

3167/738 

ZOB-12 

3062/142A 

Z1B22 

3336/5080A 

Z4B13 

3750/143A 

Z-15 

3063/145A 

XR-L567CP 

9089/832 

Y15415451 

3974/794 

ZOB-15 

3063/145A 

Z1B27 

3064/146A 

Z4B15 

3063/145A 

Z15 

3063/145A 

XR556V 

3689/978 

Y15416272 

3882/821 

ZOC3.3 

3055/134A 

Z1B27A 

3064/146A 

Z4B18 

3752/5077A 

Z-15K 

3063/145A 

XR567 

9089/832 

Y15418561 

3237/795 

Z0C3.9 

3055/134A 

Z1B30 

3755/5084A 

Z4B27 

3064/146A 

Z15K 

3063/145A 

XR567C 

9089/832 

Y15432511 

3279/747 

ZOC4.7 

3056/135A 

Z1B-15 

3063/145A 

Z4B27-9 

3064/146A 

Z18 

3752/5077A 

XR567M 

9089/832 

Y15432512 

3279/747 

Z0C5.1 

3056/135A 

Z1C3.3 

3055/134A 

Z4B30 

3755/5084A 

Z20 

3009 

XR2001CP 

3975/2011 

Y15437031 

3167/738 

ZOC6.8 

3334/5071A 

Z1C3.9 

3055/134A 

Z4B33 

3095/147A 

122 

3336/5080A 

XR2002CP 

9092/2012 

Y15453001 

3072/712 

Z0C9.1 

3059/138A 

Z1C5.1 

3056/135A 

Z4B-15 

3063/145A 

121 

3064/146A 

XR2003CP 

9093/2013 

Y32390915 

3306/523 

Z0C10 

3061/140A 

Z1C5.6 

3056/135A 

Z4BU6 

3751/5075A 

Z27-A 

3064/146A 

XR2201CP 

3975/2011 

Y62141255 

3856/310 

Z0C12 

3062/142A 

Z1C6.2 

3058/137A 

Z4C3.6 

3055/134A 

Z33 

3095/147A 

XR2202CP 

9092/2012 

Y131759610 

3100/519 

Z0C15 

3063/145A 

Z1C8.2 

3782/5016A 

Z4C5.6 

3057/136A 

Z101 

3136/5072A 

XR2203CP 

9093/2013 

Y384456911 

3329/524 

Z0C18 

3793/5027A 

Z1C9.1 

3784/5018A 

Z4D3.6 

3055/134A 

Z0211 

3056/135A 

XR2204CP 

9094/2014 

YAAD001 

3136/5072A 

Z0C20 

3795/5029A 

Z1C10 

3061/140A 

Z4D5.6 

3057/136A 

Z0212 

3057/136A 

XR6118CP 

9020/2021 

YAAD004 

3031A 

Z0C22 

3796/5030A 

Z1C12 

3062/142A 

Z4MW333 

3444/123A 

Z0214 

3058/137A 

XS1 

3039/316 

YAAD009 

3088 

ZOC27 

3064/146A 

Z1C15 

3063/145A 

Z4X5.1A 

3056/135A 

Z0216 

3059/138A 

XS2 

3039/316 

YAAD010 

3100/519 

ZOC27A 

3064/146A 

Z1C18 

3793/5027A 

Z4X5.1B 

3056/135A 

Z0217 

3136/5072A 

XS3 

3039/316 

YAAD017 

3749/5073A 

ZOC-15 

3063/145A 

Z1C20 

3795/5029A 

Z4X5.6 

3057/136A 

Z0219 

3060/139A 

XS4 

3039/316 

YAAD018 

3100/519 

ZOD3.3 

3055/134A 

Z1C22 

3796/5030A 

Z4X9.1 

3059/138A 

Z0220 

3061/140A 
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Z0222—ZH9.H 


To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

Z0222 

3062/142A 

Z-1560 

3057/136A 

ZAC100A 

3422/5156A 

ZBC22 

3402/5136A 

ZDT 

3444/123A 

ZEN501 

3059/138A 

Z0225 

3063/145A 

Z-1565 

3057/136A 

ZAC100B 

3422/5156A 

ZB 1-09 

3060/139A 

ZDT-30 

3019 

ZEN502 

3787/5021A 

Z0228 

3752/5077A 

Z-1570 

3057/136A 

ZAC 120 

3424/5158A 

ZBI-10 

3062/142A 

ZDT-31 

3019 

ZEN503 

3793/5027A 

Z0234 

3064/146A 

Z2525 

3402/5136A 

ZAC120A 

3424/5158A 

ZB 1-12 

3062/142A 

ZE-1.5 

3087 

ZEN504 

3799/5033A 

Z0401 

3330/5066A 

Z2530 

3407/5141A 

ZAC120B 

3424/5158A 

ZBU-19 

3335/5079A 

ZE4.7 

3775/5009A 

ZEN505 

3059/138A 

Z0402 

3055/134A 

Z2548 

3425/5159A 

ZAR110 

9010/5809 

ZC7.5 

3387/5121A 

ZE5.6 

3057/136A 

ZEN506 

3750/143A 

Z0403 

3331/5067A 

Z4743A 

3750/143A 

ZAR210 

7090/5890 

ZC9.1 

3390/5124A 

ZE6.8 

3780/5014A 

ZEN507 

3094/144A 

Z0405 

3333/5069A 

Z4745A 

3751/5075A 

ZAR610 

9010/5809 

ZC10 

3391/5125A 

ZE8.2 

3782/5016A 

ZEN508 

3063/145A 

Z0406 

3056/135A 

Z4746A 

3752/5077A 

ZAR710 

9010/5809 

ZC12 

3393/5127A 

ZE10 

3061/140A 

ZEN512 

3095/147A 

Z0407 

3057/136A 

Z4751A 

3755/5084A 

ZAX9.1 

3066/118 

ZC012 

3062/142A 

ZE11Z 

3124/289 

ZEN513 

3348/5098A 

Z0408 

3058/137A 

Z-5140 

3057/136A 

ZB-1 

3092/141A 

ZC013 

3750/143A 

ZE12 

3062/142A 

ZEN514 

3349/5099A 

Z0409 

3334/5071A 

Z-5145 

3057/136A 

ZB1-6 

9021/5070A 

ZC015 

3063/145A 

ZE12A 

3062/142A 

ZEN515 

3337/5085A 

Z0410 

3059/138A 

Z-5150 

3057/136A 

ZB1-8 

3059/138A 

ZC-015 

3063/145A 

ZE12B 

3062/142A 

ZEN601 

3157/703A 

Z0411 

3136/5072A 

Z-5155 

3057/136A 

ZB1-9 

3060/139A 

ZC016 

3751/5075A 

ZE15 

3063/145A 

ZEN602 

3161/722 

Z0412 

3060/139A 

Z-5160 

3057/136A 

ZB1-9V 

3060/139A 

ZC018 

3752/5077A 

ZE-15 

3063/145A 

ZEN603 

3077/790 

Z0413 

3061/I40A 

Z-5165 

3057/136A 

ZB 1-10 

3061/140A 

ZC18 

3399/5133A 

ZE15A 

3063/145A 

ZEN604 

3135/709 

Z0414 

3139/5074A 

Z-5170 

3057/136A 

ZB1-11 

3092/141A 

ZC22 

3402/5136A 

ZE-15A 

3063/145A 

ZEN605 

3072/712 

Z0415 

3062/142A 

Z-5240 

3057/136A 

ZB-1-12 

3062/142A 

ZC027 

3064/146A 

ZE-15B 

3063/145A 

ZEN607 

3075/714 

Z0416 

3750/143A 

Z 5245 

3057/136A 

ZB 1-12 

3062/142A 

ZC27 

3405/5139A 

ZE15B 

3063/145A 

ZEN608 

3076/715 

Z0417 

3094/144A 

Z-5250 

3057/136A 

ZB 1-13 

3750/143A 

ZC027-3 

3064/146A 

ZE18 

3793/5027A 

ZEN609 

3235/739 

Z0418 

3063/145A 

Z-5255 

3057/136A 

ZB 1-14 

3094/144A 

ZC030 

3755/5084A 

ZE22 

3796/5030A 

ZEN610 

3170/731 

Z0419 

3751/5075A 

Z 5260 

3057/136A 

ZB1-15 

3063/145A 

ZC033 

3095/147A 

ZE27 

3064/146A 

ZENER-122 

3062/1424 

Z0420 

3145 

Z 5265 

3057/136A 

ZB-1-15A 

3063/145A 

ZC33 

3414/5148A 

ZE27A 

3064/146A 

ZENER-132 

3753/50824 

.Z0421 

3335/5079A 

Z-5270 

3057/136A 

ZB 1-16 

3751/5075A 

ZC82 

3419/5153A 

ZE27B 

3064/146A 

ZENER-136 

9023/50784 

Z0422 

3336/5080A 

Z 5540 

3057/136A 

ZB1-16V 

3751/5075A 

ZC100 

3422/5156A 

ZE33 

3095/147A 

ZENZ08 

3232/191 

Z0423 

3151/5081A 

Z-5545 

3057/136A 

ZB 1-18 

3752/5077A 

ZC 140 

3062/142A 

ZE33A 

3095/147A 

ZF2.7 

3837/50634 

Z0424 

3064/146A 

Z-5550 

3057/136A 

ZB 1-19 

9023/5078A 

ZC-140 TRANS 

i 3893/152 

ZE33B 

3095/147A 

ZF2.7P 

3837/50634 

Z0426 

3095/147A 

Z-5555 

3057/136A 

ZB1-35 

3095/147A 

ZC-140 ZENER 

3803/5037A 

ZE62 

3097/149A 

ZF3.0 

3838/50654 

Z0427 

3337/5085A 

Z-5560 

3057/136A 

ZB 1-100 

3346/5096A 

ZC2010 

3391/5125A 

ZE62A 

3097/149A 

ZF3.0P 

3838/50654 

Z0428 

3338/5086A 

Z-5565 

3057/136A 

ZB 1-110 

3099/151A 

ZC2015 

3396/5130A 

ZE62B 

3097/149A 

ZF3.3 

3330/50664 

Z0430 

3340/5088A 

Z-5570 

3057/136A 

ZB3.3 

3055/134A 

ZC2022 

3402/5136A 

ZE82 

3098/150A 

ZF3.3P 

3330/50664 

Z0432 

3096/148A 

Z330611 

3031A 

ZB4.7 

3056/135A 

ZC2027 

3405/5139A 

ZE82A 

3098/150A 

ZF3.6 

3055/1344 

Z0433 

3097/149A 

ZA8.2 

3136/5072A 

ZB5.1 

3056/135A 

ZC2033 

3408/5142A 

ZE82B 

3098/150A 

ZF3.9 

3055/1344 

Z0436 

3098/150A 

ZA8.2A 

3136/5072A 

ZB5.6 

3057/136A 

ZC12018 

3399/5133A 

ZE110 

3099/151A 

ZF4.3 

3332/50684 

Z0439 

3099/151A 

ZA8.2B 

3136/5072A 

ZB5.6A 

3057/136A 

ZCC7.5 

3387/5121A 

ZE110A 

3099/151A 

ZF4.7 

3056/1354 

Z0440 

3347/5097A 

ZA9.1 

3059/138A 

ZB5.6B 

3057/136A 

ZCC12 

3393/5127A 

ZE110B 

3099/151A 

ZF5.1 

3056/1354 

Z0442 

3350/5100A 

ZA9.1A 

3059/138A 

ZB6.2 

3058/137A 

ZCC15 

3396/5130A 

ZEC5.6 

3057/136A 

ZF5.6 

3057/1364 

Z0444 

3353/5103A 

ZA9.1B 

3059/138A 

ZB6.2A 

3058/137A 

ZCC22 

3402/5136A 

ZECo.2 

3136/5072A 

ZF6.2 

3058/1374 

Z0445 

3355/5105A 

ZA11 

3092/141A 

ZB6.2B 

3058/137A 

ZCC27 

3405/5139A 

ZEC12 

3062/142A 

ZF6.8 

3334/50714 

Z537 

3095/147A 

ZA11A 

3092/141A 

ZB6.8 

3780/5014A 

ZCC33 

3408/5142A 

ZEC27 

3064/146A 

ZF8.2 

3136/50724 

Z694 

3059/138A 

ZA11B 

3092/141A 

ZB7.5A 

3059/138A 

ZCC56 

3414/5148A 

ZEN 100 

3444/123A 

ZF8.2P 

3136/50724 

Z714 

3059/138A 

ZA12 

3062/142A 

ZB8.2 

3782/5016A 

ZCC82 

3419/5153A 

ZEN101 

3118 

ZF8A 

3136/50724 

Z801 

3058/137A 

ZA12B 

3062/142A 

ZB8.2A 

3782/5016A 

ZCC100 

3422/5156A 

ZEN102 

3444/123A 

ZF10 

3061/1404 

Z1000 

3771/5005A 

ZA13 

3750/143A 

ZB9.1A 

3060/139A 

ZCC120 

3424/5158A 

ZEN 103 

3444/123A 

ZF12 

3062/1424 

Z1002 

3773/5007A 

ZA13A 

3750/143A 

ZB9.1B 

3060/139A 

ZCOM-5683 0 

3017B/117 

ZEN104 

3019 

ZF12A 

3062/1424 

Z1004 

3775/5009A 

ZA13B 

3750/143A 

ZB10 

3061/140A 

ZCSR16C 

6624/5524 

ZEN105 

3039/316 

ZF12B 

3062/1424 

Z-1006 

3777/5011A 

ZA15 

3063/145A 

ZB10A 

3061/140A 

ZCSR16D 

6627/5527 

ZEN-106 

3466/159 

ZF13 

3750/1434 

Z1008 

3780/5014A 

ZA15A 

3063/145A 

ZB10B 

3061/140A 

ZCSR16E 

6627/5527 

ZEN 107 

3114/290 

ZF13P 

3750/1434 

Z-1010 

3059/138A 

ZA15B 

3063/145A 

ZB10X 

3061/140A 

ZCSR16F 

6629/5529 

ZEN108 

3018 

ZF-15 

3063/1454 

Z1010 

3782/5016A 

ZA16B 

3751/5075A 

ZB11A 

3139/5074A 

ZCSR16G 

6629/5529 

ZEN109 

3039/316 

ZF15 

3063/1454 

Z-1012 

3785/5019A 

ZA18B 

3752/5077A 

ZB11B 

3139/5074A 

ZCSR16J 

6631/5531 

ZEN110 

3444/123A 

ZF15A 

3063/145/ 

Z1014 

3787/5021A 

ZA27 

3064/146A 

ZB12 

3062/142A 

ZD3.6 

3055/134A 

ZEN111 

3444/123A 

ZF-15A 

3063/145/ 

Z-1016 

3790/5024A 

ZA27A 

3064/146A 

ZB-12 

3062/142A 

ZD3.6A 

3055/134A 

ZEN 112 

3444/123A 

ZF15B 

3063/145/ 

2-1016A 

3790/5024A 

ZA27B 

3064/146A 

ZB12A 

3062/142A 

ZD3.6B 

3055/134A 

ZEN113 

3444/123A 

ZF-15B 

3063/145/ 

Z1018 

3793/5027A 

ZA30 

3755/5084A 

ZB12B 

3062/142A 

ZD4.7 

3381/5115A 

ZEN114 

3444/123A 

ZF16 

3751/5075/ 

Z1020 

3796/5030A 

ZA30A 

3755/5084A 

ZB 13 

3750/143A 

ZD5.1A 

3056/135A 

ZEN115 

3444/123A 

ZF16P 

3751/5075/ 

Z1022 

3799/5033A 

ZA30B 

3755/5084A 

ZB13A 

3750/143A 

ZD5.1B 

3056/135A 

ZEN116 

3245/199 

ZF18 

3752/5077/ 

Z1022-3 

3799/5033A 

ZA33 

3095/147A 

ZB13B 

3750/143A 

ZD5.6A 

3057/136A 

ZEN 117 

3122 

ZF18P 

3752/5077/ 

Z-1024 

3802/5036A 

ZA33A 

3095/147A 

ZB 15 

3063/145A 

ZD5.6B 

3057/136A 

ZEN118 

3122 

ZF20 

3335/5079/ 

Z1100 

3331/5067A 

ZA33B 

3095/147A 

ZB-15A 

3063/145A 

ZD6.2A 

3058/137A 

ZEN119 

3444/123A 

ZF22 

3336/5080/ 

Z1100-C 

3331/5067A 

ZA56 

3096/148A 

ZB15A 

3063/145A 

ZD6.2B 

3058/137A 

ZEN 120 

3444/123A 

ZF27 

3064/146/ 

Z-1102 

3056/135A 

ZA56A 

3096/148A 

ZB-15AC 

3063/145A 

ZD7.5 

3059/138A 

ZEN 121 

3245/199 

ZF27A 

3064/146/ 

Z1102 

3330/5066A 

ZA56B 

3096/148A 

ZB-15B 

3063/145A 

ZD8.2 

3136/5072A 

ZEN 122 

3247/234 

ZF27B 

3064/146/ 

Z1102-C 

3330/5066A 

ZA62 

3097/149A 

ZB15B 

3063/145A 

ZD8.2A 

3136/5072A 

ZEN 123 

3116 

ZF30 

3755/5084/ 

Z1103 

3056/135A 

ZA62A 

3097/149A 

ZB 16 

3751/5075A 

ZD8.2B 

3136/5072A 

ZEN 124 

3050/221 

ZF30P 

3755/5084/ 

Z1104 

3057/136A 

ZA62B 

3097/149A 

ZB16A 

3751/5075A 

ZD9.1 

3059/138A 

ZEN 125 

3244 

ZF33 

3095/147/ 

Z1106 

3334/5071A 

ZA82 

3098/150A 

ZB16B 

3751/5075A 

ZD9 1A 

3059/138A 

ZEN 126 

3122 

ZF33A 

3095/147/ 

Z1106-C 

3334/5071A 

ZA82A 

3098/150A 

ZB 18 

3752/5077A 

ZD9.1B 

3059/138A 

ZEN-127 

3132 

ZF33B 

3095/147/ 

Z1107 

3059/138A 

ZA82B 

3098/150A 

ZB18A 

3752/5077A 

ZD12 

3062/142A 

ZEN 128 

3156/172A 

ZF43 

3332/5068/ 

Z1108 

3136/5072A 

ZA110 

3099/151A 

ZB18B 

3752/5077A 

ZD012 

3062/142A 

ZEN200 

3021/124 

ZF62 

3097/149/ 

Z1109 

3060/139A 

ZA110A 

3099/151A 

ZB20 

3795/5029A 

ZD12A 

3062/142A 

ZEN201 

3104A 

ZF62A 

3097/149/ 

Z1110 

3061/140A 

ZA110B 

3099/151A 

ZB20A 

3335/5079A 

ZD12B 

3062/142A 

ZEN202 

3190/184 

ZF62B 

3097/149/ 

Z1112 

3062/142A 

ZA150 

9075/166 

ZB22 

3796/5030A 

ZD13B 

3750/143A 

ZEN203 

3191/185 

ZF82 

3098/150/ 

Z-1112C 

3062/142A 

ZA750 

3775/5009A 

ZB22B 

3336/5080A 

ZD 15 

3063/145A 

ZEN204 

3559/162 

ZF82A 

3098/150/ 

Z1112C 

3062/142A 

ZA100962E 

3039/316 

ZB24 

3151/5081A 

ZD015 

3063/145A 

ZEN205 

3104A 

ZF82B 

3098/150/ 

Z1114 

3063/145A 

ZA105604 

3003 

ZB24A 

3151/5081A 

ZD-15 

3063/145A 

ZEN206 

3115/165 

ZF413 

3332/5068/ 

Z1116 

3752/5077A 

ZAC7.5 

3387/5121A 

ZB24B 

3151/5081A 

ZD-015 

3063/145A 

ZEN207 

3190/184 

ZG2.7 

3768/5002/ 

Z1116-C 

3752/5077A 

ZAC7.5A 

3387/5121A 

ZB27 

3064/146A 

ZD15A 

3063/145A 

ZEN208 

3232/191 

ZG3.3 

3771/5005/ 

Z1120 

3064/146A 

ZAC7.5B 

3387/5121A 

ZB27-3 

3064/146A 

ZD-15A 

3063/145A 

ZEN209 

3188A/182 

ZG3.9 

3055/134/ 

Z-1122 

3095/147A 

ZAC9.1 

3390/5124A 

ZB27A 

3064/146A 

ZD15B 

3063/145A 

ZEN210 

3190/184 

ZG4.7 

3056/135/ 

Z-1128 

3096/148A 

ZAC9.1A 

3390/5124A 

ZB27A-3 

3064/146A 

ZD-15B 

3063/145A 

ZEN211 

3191/185 

ZG5.6 

3057/136/ 

Z1130 

3097/149A 

ZAC9.1B 

3390/5124A 

ZB27B 

3064/146A 

ZD16B 

3751/5075A 

ZEN302 

3004/102A 

ZG6.8 

3780/5014/ 

Z-1132 

3098/150A 

ZAC 10 

3391/5125A 

ZB27B-3 

3064/146A 

ZD27 

3064/146A 

ZEN303 

3722/102 

ZG8.2 

3782/5016/ 

Z1134 

3099/151A 

ZAC10A 

3391 /5125A 

ZB30 

3755/5084A 

ZD027 

3064/146A 

ZEN306 

3722/102 

ZG10 

3061/140/ 

Z-1140 

3057/136A 

ZAC1OB 

3391/5125A 

ZB30A 

3755/5084A 

ZD27-3 

3064/146A 

ZEN307 

3004/102A 

ZG12 

3062/142/ 

Z-1145 

3057/136A 

ZAC 12 

3393/5127A 

ZB30B 

3755/5084A 

ZD027-3 

3064/146A 

ZEN308 

3004/102A 

ZG-15 

3063/145/ 

Z-1150 

3057/136A 

ZAC12A 

3393/5127A 

ZB33 

3095/147A 

ZD27A 

3064/146A 

ZEN311 

3006/160 

ZG15 

3063/145/ 

Z-1155 

3057/136A 

ZAC12B 

3393/5127A 

ZB33A 

3095/147A 

ZD27B 

3064/146A 

ZEN312 

3006/160 

ZG-15A 

3063/145/ 

Z-1160 

3057/136A 

ZAC 15 

3396/5130A 

ZB33B 

3095/147A 

ZD30B 

3755/5084A 

ZEN313 

3007 

ZG15A 

3063/145) 

Z-1165 

3057/136A 

ZAC15A 

3396/5130A 

ZB36 

3337/5085A 

ZD033 

3095/147A 

ZEN314 

3007 

ZG15B 

3063/145/ 

Z-1170 

3057/136A 

ZAC15B 

3396/5130A 

ZB39 

3338/5086A 

ZD33 

3095/147A 

ZEN315 

3861/101 

ZG-15B 

3063/145/ 

Z1202 

3330/5066A 

ZAC 18 

3399/5133A 

ZB39A 

3338/5086A 

ZD33A 

3095/147A 

ZEN325 

3009 

ZG18 

3793/5027/ 

Z1210 

3061/140A 

ZAC18A 

3399/5133A 

ZB51A 

3341/5089A 

ZD33B 

3095/147A 

ZEN326 

3717/121 

ZG22 

3796/5030/ 

Z1212 

3062/142A 

ZAC18B 

3399/5133A 

ZB56A 

3342/5090A 

ZD62 

3097/149A 

ZEN327 

3012/105 

ZG27 

3064/146/ 

Z1214 

3063/145A 

ZAC22 

3402/5136A 

ZB62 

3097/149A 

ZD62A 

3097/149A 

ZEN328 

3035 

ZG27A 

3064/146/ 

Z1216 

3752/5077A 

ZAC22A 

3402/5136A 

ZB62A 

3097/149A 

ZD62B 

3097/149A 

ZEN330 

3717/121 

ZG27B 

3064/146, 

Z1220 

3064/146A 

ZAC22B 

3402/5136A 

ZB62B 

3097/149A 

ZD82 

3098/150A 

ZEN331 

3717/121 

ZG33 

3095/147, 

Z1222 

3095/147A 

ZAC27 

3405/5139A 

ZB82 

3098/150A 

ZD82A 

3098/150A 

ZEN401 

3848/5806 

ZG33A 

3095/147, 

Z1226 

3096/148A 

ZAC27A 

3405/5139A 

ZB82A 

3098/150A 

ZD82B 

3098/150A 

ZEN403 

3602/5878 

ZG33B 

3095/147, 

Z-1240 

3777/5011A 

ZAC27B 

3405/5139A 

ZB82B 

3098/150A 

ZD110 

3099/151A 

ZEN430 

3087 

ZG62 

3097/149, 

Z-1245 

3777/5011A 

ZAC33 

3408/5142A 

ZB91B 

3345/5095A 

ZD110A 

3099/151A 

ZEN431 

3089/112 

ZG62A 

3097/149, 

Z-1250 

3057/136A 

ZAC33A 

3408/5142A 

ZB 100 

3346/5096A 

ZD110B 

3099/151A 

ZEN433 

3647/167 

ZG62B 

3097/149, 

Z-1255 

3057/136A 

ZAC33B 

3408/5142A 

ZB110A 

3099/151A 

ZD2010 

3391/5125A 

ZEN434 

3105 

ZG82 

3098/150, 

Z-1260 

3057/136A 

ZAC56 

3414/5148A 

ZB 120 

3347/5097A 

ZD2012 

3392/5126A 

ZEN-450 

3323/610 

ZG82A 

3098/150, 

Z-1265 

3057/136A 

ZAC56A 

3414/5148A 

ZB168 

3751/5075A 

ZD2015 

3396/5130A 

ZEN450 

3126 

ZG82B 

3098/150, 

Z-1270 

3057/136A 

ZAC56B 

3414/5148A 

ZB200 

3355/5105A 

ZD2018 

3399/5133A 

ZEN-451 

3324/611 

ZH8.2 

3136/5072, 

Z-1540 

3057/136A 

ZAC 82 

3419/5153A 

ZBC7.5 

3387/5121A 

ZD2022 

3402/5136A 

ZEN451 

3126 

ZH8.2A 

3136/5072, 

Z-1545 

3057/136A 

ZAC82A 

3419/5153A 

ZBC12 

3393/5127A 

ZD2027 

3405/5139A 

ZEN-452 

3325/612 

ZH8.2B 

3136/5072, 

Z-1550 

3777/5011A 

ZAC82B 

3419/5153A 

ZBC15 

3396/5130A 

ZD2028 

3406/5140A 

ZEN453 

3327/614 

ZH9.1 

3059/138, 

Z-1555 

3057/136A 

ZAC 100 

3422/5156A 

ZBC18 

3397/5131A 

ZD2033 

3408/5142A 

ZEN500 

3779/5013A 

ZH9.1A 

3066/11 
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To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

To be 

Replaced 

SK 

Type 

ZH9.1B 

3059/138A 

ZM27B 

3799/5033A 

ZP62B 

3097/149A 

ZS33A 

3095/147A 

ZT24A 

3444/123A 

ZT210 

3024/128 

ZH11 

3092/141A 

ZM28B 

3800/5034A 

ZP82 

3098/150A 

ZS-33B 

3031A 

ZT24B 

3444/123A 

ZT211 

3024/128 

ZH11A 

3092/141A 

ZM30B 

3755/5084A 

ZP82A 

3098/150A 

ZS33B 

3095/147A 

ZT24C 

3444/123A 

ZT280 

3114/290 

ZH11B 

3092/141A 

ZM33 

3802/5036A 

ZP82B 

3098/150A 

ZS34 

3031A 

ZT27 

3064/146A 

ZT280A 

3114/290 

ZH12 

3062/142A 

ZM33B 

3802/5036A 

ZP110 

3099/151A 

ZS-34A 

3031A 

ZT27A 

3064/146A 

ZT281 

3114/290 

ZH12A 

3062/142A 

ZM168 

3751/5075A 

ZP110A 

3099/151A 

ZS-34B 

3031A 

ZT27B 

3064/146A 

ZT281A 

3114/290 

ZH12B 

3062/142A 

ZM602B 

3779/5013A 

ZP110B 

3099/151A 

ZS40 

3100/519 

ZT33 

3095/147A 

ZT282 

3114/290 

ZH13 

3750/143A 

ZMZ205 

3056/135A 

ZPD2.7 

3837/5063A 

ZS-50 

3016 

ZT33A 

3095/147A 

ZT282A 

3114/290 

ZH13A 

3750/143A 

ZN6551 

3202/210 

ZPD8.2 

3136/5072A 

ZS51 

3311 

ZT33B 

3095/147A 

ZT283 

3114/290 

ZH13B 

3750/143A 

ZN7401E 

7401 

ZPD13 

3750/143A 

ZS-52 

3311 

ZT40 

3444/123A 

ZT283A 

3114/290 

ZH15 

3063/145A 

ZN7402E 

7402 

ZPD16 

3751/5075A 

ZS-53 

3031A 

ZT41 

3444/123A 

ZT284 

3114/290 

ZH-15 

3063/145A 

ZN7404E 

7404 

ZPD18 

3752/5077A 

ZS62 

3097/149A 

ZT42 

3444/123A 

ZT284A 

3114/290 

ZH15A 

3063/145A 

ZN7405E 

7405 

ZPD30 

3755/5084A 

ZS62A 

3097/149A 

ZT43 

3444/123A 

ZT286 

3025/129 

ZH-15A 

3063/145A 

ZN7410E 

7410 

ZPD618 

3334/5071A 

ZS62B 

3097/149A 

ZT44 

3444/123A 

ZT287 

3114/290 

ZH15B 

3063/145A 

ZN7420E 

7420 

ZQ6 

9021/5070A 

ZS70 

3017B/117 

ZT50 

3444/123A 

ZT287A 

3114/290 

ZH-15B 

3063/145A 

ZN7430E 

7430 

ZQ-6 

3058/137A 

ZS-71 

3016 

ZT60 

3444/123A 

ZT323.55 

3444/123A 

ZH16B 

3751/5075A 

ZN7440E 

7440 

ZQ9.1 

3059/138A 

ZS72 

3016 

ZT60-1 

3444/123A 

ZT402 

3444/123A 

ZH 188 

3752/5077A 

ZN7441AE 

7441 

ZQ9.1A 

3060/139A 

ZS-73 

3016 

ZT60-12 

3444/123A 

ZT403 

3444/123A 

ZH27 

3064/146A 

ZN7454E 

7454 

ZQ9.1B 

3066/118 

ZS74 

3017B/117 

ZT60-55 

3444/123A 

ZT404 

3444/123A 

ZH27A 

3064/146A 

ZN7473E 

7473 

ZQ12 

3062/142A 

ZS74B 

3017B/117 

ZT60A 

3444/123A 

ZT406 

3444/123A 

ZH27B 

3064/146A 

ZN7474E 

7474 

ZQ12A 

3062/142A 

ZS76 

3017B/117 

ZT60B 

3444/123A 

ZT600 

3192/186 

ZH30 

3755/5084A 

ZN7475E 

7475 

ZQ12B 

3062/142A 

ZS78 

3032A 

ZT60C 

3444/123A 

ZT696 

3444/123A 

ZH30A 

3755/5084A 

ZN7476E 

7476 

ZQ-15 

3063/145A 

ZS78A 

3032A 

ZT61 

3444/123A 

ZT697 

3444/123A 

ZH30B 

3755/5084A 

ZN74107E 

74107 

ZQ15 

3063/145A 

ZS78B 

3032A 

ZT61-1 

3444/123A 

ZT706 

3444/123A 

ZH33 

3095/147A 

ZN35050411 

3220/198 

ZQ15A 

3063/145A 

ZS82 

3098/150A 

ZT61-12 

3444/123A 

ZT706A 

3444/123A 

ZH33A 

3095/147A 

ZN35050412 

3220/198 

ZQ-15 A 

3063/145A 

ZS82A 

3098/150A 

ZT61-55 

3444/123A 

ZT708 

3444/123A 

ZH33B 

3095/147A 

ZN35050511 

3220/198 

ZQ15B 

3063/145A 

ZS82B 

3098/150A 

ZT61A 

3444/123A 

ZT709 

3452/108 

ZH56 

3096/148A 

ZN35062712 

3220/198 

ZQ-15B 

3063/145A 

ZS90 

3311 

ZT61B 

3444/123A 

ZT917 

3452/108 

ZH56A 

3096/148A 

ZN37003008 

3167/738 

ZQ15X 

3063/145A 

ZS91 

3311 

ZT61C 

3444/123A 

ZT918 

3452/108 

ZH56B 

3096/148A 

ZN37007003 

3711/1109 

ZQ27 

3064/146A 

ZS92 

3311 

ZT62 

3122 

ZT930 

3245/199 

ZH62 

3097/149A 

ZN37011002 

3168/749 

ZQ27A 

3064/146A 

ZS94 

3031A 

ZT-62 

3444/123A 

ZT1420 

3444/123A 

ZH62A 

3097/149A 

ZNM400E 

7400 

ZQ27B 

3064/146A 

ZS100 

3311 

ZT62-1 

3444/123A 

ZT1479 

3024/128 

ZH62B 

3097/149A 

Z0-12 

3062/142A 

ZQ33 

3095/147A 

ZS101 

3311 

ZT62-12 

3444/123A 

ZT1481 

3024/128 

ZH82 

3098/150A 

Z0-12A 

3062/142A 

ZQ33A 

3095/147A 

ZS102 

3311 

ZT62-15 

3444/123A 

ZT1483 

3893/152 

ZH82A 

3098/150A 

Z0-12B 

3062/142A 

ZQ33B 

3095/147A 

ZS103 

3031A 

ZT62A 

3097/149A 

ZT1484 

3893/152 

ZH82B 

3098/150A 

ZO-15 

3063/145A 

ZQ62 

3097/149A 

ZS104 

3031A 

ZT62B 

3097/149A 

ZT1485 

3893/152 

ZH110 

3099/151A 

Z0-15A 

3063/145A 

ZQ62A 

3097/149A 

ZS108 

3032A 

ZT62C 

3444/123A 

ZT1486 

3893/152 

ZH110A 

3099/151A 

ZO-15 AC 

3063/145A 

ZQ62B 

3097/149A 

ZS110 

3099/151A 

ZT63 

3444/123A 

ZT1487 

3027/130 

ZH110B 

3099/151A 

Z0-15B 

3063/145A 

ZQ82 

3098/150A 

ZS110A 

3099/151A 

ZT63-1 

3444/123A 

ZT1488 

3027/130 

ZJ12 

3062/142A 

ZO-15 BY 

3063/145A 

ZQ82A 

3098/1 BOA 

ZS110B 

3099/151A 

ZT63-12 

3444/123A 

ZT1489 

3027/130 

ZJ12A 

3062/142A 

ZO-27 

3064/146A 

ZQ82B 

3098/150A 

ZS120 

3311 

ZT63-55 

3444/123A 

ZT1490 

3027/130 

ZJ12B 

3062/142A 

ZO-27A 

3064/146A 

ZQ110 

3099/151A 

ZS121 

3311 

ZT63A 

3444/123A 

ZT1511 

3188A/182 

ZJ-15 

3063/145A 

ZO-27 B 

3064/146A 

ZQ110A 

3099/151A 

ZS122 

3311 

ZT63B 

3444/123A 

ZT1512 

3188A/182 

ZJ15 

3063/145A 

ZO-33 

3095/147A 

ZQ110B 

3099/151A 

ZS123 

3031A 

ZT63C 

3444/123A 

ZT1513 

3188A/182 

ZJ15A 

3063/145A 

ZO-33A 

3095/147A 

ZR10 

9003/5800 

ZS124 

3031A 

ZT64 

3444/123A 

ZT1613 

3024/128 

ZJ-15A 

3063/145A 

ZO-33B 

3095/147A 

ZR11 

9004/5801 

ZS142 

3100/519 

ZT64-1 

3444/123A 

ZT1700 

3024/128 

ZJ-15B 

3063/145A 

ZO-62 

3097/149A 

ZR12 

9005/5802 

ZS173 

3031A 

ZT64-5 

3444/123A 

ZT1701 

3893/152 

ZJ15B 

3063/145A 

ZO-62A 

3097/149A 

ZR13 

9007/5804 

ZS174 

3031A 

ZT64-12 

3444/123A 

ZT1702 

3027/130 

ZJ27 

3064/146A 

ZO-62B 

3097/149A 

ZR14 

9007/5804 

ZS174B 

3031A 

ZT64-55 

3444/123A 

ZT1708 

3444/123A 

ZJ27A 

3064/146A 

ZO-82 

3098/150A 

ZR15 

3017B/117 

ZS270 

9003/5800 

ZT64A 

3444/123A 

ZT1711 

3444/123A 

ZJ27B 

3064/146A 

ZO-82A 

3098/150A 

ZR50B793-1 

3062/142A 

ZS271 

9004/5801 

ZT64B 

3444/123A 

ZT2102 

3722/102 

ZJ33 

3095/147A 

ZO-82B 

3098/150A 

ZR50B921-2 

3059/138A 

ZS272 

9005/5802 

ZT64C 

3444/123A 

ZT2205 

3444/123A 

ZJ33A 

3095/147A 

Z0-110 

3099/151A 

ZR60 

3017B/117 

ZS274 

9007/5804 

ZT66 

3122 

ZT2206 

3444/123A 

ZJ33B 

3095/147A 

ZO-110A 

3099/151A 

ZR-61 

3016 

ZS276 

3848/5806 

ZT66A 

3024/128 

ZT2368 

3452/108 

ZJ39A 

6631/5531 

Z0-110B 

3099/151A 

ZR62 

3016 

ZS278 

3051/156 

ZT66B 

3024/128 

ZT2369 

3452/108 

ZJ39L 

6631/5531 

ZOA2.7 

3768/5002A 

ZR-63 

3016 

ZS701 

9005/5802 

ZT66C 

3024/128 

ZT2369A 

3452/108 

ZJ40 

3018 

ZOB2.4 

3980/5061A 

ZR64 

3017B/117 

ZS702 

9005/5802 

ZT68 

3444/123A 

ZT2475 

3452/108 

ZJ54A 

3944/5487 

ZOB5.6 

3057/136A 

ZR66 

3017B/117 

ZSC535B 

3018 

ZT80 

3444/123A 

ZT2476 

3444/123A 

ZJ54L 

3944/5487 

ZOB6.2 

3058/137A 

ZR68 

3051/156 

ZSD235Y 

3054/196 

ZT81 

3444/123A 

ZT2477 

3444/123A 

ZJ62 

3097/149A 

Z0B12 

3062/142A 

ZR-500 

3016 

ZSF8.2 

3136/5072A 

ZT82 

3122 

ZT2631 

3748/282 

ZJ62A 

3097/149A 

Z0B13 

3750/143A 

ZR-590A 

3016 

ZT5.6 

3057/136A 

ZT-82 

3444/123A 

ZT2708 

3452/108 

ZJ62B 

3097/149A 

Z0B15 

3063/145A 

ZR601 

9004/5801 

ZT5.6A 

3057/136A 

ZT82(TRANSISTOR 3444/123A 

ZT2857 

3452/108 

ZJ72 

3008 

ZOB-15 

3063/145A 

ZR602 

9005/5802 

ZT5.6B 

3057/136A 

ZT83 

3444/123A 

ZT2876 

3893/152 

ZJ73 

3008 

ZOB27 

3064/146A 

ZR604 

9007/5804 

ZT6 2 

3058/137A 

ZT84 

3444/123A 

ZT2938 

3452/108 

ZJ82 

3098/150A 

ZOB30 

3755/5084A 

ZR606 

3848/5806 

ZT6.2A 

3058/137A 

ZT86 

3444/123A 

ZT3269A 

3452/108 

ZJ82A 

3098/150A 

ZOB33 

3095/147A 

ZR608 

3051/156 

ZT6.2B 

3058/137A 

ZT87 

3444/123A 

ZT3375 

3192/186 

ZJ82B 

3098/150A 

ZOB62 

3097/149A 

ZR-1025 

3016 

ZT9.1 

3060/139A 

ZT88 

3444/123A 

ZT3440 

3220/198 

ZJ110 

3099/151A 

ZOB82 

3098/150A 

ZR-1031 

3016 

ZT9.1A 

3060/139A 

ZT89 

3444/123A 

ZT3512 

3024/128 

ZJ110A 

3099/151A 

ZOB110 

3099/151A 

ZR-1035 

3016 

ZT9.1B 

3066/118 

ZT90 

3024/128 

ZT3600 

3452/108 

ZJ110B 

3099/151A 

ZOC6.8 

3780/5014A 

ZR-1076 

3016 

ZT12 

3062/142A 

ZT93 

3024/128 

ZT3866 

3024/128 

ZJ226 

6796/5496 

ZOC8.2 

3782/5016A 

ZS4F 

3100/519 

ZT12A 

3062/142A 

ZT94 

3024/128 

ZTK-33 

3095/147A 

ZJ230 

6627/5527 

ZOD6.2 

3058/137A 

ZS5.6 

3057/136A 

ZT12B 

3062/142A 

ZT-110 

3444/123A 

ZTR-B54 

3004/102A 

ZJ252B 

3016 

ZOD8.2 

3782/5016A 

ZS5.6A 

3057/136A 

ZT15 

3063/145A 

ZT110 

3099/151A 

ZTR-B56 

3004/102A 

ZL6 

3778/5012A 

Z0D15 

3063/145A 

ZS5.6B 

3057/136A 

ZT-15 

3063/145A 

ZT110A 

3099/151A 

ZTR-W06B 

3100/519 

ZM3.3A 

3771/5005A 

Z0D-15 

3063/145A 

ZS7 

3311 

ZT-15A 

3063/145A 

ZT110B 

3099/151A 

ZTR-W06C 

3311 

ZM3.3B 

3771/5005A 

ZOD27 

3064/146A 

ZS8 

3311 

ZT15A 

3063/145A 

ZT111 

3444/123A 

ZTR-1N60 

3088 

ZM3.6B 

3772/5006A 

ZOD33 

3095/147A 

ZS9.1 

3060/139A 

ZT15B 

3063/145A 

ZT112 

3444/123A 

ZTRF0R2B 

3638/5402 

ZM3.9B 

3773/5007A 

ZOD62 

3097/149A 

ZS9.1A 

3066/118 

ZT-15B 

3063/145A 

ZT113 

3444/123A 

ZTX107 

3245/199 

ZMI4.3A 

3774/5008A 

ZOD82 

3098/150A 

ZS9.1B 

3066/118 

ZT20 

3444/123A 

ZT114 

3444/123A 

ZTX108 

3245/199 

ZM4.3B 

3774/5008A 

Z0D110 

3099/151A 

ZS10A 

3016 

ZT20-1 

3444/123A 

ZT116 

3444/123A 

ZTX109 

3245/199 

ZM4.7B 

3775/5009A 

ZP2.7 

3768/5002A 

ZS-10B 

3016 

ZT20-12 

3444/123A 

ZT117 

3444/123A 

ZTX300 

3444/123A 

ZM5.1B 

3776/5010A 

ZP03 

3838/5065A 

ZS12 

3062/142A 

ZT20-55 

3444/123A 

ZT118 

3444/123A 

ZTX301 

3444/123A 

ZM5.6 

3777/5011A 

ZP3.3 

3771/5005A 

ZS12A 

3062/142A 

ZT20A 

3444/123A 

ZT119 

3444/123A 

ZTX302 

3244 

ZM5.6B 

3777/5011A 

ZP3.9 

3773/5007A 

ZS12B 

3062/142A 

ZT20B 

3444/123A 

ZT131 

3114/290 

ZTX303 

3244 

ZMI6.2B 

3779/5013A 

ZP4.3 

3332/5068A 

ZS15 

3063/145A 

ZT20C 

3444/123A 

ZT131A 

3114/290 

ZTX304 

3444/123A 

ZM6.8B 

3780/5014A 

ZP4.7 

3775/5009A 

ZS15A 

3063/145A 

ZT21 

3444/123A 

ZT152 

3114/290 

ZTX310 

3444/123A 

mm 

3778/5012A 

ZP5.1 

3056/135A 

ZS-15A 

3063/145A 

ZT21-1 

3444/123A 

ZT152A 

3114/290 

ZTX311 

3444/123A 

ZM7.5A 

3781/5015A 

ZP5.6 

3057/136A 

ZS15B 

3063/145A 

ZT21-12 

3444/123A 

ZT153 

3114/290 

ZTX312 

3444/123A 

ZM7 5B 

3781/5015A 

ZP6.2 

3058/137A 

ZS-15B 

3063/145A 

ZT21-55 

3444/123A 

ZT153A 

3114/290 

ZTX320 

3452/108 

ZM8.2A 

3782/5016A 

ZP6.8 

3780/5014A 

ZS-20A 

3016 

ZT21A 

3444/123A 

ZT154 

3114/290 

ZTX321 

3452/108 

ZM8.2B 

3782/5016A 

ZP8.2 

3782/5016A 

ZS-20B 

3016 

ZT21B 

3444/123A 

ZT154A 

3114/290 

ZTX330 

3444/123A 

ZM8.2C 

3782/5016A 

ZP9.1 

3059/138A 

ZS-21 

3311 

ZT21C 

3444/123A 

ZT180 

3114/290 

ZTX331 

3244 

ZM8.2D 

3782/5016A 

ZP10 

3061/140A 

ZS22 

3031A 

ZT22 

3444/123A 

ZT180A 

3114/290 

ZTX341 

3201/171 

ZM8.7B 

3783/5017A 

ZP12 

3062/142A 

ZS-23 

3016 

ZT22-1 

3444/123A 

ZT 181 

3114/290 

ZTX342 

3201/171 

ZM9.1B 

3784/5018A 

ZP12A 

3062/142A 

ZS-24 

3031A 

ZT22-12 

3444/123A 

ZT181A 

3114/290 

ZTX530 

3114/290 

ZM10A 

3785/5019A 

ZP12B 

3062/142A 

ZS-25 

3016 

ZT22-55 

3444/123A 

ZT182 

3114/290 

ZTX530A 

3114/290 

ZM10B 

3785/5019A 

ZP15 

3063/145A 

ZS27 

3064/146A 

ZT22A 

3444/123A 

ZT182A 

3114/290 

ZTX530B 

3114/290 

ZM118 

3786/5020A 

ZP15A 

3063/145A 

ZS27A 

3064/146A 

ZT22B 

3444/123A 

ZT183 

3114/290 

ZTX530C 

3114/290 

ZM12B 

3787/5021A 

ZP15B 

3063/145A 

ZS27B 

3064/146A 

ZT22C 

3444/123A 

ZT183A 

3114/290 

ZTX530D 

3114/290 

ZM13B 

3788/5022A 

ZP18 

3793/5027A 

ZS30 

3311 

ZT23 

3444/123A 

ZT184 

3114/290 

ZTX531 

3114/290 

ZM14B 

3789/5023A 

ZP20 

3795/5029A 

ZS-30A 

3016 

ZT23-1 

3444/123A 

ZT184A 

3114/290 

ZTX531A 

3114/290 

ZM15B 

3790/5024A 

ZP22 

3796/5030A 

ZS-30B 

3016 

ZT23-12 

3444/123A 

ZT187 

3114/290 

ZTX531B 

3114/290 

ZM16B 

3791/5025A 

ZP27 

3064/146A 

ZS31 

3311 

ZT23-55 

3122 

ZT187A 

3114/290 

ZU12 

3062/142A 

ZM17B 

9022/5076A 

ZP27A 

3064/146A 

ZS-31A 

3016 

ZT23A 

3444/123A 

ZT190 

3024/128 

ZU12A 

3062/142A 

ZM18B 

3793/5027A 

ZP27B 

3064/146A 

ZS-31B 

3016 

ZT23B 

3444/123A 

ZT191 

3024/128 

ZU12B 

3062/142A 

ZM19B 

9023/5078A 

ZP33 

3095/147A 

ZS32 

3311 

ZT23C 

3444/123A 

ZT192 

3024/128 

ZU-15 

3063/145A 

ZM20B 

3795/5029A 

ZP33A 

3095/147A 

ZS-32A 

3311 

ZT24 

3444/123A 

ZT193 

3024/128 

ZU15 

3063/145A 

ZM22B 

3796/5030A 

ZP33B 

3095/147A 

ZS-32B 

3311 

ZT24-1 

3444/123A 

ZT202 

3444/123A 

ZU15A 

3063/145A 

ZM24B 

3797/5031A 

ZP62 

3097/149A 

ZS33 

3031A 

ZT24-12 

3444/123A 

ZT203 

3444/123A 

ZU-15A 

3063/145A 

ZM25B 

3753/5082A 

ZP62A 

3097/149A 

ZS-33A 

3031A 

ZT24-55 

3444/123A 

ZT204 

3444/123A 

ZU-15B 

3063/145A 


384 



To be 
Replaced 


SK 

Type 


ZU15B—ZZ11C 


ZU15B 

3063/145A 

ZU27 

3064/146A 

ZU27A 

3064/146A 

ZU27B 

3064/146A 

ZU33 

3095/147A 

ZU33A 

3095/147A 

ZU33B 

3095/147A 

ZU62 

3097/149A 

ZU62A 

3097/149A 

ZU62B 

3097/149A 

ZU82 

3098/150A 

ZU82A 

3098/150A 

ZU82B 

3098/150A 

ZU110 

3099/151A 

ZU110A 

3099/151A 

ZU110B 

3099/151A 

ZV9 1 

3066/118 

ZV9.1A 

3060/139A 

ZV9.1B 

3060/139A 

ZV12 

3062/142A 

ZV12A 

3062/142A 

ZV12B 

3062/142A 

ZV-15 

3063/145A 

ZV15 

3063/145A 

ZV-15 A 

3063/145A 

ZV15A 

3063/145A 

ZV-15B 

3063/145A 

ZV15B 

3063/145A 

ZV27 

3064/146A 

ZV27A 

3064/146A 

ZV27B 

3064/146A 

ZV33 

3095/147A 

ZV33A 

3095/147A 

ZV33B 

3095/147A 

ZV62 

3097/149A 

ZV62A 

3097/149A 

ZV62B 

3097/149A 

ZV82 

3098/150A 

ZV82A 

3098/150A 

ZV82B 

3098/150A 

ZV110 

3099/151A 

ZV110A 

3099/151A 

ZV110B 

3099/151A 

ZW.9 

3061/140A 

ZW2 

3311 

ZW2.7 

3837/5063A 

ZW3.3 

3330/5066A 

ZW8.2 

3136/5072A 

ZW9.1 

3060/139A 

ZW9-1 

3060/139A 

ZW0-9.1 

3060/139A 

ZX9.1 

3060/139A 

ZX070 

3059/138A 

ZXL-14 

3094/144A 

ZXY14 

3094/144A 

ZXY14B 

3094/144A 

ZY12 

3062/142A 

ZY12A 

3062/142A 

ZY12B 

3062/142A 

ZY-15 

3063/145A 

ZY15 

3063/145A 

ZY-15A 

3063/145A 

ZY15A 

3063/145A 

ZY15B 

3063/145A 

ZY-15B 

3063/145A 

Till 

3064/146A 

ZY27A 

3064/146A 

ZY27B 

3064/146A 

ZY33 

3095/147A 

ZY33A 

3095/147A 

ZY33B 

3095/147A 

ZY62 

3097/149A 

ZY62A 

3097/149A 

ZY62B 

3097/149A 

ZY82 

3098/150A 

ZY82A 

3098/150A 

ZY82B 

3098/150A 

ZY110 

3099/151A 

ZY110A 

3099/151A 

ZY110B 

3099/151A 

ZZ3.3 

3055/134A 

ZZ3.6 

3055/134A 

ZZ3.9 

3055/134A 

ZZ4.1 

3056/135A 

ZZ5.1 

3056/135A 

ZZ5.6 

3057/136A 

ZZ6.2 

3058/137A 

ZZ6.8 

3334/5071A 

ZZ8.2 

3136/5072A 

ZZ9.1 

3060/139A 

ZZ10 

3061/140A 

ZZ12 

3062/142A 

ZZ13 

3750/143A 

ZZ-15 

3063/145A 

ZZ15 

3063/145A 

ZZ18 

3793/5027A 

1111 

3796/5030A 

ini 

3064/146A 

ZZ33 

3095/147A 

ZZ62 

3097/149A 

ZZ82 

3098/150A 

ZZ110 

3099/151A 
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Small Signal Metal (TO-1, TO-8, TO-18, TO-72). 388 
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Appendix 


Darlington Transistor Diagrams 

N-P-N P-N-P 


COLLECTOR 



COLLECTOR 



Equivalent Circuits 


Special Instructions 
SK3243 


SK3243, which replaces type juPC102OH, is becoming very difficult to obtain. If you need to replace 
£iPC102OH and are unable to obtain an SK3243 unit, the replacement may be made in either of the 
following ways: 

A. SK3474 may be substituted at a small loss in output power (4.8 W vs. 5.2 W). This is a plug-in 
replacement. 

B. SK3852 is a non-look-alike amplifier circuit which is basically the same as /IPC102OH. It may be 
substituted in the following manner: 

Remove the //PC1020H from the circuit and note carefully the point to which each pin was 
connected. Make the following changes at the pin connection points: 

1. Any resistors connected at pin 6 should be removed. 

2. If there is a 39012 resistor between Vcc (pin 1 of /iPC1020H) and pin 3, it should be removed. 

3. Add a 100 /jlF capacitor between pins 2 and 3, with the negative side of the cap to pin 3. 

4. Add a 39012 resistor between pin 3 and ground (pin 8). 

5. Add a 112 resistor in series with the existing compensation capacitor (0.22juF) between pin 10 
and ground. 

Depending upon the available space for installation, it may be helpful to straighten the leads of 
SK3852 with a pair of pliers. 

ioo m f, 3v in 

Connect SK3852 as follows: 


1. 

Pin 1 

to 

pin 

6 point of mPC102OH 

2. 

Pin 2 

to 

pin 

2 point 

3. 

Pin 3 

to 

pin 

8 point (ground) 

4. 

Pin 4 

to 

pin 

10 point 

5. 

Pin 5 

to 

pin 

1 point (Vqc ) 
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Bipolar Transistors by Case Style - Small Signal Plastic 


RCA 

Type 

Polarity 

and 

M Atari aI 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 

Case 

Style 


Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin- 

Peak 

(Surge) 

'cm 

A 

BREAKDOWN VOLTAGE 

Typical Current 

Gain 

Typical 

Gain 

Bandwidth 

PrnHnrt 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Outline 

No. 


lYidiuridi 

Pt 

w 

uou \ 

A 

^CBO 

V 

^CEO 

V 

V 

v EBO 

V 

h FE 

^CE 

V 

'c 

A 

r lUUUvl 

MHz 



SK3114/290 

PNPSi 

0.6 

-0.5 

-1 

-60 

-50 

-5 

170 

-10 

-0.15 

200 

TO-92 

T-017 

SK3118 

PNPSi 

0.5 

-0.75 

— 

-50 

-40 

-5 

100 

-2 

0.002 

200 

TO-92 

T-020 

SK3122 

NPN Si 

0.4 

0.5 

— 

50 

50 

4 

150 

3 

0.01 

200 

— 

T-014 

SK3124/289 

NPN Si 

0.6 

0.5 

1 

60 

50 

5 

170 

10 

0.15 

200 

TO-92 

T-017 

SK3132 

NPN Si 

0.65 

0.05 

— 

50 

45 

4 

50 

10 

0.01 

500 

— 

T-023 

SK3137/192A 

NPN Si 

0.6 

1 

1.5 

60 

50 

5 

150 

10 

0.15 

200 

— 

T-024 

SK3138/193A 

PNP Si 

0.6 

-1 

-1.5 

-60 

-50 

-5 

150 

-10 

— 0.15 

200 

- 

T-024 

SK3244 

NPN Si 

0.6 

C.05 

— 

250 

150 

5 

100 

5 

0.01 

120 

— 

T-023 

SK3245/199 

NPN Si 

0.3 

0.15 

— 

70 

50 

5 

300 

1 

0.02 

150 

TO-98 

T-016 

SK3246/229 

NPN Si 

0.4 

0.03 

— 

50 

40 

4 

100 

10 

0.007 

550 

TO-92 

T-019 

SK3247/234 

PNP Si 

0.15 

-0.05 

-0.1 

-55 

-55 

-5 

500 

-5 

-0.002 

250 

TO-92 

T-017 

SK3250/315 

NPN Si 

0.75 

1 

- 

100 

50 

6 

370 

2 

0.1 

80 

- 

T-022 

SK3275/194 

NPN Si 

0.6 

0.6 

— 

160 

140 

6 

200 

5 

0.01 

200 

TO-92 

T-021 

SK3293/107 

NPN Si 

0.2 

0.05 

— 

35 

18 

3 

55 

10 

0.003 

1000 

TO-92 

T-017 

SK3356 

NPN Si 

0.2 

0.03 

— 

30 

25 

4 

100 

6 

0.001 

200 

TO-92 

T-018 

SK3433/287 

NPN Si 

0.625 

0.5 

— 

300 

300 

6 

80 

10 

0.05 

40 min 

TO-92 

T-021 

SK3434/288 

PNPSi 

0.625 

-0.5 

— 

-300 

-300 

-5 

80 

-10 

-0.05 

40 min 

TO-92 

T-021 

SK3449/297 

NPN Si 

0.750 

0.5 

1 

80 

80 

5 

160 

10 

0.15 

120 

— 

T-023 

SK3450/298 

PNPSi 

0.750 

-0.5 

-1 

-80 

-80 

-5 

160 

-10 

— 0.15 

120 

- 

T-023 

SK3452/108 

NPN Si 

1 

0.1 

- 

30 

20 

3 

25 min 

10 

0.002 

700 min 

- 

T-021 

SK3466/159 

PNP Si 

1.5 

-0.5 

— 

-80 

-80 

-5 

50 min 

-1 

-0.1 

100 min 

TO-92 

T-021 

SK3479 

NPN Si 

1.5 

0.5 

— 

80 

80 

5 

50 min 

1 

0.1 

100 min 

TO-92 

T-021 

SK3715 

PNPSi 

1 

-0.6 

— 

-160 

-150 

-5 

200 

-5 

- 0.01 

200 

TO-92 

T-021 

SK3841/294 

PNPSi 

1 

-1 

.15 

-60 

-50 

-5 

120 min 

-10 

-0.5 

200 

— 

T-023 

SK3842 

NPN Si 

0,8 

1 

— 

75 

35 

4 

70 

10 

1 

# 

— 

T-015 

SK3849/293 

NPN Si 

1 

1.5 

— 

60 

50 

5 

120 min 

10 

0.5 

200 

— 

T-023 

SK3854/123AP 

NPN Si 

1.2 

0.8 

— 

75 

40 

6 

200 

10 

0.15 

300 

K-92 

T-021 

SK3866 

NPN Si 

0.8 

0.05 

0.1 

160 

160 

5 

200 

10 

0.01 

120 

— 

T-014 

SK3867 

PNPSi 

0.8 

-0.05 

-0.1 

-160 

-160 • 

-5 

200 

-10 

-0.01 

80 

— 

T-014 

SK3899 

NPN Si 

0.15 

0.05 

0.1 

55 

55 

5 

360 min 

5 

0.002 

250 

TO-92 

T-017 

SK3911 

NPN Si 

0.6 

0.5 

1 

60 

50 

7 

160 

10 

0.01 

— 

— 

T-010 

SK3912 

PNPSi 

0.6 

-0.5 

-1 

- 60 

- 50 

-7 

160 

-10 

-0.01 

— 

— 

T-010 

SK3931 

NPN Si 

0.3 

0.05 

— 

120 

120 

5 

500 

12 

0.002 

200 

TO-92 

T-017 

SK3932 

PNP Si 

0.3 

-0.05 

— 

-120 

-120 

-5 

500 

-12 

-0.002 

120 

TO-92 

T-017 


TO-92 & Variants, Other Small Plastic Cases 



T-010 



T-020 


T-014 T- 015 


H O 236L_ 

(5.99) r 





T-021 T-022 










Bipolar Transistors by Case Style - Small Signal Metal 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

A 

Peak 

(Surge) 

'cm 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 

Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

MHz 

Case 

Style 

Outline 

No. 


Pt 

w 

^CBO 

V 

^CEO 

V 

^EBO 

V 


V ce 

V 

'c 

A 



SK3003 

PNPGe 

0.15 

-0.5 

-0.3 

-20 

-18 

-2.5 

90 

-1 

-0.05 

1 

TO-1 

T-004 

SK3004/102A 

PNPGe 

0.65 

-1 

— 

-32 

-32* 

-12 

105 

-1 

-0.15 

0.015 

TO-1 

T-004 

SK3005 

PNPGe 

0.08 

-0.01 

— 

-40 

-40 

-0.5 

90 

-9 

-0.001 

10 

T0-1 

T-004 

SK3007 

PNPGe 

0.06 

-0.01 

— 

-40 

-20 

-0.7 

120 

-12 

-0.001 

50 

TO-1 

T-004 

SK3008 

PNP Ge 

0.08 

-0.01 

— 

-34 

-15 

-0.5 

150 

-12 

-0.001 

45 

TO-1 

T-004 

SK3010 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

30 

30 

12 

90 

1 

0.05 

2 

TO-1 

T-004 

SK3011 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

25 

25 

12 

70 

1.5 

p.05 

5 min 

TO-1 

T-004 

SK3011A 

NPN Ge 

0.15 

0.1 

— 

25 

25 

12 

70 

1.5 

0.05 

5 max 

TO-1 

T-004 

SK3835/103A 

NPN Ge 

0.65 

1 

— 

32 

32* 

10 

105 

1 

0.05 

0.015 

TO-1 

T-004 

SK3123 

PNPGe 

9 

-4 

-5 

-60 

-40 

-5 

80 

-2 

-0.4 

1 

TO-8 

T-009 

SK3530 

NPN Si 

25 

3 

— 

100 

55 

12 

30 

4 

1 

1 

TO-8 

T-009 

SK3444/123A 

NPN Si 

1.8 

0.8 

_ 

75 

40 

6 

200 

10 

0.15 

300 

TO-18 

T-008 

SK3984/106 

PNP Si 

0.3 

-0.1 

- 

-50 

-40 

-5 

60 min 

-1 

-0.01 

1000 

TO-18 

T-008 

SK3006/160 

PNPGe 

0.08 

-0.01 

_ 

-25 

-18 

-23 

50 

-12 

-0.001 

260 

TO-72 

T-001 

SK3018 

NPN Si 

0.3 

0.05 

— 

20 

12 

2.5 

80 

1 

0.003 

1400 

TO-72 

T-001 

SK3019 

NPN Si 

0.15 

0.02 

— 

20 

20 

3 

130 

10 

0.002 

1000 

TO-72 

T-001 

SK3039/316 

NPN Si 

0.15 

0.02 

— 

20 

20 

3 

60 

10 

0.002 

1000 

TO-72 

T-001 

SK3117 

NPN Si 

0.3 

0.05 

— 

30 

15 

3 

60 

10 

0.002 

550 

TO-72 

T-001 

SK3716/161 

NPN Si 

0.25 

0.03 

— 

45 

25 

4 

100 

6 

0.006 

1000 

TO-72 

T-001 


RF Stripline 














Bipolar Transistors by Case Style - TO-39 (Metal) 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 







RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

A 

Peak 

(Surge) 

*CM 

A 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Current 

Gain 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

»T 

MHz 

Case 

Style 

Outlim 

No. 


Pt 

W 

^CBO 

V 

V« 

V 

^ebo 

V 

h FE 

V C E 

V 

A 



SK3020/123 

NPN Si 

1 

0.8 

— 

30 

25 

7 

125 

10 

0.1 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3024/128 

NPN Si 

5 

1 

— 

100 

90 

7 

100 

10 

0.15 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3025/129 

PNPSi 

7 

-1 

— 

-90 

-90 

-7 

100 

-10 

-0.15 

100 

TO-39 

T-OOE 

SK3038 

NPN Si 

0.3 

0.3 

— 

30 

25 

7 

175 

10 

0.1 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3040 

NPN Si 

1 

0.1 

— 

200 

200 

6 

55 

10 

0.05 

120 

TO-39 

T-OOE 

SK3044/154 

NPN Si 

10 

1 

— 

300 

300 

7 

80 

10 

0.05 

30 

TO-39 

T-OOE 

SK3045/225 

NPN Si 

10 

1 

— 

450 

350 

7 

40 min 

10 

0.012 

15 

TO-39F 

T-007 

SK3046 

NPN Si 

0.5 

0.25 

— 

60 

30 

2 

50 

12 

0.015 

300 

TO-39 

T-OOE 

SK3047 

NPN Si 

2 

0.25 

— 

60 

30 

2 

50 

12 

0.05 

300 

TO-39 

T-OOE 

SK3048/329 

NPN Si 

7.5 

1.5 

— 

70 

30 

4 

30 

5 

0.5 

300 

TO-39 

T-OOE 

SK3049/224 

NPN Si 

10 

1.5 

2 

60 

30 

2.5 

60 

12 

0.3 

200 

TO-39F 

T-007 

SK3053 

PNP Si 

10 

-1 

— 

-350 

-300 

-6 

90 

-10 

-0.05 

30 

TO-39 

T-OOE 

SK3103A/396 

NPN Si 

10 

1 

— 

450 

350 

7 

60 

10 

0.02 

15 

TO-39 

T-OOE 

SK3104A 

NPN Si 

10 

1 

— 

300 

250 

7 

75 

10 

0.02 

15 

TO-39 

T-OOE 

SK3195/311 

NPN Si 

5 

0.4 

— 

55 

30 

3.5 

50 

P = 1W,f= 400 MHz 800 

TO-39 

T-OOE 

SK3218/278 

NPN Si 

2.5 

0.4 

— 

40 

20 

3 

80 

15 

0.05 

1300 

TO-39 

T-OOE 

SK3258 

PNPSi 

10 

-3.5 

— 

-45 

-40 

-3.5 

150 

-2 

-0.2 

20 

TO-39 

T-OOE 

SK3259 

PNPSi 

10 

-3.5 

— 

-80 

-65 

-5 

100 

-2 

-0.2 

20 

TO-39 

T-OOE 

SK3262 

PNPSi 

7 

-1 

— 

-60 

-40 

-7 

90 

-10 

-0.15 

100 

TO-39 

T-OOE 

SK3263 

NPN Si 

5 

1 

— 

60 

45 

7 

120 

10 

0.15 

140 

TO-39 

T-OOE 

SK3264 

NPN Si 

2 

0.5 

— 

60 

40 

5 

75 

10 

0.15 

100 

TO-39 

T-OOE 

SK3265 

NPN Si 

5 

0.7 

— 

60 

40 

5 

125 

10 

0.15 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3266 

NPN Si 

10 

2 

— 

75 

50 

5 

100 

4 

0.4 

75 

TO-39 

T-OOE 

SK3267 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-75 

-50 

-5 

100 

-4 

-0.4 

75 

TO-39 

T-OOE 

SK3299/237 

NPN Si 

12.5 

4 

— 

80 

70 

4.5 

50 

10 

0.1 

150 

TO-39F 

T-OOE 

SK3512 

NPN Si 

10 

2 

— 

100 

90 

7 

90 

4 

0.4 

70 

TO-39 

T-OOE 

SK3513 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-100 

-90 

-7 

70 

-4 

-0.4 

70 

TO-39 

T-OOE 

SK3528/397 

PNPSi 

10 

-1 

— 

-350 

-300 

-6 

50 

-10 

-0.05 

15 

TO-39 

T-OOE 

SK3529 

NPN Si 

5 

2 

— 

60 

55* 

5 

50 

1 

0.5 

350 

TO-39 

T-OOE 

SK3536 

NPN Si 

4.4 

1.5 

3 

160 

140 

7 

100 

4 

0.15 

1 

TO-39R 

T-05C 

SK3537 

NPN Si 

4 

1 

— 

200 

200 

3 

75 

10 

0.05 

10 

TO-39R 

T-05C 

SK3721/100 

PNP Ge 

0.15 

-0.3 

— 

-25 

-20 

-20 

110 

-1 

-0.01 

10 

TO-39 

T-OOE 

SK3722/102 

PNP Ge 

0.15 

-0.3 

— 

-30 

-20 

-20 

100 

-1 

-0.01 

10 

TO-39 

T-OOE 

SK3748/282 

NPN Si 

10 

4 

— 

150 

100 

6 

85 min 

2 

0.1 

65 

TO-39 

T-OOE 

SK3765/195A 

NPN Si 

10 

4 

— 

% 100 

70 

6 

100 

2 

0.1 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3845/176 

PNP Ge 

6 

-2 

— 

-25 

-25 

-6 

110 

-1.5 

-0.2 

0.7 

TO-39 

T-OOE 

SK3847ft 

NPN Si 

12 

2 

3 

120 

90 

5 

50 min 

5 

1 

150 

TO-39 

T-OOE 

SK3861/101 

NPN Ge 

0.15 

0.3 

— 

25 

20 

20 

110 

1 

0.01 

10 

TO-39 

T-OOE 

SK3862/103 

NPN Ge 

0.15 

0.3 

— 

30 

20 

20 

100 

1 

0.01 

10 

TO-39 

T-OOE 

SK9038/346 

NPN Si 

3.5 

0.4 

— 

40 

20 

2 

10-200 

5 

0.1 

500 

TO-39 

T-OOS 


TO-39 & Variants 


I 0.370 J 
(9.40) 


r~ 
0.260 
(6.60) 
_ k _ 


0 0 0 . 


0.500 MIN 
(12.70) 


n. 


E ^ y^-C(CASE) 

T-005 






rS^SSi 







n 



TT~0.740MIN 

(18.80) 


- COLLECTOR 
(FLANGE) 


0.134 DIA 
(3.40) 




T-007 


T-050 
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Bipolar Transistors by Case Style - JEDEC Plastic & Variants 


RCA 

Type 

Polarity 

and 

Material 

LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS ! 

Case 

Style 

Outline 

No. 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Pt 

w 

Collector 

Current 

Contin¬ 

uous 

A 

Peak 

(Surge) 

*CM 

A 

BREAKDOWN VOLTAGE 

Typical Current 

Gain 

Typical 

Gain 

Bandwidth 

Product 

MHz 

Collector 
to Base 

V C BO 

V 

Collector 
to Emitter 

^CEO 

V 

Emitter 
to Base 

^EBO 

V 

h FE 

^CE 

V 

'c 

A 

SK3190/184 

NPN Si 

40 

4 

— 

60 

60 

5 

40 

2 

1.5 

2 

TO-126 

T-045 

SK3191/185 

PNPSi 

40 

-4 

— 

-60 

-60 

-5 

40 

-2 

-1.5 

2 

TO-126 

T-045 

SK3253/295 

NPN Si 

5 

1.5 

— 

80 

50 

6 

200 

5 

0.1 

250 

TO-126 

T-045 

SK3747/157 

NPN Si 

20.8 

0.5 

— 

300 

300 

3 

80 

10 

0.05 

10 

TO-126 

T-045 

SK9041/373 

NPN Si 

20 

1.5 

3 

180 

160 

5 

190 

5 

0.15 

140 

TO-126 

T-045 

SK9042/374 

PNPSi 

20 

-1.5 

-3 

-180 

-160 

-5 

190 

-5 

-0.15 

140 

TO-126 

T-045 


SK3178B 

NPN Si 

10 

2 

— 

125 

100 

5 

100 

4 

0.5 

50 

TO-202 

T-028 

SK3179B 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-125 

-100 

-5 

100 

-4 

-0.5 

50 

TO-202 

T-028 

SK3041 

NPN Si 

36 

4 

_ 

35 

35 

5 

100 

4 

0.5 

2 

TO-220 

T-036 

SK3054/196 

NPN Si 

50 

7 

— 

90 

70 

5 

70 

4 

3.5 

0.8 

TO-220 

T-036 

SK3083/197 

PNPSi 

50 

-7 

— 

-90 

-70 

-5 

70 

-4 

-2 

0.8 

TO-220 

T-036 

SK3084 

PNPSi 

40 

-7 

— 

-40 

-30 

-5 

50 

-4 

-3 

15 

TO-220 

T-036 

SK3188A/182 

NPN Si 

90 

15 

— 

100 

90 

5 

80 

4 

5 

5 

TO-220 

T-036 

SK3189A/183 

PNPSi 

90 

-15 

— 

-100 

-90 

-5 

80 

-4 

-5 

5 

TO-220 

T-036 

SK3197/235 

NPN Si 

20 

6 

— 

70 

70 

4 

100 

5 

4 

100 min 

TO-220 

T-036 

SK3219 

NPN Si 

40 

1 

2 

400 

300 

5 

30-150 

10 

0.3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3220/198 

NPN Si 

40 

1 

2 

500 

400 

5 

30-150 

10 

0.3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3239/236 

NPN Si 

25 

6 

8 

70 

70 

4 

100 

5 

1 

100 min 

TO-220 

T-036 

SK3256 

NPN Si 

40 

7 

— 

40 

30 

5 

80 

4 

3 

7 

TO-220 

T-036 

SK3273 

NPN Si 

36 

4 

— 

60 

40 

5 

60 

4 

0.5 

1.5 

T0-220 

T-036 

SK3274/153 

PNPSi 

50 

-r-1 

— 

-60 

-60 

-5 

60 

-4 

-3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3440/291 

NPN Si 

40 

4 

— 

130 

120 

5 

80 

4 

1.5 

4 

TO-220 

T-036 

SK3441/292 

PNPSi 

40 

-4 

— 

-130 

-120 

-5 

80 

-4 

-1.5 

10 

TO-220 

T-036 

SK3534 

NPN Si 

75 

10 

— 

80 

70 

8 

55 

4 

1 

2 

TO-220 

T-036 

SK3620 

NPN Si 

75 

15 

— 

90 

80 

5 

100 

4 

4 

10 

TO-220 

T-036 

SK3893/152 

NPN Si 

50 

7 

— 

60 

60 

5 

60 

4 

3 

10 

TO-220 

T-036 

SK3929 

NPN Si 

30 

2 

— 

200 

200 

6 

200 typ 
40 min 

10 

0.7 

15 

TO-220 

T-036 

SK3930 

PNPSi 

30 

-2 

- 

-200 

-200 

-6 

200 typ 
40 min 

-10 

-0.7 

20 

TO-220 

T-036 

SK3958/390t 

NPN Si 

80 

10 

15 

100 

100 

5 

40 min 

4 

1 

3 

— 

T-047 

SK3959/391f 

PNPSi 

80 

-10 

-15 

-100 

-100 

-5 

40 mm 

-4 

-1 

3 

— 

T-047 

SK3960/392f 

NPN Si 

125 

25 

40 

100 

100 

5 

25 min 

4 

1.5 

3 

— 

T-047 

SK3961/393f 

PNPSi 

125 

-25 

-40 

-100 

-100 

-5 

25 min 

-4 

-1.5 

3 

— 

T-047 

SK3983/394f 

NPN Si 

100 

3 

5 

500 

400 

5 

30 min 

10 

0.3 

2.5 

- 

T-047 

SK3933/380 

NPN Si 

80 

7 

12 

150 

120 

5 

80 

5 

1 

6 

_ 

T-048 

SK3934/381 

PNPSi 

80 

-5 

-12 

-150 

-120 

-5 

80 

-5 

-1 

9 

— 

T-048 


rO-126, T0-202, TO-220, "Plastic TO-3”, Side-Flange TO-220 


— 

0.39 

(9.9) 

i 

ollector 

O.iSqi* 

(3.8) 

& 

L o- ,s 

(3.9) 


TO- 

202 

0.34 

(8.6) 


nr 

TT 

' t 


J 0.4 I 
(I0.U 

[ssJ 

EMITTER —^ t ^—COLLECTOR 
BASE 




TOP VIEW 
TO -126 




T-028 


T-036 


T- 045 


T-047 


T-048 


390 









Bipolar Transistors by Case Style - Flanged Plastic 


RCA 

Type 

Polarity 

and 

LIMIT CONDITIONS 





1 CHARACTERISTICS 



Case Outlim 

Style No. 

Device 

Dissi¬ 

pation 

Collector 

Current 

Contin- 

1 l/M IC 

Peak 

(Surge) 

^CM 

A 

BREAKDOWN VOLTAGE 



it 


Typical 

Gain 

Bandwidth 

PrnHnrt 

Collector 
to Base 

Collector 
to Emitter 

Emitter 
to Base 

Typical Currer 
Gain 


maienai 

Pt 

W 

UUUo 

A 

^c»o 

V 

^CEO 

V 

^ESO 

V 

r 

V ce 

V 

*c 

A 

rrouuvi 

MHz 


SK3192/186 

NPN Si 

12.5 

3 

5 

60 

60 

5 

100 min 

1 

0.2 

50 

T-033 

SK3193/187 

PNPSi 

12.5 

-3 

-5 

-60 

-60 

-5 

100 min 

-1 

-0.2 

40 

T-033 

SK3199/188 

NPN Si 

10 

2 

— 

80 

80 

4 

100 

1 

0.25 

150 

T-029 

SK3200/189 

PNPSi 

10 

-2 

— 

-80 

-80 

-4 

100 

-1 

-0.25 

100 

T-029 

SK3201/171 

NPN Si 

6.25 

0.1 

— 

300 

300 

5 

50 

10 

0.02 

80 

T-034 

SK3202/210 

NPN Si 

6.25 

1 

1.5 

75 

75 

5 

200 

2 

0.1 

200 

T-034 

SK3203/211 

PNPSi 

6.25 

-1 

-1.5 

-75 

-75 

-5 

200 

-2 

-0.1 

200 

T-034 

SK3232/191 

NPN Si 

10 

0.5 

— 

300 

300 

6 

100 

10 

0.01 

80 

T-029 

SK3248 

NPN Si 

10 

3 

6 

40 

30 

5 

120 

5 

1 

60 

T-03; 

SK3251/306 

NPN Si 

8 

1.5 

— 

100 

50 

6 

250 

2 

0.1 

180 

T-03( 

SK3252/302 

NPN Si 

8 

1.5 

— 

100 

50 

6 

250 

2 

0.1 

180 

T-03‘ 

SK3298/299 

NPN Si 

4 

1 

- 

75 

35 

4 

50 

10 

0.1 

200 

T-03E 

SK3357/186A 

NPN Si 

10 

3 

— 

50 

50 

5 

120 

5 

1 

150 

T-03< 

SK3464/300 

NPN Si 

7 

1.5 

— 

50 

40 

5 

110 

4 

0.5 

70 

T-03' 

SK3865 

NPN Si 

0.95 

0.5 

_ 

200 

200 

8 

100 

2 

1 

45 

T-03 

SK9076/187A 

PNPSi 

10 

-3 

— 

-50 

-50 

-5 

120 

-5 

-1 

150 

T-03 


























Bipolar Transistors by Case Style - TO-66 & Variants 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 







BREAKDOWN VOLTAGE 







Device 

Collector 




Typical Current 

Typical 



RCA 

Polarity 

Dissi- 

Current 

Collector 

Collector 

Emitter 

Gain 

Gain 

Case 

Outline 

Type 

and 

pation 

Contin- Peak 

to Base 

to Emitter 

to Base 


Bandwidth 

Style 

No. 


Material 


uous (Surge) 





Product 






^C ^CM 

^CBO 

^CEO 

^EBO 

h F E V CE 

f T 





W 

A A 

V 

V 

V 

V A 

MHz 




SK3021/124 

NPN Si 

35 

2 

5 

500 

300 

6 

105 

10 

0.05 

10 

70-1 

SK3026 

NPN Si 

29 

4 

— 

90 

60 

7 

70 

4 

0.1 

1 

TO-I 

SK3028 

NPN Si 

Matched Pair of SK3026 Transistors , for Data See SK3026 





TO-I 

SK3052 

PNPGe 

6 

-2 

— 

-60 

-60 

-12 

110 

-1 

-0.5 

0.45 

TO-I 

SK3085 

PNPSi 

40 

-6 

— 

-90 

-80 

-5 

60 

-4 

-2 

10 

TO-I 

SK3131 A/369 

NPN Si 

40 

1 

3 

800 

400 

6 

30 min 

10 

0.2 

7 

TO-I 

SK3194/286 

NPN Si 

25 

2 

5 

300 

250 

6 

100 

10 

0.1 

20 

TO-I 

SK3257 

PNPSi 

40 

-6 

— 

-50 

-40 

-5 

100 

-4 

-1 

12 

TO-I 

SK3261/175 

NPN Si 

35 

4 

5 

500 

300 

6 

75 

10 

0.8 

15 

TO-I 

SK3271 

NPN Si 

35 

2 

5 

375 

250 

6 

100 

10 

0.6 

15 

TO-I 

SK3272 

NPN Si 

40 

6 

— 

50 

40 

5 

60 

4 

2 

12 

TO-I 

SK3538 

NPN Si 

40 

3 

4 

160 

140 

7 

30 

4 

0.5 

1 

TO-I 

SK3562 

NPN Si 

35 

7 

10 

120 

75 

7 

80 

5 

4 

40 

TO-I 

SK3622 

NPN Si 

35 

4 

5 

100 

50 

6 

40 

2 

2 

100 

TO-I 

SK3623 

PNPSi 

35 

-2 

— 

-450 

-400 

-6 

50 

-5 

-1 

30 

TO-I 

SK3624 

PNPSi 

35 

-2 

— 

-275 

-225 

-6 

50 

-5 

-1 

30 

TO-I 

SK3625/218 

PNPSi 

40 

-4 

— 

-130 

-120 

-5 

60 

-4 

-1 

12 

TO-I 

SK3626 

NPN Si 

40 

4 

— 

130 

120 

5 

60 

4 

1 

7 

TO-I 

SK3844/321 

NPN Si 

15 

1.5 

2 

1600 

700 

5 

2 min 

5 

1 

— 

TO-I 

SK3894/384 

NPN Si 

45 

7 

10 

375 

350 

9 

25 

1 

1.2 

7 

TO-I 

SK3913 

NPN Si 

40 

6 

- 

100 

80 

6 

500 min 

4 

1 

10 

TO-I 

SK3198/131 

PNPGe 

6 

-1 

-3 

-32 

-32 

-10 

110 

-2 

-0.1 

0.015 

_ 

SK3839/155 

NPN Ge 

7.5 

3 

— 

32 

20 

10 

150 

1 

0.5 

>1 

— 

SK3840/131MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3198 Transistors, for 

Data See SK3198 





-• 

SK3082/226 

PNP Ge 

12 

-2 

__ 

-35 

-35 

-6 

110 

-1.5 

-0.2 

0.45 

_ 

SK3086/226MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3082 Transistors, for Data See SK3082/226 





— 












Bipolar Transistors by Case Style - TO-3, TO-36 




LIMIT CONDITIONS 

CHARACTERISTICS 








BREAKDOWN VOLTAGE 









Device 

Collector 





Typical Current 


Typical 



RCA 

Polarity 

Dissi- 

Current 


Collector 

Collector 

Emitter 

Gain 



Gain 

Case 

Outline 

Type 

and 

pation 

Conti n- 

Peak 

to Base 

to Emitter 

to Base 




Bandwidth 

Style 

No. 


Material 


uous 

(Surge) 







Product 






lc 

*CM 

^CBO 

^CEO 

^EBO 

h FE 

^CE 

>c 






W 

A 

A 

V 

V 

V 


V 

A 

MHz 

_! 



SK3009 

PNPGe 

30 

-10 

— 

-60 

-50 

-10 

90 

-1.5 

-0.2 

0.45 

TO-3 

T-043 

SK3013 

PNPGe 

Matched Pair of SK3009 Transistors, for Data See SK3009 





TO-3 

T-043 

SK3014 

PNPGe 

40 

-11 

— 

-75 

-50 

-5 

80 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3015 

PNPGe 

Matched Pair of SK3014 Transistors, for Data See SK3014 





TO-3 

T-043 

SK3027/130 

NPN Si 

115 

15 

— 

100 

80 

7 

70 

4 

0.3 

2 

TO-3 

T-043 

SK3029/130MP 

NPN Si 

Matched Pair of SK3027 Transistors ; for Data See SK3027/130 





TO-3 

T-043 

SK3034 

PNPGe 

32 

-10 

— 

-200 

— 

-1.5 

35 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3035 

PNPGe 

32 

-10 

— 

-220 

— 

-1.5 

25 

-1.5 

-4 

2.5 

TO-3 

T-043 

SK3036 

NPN Si 

150 

20 

30 

100 

80 

7 

100 

4 

1.5 

15 

TO-3 

T-043 

SK3037 

NPN Si 

Matched Pair of SK3036 Transistors: 

for Data See SK3036 





TO-3 

T-043 

SK3079 

NPN Si 

117 

15 

— 

160 

140 

7 

80 

4 

0.5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3111 

NPN Si 

50 

7 

10 

1200 

400 

7 

7 

5 

1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3115/165 

NPN Si 

65 

5 

10 

1500 

**1500 

7 

2.8 min 

3 

5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3133/164 

NPN Si 

22 

1 

— 

1500 

550 

5 

70 

10 

0.1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3173/219 

PNPSi 

150 

-20 

— 

-120 

-120 

-7 

25 min 

-2 

-5 

4 min 

T0-3 

T-043 

SK3217 

NPN Si 

150 

7 

— 

275 

250 

5 

30 

5 

2 

6 

TO-3 

T-043 

SK3260 

NPN Si 

150 

16 

30 

160 

140 

7 

70 

4 

1.5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3268 

NPN Si 

100 

5 

— 

300 

225 

6 

30 

10 

2 

2 

TO-3 

T-043 

SK3269 

NPN Si 

175 

10 

30 

300 

200 

6 

80 

3 

2 

8 

TO-3 

T-043 

SK3270 

NPN Si 

125 

15 

— 

50 

40 

5 

100 

4 

4 

10 

TO-3 

T-043 

SK3297/280 

NPN Si 

100 

12 

— 

140 

140 

5 

100 

5 

2 

6 

TO-3 

T-043 

SK3359/281 

PNP Si 

100 

-12 

— 

-140 

-140 

-5 

100 

-5 

-2 

6 

TO-3 

T-043 

SK3360/280MP 

NPN Si 

Matched Pair of SK3297 Transistors , 

for Data See SK3297/280 





TO-3 

T-043 

SK3437/180 

PNPSi 

200 

-30 

-40 

-100 

-100 

-5 

25 

-4 

-5 

3 

TO-3 

T-043 

SK3438 

NPN Si 

125 

8 

16 

500 

250 

8 

35 

5 

3 

5 

TO-3 

T-043 

SK3439/163A 

NPN Si 

125 

5 

10 

800 

500 

7 

5 min 

5 

5 

1 

TO-3 

T-043 

SK3467/283 

NPN Si 

100 

10 

15 

800 

325 

8 

15 min 

10 

2.5 

6 

TO-3 

T-043 

SK3510 

NPN Si 

115 

15 

— 

100 

80 

7 

45 

4 

2 

1.5 

TO-3 

T-043 

SK3511 

NPN Si 

150 

20 

30 

90 

80 

5 

40 

4 

8 

0.8 

TO-3 

T-043 

SK3535/181 

NPN Si 

250 

16 

30 

170 

150 

7 

40 

2 

4 

0.2 

TO-3 

T-043 

SK3559/162 

NPN Si 

175 

10 

30 

450 

350 

6 

80 

3 

3 

8 

TO-3 

T-043 

SK3560 

NPN Si 

120 

7 

— 

350 

300 

6 

35 

3 

1 

6 

TO-3 

T-043 

SK3561 

NPN Si 

140 

20 

30 

150 

90 

7 

75 

5 

2 

60 

TO-3 

T-043 

SK3563 

NPN Si 

125 * 

15 

— 

90 

80 

5 

300 

4 

1 

10 

TO-3 

T-043 

SK3619 

NPN Si 

140 

30 

— 

150 

120 

7 

80 

3 

10 

75 

TO-3 

T-043 

SK3621 

NPN Si 

140 

10 

12 

150 

120 

6.5 

60 

2 

3 

100 

TO-3 

T-043 

SK3642/179 

PNPGe 

106 

-25 

— 

-90 

-100 

-2 

25 min 

-2 

-8 

0.4 

TO-3 

T-043 

SK3710/238 

NPN Si 

115 

7 

10 

1500 

600 

7 

40 

5 

1 

1 

TO-3 

T-043 

SK3717/121 

PNPGe 

90 

-10 

— 

-70 

— 50* 

-30 

80 

-2 

-3 

0.5 

TO-3 

T-043 

SK3718/121MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3717 Transistors, for Data See SK3717/121 





TO-3 

T-043 

SK3719/104 

PNPGe 

90 

-7 

— 

-50 

-35* 

-20 

80 

-2 

-3 

0.3 

TO-3 

T-043 

SK3720/104MP 

PNPGe 

Matched Pair of SK3719 Transistors, 

for Data See SK3719/104 





TO-3 

T-043 

SK3764/127 

PNPGe 

56 

-10 

— 

-350 

-320* 

-2 

60 

-3 

-6 

2 

TO-3 

T-043 

SK3836/284 

NPN Si 

150 

15 

— 

200 

200 

5 

70 min 

5 

1 

15 

TO-3 

T-043 

SK3846/285 

PNPSi 

150 

-15 

— 

-200 

-200 

-5 

70 min 

-5 

-1 

12 

TO-3 

T-043 

SK3895/328 

NPN Si 

.80 

15 

— 

150 

130 

7 

12-100 

2 

8 

60 

TO-3 

T-043 

SK3945/327 

NPN Si 

200 

25 

50 

180 

150 

6 

30-120 

2 

10 

40 

TO-3 

T-043 

SK3946/385 

NPN Si 

150 

10 

20 

550*** 

350 

6 

12-40 

5 

2.5 

— 

TO-3 

T-043 

SK3947/388 

NPN Si 

250 

16 

30 

400 

250 

7 

15-60 

4 

8 

4 

TO-3 

T-043 

SK3957 

NPN Si 

50 

3 

6 

2500 

900 

6 

3-15 

10 

1.5 

tf=1 MS 

TO-3 

T-043 

SK3995 

NPN Si 

150 

15 


600 

400 

5 

20 min 

5 

5 

4 

TO-3 

T-043 

SK9031 

NPN Si 

150 

20 

30 

160 

140 

7 

35 

2 

5 

2 

TO-3 

T-043 

SK9032 

PNPSi 

150 

-16 

-30 

-160 

-140 

-7 

35 

-2 

-5 

2 

TO-3 

T-043 

SK9033 

NPN Si 

250 

20 

— 

140 

140 

5 

75 

2 

5 

2 

TO-3 

T-043 

SK9034 

PNPSi 

250 

-20 

— 

-140 

-140 

-5 

75 

-2 

-5 

2 

TO-3 

T-043 

SK9039/386 

NPN Si 

175 

20 

30 

800*** 

500 

6 

30 

5 

5 

5 min 

T0-3 

T-043 

SK9040/387 

NPN Si 

250 

50 

100 

180 

150 

6 

70 

4 

20 

30 min 

TO-3 

T-043 

SK3012/105 

PNPGe 

170 

-15 

-30 

-50 

-30 

-20 

105 

-2 

-5 

0.1 

TO-36 

T-037 


TO-3, TO-36 Outlines on Page 392 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK9089/832 
Tone Decoder 
Applications 

• Touch tone decoding 

• Precision oscillator 

• Frequency monitoring and control 

• Wideband FSK demodulation 

• Ultrasonic controls 

• Carrier current remote controls 

• Communications paging decoders 

Features 

• High rejection of out-of-band 
signals and noise 

• Immunity to false signals 

• Highly stable center frequency 

• Center frequency adjustable from 
0.01 Hz to 500 kHz 

• Bandwidth adjustable from 0 to 14% 


0.5fiF 

l00-200mVrms 


r~r “n digit 



Rl 6.8 TO 15k* 
R2 4.7k 
R3 20k 
Cl 0.10/i.F 
C2 1.0/i.F 6V 
C3 2.2/xF 6V 
C4 250/xF 6V 


Uv ilirHL 


Touch tone decoder using SK9089/832 
and SK7402 


•Applications Information 

The center frequency of the tone decoder is equal 
to the free running frequency of the VCO. This is 
given by 



The bandwidth of the filter may be found from 
the approximation 


BW-1070-y^T 


in % of f Q 


Where: 

V«| = Input voltage (volts rms), - 200 mV 
C 2 = Capacitance at Pin 2 (jjf) 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK9053 
Tone Ringer 

Features 

• Designed for telephone bell replacement 

• Low current drain (up to 4 units per line) 

• Small size MiniDIP case requiring only 14 
external components 

• Adjustable, three-frequency tone 

• Threshold circuit prevents false triggering and 
rotary dial "chirps" 

• Built-in hysteresis characteristic for positive 
switch-on 


INDEX 

POINTS 




„_0.393 


[ (9.98) 


8 7 6 5 

1 

r-i n n r-i 

> 

1 

LJ' UUU 

0.256 

(6.50) 

-I- 



IC-014 


Dimensional Outline 


Type SK9053 is a telephone set tone ringer integrated circuit in an 8-pin dual-in-line MiniDIP case. The device has been de¬ 
signed specifically for use as a telephone set bell replacement. When used in telephone sets and extension ringers, the SK9053 
will drive a speaker in place of the existing bell, using power supplied from the telephone line. It produces a sound intensity 
comparable with the maximum obtainable from a Type 500 set. 



SK9053 Block Diagram 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK4320 

Keypad Pulse Dialer 

Applications 

• Pushbutton telephones 

• Tone-to-pulse converters 

• Mobile Telephone 

• Repertory Dialers 

Features 

• Pin-for-pin replacement for DF320 

• 1.5 V to 7.0 V supply voltage operating range 

• Stores up to 20 digits 

• Selectable outpulsing mark/space ratio 


V DD<> 


HOLD 

O 


□ 00 
0 H3 0 
□ 00 
0 00 

M/SO- 

F0IO- 

F02O- 

vss^ 1 - 


V DD 

X| SK4320 

X2 


X3 
YI 
Y2 
Y3 


XTAL IN 

XTAL OUT 


Y4 


V SS 


CE 


-O DP 

■O Ml 


SI0MH 
\ 3.58MH 


220KX1 

22nF 


Connection Diagram 


The SK4320 is a pin-for-pin replacement for the DF320 Loop Disconnect Dialer and offers wider operating supply voltage range 
and lower power dissipation. 


FOI 

9 


F02 

9 


M/S HOLD 

9 9 


XTAL IN O- 
XTAL OUT O- 


CE O- 


osc 


PROGRAMMABLE 


□ 

TIMING COUNTER 


PRE DIVIDE 

H 

n 

AND DECODE 


READ ADDRESS 
COUNTER 


ADDRESS SELECT 


CONTROL 

AND 


■ . . . - A 1 1 k I STATE LOGIC I 

SELECT 

—fT 

DRESS AtM f- ■ Lk 

z^TiQJLTl 

pHHHIB OUTPUT COUNTER - 

3RD AmM I 

B'T © ■ 

' ' I 



-O Ml 


-O DP 


0 9 9 0 0 0 0 
XI X2 X3 Yl Y2 Y3 Y4 
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SK4320 Functional Block Diagram 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK4325 

SK4326 

Programmable Keypad Pulse Dialers 

Applications 

• Pushbutton telephones with last-number redial 

• Repertory dialers 

• Tone-to-pulse converters 

Features 

• Last number redial 

• Multiple access pause programming 

• Any valid keypad input or HOLD IN causes exit from 
access pause 

• Oscillator startup controlled from keypad input 



Connection Diagram 


SK4326 provides the same function as SK4325 except that the M2 muting function is provided instead of Ml offered in 
SK4325. 


FOI 


M/S HOLD IN/ACCESS PAUSE OUT 



SK4325/SK4326 Functional Block Diagram 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK9052 

Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) 
Receiver/Decoder 

SK9065 

DTMF Decoder 

Applications 

• Control Systems 

• Central Office 

• Mobile Radio 

• Key Systems 

• Tone-to-Pulse Converters 

Features 

• Central office quality detection 

• Excellent voice talk-off 

• Detect times down to 20 ms 

• Detects ail 16 DTMF combinations 

• Adjustable acquisition and release times 



OSCI 0SC2 FH (INPUT) INH 



St StD ESt GT FL (INPUT) TOE 


SK9065 Functional Block Diagram 
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Applications Diagrams for SK Telephone/Telecommunications Circuits 


SK9057 

Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Filter 
For Use With SK9052 or SK9065 


Applications (in DTMF Receivers) 

• Provide end-to-end signaling 

• Control systems 

• PABX 

• Central office 

• Mobile radio 

• Key systems 

• Tone-to-pulse converters 


• Provides DTMF high and low group filtering 

• Hard limiting on filter outputs 

• 6-pole bandpass high and low group filters 

• 0.75 dB pass band ripple 

• 38 dB intergroup attenuation 

• Dial tone suppression 

• Wide dynamic range — 30 dB 


The SK9057 contains both the high group and low group filtering and comparator functions required to implement a DTMF 
receiver using a DTMF digital detector such as SK9052 or SK9065. SK9057 offers single supply operation over a wide supply 
voltage range and incorporates a logical power down facility. 


FHT 



OSCI OSC2 FLT V REF POWERDOWN 


SK9057 Functional Block Diagram 




Operating Information for SK Hybrid Circuit Modules 

SK3152 

6.5 Watts min. AF Power Amplifier 

Maximum Ratings/T a = 25’C Operation Characteristics 

Ta = 25'C, V cc = 25V, R l = 8Q , Rg = 600Q , f = lkHz, R NF =3kQ 

max. 














































SK3154 


15 Watts min. AF Power Amplifier 
Maximum Ratings / / Ta = 25°C 


Operation Characteristics 

Ta = 25 0 C,V cc = 38V, R L = 8Q, R*=600G, f-lkHz, R N ,= 2.2k£ 




























SK3291 

25 Watts min. AF Power Amplifier 


Operation Characteristics 

Ta = 25°C,,Vcc = +24V, R L = 8Q, R g = 600Q , f = lkHz 


Maximum Ratings/T a — 25°C 
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SK3435 

15 Watts min. AF Power Amplifier 
Maximum Ratings/T a = 25°C 


Vc 

-C max 

±27.5 

V 

Tc 


85 

°c 

m 

tg 

— 30—h 100 

# c 

■ 


Vcc = ±23V,f = 50Hz, Vo = 11V/Rl 2 

sec 


Operation Characteristics 

T a = 25°C , Vcc= ± 19V, Rl =8Q, VG = 26.4dB, R g = 600Q, f=lkHz 


Pod) f = 20~20kHz, THD = 0.3% 

Po (2) THD = 0.3% _ 

Po(3) THD = 0.3%, Vcc = ±23V 
THD(l) f = 20~20kHz, Po = 0.05~15W 

THD(2) P 0 = l W __ 

fcH Po = l W, —ldB _ 

fcL Po = lW, —ldB _ 

r,_ P 0 = l W _ 

Vno Vcc = ± 23V, R g = 10k£ 

Icco Vcc = ± 23 V 

Wn Vcc =± 23V 


SK3436 

20 Watts min. AF Power Amplifier 
Maximum Ratings/Ta = 25°C 


Vcc max 

±32 

V 

Tc 

85 

# c 

Tst g 

— 30~ ± 100 

°c 

ts 

Vcc=±26V, f = 50Hz, V 0 = 12.7 V/Rl 2 

sec 


Operation Characteristics 

T a = 25°C, Vcc=±22V, Rl = 8Q, VG = 26.4dB, R g = 600Q, f=lkHz 


Po(l) f = 20~-20kHz, THD= 0.3% 

Po(2) THD = 0.3% _ 

Po(3) THD = 0.3%, Vcc=±26V 

THD(l) f=20~20kHz, Po = 0.05~20W 

THD(2) Po = 1W _ 

fcH Po = lW, -ldB _ 

f cl _ Po = l W, -ldB _ 

r, Po = l W _ 

Vno Vcc =± 26 V, Rg = 10kQ 

Icco Vcc = ± 26V 

A Vn Vcc =± 26V 


20 


typ. 






23 


W 

30 




0.3 

0/ 

0.03 


VO 



kHz 


10 

Hz 

52 


kQ 

0.3 

0.5 

mVrms 


50 

mA 


+ 50 

mV 
















SK3740 

2 Channel 7W min. AF Power Amplifier 

Maximum Ratings/T a = 25°C 


Operation Characteristics 
Ta=25°C,Vcc = 27V,Rr =80 ,Rg=6000 , VG==40dB 


Vcc max 

39 

V 

Icco 

TC 

90 

°c 

Po(l) 

Tstg 

-30—+ 100 

°c 

Po (2) 

t s Vcc=27V,Po = 7W,RL=80, 

2 

sec 

THD 

f ~50Hz 



f 








VNO 



min 

typ max 


Vcc — 33V 

20 

60 120 

mA 

f = 1 kHz, THD— 1. 0 % 

7.0 


W 

f=40—20k Hz, THD— 1.0% 

3.5 


W 

f= 1kHz,Po=0. 1W 


0.5 

% 

Po=0.1 W, — 3dB 


40— 50k 

Hz 

o 

II 

a. 


110k 

0 

Vcc = 33V,Rg=IOkO 


0.8 

mV r ms 


SK3741 



2 Channel 1 5W min. AF Power Amplifier 

Maximum Ratings, T., ~ 25V 

Vcc max 56 V 

T C 85 °C 

Tstg —30—+ 100 °C 

t s Vcc = 39V,Po=I5W,Rl= 80, 2 sec 

f=50Hz 


Operation Characteristics 

Ta= 25°C, Vcc = 39V, Rl = 80 , Rg=600Q , VG= 40dB 




rain 

typ 

max 


Icco 

Vcc— 47V 

20 

60 

120 

mA 

Po(l) 

f=lkHz,THD=I.O% 

15 



W 

Po (2) 

f=30—20k Hz,THD=I.O% 

7.5 



W 

THD 

f=lkHz,Po = 0. IW 



0.2 

% 

f 

Po=0. 1W, — 3dB 


20—100k 


Hz 

1*1 

Po=0. IW 


110k 


0 

VNO 

Vcc = 47V,Rg=10kO 



0.8 

mVrme 
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Part Identification 

The part-number prefixes listed below may help you in determining the manufacturer or supplier of original parts. 
The information contained here is believed to be correct, however, no liability to its correctness is assumed by 
RCA Corporation. 


001- 

010- 

019- 

020- 

050- 

Hammond 

Ampex 

Hallicrafter 

Scott 

Hitachi 

051- 

Automatic 

057- 

Hitachi 

075- 

Hammond, 

Heathkit 

1A 

Automatic Radio 

IN 

Diode or rectifier, 

JEDEC number. 

IS 

Japanese Rectifier 
or Diode 

IT 

Japanese Rectifiers 

1W, IX, 1Z 

Farfisa 

2A 

See G.E. 4JX2A 

Series 

2D 

Kimball 

2N 

Transistor or SCR, 

JEDEC number. 

2S, 2SA 

Japanese Transistors 

2SB, 2SC 

Japanese Transistors 

2SD, 2T 

Japanese Transistors 

3L4- 

Philco 

3N 

Field-Effect Transistor 
(FET) 

4- 

Simpson Sears 

4C, 4D 

General Electric 

4JX 

General Electric 

5E 

See General Electric 

1 4JX5E Series 

6-, 6A, 6D-, 6L 

Automatic Radio 

6MC 

Automatic Radio 

6RS 

General Electric 

7- 

Standel 

7A 

General Electric, 

Sherwood 

8- 

Blaupunkt 

8D, 8H, 8L, 8P 

Automatic Radio 

13- 

Sylvania 

14- 

Electrophone, 

Philco 

16- 

Symphonic 

16A-, 16E- 

See General Electric 
4JX16A/16E 

Series 

20- 

Philco 

20A 

Standel, Gibson 

?4T 

Standard Kolisman 


28- 

Electrophone 

31- 

Philco 

32- 

Philco, Sylvania 

33H 

Philips 

34- 

Philco, Marantz 


35- 

40-, 41- 
46- 

48A, B, C, D, 

K, P, S 

Marantz, Autolite 
Acoustech 

Philco, 

Simpson Sears 

Motorola 

417- 

421- 

431- 

442-, 443- 
462-, 464-, 

465, 469- 

Heathkit 

Zenith 

Harmon Kordon 

Heathkit 

Nordmende 

o IS- 

53A, 53B, 53C, 

53E 

56, 57- 
58 

Motorola 

Magnavox 

Heathkit, Admiral 

Admiral 

571-, 572-, 574- 

624- 

690- 

800- 

880- 

Dynakit 

Sylvania 

Westinghouse 

Clairtone, Zenith 

Clairtone 

62-, 63- 
63B, 63C, 63J 

66F- 

69A, 69SP 

73C 

76 

77-, 78- 

RCA 

Magnavox 

Fleetwood 

Standel 

General Electric 

Philco 

Clairtone 

919- 

964- 

991-, 992- 
1410-, 1412-, 

1414- 

2057B 

Lowery, Farfisa, 

Maestro 

Zenith 

Lowery 

Rogers 

Admiral 

79F 

Fleetwood 

2093B 

Admiral 

86 

Fleetwood, Warwick 

2400 Series 

RCA 

85-5000 Ser. 

Thomas 

3400 Series 

RCA 

88A/B/D, 89B 

Automatic 

3500 Series 

RCA 

90-, 91- 

Imperial 

3600 Series 

RCA 

91A 

Standel 

3900 Series 

RCA 

93 

Admiral 

4822- 

Philips 

93SE- 

Clairtone 

7000 Series 

RCA 

96- 

Blaupunkt 

30,000 Series 

RCA 

101- 

RCA 

40,000 Series 

RCA 

103- 

Zenith 

50,000 Series 

Conn, Ford 

104- 

RCA 

56,000 Series 

Leece Neville 

115-, 118- 

RCA 

58,000 Series 

Leece Neville 

117- 

Heathkit, RCA 

60,000 Series 

Ford, RCA 

120- 

Hallicrafter 

80,000 Series 

RCA 

121- 

Zenith 

93,000, 94,000, 

Eico 

132- 

McIntosh 

95,000 Series 


156 

Westinghouse 

100,000 Series 

RCA 

173 

General Electric 

161,000 Series 

Toshiba 

207A 

Argos 

171,000 Series 
199,000 Series 

Toshiba 

Toshiba 

209- 

Dual 


212- 

Zenith 

530,000 Series 

Fleetwood 

221- 

Zenith 

570,000 Series 

Simpson, Sears, 

229- 

Philco 


Sears, Dynaco 

236- 

Allen Organ 

600,000 Series 

Sharp 

247- 

294- 

Heathkit 

Fanon 

612,000 Series 

Magnavox 

800,000 Series 

Emerson 

295 

Westinghouse 

801,000 Series 

Gulbransen 

296 

Fanon, 

960,000 Series 

Fleetwood 


Westinghouse 

980,000 Series 

Fleetwood 

297 

Westinghouse 

1,810,000 Series 

Simpson Sears, 

Sears 

324-, 325-, 344- 
353- 

Pniico 

Sony 

2,000,000 Series 

Bendix 


Dynakit 


2,300,000 Series 
4,000,000 Series 
7,570,000 Series 
23,000,000 Series 


Hitachi 

Bendix 

Ampex 

Toshiba 
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A 

A 

A 

A514- 

AA 

See 2SA 

General Electric 

Rectifier 

Amperex, Baldwin, 

Fisher, Nivico 

Baldwin 

European Diodes 

AC, AD 

European 

Transistors 

AF, Al, AL 

European 

Transistors 

AMD 

Philips 

AN 

AR, AQ 

Panasonic, Matsushita 
Philco V 

AT 

Philco 

AS, AU, AX 

European 

Transistors 

AW01 

Hitachi Zener 

Diode 

B 

See 25B 

B 

Bendix, Farfisa 

BA, BB 

European Diodes 

BC, BD, BF 

European 

Transistors 

BCM 

Philco 

BF 

European 

Transistors 

BN 

Maestro, Lowery 

BR, BS 

BT 

European 

Transistors 

European SCR 

BU 

European 

Transistors 

BY 

European Rectifiers 

BZ 

European Zener 

Diodes 

C 

See 2SC 

C 

General Electric 

SCR 

CA, CD 

RCA 1C. G.E. 

CD, CJ, CS 

Simpson Sears, 

Scott 

CDC 

Monarch 

CDT 

Clevite 

CS 

Continental 

Simpson Sears 

D 

General Electric, 

Sylvania 

DHD 

Japanese Rectifier 

DM 

National 1C 

DS, DT 

General Motors 

DTG, DTS 

General Motors 

E 

Fleetwood, Nivico 

ECG 

Sylvania, 1C 

EA, ER, ET, EV 

General Electric 

EP, ES, EV 

General Electric 

EX 

Fisher 

FA 

Hitachi 1C 

FJ 

Philips 1C 

FR 

Japanese Rectifier 

FS 

Fairchild- 
See S No. 


FCS 

See CS 


GB 

Philco 


GC 

Texas Instrument 


GE 

General Electric 


GD 

Philco 


GM 

Japanese UHF 
Transistors 


GP 

Texas Instrument 


GT 

General Instrument 


HA, HB, HC 

Simpson Sears, 

Lloyds, Sanyo, 

Hitachi 


HD, HE 

Admiral, Lloyds 


HEP 

Motorola 


HF, HR 

Philco 


HS 

Lloyds 


HT 

Admiral 


HV 

Admiral, Philco 


HX 

Lloyds 


J 

Philco 


JC 

Lloyds 


JT 

Philco 


KB 

RCA 


KR 

Craig 


LA, LD, LH 

LM, LP 

Sanyo 1C 


LM 

National 1C 


M4000 Series 

Motorola 


M5000 Series 

Mitsubishi 

Sony 1C 


M7000 Series 

Motorola 


M8000 Series 

Toshiba 


M9000 Series 

Toshiba 


MC, MU, MM, MDA 

Motorola 


MFC 

Motorola 


MM 

Motorola, Toshiba 


MP 

Motorola, Philco 


MRF 

Motorola 


MT 

General Electric 


MV 

Motorola 


N 

Signetics 1C 


OA 

European Diode 


OC 

European 

Transistors 


P 

Lowery 


PA 

Fisher, Philco, 

General Electric 

1C 


PC 

Craig 


PD 

General Electric 1C 


PE, PL 

Philco 1C 


PM 

Motorola 


PR 

See Philco AR 


PET 

See Philco 


PH 

European Rectifiers 


PT 

European 


QA, QP, QRS 

Scott 


R 

General Electric, 

Texas Instrument 


RC 

Raytheon 


RD 

Japanese Diodes 


RE 

Raytheon 



RM 

RR, RS 


SA, SB, SD 


SA 


SAJ 

SC 

SC 

SD 

SDT, SES 


SE 

SF 

SFC 

SFT 

SG 


SGB 

SIS, SID, SIT 

SH 

SK 

SKA 


SL 

SM 

SN 


SP, SPS, SPF 
SR, SS, SL 


STK 

SV 

SX 

T 

TA 


TAA, TAD 
TD 

TE, TH 
Tl, TIS, TIP, 
TIM, TIX 
TQ 


TR, TRO 
TS 
TV 
TVC 
UA, UL 


ULN, ULX 

UT 

TZ 

V 

VS 


XB, XC 

X16 

ZR 


Raytheon 
General Electric, 
Craig 

Fairchild, Syntron 
Japanese types- 
See 2SA, 2SB, 
etc. 

Standel 


ITT, 1C 
Motorola, 

Texas Instrument 
General Electric 
SCR 

Japanese Rectifiers, 
Philco 

Solitron, Standel 


Fairchild 

Texas Instrument 

Motorola 

Farfisa, 

Simpson Sears 
Japanese Rectifier, 
Telefunken 


Standel 

Fisher 

Japanese Rectifier 
RCA, Motorola, 
Texas Instrument 
Texas Instrument 


Motorola 

Texas Instrument 

Texas Instrument 1C, 

Japanese 

Rectifier 

Motorola 

Motorola 


Sanyo 1C Modules 
Transitron 
Texas Instrument 
Philco, Motorola 
RCA, Toshiba 


Philips, SGS 1C 
General Electric, 
Toshiba 
Sanyo 

Texas Instrument 
Sanyo 


Fisher 

Sanyo, Philco 
Sprague 
Fairchild 1C 


Sprague 1C 
Panasonic 1C 
Sprague 
Benco, Fisher 
Japanese Rectifier 


Clairtone, 
Motorola 
General Electric 
Fisher 
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Solid State Technical Literature 


Updated editions of these publications are issued from time to time. Dealers are advised to contact SK Distributors for 
the most recent version of this literature; Distributors should consult the “Solid State Technical Literature" section of 
the SK Price List for the suffix letter designating the latest issue (i.e., SSD220C, SPG202Z). 


SSD220 


SSD240 


SSD250 

SSD260 

APA551 

CDL820 

CMS-272 
COS 278 

CPI-279 

CRG100 

CRG110 

HGC920 

LIC-900 

MOS160 

MPG180 

MPM201 

MPM202 

MPM206 

MPM207 

MPM212 

MPM216 

MPM217 

MPM224 

MPM920 

PTD187 

RFM430 

RFT700 

SC-16 

SPG202 

TRM445 

1 K6386 


Power DATABOOK 

Power Transistors, RF Power Transistors, Thyristors, Rectifiers, High-Rel Types 
Full technical data 

Linear 1C Devices DATABOOK 

Linear Integrated Circuits, MOS/FETs 
Full technical data 

COS/MOS 1C Devices DATABOOK 
Full technical data 

COS/MOS Memories, Microprocessors, and Support Systems DATABOOK 
Full technical data 

Audio Power Amplifier Manual 

Linear 1C Product Guide 

Condensed data, Linear ICs 

COS/MOS 1C Manual 

COS/MOS 1C Product Guide 

Condensed data, COS/MOS ICs 

Understanding CMOS 

Solid State Devices 

Cross-Reference Directory 

Linear !C Cross-Reference List 
Gold Chip 1C Catalog 

Linear 1C Product Guide 
Condensed data 

MOS/FET Product Guide 
Condensed data 

COSMAC Microprocessor Product Guide 
COSMAC User Manual, CDP1802 
COSMAC Timesharing Manual 

COSMAC Binary Arithmetic Subroutines, CDP1801, CDP1802 

COSMAC Fixed Point Binary Arithmetic Subroutes, CDP1801, CDP1802 

COSMAC Microterminal Manual 

COSMAC Development System Manual 

COSMAC Floppy Disc Manual 

COSMAC Evaluation Kit Manual, CDP1802 

COSMAC Pocket Instruction Summary 

Power Transistor Directory 

RF Power Transistor Manual 

RF Power Transistor Product Guide 

Solid State Devices Manual 

SK Solid State Replacement Guide 

Thyristor, Rectifier Manual 

SK Series MRO Guide 


In the event that your RCA SK Distributor cannot supply the above literature, the SCI 6 Manual, the SPG202Z SK Catalog, and 
1K6386 SK MRO Guide may be ordered from RCA Distributor and Special Products Division, P.O. Box 100, Deptford, NJ 08096. 
Single-copy orders for all other publications should be directed to RCA Solid State Division, Box 3200, Somerville, NJ 08876. 
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If you don’t find what you need in the 
1981 RCA SK Replacement Guide 
(SPG-202Z), check out RCA’s MRO/Indus- 
trial Replacement Guide (1K6386) with 
its 3,000 JEDEC types. For a copy of the 
RCA MRO Guide, see your local RCA SK 
Distributor or write to RCA Distributor 
and Special Products Division, P.O. Box 
100, Deptford, NJ 08096. 
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If you don’t find what you need in the 
1981 RCA SK Replacement Guide 
(SPG-202Z), check out RCA’s MRO/Indus- 
trial Replacement Guide (1K6386) with 
its 3,000 JEDEC types. For a copy of the 
RCA MRO Guide, see your local RCA SK 
Distributor or write to RCA Distributor 
and Special Products Division, P.O. Box 
100, Deptford, NJ 08096. 
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